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HOW TO USE THIS BOOK 


2 BASIC WAYS: 


1 


If you know: 

Electrical & mechanical 
Requirements 


And need to know: 

A type number 
(Manufacturers’ part number) 



A type number 


The electrical and/or 
mechanical characteristics 
or 

its circuit and outline 
configuration 

or 

who manufactures it 
or 

an equivalent type 


Read: 

Explanation 1 


Explanation 2 


I 




HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLANATION 1 


If you know: 

The electrical and mechanical requirements (including military): 

And need to know: 

A suitable type number: 

First: Turn to the TABLE OF CONTENTS 

a. Select from the Table of Contents the Technical Section corresponding to the 
known device type. 

EXAMPLE: Technical Section 8 
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HOW TO USE THIS BOOK 



b. Turn to that section. Locate the type number that is in general agreement with 
your requirements. EXAMPLE SL1505HE. Because of the sequencing, similar 
types will appear together. Notice the sequencing parameters in top right 
corner of each page. 


8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) 0 TEMP & (4) TYPE NUMBER 











































































































































HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLANATION 2 


If you know: 

The type number 

And need to know: 

The electrical characteristics: 

First: 

Turn to the TYPE NUMBER CROSS INDEX and find your type number. 

a. Note the page and line number beside your Type. EXAMPLE: 367-125 





1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( If 

TYPE NU 

USER SEQUENCE 

iMdumu.m 

— If 1 1 


TYPE No. 


HI 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Une 

TYPE NoT^ 

MFE5" 


SKN26/16 

♦SEKG 


SKR2M240/08 

♦SEKG 

309 - 81 


♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 


SLD1.5TS 

♦SOD 

mnf|| 

SKN45/02 

♦SEKG 


SKR2M240/10 

♦SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SCN 



♦SOD 

411 - 53 

SKN45/04 

♦SEKG 


SKR2M240/12 

♦SEKG 

408 - 8 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SCN 



♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 


SKR3F2/10 

♦SEKG 

261 -124 

SL8 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 


SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 


SKR3F2/12 

♦ SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 

EKBrtl 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 



♦SEKG 

260 -212 

SL15 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 


SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 



♦SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦SCN 


SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 


ili I 

♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 

431 - 90 

SLC90 

♦SCN 


SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 


i 9 

♦SEKG 

261 -126 

SL30 

CODI 

432 - 33 

SJC90A 

♦SCN 


SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 



vAuii I 


239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 

m 

♦SCN 


SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 




239 -185 

SL1505HE 

♦SEN 

367 -125 

■00A 

♦ SCN 


SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 





♦SEKG 

240 - 38 

SL1510FR 

♦SEN 

368 -122 

l 

♦SCN 


SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 


♦SEKG 


^ S iS 9 

♦SEKG 

239 - 92 

SL1510HE 

♦SEN 

367 -158 

kl 

♦SCN 


SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

i * * 7* 

♦SEKG 


r 5s 


239 -186 

SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

SLC120 

♦SCN 


SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

[SKN70/04 

♦SEKG 




240 - 39 

SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

MEM 

SLD2JS_ 

_♦SQD 

A3JL-1BL 


b. Locate that page and line number, and you will find the electrical characteristics. 
The circuit outline drawing number Ml243 is in the last column and the drawings ■ 
are listed sequentially in the Drawing Index. (See Table of Contents) 


8. 

SIANUAHU H 

:CUVtHl 

DnIUUc r 

ituilrltnb 



(3) § TEMP 

(4) TYPE NUMB 



nwmmmmm 

iiwm 


MAX RATING 






nwmmmm 

uwm 






LINE 

TYPE 




MAX. 




LINE 

TYPE 



Wl]sra*tillsl:l 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

am 

mm 


TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

nHw 

aEl 


TEMP 






MAX 

TEMP 

nsimma 



No. 





MAX 

TEMP 

BBimga 






wvm 

(A) 

rc) 

msm 

n 








JA)_ 

ca 

mom 

imi 

i&m 



1 ▼ 

MP805G 

50 

8.6 

75C 

200 

minu 

itlJH 

Si 

Cl88e 


ill 

S10A05FR* * 

50 

mjjm 


iiowm 




KeHIH 

2 

8SB050 

50 

8.0 

00 

300 


1^1 

Si 

C216d 


112 

SCBH05F* 

50 


o 

80 


* [■ 


C216h 

3 

KBU8A 

50 

ElilH 

100C 

300 



Si 

Ml 285 


113 

SDA165A 

50 


K9I 

150 



em 

C216c 

4 

BR81 

100 

8.0 

KI3 

250 


150S 

Si 



114 

SDA267A 


10 

55C 





C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 

EIaI 

250 


125A 

Si 



115 ♦ 

SDA304A 


10 

55C 





C218e 

6 

BR81G 

100 

8.0 


250 


125A 

Si 



116 

VJ048X* 


10 

60C 





C216d 

7v 

DB801T 

100 

8.0 

50A 

125 




USEEUM 


117 

100JB05L 


10 

EE3 

130 


150A 

£■ 

C218c 

8t 

DB801W 

100 

8.0 

50A 

125 






118 

MB1005 


10 


150 


150 

Em 

C219j 

9 

KBPC801 

100 

8.0 

50C 

125 




W 


119 

MB1005G 


10 

Kill 

150 


175 

EM 

C219i 

10 

MDA970A2 

100 

8.0 


100 




HUM 


120t 

MP1005G 


10 

75C 

200 

ife iiB 

EHjjH 


C188e 

11 

MB81 

100 

8.0 


25 



in 



121 

10SB050 


10 

80 

300 




C216d 

12 

MB81G 

100 

8.0 


125 



EM 

BSE®1 


122 

10TB050 


10 

80 

400 


lETTM 

EM 

C230a 

13r 

MP81 

100 

8.0 

75 

200 


125 

Si 

C188e 


123 

dc10.5 

50 

10.0 




eels 


Ml 196 

14v 

MP81G 

100 

8.0 

75C 

200 

jm] 

150 

Si 

Cl88e 


124 

VJ048* 

50 

10 

kMm 



E!j 


C216d 

15 

8SB100 

100 

8.0 

80 

300 


150 

Si 

C216d 


125 

SL1505HE 

50 

10 




lU'TM 

■ 

Ml 243 

16 

KBU8B 

100 

8.0 

100C 

300 



Si 



126 

K850-1 

100 

10 


300 



Si 

C188f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 



Si 



127v 

SRM10A 

100 

10 





Si 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 

■HI 

tMM 

Si 



128 

TJ118-1 

100 

10 


300 



Si 

C224i 


c. Locate the Outline drawing number in the Outline Drawing Index and note the 
page number listed. EXAMPLE: Ml 243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 


OUTLINE DRAWINGS 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

Ml 112 

553 

Ml 186a 

562 

Ml 238 

572 


582 

Ml 352 

594 

S65a 


S305 

606 

Ml 115 

553 

Ml 187 

562 

Ml 239 

572 


582 


594 

S66 

601 

S322 

606 

Ml 116 

553 

Ml 188 

562 

Ml 240 

572 

Ml 292 

582 

Ml 354 

594 

S66a-c 

601 

S322a-c 

606 

Ml 117 

553 

Ml 188a-b 

563 

M1241 

573 

Ml 293 

583 

Ml 355 

594 

S67 

601 

S324 

606 

Ml 118 

554 

Ml 189 


Ml 242 

573 

Ml 294 

583 

Ml 356 

594 

S67a 

601 

S329 

606 

Ml 119a-i 

554 

Ml 190 


k M1243 

573 

Ml 295 

584 

Ml 357 

594 

S68 

601 

S339 

606 


d. Turn to page indicated and locate the drawing and dimensions. 


IV 





















































































































































HOW TO USE THIS BOOK 


OUTLINE DRAWINGS 


Ml 243 




Ml 244 


Ml 244a 


NOTE - Symbols and codes used in these technical sections are 
explained in the “Interpreter” pages at the back of the book. 


DEFINITIONS OF TERMS 

Interpreters and Definitions 

This section defines column headings and symbols appearing in the Technical 
Sections of this book. Sorted alphabetically by field description, “Column Definitions" 
interprets the field titles and indicates the section usage. 


SECTION 8 STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTION 8 



s- 

H 

L^^VIcgaYiiJ 


mm 

DESC 

hismm 

LINE 

TYPE 

WMM 

DC CURRENT 

teUJiMAilJikl 




No. 

NO. 

JVL- 

u 

lo 

JA)_ 

mm 

F5h 

j S 3 

■ESwoMI 

S3 

1 

MAT 

DRAWING 

No. 


O O (D d) ® (D (D (DO # 


© - Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 

- Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


©(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 


© A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 



Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
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INTERPRETER (Also See Symbols & Codes) CODES: Codes are used in some columns as means to 

SYMBOLS: Symbols such as #,A, and $ are used in all abbreviate the data being entered. The codes may be 

columns, numeric or otherwise, whenever the data alphabetic (A,B,C, etc.) numeric (1,2,3 etc.) or some 

entries differ in some way from the entity defined in the combination of both. 

column heading. For instance, if a given heading NOTE: The symbols and codes used herein are 

specifies Max. Power (in Watts) and the numeric value explained on the Interpreter Pages in the back or the 

being entered for a given type represents the minimum front of the book, 
power instead, the variance is denoted by the ap¬ 
pearance of a special symbol alongside the numeric 
entry. 

POWERS-OF-TEN MULTIPLIERS 

The powers-of-ten multipliers shown below are used in 
numeric columns when the value being entered is many 
times greater or smaller than the units of measure 
indicated in the column heading. Usually, the latter are 
the so-called ‘basic’ units; such as V (volts), A 
(amperes) and s (seconds). The multipliers and an 
explanation of their use are given below: 

EXPLANATION 

Value of Data Basic Unit In 

To Be Entered Column Heading Actual Entry 

3 milliamperes A (amperes) 3.0m 

9 megaohms Q (ohms) 9.0M 

0.5 volt V (volts) 500m* 

10 amperes A (amperes) 10 

★May also be written as 0.5 with no multiplier 


MULTIPLIERS 

Power Prefix 

Symbol 

10 12 

tera 

T 

10* 

giga 

G 

10® 

mega 

M 

10 3 

kilo 

k 

10- 3 

milli 

m 

10-® 

micro 

M 

10- 9 

nano 

n 

10- 12 

pico 

P 

10- 15 

femto 

f 

10- 18 

atto 

a 


SEQUENCING PARAMETERS 

The arrangement of types in the technical sections is 
keyed to a set of special characteristics selected for 
their importance from among the general group of 
characteristics tabulated in each section. These se¬ 
lected characteristics or sequencing parameters differ 
from one section to another, and are identified at the 
top of each page as shown in the sample below. 

The different types within a section are first arranged in 
ascending numeric (or alphabetic) order of the first such 


parameters. Groups of types having a common value 
for the first parameter are then arranged in ascending 
order of the second parameter. This process continues 
for each parameter in turn, up to and including the last 
parameter which, in every instance, is the type number 
itself. The final arrangement, by type number, is done in 
accordance with the sequencing of type numbers in the 
cross-index. The absence of an entry for any sequenc¬ 
ing parameter is regarded as a zero and precedes any 
actual entries in the sequencing. 


MAJOR CHARACTERISTICS 


SEQUENCING PARAMETERS 








































































HOW TO USE THIS BOOK 



Wenn Sie schon Und Sie mochten Lesen 
wissen: wissen: Sie: 


f Die elektrischen und Eine Typennummer (Bestandteil Erklarung 1 

mechanischen Nummer des Herstellers) 

Anforderungen 



Eine Typennummer 


Die elektrischen und/oder Erklarung 2 

mechanischen Merkmale 
Oder 

die Schaltkreis Zusammenstellung 
und AuBenabmessungen 
Oder 

den Hersteller 
Oder 

eine Aquivalenztype 


VII 




HOW TO USE THIS BOOK 


ERKLARUNG 1 

Wenn Sie schon wissen: 

Die elektrischen und mechanischen Anforderungen (inclusive militarische) 

Und Sie mochten wissen: 

Eine geeignete Typennummer 

Erstens: 

Lesen Sie weiter bei TABLE OF CONTENTS 

a. Wahlen Sie aus dem Inhaltsverzeichnis den technischen Abschnitt aus der dem schon 
bekannten Bauteiltyp entspricht. BEISPIEL: Technischer Abschnitt 8 


TABLE OF CONTENTS 


Page 


HOW TO USE THIS BOOK 

English. 

German. 

French,. 

Spanish. 

Japanese . 

COMPONENT LOCATOR. 

1. TYPE NO. CROSS INDEX. 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pq < 5W. 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A. 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA. 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array. 

Matrix. 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types. 

POWER DEVICES 

f 8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Three Phase. 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes. 

10. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

P D >5W. 

11. HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV. 

12. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter. 

Logarithmic-Conversion Diode. 

Matched Configuration. 

Noise Generator. 

Schottky-Barrier Diode. 

UHF Detector.. 

UHF Mixer. 

Varistor. 

Additional Diode Devices. 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications. 

14. Circuit Drawings.. 

15. Outline Drawings. 

MANUFACTURERS PROFILE. 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained. 

DRAWING INDEX. 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers' Sales Offices. 


I 
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XIII 

XIX 

XXV 

XXXI 

1 

163 

231 

238 

274 

314 

315 

316 


360 

372 

374 

377 

401 

434 

435 
435 

435 

436 
439 
439 
439 
444 


429 

449 

453 

635 

Dll 

DM2 


SOLI 


VIII 








































HOW TO USE THIS BOOK 


b. Lesen Sie beim entsprechenden Abschnitt weiter. Ermitteln Sie die Typennumrmer, 
welche generell Ihren Anforderungen entspricht. BEISPIEL: SL1505HE 

Auf Grund der gewahlten Reihenfolge werden Sie ahnliche Typen in unmittelbarer 
Nachbarschaft angefuhrt finden. 

Beachten Sie die Parameter fur die gewahlte Reihenfolge; diese sind in der oberen 
rechten Ecke auf jeder Seite angefuhrt. 

STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS_ 


MAX. 

TEMP MAT DRAWING 
No. 


112 ISCBH05F* 

113 SDA165A 


SDA267A 

SDA304A 

VJ048X* 


100JB05L 

MB1005 

MB1005G 



75C 200 
80 300 

‘100C 300 
40A 250 
50A 1250 


8.3m 125 

8.3m 150 


l8.3m 150 

150, 


C11 

_C2; 

Ml 285 

iOS Si C2 
!5A ISi C2- 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(31 6 TEMP A (4) TYPE NUMBER 





DRAWING 

No. 


VJ048* 
SL1505HE 
" K850-1 
SRM10A 
TJ118-1 


Zweitens: 

Lesen Sie weiter beim Abschnitt TYPE NUMBER CROSS INDEX 

a. Finden Sie Ihre gewahlte Typennummer SL1505HE. 

b. Beachten Sie den/die Hersteller-Code(s) rechts von der Bauteilnummer. BEISPIEL: SEN 

c. Beachten Sie die Seitenzahl und Zeilennummer. BEISPIEL: 367-125 


Ui\ Mil — 11 I III 1 !■! I ■ 


TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


SKN26/16 


SKN45/02 

♦SEKG 

SKN45/04 

♦ SEKG 

SKN45/08 

♦SEKG 

SKN45/12 

♦ SEKG 

SKN45/14 

♦ SEKG 

SKN45/16 

♦SEKG 

SKN46/02 

♦ SEKG 

SKN46/04 

♦ SEKG 

SKN46/08 

♦SEKG 

SKN46/12 

♦ SEKG 

SKN46/14 

♦ SEKG 

SKN46/16 

♦ SEKG 

SKN70/02 

♦ SEKG 

SKN70/04 




TYPE No. 


SKR2M240/08 

SKR2M240/10 

SKR2M240/12 

SKR3F2/10 

SKR3F2/12 

SKR3F20/06 

SKR3F20/08 

SKR3F20/10 

SKR3F20/12 

SKR4F20/02 

SKR4F20/04 

SKR4F20/06 

SKR4F40/02 

SKR4F40/04 

SKR4F40/06 


MFR 


♦ SEKG 309 

♦ SEKG 404 
♦SEKG 408 
♦SEKG 261 

♦ SEKG 261 
♦SEKG 260 

♦ SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 239 
♦SEKG 239 
♦SEKG 240 
♦SEKG 239 

♦ SEKG 239 
♦SEKG 240 




81 ISKXA150M 
134 SKXA150N 
8 ISKXA75000 
124 




TYPE No. 

MFRS IPa&Line 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 - 47 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 - 53 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

353 - 

100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

353 


SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

353 


SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

353 


SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

353 


SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

353 


SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

353 

106 

SLD2.4S 

♦ SOD 

417 - 1 

353 

Tin 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

353 

108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

353 - 

109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

353 - 

110 

SLD2.8S 

♦SOD 

418 -161 


d. Fahren Sie fort mit dem Abschnitt MANUFACTURERS’ CODES & NAMES. 

e. Finden Sie den Hersteller-Code und -Namen. BEISPIEL: SEN 


MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SDI 

SDI, Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

„ SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

Aseli 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

Asen 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

Wsts 

* Semitronics Corp. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

T SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 


IX 


































































HOW TO USE THIS BOOK 


ERKLARUNG 2 


Wenn Sie schon wissen: 

Die Typennummer 

Und Sie mochten wissen: 

Die elektrischen Merkmale 

Erstens: 

Fahren Sie fort mit TYPE NUMBER CROSS INDEX und finden Sie dort Ihre 
Typennummer. 

a. MerkenSiesichdieSeitenzahlundZeilennummerneben IhrerType. BEISPIEL: 367-125 




EEHBiEl 

TYPE No. 

MFRS 

— a i j b 

Wl 1 WWW 

TYPE No. 

mfrST 

Pq&Une 

TYPE No. 

MFR§ 

i lire nu 

Pq&Une 

MDcn xuucnv 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Une 


♦SEKG 

412 -125 

SKR2M240/08 

♦SEKG 

309 - 81 


♦ SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 - 47 


♦ SEKG 

302 -164 

SKR2M240/10 

♦ SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦ SEKG 

433 -199 


♦SCN 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦ SOD 

411 - 53 


♦SEKG 

302 -200 

SKR2M240/12 

♦ SEKG 

408 - 8 

SKXA75000 

♦ SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SCN 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 

303 - 23 

SKR3F2/10 

♦ SEKG 

261 -124 

SL8 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 - 51 

SKR3F2/12 

♦ SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 

EWH3cl 

SKR3F20/06 

♦SEKG 

260 -212 

SL15 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 

412 -151 

SKR3F20/08 

♦ SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 


♦SCN 

353 -102 

SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 -165 

SKR3F20/10 

♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 

431 - 90 

SLC90 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 

302 -201 

SKR3F20/12 

♦SEKG 

261 -126 


CODI 

432 - 33 

Sjn^90A 

♦SCN 

353 -104 

SLD2U 

♦ SOD 

415 - 27 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 - 24 

SKR4F20/02 

♦ SEKG 

239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 

^5 loo 

♦SCN 

353 -105 

SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦ SEKG 

407 - 52 

SKR4F20/04 

♦SEKG 

239 -185 


♦ SEN 

367 -125 < 

ooa 

♦SCN 

353 -106 

SLD2.4S 

♦ SOD 

417 - 1 

SKN46/14 

♦ SEKG 

EWiBIga 

SKR4F20/06 

♦SEKG 

240 - 38 

SL1510FR 

♦ SEN 

368 -122 

Hio 

♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

SKN46/16 

♦SEKG 

412 -152 

SKR4F40/02 

♦SEKG 

239 - 92 


♦ SEN 

367 -158 


♦SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦ SOD 

417 - 3 

SKN70/02 

♦SEKG 

305 -163 

SKR4F40/04 

♦SEKG 

239 -186 


♦ SEN 

367 -160 

SLX)120 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

SKN70/04 

♦SEKG 

305 -167 

SKR4F40/06 

♦SEKG 

240 - 39 

SL1520 

♦ SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 



EnaBEfl 


b. Wenn Sie die entsprechende Seite aufschlagen, werden Sie bei der angegebenen 
Zeilennummer die elektrischen Merkmale finden. Die Nummern fur das entsprechende 
Schaltschema und fur die Zeichnung der AuBenabmessungen des Bauteiles, 

Ml243 sind in der letzten Kolonne angegeben, wahrend die 

Zeichnungen selbst der Reihenfolge nach im “Drawing Index” angefuhrt sind. (Siehe 

Inhaltsverzeichnis.) 


8. 

ol AIMUAKU H 


BHILHat h 

itUMrltn 

& 



(3) i TEMP 

14) TYPE NUMB 

ER 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 


MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rq 

MAT 

DRAWING 

No. 


SURGE CURR 

warn 

WtStM 

mm 

ilgftla 

mM 

IEh 

9 

TJ lo 
MAX 
(A)_ 

3J@ 

TEMP 

fCLl 

egaac 
m ! 

In 

ULSE 

VIDTH 

(8) 

mam 

MP80SG 

■4l—| 

KVfl|| 


200 

erS 

150 

Si 

Cl88e ' 



1 II 1 i 1 1 1 1 — 


mbjm 

■4*121 

100 


150 

Si 

Ml 034a 

wm 

8SB050 

50 

8.0 

80 

300 


150 

Si 

C216d 



SCBH05F* 


B9 

" 

80 


150 

Si 

C216h 

Bfl 

KBU8A 

50 

8.0 

U&I41 

300 


150J 

Si 

Ml 285 



SDA165A 



■44— 

150 


125 

Si 

C216c 


BR81 

Hmh 

8.0 

40A 

250 


150S 

mm 



114 

SDA267A 



55C 



150C 

9 

C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 

50A 

250 


125A 

9 



115 ♦ 

SDA304A 



55C 


8.3m 

150 

9 

C218e 

Li_ 

BR81G 

1^1 

8.0 

50A 

250 


125A 

9 



116 

VJ048X* 



60C 

■29 

8.3m 

150J 

9 

C216d 

mSSM 

DB801T 

100 



[££■■§ 

16m 



usEsmm 


117 

100JB05L 







9 

C218c 

■1 

DB801W 

100 




16m 



C219a 


118 








9 

C219j 

wnm 

KBPC801 

100 


Kiiti 

[mi 

8.3m 


9 

C219at 


119 

MB1005G 






ER9 

9 

C219i 

10 

MDA970A2 

100 


55C 

100 


150J 




IKIiLM 

MP1005G 



75C 

200 




C188e 

11 

MB81 

100 


75A 

25 



9 



121 

10SB050 



80 

300 


£1- 


C216d 

12 

MB81G 

100 


75A 

125 


175 

9 

3s EHR 


122 

10TB050 



80 

400 


E&dH 


C230a 

13v 

MP81 


8.0 

75 

200 


125 

Si 

C188e 






80C 

125 


150A 

Si 

M1196 

14v 

MP81G 

100 

8.0 

75C 



150 

Si 

C188e 





mm 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 


1 1 1 ililiW 

mi _ 

_aLfl_ 

-ao.,.. 

m _ 


-15Q— 

Si— 

,C216d_ 


■mH 


Km 

■H9 

Kind— 

_£5_ 



Si_ 



c. Nachdem Sie die Nummer fur die Zeichnung der AuBenabmessungen im “Outline 

Drawing Index” gefunden haben, merken Sie sich die angefuhrte Seitenzahl. BEISPIEL: Ml243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 


OUTLINE DRAWINGS 


DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

Ml 112 

553 

Ml 186a 

562 

Ml 238 

572 

Ml 290 

582 

Ml 352 

594 

S65a 

601 

S305 

606 

Ml 115 

553 

Ml 187 

562 

Ml 239 

572 

M1291 

582 

Ml 353 

594 

S66 

601 

S322 

606 

Ml 116 

553 

Ml 188 

562 

Ml 240 

572 

Ml 292 

582 

Ml 354 

594 

S66a-c 

601 

S322a-c 

606 

Ml 117 

553 

Ml 188a-b 

563 

M1241 

573 

Ml 293 

583 

Ml 355 

594 

S67 

601 

S324 

606 

Ml 118 

554 

Ml 189 

5^| 

Ml 242 

573 

Ml 294 

583 

Ml 356 

594 

S67a 

601 

S329 

606 

Mill 9a-i 

554 

Ml 190 

-9 

&M1243 

573 

Ml 295 

584 

Ml 357 

594 

S68 

601 

S339 

606 


X 






























































































HOW TO USE THIS BOOK 


d. Schlagen Sie die angegebene Seite auf. Sie werden dort die gesuchte Zeichnung und 
die dazugehorigen Abmessungen finden. 



HINWEIS— Die in diesen technischen Abschnitten verwandten Symbole und 
Codes sind am Ende des Buches unter “Interpreter” erklart. 


BEGRIFFSDEFINITIONEN 

ERLA UTERUNGEN UND DEFINITIONEN 


In diesem Abschnitt werden die Kolonnenuberschriften und Symbole, welche in den 
technischen Abschnitten dieses Buches erscheinen, definiert. Mit den in alphabetischer 
Reihenfolge angeordneten Anwendungsbereichen der Bauteile, werden unter “Column 
Definitions” die Kolonnenuberschriften erklart und der Gebrauch der einzelnen Abschnitte 
erlautert. 


SECTION 8 STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTION 8 


©- 


LINE 

IT 

TYPE 

2j 

PIV 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 
SURGE CURR 

MAX. 

No. 


NO. 

(V) 

Ho 

(A) 

3j@ 

TEMP 

CO 

PEAK | PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) 1(8)_ 

TEMP 

fC) 

o 

o 

® 



® ® 

( D< 


DE& 


MAT 

. 

DRAWING 

No. 


Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

- Three-Phase Bridge 


®$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


/(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


>A 

B 

C 

J 

L 

S 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 


®0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 

♦ - Single Operation 


XI 









HOW TO USE THIS BOOK 


ERLAUTERUNGEN (siehe auch Symbole & 
Codes ) 

SYMBOLE: Symbole wie #, ▲, und $ werden in alien Kolonnen 
verwendet, wenn immer sich die Eintragungen in irgendeiner 
Weise von den in den Kolonnentiteln definierten unterscheiden, 
gleichgultig ob diese von numerischer Oder anderer Natur sind. 
Zum Beispiel, ist der gegebene Titel definiert als “Max. Power (in 
Watts)” und der eingetragene numerische Wert reprasentiert 
aber die Minimalleistung, so wird diese Abweichung durch ein 


spezielles Symbol neben der numerischen Eintragung 
gekennzeichnet. 

CODES: Codes werden in manchen Kolonnen benutzt urn 
eingetragene Daten abzukurzen. Diese Codes konnen 
alphabetischer (A, B, C etc.), numerischer (1, 2, 3 etc.) Natur 
Oder auch eine Kombination aus beiden sein. 

HINWEIS: Die hierin verwendeten Symbole und Codes sind in 
den “Interpreter Pages” am Anfang Oder Ende des Buches 
erklart. 


MULTIPUKATIONSFAKTOREN FUR 
ZEHNERPOTENZEN 

Die Multiplikationsfaktoren fur Zehnerpotenzen, die im 
Folgenden angefuhrt sind, werden dann in numerischen 
Kolonnen gebraucht wenn der eingetragene Wert viele Male 
groBer Oder kleiner ist als die MaBeinheit welche im 
Kolonnentitel angegeben ist. Diese sind normalerweise die 
sogenannten Grundeinheiten wie V (Volt), A (Ampere) und s 
(Sekunden). Die Multiplikationsfaktoren und eine Erklarung fur 
ihren Gebrauch sind wie folgt: 


ERKLARUNG 

Einzutragender Grundeinheit Tatsachliche 

Zahlenwert _ im Kolonnentitel _ Eintragung 

3 milliamperes A (amperes) 3.0m 

9 megaohms £2 (ohms) 9.0M 

0.5 volt V (volts) 500m * 

10 amperes A (amperes) 10 


*Kann auch mit 0.5 ohne Multiplikator angegeben sein. 



SEQUENZ-BESTIMMENDE PARAMETER 

Die Reihenfolge der angefuhrten Typen in den technischen 
Abschnitten ist durch eine Gruppe von speziellen Merkmalen 
bestimmt, welche nach ihrer Wichtigkeit unter den 
angegebenen allgemeinen Merkmalen eines Abschnittes 
ausgewahltwurden. Diese gewahlten Merkmale oderSequenz- 
Parameter unterscheiden sich von einem Abschnitt zum 
anderen und sind am Kopf jeder Seite, wie das Beispiel unten 
zeigt, identifiziert. 

Die verschiedenen Typen innerhalb eines Abschnittes sind 
zuerst in steigender numerischer (oder alphabetischer) 


Reihenfolge des ersten Parameters angeordnet. Jene Gruppe 
von Typen, welche einen gemeinsamen Wert fur den ersten 
Parameter aufweist, ist in steigender Reihenfolge des zweiten 
Parameters angefuhrt. Dieser Prozess setzt sich fur jeden 
einzelnen Parameter der Reihe nach fort bis einschlieBlich des 
letzten welcher dann in jedem Fall die Typennummer selbst ist. 
Die endgultige Anordnung nach Typennummern ist in 
Ubereinstimmung mit der im “Cross Index” verwandten 
Reihenfolge. Das Fehlen einer Eintragung fur einen Sequenz- 
Parameter wird als Null gewertet und wird deshalb alien 
anderen tatsachlichen Eintragungen in der Reihenfolge 
vorangestellt. 


MAJOR CHARACTERISTICS 


SEQUENCING PARAMETERS 
































HOW TO USE THIS BOOK 


2 FACONS DE BASE: 

Si vous Et avez besoin de 

c onnaissez: connaitre: 

t Les caracteristiques La reference du produit 

electriques et mecaniques (reference du fabricant) 

requises 


2 La reference Les caracteristiques mecaniques 

Du produit et/ou electriques 

ou 

son circuit et sa configuration 
d’encombrement 
ou 

le fabricant 
ou 

un modele equivalent 


Lisez: 

Explication N° 1 

Explication N° 2 
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HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLICATION 1 


Si vous connaissez: 

Les caracteristiques electriques et mecaniques requises (y compris militaires) 

Ef avez besoin de connaitre: 

La reference du produit approprie. 

Premierement: 

Reportez-vous a la page de TABLE OF CONTENTS 

a. Recherchez dans la Table des Matieres la section technique correspondante au type de 
systeme connu. EXEMPLE: Section technique 8 


TABLE OF CONTENTS 

HOW TO USE THIS BOOK 

English. 

German. 

French. 

Spanish. 

Japanese . 

COMPONENT LOCATOR. 

1. TYPE NO. CROSS INDEX. 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pq < 5W. 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A. 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA. 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array.. 

Matrix. 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types. 

► DOWER DEVICES 

8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Single Phase. 

Three Phase. 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes. 

10. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

P D > 5 W. 

11. HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV. 

12. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter. 

Logarithmic-Conversion Diode. 

Matched Configuration. 

Noise Generator. 

Schottky-Barrier Diode. 

UHF Detector.. 

UHF Mixer. 

Varistor. 

Additional Diode Devices. 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications. 

14. Circuit Drawings. 

15. Outline Drawings. 

MANUFACTURERS PROFILE. 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained. 

DRAWING INDEX. 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers’ Sales Offices. 


Page 
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1 
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HOW TO USE THIS BOOK 


b. Allez a la page de cette section. Trouvez la reference du produit qui correspond 
globalement a vos caracteristiques requises. EXEMPLE: SL1505HE. 


A cause du classement sequentiel des genres similaires apparaftront ensemble. 

Notez les parametres de classement sequentiel dans le coin superieur a droite de 
chaque page. 

8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS_ 



IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) FIV 
13) ft TEMP A (4) TYPE NUMBER 


DRAWING 

No. 





MP1005G 

10SB050 

10TB050 


del 0.5 
VJ048* 
SL1505HE 


SRM10A 
TJ118-1 


65C 130 
75H 150 
75H 150 



Deuxiemement: 

Reportez-vous a la page de la section TYPE NUMBER CROSS INDEX. 

a. Trouvez la reference du produit choisie SL1505HE 

b. Notez le/les codes de fabricants a droite du numero de dispositif. EXEMPLE: SEN 

c. Notez les numeros de page et de ligne. EXEMPLE: 367-125 


1. TYPE No. CROSS INDEX 


SKN26/16 

♦SEKG 

412 

-125 

SKN45/02 

♦SEKG 

302 

-164 

SKN45/04 

♦SEKG 

302 

-200 

SKN45/08 

♦SEKG 

303 

- 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 

- 51 

SKN45/14 

♦SEKG 

409 

-163 

SKN45/16 

♦SEKG 

412 

-151 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 

-165 

SKN46/04 

♦SEKG 

302 

-201 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 

• 24 

SKN46/12 

♦SEKG 

407 

- 52 

SKN46/14 

♦ SEKG 

409 

-164 

SKN46/16 

♦SEKG 

412 

-152 

SKN70/02 

♦SEKG 

305 

-163 

SKN70/04 

♦SEKG 

305 

-167 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





d. Allez a la page de la section MANUFACTURERS CODES AND NAMES. 

e. Trouvez le nom et le code du fabricant. EXEMPLE: SEN 


MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS 

D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SDI 

SDI, Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

. SEKG 

* Semikron Int’IJnc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

|A SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

I >SEN 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

SES 

* Semitronics Corp. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

r SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 
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HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLICATION 2 


Si vous connaissez: 

La reference du produit 

Et avez besoin de c onnaitre: 

Les caracteristiques electriques 

Premierement: 

Alleza la page du TYPE NUMBER CROSS INDEX et trouvez votre reference du 
produit. 

a. Notez les numeros de page etdeligneen plus du genre. EXEMPLE: 367-125 


1. TYPE No. CROSS INDEX 




SKR2M240/08 

♦ SEKG 


SKR2M240/10 

♦ SEKG 


SKR2M240/12 

♦SEKG 


SKR3F2/10 

♦ SEKG 


SKR3F2/12 

♦ SEKG 


SKR3F20/06 

♦ SEKG 


SKR3F20/08 

♦ SEKG 


SKR3F20/10 

♦SEKG 


SKR3F20/12 

♦SEKG 


SKR4F20/02 

♦SEKG 


SKR4F20/04 

♦SEKG 


SKR4F20/06 

♦SEKG 


SKR4F40/02 

♦SEKG 


SKR4F40/04 

♦SEKG 

r 

SKR4F40/06 

♦SEKG 



TYPE No. 

MFRS 

SKXA150M 

♦ SEKG 

SKXA150N 

♦SEKG 

SKXA75000 

♦SEKG 

SL8 

CODI 

SL10 

CODI 

SL15 

CODI 

SL20 CODI 

SL25 

CODI 

SL30 

CODI 

SL45 

CODI 

SL1505HE 

♦ SEN 

SL1510FR 

♦ SEN 

SL1510HE 

♦SEN 

SL1515HE 

♦SEN 

SL1520 

♦SEN 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



b. Localisez ces numeros de page et de ligne et vous trouverez les caracteristiques 
electriques. Les numeros de schema d’encombrementetde circuit M1243 
sont situes dans la derniere colonne et sont inscrits successivement dans 
le “Drawing Index”. (Voir a la Table des Matieres.) 


8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


aizEaaflmiai 


DRAWING 

No. 



VJ048* 

SL1505HE 


126 

127t ISRM10A 
128 ITJ118-1 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) t TEMP & (4) TYPE NUMBER 



DRAWING 

No. 



Si 

Ml 196 

Si 

C216d 

Si 

Ml 243 


c. Localisez le numero de schema d’encombrement dans le “Outline Drawing Index” et 
notez le numero de la page inscrit. EXEMPLE: Ml 243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 


OUTLINE DRAWINGS 


DRAWING NO.PAGE 

Ml 112 

553 

Ml 115 

553 

Ml 116 

553 

Ml 117 

553 

Ml 118 

554 

Ml 119a-i 

554 


DRAWING NO.PAGE DRAWING NO.PAGE DRAWING NO.PAGE DRAWING NO.PAGE 



DRAWING NO.PAGE 


S65a 60 

566 60 

S66a-c 60 

567 60 

S67a 60 

568 60 


DRAWING NO.PAGE 

S305 

606 

S322 

606 

S322a-c 

606 

S324 

606 

S329 

606 

S339 

606 


d. Allez a la page indiquee et localisez le schema. 
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HOW TO USE THIS BOOK 


OUTLINE DRAWINGS 



N.B.: Les symboles et les codes utilises dans ces sections techniques sont 
expliques dans les pages “Interpreter” a la fin du livre. 


DEFINITION DES TERMES 

INTERPRETATIONS ET DEFINITIONS 


Cette section definit les tetes de colonnes et les symboles qui apparaissent dans les sections 
techniques du livre. Classees alphabetiquement selon la description du domaine d'applications, 
les “Column Definitions’’ interpretent les titres des domaines d’applications et indiquent I’usage 
de la section. 


SECTION 8 STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTION 8 



±j - 

si 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 



TIPTON” 

LINE 

r TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

Surge Curr 

MAX. 



No. 

NO. 

JVL- 

U 

lo 

JA)_ 

3J@ 

TEMP 

fCL_ 

PEAK I PULSE 

1 Cy [WIDTH 
_[Aj_3ls)_ 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 


O © (D CD (D (D (D (DO # 


© - Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 



% 


Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


©(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


(©A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 



Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 


♦ - Single Operation 
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INTERPRETATIONS (Voir aussi: Symboles et Codes) 


SYMBOLES: Les symboles tels que #, A, et $ sont utilises dans 
toutes les colonnes, que ce soit de valeurs numeriques ou 
autres, chaque fois que les entrees de donnees different d’une 
certaine fagon de I’entite definie dans la tete de colonne. Par 
exemple, si une tete de colonne particuliere specifie “MAX 
Power (in Watts)" et que la valeur numerique inscrite pour un 
produit particulier correspond au lieu de cela a la puissance 
minimale, la variation est signalee par I’apparition d’un symbole 
special a cote de la valeur numerique. 


CODES: Des codes sont utilises dans certaines colonnes de 
fagon a abreger les donnees qui sont entrees. Les codes 
peuvent etre alphabetiques (A, B, C etc...) ou numeriques (1,2, 
3 etc...) ou bien une combinaison des deux. 

N.B.: Les symboles et les codes utilises ici sont expliques dans 
les pages “Interpreter” a la fin ou au debut du livre. 


MULTIPLICATEURS POUR LES 
PUISSANCES DE DIX 

Les multiplicateurs pour les puissances de dix indiques ci-apres 
sont utilises dans les colonnes numeriques quand la valeur a 
inscrire est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que 
celle qui peut etre inscrite selon I’unite de mesure indiquee dans 
la tete de colonne. Normalement cette derniere est ce que I'on 
appelle I’unite de base: telle que V (volts), A (amperes), s 
(secondes). La liste des multiplicateurs ainsi que Ibxplication de 
leur emploi sont donnees ci-apres: 

EXPLICATION 

Valeurs des donnees Unite de base dans 
a inscrire la tete de colonne. Entree inscrite 


3 milliamperes 

A (amperes) 

3.0m 

9 megaohms 

Q (ohms) 

9.0M 

0.5 volt 

V (volts) 

500m 

10 amperes 

A (amperes) 

10 


*peut aussi etre ecrit ainsi: 0.5 sans multiplicateur 


PARAMETRES DE CLASSEMENT 
SEQUENTIEL 

Le classement des produits dans les sections techniques est lie 
a un groupement de caracteristiques speciales choisies selon 
leur importance parmi le groupe general de caracteristiques 
classifie dans chaque section. Ces caracteristiques choisies ou 
ces parametres de classement sequentiel different d'une 
section a I’autre, et sont identifies au debut de chaque page 
comme indique dans I’exemple ci-apres. 

Les differents produits a I'interieur d’une section sont d’abord 
classes selon un ordre numerique (ou alphabetique) croissant 

MAJOR CHARACTERISTICS 


MULTIPLICATEURS 


Puissance 

Prefixe 

Symbole 

10 12 

tera 

T 

10 9 

giga 

G 

10 6 

mega 

M 

10 3 

kilo 

k 

10-3 

milli 

m 

10- 6 

micro 

M 

10- 9 

nano 

n 

io- 12 

pico 

P 

io- 15 

femto 

f 

10-18 

atto 

a 


pour le premier des parametres. Les groupes de produits ayant 
une valeur commune pour le premier parametre sont alors 
classes selon un ordre croissant pour le deuxieme parametre. 
Ce precede continue pour chaque parametre successif jusqu’a 
et y compris le dernier parametre qui dans chaque cas est lui- 
meme la reference du produit. Le classement final, par 
reference du produit est fait selon le classement sequentiel des 
reference du produit dans la table des renvois. Labsence d’une 
entree pour n’importe quel parametre de classement sequentiel 
est consideree comme etant un zero et precede toutes les 
entrees actuelles dans le classement sequentiel. 

SEQUENCING PARAMETERS 


8. 

5TANDAR 

■ 

V i i 

1 

1 

■ 

ism 

BRIDG 

E F 

IECTIFIEF 

IS 


^ IN ORDER OF 
-^ 131 @ TEUP < 

(1)10 MAX (2) 
(41 TYPE NUMB 

PIV ^ 

ER 


LINE 

No. 


m 



1 


DRAWING 

No. 

LINE 

No. 


■ 



MAX. 

TEMP 

£0)_ 

MAT 

DRAWING 

No. 

& 

D 

1 

D CURRENT 



SB 

m 

aaac 

■ss 

mSm 

urea 

mm 

m 

niMI 

■MM 

■SMB 

3J@ 

TEMP 

rc) 

nsic 

Rn 

mm 

H 

H 

MP805G 

8SB050 

KBU8A 

50 

50 

50 

8.0 

8.0 

8.0 

7bC 

80 

100C 

200 

300 

300 

HkIiiK 


Si 

Si 

Si 

Cl68e 

C216d 

Ml 285 

mm 

UBIH 


■a 


TOO 

80 

150 


Ink 

Si 

Si 

Si 

Ml034a 
C216h 

C216c 


BR81 

BR81F 

BR81G 

100 

100 

100 


JM 

mmm. 

IB 


■ 

■ 


WM 

n 



H 

55C 

55C 

60C 



150C 

150 

150J 

■ 

C216h 

C218e 

C216d 

7v 

8r 

9 

DB801T 

DB801W 

KBPC801 

100 

100 

100 

8.0 

8.0 

8.0 

50A 

50A 

50C 

125 

125 

125 


125 

125 

125J 

■ 

m 

117 

118 

119 

100JB05L 

MB1005 

MB1005G 

50 

50 

50 

10 

10 

10 

65C 

75H 

75H 

130 

150 

150 


150A 

150 

175 

Si 

Si 

Si 

C218C 

C219i 

C219l 
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HOW TO USE THIS BOOK 


2 MODOS BASICOS: 


Si conoce; 


Y necesita saber: Lea: 


f Los requerimientos 
electricos y 
mecanicos 


Un numero de tipo Explication 1 

(Numero de parte del 

fabricante) 




Un numero de tipo 


Las caracterfsticas Explication 2 

electricas y/o mecanicas 
o 

su circuito y configuracion 
detrazo 
o 

el fabricante 
o 

un tipo equivalente 
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HOW TO USE THIS BOOK 


EXPUCACION 1 


Si conoce: 

Los requerimientos electricos y mecanicos (inclusive los militares) 

Y necesita saber: 

Un numero de tipo adecuado 

Primero: 

Refierase a la Seccion TABLE OF CONTENTS 

a. Seleccione del Contenido la Seccion Tecnica correspondiente al tipo conocido de la 
parte. EJEMPLO: Seccion Tecnica 8 


TABLE OF CONTENTS 

HOW TO USE THIS BOOK 

English. 

German. 

French. 

Spanish. 

Japanese . 

COMPONENT LOCATOR. 

1. TYPE NO. CROSS INDEX. 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pq < 5W. 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A. 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA. 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array. 

Matrix. 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types. 

POWER DEVICES 

► 8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Single Phase. 

Three Phase. 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes. 

10. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

Pd > 5 W. 

11. HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV. 

12. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter. 

Logarithmic-Conversion Diode. 

Matched Configuration.. 

Noise Generator. 

Schottky-Barrier Diode. 

UHF Detector.. 

UHF Mixer. 

Varistor. 

Additional Diode Devices. 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications. 

14. Circuit Drawings. 

15. Outline Drawings. 

MANUFACTURERS PROFILE. 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained. 

DRAWING INDEX. 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers’ Sales Offices. 
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HOW TO USE THIS BOOK 


b. Refierase a esa Seccion. Localice el numero de tipo que concuerde en general con sus 
requerimientos. EJEMPLO: SL1505HE. 

Debido al orden en secuencia, los tipos similares apareceran juntos. 

Notense los parametros secuenciales en la esquina superior derecha de cada pagina. 


8. 

STANDARD Rl 

ECOVER^ 

BRIDG 

E F 

IECTIFIER 

s 



IN ORDER OF 
(3) 8 TEMP 1 

(1)10 MAX (2) 
(4) TYPE NUMB 

PIY 

ER 

LINE 

No. 


M 

mmm 


Hi 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 


m 

i! ■ 

Hi 


^3 


DRAWING 

No. 


BH ilffiMftLllilil 

ana 

mjtxM 

Ini 

n 

Baas 

m 

BUM 

|g 

UK31 

mmm 

m 

in 

m 

mam 

MP805G 

KM 

KTM 



me™ 

twm 

Si 

C168e 


mm 


50 

mim 


[l)W| 


ii^m 


Ml034a 


8SB050 

50 

8.0 


300 

mEnf 

feKW 

Si 

C216d 



SCBH05F* 

50 



80 



9 

C216h 

M 

KBU8A 

50 

8.0 

nsr»Tsi 

300 

mErM 


Si 

Ml 285 


cn 

SDA165A 

50 



150 


wim 


C216c 


BR81 

100 

8.0 

40A 



150S 


C219 


114 

SDA267A 

50 

10 

55C 

125 



H 

C216h 


BR81F 

100 

8.0 

50A 


w 

125A 

9 

C219 


1154 

SDA304A 

50 

10 

55C 

125 


mm 

9 

C218e 

M 

BR81G 

100 

8.0 

50A 

' 

■ 

125A 

¥m 

C219 


116 

VJ048X* 

50 

10 

60C 

75 


iRn 

tm 

C216d 

■a 

DB801T 

100 

8.0 

50A 

125 


125 

Si 

Ml 341 


117 

100JB05L 

50 

10 


130 




C218c 

mSM 

DB801W 

100 

8.0 

50A 

125 

■HhI 

125 

Si 

C219a 


118 

MB1005 

50 

10 


150 


mm 

9 

C219i 

H 

KBPC801 

100 

8.0 

50C 

125 

nEnrB 

125J 

Si 

C219at 


119 


50 

10 

Bill 

150 


aai 

n 

C219i 

HDH 

MDA970A2 

100 

8.0 

55C 

100 




l. T ,fc|[»iM 


120t 

MP1005G 

50 

10 



hlcliM 

fpM 

H 

Cl 88a 

11 

MB81 

100 

8.0 

75A 

25 



9 



121 

10SB050 

50 

10 

j| 


BESB 


9 

C216d 

12 

M381G 

100 

8.0 

75A 

125 




[CTo1 


122 

10TB050 

50 

10 




mm 

9 

C230a 

13* 


100 

8.0 

75 

200 


I 

Si 



123 


50 

10.0 

80C 

fEMi 


IE39 

Si 

Ml 196 

14t 


100 

8.0 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

Cl88el 

124 


50 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

15 

8SB100 

100 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d«l: 

125 


50 

10 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 243 

16 

KBU8B 

100 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

IXiWiW 

i 

126 

K850-1 

100 

10 


300 



Si 

Ci88f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

fflLi 


127t 

SRM10A 

100 

10 





EM 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 


125A 

Si 


1 

128 

TJ118-1 

100 

10 


300 




C224i 


Segundo: 

Refierase a la Seccion TYPE NUMBER CROSS INDEX 

a. Encuentresu numero de tipo seleccionado SL1505HE 

b. Note el (los) cbdigo(s) a la derecha del numero de parte. EJEMPLO: SEN 

c. Note el numero de pagina y linea. EJEMPLO: 367-125 





1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

HBER sequence 




TYPE No. 

Kld:H 

IS5CT1REM 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Une 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

■ III! 


SKN26/16 

■ 1 1 1 1 ■ 


SKR2M240/08 



: yui.ii 

4SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353-96 

SLD1.5TS 


riiinrYfli 

SKN45/02 

♦SEKG 


SKR2M240/10 

♦SEKG 


c yi 

♦ SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SCN 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 - 53 

SKN45/04 

♦SEKG 


SKR2M240/12 

♦SEKG 



♦ SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SCN 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 


SKR3F2/10 

♦SEKG 



CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦ SEKG 


SKR3F2/12 

♦SEKG 


3 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 


SKR3F20/06 

♦ SEKG 


3 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 


SKR3F20/08 

♦SEKG 


3 

CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦SCN 

353 -102 

SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 


SKR3F20/10 

♦SEKG 


3 

CODI 

431 - 90 

SL£90 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 


SKR3F20/12 

♦ SEKG 


3 

CODI 

432 - 33 

S£90A 

♦SCN 

353 -104 

SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 

♦SEKG 


SKR4F20/02 

♦SEKG 


3 

CODI 

432 -216 

F 

♦SCN 

353 -105 

SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 


SKR4F20/04 

♦SEKG 


SL1505HE 

♦ SEN 

367 -125 ( 

#mooA 

♦SCN 

353 -106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 

SKN46/14 

♦SEKG 


SKR4F20/06 

♦SEKG 


SL1510FR 

♦ SEN 

368 -122 

L Ha 

♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

SKN46/16 

♦SEKG 


SKR4F40/02 

♦SEKG 


SL1510HE 

♦SEN 

367 -158 

smHioa 

♦SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

SKN70/02 

♦SEKG 


SKR4F40/04 

♦ SEKG 


SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

SLC120 • 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

SKN70/04 

♦SEKG 


SKR4F40/06 

♦ SEKG 


SL1520 

♦ SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 

SLD2.8S 

♦SOD 

418 -161 


d. Refierase a la Seccion MANUFACTURERS’ CODES & NAMES. 

e. Localice el codigo y nombre del fabricante. EJEMPLO: SEN 

MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SOI 

SDI, Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

. SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

^SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

1 rSEN 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

W sis 

* Semitronics Corp. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

r SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 
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HOW TO USE THIS BOOK 


EXPUCACION 2 


Si conoce: 

El numero de tipo 

Y necesita saber: 

Las caracteri'sticas electricas 

Primero: 

Refierase a la seccion TYPE NUMBER CROSS INDEX y encuentre su numero 
de tipo. 

a. Note el numero de pagina y linea al lado de su tipo. EJEMPLO: 367-125 





1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFR? 

EfeHIlifcl 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

BTEBS51 


BB5HE3 

I2.TTTTC1 


■Kiiia 

[HI 

SKN26/16 

♦SEKG 

412 -125 

IWilRllii 

♦SEKG 

309 - 81 

SKXA150M 

♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 - 47 

SKN45/02 

♦SEKG 

302 -164 

j| 

♦SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SCN 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 - 53 

SKN45/04 

♦SEKG 

302 -200 


♦ SEKG 

408 - 8 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 -120 


♦ SCN 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 

303 - 23 


♦SEKG 

261 -124 

SL8 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦ SCN 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 - 51 

SKR3F2/12 

♦SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦ SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦ SEKG 

409 -163 

SKR3F20/06 

♦SEKG 

260 -212 

SL15 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦ SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦ SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 

412 -151 

SKR3F20/08 

♦SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦ SCN 

353 -102 

SLD2 

♦ SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 -165 

SKR3F20/10 

♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 

431 - 90 

SLC90 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 

302 -201 

SKR3F20/12 

♦SEKG 

261 -126 


CODI 

432 - 33 

SJ£90A 

♦SCN 

353 -104 

SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 - 24 

SKR4F20/02 

♦SEKG 

239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 

■oo 

♦ SCN 

353 -105 

SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 

407 - 52 

SKR4F20/04 

♦SEKG 

239 -185 

SL1505HE 

♦ SEN 

367 -125 < 

JBooa 

♦SCN 

353 -106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 

SKN46/14 

♦SEKG 

409 -164 

SKR4F20/06 

♦SEKG 

240 - 38 

SL1510FR 

♦ SEN 

368 -122 

L BB 

♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

SKN46/16 

♦SEKG 

412 -152 

SKR4F40/02 

♦SEKG 

239 - 92 

SL1510HE 

♦ SEN 

367 -158 


♦ SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

SKN70/02 

♦SEKG 

305 -163 

SKR4F40/04 


239 -186 

SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

SLC120 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

SKN70/04 

♦SEKG 

305 -167 

SKR4F40/06 

♦ SEKG 

240 - 39 

SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 

SLB2JS_ 

BB£i*I** 

113--l&l- 


b. Localice ese numero de pagina y linea y encontrara las caracteristicas electricas. El 
numero del dibujo esquematico Ml243 esta en 

la ultima columna y los dibujos se enumeran en secuencia en el "Drawing Index.” 
(Vease el Contenido.) 


8. 

STANDARD Rl 

EC0VER1 

BRIDG 

E F 

IECTIFIERS 



IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMB 

PIV —» 

ER 


m___i 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 






QHBBB 

mmm 


MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 


MAX. 




LINE 

TYPE 







No. 

NUMBER 

PIV 

Tj lo 

aM 


TEMP 

MAT 



No. 

NUMBER 

PIV 

HB9H 

aM 



MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

nElCEiIl 








MAX 

TEMP 

ikCTPJMill 



No. 



IQB 

(A) 

ra 

worn 


rc)_ 







l(A)_ 

rc) 

mom 

[®BB 

RSI 



i u 

MP805G 

HOB 

6.6 

IbC 

200 


ffcf— 

Si 

Cl 880 


ill 




■EM— 

100 


150 

Si 

I&flftgr** 

KM 

8SB050 

50 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 


112 

Lfitj -fi 

B3»Bbr 


EM 

80 


150 

Si 

C216h 

HI 

KBU8A 

50 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 


113 

KtirtrLfB 1 • iY. 

m 


1^9 

150 


125 

Si 

C216c 

4 

BR81 

100 

8.0 

40A 

250 






114 

SDA267A 

B^B| 


55C 




MM 

C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 

50A 

250 

HH 





115 ♦ 


HH 


55C 





C218e 

6 

BR81G 

100 

8.0 

50A 

250 

■H 


iK 



116 

VJ048X* 

B3uH 


60C 




MM 

C216d 

7t 

DB801T 

100 

8.0 

50A 

125 

BOBU 



M1341 


117 




■;M— 




Si 

C218c 

8 y 

DB801W 

100 

8.0 

50A 

125 

ETffl 


9 

C219a 


118 

MB1005 







Si 

C219j 

9 

KBPC801 

100 

8.0 

Ea 

125 

nWcfnB 


MM 

C219at 


119 

MB1005G 



Bfettl 




Si 

C219i 


MDA970A2 

100 

8.0 





SiA 

Ml 101 


120 t 

MP1005G 

50 

10 

75C 

E&EBB 



Si 

C188e 


MB81 

100 

8.0 

HTV 




Si 

C219j 


121 

10SB050 

50 

10 

80 

300 

■ .:3HB 


Si 

C216d 


MB81G 

100 

8.0 




DM 

Si 

C219i 


122 

10TB050 

50 

10 

80 

400 

uESB 


Si 

C230a 

KEEH 


100 

8.0 

75 


l»HnM 

IE£Si 

Si 

WET** 


123 

del 0.5 

50 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Ml 196 

14y 

MP81G 

100 

8.0 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 


124 

VJ048* 

50 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

15 

8SB100 

100 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 


125 

SL1505HE 

50 

10 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 243 

16 

KBU8B 

100 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 


126 

K850-1 

100 

10 


300 



Si 

C188f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 


127r 

SRM10A 

100 

10 





Si 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 


128 

TJ118-1 

100 

10 


300 



Si 

C224i 


c. Localice el numero del dibujo esquematico en el "Outline Drawing Index” y note el 
numero de pagina indicado. EJEMPLO: M1243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 




OUTLINE DRAWINGS 

■ : . ' V 


DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 


DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 


Ml 112 
Ml 115 
Ml 116 
Mil 17 
Ml 118 
Ml 119a-i 


553 

553 

553 

553 

554 
554 


Ml 186a 
Ml 187 
Ml 188 
Ml 188a-b 
Ml 189 
Ml 190 


562 

562 

562 

563 
51 
5i 




Ml 238 
Ml 239 
Ml 240 
M1241 
Ml 242 
►Ml 243 


572 

572 

572 

573 
573 
573 


Ml 290 
M1291 
Ml 292 
Ml 293 
Ml 294 
Ml 295 


582 

582 

582 

583 

583 

584 


Ml 352 
Ml 353 
Ml 354 
Ml 355 
Ml 356 
Ml 357 


594 

594 

594 

594 

594 

594 


S65a 

566 
S66a-c 

567 
S67a 

568 


601 

601 

601 

601 

601 

601 


S305 

S322 

S322a-c 

S324 

S329 

S339 


606 

606 

606 

606 

606 

606 


d, Refierase a la pagina indicada y localice el dibujo. 
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HOW TO USE THIS BOOK 


OUTLINE DRAWINGS 



NOTA— Los si'mbolos y codigos utilizados en estas secciones tecnicas se 
explican en las paginas “Interpreter” al final del libro. 


DEFBNICION DE TERMINOS 

INTERPRETACION Y DEFINICIONES 

Esta seccion define los encabezamientos de las columnas y los sfmbolos que aparecen en las 
Secciones Tecnicas de este libro. Clasificada alfabeticamente por su descripcion de campo, la 
seccion “Column Definitions’’ interpreta los ti'tulos de campo e indica como se debe usar esa 
seccion. 


SECTION 8 STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTION 8 


DC CURRENT 

U B* 

lo TEMI 
(A) _fCL 


FWDIMAX RATING 


TEMP 1 Cy [WIDTH 

rc)_(A) Its) _ 


1 DESCRIPT ION 1 

MAT 

DRAWING 

No. 


O O <D (D ® (D <D (DO # 


Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 

(T)$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


©(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


©A 

B 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 


0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 


- Single Operation 
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HOW TO USE THIS BOOK 


INTERPRETADOR (Veanse tambien Sfmbolos y C odigos) 


SIMBOLOS: Sfmbolos tales como #, ▲, y $ se usan en todas 
las columnas, ya sean numericas o de otro tipo, cuando las 
entradas de informacion difieren de algun modo de la entidad 
definida en el encabezamiento de la columna. Por ejemplo, si 
un encabezamiento dado especifica Max. Power (in Watts) y el 
valor numerico que se ha entrado para un tipo dado representa 
en cambio la potencia minima, la variacion se denota por medio 
de un sfmbolo especial al lado de la entrada numerica. 


CODIGOS: Los codigos se usan en algunas columnas como 
medio para abreviar la informacion entrada. Los codigos 
pueden ser alfabeticos (A,B,C etc.) o numericos (1,2,3 etc.) o 
una combinacion de ambos. 

NOTA: Los sfmbolos y codigos usados aquf se explican en las 
paginas “Interpreter”, al final o al principio del libro. 


MULTIPLICADORES DE POTENCIA DE 

DIEZ MULTIPLICADORES 


Los multiplicadores de potencia de diez mostrados abajo se 
usan en las columnas numericas cuando el valor que se entra 
es muchas veces mas grande o pequeno que las unidades de 
medida indicadas en el encabezamiento de la columna. Usual- 
mente, estas ultimas son las llamadas unidades basicas tales 
como V (voltios), A (amperios) y s (segundos). A continuation 
se dan los multiplicadores y una explicacion de su uso: 


EXPLICACION 

Valor de la 
informacion a que 
se dara entrada 

3 milliamperes 

9 megaohms 
0.5 volt 

10 amperes 


Unidad basica en 
el encabezamiento 
de la columna 

A (amperes) 

Q (ohms) 

V (volts) 

A (amperes) 


Entrada efectiva 

3.0m 
90 M 
500m* 

10 


‘Tambien puede ser escrito como 0.5 sin multiplicador 


Potencia_Prefijo_Sfmbolo 


1Q12 

tera 

T 

10 9 

giga 

G 

10 6 

mega 

M 

10 3 

kilo 

k 

10-3 

milli 

m 

10-6 

micro 

M 

10- 9 

nano 

n 

10- 12 

pico 

P 

10- 15 

femto 

f 

10-18 

atto 

a 


PARAMETROS SECUENCIALES 

El ordenamiento de los tipos en las secciones tecnicas esta 
asociado a un conjunto de caracterfsticas especiales sele- 
ccionadas por su importancia de entre el grupo general de 
caracterfsticas tabuladas en cada seccion. Estas caracterfsticas 
seleccionadas o parametros secuenciales difieren de una se¬ 
ccion a otra, y se identifican en la parte superior de la pagina tal 
como se muestra en el ejemplo de abajo. 

Los diferentes tipos dentro de una misma seccion presentan 
inicialmente un orden numerico (o alfabetico) ascendente 

MAJOR CHARACTERISTICS 


desde el primero de tales parametros. Los grupos de tipos que 
tienen un valor comun para el primer parametro son luego 
ordenados en orden ascendente desde el segundo parametro. 
Este proceso continua para cada parametro de turno, hasta el 
ultimo parametro inclusive, el cual es, en cada caso, el numero 
de tipo en sf. El ordenamiento final, por el numero de tipo, se 
hace de acuerdo con la secuencia de los numeros de tipo en el 
fndice de referencia. La ausencia de una entrada para cualquier 
parametro secuencial se considers como cero y precede cual¬ 
quier entrada efectiva en la secuencia. 

SEQUENCING PARAMETERS 


8. 

St a un a n 


1 

■ 


IECTIFIEF 


H 

__IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV_ 


DiarauMiiw ni 

u 

ep 

Dmuuc r 

ID T 



ER ^ 


LINE 

No. 



r’aaESs 

■FWD 

INT 


MAX. 

TEMP 

r cl_ 


DRAWING 

No. 

LINE 

No. 


ISH 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


MAX. 

TEMP 

SSL- 


DRAWING 

No. 

& 

D 

1 

C CURF 

agiiiajaiiiid 


ijini 

H 1 

n 

m 

WtSm 

in 

an 

mMM 

KM 

n 

Rn 


H 

MP805G 

8SB050 

KBU8A 


RT|H| 

75C 

80 

100C 

200 

300 

300 

' J ? 


Si 

Si 

Si 

Cl66e 

C216d 

Ml 285 


S10A05FR 1 * 

SCBH05F* 

SDA165A 



55C 

55 

55C 

ChTi||| 


|K» 

■ 

1^1 

■ 

M 1034 a 
C216h 

C216c 


BR81 

BR81F 

BR81G 


1 fa 

40A 

50A 

50A 

^■1 

rmm 


H 

■ 

§XjH 





55C 

55C 

60C 




■ 

C216h 

C218e 

C216d 

H 



■ 

50A 

50A 

50C 

125 

125 

125 

iftil 

1C ~ 


■ 

M1341 

C219a 

C219at 


100JB05L 

MB1005 

MB1005G 

50 

50 

50 


65C 

75H 

75H 



jR*Z3| 

■ 

C218c 

C219j 

C219i 

10 

11 

12 

MDA970A2 

MB81 

MB81G 


■ 

55C 

75A 

75A 


■ 


■ 


[»■ 

MP1005G 

10SB050 

10TB050 



75C 

80 

80 

ckSI 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150 

150 

150 

Si 

Si 

Si 

C188e 

C216d 

C230a 
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Japanese . 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pp < 5W. 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A. 

4. HIGH-SPEED DIODES 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter. 
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© - Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 


®$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


©(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 


(©A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 



Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
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COMPONENT LOCATOR 

The Component Locator is designed to assist you in identifying which 
D.A.T.A.BOOK should be consulted to find information on a specific type of device. 


Part I: 

Locator information for the Alternate Source and Replacement Series 

At the top of the matrix, locate the type of component for which you need replacement information 
- then identify which book(s) in the Alternate Source and Replacement Series you should consult. 


Direct and Suggested Replacement Guide - Integrated 
Circuits 

Includes direct and suggested replacement information on 
digital, interface, microprocessor, audio/video, linear and 
memory ICs. The Direct Replacement section contains 
information on devices that have the same part number as 
the device to be replaced. The Suggested Replacement 
section contains information on replacement devices with 
a different part number than the device to be replaced. 
Direct Replacement Guide - Discrete Semiconductors 
Includes direct replacement information on transistors, 
diodes, thyristors, optoelectronic and microwave devices. 
Contains replacement information on devices that have 
the same part number as the device to be replaced. 
Generic/Alternate Source Guide - Integrated Circuits 
Includes alternate source information on digital, interface, 
microprocessor, audio/video, linear and memory ICs. ICs 
are grouped and sorted by generic or root number as an 
aid in identifying possible alternate sources. 

Suggested Replacement/Alternate Source Guide - 
Discrete Semiconductors 
Includes suggested replacement information on 
transistors, diodes, thyristors, optoelectronic and 
microwave devices. Identifies replacements that have a 
different part number than the device to be replaced. 


1C Functional Equivalence Guide 

Identifies memory, digital, interface and linear 1C devices 
that have been determined to be pin-for-pin functionally 
equivalent. Highlights those devices whose functional 
equivalence has been verified by an independent testing 
laboratory. 

International Directory of ICs and Discrete 
Semiconductors (Formerly Master Type Locator) 

Consolidated listing of ICs, discrete semiconductors, 
optoelectronic and microwave devices in current 
production. Identifies the function of each device, its 
manufacturers and where to locate additional information 
on each device. 

International Directory of Discontinued ICs and Discrete 
Semiconductors 

Consolidated listing of ICs, discrete semiconductors, 
optoelectronic and microwave devices that are 
discontinued - no longer in production. Identifies the 
function of each device, its manufacturers and where to 
locate additional information. 
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PART II: Locator information for the other D.A.T.A.BOOKS in the Electronic Information Series 

At the left side of the matrix, locate the type of component for which you need detailed 
information such as design parameters, logic and outline drawings, names of manufacturers, 
etc. - then identify which D.A.T.A.BOOK you should consult. 
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_ Array-Programmable Gate 

_ Array-Programmable Logic 

_ Array-Transistor 

_ Astable Multivibrator 

Attenuator 


_ Audio Amplifier 

Audio Processor (Stereo/4 Channel) 
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Bus Receiver 






• 










0 

Bus/Line Transceiver 






• 








0 


0 

Calculators 









• 








CAM 








• 









CATV Amplifier 









• 









CATV Amplifier Module 

_ Card Controller 

_ CPU Board 

_CCD 

Channel Scanner 


_ Character Generator 

Charge-Coupled Device (CCD) 

_ Checker-Parity 

Chip Set Microprocessor 
Chopper Stabilized Op Amp 
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COMPONENT 


_ Comparator-Magnitude 

_ Comparator-Phase 

_ Comparator-Unified Bus 

_ Comparator-Voltage 

Complementary Symm (PNP & NPN) 


_ Computer-on-a-chip 

Consumer Product Microprocessor 

_ Contact Protector Diode 

_ Content Addressable Memory 

_ Control-Store Sequencer 

_ Controller-ALU Status 

_ Controller-Card 

_ Controller-Data Interface 

_ Controller-DMA 

Controller-Diskette 


_ Controller-Display 

_ Controller-Floppy Disk 

_ Controller-Interrupt System 

_ Controller-Industrial Timer 

_ Controller-Keyboard Encoder 

_ Controller-Magnetic Tape 

_ Controller-Memory/Interface 

_ Controller-Microcomputer Bus 

_ Controller-Motor Speed 

Controller-Optoelectronic 


_ Controller-Paper Tape 

_ Controller-Power Supply 

_ Controller-Printer 

_ Controller-Program Sequence 

Controller-Serial Communication 


_ Controller-Shift 

Controller-Switching Power Supply 

_ Controller-TTY Interface 

Controller-Winchester Chip (Flop Disk) 

_ Controls 

_ Controls/Counters/Converters 

_ Converter-A/D (All) 

_ Converter-A to A I/O 

__ Converter-A to D I/O 

Converter-Code 


• _ Converter-D to A 

_ Converter-D to A I/O 

_ Converter-Digital to Synchro 

_ Converter-Freq. to DC 

Converter, Hybrid, Volt-Freq. 


_ Converter-Logic Level 

_ Converter-Volt to Current 

_ Converter-Voltage to Freq. 

_ Converter Sub-System 

Converter-Synchro to Digital 


_ Converters 

_ Core Sense Amplifier 

Counter-A/D Converter 


_ Counter-BCD 

Counter-Decimal 


Counter-Display Driver 


Counter-Hexadecimal 


_ Counter-Straight Binary 

_ Counters 

Crosspoint Switch 


_ CRT Correction Circuit 

_ Crystal Controlled Oscillator 

_ Current Amplifier 

_ Current Limiter 

Current Source 
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COMPONENT 


_ Current Stabilizer 

DAC Current Switching Network 

_ Darlington Transistor 

_ Data Acquisition System 

Data Interface Controller 


_ Data Security Device 

_ Data Selectors/MUX’s 

_ DC/DC Converters 

_ DC/DC Converter Controller 

Decade Counter 


Decoder-Display Driver 
Decoder-DTMF 
Decoder/Encoder 

_ Decoders 

Decryption 


_ Deglitcher 

_ Delay Line (Analog) 

_ Delay Line (Digital) 

_ Demodulator 

Demultiplexer 


_ Demultiplexer-Digital 

_ Detector-Carrier 

_ Detector Error/Corrector 

_ Detector-Analog Signal Level 

Detector-Address Mark 


Detector Devices-Microwave Video 
Detector-Emitter/Sensor Pairs/Arrays 

_ Detector-Fluid Level 

_ Detector-Gap 

Detector-Infrared 


_ Detector-Microwave 

_ Detector-Null 

_ Detector-Phase j 

_ Detector-Quadrant 

Detector-Reflex 
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MEMORY ICs 

AUDIO/VIDEO ICs 

MICROPROCESSOR ICs 

MICROCOMPUTER 

SYSTEMS 
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_ Differential Amplifiers 

Differential Line Driver/Transmitter 

_ Differential Line Receiver 

_ Differential Line Transceiver 

Differential Pair-Temperature Cont. 


_ Digital Audio Circuit 

_ Digital Multiplexer 

Digital to Synchro Converter 

_ Diode-Array 

Diode-Avalanche 


Diode-Backward 

_ Diode-Breakover 

_ Diode-Bridge 

Diode-Contact Protector 
Diode-Current Limiter 


_ Diode-Detector 

_ Diode-Detector-UHF 

_ Diode-Gunn 

_ Diode-Flarmonic Generator 

Diode-lmpatt 


_ Diode-Infrared Emitter 

_ Diode-Infrared Emitter-Array 

_ Diode-Infrared Emitter-Laser 

Diode-Infrared Emitter-Negative Resis. 

Diode-JFET 
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_ Diode-Step Recove 

Diode-Switchin 


Diode-Transient Voltage Suppressor 


Diode-Tunin 


Diode-Tunnel 


Diode-UHF Detector 


Diode-UHF Mixer 


Diode-Varactor 


Diode-Voltage Regulator 


Diode Arra 


Diode Matrix 


Diodes 


Diodes-Zener 


Diskette Controller 


Disk Interface Circuit 


Display-Integrated Logic 


Displav-LED 


Display-Liquid Crystal 


Display-Misc.(lncand.,Gas,Discrete. 


EEBEMma 1 


Display-Oscillator 


Display-Shift Register 


Display Controller 


_Display Driver-Multiplexer 


Display Driver-Shift Register 


Display Driver/Counter 


Display Driver/Decoder 


Display Driver/Latch 


Display Driver/Oscillator 


_ Divide r 

__Divider, Frequenc 


DMA Controller 


DPM Module 


Driver-Bus 


_ Driver-Clock 

Driver-Clock Generator 
Driver-Display (Digital 


Driver-Line 


_ Driver-Memory 

Driver-Optoelect Photoelectronic, IR 

_ Driver-Peripheral 

__ Driver-Power 

Drivers/Predrivers/Scalers 
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_ Generator-Digital Function 

Generator/Oscillator-Sine/Sq/Tri 

_ Generic Array Logic 

_ Generator-Video Display 

Grav Code Counter 


_ Ground Fault Interrupt 

_ Gunn Diode 

_ Half Adder 

_ Hall Effect Device 

Harmonic Generator Diode 
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Hex Bus Buffer, Inverting/Non-Invert 


Hexadecimal Counter 


High Voltage/High Current Driver 


Home Appliance Circuit 


I/O Converter 


Identity Comparator 


Image Scanning/Matrix Sensor 


Infrared Detector 


Infrared Emitting Diode 


Instrumentation Amplifier 





_ Integrated Logic/Display 

Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) 

_ Interface-General Purpose 

_ Interface-Parallel Peripheral 

Interface-Programmable 


Interrupt System-Priority Encoder 






• 




• 






• 

Interrupt System Controller 










• 






• 

Inverters-Hex 






• 










• 

I/O Peripheral 










• 






• 

Isolation Amplifier 







• 
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Keyboard Encoder 



Keyboard Encoder Controller 



Keyless Lock CKT 



Klystron Tube 



Ladder Network 



Laser Diode 



Latches 



Latches Display 



LC Oscillator 



LDR-Liqht Dependent Resistor 




LED-Negative Resistive 


LED Array 


LED Display 


LED-Dichromatic, Multicolor 


Level Detector, Analog 


Level Detector, Voltage 


LIFO 
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_ DTMF Decoder 

_ DTMF Dialer 

_ DTMF Filter 

_ DTMF Generator 

DTMF Receiver 


_ Dual Quad Transistor 

Dual Ramp (Slope)-A/D Converter 

_ Duplexer Tube 

_ DVM Module 

Emitter-Sensor Array Detector 


_ Emitter-Sensor Pair Detector 

_ Emitter Array 

_ Encoder-Keyboard 

_ Encoder-Priority 

Encoder-“X” Input to “Y” Output 


_ Encoder-“X" Line to "Y” Line 

_ Encoder/Decoder 

Encoder/Decoder Remote Cont. Sets 

_ Encryption 

Erasable Programmable Logic 


_ EARQM 

_ EPROM 

_ EEPROM 

Error Detection/Correction Unit 
Facsimile Circuit 


_ Fast Carry Counter 

_ Fast Recovery Diode 

_ Fiberoptic XCURS/XMTRS 

_ Field Effect Transistor 

Field Prog Logic Array (FPLA) 


_FIFO 

_ FIFO Support Circuit 

_ Filter-Active 

Filter-DTMF, Telecomm Equipment 
Filter (Transversal 


_ Flip/Flop 

_ Flip/Flop (J-K) 

_ Flip/Flop (R-S) 

_ Flip/Flop (R-S-T) 

Flip/Flop (T) 


Flip/Flop, Complementary (R-S) 

_ Flip/Flop (D Type) 

_ Floppy Disk Controller 

_ Floppy Disk Read Amplifier 

Fluid Detector 


_ FM Multiplexer 

_ FM Receiver 

_ Frequency Divider 

_ Frequency Synthesizer 

Frequency to DC Converter 


_ Full Adder 

_ Function Generator 

_ Game-Video 

_ Gap Detector 

Gate Turnoff 


__ Gates 

_ Generator 

_ Generator-Baud Rate 

_ Generator-Character 

Generator-Clock 


_ Generator-DTMF 

_ Generator-Function 

_ Generator-Look-ahead Carry 

_ Generator-Parity Checker 

Generator-Sin/Cos Function 



a-o ^ 

|i 5 

L« O 



3 * 

o S 

o £ 






XXXVIII 



















































































TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


_ Logic-Special Device 

_ Logic Buffer/Driver 

_ Logic Level Converter 

Logic Level Translators 
Logarithmic Conversion Diode 


_ Look-Ahead Carry Generator 

_ Magnetic Bubble Memory 

Magnetic Bubble Memory Sense Amp. 

_ Magnetic Tape Controller 

Magnetic Tape Preamplifier 


_ Magnetic Tape Sense Amplifier 

_ Magnetron Tube 

_ Magnitude Comparator 

_ Matched Pair (PNP & NPN) 

Matrix/lmage Scanning Sensor 


_ Memory-Content Addressable 

_ Memory-Magnetic Bubble 

_ Memory-Mgmt Unit 

_ Memory Driver 
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Memory Interface Controller 


Memory Interface Sub-system 


Memory Support Circuit 


Microcomputer Bus Controller 


Microcontroller 


Microprocessor-Card Set 


Microprocessor-Chip-Single 


Microprocessor-Chip-Set 


Microprocessor Converter 


Microwave-Ring/Bridge Quad 


Microwave-Special Device 


Microwave Amplifier 


Microwave Detector 


Microwave Limiter 


Microwave Mixer Diode 


Microwave Oscillator 







_ Microwave Transistor 

Microwave Trans.-Junction Field Eff. 
Microwave Transistor-MOSFET 
Microwave Video Detector Devices 
Mixer, Microwave 





Mixer/IF Strip/Front End 


MOD/DEMOD-Slope Delta (Telephone) 


MODEM 


Modulator-Pulse Width 


Modulator-Ring 




Monostable Multivibrator 
MOS FET-Microwave 
MOS Sense Amplifier 

_ Motion Detector 

Motor Speed Controller 


Motor Starting CKT 

_ Multiplexer 

_ Multiplexer-FM 

_ Multiplier 

Multivibrator-Astable 


Multivibrator-Monostable 

_ MUX-Analog 

_ MUX-Display 

_ MUX-Digital 

MUX-Programmable 
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COMPONENT 


_ Negative Resistive LED 

_ NMQS Sense Amplifier 

_ Noise Diode 

_ Noise Generator Circuit 

Noise Generator Diode 


_ Non-Volatiie RAM (NVRAM) 

_ Null Detector 

_ Operational Amplifiers 

_ Optical Limit Switch 

Optically Isolated Logic Gate 


_ Optoelectronic Amplifier 

_ Optoelectronic Controller 

_ Optoelectronic Driver 

Optoelectronic Switch or Relay 
Opto-isolator 


_ Oscillator 

_ Oscillator Diod e 

_ Oscillator-Crystal Controlled 

__ Oscillator-Display 

Oscillator-LC 


_ Oscillator-Microwave 

_ Oscillator-RC 

Oscillator-Sine/Sq/Triangle Wave 

_ Oscillator-Tuning Fork 

Oscillator-Varactor Tuner 


_ Oscillator-Voltage Controlled 

Oscillator-Volt. Controlled Crystal 

_ Over Voltage Protector 

_ Paper Tape Controller 

Parallel A/D Converter 


Parallel Communication Transceiver 

_ Parallel Peripheral Interface 

_ Parity Generator/Checker 

_ Peltier Module 

Peripheral Driver 


Peripheral Interface Adapter (PIA) 
PGA (Programmable Gate Array) 

_ Phase Control Circuit 

_ Phase/Frequency Detector 

Phase Lock Loop 


_ Phonograph Motor Control 

_ Photo Circuit 

_ Photoconductive Cell 

_ Photocoupler-Photocell Output 

Photocoupler-Photocircuit Output 


Photocoupler-Photodarlington Output 
Photocoupler-Photothyristor Output 
Photocoupler-Phototransistor Output 

_ Photodarlington 

Photodiode 


_ Photodiode, IR Detector 

_ Photodiode, LASER Detector 

_ Photodiode Array 

_ Photo Potentiometer 

Photothyristor 


_ Phototransistor 

_ Phototransistor Array 

_ Photovoltaic Array 

Photovoltaic Cell (Solar.lR Detectors) 
PIN Diode 


_ PIN Photo Diode 

PLA (Programmable Logic Array) 

_ PLL-Phase Lock Loop 

PLS (Programmable Logic Sequence) 
Potentiometer Circuit 
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COMPONENT 


_ Potentiometer-Photo 

Power-Integrated Thyristor/Rectifier 

_ Power-SCR 

_ Power-Triac 

Power Device 


_ Power-Drivers Peripheral 

_ Power Supplies Linear 

_ Power Supplies Switching 

Power Supply-Switching-Controller 


Power Supply Controller, TV 


Pre-drivers 


_ Prescaler 

Pressure/Temp Sensor Transistor 

_ Printer Controller 

Priority Encoder 


Priority Encoder-Interrupt System 
Program Sequence Controller 


_ Program Storage Unit (PSU) 

_ Programmable Gain Amplifier 

Programmable Gate Array (PGA) 


_ Programmable Interface 

Programmable Logic Array (PLA) 
Programmable Logic Sequence (PLS) 

_ Programmable Multiplexer 

Programmable Power Source 


Programmable Read Only Memo 


Programmable ROM Patch (PRP 


Prog. Unijunc, Trans. (PUT)-Thyristor 

_ Programmer/Sequencer 

PROM 


_ Proximity Switch, Solid State 

PRP (Programmable ROM Patch) 


_ PSU (Program Storage Unit) 

_ Pulse Dialer 

Pulse Width Modulator 


Pulse Width Modulator Control CKT 

_ PUT (Prog. Unijunction Trans.) 

_ Pyroelectric Detector 

_ Quadrant Detector 

Radiation Detector Diode 


_ Radiation Resistant Diode 

_ Radiation Resistant Transistor 

_ Radio, AM 

__ Radio, FM 

RAM 


_ RAM Module (multi-chip) 

_ Rate Multiplier 

_ RC Oscillator 

_ RC Timer 

RCT (Reverse Conducting Triode) 


_ Read/Write Memory 

_ Receiver-DTMF 

_ Rectifier 

_ Rectifier-Bridge 

Rectifier Diode 


_ Rectifier-Silicon Controlled 

__ Reference Amplifier 

__ Reference Diode 

_ Reflex Detector 

Register File 


_ Regulator-Voltage 

_ Relay Lamp Driver 

_ Relay Solid State 

Remote Control Unit-General Purpose 
Remote Control Unit-Receiver 
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COMPONENT 


Remote Control Unit-Transmitter 

_ Repertory Dialer 

Resolver to Digital A/D Converter 
Reverse Conducting Triode (RCT) 
RF/IF Amplifiers 


_ RF Power Amplifier Transistor 

_ Ring/Bridge Quad 

_ Ring/Johnson Counter 

_ Ring Modulator 

Ring/Quad Diode 


_ RMS to DC Converter 

_ROM 

_ ROM, Speech Synthesis 

_ SAS 

Sample/Hold 


_ Sample/Hold Amplifier 

SAT (Silicon Asymmetrical Trigger) 
SBS (Silicon Bi-directional Switch) 
SCA (Silicon Controlled Assembly) 
Scaler 

_ Schmitt Trigger 

_ Schottky-Barrier Diode 

_SCR^ 

_ Sense Amplifier 

Sense Amplifier-Amorphous 


_ Sense Amplifier-Core 

Sense Amp-Magnetic Bubble Mem, 
Sense Amplifier-Magnetic Tape 

_ Sense Amplifier-MOS 

Sense Amplifier-NMOS 


_ ' Sensor-Array-Photodiode 

_ Sensor-Array-Phototransistor 
Sensor-Array-Photovoltaic 

_ Sensor-Line-Scanning 

Sensor-Matrix/Image Scanning 


Sensor-Photocircuit-Camera Control 
Sensor-Photocircuit-Darlington Stage 
Sensor-Photocircuit-Light to Freq. 
Sensor-Photocircuit-Multifunc. Proc. 
Sensor-Photocircuit-Oper. Amp. 


Sensor-Photocircuit-Optical Receiv. 

_ Sensor-Photocircuit-Oscillator 

Sensor-Photocircuit-Schmitt Trigger 
Sensor-Photocircuit-Transistor Stage 
Sensor-Photoconductive Cell 


_ Sensor-Photodarlington 

_ Sensor-Photodiode-Avalanche 

Sensor-Photodiode-IR Detector 
Sensor-Photodiode-Laser Detector 
Sensor-Photodiode-Multielement 


_ Sensor-Photodiode-Pin 

Sensor-Photodiode-Special Purpose 

_ Sensor-Photothyristor 

Sensor-Phototransistor-Field Eff. 
Sensor-Photovoltaic Cell 


__ Sensor-Temperature 

Serial Communication Controller 

_ Servo Amplifier 

_ Shift Controller 

Shift Matrix 


_ Shift Register 

_ Shift Register/Analog 

_ Shockley Diode 

__ Signal Processor 

Signal Conditioner 
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COMPONENT 


Silicon Asymm. Switch (SAS) Trig. 
Silicon Asymmetrical Trigger (SAT) 
Silicon Bi-directional Switch (SBS) 
Silicon Bi-directional Switch Trigger 
Silicon Controlled Assembly (SCA) 

_ Silicon Controlled Bridges 

Silicon Controlled Rectifier (SCR) 
Silicon Controlled Switches (4 Term) 
Silicon Field Effect Trans.-P Channel 
Silicon Field Effect Trans.-N Channel 


_ Silicon Unidirectional Switch 

_ Sin/Cos Function Generator 

Sine/Square/Triangle Wave Oscillator 

_ Single Chip Microprocessor 

Single Ended Line Driver/Transmitter 


_ Single Ended Line Receiver 

_ Single Ended Line Transceiver 

_ Solar Cell 

_ Solid State Cooling Device 

Solid State Relay 


_ Speech Circuit (telephone) 

_ Speech Generator 

_ Speech Synthesizer 

_ SPDT Analog Gate Switches 

Squaring Amplifier 


_ SSNC Analog Gate Switches 

_ SSNO Analog Gate Switches 

_ Stabilizer-Current 

_ Stabilizer-Voltage 

Stabistor-Regulating Diode 


_ Static Column Dynamic RAM 

_ Step Recovery Diode 

_ Stepper Motor Circuit 

_ Stereo Decoder 

Storage Register 


_ Storage-Special Device 

Storage/Shift Register/RAM-RQM 

_ Straight Binary Counter 

Subscriber Loop Interface (SLIC) 

_ Subtractor 

Successive Approx A/D Converter 
Successive Approximation Register 

_ Surface Acoustic (SAW) Filter 

_ Surge Suppressor Diode 

SUS (Silicon Unidirectional Switch) 


_ Switch-Cross Point 

_ Switch-Debouncer 

_ Switch-Hall Effect 

_ Switch-Light Activated 

Switch-Optical Limit 


_ Switch, Proximity, Solid State 

_ Switch-Silicon Unidirectional 

_ Switch-Solid State 

_ Switch-Zero Voltage 

Switch, Touch Control, Interface 


_ Switch Driver 

Switches (4 Term)-Silicon Controlled 

_ Switch Mode Regulator 

_ Switching Diode 

Switching Network-DAC Current 


Switching Power Supply Controller 

_ Switching Power Supplies 

_ Switching Transistor 

_ Switching Voltage Regulator 

Synchro Conversion Device 
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COMPONENT 


_ Synchro Related Devices 

Synchro to Digital A/D Converter 

_ Tape Deck Motor Control 

_ Tape Deck Control 1C 

Tape System 


Telephone Switching Circuit 

_ Telex Circuit 

Telecom. Device (Telephone) 
Temp. Controlled Differential Pair 
Temperature Transducer 
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Terminator 


Thermopile Detector 


Thyristor-ACS-AC Switch 


Thyristor-GTO-Gate Turnoff Device 


Thyristor-ITR-Integrated 


Thyristor/Rectifier 


Thyristor-LAS-Light Activated Switch 


Transistor (PUT) 


Thyristor-RCT-Rev Conducting Triode 


Thyristor-Silicon Asym. Switch (SAS) 





Thyristor-Silicon Bidirect Switch (SBS) 
Thyristor-Silicon Unidirect Switch (SUS) 

_ Time Base/Counter 

_ Time Delays 

Timer-RC 


Time Slot Assigner Circuit 


Tone Ringer 


Touch Control Switch Interface 


Track & Hold Amplifier 


Transceiver-Line 


Transceiver-Parallel Communications 


Transducer-Device 


Transient Voltage Suppressor Diode 


Transistor-Avalanche Mode 

• 

Transistor-Bidirectional 

• 


Transistor-Complementary Symmetry 

_ Transistor-Darlington 

_ Transistor-Dual/Quad 

__ Transistor-Field Effect 

Transistor-Field Effect-N Channel 


Transistor-Field Effect-P Channel 
Transistor-Junction Field Effect MW 

_ Transistor-Matched Pair 

_ Transistor-Microwave 

Transistor-MOSFET-Microwave 


Transistor-NPN-HiPower-Germanium 

Transistor-NPN-HiPower-Silicon 

Transistor-NPN-LoPower-Germanium 

Transistor-NPN-LoPower-Silicon 

Transistor-Photo 


Transistor-PNP-HiPower-Germanium 

_ Transistor-PNP-HiPower-Silicon 

Transistor-PNP-LoPower-Germanium 

Transistor-PNP-LoPower-Silicon 


Transistor-Pressure/Temp. Sensor 
Transistor-Programmable Unijunction 

_ Transistor-Radiation Resistant 

Transistor-Silicon Field Eff. N Channel 
Transistor-Silicon Field Eft. P Channel 
Transistor-Switching 


_ T ransistor-UHF/Microwave 

_ Transistor-Unijunction N 

_ Transistor-Unijunction P 

_ Transistor Array 

Transistor Chips 
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COMPONENT 


_ Transistor Chopper 

_ Translators-Logic Level 

_ Transmitter/Encoder 

_ Traveling Wave Tube 

Triac 


_ Trigger-Schmitt 

_ Trigger-Silicon Asymmetrical 

Trigger-Silicon Asymmetrical Switch 

_ Triode-Reverse Conducting 

TTY Interface/Controller 


_ Tube-Backward Wave 

_ Tube-Duplexer 

_ Tube-Klystron 

_ Tube-Magnetron 

Tube-Traveling Wave 


Tuning Fork Controlled Oscillator 

_ Tunnel Diode 

_ TV-B/W 

_ TV-Color 

UART 


_ UHF Detector Diode 

_ UHF Mixer Diode 

_ UHF Microwave Transistor 

_ Ultrasonic Device 

Unified Bus Comparator 


Unijunction Transistor-Programmable 
Univ Asynchronous Rec/Trans 

_ Univ Synchronous Rec/Trans 

_ (USYNR/T) 

_ USYNRT 

_ UVEPROM 

Varactor Diode 


Video Circuits 
VCR Motor Control 


_ VCR REC/PLAY Circuit 

_ Video Detector Devices 

_ Video Game 

_ Video Modulator 

Voice/Data Circuit 


_ Voice Synthesis 

_ Voltage Comparator 

_ Voltage Controlled Amp 

Voltage Controlled Crystal Oscillator 
Voltage Controlled Oscillator 


_ Voltage Follower 

_ Voltage Level Detector 

_ Voltage Limiter 

_ Voltage Reference Precision 

Voltage Reference Amplifier 


_ Voltage Regulator 

_ Voltage Regulator-Diode 

_ Voltage Stabilizer 

Voltage to Frequency Converter 
Voltage Variable Capacitor 


_ Wideband Amplifier 

_ Window Detector 

_ X-Mitter (UART) 

_ X-Mitter (USYNR/T) 

XTAL Oscillator (external XTAL) 


_ XTAL Oscillator w/XTAL 

Zero Voltage Switch 
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TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


HTIslsl 

Id.EffliTJ 

hebeem 

MFRS 

igiEf ilia 

TYPE 

No. 

MFRS 

Bgma 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 


nmii 

164 

- 22 

1C3041 

MOTA 

217 -134 

1N34 




1N47 




1N58 




1/4M2.7AZ10 

♦MOTA 

164 

-137 

1C3993 

MOTA 

167 -107 

(cont.) 


MDC 


(cont.) 


CRI 


(cont.) 

SPE 


1/4M3.0AZ10 

♦MOTA 

165 

- 62 

1C5247 

MOTA 

197 - 91 


MIC 

NJS 



HTN 

MIC 



SST 

STR 


1/4M3.3AZ10 

♦MOTA 

165 

-193 

1C5297 

MOTA 

434 - 4 


SLD 

SPE 



SPE 

STR 




UTX 


1/4M3.6AZ10 

♦ MOTA 

166 

-164 

1C5351 

MOTA 

193 -159 


SST 

SSY 




UTX 


1N58A 


CEI 

233 -106 

1/4M3.9AZ10 

♦ MOTA 

167 

-129 

1C5352 

MOTA 

194 -101 


STI 

STR 


1N48 


CEI 

233 -102 


CEN 

HTN 


1/4M4.3AZ10 

♦ MOTA 

168 

-137 

1C5379 

MOTA 

221 - 35 


UPI 

• UTX 



CEN 

CRI 



IDC 

MDC 


1/4M4.7AZ10 

♦ MOTA 

169 

-169 

1D2C1 

♦TOSJ 

286 - 60 



WAB 



HTN 

IDC 



MIC 

SCE 


1/4M5.1AZ10 

♦ MOTA 

171 

- 47 

1D2Z1 

♦ TOSJ 

286 - 61 

1N34A 


ASI 

233 -117 


MDC 

MIC 



SLD 

SPE 


1/4M5.6AZ10 

♦ MOTA 

172 

-122 

1D4B1 

TOSJ 

361 -194 


CEI 

CEN 



MISI 

SCE 



SST 

SSY 


1/4M6.2AZ10 

♦ MOTA 

174 

-124 

1D4B41 

TOSJ 

360 -170 


CRI 

♦ DIT 



SLD 

SPE 



STI 

STR 


1/4M6.8Z10 

♦ MOTA 

177 

-162 

1D4B42 

TOSJ 

360 -147 


HTN 

IDC 



SST 

STI 




UTX 


1/4M7.5Z10 

♦ MOTA 

179 

-154 

1DB050 

♦CODI 

360 - 90 


♦ INC 

MDC 



STR 

UPI 


1N59 


IDC 

233 - 88 

1/4M8.2Z10 

♦ MOTA 

181 

-136 

1DB100 

♦ CODI 

360 -118 


MIC 

MISI 




UTX 




SPE 


1/4M9.1Z10 

♦ MOTA 

184 

-184 

1DB200 

♦CODI 

360 -151 


NJS 

SCE 


1N49 


CEI 

231 - 65 

1N60 


ASI 

232 -190 

1/4M10Z10 

♦ MOTA 

187 

- 4 

1DB400 

♦ CODI 

360 -186 


SLD 

SPE 



CEN 

CRI 



CEI 

CEN 


1/4M11Z10 

♦ MOTA 

188 

-173 

1DB600 

♦CODI 

361 - 9 


SST 

STI 



HTN 

IDC 



CRI 

GDC 


1/4M12Z10 

♦ MOTA 

190 

-128 

1DH62 

TOSJ 

248 -115 


STR 

TIC 



SLD 

SPE 



GTC 

HTN 


1/4M13Z10 

♦ MOTA 

192 

-110 

1DMB10 

♦ INR 

315 - 14 


UPI 

UTX 



SST 

STR 



IDC 

IMTM 


1/4M14Z10 

♦ MOTA 

193 

-168 

1DMB20 

♦ INR 

315 - 15 



WAB 



UPI 

UTX 



♦ INC 

ITTG 


1/4M15Z10 

♦ MOTA 

194 

-129 

1DMB40 

♦ INR 

315 - 16 

1N34AS 

CEN 

233 - 1 

1N50 


CEI 

231 - 66 


MDC 

MIC 


1/4M16Z10 

♦ MOTA 

196 

- 39 

1DMB60 

♦ INR 

361 - 1 


MDC 

SPE 



CEN 

CRI 



MISI 

NJS 


1/4M17Z10 

♦ MOTA 

197 

-100 

1DZ61 

♦TOSJ 

280 -205 



STR 



HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


1/4M18Z10 

♦ MOTA 

198 

- 39 

1EZ110D5 

♦ MSC 

221 - 68 

1N35 


ASI 

232 -173 


MDC 

SLD 



SST 

SSY 


1/4M19Z10 

♦ MOTA 

199 

-116 


♦SIEG 



CEI 

CEN 



SPE 

SST 



STI 

STR 


1/4M20Z10 

♦ MOTA 

200 

- 43 

1EZ110D10 

MSC 

221 - 86 


CRI 

♦ DIT 



STR 

UPI 



♦TOSJ 

UPI 


1/4M22Z10 

♦ MOTA 

201 

-142 

1EZ110D 

MSC 

221 - 99 


HTN 

MDC 




UTX 



UTX 

WAB 


1/4M24Z10 

♦ MOTA 

203 

- 51 

1EZ120D5 

♦ MSC 

222 - 19 


MIC 

SCE 


1N51 


ASI 

232 -195 

IN 60 A 


CEI 

233 - 75 

1/4M25Z10 

♦ MOTA 

204 

- 96 


♦SIEG 



SPE 

SSY 



CEI 

CEN 



CEN 

CRI 


1/4M27Z10 

♦ MOTA 

204 

-189 

1EZ120D10 

MSC 

222 - 36 


STR 

UPI 



CRI 

HTN 



HTN 

MDC 


1/4M30Z10 

♦ MOTA 

204 

-190 

1EZ120D 

MSC 

222 - 51 



WAB 



MDC 

MIC 



MIC 

MISI 


1/4M33Z10 

♦ MOTA 

208 

- 6 

1EZ130D5 

♦ MSC 

222 -163 

1N36 


CEN 

232 -143 


SLD 

SPE 



NJS 

SLD 


1/4M36Z10 

♦ MOTA 

209 

- 95 


♦ SIEG 



CRI 

HTN 



SST 

SSY 



SPE 

SST 


1/4M39Z10 

♦ MOTA 

210 

-134 

1EZ130D10 

MSC 

222 -181 


MIC 

SLD 



STR 

UPI 



STI 

STR 


1/4M43Z10 

♦ MOTA 

211 

-155 

1EZ130D 

MSC 

223 - 6 


SPE 

SST 



UTX 

WAB 



UPI 

UTX 


1/4M45Z10 

♦ MOTA 

212 

-129 

1EZ140D5 

♦ MSC 

223 - 95 


STR 

UPI 


1N52 


CEN 

233 -103 

1N60C 


CEI 

233 -122 

1/4M47Z10 

♦ MOTA 

212 

-166 


♦ SIEG 




UTX 



CRI 

HTN 



HSE 

MDC 


1/4M50Z10 

♦ MOTA 

213 

-151 

1EZ140D10 

MSC 

223 - 99 

1N38 


CEI 

233 - 98 


IDC 

MDC 



MISI 

SPE 


1/4M52Z10 

♦ MOTA 

214 

-137 

1EZ140D 

MSC 

223 -104 


CEN 

CRI 



MIC 

MISI 




UPI 


1/4M56Z10 

♦ MOTA 

214 

-165 

1EZ150D5 

♦ MSC 

224 - 7 


HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


1N61 


CEN 

233 - 55 

1/4M62Z10 

♦ MOTA 

215 

-176 


♦ SIEG 



MDC 

MIC 



SST 

STR 



CRI 

HTN 


1/4M68Z10 

♦ MOTA 

216 

-148 

1EZ150D10 

MSC 

224 - 25 


MISI 

SELI 



UPI 

UTX 



MDC 

MIC 


1/4M75Z10 

♦ MOTA 

217 

-139 

1EZ150D 

MSC 

224 - 39 


SLD 

SPE 


1N52A 


CEI 

233 -119 


SLD 

SPE 


1/4M82Z10 

♦ MOTA 

218 

-125 

1EZ160D5 

♦ MSC 

224 -141 


SST 

STI 



CEN 

CRI 



SST 

STR 


1/4M91Z10 

♦ MOTA 

219 

-112 


♦ SIEG 



STR 

TIC 



HTN 

MDC 




UTX 


1/4M100Z10 

♦ MOTA 

220 

- 68 

1EZ160D10 

MSC 

224 -157 



UTX 



SLD 

SPE 


1N62 


CEN 

231 - 68 

1/4M105Z10 

♦ MOTA 

221 

- 19 

1EZ160D 

MSC 

224 -169 

1N38A 


ASI 

233 - 99 


SST 

STR 



CRI 

HTN 


.4M10AZ10.5 

MOTA 

187 

- 32 

1EZ170D5 

♦ MSC 

225 - 63 


CEI 

CEN 



UPI 

UTX 



IDC 

MDC 


1A1/18 

♦SSI 

244 

- 50 


♦ SIEG 



CRI 

HTN 


1N54 


CEN 

233 -120 


SLD 

SPE 


1A1/52 

♦ SSI 

250 

- 55 

1EZ170D10 

MSC 

225 - 68 


IDC 

MDC 



CRI 

HTN 



SST 

STR 


1A2/18 

♦SSI 

244 

- 51 

1EZ170D 

MSC 

225 - 73 


MIC 

SCE 



MDC 

MIC 




UTX 


1A2/52 

♦ SSI 

250 

- 56 

1EZ180D5 

♦ MSC 

225 -146 


SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


1N63 


CEN 

233 -107 

1A5/18 

♦SSI 

244 

- 52 


♦ SIEG 



SST 

STI 



SST 

STR 



CRI 

GDC 


1A5/52 

♦ SSI 

250 

- 57 

1EZ180D10 

MSC 

225 -163 


STR 

UTX 



UPI 

UTX 



HTN 

IDC 


1A12/18 

SSI 

235 

- 80 

1EZ180D 

MSC 

225 -178 



WAB 


1N54A 


ASI 

233 -121 


MDC 

MIC 


1A13/18 

SSI 

236 

- 50 

1EZ190D5 

♦ MSC 

226 - 82 

1N38B 


ASI 

233 -100 


CEI 

CEN 



MISI 

SCE 


1A14/18 

SSI 

236 

- 85 


♦SIEG 



CEN 

CRI 



CRI 

HTN 



SLD 

SPE 


1A15/18 

SSI 

236 

-156 

1EZ190D10 

MSC 

226 - 84 


HTN 

MDC 



MDC 

MIC 



SST 

STR 


1A16/18 

SSI 

236 

-207 

1EZ190D 

MSC 

226 - 87 


SCE 

SLD 



MISI 

SCE 



UPI 

UTX 


1A22/18 

SSI 

235 

- 81 

1EZ200D5 

♦ MSC 

226 -150 


SPE 

SST 



SLD 

SPE 


1N63A 


CEI 

233 -108 

1A23/18 

SSI 

236 

- 51 


♦ SIEG 



STR 

UTX 



SST 

SSY 



CEN 

CRI 


1A24/18 

SSI 

236 

- 86 

1EZ200D10 

MSC 

226 -167 



WAB 



STI 

STR 



HTN 

IDC 


1A25/18 

SSI 

236 

-157 

1EZ200D 

MSC 

226 -180 

1N39 


CRI 

233 - 87 


UPI 

UTX 



MISI 

SLD 


1A26/18 

SSI 

236 

-208 

1E.5 

SSI 

251 -157 


HTN 

IDC 




WAB 



SPE 

SST 


1A52/18 

SSI 

235 

- 82 

1G1 

♦ SOD 

401 - 7 


MIC 

SPE 


1N55 


CEN 

231 - 67 


STR 

UTX 


1A53/18 

SSI 

236 

- 52 

1G2 

SOD 

280 -158 


STR 

UPI 



CRI 

HTN 


1N64 


CEI 

233 - 89 

1A54/18 

SSI 

236 

- 87 

1G2C1 

♦TOSJ 

286 -110 

1N39A 


CRI 

233 -118 


IDC 

MIC 



CEN 

HTN 


1A55/18 

SSI 

236 

-158 

1G2Z1 

♦TOSJ 

286 -111 


HTN 

IDC 



SPE 

STI 



IDC 

MDC 


1A56/18 

SSI 

236 

-209 

1G4 

SOD 

281 - 64 


MIC 

SPE 



STR 

UPI 



MIC 

MISI 


1AS027 

SLCB 

285 

- 34 

1G4B1 

TOSJ 

362 - 30 



STR 




UTX 



SCE 

SPE 


1AS029 

SLCB 

402 

- 37 

1G4B41 

TOSJ 

360 -205 

1N39B 


CRI 

233 -101 

1N55A 


ASI 

233 -104 


SSY 

STR 


1B1/18 

♦SSI 

244 

- 53 

1G4B42 

TOSJ 

281 - 42 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 



UPI 

UTX 


1B1/52 

♦SSI 

250 

- 58 

1G6 

SOD 

281 -179 


MIC 

SPE 



HTN 

ITTG 


1N64A 


CEI 

231 - 55 

1B2/18 

♦SSI 

244 

- 54 

1G8 

♦SOD 

282 - 51 



STR 



MIC 

SPE 



CEN 

HTN 


1B2/52 

♦SSI 

250 

- 59 

1G10 

SOD 

401 -177 

1N40 


AMX 

236 - 5 


STI 

STR 



IDC 

MIC 


1B2C1 

♦TOSJ 

286 

- 20 

1GH11 

TOSJ 

248 -122 


CEI 

CRI 



UTX 

WAB 



SPE 

STR 


1B2Z1 

♦TOSJ 

286 

- 21 

1GH62 

♦ TOSJ 

248 -120 


HTN 

IDC 


1N55B 


CEN 

233 - 2 


UPI 

UTX 


1B4B1 

TOSJ 

361 

-160 

1GZ61 

♦TOSJ 

281 -110 


MIC 

SPE 



HTN 

IDC 


1N65 


CEI 

233 - 81 

1B4B41 

TOSJ 

360 

-135 

1J4B41 

TOSJ 

361 - 26 


UPI 

UTX 



♦ ITTG 

SPE 



CEN 

CRI 


1B4B42 

TOSJ 

360 

-114 

1J4B42 

TOSJ 

361 - 2 

1N41 


AMX 

231 -129 


STI 

STR 



HTN 

IDC 


1B5/18 

♦SSI 

244 

- 55 

1JH11 

TOSJ 

248 -130 


CRI 

HSE 




UTX 



MDC 

MIC 


1B5/52 

♦SSI 

250 

- 60 

1JH62 

♦TOSJ 

248 -128 


HTN 

MIC 


1N56 


CEI 

233 -199 


MISI 

SCE 


1B12/18 

SSI 

235 

- 83 

1JK30 

INRJ 

241 -164 


SPE 

UPI 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 


1B13/18 

SSI 

236 

- 53 

1JK60 

INRJ 

241 -218 

1N42 


AMX 

231 -130 


HTN 

MDC 



SST 

SSY 


1B14/18 

SSI 

236 

- 88 

1JK90 

INRJ 

242 - 32 


CEI 

CRI 



MIC 

SLD 



STR 

UPI 


1B15/18 

SSI 

236 

-159 

1JK100 

INRJ 

242 - 38 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 




UTX 


1B16/18 

SSI 

236 

-210 

1JK120 

INRJ 

242 - 61 


MIC 

SPE 



STR 

UPI 


1N66 


CEN 

233 -123 

1B22/18 

SSI 

235 

- 84 

1JK150 

INRJ 

242 - 83 



UTX 




UTX 



CRI 

HTN 


1B23/18 

SSI 

236 

- 54 

1JK160 

INRJ 

242 -100 

1N43 


CRI 

233 - 54 

1N56A 


CEI 

233 -200 


MDC 

MIC 


1B24/18 

SSI 

236 

- 89 

1JK180 

INRJ 

242 -105 


HTN 

MIC 



CEN 

CRI 



MISI 

SCE 


1B25/18 

SSI 

236 

-160 

1JLA10 

♦ INRJ 

248 - 22 


MISI 

SPE 



HTN 

MDC 



SELI 

SLD 


1B26/18 

SSI 

236 

-211 

1JZ61 

♦TOSJ 

282 - 3 


SSY 

STR 



MIC 

SLD 



SPE 

SST 


1B52/18 

SSI 

235 

- 85 

1K34A 

♦ INC 

233 -114 


UPI 

UTX 



SPE 

SST 



SSY 

STR 


1B53/18 

SSI 

236 

- 55 

1K60 

♦ INC 

233 - 97 

1N44 


CEN 

233 - 29 


SSY 

STI 



UPI 

UTX 


1B54/18 

SSI 

236 

- 90 

1K90 

♦ INC 

233 - 79 


CRI 

HTN 



STR 

UPI 


1N66A 


CEN 

233 -124 

1B55/18 

SSI 

236 

-161 

1K110 

♦ INC 

233 - 86 


MIC 

SLD 




UTX 



CRI 

HTN 


1B56/18 

SSI 

236 

-212 

1K188 

♦ INC 

233 -115 


SPE 

SST 


1N57 


CEI 

231 - 60 


MDC 

MIC 


1BH62 

TOSJ 

248 

-111 

1K261 

♦ INC 

233 -142 


SSY 

STR 



CEN 

CRI 



MISI 

SELI 


1BZ61 

♦TOSJ 

280 

-107 

1LE11 

♦ TOSJ 

282 - 52 



UTX 



HTN 

MIC 



SPE 

STR 


1C2992 

MOTA 

210 

-116 

1LZ61 

♦TOSJ 

282 - 88 

1N45 


CEN 

233 - 30 


SLD 

SPE 



UPI 

UTX 


1C2993 

MOTA 

211 

-144 

1M110ZS10.5 

MOTA 

221 - 69 


CRI 

HTN 



SST 

STR 


1N67 


CEI 

233 - 34 

1C2995 

MOTA 

212 

-150 

1M120ZS10.5 

MOTA 

222 - 20 


MIC 

SLD 



UPI 

UTX 



CEN 

CRI 


1C3003 

MOTA 

218 

-113 

1M130Z.5 

MOTA 

222 -164 


SPE 

SST 


1N57A 


CEN 

233 - 53 


HTN 

IDC 


1C3004 

MOTA 

219 

-105 

1M130ZS10.5 

MOTA 

222 -165 


STR 

UPI 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 


1C3005 

MOTA 

220 

- 53 

1M150Z.5 

MOTA 

224 - 8 



UTX 



IDC 

MIC 



MISI 

SELI 


1C3006 

MOTA 

221 

- 15 

1M160Z.5 

MOTA 

224 -142 

1N46 


ASI 

233 - 43 


SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


1C3007 

MOTA 

221 

- 33 

1M180Z.5 

MOTA 

225 -147 


CEN 

CRI 



SST 

STR 



SST 

STI 


1C3008 

MOTA 

221 

-171 

1M180ZS10 

MOTA 

225 -164 


HTN 

MIC 



UPI 

UTX 



STR 

UTX 


1C3009 

MOTA 

222 

-130 

1M200Z.5 

MOTA 

226 -151 


SLD 

SPE 


1N58 


CEI 

233 -105 

1N67A 


ASI 

232 -210 

1C3010 

MOTA 

223 

- 78 

1N34 

ASI 

233 -116 


SST 

STR 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


1C3011 

MOTA 

223 

-152 

CEI 

CEN 



UPI 

UTX 



GDC 

HTN 



HTN 

IDC 


1C3012 

MOTA 

224 

-109 

CRI 

GDC 




WAB 



IDC 

MDC 



MDC 

MIC 


1C3014 

MOTA 

225 

-107 

HTN 

IDC 


1N47 


CEN 

232 -209 


MIC 

SLD 



MISI 

SCE 


1C3015 

MOTA 

226 

-118 

cont.next col. 



cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 

lifiMBIiMI 

TYPE 

NO. 

MFRS 

ESHffiEl 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

ifiHl 




1N67A 




1N87A 


ESI 

233 - 78 

1N99A 




1 Nl 118 




1N142 




| (cont.) 

SLD 



CEI 

CEN 


(cont.) 


MIC 


(cont.) 

SLD 




CRI 

HTN 



SPE 

SST 



CRI 

♦ DIT 



SLD 

SPE 


SPE 

SST 




MDC 

SPE 



STI 

STR 



HTN 

IDC 



SST 

SSY 


UPI 

UTX 





UTX 



UPI 

UTX 



MDC 

MIC 



STR 

UTX 



WAB 



INI 43 


CEN 

234 - 73 



WAB 



NJS 

SLD 


1N100 


ASI 

233 - 16 

1N118A 

CEN 

234 

- 16 


CRI 

HTN 


1N68 


CEN 

233 . 31 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 


CRI 

HTN 




MDC 

SPE 



CRI 

HTN 



STI 

STR 



HTN 

IDC 


MDC 

MIC 





UTX 



IDC 

MDC 



TOSJ 

UPI 



MDC 

MIC 


SCE 

SLD 



INI 44 


CEN 

235 - 4 


MIC 

MISI 



UTX 

WAB 



SCE 

SLD 


SPE 

SST 




CRI 

HTN 



SLD 

SPE 


1N88 


CEN 

231 - 70 


SPE 

SST 


STI 

UPI 




MDC 

SLD 



SST 

SSY 



CRI 

♦ DIT 



STI 

STR 



UTX 




SPE 

SST 



STI 

STR 



HTN 

MDC 



UPI 

UTX 


1N119 

ASI 

238 -116 


UPI 

UTX 




UTX 



MIC 

SLD 




WAB 


CEN 

CRI 



INI 45 


CEN 

231 -162 

1N68A 


CEI 

232 -197 


SPE 

SST 


1N100A 


ASI 

234 - 15 

HTN 

♦ IDC 




CRI 

HTN 



CEN 

CRI 



SSY 

UTX 



CEN 

CRI 


MDC 

SLD 




MDC 

SLD 



HTN 

IDC 


1N89 


CEN 

232 -208 


HTN 

♦ ITTG 


SPE 

SST 




SPE 

SST 



MDC 

MIC 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 


SSY 

UTX 




UPI 

UTX 



MISI 

SCE 



MDC 

MIC 



MISI 

SCE 



WAB 



INI 75 


CEN 

231 - 72 


SLD 

SPE 



SLD 

SST 



SLD 

SPE 


1N120 

CEN 

238 

-117 


CRI 

HTN 



SST 

SSY 



STR 

UPI 



SST 

STI 


CRI 

HTN 




IDC 

SLD 



STI 

STR 




UTX 



STR 

UPI 


♦ IDC 

MDC 




SPE 

SST 



TIC 

UTX 


1N90 


ASI 

233 - 3 


UTX 

WAB 


SLD 

SPE 





UTX 


1N69 


ASI 

233 - 56 


CEN 

CRI 


1N102 


CEN 

231 -131 

SST 

SSY 



INI 91 


ASI 

249 - 55 


CEN 

CRI 



HTN 

MDC 



CRI 

HTN 



UTX 




CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



MIC 

MISI 



IDC 

MDC 


INI 26 

ASI 

233 

- 5 


HTN 

♦ IDC 



MDC 

MIC 



SCE 

SLD 



SPE 

STR 


CEN 

CRI 




MDC 

MISI 



SLD 

SPE 



SPE 

SST 




UTX 


HTN 

MDC 




SCE 

SLD 



SST 

STI 



STI 

STR 


1N103 


CEI 

231 -155 

MIC 

MISI 




SPE 

SST 



STR 

UPI 



UPI 

UTX 



CEN 

CRI 


SLD 

SPE 




STI 

UPI 



UTX 

WAB 




WAB 


♦ DIT 

GDC 


SST 

SSY 




UTX 

WAB 


1N69A 


CEN 

233 - 57 

1N91 


ASI 

274 -199 


HTN 

IDC 


STI 

UPI 



1N192 


CEN 

249 - 46 


CRI 

HTN 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 


UTX 

WAB 




CRI 

HTN 



MDC 

MIC 



HTN 

IDC 



SST 

STR 


1N126A 

ASI 

233 

- 6 


♦ IDC 

MDC 



SCE 

SLD 



MCY 

NJS 



UPI 

UTX 


CEN 

HTN 




MISI 

SCE 



SPE 

SST 



SLD 

SPE 


INI 04 


CEI 

231 -156 

MDC 

MIC 




SLD 

SPE 



SSY 

STI 



SST 

SWT 



CEN 

CRI 


MISI 

SCE 




SST 

UTX 



STR 

UPI 



UPI 

UTX 


♦ DIT 

GDC 


SPE 

UPI 



INI 94 


CEN 

249 - 18 



UTX 




WAB 



HTN 

IDC 


UTX 

WAB 




CRI 

HTN 


1N70 


CEN 

232 -198 

1N92 


ASI 

274 -142 


SLD 

SPE 


1N127 

CEI 

232 -201 


IDC 

SLD 



CRI 

GDC 



CEN 

CRI 



SST 

STR 


CEN 

CRI 




SPE 

SST 



HTN 

MDC 



HTN 

IDC 



UPI 

UTX 


GDC 

HTN 





UTX 



MIC 

MISI 



MCY 

NJS 


1N105 


SPE 

438 - 42 

IDC 

MDC 



1N194A 

HTN 

249 - 19 


SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


INI 07 


CEI 

234 -169 

1 MIC 

SLD 




IDC 

SCE 



SST 

SSY 



SST 

SWT 



CEN 

CRI 


SPE 

SST 




SLD 

SPE 



STR 

UPI 



UPI 

UTX 



GDC 

HTN 


STI 

UTX 




SST 

UTX 




UTX 




WAB 



IDC 

MDC 


1N127A 

CEN 

232 -202 

1N195 


CEN 

249 - 20 

1N70A 


CEN 

232 -199 

1N93 


ASI 

274 - 99 


MIC 

SLD 


CRI 

HTN 




CRI 

HTN 



CRI 

HTN 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 


IDC 

MDC 




IDC 

SCE 



IDC 

MDC 



HTN 

IDC 



STR 

UPI 


MIC 

MISI 




SLD 

SPE 



MIC 

MISI 



MCY 

NJS 




UTX 


SCE 

SLD 




SST 

UTX 



SCE 

SLD 



SLD 

SPE 


1N108 


CEI 

231 -171 

SPE 

SST 



INI 96 


CEN 

249 - 17 


SPE 

SST 



SST 

SWT 



CEN 

CRI 


SSY 

STI 




CRI 

HTN 



STR 

UTX 



UPI 

UTX 



HTN 

MDC 



UTX 




IDC 

SCE 


1N73 


AMX 

231 -135 



WAB 



SLD 

SPE 


INI 28 

ASI 

232 -203 


SLD 

SPE 



HSE 

HTN 


1N95 


CEN 

233 - 10 


SST 

UPI 


CEN 

CRI 




SST 

UTX 



IDC 

MIC 



CRI 

HTN 




UTX 


HTN 

MDC 



1N198 


ASI 

232 -211 


SPE 

STR 



MDC 

MIC 


IN111 


CEN 

233 -125 

MIC 

MISI 




CEN 

CRI 



UPI 

UTX 



SLD 

SPE 



CRI 

HTN 


SCE 

SPE 




HTN 

♦IDC 


1N74 


AMX 

232 -169 


SST 

STR 



MDC 

MIC 


SSY 

UPI 




MDC 

MIC 



HSE 

HTN 



UPI 

UTX 



SLD 

SPE 


UTX 

WAB 




MISI 

SCE 



MIC 

SPE 


1N96 


ASI 

233 - 14 


SST 

UPI 


1N128A 

CEN 

232 -204 


SLD 

SPE 



STR 

UPI 



CEN 

CRI 




UTX 


CRI 

HTN 




SST 

STI 




UTX 



HTN 

MDC 


1N112 


CEN 

233 -126 

MDC 

MIC 




UPI 

UTX 


1N75 


CEI 

233 - 82 


MIC 

SCE 



CRI 

HTN 


SPE 

STI 





WAB 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 



MDC 

MIC 


UPI 

UTX 



1N198A 

ASI 

232 -212 


HTN 

IDC 



SST 

SSY 



SLD 

SPE 


1N132 

MIC 

439 

- 22 


CEI 

CEN 



MDC 

MIC 



STR 

UPI 



SST 

UPI 



SPE 




HTN 

♦ IDC 



MISI 

SLD 



UTX 

WAB 




UTX 


1N133 

CEI 

231 

- 54 


MDC 

MISI 



SPE 

SST 


1N96A 


ASI 

234 - 13 

IN113 


CEN 

233 - 83 

CEN 

CRI 




SCE 

SLD 



STR 

UTX 



CEN 

HTN 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 




SPE 

SST 


1N81 


CEI 

233 - 44 


MDC 

MIC 



MDC 

MIC 


MIC 

SPE 




SSY 

STI 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


UPI 

UTX 




UPI 

UTX 



HTN 

MIC 



SST 

STR 



SST 

UPI 


1N135 

CEI 

231 

- 71 



WAB 



MISI 

SLD 



UPI 

UTX 




UTX 


CEN 

CRI 



1N198B 

CEN 

241 - 72 


SPE 

SST 




WAB 


IN114 


CEN 

233 - 84 

HTN 

IDC 




HTN 

♦ IDC 



UPI 

UTX 


1N97 


CEN 

233 - 11 


CRI 

HTN 


SLD 

SPE 




MDC 

SCE 


1N81A 


CEN 

232 -200 


CRI 

HTN 



MDC 

MIC 


SST 

UPI 




SLD 

SPE 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 



SLD 

SPE 



UTX 




SST 

STI 



MIC 

SCE 



SLD 

SPE 



SST 

UPI 


1N137A 

AMX 

232 -205 



UTX 



SLD 

SPE 



SST 

SSY 




UTX 


CODI 

CRI 



1N200 


AMX 

234 - 74 


SST 

UPI 



STR 

UPI 


1N115 


CEN 

233 - 85 

HTN 

SPE 




CODI 

CRI 




UTX 




UTX 



CRI 

HTN 


SSI 

STI 




HTN 

SCA 


1N82 


NJS 

439 - 21 

1N97A 


CEN 

231 -141 


MDC 

MIC 


UPI 

UTX 




SCE 

SPE 



SPE 

UPI 



CRI 

HTN 



SCE 

SLD 


1N137B 

AMX 

234 

- 29 


SSI 

STI 


1N82A 


MDC 

439 - 49 


MDC 

MIC 



SPE 

SST 


CODI 

HTN 




UPI 

UTX 



NJS 

SPE 



SLD 

SPE 



UPI 

UTX 


SPE 

SSI 



1N201 


AMX 

234 - 43 



UPI 



SST 

STR 


1N116 


CEN 

233 - 4 

STI 

UPI 




CODI 

CRI 


1N83 


CRI 

231 - 69 



UTX 



CRI 

HTN 



UTX 




♦ DIT 

HTN 



HTN 

IDC 


1N98 


CEN 

233 - 15 


IDC 

MDC 


1N138A 

AMX 

233 -127 


SCA 

SCE 



SPE 

UPI 



CRI 

HTN 



MIC 

SCE 


CODI 

HTN 




SPE 

SSI 


1N84 


CEI 

231 -188 


MDC 

MIC 



SLD 

SPE 


SPE 

SSI 




STI 

UPI 



CEN 

CRI 



SCE 

SLD 



SST 

SSY 


STI 

UPI 





UTX 



GDC 

HTN 



SPE 

SST 



UPI 

UTX 



UTX 



1N202 


AMX 

234 - 10 


IDC 

SLD 



STI 

STR 


1N116A 


CEN 

231 - 94 

1N138B 

AMX 

232 -122 


CODI 

CRI 



SPE 

SST 



UPI 

UTX 



HTN 

MIC 


CODI 

HTN 




♦ DIT 

HTN 



STR 

UPI 


1N98A 


CEN 

234 - 14 


SPE 

UPI 


SPE 

SSI 




SCA 

SCE 




UTX 



CRI 

HTN 




UTX 


STI 

UPI 




SPE 

SSI 


1N86 


CEN 

233 -109 


♦ ITTG 

MDC 


IN117 


CEN 

233 - 13 


UTX 




STI 

UPI 



CRI 

HTN 



MIC 

SCE 



CRI 

HTN 


INI 39 

CEN 

234 

- 7 



UTX 



MDC 

MIC 



SLD 

SPE 



MDC 

MIC 


CRI 

HTN 



1N203 


AMX 

233 -212 


SLD 

SPE 



SST 

STR 



SCE 

SLD 


MDC 

SLD 




CODI 

CRI 



SST 

STR 



UPI 

UTX 



SPE 

SST 


SPE 

SST 




♦ DIT 

HTN 



UPI 

UTX 


1N99 


CEN 

233 - 12 


UPI 

UTX 


SSY 

UPI 




SCA 

SCE 


1N87 


CEN 

233 - 77 


CRI 

HTN 


1N117A 


CEN 

231 -143 


UTX 




SPE 

SSI 



CRI 

♦ DIT 



MDC 

MIC 



HTN 

MDC 


1N140 

CEN 

234 

- 72 


STI 

UPI 



GDC 

HTN 



SCE 

SLD 



MIC 

SPE 


CRI 

HTN 





UTX 


♦ITTG 

MIC 



SPE 

SST 



SSY 

UPI 


MDC 

SLD 



1N204 


AMX 

233 -191 


MISI 

NJS 



SSY 

STI 




UTX 


SPE 

SST 




CODI 

CRI 



SLD 

SPE 



STR 

UPI 


IN118 


ASI 

233 - 17 

UPI 

UTX 




♦ DIT 

HTN 



SST 

STI 




UTX 



CEN 

CRI 


1N141 

CEN 

234 

- 8 


SCA 

SCE 



STR 

UPI 


1N99A 


CEN 

231 -142 


HTN 

MDC 


CRI 

HTN 




SPE 

SSI 




UTX 



HTN 

MDC 



MIC 

SCE 


MDC 

SPE 




STI 

UPI 






cont.next col. 



cont.next col. 



UPI 

UTX 





UTX 



2 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


2 




TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


1N222 

CODI 
♦ DIT 

contnext col. 


MFRS IPa&Line ITYPE 1 

No. 

MFRS 

AMX 

233 -150 1N222 



CRI 

(cont.) 


SCE 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 


STI 

UTX 

SSI 

1N225 


AMX 

UPI 


CODI 

CRI 

UTX 


DIT 

HTN 

AMX 

233 - 72 

SCE 

SLD 

CRI 


SPE 

SSI 

HTN 


SST 

UTX 

SCE 

1N225A 


AMX 

SSI 


CODI 

CRI 

UPI 


HTN 

SCE 

UTX 


SPE 

SSI 

AMX 

233 - 63 1N226 


AMX 

CRI 


CODI 

CRI 

HTN 


DIT 

HTN 

SCE 


SCE 

SLD 

SSI 


SPE 

SSI 

UPI 


SST 

UTX 

UTX 

1N226A 


AMR 

AMX 

233 - 35 

AMX 

CODI 

CRI 


HTN 

SCE 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 

1N227 


AMR 

SSI 


AMX 

CODI 

UTX 


CRI 

DIT 

AMX 

232 -218 

GDC 

HTN 

CRI 


SCE 

SLD 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 


SST 

UTX 

SSI 

1N227A 


AMR 

UPI 


AMX 

CODI 

UTX 


HTN 

SCE 

AMX 

232 -184 

SPE 

SSI 

CRI 

1N228 


AMR 

HTN 


AMX 

CODI 

SCE 


CRI 

DIT 

SSI 


HTN 

SCE 

UPI 


SLD 

SPE 

UTX 


SSI 

SST 

AMX 

232 -170 


UTX 

CRI 

1N228A 


AMR 

HTN 


AMX 

CODI 

SCE 


HTN 

SCE 

SSI 


SPE 

SSI 

UPI 



UPI 

UTX 

1N229 


AMR 

AMX 

232 -144 

AMX 

CODI 

CRI 


CRI 

DIT 

HTN 


HTN 

SCE 

SCE 


SLD 

SPE 

SSI 


SSI 

SST 

UPI 



UTX 

WAB 

1N229A 


AMR 

AMX 

232 -140 

AMX 

CODI 

CRI 


HTN 

SCE 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 

1N230 


AMR 

SSI 


AMX 

CRI 

UPI 


DIT 

HTN 

UTX 


SCE 

SLD 

AMX 

234 -194 

SPE 

SSI 

CRI 


SST 

UTX 

HTN 

1N230A 


AMR 

SCE 


AMX 

HTN 

SSI 


SCE 

SPE 

UTX 



SSI 

AMX 

232 -127 1N231 


AMR 

CRI 


AMX 

CRI 

HTN 


DIT 

HTN 

SCE 


SCE 

SLD 

SSI 


SPE 

SSI 

UTX 


SST 

UTX 

AMX 

232 -123 1N231A 


AMR 

CRI 


AMX 

HTN 

HTN 


SCE 

SPE 

SCE 



SSI 

SSI 

1N232 


AMR 

UTX 


AMX 

CRI 

AMX 

232 -120 

DIT 

HTN 

CRI 


SCE 

SLD 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 


SST 

UTX 

SSI 

1N232A 


AMR 

UTX 


AMX 

HTN 

AMX 

232 -119 

SCE 

SPE 

CRI 



SSI 

SCA 

1N233 


AMR 

SPE 


AMX 

CRI 

STI 


DIT 

HTN 

UTX 


SCE 

SLD 

AMX 

232 -117 

SPE 

SSI 

CRI 


SST 

UTX 

SCA 

1N233A 


AMR 

SPE 


AMX 

HTN 

STI 


SCE 

SPE 

UTX 



SSI 

AMX 

232 -116 1N234 


AMR 

CRI 


AMX 

CRI 

SCA 


DIT 

HTN 

SPE 


SCE 

SLD 

STI 


SPE 

SST 

UTX 



UTX 

AMX 

232 -114 1N234A 


AMR 

CRI 


AMX 

HTN 

SCA 


SCE 

SPE 

SPE 

1N235 


AMR 

STI 


AMX 

CRI 

UTX 


DIT 

HTN 

AMX 

232 -113 

IDC 

SCE 

CRI 


SLD 

SPE 

SCA 


SST 

UTX 


D.A.T.A. 


1N249A 

AS I 
CEN 
CRI 
ETC 
HTN 
IDI 

♦ PRX 
SPE 
SST 
UTX 

1N249B 

ASI 

CEN 

EDL 

GTC 

IDC 

MOTA 

♦ PRX 
SLD 
SPE 
SST 
TIC 
UTX 

1N249C 

ASI 

CEN 

EDL 

GTC 

IDC 

cont.next col. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


229 ■ 

HTN 

SCE 

SPE 

AMR 217 ■ 

CRI 

HTN 

SCE 

SPE 

UTX 

AMR 219 ■ 

CRI 

HTN 

SLD 

SST 

UTX 

AMR 221 • 

CRI 

HTN 

SLD 

SST 

UTX 

AMR 222 ■ 

CRI 

HTN 

SCE 

SPE 

UTX 

AMR 293 ■ 

CEN 

CRI 

ETC 

IDC 

SAR 

SSI 

TRWS 

UTX 

WAB 

AMR 301 

CEI 

COO 

EDL 

GTC 

IDC 

♦ PRX 
SPE 
SST 
UTX 
WAB 

AMR 301 

CEI 

COO 

EDL 

GTC 

IDC 

MOTA 

SAR 

SOD 

♦ SSI 
THEF 
UTX 
WAB 

AMR 297 
CEI 
COO 
ETC 
HTN 
IDI 
PRX 
SCN 
♦SSI 
UPI 
WAB 

AMR 294 ■ 

CEN 

CRI 

ETC 

IDC 

♦ PRX 
SPE 
TRWS 
UTX 
WAB 

AMR 301 ■ 

CEI 

COO 

EDL 

GTC 

IDC 

NJS 

SAR 

♦ SSI 
TRWS 
WAB 

AMR 297 ■ 

CEI 

COO 

ETC 

HTN 

IDI 

NJS 

SAR 

SOD 

♦ SSI 
THEF 
TRWS 
WAB 

AMR 297 ■ 

CEI 

COO 

ETC 

HTN 

IDI 


NO. 

MFRS 

) 

MOTA 

PRX 

SAR 

SCN 

SPE 

♦SSI 

TRWS 

UPI 

UTX 


WAB 


AMR 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

NJS 

♦ PRX 

SAR 

SPE 


1N256 AMR 275 • 

ASI CEN 

CRI EDL 

ETC HTN 

_ cont.next col. _ 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 









1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

11^=1 

No. 



TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

f£221 

uzwm 

■H 


1N287 



231 -145 

1N300A 


AMR 


1N316A 



1N327 





1N341 



276 - 98 


CEI 

CEN 



CEI 

IDC 


(cont.) 

SCN 


(cont.) 


HTN 




ASI 

CEN 



CRI 

HTN 



SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



IDC 

SCN 




CRI 

EDL 



MDC 

SLD 



UPI 

UTX 



UPI 



SPE 

SSI 




ETC 

HTN 



SPE 

SST 


1N300B 


AMR 

234 -108 

1N317 

AMR 

275 -165 

1N327A 


AMR 

276 

-103 


♦ MAL 

SAR 



STI 

STR 



IDC 

SPE 


CEN 

CRI 



CEI 

CEN 




SCN 

SLD 



UPI 

UTX 



SSI 

UPI 


ETC 

HTN 



CRI 

ETC 




SPE 

SSI 


1N288 


AMR 

231 *164 



UTX 


IDC 

SCN 



HTN 

SCN 




SST 

UPI 



CEI 

CEN 


1N301 


AMR 

233 - 69 

SPE 

SSI 



SPE 

SSI 





WAB 



CRI 

HTN 



ASI 

CRI 



UPI 


1N328 


AMR 

276 

-115 

1N342 


AMR 

275 -113 


IDC 

MDC 



SPE 

SSI 


1N317A 

AMR 

275 -166 


CEN 

CRI 




ASI 

CEN 



SLD 

SPE 



STI 

UPI 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 




CRI 

EDL 



SST 

STI 



UTX 

WAB 


ETC 

HTN 



SCN 

SPE 




ETC 

HTN 



STR 

UPI 


1N301A 


SPE 

233 -216 

IDC 

SCN 




SSI 




IDC 

♦MAL 




UTX 



SSI 

STI 


SPE 

SSI 


1N328A 


AMR 

276 -116 


SAR 

SCN 


1N289 


AMR 

234 - 46 


UPI 

UTX 



UPI 



CEN 

CRI 




SLD 

SPE 



CEI 

CEN 


1N301B 


SPE 

234 - 34 

1N318 

AMR 

275 -171 


ETC 

HTN 




SSI 

SST 



CRI 

HTN 



SSI 

STI 


CEN 

CRI 



SCN 

SPE 





UPI 



IDC 

MDC 



UPI 

UTX 


ETC 

HTN 




SSI 



1N343 


AMR 

276 - 84 


SLD 

SPE 


1N302 


AMR 

232 -191 

IDC 

SCN 


1N329 


AMR 

401 

- 79 


ASI 

CEN 



SST 

STI 



CRI 

SPE 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 




CRI 

EDL 



STR 

UPI 



SSI 

STI 



UPI 



ETC 

HTN 




ETC 

HTN 




UTX 



UPI 

UTX 


1N318A 

AMR 

275 -172 


SCN 

SPE 




♦MAL 

SAR 


1N290 


AMR 

231 - 75 

1N302A 


AMR 

233 - 58 

CEI 

CEN 




SSI 




SCN 

SLD 



CEI 

CEN 



SPE 

SSI 


ETC 

HTN 


1N329A 

AMR 

401 

- 80 


SPE 

SSI 



CRI 

HTN 



STI 

UTX 


IDC 

SCN 



CEN 

CRI 




SST 

UPI 



IDC 

MDC 


1N302B 


AMR 

233 -190 

SPE 

SSI 



ETC 

HTN 



1N344 


AMR 

275 - 97 


SLD 

SPE 



SPE 

SSI 



UPI 



SCN 

SPE 




ASI 

CEI 



SST 

STR 



STI 

UTX 


1N319 

AMR 

275 -175 



SSI 




CEN 

CRI 




UTX 


1N303 


AMR 

233 - 45 

CEN 

CRI 


1N330 


AMR 

231 

- 56 


EDL 

ETC 


1N291 


AMR 

231 -165 


CRI 

ETC 


ETC 

HTN 



CEI 

CEN 




HTN 

IDC 



CEI 

CEN 



IDC 

SPE 


SCN 

SPE 



CRI 

HTN 




♦ MAL 

SAR 



CRI 

HTN 



SSI 

UTX 


SSI 

UPI 



IDC 

SPE 




SCN 

SLD 



IDC 

MDC 


1N303A 


AMR 

233 -189 

1N319A 

AMR 

275 -174 



UPI 




SPE 

SSI 



SLD 

SPE 



ETC 

IDC 


CEN 

CRI 


1N331 


AMR 

231 

- 76 


SST 

UPI 



SST 

STI 



SPE 

SSI 


ETC 

HTN 



CEI 

CEN 



1N345 


AMR 

276 - 76 


STR 

UPI 




UTX 


SCN 

SPE 



HTN 

IDC 




ASI 

CEN 




UTX 


1N303B 


AMR 

233 -217 

SSI 

UPI 



SPE 

UPI 




CRI 

EDL 


1N292 


AMR 

234 - 19 


ETC 

IDC 


1N320 

ALP 

275 -184 

1N332 


AMR 

276 

- 97 


ETC 

HTN 



CEI 

CEN 



SPE 

SSI 


AMR 

CEN 



CEN 

CRI 




♦ MAL 

SAR 



CRI 

HTN 




UTX 


CRI 

ETC 



EDL 

ETC 




SCN 

SLD 



IDC 

MDC 


1N304 


AMR 

231 - 51 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 




SPE 

SSI 



SPE 

STR 



CEN 

CRI 


SCN 

SPE 


♦ MAL 

SAR 




SST 

UPI 



UPI 

UTX 



HTN 

SLD 



SSI 



SCN 

SLD 



1N346 


AMR 

275 - 79 

1N294 


AMR 

233 -128 


SPE 

SST 


1N320A 

AMR 

275 -185 


SPE 

SSI 




ASI 

CEN 



CEN 

CRI 



UPI 

UTX 


CEN 

ETC 



SST 

UPI 




CRI 

EDL 



HTN 

IDC 


1N305 


AMR 

234 -196 

HTN 

SCN 


1N333 


AMR 

275 -112 


ETC 

HTN 



MDC 

MIC 



CEN 

CRI 


SPE 

SSI 



ASI 

CEN 




IDC 

♦MAL 



MISI 

NJS 



HTN 

SLD 


1N321 

AMR 

275 -198 


CRI 

EDL 




SAR 

SCN 



SCE 

SELI 



SPE 

SST 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 




SLD 

SPE 



SLD 

SPE 



STI 

UPI 


ETC 

HTN 



IDC 

♦ MAL 




SSI 

SST 



SST 

STI 




UTX 


SCN 

SPE 



SAR 

SCN 





UPI 



STR 

UPI 


1N306 


AMR 

235 - 3 


SSI 



SLD 

SPE 



1N347 


AMR 

280 -118 



UTX 



ASI 

CEI 


1N321A 

AMR 

275 -199 


SSI 

SST 




ASI 

CEI 


1N294A 

AMR 

233 -129 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 




UPI 




CEN 

CRI 



CEI 

CEN 



GDC 

HTN 


ETC 

HTN 


1N334 


AMR 

276 

- 83 


EDL 

ETC 



HTN 

IDC 



IDC 

SLD 


SCN 

SPE 



ASI 

CEN 




HTN 

SAR 



MDC 

SLD 



SPE 

SST 



SSI 



CRI 

ETC 




SCN 

SLD 



SPE 

SST 



UPI 

UTX 


1N322 

AMR 

401 - 68 


HTN 

♦MAL 




SPE 

SSI 



STR 

UPI 




WAB 


CEN 

CRI 



SAR 

SCN 




UPI 

WAB 




UTX 


1N307 


AMR 

233 -160 

ETC 

HTN 



SLD 

SPE 



1N348 


AMR 

276 - 66 

1N295 


AMR 

233 - 25 


CEN 

CRI 


IDC 

SCN 



SSI 

SST 




ASI 

CEI 



ASI 

CEI 



IDC 

SLD 


SPE 

SSI 




UPI 




CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 


1N322A 

AMR 

401 - 69 

1N335 


AMR 

275 

- 96 


EDL 

ETC 



HTN 

IDC 



STI 

UTX 


CEN 

ETC 



ASI 

CEN 




HTN 

IDC 



MDC 

MIC 


1N308 


AMR 

234 -183 

HTN 

SCN 



CRI 

EDL 




♦MAL 

SCN 



MISI 

NJS 



CEI 

CEN 


SPE 

SSI 



ETC 

HTN 




SLD 

SPE 



SCE 

SLD 



CRI 

GDC 


1N323 

AMR 

276 - 56 


IDC 

♦ MAL 




SSI 

SST 



SPE 

SST 



HTN 

IDC 


CEI 

CEN 



SAR 

SCN 



1N349 


AMR 

275 - 58 


SSY 

STI 



MDC 

SLD 


CRI 

ETC 



SLD 

SPE 




ASI 

CEN 



UPI 

UTX 



SPE 

SST 


HTN 

IDC 



SSI 

SST 




CRI 

EDL 




WAB 



UPI 

UTX 


SCN 

SPE 




UPI 




ETC 

HTN 


1N295A 

AMR 

233 - 26 

1N309 


AMR 

234 -119 


UPI 


1N336 


AMR 

276 

- 75 


IDC 

♦ MAL 



CEI 

CEN 



CEN 

CRI 


1N323A 

AMR 

276 - 57 


ASI 

CEN 




SCN 

SLD 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 


CEI 

CEN 



CRI 

EDL 




SPE 

SSI 



MDC 

NJS 



SLD 

SPE 


ETC 

HTN 



ETC 

HTN 




SST 

UPI 



SPE 

STI 



SST 

UPI 


IDC 

SCN 


♦ MAL 

SAR 



1N350 


AMR 

232 -135 


UPI 

UTX 


1N310 


AMR 

233 - 67 

SPE 

UPI 



SCN 

SLD 




AMX 

CRI 


1N297 


AMR 

233 - 32 


CEN 

CRI 


1N324 

AMR 

276 - 63 


SPE 

SSI 




SCA 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

MDC 


CEI 

CEN 



SST 

UPI 




SSI 

STI 



HTN 

MDC 



SLD 

SPE 


CRI 

ETC 


1N337 


AMR 

275 

- 78 


UPI 

UTX 



MIC 

SCE 




SST 


HTN 

IDC 



ASI 

CEN 



1N351 


AMR 

232 -136 


SLD 

SPE 


1N312 


AMR 

234 - 11 

SCN 

SPE 



CRI 

EDL 




AMX 

CRI 



SST 

SSY 



CEN 

CRI 



UPI 



ETC 

HTN 




SCA 

SPE 



STI 

UPI 



HTN 

MDC 


1N324A 

AMR 

276 - 64 


IDC 

♦ MAL 




SSI 

STI 




UTX 



SLD 

SPE 


CEI 

CEN 



SAR 

SCN 





UTX 


I1N297A 

AMR 

233 - 33 


SST 

UPI 


ETC 

HTN 



SLD 

SPE 



1N352 


AMR 

232 -137 


CEN 

CRI 


1N313 


AMR 

233 - 68 

IDC 

SCN 



SSI 

SST 




AMX 

CRI 



HTN 

MDC 



CEN 

CRI 


SPE 

UPI 




UPI 




SCA 

SPE 



SLD 

SPE 



HTN 

MDC 


1N325 

AMR 

276 - 73 

1N338 


AMR 

280 

-117 


SSI 

SSY 



SST 

STI 



SLD 

SPE 


CEI 

CEN 



ASI 

CEN 




STI 

UTX 



UPI 

UTX 




SST 


CRI 

ETC 



CRI 

EDL 



1N353 


AMR 

232 -138 

1N298 


AMR 

233 -156 

1N314 


AMR 

234 - 99 

HTN 

SCN 



ETC 

HTN 




AMX 

ASI 



CEN 

CRI 



CEI 

CEN 


SPE 

UPI 



SAR 

SCN 




CRI 

SCA 



HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


1N325A 

AMR 

276 - 74 


SLD 

SPE 




SPE 

SSI 



MDC 

MIC 



IDC 

SLD 


CEI 

CEN 



SSI 

SST 




STI 

UPI 



SCE 

SLD 



SPE 

SST 


ETC 

HTN 




UPI 




UTX 

WAB 



SPE 

SST 




UPI 


SCN 

SPE 


1N339 


AMR 

276 

- 65 

1N354 


AMR 

232 -139 


STI 

UPI 


1N315 


AMR 

274 -100 


UPI 



ASI 

CEN 




AMX 

CRI 




UTX 



CEN 

CRI 


1N326 

AMR 

276 - 86 


CRI 

EDL 




SCA 

SPE 


1N298A 

AMR 

233 - 18 


HTN 

IDC 


CEI 

CEN 



ETC 

HTN 




SSI 

STI 



CEI 

CEN 



SPE 

SSI 


CRI 

ETC 



IDC 

♦ MAL 





UTX 



CRI 

HTN 




UPI 


HTN 

SCN 



SAR 

SCN 



1N355 


AMR 

233 -110 


IDC 

MDC 


1N316 


AMR 

275 -160 

SPE 

SSI 



SLD 

SPE 




CEN 

CRI 



SLD 

SPE 



CEN 

CRI 



UPI 



SSI 

SST 




MDC 

SLD 



SST 

STI 



ETC 

HTN 


1N326A 

AMR 

276 - 87 

1N340 


AMR 

275 

- 57 


SPE 

SSI 



UPI 

UTX 



IDC 

SCN 


CEI 

CEN 



ASI 

CEN 




SST 

UPI 


1N299 


AMR 

439 - 23 


SPE 

SSI 


ETC 

HTN 



CRI 

EDL 



1N359 


AMR 

274 -190 


MISI 

SPE 




UPI 


SCN 

SPE 



ETC 

HTN 




CEN 

CRI 


1N300 


AMR 

233 -215 

1N316A 


AMR 

275 -161 

SSI 

UPI 



IDC 

♦ MAL 




ETC 

HTN 



CEI 

CRI 



CEI 

CEN 


1N327 

AMR 

276 -102 


SAR 

SCN 




IDC 

SCN 



SPE 

SSI 



CRI 

ETC 


CEI 

CEN 



SLD 

SPE 




SPE 

SSI 



UPI 

UTX 



HTN 

IDC 


CRI 

ETC 



SSI 

SST 





UPI 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE 


MFRS 

iSfimriTsl 

TYPE 

No. 


EjMIIieI 

TYPE No. 

MFRS 

laMBIEi 

TYPE 

No. 

MFRS 



wmm 


1N359A 


AMR 

274 -194 

1N379 



234 - 44 

1N413B ~ 

AMR 

0»a 

sm 

1N442B 




1N456 


■■ H 


CEN 

ETC 



CEI 

CEN 


CEN 

♦COO 



(cont.) 


ETC 


(cont.) 

STI 



HTN 

IDC 



CRI 

ETC 


CRI 

EDL 




HTN 

IDC 


♦ UNI 

UPI 



SCN 

SPE 



HTN 

IDC 


HTN 

SAR 




IDI 

MAL 



WAB 



SSI 

UPI 



SCE 

SLD 


SPE 

WAB 




SAR 

SCN 


1N456A 

AMR 

235 -125 

1N360 


AMR 

274 -130 


SPE 

SST 


1N417 

AMR 

242 

-217 


SLD 

SPE 


♦APD 

ASI 



CEI 

CEN 




UPI 


CEN 

CRI 




SST 

UPI 


CEN 

CODI 



CRI 

ETC 


1N380 


AMR 

234 - 12 

HTN 

IDC 



1N443 


AMR 

276 - 19 

CRI 

EAS 



HTN 

IDC 



ASI 

CEI 


SLD 

SPE 




CEI 

CEN 


FSC 

GDC 



SCN 

SPE 



CEN 

CRI 



SST 




CRI 

ETC 


HTN 

IDC 



SSI 

UPI 



ETC 

HTN 


1N418 

AMR 

242 

-218 


HTN 

IDI 


! ♦ITTG 

MDC 


1N360A 


AMR 

274 -202 


IDC 

SCE 


CEN 

CRI 




MAL 

SAR 


NJS 

SCE 



CEI 

CEN 



SLD 

SPE 


HTN 

♦ IDC 




SCN 

SPE 


SLD 

SPE 



ETC 

HTN 



SST 

UPI 


SLD 

SPE 




SST 

UPI 


SST 

SSY 



IDC 

SCN 




WAB 



SST 



1N443B 


AMR 

278 -139 

STI 

♦UNI 



SPE 

SSI 


1N381 


AMR 

233 -213 

1N419 

AMR 

242 

-159 


CEI 

CEN 


UPI 

WAB 




UPI 



CEI 

CEN 


CEN 

CRI 




ETC 

HTN 


1N457 

AMR 

234 - 30 

1N361 


AMR 

274 -144 


CRI 

ETC 


HTN 

IDC 




IDC 

IDI 


♦ APD 

ASI 



CEI 

CEN 



HTN 

IDC 


SLD 

SPE 




MAL 

SAR 


CEN 

CODI 



CRI 

ETC 



SCE 

SLD 



SST 




SCN 

SLD 


CRI 

EAS 



HTN 

IDC 



SPE 

SST 


1N429 

AMR 

174 

- 94 


SPE 

UPI 


EDL 

ETC 



SCN 

SPE 




UPI 


AMX 

CODI 



1N444 


AMR 

276 - 27 

♦ FSC 

♦ GDC 



SSI 

UPI 


1N382 


AMR 

233 -192 

CRI 

Dll 




CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


1N361A 


AMR 

274 -208 


CEI 

CEN 


♦GSE 

SCA 




CRI 

ETC 


♦ ITTG 

MDC 



CEI 

CEN 



CRI 

ETC 


SPE 

SSI 




HTN 

IDC 


MSC 

NJS 



ETC 

HTN 



HTN 

IDC 


STI 

UPI 




IDI 

MAL 


SCE 

SLD 



IDC 

SCN 



SCE 

SLD 



UTX 




SAR 

SCN 


SPE 

SPR 



SPE 

SSI 



SPE 

SST 


1N430 

AMR 

183 

- 27 



SPE 


SST 

SSY 




UPI 




UPI 


CRI 

NJS 



1N444B 


AMR 

278 -176 

STI 

♦ UNI 


1N362 


AMR 

274 -153 

1N383 


AMR 

233 -151 

SPE 

SSI 




CEI 

CEN 


UPI 

WAB 



CEI 

CEN 



CEI 

CEN 


STR 

TRWS 




CRI 

ETC 


1N457A 

AMR 

235 -126 


CRI 

ETC 



CRI 

ETC 


1N430A 

AMR 

183 

- 28 


HTN 

IDC 


♦APD 

ASI 



HTN 

SCN 



HTN 

IDC 


NJS 

SPE 




IDI 

MAL 


CEN 

CODI 



SPE 

SSI 



SCE 

SLD 


SSI 

STR 




SAR 

SCN 


CRI 

EAS 




UPI 



SPE 

SST 


TRWS 

UTX 




SLD 

SPE 


FSC 

GDC 


1N362A 


AMR 

274 -213 



UPI 


1N430B 

AMR 

183 

- 29 



SST 


HTN 

IDC 



CEI 

CEN 


1N384 


AMR 

233 - 73 

HTN 

SPE 



1N445 


AMR 

276 - 34 

MDC 

MSC 



CRI 

ETC 



CEI 

CEN 


SSI 

STR 




CEI 

CEN 


NJS 

SCE 



HTN 

SCN 



CRI 

ETC 


UPI 

UTX 




CRI 

ETC 


SLD 

SPE 



SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N431 

AMR 

232 

-125 


HTN 

IDC 


SST 

STI 




UPI 



SCE 

SLD 


AMX 

CRI 




IDI 

MAL 


TIC 

♦ UNI 


1N363 


AMR 

274 -167 


SPE 

SST 


SCA 

SPE 




SAR 

SCN 


UPI 

WAB 



CEI 

CEN 




UPI 


STI 

UPI 




SPE 

UPI 


1N457M 

SPE 

234 - 31 


CRI 

ETC 


1N385 


AMR 

233 - 64 


UTX 



1N445B 


AMR 

278 -210 


UPI 



HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


1N432 

AMR 

233 

-188 


CEI 

CEN 


1N458 

AMR 

233 -184 


SCN 

SPE 



ETC 

HTN 


IDC 

MDC 




ETC 

HTN 


♦ APD 

ASI 




SSI 



IDC 

SCE 


SLD 

SPE 




IDC 

IDI 


CEN 

CODI 


1N363A 


AMR 

275 - 4 


SLD 

SPE 


SST 

STI 




MAL 

SAR 


CRI 

EAS 



CEI 

CEN 



SST 

UPI 



UTX 




SCN 

SLD 


EDL 

ETC 



CRI 

ETC 


1N386 


AMR 

233 - 36 

1N432A 

AMR 

234 

• 9 


SPE 

SST 


♦ FSC 

HTN 



HTN 

SCN 



CEN 

CRI 


IDC 

SLD 



1N447 


AMR 

233 -206 

MDC 

MSC 



SPE 

SSI 



ETC 

HTN 


SPE 

SST 




CEI 

CEN 


NJS 

SCE 


1N364 


AMR 

274 -182 


SCE 

SLD 



STI 




CRI 

HTN 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 


1N432B 

AMR 

249 

- 15 


MDC 

SLD 


SSY 

STI 



ETC 

HTN 




UPI 


IDC 

SLD 




SPE 

SST 


♦ UNI 

UPI 



SCN 

SPE 


1N387 


AMR 

232 -219 

SPE 

SST 




STR 

UPI 



WAB 




SSI 



CEI 

CEN 


1N433 

AMR 

233 

- 46 

1N448 


CEN 

233 -207 

1N458A 

AMR 

235 -127 

1N364A 


AMR 

275 - 20 


CRI 

ETC 


CRI 

SPE 




CRI 

HTN 


♦ APD 

ASI 



CEN 

ETC 



HTN 

IDC 


STI 

UTX 




IDC 

MDC 


CEN 

CODI 



HTN 

SCN 



SCE 

SLD 


1N433A 

AMR 

233 

-146 


SLD 

SPE 


EAS 

FSC 



SPE 

SSI 



SPE 

SST 


SPE 

STI 




SST 

STI 


HTN 

♦ITTG 


1N365 


AMR 

401 - 25 



UPI 


1N433B 

AMR 

249 

- 84 



STR 


MDC 

MSC 



CEN 

CRI 


1N388 


AMR 

232 -185 


SPE 



1N449 


AMR 

233 -209 

NJS 

SCE 1 



ETC 

HTN 



CEN 

CRI 


1N434 

AMR 

233 

- 27 


CEI 

CEN 


SPE 

SPR 



SCN 

SPE 



ETC 

HTN 


CRI 

MDC 




CRI 

HTN 


SST 

STI 




SSI 



SCE 

SLD 


SPE 

STI 




MDC 

SLD 


♦ UNI 

WAB 


1N365A 


AMR 

401 - 41 


SPE 

SST 



UTX 




SPE 

SST 


1N459 

AMR 

233 - 47 


CEN 

ETC 




UPI 


1N434A 

AMR 

233 

- 71 


SSY 

STR 


ASI 

CEN 



HTN 

SCN 


1N389 


AMR 

232 -171 

SPE 

STI 





UPI 


CODI 

CRI 



SPE 

SSI 



CEI 

CEN 


1N434B 

AMR 

249 -100 

1N450 


AMR 

233 -210 

EAS 

EDL 


1N367 


AMR 

231 -136 


CRI 

HTN 



SPE 




ASI 

CEI 


ETC 

♦ FSC 



CRI 

HTN 



IDC 

SCE 


1N435 

AMR 

233 -193 


CEN 

CRI 


HTN 

MDC 



MIC 

SPE 



SLD 

SPE 


SPE 

UPI 




HTN 

IDC 


MSC 

NJS 



UPI 

UTX 



SST 

UPI 



UTX 




MDC 

SLD 


SCE 

SPE 


1N368 


AMR 

274 -143 

1N390 


AMR 

232 -145 

1N440 

AMR 

275 -214 


SPE 

SST 


SPR 

SST 



CEN 

CRI 



CEI 

CEN 


CEI 

CEN 




STR 

WAB 


STI 

♦ UNI 



HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


CRI 

ETC 



1N451 


AMR 

233 -211 

UPI 

WAB 



SPE 

UPI 



IDC 

SCE 


HTN 

IDC 




CRI 

HTN 


1N459A 

AMR 

235 -128 

1N370 


AMR 

163 -118 


SLD 

SPE 


IDI 

MAL 




IDC 

SLD 


ASI 

CEN 



CRI 

HTN 



SST 

UPI 


SAR 

SCN 




SPE 

SST 


CODI 

EAS 



IDC 

SCE 


1N391 


AMR 

232 -141 

SPE 

SSY 



1N452 


AMR 

231 -195 

FSC 

HTN 




SPE 



CEI 

CEN 



UPI 




CEI 

CEN 


♦ ITTG 

MDC 


1N371 


AMR 

164 - 14 


CRI 

HTN 


1N440B 

AMR 

278 

- 17 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 



CRI 

HTN 



IDC 

SCE 


CEI 

CEN 




MDC 

SLD 


SCE 

SPE 



IDC 

SCE 



SLD 

SPE 


CRI 

ETC 




SPE 

SST 


SPR 

SST 




SPE 



SST 

UPI 


HTN 

IDC 





UPI 


STI 

♦ UNI 


1N372 


AMR 

165 - 40 

1N392 


AMR 

234 -195 

IDI 

MAL 



1N453 


AMR 

231 -196 

UPI 

WAB 



CRI 

HTN 



CEI 

CEN 


SAR 

SCN 




CEI 

CEN 


1N460 

ALP 

233 - 70 


IDC 

SCE 



CRI 

HTN 


SLD 

SPE 




CRI 

GDC 


AMR 

CRI 




SPE 



IDC 

SCE 



UPI 




HTN 

IDC 


HTN 

SLD 


1N373 


AMR 

166 -126 


SLD 

SPE 


1N441 

AMR 

276 

- 4 


MDC 

SLD 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 




SST 


CEI 

CEN 




SPE 

SST 


STI 

UPI 



HTN 

IDC 


1N393 


AMR 

232 -128 

ETC 

HTN 



1N454 


AMR 

232 - 26 


UTX 



SCE 

SPE 



CEI 

CEN 


IDI 

MAL 




CEN 

CRI 


1N460A 

AMR 

233 -201 

1N374 


AMR 

168 - 94 


CRI 

HTN 


SAR 

SCN 




HTN 

MDC 


HTN 

SCE 



CEN 

CRI 



IDC 

SCE 


SPE 

UPI 




SLD 

SPE 


SLD 

SPE 



HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


1N441B 

AMR 

278 

- 57 


SST 

UPI 


SST 

STI 



SCE 

SPE 




SST 


CEI 

CEN 



1N455 


AMR 

232 - 51 

1N460B 

AMR 

249 - 58 

1N375 


AMR 

168 - 93 

1N394 


AMR 

232 -124 

CRI 

ETC 




CEN 

CRI 


HTN 

SLD 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


HTN 

IDC 




HTN 

MDC 


SPE 

SST 



HTN 

IDC 



ETC 

HTN 


IDI 

MAL 




SLD 

SPE 


1N461 

AMR 

233 -202 


SCE 

SPE 



IDC 

SCE 


SAR 

SCN 




SST 

UPI 


ASI 

CEN 


1N376 


AMR 

170 -197 



SPE 


SLD 

SPE 



1N456 


AMR 

234 - 78 

CODI 

CRI 



CEN 

CRI 


1N411B 


AMR 

302 -123 

SST 

UPI 



♦ APD 

ASI 


GDC 

HTN 



HTN 

IDC 



CEN 

COO 


1N442 

AMR 

276 

- 11 


CEN 

CODI 


MDC 

MSC 



SCE 

SPE 



CRI 

EDL 


CEI 

CEN 




CRI 

EAS 


SCE 

SLD 


1N377 


AMR 

173 -169 


HTN 

IDC 


CRI 

ETC 




EDL 

ETC 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 



SAR 

SPE 


HTN 

IDI 



♦ FSC 

GDC 


SSY 

STI 



HTN 

IDC 




WAB 


MAL 

SAR 




HTN 

IDC 


♦ UNI 

UPI 



SCE 

SPE 


1N412B 


AMR 

302 -138 

SCN 

SPE 




MDC 

MSC 


1N461A 

AMR 

235 -129 

1N378 


AMR 

179 - 76 


CEN 

♦COO 



UPI 




NJS 

SCE 

i 

ASI 

CEN 



CEN 

CRI 



CRI 

EDL 


1N442B 

AMR 

278 

-102 


SLD 

SPE 


CODI 

CRI 



HTN 

IDC 



HTN 

SAR 


CEI 

CEN 




SST 

SSY 


FSC 

HTN 



SCE 

SPE 



SPE 

WAB 


contnext col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( II 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

IsemWieI 

TYPE No. 

MFRS 

lsF«EHliEl 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE 


MFRS 

Pa&Line 

lN46lA 






TTC477 



1N485A 

AS! 

?35 .139 

1N502 




(cont.) 

MDC 


(cont.) 

SCE 


(cont.) 

SLD 


CEN 

CRI 


(cont.) 

HTN 


SCE 

SLD 


SPE 

SSI 


SPE 

SST 


ETC 

HTN 



MDC 

SLD 


SPE 

STI 


STI 

UTX 


1N478 

ASI 

233 -131 

IDC 

♦ ITTG 



SPE 

SST 


♦ UNI 

UPI 


1N468B 

AMX 

170 -176 

CEN 

CRI 


MDC 

MSC 




STI 



WAB 


CODI 

SCA 


HTN 

MDC 


NJS 

SCE 


1N527 


CEN 

231 - 31 

1N462 

AMR 

233 -130 

SCE 

SPE 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



CRI 

GDC 


ASI 

CEN 


SSI 

UTX 


SST 

STI 


TIC 

♦UNI 



HTN 

IDC 


CODI 

CRI 


1N469 

AMX 

173 -155 


WAB 



WAB 



SLD 

SPE 


FSC 

GDC 


CODI 

CRI 


1N479 

CEN 

233 -132 

1N485B 

ASI 

235 -140 


SST 

STI 


HTN 

MDC 


SCA 

SCE 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 




UPI 


MSC 

SCE 


SLD 

SPE 


SLD 

SPE 


ETC 

FSC 


1N530 


CEN 

275 -211 

SLD 

SPE 


SSI 

SST 



SST 


HTN 

♦ ITTG 



CRI 

ETC 


SPR 

SST 


STI 

UPI 


1N480 

CEN 

249 - 39 

MDC 

MSC 



HTN 

IDC 


SSY 

♦ UNI 



UTX 


CRI 

HTN 


NJS 

SCE 



NJS 

SCN 


UPI 

WAB 


1N469A 

AMX 

173 -149 

♦ IDC 

MDC 


SPE 

SPR 



SLD 

SPE 


1N462A 

AMR 

235 -130 

CODI 

SCA 


SLD 

SPE 


SSI 

STI 



SST 

UPI 


CEN 

CODI 


SCE 

SPE 


SST 

STI 


♦ UNI 

UPI 


1N531 


CEI 

276 - 1 

FSC 

HTN 


SSI 

STI 


1N482 

ASI 

234 -143 


WAB 



CEN 

CRI 


MDC 

SCE 



UTX 


CEI 

CEN 


1N485C 

SPE 

231 -200 


ETC 

HTN 


SLD 

SPE 


1N469B 

AMX 

173 -147 

CRI 

ETC 


1N486 

ASI 

234 -147 


IDC 

NJS 


SST 

STI 


CODI 

SCA 


GDC 

HITJ 


CEN 

CRI 



SCN 

SLD 


♦ UNI 

UPI 


SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


ETC 

HTN 



SPE 

SST 


1N463 

AMR 

232 -192 

SSI 

STI 


MDC 

MSC 


IDC 

♦ ITTG 




UPI 


ASI 

CEN 



UTX 


SCE 

SLD 


MDC 

MSC 


1N532 


CEI 

276 - 8 

CODI 

CRI 


1N470 

AMX 

179 - 43 

SPE 

SST 


SCE 

SPE 



CEN 

CRI 


FSC 

GDC 


CODI 

CRI 


STI 

♦ UNI 


SSI 

SSY 



ETC 

HTN 


HTN 

MDC 


SCA 

SCE 


UPI 

WAB 


STI 

WAB 



IDC 

NJS 


MSC 

SCE 


SLD 

SPE 


1N482A 

ASI 

235 -133 

1N486A 

ASI 

235 -141 


SAR 

SCN 


SPE 

SSY 


SSI 

SST 


CEN 

ETC 


CEN 

CRI 



SLD 

SPE 


STI 

♦ UNI 



STI 


HITJ 

HTN 


ETC 

HTN 



SST 

UPI 



WAB 


1N470A 

AMX 

179 - 37 

IDC 

MDC 


IDC 

MDC 


1N533 


CEI 

276 - 16 

1N463A 

AMR 

235 -131 

CODI 

SCA 


MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



CEN 

CRI 


CEN 

CODI 


SCE 

SPE 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



ETC 

HTN 


CRI 

FSC 


SSI 

STI 


SST 

♦ UNI 



WAB 



IDC 

NJS 


HTN 

MDC 


1N470B 

AMX 

179 - 36 

UPI 

WAB 


1N486B 

ASI 

235 -142 


SAR 

SCN 


SCE 

SPE 


CODI 

SCA 


1N482B 

ASI 

235 -134 

CEN 

ETC 



SLD 

SPE 


STI 

♦ UNI 


SCE 

SPE 


CEN 

ETC 


FSC 

HTN 




SST 


1N464 

AMR 

233 - 48 

SSI 

STI 


FSC 

HTN 


♦ ITTG 

MDC 


1N534 


CEN 

276 - 24 

ASI 

CEN 


1N471 

AMX 

228 - 60 

IDC 

MDC 


MSC 

SCE 



CRI 

ETC 


CODI 

CRI 


CODI 

SCE 


MSC 

SCE 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


GDC 

HTN 


SLD 

SPE 


SLD 

SPE 


STI 

WAB 



NJS 

SAR 


MDC 

MSC 


SSI 

SST 


SST 

STI 


1N487 

CEN 

234 -148 


SCN 

SLD 


SCE 

SPE 



STI 


♦ UNI 

UPI 


CRI 

ETC 



SPE 

SST 


SSY 

STI 


1N471A 

AMX 

165 -185 


WAB 


HTN 

IDC 


1N535 


CEI 

276 - 30 

♦ UNI 

UPI 


CODI 

CRI 


1N482C 

SLD 

231 -197 

MDC 

SCE 



CEN 

CRI 


1N464A 

AMR 

235 -132 

SCE 

SPE 


SPE 

SST 


SPE 

SSI 



ETC 

HTN 


CEN 

CODI 


SSI 

STI 



UPI 


STI 

TIC 



IDC 

NJS 


CRI 

FSC 


1N471B 

AMX 

228 - 59 

1N483 

ASI 

234 -144 

1N487A 

CEN 

235 -143 


SAR 

SCN 


HTN 

MDC 


CODI 

SCE 


CEN 

CRI 


ETC 

HTN 



SLD 

SPE 


SCE 

SPE 


SPE 

SSI 


GDC 

HITJ 


IDC 

MDC 




SST 


STI 

♦UNI 



STI 


HTN 

MDC 


SCE 

SPE 


1N536 


CEI 

277 -207 


WAB 


1N472 

AMX 

228 - 68 

MSC 

NJS 



SSI 



CEN 

CRI 


1N465 

AMR 

164 -113 

CODI 

SCE 


SCE 

SLD 


1N487B 

CEN 

235 -144 


ETC 

HTN 


AMX 

CODI 


SLD 

SPE 


SPE 

SST 


HTN 

MSC 



IDC 

IDI 


CRI 

SCA 


SSI 

SST 


SSY 

STI 


SCE 

SPE 



MAL 

NJS 


SCE 

SLD 



STI 


♦ UNI 

UPI 


SSI 

STI 



SAR 

SCN 


SPE 

SSI 


1N472A 

AMX 

168 - 98 


WAB 


1N488 

CEN 

234 -149 


♦SLCB 

SLD 


SST 

STI 


CODI 

CRI 


1N483A 

ASI 

235 -135 

CRI 

ETC 



SPE 

SST 



UTX 


SCE 

SPE 


CEN 

HITJ 


HTN 

IDC 




UPI 


1N465A 

AMR 

164 -111 

SSI 

STI 


HTN 

♦ ITTG 


MDC 

SCE 


1N537 


CEI 

278 - 18 

AMX 

CODI 


1N472B 

AMX 

228 - 66 

MDC 

MSC 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 


SCA 

SCE 


CODI 

SCE 


NJS 

SCE 



STI 



ETC 

HTN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SLD 

SPE 


1N488A 

CEN 

235 -145 


IDC 

IDI 


STI 

UTX 



STI 


SST 

SSY 


ETC 

HTN 



NJS 

SAR 


1N465B 

AMR 

164 -110 

1N473 

AMX 

228 - 76 

STI 

♦ UNI 


IDC 

MDC 



SCN 

♦SLCB 


AMX 

CODI 


CODI 

SCE 


UPI 

WAB 


SCE 

SPE 



SLD 

SPE 


SCA 

SCE 


SLD 

SPE 


1N483B 

APD 

235 -136 


SSI 



SST 

UPI 


SPE 

SSI 


SSI 

SST 


ASI 

CEN 


1N488B 

CEN 

235 -146 

1N538 


CEI 

278 - 58 

STI 

UTX 


STI 

WAB 


FSC 

HTN 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 


1N466 

AMR 

166 -129 

1N473A 

AMX 

170 -178 

♦ ITTG 

MDC 


IDC 

SCE 



ETC 

HTN 


AMX 

CODI 


CODI 

SCE 


MSC 

NJS 


SPE 

SSI 



IDC 

MAL 


CRI 

SCA 


SPE 

SSI 


SCE 

SPE 



STI 



NJS 

SAR 


SCE 

SLD 



STI 


SSY 

STI 


1N490 

CEN 

249 - 40 


SCN 

♦SLCB 


SPE 

SSI 


1N473B 

AMX 

228 - 74 

♦ UNI 

UPI 


CRI 

♦ IDC 



SLD 

SPE 


SST 

STI 


CODI 

SCE 



WAB 


MDC 

SLD 



SST 

TIC 


UPI 

UTX 


SPE 

SSI 


1N483C 

SPE 

231 -198 

SPE 

SST 




UPI 


1N466A 

AMR 

165 -184 


STI 



UPI 


SSY 

STI 


1N539 


CEI 

278 -103 

AMX 

CODI 


1N474 

AMX 

228 - 85 

1N484 

ASI 

234 -145 

1N497 

CEI 

234 - 58 


CEN 

CRI 


CRI 

SCA 


CODI 

CRI 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 


SCE 

SPE 


SCE 

SLD 


ETC 

GDC 


GDC 

HTN 



IDC 

IDI 


SSI 

STI 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



MAL 

NJS 



UTX 


SST 

STI 


MDC 

MSC 


SCE 

SLD 



SAR 

SCN 


1N466B 

AMR 

165 -183 


UPI 


NJS 

SCE 


SPE 

SST 



SLCB 

SLD 


AMX 

CODI 


1N474A 

AMX 

173 -150 

SPE 

STI 


STI 

UPI 



SPE 

SST 


SCA 

SCE 


CODI 

SCE 


♦ UNI 

WAB 


1N498 

CEI 

234 - 59 



UPI 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


1N484A 

ASI 

235 -137 

CEN 

CRI 


IN543A 

CRI 

405 -190 

STI 

UTX 



STI 


CEN 

ETC 


GDC 

HTN 



EDL 

SPE 


1N467 

AMR 

168 -101 

1N474B 

AMX 

228 - 83 

HTN 

IDC 


MDC 

SCE 




UTX 


AMX 

CODI 


CODI 

SCE 


♦ ITTG 

MDC 


SLD 

SPE 


1N547 


ASI 

278 -212 

CRI 

SCA 


SPE 

SSI 


MSC 

NJS 


SST 

STI 



CEI 

CEN 


SCE 

SLD 



STI 


SCE 

SPE 



UPI 



CRI 

ETC 


SPE 

SSI 


1N475 

AMX 

228 - 99 

♦ UNI 

WAB 


1N499 

ASI 

234 - 60 


HTN 

IDI 


SST 

STI 


CODI 

CRI 


1N484B 

ASI 

235 -138 

CEN 

CRI 



MAL 

SAR 



UTX 


IDC 

SCE 


CEN 

ETC 


GDC 

HTN 



SCN 

♦ SLCB 


1N467A 

AMR 

168 - 97 

SLD 

SPE 


FSC 

HTN 


IDC 

MDC 



SLD 

SPE 


AMX 

CODI 


SSI 

SST 


IDC 

♦ ITTG 


SLD 

SPE 



SST 

TIC 


SCA 

SCE 


STI 

UPI 


MDC 

MSC 


SST 

UPI 



UPI 

WAB 


SPE 

SSI 



UTX 


SCE 

SPE 



WAB 


1N548 


CRI 

276 - 39 

STI 

UTX 


1N475A 

AMX 

179 - 38 

STI 

♦ UNI 


1N500 

CEI 

234 - 61 


IDC 

SPE 


1N467B 

AMR 

168 - 95 

CODI 

IDC 



WAB 


CEN 

CRI 


1N549 


CRI 

405 -209 

AMX 

CODI 


SCE 

SPE 


1N484C 

SPE 

231 -199 

GDC 

HTN 



IDC 

SPE 


SCA 

SCE 


SSI 

STI 


1N485 

ASI 

234 -146 

IDC 

MDC 


1N550 


CEN 

276 -163 

SPE 

SSI 


1N475B 

AMX 

228 - 97 

CEN 

CRI 


SCE 

SLD 



CRI 

EDL 


STI 

UTX 


CODI 

IDC 


ETC 

GDC 


SPE 

SST 



ETC 

HTN 


1N468 

AMX 

170 -186 

SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


STI 

UPI 



IDC 

SAR 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 


♦ ITTG 

MDC 


1N501 

CEI 

234 - 48 


SCN 

SLCB 


SCA 

SCE 


1N476 

CEN 

233 - 90 

MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



SLD 

SPE 


SLD 

SPE 


CRI 

HTN 


SCE 

SPE 


HTN 

IDC 



SPR 

SSI 


SSI 

SST 


MDC 

SLD 


SPR 

SSI 


MDC 

SLD 




SST 


STI 

UTX 


SPE 

SST 


SSY 

STI 


SPE 

SST 


1N551 


CEN 

276 -187 

1N468A 

AMX 

170 -177 

1N477 

CEN 

233 - 91 

♦ UNI 

UPI 


1N502 

CEI 

234 - 17 


CRI 

EDL 


CODI 

SCA 


CRI 

HTN 



WAB 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 
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1 . 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

agama 


No. 

WSEES 1 

ESEfflfiHi 

TYPE 

No. 


mi 

iNSSl 




TTT599 



TR6S7 ' 



1N613A 




1N632 




(cont.) 


IDC 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 


♦ MAL 


(cont.) 

SST 



SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 



SSY 

STI 



SLCB 

SLD 


IDC 

MAL 


ETC 

HTN 



SLCB 

SLD 


1N633 


CRI 

243 - 16 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


IDC 

♦ MAL 



SOD 

SPE 



IDC 

MDC 



SST 

UPI 


SLD 

SPE 


SAR 

SCN 



SSI 

SST 



SCE 

SLD 


1N552 


CEN 

276 -203 

SST 

UPI 


SLCB 

SLD 


1N614 


ASI 

279 -116 


SPE 

SST 



CRI 

EDL 



WAB 


SOD 

SPE 



CEN 

CRI 


1N634 


CEN 

234 -109 


ETC 

HTN 


1N599A 

CEI 

275 -208 

SSI 

SST 



EDL 

ETC 



CRI 

IDC 



SAR 

SCN 


CEN 

ETC 


1N607A 

ASI 

279 - 69 


HTN 

IDC 



MDC 

SCE 



SLCB 

SLD 


HTN 

IDC 


CEN 

ETC 


♦MAL 

SAR 



SLD 

SPE 



SPE 

SSI 


MAL 

SAR 


HTN 

IDC 



SCN 

SLCB 



SST 

SSY 



SST 

UPI 


SCN 

SLD 


♦ MAL 

SAR 



SLD 

SPE 




STI 


1N553 


CEN 

277 - 7 

SPE 

SST 


SCN 

SLCB 



SSI 

SST 


1N635 


CRI 

234 -202 


CRI 

EDL 



UPI 


SLD 

SOD 




WAB 



IDC 

SCE 



ETC 

HTN 


1N600 

ASI 

275 -215 

SPE 

SSI 


1N614A 


ASI 

279 -117 



SPE 



SAR 

SCN 


CEI 

CEN 



SST 



CEN 

EDL 


1N636 


CEI 

232 -196 


SLCB 

SLD 


CRI 

ETC 


1N608 

ASI 

279 - 74 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 



SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



IDC 

♦ MAL 



HTN 

MDC 



SST 

UPI 


MAL 

SAR 


EDL 

ETC 



SAR 

SCN 



SCE 

SLD 


1N554 


CEN 

277 - 31 

SCN 

SLD 


HTN 

IDC 



SLCB 

SLD 



SPE 

SST 



CRI 

EDL 


SPE 

SST 


♦ MAL 

SAR 



SOD 

SPE 



SSY 

UPI 



ETC 

HTN 


UPI 

WAB 


SCN 

SLCB 



SSI 

SST 


IN 643 


ASI 

243 - 74 


SAR 

SCN 


1N600A 

CEI 

275 -216 

SLD 

SPE 


1N616 


CEN 

233 - 9 


CEN 

CRI 



SLCB 

SLD 


CEN 

ETC 


SSI 

SST 



CRI 

MDC 



ETC 

♦FSC 



SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



WAB 



SLD 

SOD 



HTN 

IDC 




SST 


MAL 

SAR 


1N608A 

ASI 

279 - 75 


SPE 

SST 



MDC 

♦MSC 


1N555 


CEN 

277 - 46 

SCN 

SLD 


CEN 

EDL 



SSY 

STR 



SPE 

SSI 



CRI 

EDL 


SPE 

SST 


ETC 

HTN 




UPI 



STI 

♦ UNI 



ETC 

HTN 



UPI 


IDC 

♦ MAL 


1N617 


CEN 

233 - 92 


UPI 

WAB 



SAR 

SCN 


1N601 

CEI 

275 -218 

| SAR 

SCN 



CRI 

MDC 


1N643A 

CEN 

243 - 75 


SLCB 

SLD 


CEN 

CRI 


SLCB 

SLD 



SLD 

SOD 



ETC 

HTN 



SPE 

SSI 


ETC 

HTN 


SOD 

SPE 



SPE 

SST 



SCE 

SPE 




SST 


IDC 

MAL 


SSI 

SST 


1N618 


CEN 

233 -133 


SSI 

STI 


1N560 


ASI 

275 -197 

SAR 

SCN 


1N609 

ASI 

279 - 76 


CRI 

MDC 


1N645A 

A ♦UNI 

236 -131 


CEN 

CRI 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 



SLD 

SOD 



ASI 

CEN 



Dll 

EDI 


SST 

UPI 


EDL 

ETC 



SPE 

SST 



EDL 

ETC 



ETC 

HTN 


1N601A 

CEI 

275 -219 

HTN 

♦ MAL 




STI 



GDC 

HTN 



IDC 

IDI 


CEN 

ETC 


SAR 

SCN 


1N619 


♦APD 

231 - 57 


NJS 

SPE 



SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


SLCB 

SLD 



CEN 

CRI 



SSI 

STI 



SLCB 

SPE 


MAL 

SAR 


SOD 

SPE 



ETC 

IDC 



STR 

WAB 



SSI 

SSY 


SCN 

SLD 


SSI 

SST 



SCE 

SOD 


1N645B 

CEN 

236 -132 


TIC 

UPI 


SPE 

SST 


1N609A 

ASI 

279 - 77 


SPE 

UPI 



ETC 

HTN 




WAB 



UPI 


CEN 

EDL 


1N622 


ASI 

231 - 84 


IDC 

SPE 


1N561 


ASI 

401 - 70 

1N602 

CEI 

276 - 5 

ETC 

HTN 



CRI 

SPE 



SSI 

STR 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


♦ MAL 

SAR 




WAB 


1N646 


A ♦UNI 

276 - 80 


Dll 

EDI 


ETC 

HTN 


SCN 

SLCB 


1N625 


ASI 

249 - 12 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 


IDC 

MAL 


SLD 

SOD 



CEN 

CRI 



EDL 

ETC 



IDC 

SAR 


SAR 

SCN 


SPE 

SSI 



FSC 

GDC 



♦GIC 

HTN 



SCN 

SLCB 


SLD 

SPE 



SST 



HTN 

IDC 



MSC 

NJS 



SPE 

SSI 


SST 

UPI 


1N610 

ASI 

279 - 84 


MDC 

MSC 



♦SLCB 

SPE 



SST 

TIC 


1N602A 

CEI 

276 - 6 

CEN 

CRI 



SCE 

SLD 



SSI 

SST 



UPI 

WAB 


CEN 

ETC 


EDL 

ETC 



SPE 

SST 



STI 

STR 


1N562 


ASI 

276 -113 

HTN 

IDC 


GDC 

HTN 



STI 

TIC 




UPI 



CEN 

CRI 


MAL 

SAR 


♦ MAL 

SAR 


♦ UNI 

UPI 


1N647 


A ♦UNI 

276 - 91 


EDL 

ETC 


SCN 

SLD 


SCN 

SLCB 




WAB 



ASI 

CEN 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


SLD 

SOD 


1N625A 


CEN 

249 - 7 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 



UPI 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 



ETC 

♦ GIC 



SPE 

SSI 


1N603 

CEI 

276 - 12 

SST 

UPI 



SLD 

SPE 



HTN 

IDC 


1N563 


ASI 

401 - 81 

CEN 

CRI 


1N610A 

ASI 

279 - 85 


SST 

STI 



MSC 

NJS 



CEN 

CRI 


ETC 

HTN 


CEN 

EDL 


1N626 


ASI 

249 - 32 


♦ SLCB 

SPE 



EDL 

ETC 


IDC 

MAL 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 



SSI 

SST 



HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


♦ MAL 

SAR 



FSC 

HTN 



STI 

STR 



SCN 

SPE 


SLD 

SPE 


SCN 

SLCB 



IDC 

MDC 



TIC 

UPI 




SSI 


SST 

UPI 


SLD 

SOD 



MSC 

SCE 




WAB 


1N566 


IDC 

231 -146 

1N603A 

CEI 

276 - 13 

SSI 

SST 



SLD 

SPE 


1N648 


A ♦UNI 

276 - 99 



SPE 


CEN 

ETC 



UPI 



SST 

♦ UNI 



CEN 

CRI 


1N567 


CEN 

232 - 21 

HTN 

IDC 


1N611 

ASI 

279 - 90 



WAB 



EDL 

♦GIC 



CRI 

HTN 


MAL 

SAR 


CEN 

CRI 


1N626A 


CEN 

249 - 14 


HTN 

IDC 



IDC 

SPE 


SCN 

SLD 


EDL 

ETC 



HTN 

IDC 



MSC 

NJS 


1N568 


CEI 

231 - 64 

SPE 

SST 


HTN 

♦ MAL 



SLD 

SPE 



♦SLCB 

SPE 



CEN 

CRI 



UPI 


SAR 

SCN 




SST 



SSI 

STI 



HTN 

♦ IDC 


1N604 

CEI 

276 - 20 

SLCB 

SLD 


1N627 


ASI 

249 - 75 



STR 



SPE 

STR 


CEN 

CRI 


SOD 

SPE 



CEN 

CRI 


1N649 


A ♦UNI 

276 -104 



UPI 


ETC 

HTN 


SSI 

SST 



FSC 

GDC 



ASI 

CEN 


1N569 


CEI 

232 - 42 

IDC 

MAL 



UPI 



HTN 

IDC 



CRI 

EDL 



CEN 

CRI 


SAR 

SCN 


1N611A 

ASI 

279 - 91 


MDC 

MSC 



♦ GIC 

HTN 



HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


CEN 

EDL 



SCE 

SLD 



IDC 

MSC 



SPE 

STR 


SST 

UPI 


ETC 

HTN 



SPE 

SST 



NJS 

♦SLCB 




UPI 


1N604A 

CEI 

276 - 21 

♦ MAL 

SAR 


♦ UNI 

WAB 



SPE 

SSI 


1N570 


CEI 

411 - 61 

CEN 

ETC 


SCN 

SLCB 


1N627A 


CEN 

249 - 49 


STI 

STR 



CRI 

INRJ 


HTN 

IDC 


SLD 

SOD 



HTN 

IDC 



TIC 

UPI 



SCN 

SPE 


MAL 

SAR 


SPE 

SSI 



SLD 

SPE 




WAB 




SSI 


SCN 

SLD 


SST 

UPI 




SST 


1N658 


ASI 

243 - 50 

1N571 


CRI 

250 - 61 

SPE 

SST 


1N612 

ASI 

279 -100 

1N628 


CEN 

249 - 96 


CEN 

CRI 



GDC 

HTN 



UPI 


CEN 

CRI 



CRI 

FSC 



ETC 

♦ FSC 



♦IDC 

SLD 


1N605 

CEI 

276 - 28 

EDL 

ETC 



GDC 

HTN 



GDC 

HTN 



SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 



IDC 

MDC 



SST 

STI 


ETC 

HTN 


♦ MAL 

SAR 



MSC 

SCE 



♦ MSC 

SCE 


1N588 


CRI 

410 -220 

IDC 

MAL 


SCN 

SLCB 



SPE 

STI 



SLD 

SPE 



Dll 

SCN 


SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


♦ UNI 

UPI 



SSI 

SSY 



SPE 

SSI 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 


1N628A 


CEN 

249 - 83 


STR 

UNI 




UPI 


SST 

UPI 


SST 

UPI 



HTN 

IDC 



UPI 

WAB 


1N589 


CRI 

411 - 17 

1N605A 

CEI 

276 - 29 

1N612A 

ASI 

279 -101 



SPE 


1N658A 

CEN 

243 - 51 


Dll 

SCN 


CEN 

ETC 


CEN 

EDL 


1N629 


ASI 

249 -121 


HTN 

IDC 



SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 



SCE 

SLD 


1N590 


CRI 

410 -202 

MAL 

SAR 


IDC 

♦ MAL 



FSC 

HTN 



SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


SCN 

SLD 


SAR 

SCN 



MDC 

MSC 




STR 


1N591 


CRI 

410 -203 

SPE 

SST 


! SLCB 

SLD 



SCE 

SPE 


1N659 


A ♦UNI 

249 - 23 


SPE 

SSI 


1N606 

CEI 

276 - 35 

SOD 

SPE 



SSY 

STI 



ASI 

CEN 


1N596 


CEN 

275 • 10 

CEN 

CRI 


SSI 

SST 


♦ UNI 

WAB 



CRI 

FSC 



CRI 

IDC 


ETC 

HTN 


TIC 

UPI 


1N629A 


CEN 

249 - 99 


GDC 

HTN 



SCN 

SPE 


IDC 

MAL 


1N613 

ASI 

279 -104 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 




SSI 


SAR 

SCN 


CEN 

CRI 




SPE 



MSC 

SCE 


1N597 


CEN 

275 - 18 

SLD 

SPE 


EDL 

ETC 


1N631 


CEN 

242 -219 


SLD 

SPE 



CRI 

IDC 



SST 


HTN 

♦ MAL 



CRI 

IDC 



STR 

UPI 



SCN 

SPE 


1N606A 

CEI 

276 - 36 

SAR 

SCN 



MDC 

SCE 




WAB 




SSI 


CEN 

ETC 


SLCB 

SLD 



SLD 

SPE 


1N659A 

CEN 

249 - 24 

1N598 


CEN 

401 - 39 

HTN 

IDC 


SOD 

SPE 



SST 

STI 



HTN 

IDC 



SCN 

SPE 


MAL 

SAR 


SSI 

SST 


1N632 


CEN 

242 -220 


SCE 

SLD 




SSI 


SCN 

SLD 


1N613A 

ASI 

279 -105 


CRI 

♦IDC 



SPE 

STR 


1N599 


ASI 

275 -207 

SPE 

SST 


CEN 

EDL 



MDC 

SCE 


1N660 


ASI 

249 - 63 


CEI 

CEN 


1N607 

ASI 

279 - 68 

ETC 

HTN 



SLD 

SPE 



CEN 

CRI 


cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next Daae 



A-Registered with JEDEC ♦ -Mfr’s data sheet available 

by this manufacturer in microfilm service 





1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

E No. 

MFRS 

mmm 

TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

PgSLine 

TYPE No. 

mmm 

[gEWIITil 

TYPE No. 

wmm 

Pq&Line 

0 



1N679 


CEN 

276 - 70 

TN703 

♦APD 

166 -130 

TR709A 


174 -100 

1N715 



it.) 

ETC 



CRI 

ETC 


CEN 

CODI 


CEN 

CODI 


(cont.) 

CRI 


FSC 

GDC 



HTN 

MDC 


CRI 

ETC 


ETC 

HTN 


ESP 

ETC 


HTN 

MDC 



SPE 

SSI 


GDC 

HTN 


IDC 

KSI 


GDC 

HTN 


♦ MSC 

SPE 




UPI 


IDC 

KSI 


MDC 

MOTA 


IDC 

KSI 


TIC 

WAB 


1N681 


CEN 

274 -101 

MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


MDC 

MOTA 


OA 

CEN 

249 - 64 


ETC 

HTN 


MSC 

NJS 


SCE 

SPE 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 


SCE 

SIEG 



WAB 


SCE 

SIEG 


SCE 

SPE 



SPE 

SSI 



SPE 


1N709B 

IDC 

174 -127 


SPE 


1 

A ♦UNI 

249 -112 


SSY 

UPI 


1N703A 

♦APD 

166 -128 

KSI 

SPE 


1N715A 

♦ APD 

188 -163 

ASI 

CEN 


1N682 


CEN 

274 -211 

CEN 

CODI 


1N710 

♦APD 

177 -163 

CEN 

CODI 


CRI 

FSC 



ETC 

HTN 


ETC 

HTN 


CEN 

CODI 


ESP 

ETC 


HTN 

MDC 



MDC 

SPE 


IDC 

KSI 


CRI 

ETC 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

SCE 



SSI 

UPI 


MDC 

MOTA 


GDC 

HTN 


KSI 

MDC 


SPE 

STI 


1N683 


CEN 

274 -102 

MSC 

NJS 


IDC 

KSI 


MOTA 

MSC 


TIC 

UPI 



ETC 

HTN 


SCE 

SPE 


MDC 

MOTA 


NJS 

SCE 



WAB 



MDC 

SPE 


1N704 

♦APD 

168 -100 

MSC 

NJS 


SPE 

WAB 


1A 

CEN 

249 -113 


SSI 

UPI 


CEN 

CODI 


SCE 

SIEG 


1N715B 

♦APD 

188 -175 

HTN 

IDC 


1N684 


ASI 

274 -220 

CRI 

ETC 



SPE 


CRI 

HTN 



SPE 



CEN 

ETC 


GDC 

HTN 


1N710A 

♦APD 

177 -152 

IDC 

KSI 


2 

ASI 

243 - 14 


HTN 

MDC 


IDC 

KSI 


CEN 

CODI 



SPE 


CEN 

CRI 



SPE 

SSI 


MDC 

MOTA 


ETC 

HTN 


1N716 

♦APD 

190 -129 

♦ FSC 

GDC 



UPI 

WAB 


MSC 

NJS 


IDC 

KSI 


CEN 

CODI 


HTN 

MDC 


1N685 


CEN 

274 -103 

SCE 

SIEG 


MDC 

MOTA 


CRI 

ESP 


♦ MSC 

SCE 



HTN 

IDC 


SPE 

SSY 


MSC 

NJS 


ETC 

GDC 


SLD 

SPE 



MDC 

SPE 


1N704A 

♦APD 

168 - 99 

SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


SST 

STI 




SSI 


CEN 

CODI 


SSY 

WAB 


KSI 

MDC 


♦ UNI 

WAB 


1N686 


CEN 

275 - 5 

ETC 

HTN 


1N710B 

♦APD 

177 -166 

MOTA 

MSC 


2A 

CEN 

243 - 20 


HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


FSC 

HTN 



MDC 

SPE 


MDC 

MOTA 



SPE 


SIEG 

SPE 


♦MSC 

SCE 




SSI 


MSC 

NJS 


1N711 

♦APD 

179 -155 

1N716A 

♦APD 

190 -113 

SLD 

SPE 


1N687 


CEN 

274 -104 

SCE 

SPE 


CEN 

CODI 


,CEN 

CODI 


SST 

STI 



ETC 

HTN 



UPI 


CRI 

ETC 


ESP 

ETC 


3 

ASI 

243 - 15 


IDC 

MDC 


1N705 

♦APD 

170 -164 

GDC 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



SPE 

SSI 


CEN 

CODI 


IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


♦FSC 

GDC 


1N689 


CEN 

275 - 12 

CRI 

ETC 


MDC 

MOTA 


MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


GDC 

HTN 


MSC 

NJS 


NJS 

SCE 


MDC 

♦ MSC 



MDC 

SPE 


IDC 

KSI 


SCE 

SIEG 


SPE 

WAB 


SCE 

SLD 




SSI 


MDC 

MOTA 



SPE 


1N716B 

♦APD 

190 -131 

SPE 

SST 


1N690 


CEN 

251 -198 

MSC 

NJS 


1N711A 

♦APD 

179 -144 

CRI 

IDC 


♦ UNI 

WAB 



CRI 

HTN 


SCE 

SIEG 


CEN 

CODI 


KSI 

SPE 


3A 

CEN 

243 - 21 


IDC 

MDC 



SPE 


ETC 

HTN 


1N717 

♦APD 

192 -111 

HTN 

IDC 



MSC 

SCE 


1N705A 

♦APD 

170 -163 

IDC 

KSI 


CEN 

CODI 


♦ MSC 

SCE 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


MDC 

MOTA 


CRI 

ESP 


SLD 

SPE 



SSI 

SST 


ETC 

HTN 


MSC 

NJS 


ETC 

GDC 



SST 


1N691 


ASI 

252 -179 

IDC 

KSI 


SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


4 

CEN 

181 -159 


CEN 

CRI 


MDC 

MOTA 



WAB 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


1N711B 

♦APD 

179 -157 

MOTA 

MSC 


MSC 

SPE 



MDC 

MSC 


SCE 

SPE 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


SSI 

WAB 



SCE 

SLD 


UPI 

WAB 



SPE 


SIEG 

SPE 


5 

CRI 

190 -149 


SPE 

SSI 


1N706 

♦APD 

173 -156 

1N712 

AMR 

181 -137 

1N717A 

♦APD 

192 -101 

HTN 

IDC 



SST 

WAB 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


CEN 

CODI 


MSC 

SPE 


1N692 


ASI 

253 - 97 

CRI 

ETC 


CODI 

CRI 


ESP 

ETC 



SSI 



CEN 

CRI 


GDC 

HTN 


ETC 

GDC 


HTN 

IDC 


6 

CRI 

194 -147 


HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 



MDC 

MSC 


MDC 

MOTA 


KSI 

MDC 


MOTA 

MSC 


MSC 

SPE 



SCE 

SLD 


MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


NJS 

SCE 


SSI 

UPI 



SPE 

SSI 


SCE 

SIEG 


NJS 

SCE 


SPE 

WAB 



WAB 



SST 

WAB 


SPE 

WAB 


SIEG 

SPE 


1N717B 

♦APD 

192 -112 

? 

CRI 

198 - 58 

1N693 


CEN 

253 -151 

1N706A 

♦APD 

173 -154 

1N712A 

AMR 

181 -127 

CRI 

IDC 


HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


KSI 

SPE 


MSC 

SPE 



IDC 

MDC 


ETC 

HTN 


CODI 

ETC 


1N718 

♦APD 

194 -130 


SSI 



SCE 

SPE 


IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



CRI 

201 -163 



SSI 


MDC 

MOTA 


KSI 

MDC 


CRI 

ESP 


HTN 

IDC 


1N695 


ASI 

242 -171 

MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


ETC 

GDC 


MSC 

SPE 



CEN 

CRI 


SCE 

SPE 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 



SSI 



HTN 

♦ IDC 


UPI 

WAB 


SPE 

WAB 


KSI 

MDC 



CRI 

204 -206 


♦ ITTG 

MDC 


1N707 

♦APD 

179 - 45 

1N712B 

♦APD 

181 -140 

MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 



SCE 

SLD 


CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


NJS 

SCE 


MSC 

SPE 



SPE 

SST 


CRI 

ETC 


KSI 

SPE 


SIEG 

SPE 



SSI 



STI 

WAB 


GDC 

HTN 


1N713 

♦APD 

184 -185 


WAB 



CRI 

216 -154 

1N695A 

CEN 

248 - 94 

IDC 

KSI 


CEN 

CODI 


1N718A 

♦ APD 

194 -121 

HTN 

IDC 



HTN 

♦ IDC 


MDC 

MOTA 


CRI 

ESP 


CEN 

CODI 


dSC 

SPE 



♦ ITTG 

MDC 


MSC 

NJS 


ETC 

GDC 


ESP 

ETC 



SSI 



MISI 

SLD 


SCE 

SIEG 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



CRI 

220 - 71 


SPE 

SST 


SPE 

WAB 


KSI 

MDC 


KSI 

MDC 


TN 

IDC 




STI 


1N707A 

♦APD 

179 - 42 

MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 


SC 

SPE 


1N696 


CRI 

245 - 98 

CEN 

CODI 


NJS 

SCE 


NJS 

SCE 


31 

SSY 



HTN 

IDC 


ETC 

HITJ 


SIEG 

SPE 


SPE 

WAB 



CRI 

223 -162 


MDC 

SCE 


HTN 

IDC 


1N713A 

♦APD 

184 -139 

1N718B 

♦APD 

194 -132 

r N 

IDC 



SLD 

SPE 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


>C 

SPE 



SSI 

SST 


MOTA 

MSC 


ESP 

ETC 


KSI 

SPE 



SSI 


1N697 


ASI 

250 -130 

NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


1N719 

♦APD 

196 - 40 


CEN 

276 - 85 


CRI 

HTN 



SPE 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 



MDC 



MDC 

SCE 


1N708 

♦APD 

172 -123 

MOTA 

MSC 


CRI 

ESP 



SSI 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


NJS 

SCE 


ETC 

GDC 



UPI 



SSI 

SST 


CRI 

ETC 


SPE 

WAB 


HTN 

IDC 



CRI 

169 -192 



WAB 


GDC 

HTN 


1N713B 

♦APD 

184 -186 

KSI 

MDC 


1 

IDC 


1N698 


CRI 

242 -165 

IDC 

KSI 


CRI 

IDC 


MOTA 

MSC 



SSI 



♦ IDC 

SPE 


MDC 

MOTA 


KSI 

SPE 


NJS 

SCE 



CRI 

174 -169 

1N699 


CRI 

243 - 41 

MSC 

NJS 


1N714 

♦APD 

187 - 5 

SIEG 

SPE 



IDC 



♦ IDC 

MDC 


SAR 

SCE 


CEN 

CODI 


1N719A 

♦APD 

196 - 31 


SPE 



SLD 

SPE 


SIEG 

SPE 


CRI 

ESP 


CEN 

CODI 



SSI 



SST 

STI 


UPI 

WAB 


ETC 

GDC 


ESP 

ETC 



ASI 

275 - 47 

1N701 


IDC 

187 - 33 

1N708A 

♦APD 

172 -112 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



CRI 



MSC 

SPE 


CEN 

CODI 


KSI 

MDC 


KSI 

MDC 



GDC 


1N702 


CEN 

164 -115 

ETC 

HTN 


MOTA 

♦ MSC 


MOTA 

MSC 



IDC 



CODI 

CRI 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


NJS 

SCE 



SPE 



ETC 

GDC 


MDC 

MOTA 


SIEG 

SPE 


SPE 

WAB 



UPI 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


UPI 

WAB 


1N719B 

♦APD 

196 - 41 


WAB 



KSI 

MDC 


SCE 

SPE 


1N714A 

♦APD 

186 -202 

CRI 

IDC 



ASI 

276 - 60 


MOTA 

MSC 



WAB 


CEN 

CODI 


KSI 

SPE 



CRI 



NJS 

SCE 


1N708B 

KSI 

172 -125 

ESP 

ETC 


1N720 

♦APD 

198 - 40 


HTN 



SIEG 

SPE 



SPE 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



MDC 



SSI 

TIC 


1N709 

♦APD 

174 -125 

KSI 

MDC 


CRI 

ESP 



SSI 




TRWS 


CEN 

CODI 


MOTA 

MSC 


ETC 

GDC 



WAB 


1N702A 

CEN 

164 -114 

CRI 

ETC 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 



ASI 

275 - 67 


CODI 

ETC 


GDC 

HTN 


SPE 

WAB 


KSI 

MDC 



CRI 



HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


1N714B 

APD 

187 - 8 

MOTA 

MSC 



HTN 



KSI 

MDC 


MDC 

MOTA 


CRI 

IDC 


NJS 

SCE 



SPE 



MOTA 

MSC 


MSC 

NJS 


KSI 

SPE 


SIEG 

SPE 



SSY 



NJS 

SCE 


SCE 

SIEG 


1N715 

♦APD 

188 -174 


UPI 



WAB 



SPE 

TRWS 


SPE 

WAB 


CEN 

CODI 


1N720A 

♦APD 

198 - 30 





UPI 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEj 

( IN TYPE NU 

SfiBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

mzsm 

TYPE No. 

MFRS 

e msm 

itfre=i 

NO. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N720A " 



1N726 — 



1N733A “ 

CEN 

215 -171 

1N742 




TN748 “ 



(cont.) 

CEN 


(cont.) 

IDC 


ESP 

IDC 


(cont.) 

MOTA 


(cont.) 

SCE 


CODI 

ESP 


KSI 

MDC 


MDC 

MSC 



MSC 

SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


ETC 

HTN 


MOTA 

MSC 


NJS 

SCE 




SPE 


SLD 

SPE 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


SPE 

WAB 


1N742A 

CEN 

223 -159 

SPR 

SST 


MDC 

MOTA 


SIEG 

SPE 


1N733B 

CRI 

215 -178 


ESP 

HTN 


TRWS 

UPI 


MSC 

NJS 


1N726A 

♦APD 

208 - 2 

IDC 

SPE 



IDC 

MOTA 



WAB 


SCE 

SPE 


CEN 

ESP 



TIC 



MSC 

SPE 


1N748A 

♦APD 

167 -140 


WAB 


HTN 

IDC 


1N734 

♦APD 

216 -149 

1N742B 

CRI 

223 -161 

CDIL 

CEI 


1N720B 

♦APD 

198 - 42 

KSI 

MDC 


CEN 

CRI 



IDC 

SPE 


CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


MOTA 

MSC 


ESP 

HTN 


1N743 


CEN 

224 -113 

ETC 

HITJ 


KSI 

SPE 


NJS 

SCE 


IDC 

MDC 



CRI 

ESP 


HTN 

IDC 


1N721 

♦APD 

200 - 44 

SPE 

WAB 


MSC 

NJS 



HTN 

IDC 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


1N726B 

♦APD 

208 - 8 

SCE 

SIEG 



MOTA 

MSC 


KSI 

MDC 


CRI 

ESP 


CRI 

IDC 



SPE 



SIEG 

SPE 


♦ MOTA 

MSC 


ETC 

GDC 


KSI 

SPE 


1N734A 

CEN 

216 -146 

1N743A 

CEN 

224 -112 

♦ MULB 

NASG 


HTN 

IDC 


1N727 

♦APD 

209 - 96 

ESP 

HTN 



ESP 

HTN 


NECE 

NJS 


KSI 

MDC 


CEN 

CRI 


IDC 

MDC 



IDC 

MOTA 


♦ PHIN 

RHM 


MOTA 

MSC 


ESP 

HTN 


MSC 

NJS 



MSC 

SPE 


♦ RTCF 

SCE 


NJS 

SCE 


IDC 

MDC 


SCE 

SPE 


1N743B 

CRI 

224 -114 

♦SIEG 

♦SLCB 


SIEG 

SPE 


MOTA 

MSC 


1N734B 

CRI 

216 -150 


IDC 

SPE 


SPE 

THEF 


1N721A 

♦APD 

200 - 36 

NJS 

SCE 


IDC 

SPE 


1N744 


CEN 

225 -117 

TRWS 

UPI 


CEN 

CODI 



SPE 


1N735 

♦ APD 

217 -140 


CRI 

ESP 


♦VALG 

WAB 


ESP 

ETC 


1N727A 

♦APD 

209 - 91 

CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N749 

♦APD 

168 -177 

HTN 

IDC 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 



MOTA 

MSC 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



SIEG 

SPE 


CEN 

CODI 


MOTA 

MSC 


MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


1N744A 

CEN 

225 -116 

ELT 

ETC 


NJS 

SCE 


MSC 

NJS 


SCE 

SIEG 



ESP 

HTN 


GDC 

HTN 


SPE 

WAB 


SCE 

SPE 


SPE 

UPI 



IDC 

MOTA 


IDC 

♦ ITTG 


1N721B 

♦APD 

200 - 45 

1N727B 

CRI 

209 - 97 

1N735A 

CEN 

217 -137 


MSC 

SPE 


KSI 

MDC 


CRI 

KSI 


IDC 

SPE 


ESP 

HTN 


1N744B 

CRI 

225 -118 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SPE 


1N728 

♦APD 

210 -135 

IDC 

MDC 



IDC 

SPE 


NASG 

NJS 


1N722 

♦APD 

201 -143 

CEN 

CRI 


MSC 

NJS 


1N745 


CEN 

226 -122 

RHM 

SCE 


CEN 

CRI 


ESP 

HTN 


SCE 

SPE 



CRI 

ESP 


♦ SIEG 

♦SLCB 


ESP 

ETC 


IDC 

MDC 



WAB 



HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


GDC 

HTN 


MOTA 

MSC 


1N735B 

CRI 

217 -141 


MOTA 

MSC 


SPR 

SST 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


IDC 

SPE 



SIEG 

SPE 


TRWS 

UPI 


MDC 

MOTA 


SIEG 

SPE 


1N736 

♦APD 

218 -126 



UPI 



WAB 


MSC 

NJS 


1N728A 

♦APD 

210 -130 

CEN 

CRI 


1N745A 

CEN 

226 -121 

1N749A 

♦APD 

168 -155 

SCE 

SIEG 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 



ESP 

HTN 


CDIL 

CEI 


SPE 

SSY 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



IDC 

MOTA 


CEN 

CODI 


1N722A 

♦APD 

201 -135 

MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 



MSC 

SPE 


ETC 

HITJ 


CEN 

ESP 


MSC 

NJS 


SCE 

SIEG 




WAB 


HTN 

IDC 


ETC 

HTN 


SCE 

SPE 



SPE 


1N745B 

CRI 

226 -123 

♦ INC 

ITTG 


IDC 

KSI 



WAB 


1N736A 

CEN 

218 -123 


IDC 

SPE 


KSI 

MDC 


MDC 

MOTA 


1N728B 

CRI 

210 - 90 

ESP 

HTN 


1N746 


♦APD 

166 - 17 

♦ MOTA 

MSC 


MSC 

NJS 


IDC 

SPE 


IDC 

MDC 



CDIL 

CEI 


♦ MULB 

NASG 


SCE 

SPE 


1N729 

♦ APD 

211 -156 

MSC 

NJS 



CEN 

CODI 


NECE 

NJS 



WAB 


CEN 

CRI 


SCE 

SPE 



ELT 

ETC 


♦ PHIN 

RHM 


1N722B 

♦APD 

201 -145 

ESP 

HTN 


1N736B 

CRI 

218 -127 


GDC 

HTN 


♦ RTCF 

SCE 


CRI 

IDC 


IDC 

MDC 


IDC 

SPE 



IDC 

♦ ITTG 


♦ SIEG 

♦SLCB 


KSI 

SPE 


MOTA 

MSC 


1N737 

CEN 

219 -113 


KSI 

MDC 


SPE 

THEF 



TIC 


NJS 

SCE 


CRI 

ESP 



♦ MOTA 

♦ MSC 


TRWS 

UPI 


1N723 

♦APD 

203 - 52 

SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 



NASG 

NJS 


♦VALG 

WAB 


CEN 

CRI 


1N729A 

♦APD 

211 -151 

MDC 

MSC 



RHM 

SCE 


1N750 

♦APD 

170 - 14 

ESP 

ETC 


CEN 

ESP 


NJS 

SCE 



♦ SIEG 

♦ SLCB 


CDIL 

CEI 


GDC 

HTN 


HTN 

IDC 


SIEG 

SPE 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


IDC 

KSI 


MDC 

MOTA 


1N737A 

CEN 

219 -110 


SPR 

SST 


CRI 

ELT 


MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


ESP 

HTN 



TIC 

TRWS 


ETC 

GDC 


MSC 

NJS 


SCE 

SPE 


IDC 

MDC 



UPI 

WAB 


HTN 

IDC 


SCE 

SIEG 



UPI 


MSC 

NJS 


1N746A 

♦APD 

165 -203 

♦ ITTG 

KSI 



SPE 


1N729B 

CRI 

211 -157 

SCE 

SPE 



CDIL 

CEI 


MDC 

♦ MOTA 


1N723A 

♦APD 

203 - 45 

IDC 

SPE 


1N737B 

CRI 

219 -114 


CEN 

CODI 


♦ MSC 

NASG 


CEN 

ESP 


1N730 

♦APD 

212 -167 

IDC 

SPE 



ETC 

HITJ 


NJS 

RHM 


ETC 

HTN 


CEN 

CRI 


1N738 

CEN 

220 - 69 


HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

KSI 


ESP 

HTN 


CRI 

ESP 



♦ INC 

ITTG 


♦SLCB 

SLD 


MDC 

MOTA 


IDC 

MDC 


HTN 

IDC 



KSI 

MDC 


SPE 

SPR 


MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


MSC 

NJS 



♦ MOTA 

MSC 


SST 

TRWS 


SCE 

SPE 


NJS 

SCE 


SCE 

SIEG 



NASG 

NECE 



UPI 



WAB 


SIEG 

SPE 



SPE 



NJS 

RHM 


1N750A 

♦APD 

169 -193 

1N723B 

♦APD 

203 - 53 

1N730A 

♦ APD 

212 -163 

1N738A 

CEN 

220 - 66 


SCE 

♦SIEG 


CDIL 

CEI 


CRI 

IDC 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 



SLCB 

SPE 


CEN 

CODI 


KSI 

SPE 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 



THEF 

TRWS 


ETC 

HITJ 


1N724 

♦APD 

204 -191 

MDC 

MOTA 


NJS 

SCE 



UPI 

WAB 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


MSC 

NJS 


SPE 

WAB 


1N747 


♦APD 

166 -194 

♦ INC 

ITTG 


ESP 

ETC 


SCE 

SPE 


1N738B 

CRI 

220 - 70 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 


1N730B 

CRI 

212 -168 

IDC 

SPE 



CEN 

CODI 


♦ MOTA 

MSC 


KSI 

MDC 


IDC 

SPE 


1N739 

CEN 

221 - 39 


CRI 

ELT 


♦ MULB 

NASG 


MOTA 

MSC 


1N731 

♦APD 

213 -182 

CRI 

ESP 



ETC 

GDC 


NECE 

NJS 


NJS 

SCE 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


♦ PHIN 

RHM 


SIEG 

SPE 


ESP 

HTN 


MSC 

SIEG 



♦ ITTG 

KSI 


♦ RTCF 

SCE 


1N724A 

♦APD 

204 -185 

IDC 

MDC 



SPE 



MDC 

♦ MOTA 


♦SIEG 

♦SLCB 


CEN 

ESP 


MOTA 

MSC 


1N739A 

CEN 

221 - 38 


♦ MSC 

NASG 


SPE 

SSY 


ETC 

HTN 


NJS 

SCE 


ESP 

HTN 



NJS 

RHM 


THEF 

UPI 


IDC 

KSI 


SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 



SCE 

♦SIEG 


♦VALG 

WAB 


MDC 

MOTA 


1N731A 

CEN 

213 -179 


SPE 



♦ SLCB 

SLD 


1N751 

♦APD 

171 - 97 

MSC 

NJS 


ESP 

HTN 


1N739B 

CRI 

221 - 40 


SPE 

SPR 


CDIL 

CEI 


SCE 

SPE 


IDC 

MDC 


IDC 

SPE 



SST 

TRWS 


CEN 

CODI 



WAB 


MOTA 

MSC 


1N740 

CEN 

221 -182 



UPI 


CRI 

ELT 


1N724B 

♦APD 

204 -192 

NJS 

SCE 


CRI 

ESP 


1N747A 

♦APD 

166 -174 

ETC 

FGRS 


CRI 

IDC 



SPE 


HTN 

IDC 



CDIL 

CEI 


FSC 

GDC 


KSI 

SPE 


1N731B 

CRI 

213 -183 

MSC 

SIEG 



CEN 

CODI 


HTN 

IDC 


1N725 

♦APD 

206 -121 

IDC 

SPE 



SPE 



ETC 

HITJ 


♦ ITTG 

KSI 


CEN 

CRI 


1N732 

♦ APD 

214 -166 

1N740A 

CEN 

221 -181 


HTN 

IDC 


MDC 

♦ MOTA 


ESP 

HTN 


CEN 

CRI 


ESP 

HTN 



♦ INC 

ITTG 


♦ MSC 

NASG 


IDC 

KSI 


ESP 

HTN 


IDC 

MSC 



KSI 

MDC 


NJS 

RHM 


MDC 

MOTA 


IDC 

MDC 



SPE 



♦ MOTA 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


1N740B 

CRI 

221 -183 


NASG 

NECE 


♦SLCB 

SLD 


SCE 

SIEG 


NJS 

SCE 


IDC 

SPE 



NJS 

RHM 


SPE 

SPR 



SPE 


SIEG 

SPE 


1N741 

CEN 

222 -135 


SCE 

♦SIEG 


SST 

TRWS 


1N725A 

♦APD 

206 -117 

1N732A 

CEN 

214 -162 

CRI 

ESP 



♦SLCB 

SPE 


UPI 

WAB 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 


HTN 

IDC 



THEF 

TRWS 


1N751A 

♦APD 

171 - 69 

HTN 

IDC 


IDC 

MDC 


MOTA 

MSC 



UPI 

WAB 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


MSC 

NJS 


SIEG 

SPE 


1N748 


♦APD 

167 -159 

CEN 

CODI 


MOTA 

MSC 


SCE 

SPE 


1N741A 

CEN 

222 -134 


CDIL 

CEI 


ETC 

FGRS 


NJS 

SCE 


1N732B 

CRI 

214 -167 

ESP 

HTN 



CEN 

CODI 


FSC 

HITJ 


SPE 

WAB 


IDC 

SPE 


IDC 

MOTA 



CRI 

ELT 


HTN 

IDC 


1N725B 

♦APD 

206 -122 

1N733 

♦APD 

215 -177 

MSC 

SPE 



ETC 

GDC 


♦ INC 

ITTG 


CRI 

IDC 


CEN 

CRI 


1N741B 

CRI 

222 -136 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 


KSI 

SPE 


ESP 

IDC 


IDC 

SPE 



♦ ITTG 

KSI 


♦ MOTA 

MSC 


1N726 

♦APD 

208 - 7 

MDC 

MSC 


1N742 

CEN 

223 -160 


MDC 

♦MOTA 


♦ MULB 

NASG 


CEN 

CRI 


NJS 

SCE 


CRI 

ESP 



♦ MSC 

NASG 


NECE 

NJS 


ESP 

HTN 


SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 



NJS 

RHM 


♦ PHIN 

RHM 


cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 



lifrMlliEl 


MFRS 

lafrltaWiEl 

TYPE No. 

MFRS 


Ui 1 ■ 1 M 



1N751A 



1N755 



1N758A 



1N764A 




1N772 



(cont.) 

♦ RTCF 


(cont.) 

♦ ITTG 


(cont.) 

♦ FSC 


(cont.) 

SCE 



(cont.) 

HTN 


SCE 

♦SIEG 


KSI 

MDC 


HITJ 

HTN 


SPE 

TRWS 



IDC 

MDC 


♦ SLCB 

SPE 


♦ MOTA 

♦ MSC 


IDC 

♦ INC 



UPI 



SLD 

SPE 


THEF 

TRWS 


NASG 

NJS 


ITTG 

KSI 


1N765 

AMR 

188 

-118 

SST 

SSY 


UPI 

♦VALG 


RHM 

SCE 


MDC 

♦MOTA 


♦APD 

CEN 




UPI 



WAB 


♦SIEG 

♦SLCB 


MSC 

♦MULB 


CODI 

CRI 



1N772A 

AMR 

233 -219 

1N752 

♦APD 

172 -187 

SLD 

SPE 


NECE 

NJS 


HTN 

IDC 



CEI 

CEN 


CDIL 

CEI 


SPR 

UPI 


♦PHIN 

PSLI 


KSI 

MDC 



HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



WAB 


RHM 

♦ RTCF 


♦ MOTA 

MSC 



MDC 

SLD 


CRI 

ELT 


1N755A 

♦APD 

179 -180 

SCE 

♦SIEG 


NJS 

SCE 



SPE 

SST 


ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


♦SLCB 

SPE 


SIEG 

SPE 



STI 

UPI 


FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


THEF 

TRWS 


TRWS 

UPI 



1N773 

AMR 

233 -163 

HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


UPI 

♦VALG 



WAB 



CEI 

CEN 


♦ ITTG 

KSI 


♦ FSC 

HITJ 



WAB 


1N765A 

AMR 

186 -203 

CRI 

HTN 


MDC 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 


1N759 

♦APD 

190 -176 

CEN 

CODI 



IDC 

MDC 


♦ MSC 

NASG 


♦ INC 

ITTG 


CDIL 

CEI 


HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 


KSI 

MDC 



SST 

UPI 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

MSC 


CRI 

ELT 


♦ MOTA 

NJS 



1N773A 

AMR 

233 -220 

♦ SLCB 

SLD 


♦ MULB 

NASG 


ETC 

FGRS 


SCE 

SPE 



CEI 

CEN 


SPE 

SPR 


NECE 

NJS 


♦ FSC 

GDC 


TRWS 

UPI 



HTN 

IDC 


SST 

TRWS 


♦ PHIN 

RHM 


HTN 

IDC 



WAB 



MDC 

SLD 


UPI 

WAB 


♦ RTCF 

SCE 


♦ ITTG 

KSI 


1N766 

AMR 

192 

- 17 

SPE 

SST 


1N752A 

♦APD 

172 -157 

♦ SIEG 

♦ SLCB 


MDC 

♦MOTA 


♦ APD 

CEN 



STI 

UPI 


CDIL 

CEI 


SPE 

THEF 


♦ MSC 

NJS 


CODI 

CRI 



1N774 

AMR 

233 -164 

CEN 

CODI 


UPI 

♦VALG 


PSLI 

RHM 


HTN 

IDC 



CEI 

CEN 


ETC 

FGRS 



WAB 


SCE 

♦SIEG 


KSI 

MDC 



CRI 

HTN 


♦ FSC 

HITJ 


1N756 

♦ APD 

181 -188 

♦SLCB 

SLD 


♦ MOTA 

MSC 



IDC 

MDC 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


SPE 

SPR 


NJS 

SCE 



SLD 

SPE 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


SST 

SSY 


SIEG 

SPE 



SST 

UPI 


KSI 

MDC 


CRI 

ELT 


TRWS 

UPI 


SSI 

TRWS 



1N774A 

AMR 

234 - 1 

♦ MOTA 

MSC 


ETC 

FGRS 



WAB 



UPI 



ASI 

CEI 


♦ MULB 

NASG 


♦ FSC 

GDC 


1N759A 

♦ APD 

190 -150 

1N766A 

AMR 

192 

- 30 

CEN 

HTN 


NECE 

NJS 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


CEN 

CODI 



IDC 

MDC 


♦ PHIN 

RHM 


♦ ITTG 

KSI 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


♦ RTCF 

SCE 


MDC 

♦ MOTA 


ETC 

FGRS 


KSI 

MDC 



SST 

STI 


♦SIEG 

♦ SLCB 


♦ MSC 

NASG 


♦ FSC 

HITJ 


♦MOTA 

NJS 



UPI 

WAB 


SPE 

THEF 


NJS 

RHM 


HTN 

IDC 


SCE 

SPE 



1N775 

AMR 

233 -165 

TRWS 

UPI 


SCE 

♦SIEG 


♦ INC 

ITTG 


TRWS 

UPI 



CEI 

CEN 


♦VALG 

WAB 


♦ SLCB 

SLD 


KSI 

MDC 


1N767 

AMR 

196 

- 3 

CRI 

HTN 


1N753 

♦APD 

175 - 39 

SPE 

SPR 


♦ MOTA 

MSC 


♦APD 

CEN 



IDC 

MDC 


CDIL 

CEI 


SST 

TRWS 


♦ MULB 

NECE 


CODI 

CRI 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


UPI 

WAB 


NJS 

♦ PHIN 


HTN 

IDC 



SST 

SSY 


CRI 

ELT 


1N756A 

♦APD 

181 -160 

PSLI 

RHM 


KSI 

MDC 




UPI 


ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


♦RTCF 

SCE 


♦MOTA 

MSC 



1N776 

AMR 

233 - 74 

FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


♦SIEG 

♦SLCB 


NJS 

SCE 



CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


SPE 

THEF 


SIEG 

SPE 



CRI 

HTN 


♦ ITTG 

KSI 


♦ FSC 

HITJ 


TRWS 

UPI 


SSI 

TRWS 



IDC 

MDC 


MDC 

♦MOTA 


HTN 

IDC 


♦VALG 

WAB 



UPI 



SLD 

SPE 


♦ MSC 

NASG 


♦ INC 

ITTG 


1N760 

CRI 

249 - 4 

1N767A 

AMR 

196 

- 13 

SST 

SSY 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 




UPI 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

MSC 


NJS 

SIEG 


HTN 

IDC 



1N777 

AMR 

249 - 50 

♦SLCB 

SLD 


♦ MULB 

NASG 



UPI 


KSI 

MDC 



ASI 

CEN 


SPE 

SPR 


NECE 

NJS 


1N761 

CEN 

170 -179 

♦ MOTA 

MSC 



CRI 

HTN 


SST 

TRWS 


♦ PHIN 

RHM 


CODI 

CRI 


NJS 

SCE 



♦ IDC 

MDC 


UPI 

WAB 


♦ RTCF 

SCE 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



SLD 

SPE 


1N753A 

♦APD 

174 -170 

♦SIEG 

♦SLCB 


KSI 

MDC 


TRWS 

UPI 



SST 

SSY 


CDIL 

CEI 


SPE 

THEF 


♦MOTA 

MSC 


1N768 

AMR 

199 -117 


WAB 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPI 


NJS 

SIEG 


♦APD 

CEN 



1N778 

AMR 

243 - 22 

ETC 

FGRS 


♦VALG 

WAB 


SPE 

TRWS 


CODI 

CRI 



CEN 

CRI 


♦ FSC 

HITJ 


1N757 

♦ APD 

185 - 20 


UPI 


HTN 

IDC 



HTN 

MSC 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


1N761A 

CEN 

170 -185 

KSI 

MDC 



SCE 

SLD 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


CODI 

HTN 


♦MOTA 

MSC 



SPE 

SST 


KSI 

MDC 


CRI 

ELT 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 



1N779 

AMR 

243 - 72 

♦MOTA 

MSC 


ETC 

FGRS 


MDC 

♦MOTA 


SIEG 

SPE 



CRI 

HTN 


♦ MULB 

NASG 


♦ FSC 

GDC 


NJS 

SPE 


TRWS 

UPI 



♦ MSC 

SCE 


NECE 

NJS 


HTN 

IDC 


TRWS 

UPI 


1N768A 

AMR 

199 

-113 


SPE 


♦ PHIN 

RHM 


♦ ITTG 

KSI 


1N762 

CEN 

173 -157 

CEN 

CODI 



1N781 

AMR 

245 -120 

♦ RTCF 

SCE 


MDC 

♦ MOTA 


CODI 

CRI 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


♦SIEG 

♦ SLCB 


♦ MSC 

NASG 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 



HTN 

MDC 


SPE 

THEF 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


♦ MOTA 

MSC 



SLD 

SPE 


TRWS 

UPI 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

MSC 


NJS 

SCE 




SST 


♦VALG 

WAB 


♦SLCB 

SLD 


NJS 

SIEG 


SPE 

TRWS 



1N781A 

AMR 

245 -121 

1N754 

♦APD 

178 - 8 

SPE 

SPR 


SPE 

TRWS 



UPI 



CEN 

HTN 


CDIL 

CEI 


SST 

SSY 


UPI 

WAB 


1N769 

AMR 

203 

- 19 

MDC 

SPE 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPI 


1N762A 

CEN 

173 -153 

♦APD 

CEN 




STI 


CRI 

ELT 


1N757A 

♦APD 

184 -208 

CODI 

HTN 


CRI 

HTN 



1N788 

AMR 

249 - 5 

ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


IDC 

KSI 


IDC 

KSI 



CEN 

CRI 


FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


MDC 

♦ MOTA 


MDC 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


MSC 

NJS 


MSC 

NJS 



SPE 

STI 


♦ ITTG 

KSI 


♦ FSC 

HITJ 


SPE 

TRWS 


SCE 

SIEG 



1N789 

ATRWS 

242 -182 

MDC 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 



UPI 


SPE 

UPI 



AMR 

CEN 


♦MSC 

NASG 


♦ INC 

ITTG 


1N763 

AMR 

179 - 44 

1N769A 

AMR 

203 

- 18 

CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 


CEN 

HTN 



IDC 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

MSC 


CRI 

HTN 


IDC 

KSI 



SCE 

SLD 


♦SLCB 

SLD 


♦ MULB 

NASG 


IDC 

KSI 


MDC 

♦ MOTA 



SPE 

SST 


SPE 

SPR 


NECE 

NJS 


MDC 

♦ MOTA 


MSC 

NJS 



1N790 

ATRWS 

242 -177 

SST 

TRWS 


♦ PHIN 

RHM 


MSC 

NJS 


♦ SCE 

SPE 



AMR 

CEN 


UPI 

WAB 


♦ RTCF 

SCE 


SCE 

SIEG 



UPI 



CRI 

HTN 


1N754A 

♦ APD 

177 -194 

♦ SIEG 

♦SLCB 


SPE 

TRWS 


1N770 

AMR 

242 

-173 

IDC 

MSC 


CDIL 

CEI 


SPE 

THEF 



UPI 


CEN 

CRI 



SCE 

SLD 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPI 


1N763A 

AMR 

179 - 41 

HTN 

♦ IDC 



SPE 

SST 


ETC 

FGRS 


♦VALG 

WAB 


CEN 

CODI 


MDC 

SCE 



1N791 

ATRWS 

242 -183 

♦ FSC 

HITJ 


1N758 

♦APD 

187 - 64 

HTN 

IDC 


SLD 

SPE 



AMR 

CEN 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


SST 

STI 



CRI 

HTN 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


♦ MOTA 

MSC 


1N771 

AMR 

233 

-161 

IDC 

MSC 


KSI 

MDC 


CRI 

ELT 


NJS 

SCE 


CEN 

CRI 



SCE 

SLD 


♦ MOTA 

MSC 


ETC 

FGRS 


SPE 

TRWS 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


♦ MULB 

NASG 


♦ FSC 

GDC 



UPI 


MDC 

SLD 



1N792 

ATRWS 

242 -184 

NECE 

NJS 


HTN 

IDC 


1N764 

AMR 

183 -192 

SPE 

SST 



AMR 

CEN 


♦ PHIN 

RHM 


♦ ITTG 

KSI 


♦APD 

CEN 


1N771A 

AMR 

233 

-218 

CRI 

HTN 


♦ RTCF 

SCE 


MDC 

♦ MOTA 


CODI 

CRI 


CEI 

CEN 



IDC 

MSC 


♦SIEG 

♦ SLCB 


♦ MSC 

NASG 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



SCE 

SLD 


SPE 

THEF 


NJS 

PSLI 


KSI 

MDC 


MDC 

SLD 



SPE 

SST 


TRWS 

UPI 


RHM 

SCE 


♦ MOTA 

MSC 


SPE 

SST 



1N793 

ATRWS 

243 - 3 

♦VALG 

WAB 


♦SIEG 

♦SLCB 


NJS 

SCE 



STI 



AMR 

CEN 


1N755 

♦ APD 

180 - 5 

SLD 

SPE 


SIEG 

SPE 


1N771B 

AMR 

234 

- 41 

CRI 

HTN 


CDIL 

CEI 


SPR 

SST 


TRWS 

UPI 


HTN 

IDC 



MSC 

SCE 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPI 


1N764A 

AMR 

183 -205 

MDC 

SLD 



SLD 

SPE 


CRI 

ELT 


1N758A 

♦APD 

187 - 34 

CEN 

CODI 


SPE 

SST 




SST 


ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


HTN 

IDC 



STI 



1N794 

ATRWS 

242 -213 

♦FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


KSI 

MDC 


1N772 

AMR 

233 -162 

AMR 

CEN 


HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


♦ MOTA 

NJS 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 


cont.next col. 



cont.next col. 
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1. 

TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

K£33§ 


MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 

mssm 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 

I1N794 





1N813 




1N825 

AMR 

174 -103 

1N837 




1N861 




(cont.) 

IDC 



(cont.) 

SPE 


♦ APD 

APX 


(cont.) 

HTN 


(cont.) 


CEN 



♦MSC 

SCE 




SST 

STI 


CDI 

CEN 



♦ MSC 

SLD 



CRI 

HTN 



SLD 

SST 



1N814 


AMR 

242 -198 

CODI 

CRI 



SPE 

SST 



IDC 

MDC 


1N795 


ATRWS 

243 

- 4 


CEN 

CRI 


DIT 

♦GSE 


1N837A 

AMR 

249 - 66 


SPE 

UPI 



AMR 

CEN 




GDC 

HTN 


HTN 

IDC 



CEN 

HTN 


1N862 


AMR 

275 - 1 


CRI 

HTN 




IDC 

MDC 


♦ MOTA 

MSC 



♦ MSC 

SCE 



CEN 

CRI 



♦MSC 

SCE 




MSC 

SCE 


♦ MULB 

♦ PHIN 



SLD 

SPE 



HTN 

MDC 



SLD 

SPE 




SLD 

SPE 


♦ RTCF 

SCE 




SST 




SPE 


1N796 


ATRWS 

243 

- 5 


SST 

STI 


♦SIEG 

♦ SLCB 


1N838 


AMR 

249 - 93 

1N863 


AMR 

275 - 7 


AMR 

CEN 



1N815 


AMR 

242 -163 

SLD 

SPE 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



CRI 

HTN 




CEN 

CRI 


SSI 

SST 



HTN 

♦MSC 



HTN 

MDC 



♦MSC 

SCE 




GDC 

HTN 


THEF 

UPI 



SCE 

SPE 




SPE 



SLD 

SPE 




IDC 

MDC 


♦VALG 

WAB 


1N839 


AMR 

249 -117 

1N864 


AMR 

275 - 13 



SST 




SCE 

SLD 


1N825A 

A♦MOTA 

174 -173 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


1N797 


ATRWS 

243 

- 56 


SPE 

SST 


AMR 

♦APD 



HTN 

SCE 



HTN 

MDC 



AMR 

CEN 





STI 


CDI 

CEN 




SPE 




SPE 



CRI 

HTN 



1N816 


AMR 

163 - 19 

CODI 

CRI 


1N840 


AMR 

249 - 25 

1N865 


AMR 

275 - 14 


♦MSC 

SCE 




♦APD 

CEN 


DIT 

♦GSE 



CEN 

HTN 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 




CODI 

CRI 


HTN 

IDC 



IDC 

♦ MSC 



HTN 

MDC 




SST 




EAS 

FSC 


♦ MSC 

♦ MULB 



SCE 

SLD 




SPE 


1N798 


ATRWS 

243 

- 48 


GDC 

HTN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPE 

SST 


1N866 


AMR 

275 - 21 


AMR 

CEN 




IDC 

MDC 


SCE 

♦ SIEG 


1N841 


AMR 

249 - 90 


CEN 

CRI 



HTN 

♦ MSC 




MSC 

SCE 


♦ SLCB 

SLD 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



SCE 

SLD 




SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



HTN 

♦ MSC 



MDC 

SPE 



SPE 

SST 




SST 

STI 


SST 

THEF 



SCE 

SPE 


1N867 


AMR 

401 - 35 

1N799 


ATRWS 

243 

- 57 


TRWS 

UPI 



VALG 




SSY 



CEN 

CRI 



AMR 

CEN 





WAB 


1N826 

AMR 

177 - 76 

1N842 


AMR 

249 -115 


HTN 

MDC 



HTN 

♦ MSC 



1N817 


AMR 

249 -122 

CDI 

CODI 



CEN 

CRI 




SPE 



SCE 

SLD 




CEN 

SCE 


CRI 

DIT 



FSC 

HTN 


1N868 


AMR 

274 -117 


SPE 

SST 





SPE 


GSE 

HTN 



SCE 

SPE 



CEN 

CRI 


1N800 


ATRWS 

243 

- 58 

1N818 


AMR 

248 -108 

IDC 

♦ MSC 


1N843 


AMR 

249 -131 


HTN 

IDC 



AMR 

CEN 




CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 



CEN 

CRI 



MDC 

SPE 



CRI 

HTN 




HTN 

IDC 



SSI 



HTN 

SCE 




UPI 



♦MSC 

SCE 




MSC 

SCE 


1N826A 

AMR 

177 - 77 



SPE 


1N869 


AMR 

274 -126 


SLD 

SPE 




SLD 

SPE 


CODI 

HTN 


1N844 


AMR 

249 - 70 


CEN 

CRI 




SST 




SST 

STI 


IDC 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N801 


ATRWS 

243 

- 67 

1N821 


AMR 

174 -101 


SSI 



HTN 

SCE 



MDC 

SPE 



AMR 

CEN 




♦APD 

APX 


1N827 

AMR 

174 -104 


SLD 

SPE 




UPI 



CRI 

HTN 




CDI 

CEN 


♦ APD 

APX 




SST 


1N870 


AMR 

274 -136 


♦ MSC 

SCE 




CODI 

CRI 


CDI 

CEN 


1N845 


AMR 

249 -118 


CEN 

CRI 




SPE 




DIT 

♦GSE 


CODI 

CRI 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N802 


ATRWS 

243 

- 68 


HTN 

IDC 


DIT 

♦ GSE 



HTN 

SCE 



MDC 

SPE 



AMR 

CEN 




♦ MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 




SPE 




UPI 



CRI 

HTN 




♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MOTA 

MSC 


1N846 


AMR 

275 - 31 

1N871 


AMR 

274 -149 


♦ MSC 

SCE 




♦ RTCF 

SCE 


♦ MULB 

♦ PHIN 



CEN 

HTN 



CEN 

CRI 




SPE 




♦SIEG 

♦SLCB 


♦ RTCF 

SCE 



IDC 

MDC 



HTN 

IDC 


1N803 


ATRWS 

243 

- 83 


SLD 

SPE 


♦ SIEG 

♦ SLCB 



SPE 

UPI 



SPE 

UPI 



AMR 

CEN 




SSI 

SST 


SLD 

SPE 


1N847 


AMR 

275 - 48 

1N872 


AMR 

274 -155 


CRI 

HTN 




THEF 

UPI 


SSI 

SST 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



♦ MSC 

SCE 




♦VALG 

WAB 


THEF 

♦ VALG 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 




SPE 



1N821A 

A♦MOTA 

174 -171 


WAB 



MDC 

SPE 



SPE 

UPI 


1N804 


ATRWS 

243 

- 84 


AMR 

♦ APD 


1N827A 

A♦MOTA 

174 -174 



UPI 


1N873 


AMR 

274 -163 


AMR 

CEN 




CDI 

CEN 


AMR 

♦APD 


1N848 


AMR 

275 - 68 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 




CODI 

CRI 


CDI 

CEN 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



♦ MSC 

SCE 




DIT 

♦ GSE 


CODI 

CRI 



HTN 

MDC 



MDC 

SPE 




SPE 




HTN 

IDC 


DIT 

♦ GSE 



SPE 

SSI 


1N874 


AMR 

274 -169 

1N805 


AMR 

231 

- 58 


♦ MSC 

♦ MULB 


HTN 

IDC 




UPI 



CEN 

CRI 



ASI 

CEN 




♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MSC 

♦ MULB 


1N849 


AMR 

275 - 86 


HTN 

MDC 



CRI 

HTN 




SCE 

♦ SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



CEN 

CRI 




SPE 



MDC 

SCE 




♦ SLCB 

SLD 


SCE 

♦ SIEG 



HTN 

MDC 


1N875 


AMR 

274 -176 


SLD 

SPE 




SPE 

SSI 


♦ SLCB 

SLD 



SPE 

SSI 



CEN 

CRI 



SST 

STI 




SST 

THEF 


SPE 

SSI 




UPI 



HTN 

IDC 



UPI 

WAB 




UPI 

VALG 


SST 

THEF 


1N850 


AMR 

275 -102 


MDC 

SPE 


1N806 


AMR 

243 

- 23 



WAB 



VALG 



CEN 

CRI 


1N876 


AMR 

274 -178 


CEN 

CRI 



1N822 


AMR 

228 - 86 

1N828 

AMR 

177 - 78 


HTN 

MDC 



CEN 

CRI 



ETC 

GDC 




CDI 

CODI 


CDI 

CODI 



SPE 

SSI 



HTN 

MDC 



HTN 

IDC 




CRI 

DIT 


CRI 

DIT 




UPI 




SPE 



MDC 

♦ MSC 




HTN 

IDC 


GSE 

HTN 


1N851 


AMR 

275 -116 

1N877 


AMR 

274 -183 


SCE 

SLD 




MSC 

SLD 


IDC 

♦ MSC 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 




SSI 

SST 


♦ SIEG 

SPE 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 


1N807 


AMR 

243 

- 73 



WAB 



SSI 



MDC 

SPE 




SPE 



CEN 

CRI 



1N822A 

AMR 

228 - 87 

1N828A 

AMR 

177 - 79 



SSI 


1N878 


AMR 

401 - 26 


GDC 

HTN 




CODI 

HTN 


CODI 

HTN 


1N852 


AMR 

275 -128 


CEN 

CRI 



IDC 

MDC 




IDC 

SSI 


IDC 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

MDC 



♦MSC 

SCE 



1N823 


AMR 

174 -102 


SSI 



HTN 

MDC 




SPE 



SPE 

UPI 




♦ APD 

APX 


1N829 

AMR 

174 -105 



SPE 


1N879 


AMR 

274 - 75 

1N808 


AMR 

249 

- 65 


CDI 

CEN 


♦APD 

CDI 


1N853 


AMR 

275 -139 


CEN 

CRI 



ASI 

CEN 




CODI 

CRI 


CEN 

CODI 



CEN 

CRI 



HTN 

MDC 



CRI 

♦DIT 




DIT 

♦GSE 


CRI 

DIT 



HTN 

MDC 



SPE 

UPI 



HTN 

IDC 




HTN 

IDC 


♦ GSE 

HTN 




SPE 


1N880 


AMR 

274 - 80 


♦MSC 

SCE 




MCY 

♦ MOTA 


IDC 

♦ MOTA 


1N854 


AMR 

275 -148 


CEN 

CRI 



SLD 

SPE 




MSC 

♦ MULB 


♦ MSC 

♦ MULB 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



SST 

WAB 




♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



HTN 

IDC 



MDC 

SPE 


1N809 


AMR 

249 

-114 


SCE 

♦ SIEG 


SCE 

♦ SIEG 



MDC 

SPE 




UPI 



CEN 

CRI 




♦SLCB 

SLD 


♦ SLCB 

SLD 


1N855 


AMR 

275 -156 

1N881 


AMR 

274 - 86 


HTN 

IDC 




SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SCE 

SPE 




SST 

THEF 


SST 

THEF 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 


1N810 


AMR 

246 

- 4 


UPI 

♦VALG 


UPI 

♦ VALG 



MDC 

SPE 



SCE 

SPE 



CRI 

HTN 





WAB 



WAB 


1N856 


AMR 

401 - 43 

1N882 


AMR 

274 - 88 


IDC 

SCE 



1N823A 

A♦MOTA 

174 -172 

1N829A 

AMR 

174 -106 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 




AMR 

♦ APD 


♦ APD 

♦APX 



HTN 

MDC 



HTN 

MDC 




SST 




CDI 

CEN 


CDI 

CEN 




SPE 



SPE 

UPI 


1N811 


AMR 

242 

-169 


CODI 

CRI 


CODI 

DIT 


1N857 


AMR 

274 -191 

1N883 


AMR 

274 - 90 


CEN 

CRI 




DIT 

♦GSE 


♦ GSE 

HTN 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



♦DIT 

GDC 




HTN 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 



GDC 

HTN 



HTN 

MDC 



HTN 

IDC 




♦ MSC 

♦ MULB 


MSC 

♦ MULB 



IDC 

MDC 




SPE 



MDC 

MSC 




♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPE 

UPI 


1N884 


AMR 

274 - 92 


SCE 

SLD 




SCE 

♦SIEG 


SCE 

♦ SIEG 


1N858 


AMR 

274 -196 


CEN 

CRI 



SPE 

SST 




♦SLCB 

SLD 


♦SLCB 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 




STI 




SPE 

SSI 


SSI 

THEF 



GDC 

HTN 



MDC 

SPE 


1N812 


AMR 

242 

-178 


SST 

SSY 


VALG 

WAB 



IDC 

MDC 


1N885 


AMR 

274 - 94 


CEN 

CRI 




THEF 

VALG 


1N830 

A ♦ALP 

439 ■ 15 


SPE 

UPI 



CEN 

CRI 



GDC 

HTN 





WAB 


ASI 

SPE 


1N859 


AMR 

274 -204 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 



1N824 


AMR 

228 - 88 


WAB 



CEN 

CRI 




SPE 



MSC 

SCE 




CDI 

CRI 


1N830A 

ALP 

438 • 63 


GDC 

HTN 


1N886 


AMR 

274 - 96 


SLD 

SPE 




DIT 

HTN 


SPE 

WAB 



IDC 

MDC 



CEN 

CRI 



SST 

STI 




IDC 

MSC 


1N835 

AMR 

242 -185 


SPE 

UPI 



HTN 

IDC 


1N813 


AMR 

242 

-162 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


1N860 


AMR 

274 -209 


MDC 

SPE 



CEN 

CRI 




SSI 

SST 


HTN 

♦ IDC 



CEN 

CRI 


1N887 


AMR 

274 - 97 


GDC 

HTN 



IN824A 

AMR 

228 - 89 

SPE 

STI 



HTN 

MDC 



CEN 

CRI 



IDC 

MDC 




CODI 

HTN 


1N837 

AMR 

249 - 69 


SPE 

UPI 



HTN 

MDC 



SCE 

SLD 




IDC 

SSI 


CEN 

CRI 


1N861 


AMR 

274 -214 



SPE 


1 cont.next col. 
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I TYPE No. 

TF39Q8 

ASI 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 


TYPE 


_MF 

-A 

CEN 
ETC 
I DC 

♦ MSC 
SPE 
WAB 
AMR 2 
ETC 
IDC 

♦ MSC 
SPE 
STI 

AMR 2 

CEN 

HTN 

SPE 

UPI 

AMR 2 

CEN 

HTN 

STI 

UPI 

AMR 2 

CEN 

HTN 

SLD 

SST 

UPI 

AMR 1 

CODI 

HTN 

MSC 

SPE 

AMR 1 
CODI 
IDC 
SPE 

AMR 1 

CODI 

HTN 

MSC 

WAB 

AMR 1 

CODI 

IDC 

SPE 

A4UNI 2 
♦APD 
ASI 
CEN 
DIO 
HITJ 
IDC 
MDC 

♦ MSC 
NJS 
RHM 
SCE 

♦SLCB 

SPE 

SST 

TIC 

VALG 

WAB 

AFSC 2 
ASI 
HITJ 
IDC 
MDC 

♦ MU LB 


NJS 

♦ PHIN 

RHM 

♦ RTCF 

SCE 

♦SLCB 

SLD 

SPE 

SPR 

SST 

STI 

♦ UNI 

UPI 

VALG 
WAB 
A ♦UNI 

AMR 

CEN 

DIO 

ETC 

FSC 

HITJ 

HTN 

IDC 

MDC 

♦ MSC 

NJS 

RHM 

SCE 

♦ SLCB 

SLD 

SPE 

SPR 

SST 

STI 

UPI 

A ♦UNI 

AMR 

ASI 

CEN 

CODI 

CRI 

ETC 

HITJ 

HTN 

IDC 

SPE 
WAB 
A ♦UNI 

AMR 

♦APX 

ASI 

CEN 

CRI 

♦ FSC 

HITJ 

HTN 

IDC 

♦ ITTG 

MDC 

♦ MSC 

♦ MULB 

♦ PHIN 

RHM 

RTCF 

SCE 

♦SLCB 

SLD 

SPE 

SST 

STI 

TIC 

UPI 

VALG 

WAB 

AFSC 

‘ AMR 

ASI 


CROSS 


TYPE No. 

' 1N916A 
(corn.) 

HITJ 
IDC 
♦MSC 
♦PHIN 
♦ RTCF 
♦SLCB 
SPE 
STI 

♦VALG 

1N916B 

CEN 

FSC 

HTN 

MDC 

♦MULB 

RHM 

SCE 

SLD 

SST 

♦UNI 

1N917 

ASI 

CODI 

ETC 

HTN 

SPE 


INDEX 


MFRS 

CEN 
HTN 
MDC 

♦ MULB 
RHM 
SCE 
SLD 
SST 

♦ UNI 
WAB 

AMR 246 
ETC 
HITJ 
IDC 
MSC 
♦PHIN 
♦RTCF 
♦SLCB 
SPE 
STI 

♦VALG 
AMR 244 
CEN 
CRI 
HITJ 
IDC 
UPI 
WAB 

AMR 243 
CRI 
MDC 
SPE 

AMR 251 • 

CRI 

IDC 

SCE 

SPE 

SST 

WAB 

AMR 252 

HTN 

MSC 

SLD 

SSI 

SST 

AMR 253 

HTN 

MSC 

SLD 

SSI 

AMR 253 ■ 

HTN 

SCE 

AMR 249 ■ 

CRI 

IDC 

SPE 

cct 

AMR 242 ■ 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 

SPE 

SST 

AMR 242 ■ 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 

SPE 

SST 

AMR 243 ■ 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 

SPE 

SST 

AMR 243 

CRI 

HTN 

MSC 

SLD 

SST 

AMR 236 
CEN 

♦ DIT 


TYPE No. 


IN 933 

CEN 

HTN 

MISI 

SPE 

STI 

1N934 

CEN 

HTN 

SCE 

■100 SPE 

1N935 

AMR 


! NUMBER SEQUENCE 


CRI 

♦IDC 

SCE 

SSI 

UPI 

WAB 

AMR 249 - 41 

CRI 

IDC 

SLD 

SST 

A ♦MOTA 184-68 
♦APD 
CEN 
CRI 
♦GSE 
IDC 
SCE 
SLCB 
SPE 
SST 
UPI 
WAB 

A ♦MOTA 184-69 
♦APD 
CEN 
CRI 
♦GSE 
IDC 
SCE 

♦ SLCB 
SPE 
THEF 
WAB 

A ♦MOTA 184 - 70 
♦APD 
CEN 
CRI 
♦GSE 
IDC 
SCE 
♦SLCB 
SPE 
SST 
UPI 

A ♦MOTA 184-71 
♦APD 
CEN 
CRI 
GDC 
HTN 

♦ MSC 
♦SIEG 

SLD 

SSI 

THEF 

WAB 

A ♦MOTA 184 - 72 


A ♦MOTA 184 - ; 
♦APD 
CEN 
CRI 
GDC 
HTN 

♦ MSC 
♦SIEG 

SLD 

SSI 

THEF 

A ♦MOTA 184 - ‘ 
♦APD 
CEN 
CRI 
GDC 
HTN 

♦ MSC 
♦SIEG 

SLD 

SSI 

THEF 

WAB 


HTN 



1N937A 

A♦MOTA 

184 ■ 

• 75 

♦ SIEG 

SCE 



AMR 

♦APD 




SPE 



CDI 

CEN 



1N941A 

UPI 



CODI 

CRI 



AMR 

AMR 

236 • 

• 12 

DIT 

GDC 



CDI 

CRI 



♦GSE 

HTN 



CRI 

HTN 



IDC 

♦ MSC 



GDC 

SCE 



SCE 

♦ SIEG 



HTN 

SPE 



♦SLCB 

SLD 



♦ MSC 

UPI 



SPE 

SSI 



♦ SIEG 

AMR 

236 • 

■ 13 

SST 

THEF 



SSI 

CEN 



1N937B 

A♦MOTA 

184 ■ 

■ 76 

1N941B 

ETC 



AMR 

♦APD 



AMR 

IDC 



CDI 

CEN 



CDI 

SLD 



CODI 

CRI 



CRI 

SST 



DIT 

GDC 



GDC 

AMR 

236 ■ 

• 14 

♦GSE 

HTN 



HTN 

CEN 



IDC 

♦MSC 



♦ MSC 

ETC 



SCE 

♦SIEG 



♦SIEG 

IDC 



♦SLCB 

SPE 



SSI 

UPI 



SSI 

THEF 



1N942 




TIC 

WAB 



cont.next Da< 


RS 

A ♦MOTA" 
♦APD 
CEN 
DIT 
♦GSE 
IDC 
SCE 
♦SLCB 
SSI 
WAB 

A ♦MOTA 184 
♦APD 
CEN 
DIT 
♦GSE 
IDC 
SCE 
♦SLCB 
SPE 
THEF 
WAB 

A ♦MOTA 184 

♦ APD 
CEN 
DIT 

♦ GSE 
IDC 
SCE 

♦SLCB 

SSI 

UPI 

WAB 

A ♦MOTA 184 
♦APD 
CRI 
GDC 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SPE 
THEF 
WAB 

A ♦MOTA 184 
♦APD 
CRI 
GDC 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SPE 
THEF 

A ♦MOTA 184 
♦APD 
CRI 
GDC 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SPE 
THEF 
WAB 

AMR 184 
CDI 
DIT 
♦GSE 
IDC 
SCE 
♦SLCB 

qci 

AMR 184 
CDI 
DIT 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SPE 

eei 

AMR 184 
CDI 
DIT 
HTN 

♦ MSC 

♦ SIEG 
SPE 
SSI 

A ♦MOTA 190 
♦APD 
CEN 
DIT 

♦ GSE 
IDC 
SCE 
SPE 
SSI 

A ♦MOTA 190 
♦APD 
CEN 
DIT 
♦GSE 
IDC 
SCE 
SPE 
WAB 

A ♦MOTA 190 

♦ APD 
CEN 
DIT 

♦GSE 

IDC 

SCE 

SPE 

WAB 

A ♦MOTA 190 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 




IsBEWTiTJ 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N942 




1N946 



1N959 

AMR 

181 

-196 

1N961B 



1N964A 



(cont.) 

AMR 



(cont.) 

♦SIEG 


♦APD 

CDIL 



(cont.) 

CODI 


(cont.) 

CDIL 


♦APD 

CDI 



SPE 

SSI 


CEN 

CODI 



ESP 

ETC 


CEN 

CODI 


CEN 

CRI 



1N946A 

AMR 

190 - 33 

CRI 

ETC 



FGRS 

♦ FSC 


ESP 

ETC 


DIT 

GDC 



APD 

CDI 


FGRS 

♦ FSC 



HITJ 

HTN 


FGRS 

HITJ 


♦GSE 

HTN 



CRI 

DIT 


GDC 

HITJ 



IDC 

♦ INC 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 



GDC 

HTN 


HTN 

IDC 



ITTG 

KSI 


ITTG 

KSI 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

♦ MSC 


♦ ITTG 

KSI 



MDC 

♦ MSC 


MDC 

MSC 


SPE 

SSI 



♦SIEG 

SPE 


MDC 

MSC 



NJS 

RHM 


NJS 

PSLI 



WAB 




SSI 


NJS 

RHM 



SCE 

♦SIEG 


RHM 

SCE 


1N942A 

A ♦MOTA 

190 

- 52 

1N946B 

AMR 

190 ■ 34 

SCE 

SIEG 



SLCB 

SPE 


SLCB 

SPE 


AMR 

♦ APD 



APD 

CDI 


♦ SLCB 

SLD 



THEF 

TRWS 


TRWS 

WAB 


CDI 

CEN 



CRI 

DIT 


SPE 

SST 




WAB 


1N964B 

A♦MOTA 

192 -124 

CRI 

DIT 



GDC 

HTN 



TRWS 



1N962 

AMR 

189 - 13 

AMR 

♦APD 


GDC 

♦ GSE 



IDC 

♦ MSC 


1N959A 

A♦MOTA 

181 

-189 

♦APD 

CDIL 


CDIL 

CEN 


HTN 

IDC 



♦SIEG 

SPE 


AMR 

♦ APD 



CEN 

CODI 


CODI 

ESP 


♦MSC 

SCE 




SSI 


CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


ETC 

FGRS 


♦SIEG 

SPE 



1N947 

AMR 

276 -105 

CODI 

ETC 



ETC 

FGRS 


HITJ 

HTN 


SSI 

WAB 



CEN 

CRI 


FGRS 

♦ FSC 



GDC 

HITJ 


IDC 

♦ INC 


1N942B 

A ♦MOTA 

190 

- 53 

HTN 

IDC 


HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 


AMR 

♦APD 




SPE 


IDC 

ITTG 



♦ ITTG 

KSI 


MDC 

♦ MSC 


CDI 

CEN 



1N948 

AMR 

248 - 99 

KSI 

MDC 



MDC 

MSC 


NJS 

PSLI 


CRI 

DIT 



CEN 

CRI 


MSC 

NJS 



NJS 

RHM 


RHM 

SCE 


GDC 

♦GSE 



ETC 

HTN 


RHM 

SCE 



SCE 

SIEG 


♦SIEG 

SLCB 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 


SLCB 

SPE 



♦ SLCB 

SLD 


SPE 

THEF 


♦ MSC 

SCE 




SPE 


THEF 

TRWS 



SPE 

SPR 


TRWS 

WAB 


♦ SIEG 

SPE 



1N949 

AMR 

231 ■ 88 

1N959B 

A♦MOTA 

181 

-161 

SST 

THEF 


1N965 

AMR 

194 -171 

SSI 

WAB 



CEN 

CRI 


AMR 

♦ APD 




TRWS 


♦APD 

CDIL 


1N943 

A ♦MOTA 

190 

- 54 

HTN 

SCE 


CDIL 

CEN 



1N962A 

A♦MOTA 

189 - 9 

CEN 

CRI 


AMR 

♦APD 



SLD 

SPE 


CODI 

ETC 



AMR 

♦ APD 


ESP 

ETC 


CDI 

CEN 



SST 

STI 


FGRS 

FSC 



CDIL 

CEN 


FGRS 

♦ FSC 


CRI 

DIT 



THEF 

UPI 


HITJ 

HTN 



CODI 

ESP 


GDC 

HITJ 


GDC 

♦ GSE 



1N957 

AMR 

178 - 14 

IDC 

♦ INC 



ETC 

FGRS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



♦APD 

CDIL 


ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 


♦ ITTG 

KSI 


♦ MSC 

SCE 



CEN 

CODI 


MDC 

♦ MSC 



IDC 

ITTG 


MDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 



CRI 

ETC 


NJS 

RHM 



KSI 

MDC 


NJS 

PSLI 


SSI 

WAB 



FGRS 

♦ FSC 


SCE 

♦ SIEG 



MSC 

NJS 


RHM 

SCE 


1N943A 

A ♦MOTA 

190 

- 55 

GDC 

HITJ 


SLCB 

SPE 



RHM 

SCE 


SIEG 

♦ SLCB 


AMR 

♦APD 



HTN 

IDC 


THEF 

TRWS 



SLCB 

SPE 


SLD 

SPE 


CDI 

CEN 



♦ ITTG 

KSI 



WAB 




TRWS 


SPR 

SST 


CRI 

DIT 



MDC 

MSC 


1N960 

A♦MOTA 

185 

- 26 

1N962B 

A ♦MOTA 

188 -190 


TRWS 


GDC 

♦ GSE 



NJS 

RHM 


AMR 

♦APD 



AMR 

♦APD 


1N965A 

A♦MOTA 

194 -167 

HTN 

IDC 



SCE 

SIEG 


CDIL 

CEN 



CDIL 

CEN 


AMR 

♦ APD 


♦ MSC 

SCE 



♦ SLCB 

SLD 


CODI 

CRI 



CODI 

ESP 


CDIL 

CEN 


♦ SIEG 

SPE 



SPE 

SST 


ESP 

ETC 



ETC 

FGRS 


ESP 

ETC 



SSI 




TRWS 


FGRS 

♦ FSC 



HITJ 

HTN 


FGRS 

♦ FSC 


1N943B 

A ♦MOTA 

190 

- 56 

1N957A 

A♦MOTA 

178 - 9 

GDC 

HITJ 



IDC 

♦ INC 


HITJ 

HTN 


AMR 

♦APD 



AMR 

♦APD 


HTN 

IDC 



ITTG 

KSI 


IDC 

ITTG 


CDI 

CEN 



CDIL 

CEN 


♦ ITTG 

KSI 



MDC 

♦ MSC 


KSI 

MDC 


CRI 

DIT 



CODI 

ETC 


MDC 

MSC 



NJS 

RHM 


MSC 

NJS 


GDC 

♦ GSE 



FGRS 

♦ FSC 


NJS 

RHM 



SCE 

♦ SIEG 


PSLI 

RHM 


HTN 

IDC 



HITJ 

HTN 


SCE 

SIEG 



SLCB 

SPE 


SCE 

SLCB 


♦ MSC 

SCE 



IDC 

ITTG 


♦ SLCB 

SLD 



THEF 

TRWS 


SPE 

TRWS 


♦SIEG 

SPE 



KSI 

MDC 


SPE 

SST 




WAB 


1N965B 

A♦MOTA 

194 -148 

SSI 

WAB 



MSC 

NJS 



TRWS 



1N963 

AMR 

190 -183 

AMR 

♦APD 


IN 944 

A ♦MOTA 

190 

- 57 

RHM 

SCE 


1N960A 

A♦MOTA 

185 

- 21 

♦APD 

CDIL 


CDIL 

CEN 


AMR 

♦APD 



SLCB 

SPE 


AMR 

♦ APD 



CEN 

CODI 


ESP 

ETC 


CDI 

CEN 



TRWS 

WAB 


CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


FGRS 

♦ FSC 


CRI 

DIT 



1N957B 

A♦MOTA 

177 -195 

CODI 

ESP 



ETC 

FGRS 


HITJ 

HTN 


GDC 

♦GSE 



AMR 

♦APD 


ETC 

FGRS 



♦ FSC 

GDC 


IDC 

♦ INC 


HTN 

IDC 



CDIL 

CEN 


♦ FSC 

HITJ 



HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 


♦ MSC 

SCE 



CODI 

ETC 


HTN 

IDC 



IDC 

♦ ITTG 


MDC 

♦ MSC 


♦SIEG 

SPE 



FGRS 

♦ FSC 


ITTG 

KSI 



KSI 

MDC 


NJS 

PSLI 


SSI 

WAB 



HITJ 

HTN 


MDC 

MSC 



MSC 

NJS 


RHM 

SCE 


1N944A 

A ♦MOTA 

190 

- 58 

IDC 

♦ INC 


NJS 

RHM 



RHM 

SCE 


♦SIEG 

SLCB 


AMR 

♦APD 



ITTG 

KSI 


SCE 

SLCB 



SIEG 

♦SLCB 


SPE 

THEF 


CDI 

CEN 



MDC 

♦ MSC 


SPE 

SSY 



SLD 

SPE 


TRWS 

UPI 


CRI 

DIT 



NASG 

NJS 



TRWS 



SST 

THEF 



WAB 


GDC 

♦GSE 



RHM 

SCE 


1N960B 

A♦MOTA 

184 

-209 


TRWS 


1N966 

AMR 

196 - 76 

HTN 

IDC 



♦SIEG 

SLCB 


AMR 

♦APD 



1N963A 

A♦MOTA 

190 -177 

♦APD 

CDIL 


♦ MSC 

SCE 



SPE 

SSY 


CDIL 

CEN 



AMR 

♦APD 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

SPE 



THEF 

TRWS 


CODI 

ESP 



CDIL 

CEN 


ESP 

ETC 


SSI 

WAB 




WAB 


ETC 

FGRS 



CODI 

ESP 


FGRS 

GDC 


1N944B 

A ♦MOTA 

190 

- 59 

1N958 

AMR 

180 - 12 

♦ FSC 

HITJ 



ETC 

FGRS 


HITJ 

HTN 


♦AMR 

♦ APD 



♦APD 

CDIL 


HTN 

IDC 



♦ FSC 

HITJ 


IDC 

♦ ITTG 


CDI 

CEN 



CEN 

CODI 


♦ INC 

ITTG 



HTN 

IDC 


KSI 

MDC 


CRI 

DIT 



CRI 

ETC 


KSI 

MDC 



ITTG 

KSI 


MSC 

NJS 


GDC 

GSE 



FGRS 

♦ FSC 


♦ MSC 

NJS 



MDC 

MSC 


RHM 

SCE 


HTN 

IDC 



GDC 

HITJ 


RHM 

SCE 



NJS 

RHM 


SIEG 

♦ SLCB 


♦MSC 

SCE 



HTN 

IDC 


♦ SIEG 

SLCB 



SCE 

SLCB 


SLD 

SPE 


♦SIEG 

SPE 



♦ ITTG 

KSI 


SPE 

THEF 



SPE 

THEF 


SPR 

SST 



SSI 



MDC 

MSC 


TRWS 

WAB 




TRWS 



TRWS 


1N945 

A ♦MOTA 

190 

- 60 

NJS 

RHM 


1N961 

AMR 

187 

- 71 

1N963B 

A ♦MOTA 

190 -151 

1N966A 

A♦MOTA 

196 - 73 

AMR 

♦APD 



SCE 

SIEG 


♦APD 

CDIL 



AMR 

♦APD 


AMR 

♦ APD 


CDI 

CEN 



♦ SLCB 

SLD 


CEN 

CODI 



CDIL 

CEN 


CDIL 

CEN 


CRI 

DIT 



SPE 

SST 


CRI 

ESP 



CODI 

ESP 


ESP 

ETC 


GDC 

HTN 




TRWS 


ETC 

FGRS 



ETC 

FGRS 


FGRS 

HITJ 


IDC 

♦MSC 



1N958A 

A♦MOTA 

180 - 6 

♦ FSC 

GDC 



♦ FSC 

HITJ 


HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 



AMR 

♦ APD 


HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 


SPE 

SSI 



CDIL 

CEN 


IDC 

♦ ITTG 



♦ INC 

ITTG 


MDC 

MSC 


1N945A 

A ♦MOTA 

190 

- 61 

CODI 

ETC 


KSI 

MDC 



KSI 

MDC 


NJS 

RHM 


AMR 

♦APD 



FGRS 

♦ FSC 


MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


SCE 

SLCB 


CDI 

CEN 



HITJ 

HTN 


RHM 

SCE 



RHM 

SCE 



TRWS 


CRI 

DIT 



IDC 

ITTG 


SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦ SLCB 


1N966B 

A♦MOTA 

196 - 53 

GDC 

HTN 



KSI 

MDC 


SLD 

SPE 



SPE 

THEF 


AMR 

♦APD 


IDC 

♦ MSC 



MSC 

NJS 


SST 

SSY 



TRWS 

WAB 


CDIL 

CEN 


SCE 

♦SIEG 



RHM 

SCE 


TRWS 

UPI 



1N964 

AMR 

192 -148 

ESP 

ETC 


SPE 

SSI 



SLCB 

SPE 


1N961A 

A♦MOTA 

187 

- 65 

♦APD 

CDIL 


FGRS 

HITJ 



THEF 



TRWS 

♦ UNI 


AMR 

♦APD 



CEN 

CODI 


HTN 

IDC 


1N945B 

A ♦MOTA 

190 

- 62 

1N958B 

A♦MOTA 

179 -181 

CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


♦ INC 

ITTG 


AMR 

♦ APD 



AMR 

♦APD 


CODI 

ESP 



ETC 

FGRS 


KSI 

MDC 


CDI 

CEN 



CDIL 

CEN 


ETC 

FGRS 



GDC 

HITJ 


♦ MSC 

NJS 


CRI 

DIT 



CODI 

ETC 


♦ FSC 

HITJ 



HTN 

IDC 


RHM 

SCE 


GDC 

HTN 



FGRS 

♦ FSC 


HTN 

IDC 



♦ ITTG 

KSI 


♦ SIEG 

SLCB 


IDC 

♦ MSC 



HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 



MDC 

MSC 


SPE 

THEF 


SCE 

♦ SIEG 



IDC 

♦ INC 


MDC 

MSC 



NJS 

PSLI 


TRWS 

WAB 


SPE 

SSI 



ITTG 

KSI 


NJS 

RHM 



RHM 

SCE 


1N967 

AMR 

198 - 83 


THEF 



MDC 

♦ MSC 


SCE 

SLCB 



SIEG 

♦SLCB 


♦APD 

CDIL 


1N946 

AMR 

190 

- 32 

NJS 

RHM 


SPE 

TRWS 



SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


APD 

CDI 



SCE 

♦SIEG 



UPI 



SPR 

SST 


ESP 

ETC 


CRI 

DIT 



♦SLCB 

SPE 


1N961B 

A ♦MOTA 

187 

- 35 


TRWS 


FGRS 

GDC 


GDC 

HTN 



THEF 

TRWS 


AMR 

♦APD 



1N964A 

A♦MOTA 

192 -144 

HITJ 

HTN 


IDC 

♦ MSC 




WAB 


CDIL 

CEN 



AMR 

♦APD 


IDC 

♦ ITTG 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 



HKSSmSI 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 



ismfnra 




1N967 




1N970 




1N973 

AMR 

208 - 42 

TN976B 



1N98i 



(cont.) 

KSI 



(cont.) 

♦APD 



♦APD 

CDIL 


(cont.) 

NJS 


(cont.) 

MDC 


MDC 

MSC 



CDIL 

CEN 



CEN 

ESP 


SCE 

♦ SIEG 


MSC 

NJS 


NJS 

RHM 



CRI 

ESP 



ETC 

FGRS 


SPE 

THEF 


SCE 

SIEG 


SCE 

SIEG 



ETC 

FGRS 



GDC 

HITJ 


1N977 

AMR 

212 -187 

SLD 

SPE 


♦SLCB 

SLD 



GDC 

HITJ 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


SST 

THEF 


SPE 

SPR 



HTN 

IDC 



♦ ITTG 

KSI 


CRI 

ESP 


1N981A 

AMR 

216 -164 

SST 

TRWS 



♦ ITTG 

KSI 



MDC 

MSC 


ETC 

GDC 


♦ APD 

CEN 



♦UNI 



MDC 

MSC 



NJS 

RHM 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


1N967A 

A ♦MOTA 

198 

- 78 

NJS 

RHM 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


HTN 

IDC 


AMR 

♦ APD 



SCE 

SIEG 



SLD 

SPE 


NJS 

SCE 


MDC 

MOTA 


CDIL 

CEN 



♦SLCB 

SLD 



SPR 

SST 


SIEG 

SLD 


MSC 

NJS 


ESP 

ETC 



SPE 

SPR 



1N973A 

AMR 

208 - 39 

SPE 

SPR 


SCE 

SPE 


FGRS 

HITJ 



SST 

WAB 



♦APD 

CDIL 



SST 



THEF 


HTN 

IDC 



1N970A 

A 4MOTA 

203 

- 82 

CEN 

CRI 


1N977A 

AMR 

212 -185 

1N981B 

AMR 

216 -155 

ITTG 

KSI 



AMR 

♦APD 



ESP 

ETC 


♦ APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


MDC 

MSC 



CDIL 

CEN 



FGRS 

HITJ 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

RHM 



ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SCE 

SLCB 



FGRS 

HITJ 



ITTG 

KSI 


MDC 

MOTA 


MDC 

MOTA 


SPE 

TRWS 



HTN 

IDC 



MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 


1N967B 

A♦MOTA 

198 

- 59 

ITTG 

KSI 



MSC 

NJS 


SCE 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


AMR 

♦ APD 



MDC 

MSC 



RHM 

SCE 



THEF 


SPE 

THEF 


CDIL 

CEN 



NJS 

RHM 




SPE 


1N977B 

AMR 

212 -175 

1N982 

AMR 

217 -155 

ESP 

ETC 



SCE 

SLCB 



1N973B 

AMR 

208 - 20 

♦APD 

CDIL 


CEN 

CRI 


FGRS 

HITJ 



SPE 

THEF 



♦APD 

CDIL 


CEN 

ESP 


ESP 

GDC 


HTN 

IDC 



1N970B 

A♦MOTA 

203 

- 66 

CEN 

ESP 


ETC 

HTN 


HTN 

MDC 


♦ INC 

ITTG 



AMR 

♦APD 



ETC 

FGRS 


IDC 

MDC 


MSC 

NJS 


KSI 

MDC 



CDIL 

CEN 



HITJ 

HTN 


MOTA 

♦ MSC 


SCE 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



ESP 

ETC 



IDC 

♦ INC 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 


RHM 

SCE 



FGRS 

HITJ 



ITTG 

KSI 


♦ SIEG 

SPE 


SST 

THEF 


♦SIEG 

SLCB 



HTN 

IDC 



MDC 

MOTA 


THEF 

UPI 


1N982A 

AMR 

217 -154 

SPE 

THEF 



♦INC 

ITTG 



♦ MSC 

NJS 


1N978 

AMR 

213 -197 

CEN 

ESP 


TIC 

TRWS 



KSI 

MDC 



RHM 

SCE 


♦APD 

CEN 


HTN 

MDC 


UPI 

WAB 



♦ MSC 

NJS 



♦SIEG 

SPE 


CRI 

ESP 


MOTA 

MSC 


1N968 

AMR 

200 

- 78 

RHM 

SCE 



THEF 

WAB 


ETC 

GDC 


NJS 

SCE 


♦APD 

CDIL 



♦ SIEG 

SLCB 



1N974 

AMR 

209 -120 

HTN 

IDC 



SPE 


CEN 

CRI 



SPE 

THEF 



♦APD 

CDIL 


MDC 

MSC 


1N982B 

AMR 

217 -145 

ESP 

ETC 




WAB 



CEN 

CRI 


NJS 

SCE 


CEN 

ESP 


FGRS 

GDC 



1N971 

AMR 

205 

- 18 

ESP 

GDC 


SIEG 

SLD 


HTN 

MDC 


HITJ 

HTN 



♦ APD 

CDIL 



HITJ 

HTN 


SPE 

♦SPR 


MOTA 

♦ MSC 


IDC 

♦ ITTG 



CEN 

ESP 



IDC 

MDC 



SST 


NJS 

SCE 


KSI 

MDC 



ETC 

FGRS 



MSC 

NJS 


1N978A 

AMR 

213 -196 

♦SIEG 

SPE 


MSC 

NJS 



♦ FSC 

GDC 



SCE 

SIEG 


♦APD 

CEN 


THEF 

WAB 


RHM 

SCE 



HITJ 

HTN 



SLD 

SPE 


ESP 

ETC 


1N983 

AMR 

218 -137 

SIEG 

♦SLCB 



IDC 

♦ ITTG 



SPR 

SST 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SLD 

SPE 



KSI 

MDC 




THEF 


MDC 

MOTA 


ESP 

GDC 


SPR 

SST 



MSC 

NJS 



1N974A 

AMR 

209 -119 

MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



TRWS 



RHM 

SCE 



♦ APD 

CDIL 


SCE 

SPE 


MDC 

MSC 


1N968A 

A ♦MOTA 

200 

- 76 

SIEG 

♦SLCB 



CEN 

ESP 


1N978B 

AMR 

213 -187 

NJS 

SCE 


AMR 

♦APD 



SLD 

SPE 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


SIEG 

SLD 


CDIL 

CEN 



SPR 

SST 



IDC 

MDC 


ESP 

ETC 


SPE 

SST 


ESP 

ETC 



1N971A 

AMOTA 

205 

- 16 

MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 


1N983A 

AMR 

218 -136 

FGRS 

HITJ 



AMR 

♦APD 



NJS 

SCE 


MDC 

MOTA 


CEN 

ESP 


HTN 

IDC 



CDIL 

CEN 




SPE 


♦MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 



CRI 

ESP 



1N974B 

AMR 

209 -106 

SCE 

♦SIEG 


MDC 

MOTA 


MDC 

MSC 



ETC 

FGRS 



♦APD 

CDIL 


SPE 

THEF 


MSC 

NJS 


NJS 

RHM 



♦FSC 

HITJ 



CEN 

ESP 


1N979 

AMR 

214 -182 

SCE 

SPE 


SCE 

SLCB 



HTN 

IDC 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


1N983B 

AMR 

218 -129 

SPE 

THEF 



ITTG 

KSI 



IDC 

MDC 


CRI 

ESP 


CEN 

ESP 


TRWS 

WAB 



MDC 

MSC 



MOTA 

♦MSC 


ETC 

GDC 


HTN 

IDC 


1N968B 

A ♦MOTA 

200 

- 59 

NJS 

RHM 



NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


MDC 

MOTA 


AMR 

♦APD 



SCE 

SLCB 



♦SIEG 

SPE 


MDC 

♦MOTA 


♦ MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 




SPE 



THEF 

WAB 


MSC 

NJS 


SCE 

♦SIEG 


ESP 

ETC 



1N971B 

AMOTA 

204 

-207 

1N975 

AMR 

210 -157 

SCE 

SIEG 


SPE 

THEF 


FGRS 

HITJ 



AMR 

♦APD 



♦APD 

CEN 


SLD 

SPE 


1N984 

AMR 

219 -123 

HTN 

IDC 



CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


♦SPR 

SST 


CEN 

CRI 


♦INC 

ITTG 



ESP 

ETC 



ETC 

GDC 


1N979A 

AMR 

214 -181 

ESP 

GDC 


KSI 

MDC 



FGRS 

♦FSC 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 



HITJ 

HTN 



MDC 

MSC 


CRI 

ESP 


MDC 

MSC 


RHM 

SCE 



IDC 

♦ INC 



NJS 

SCE 


ETC 

HTN 


NJS 

SCE 


♦SIEG 

SLCB 



ITTG 

KSI 



SIEG 

SLD 


IDC 

MDC 


SIEG 

SLD 


SPE 

THEF 



MDC 

♦ MSC 



SPE 

SPR 


MOTA 

MSC 


SPE 

SST 


TRWS 

WAB 



NJS 

RHM 




SST 


NJS 

SCE 


1N984A 

AMR 

219 -122 

1N968B-F 

SPE 

200 

- 60 

SCE 

♦SIEG 



1N975A 

AMR 

210 -156 


THEF 


CEN 

ESP 


1N969 

AMR 

201 

•186 

SLCB 

SPE 



♦APD 

CEN 


1N979B 

AMR 

214 -172 

HTN 

IDC 


♦APD 

CDIL 



THEF 

WAB 



ESP 

ETC 


♦APD 

CEN 


MDC 

MOTA 


CEN 

CRI 



1N972 

AMR 

206 

-154 

HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


MSC 

NJS 


ESP 

ETC 



♦APD 

CDIL 



MDC 

MOTA 


HTN 

IDC 


SCE 

SPE 


FGRS 

GDC 



CEN 

CRI 



MSC 

NJS 


MDC 

MOTA 


1N984B 

AMR 

219 -115 

HITJ 

HTN 



ESP 

ETC 



SCE 

SPE 


♦MSC 

NJS 


CEN 

ESP 


IDC 

♦ITTG 



FGRS 

GDC 



1N975B 

AMR 

210 -143 

SCE 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 



HITJ 

HTN 



♦APD 

CDIL 


SPE 

THEF 


MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 



IDC 

♦ ITTG 



CEN 

ESP 


1N980 

AMR 

215 -192 

♦ MSC 

NJS 


RHM 

SCE 



KSI 

MDC 



ETC 

HTN 


♦ APD 

CEN 


SCE 

♦SIEG 


SIEG 

♦SLCB 



MSC 

NJS 



IDC 

MDC 


CRI 

ESP 


SPE 

THEF 


SLD 

SPE 



RHM 

SCE 



MOTA 

♦MSC 


ETC 

GDC 


1N985 

AMR 

220 - 80 

SPR 

SST 



SIEG 

♦ SLCB 



NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



♦UNI 



SLD 

SPE 



♦SIEG 

SPE 


MDC 

MSC 


ESP 

GDC 


1N969A 

A ♦MOTA 

201 

-182 

SPR 

SST 



THEF 

WAB 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


AMR 

♦APD 




THEF 



1N976 

AMR 

211 -175 

SIEG 

SLD 


MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 



1N972A 

AMOTA 

206 

-151 

♦APD 

CEN 


SPE 

SST 


SCE 

SIEG 


ESP 

ETC 



AMR 

♦APD 



CRI 

ESP 



THEF 


SLD 

SPE 


FGRS 

HITJ 



CDIL 

CEN 



ETC 

GDC 


1N980A 

AMR 

215 -191 

SST 

UPI | 


HTN 

IDC 



ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


1N985A 

AMR 

220 - 79 

ITTG 

KSI 



FGRS 

HITJ 



MDC 

MSC 


ESP 

ETC 


CEN 

ESP 


MDC 

MSC 



HTN 

IDC 



NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


NJS 

RHM 



ITTG 

KSI 



SIEG 

SLD 


MDC 

MOTA 


MOTA 

MSC 


SCE 

SLCB 



MDC 

MSC 



SPE 

SPR 


MSC 

NJS 


NJS 

SCE 



SPE 



NJS 

RHM 



SST 

THEF 


SCE 

SPE 



SPE 


1N969B 

A ♦MOTA 

201 

-164 

SCE 

♦ SLCB 




UPI 



THEF 


1N985B 

AMR 

220 - 72 

AMR 

♦APD 




SPE 



1N976A 

AMR 

211 -174 

1N980B 

AMR 

215 -182 

CEN 

ESP 


CDIL 

CEN 



1N972B 

AMOTA 

206 -133 

♦APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 



AMR 

♦APD 



ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


MOTA 

♦ MSC 


FGRS 

HITJ 



CDIL 

CEN 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 



ESP 

ETC 



MDC 

MOTA 


MDC 

MOTA 


♦SIEG 

SPE 


♦ INC 

ITTG 



FGRS 

HITJ 



MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



THEF 


KSI 

MDC 



HTN 

IDC 



SCE 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


1N986 

AMR 

221 - 48 

♦ MSC 

NJS 



♦ INC 

ITTG 



1N976B 

AMR 

211 -163 

SPE 

THEF 


CEN 

CRI 


RHM 

SCE 



KSI 

MDC 



♦APD 

CDIL 


1N981 

AMR 

216 -165 

ESP 

GDC 


♦SIEG 

SLCB 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

ESP 


♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


SPE 

THEF 



RHM 

SCE 



ETC 

HTN 


CRI 

ESP 


MSC 

SCE 



WAB 



♦SIEG 

SLCB 



IDC 

MDC 


ETC 

GDC 


SIEG 

SLD 


1N970 

AMR 

203 

- 85 

SPE 

THEF 



MOTA 

♦MSC 


HTN 

IDC 


SPE 

SST 


cont.next col. 




UPI 

WAB 



cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



mmm 



EEOTIIIT:! 


■ NT II 

EflOTITiT-l 


MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

Pq&Line 



221 - 47 

1N993 


244 -151 

INI050 

iiBMslHi 

281 - 25 

1N1082A 

AMX 

278 - 59 

INI104 

CEI ’ 

279 - 63 

CEN 

ESP 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

SCN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 


SPE 

SSI 


INI083 

ASAR 

276 -205 

ETC 

HTN 


MOTA 

MSC 


MSC 

SLD 


1N1051 

CRI 

281 -113 

AMX 

CEN 


IDC 

MAL 


SCE 

SPE 



SST 


HTN 

SPE 


! CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


1N986B 

AMR 

221 - 42 

1N994 

CRI 

244 - 17 


SSI 


SCN 

SPE 


SLD 

SST 


CEN 

ESP 


HTN 

♦ IDC 


INI 052 

ASAR 

283 -113 

1N1083A 

AMX 

278 -104 

1N1105 

CEI 

279 - 4 

HTN 

IDC 


♦ ITTG 

SLD 


CEN 

CRI 


CEN 

SCN 


CEN 

CRI 


MOTA 

♦MSC 


SPE 

SST 


HTN 

IDC 


INI 084 

ASAR 

277 - 9 

ETC 

HTN 


SCE 

♦SIEG 


1N995 

ASI 

244 -116 

SPE 

SSI 


AMX 

CEN 


IDC 

MAL 


SPE 

THEF 


CRI 

HTN 



UPI 


CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


1N987 

AMR 

221 -190 

♦ IDC 

♦ ITTG 


INI 053 

ASAR 

283 -171 

INRJ 

SCN 


SLD 

SST 


CEN 

CRI 


MISI 

SCE 


CEN 

CRI 



SPE 


INI108 

ASAR 

276 -117 

ESP 

GDC 


SLD 

SPE 


HTN 

SPE 


1N1084A 

AMX 

278 -140 

AMX 

CEN 


HTN 

IDC 


SST 

STI 


SSI 

UPI 


CEN 

SCN 


CRI 

ETC 


MSC 

SCE 


THEF 

WAB 


INI 054 

ASAR 

283 -177 

1N1085 

AMX 

283 -172 

HTN 

IDC 


SI EG 

SLD 


1N996 

CEN 

242 -172 

CEN 

CRI 


CEN 

HTN 


SCN 

♦ SOD 


SPE 

SST 


CRI 

HTN 


HTN 

SPE 


SCN 

SPE 


SSI 

UTX 


1N987A 

AMR 

221 -189 

♦ IDC 

♦ ITTG 


SSI 

UPI 



UPI 


1N1109 

ASAR 

405 -213 

CEN 

ESP 


MDC 

SCE 


1N1055 

ASAR 

284 - 19 

1N1085A 

AMX 

286 - 37 

AMX 

CEN 


HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


CRI 

HTN 


MOTA 

MSC 


SST 

STI 


HTN 

SPE 


SAR 

SCN 


SCN 

♦ SOD 


SCE 

SPE 


1N997 

CEN 

245 - 56 

SSI 

UPI 


INI086 

AMX 

284 - 20 

SSI 

UTX 


1N987B 

AMR 

221 -184 

CRI 

HTN 


INI 056 

ASAR 

284 - 60 

CEN 

CRI 


1N1110 

ASAR 

412 - 18 

CEN 

ESP 


IDC 

SLD 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


AMX 

CRI 


HTN 

IDC 


SPE 

SST 


HTN 

SPE 



SCN 


HTN 

SCN 


♦ MSC 

SCE 


1N998 

CRI 

274 - 8 

SSI 

UPI 


1N1086A 

AMX 

286 - 78 

♦ SOD 

SSI 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

SPE 


INI057 

ASAR 

284 -126 

CEN 

SAR 



UTX 


THEF 

UPI 


SSI 

UPI 


CEN 

CRI 



SCN 


INI 111 

ASAR 

415 - 18 

1N988 

AMR 

222 -144 

1N999 

ASI 

247 - 12 

HTN 

SPE 


INI 087 

AMX 

284 - 61 

AMX 

CRI 


CEN 

ESP 


CRI 

HTN 


SSI 

UPI 


CEN 

CRI 


HTN 

SCN 


GDC 

HTN 


IDC 

SPE 


INI 058 

ASAR 

290 -122 

j HTN 

SCN 


♦ SOD 

SSI 


IDC 

MSC 


SSI 

WAB 


CRI 

HTN 


1N1087A 

AMX 

286 - 94 


UTX 


SCE 

SIEG 


INI028 

ASI 

276 -142 

IDC 

SPE 


CEN 

SAR 


INI112 

ASAR 

416 -216 

SLD 

SPE 


CRI 

HTN 



SSI 



SCN 


AMX 

CRI 



SST 


IDC 

SPE 


1N1059 

ASAR 

290 -148 

1N1088 

AMX 

284 -127 

HTN 

SCN 


1N988A 

AMR 

222 -143 

SSI 

WAB 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 


♦SOD 

SSI 


CEN 

CRI 


INI029 

CRI 

276 -164 

HTN 

SPE 


HTN 

SCN 



UTX 


ESP 

HTN 


HTN 

SPE 



SSI 



SPE 


1N1113 

ASAR 

418 -158 

IDC 

MOTA 



SSI 


INI 060 

ASAR 

290 -161 

INI 088A 

AMX 

286 -126 

AMX 

CRI 


MSC 

SCE 


1N1030 

CRI 

276 -170 

CRI 

EDL 


CEN 

SAR 


HTN 

SCN 



SPE 


HTN 

SPE 


HTN 

SPE 


SCN 

SPE 


♦SOD 

SSI 


1N988B 

AMR 

222 -137 


SSI 



SSI 


INI 089 

ASAR 

290 -151 


UTX 


CEN 

ESP 


INI 031 

ASI 

276 -188 

1N1061 

ASAR 

290 -186 

AMX 

CEN 


1N1115 

ASI 

283 -170 

HTN 

IDC 


CRI 

HTN 


CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


♦ MSC 

SCE 


SPE 

SSI 


♦ HTN 

SPE 



SCN 


EDL 

ETC 


♦SIEG 

SPE 


UPI 

WAB 



SSI 


INI 089A 

AMX 

290 -152 

HTN 

IDC 



THEF 


1N1032 

CRI 

276 -204 

INI 062 

ASAR 

290 -207 

CEN 

SAR 


♦ MAL 

SAR 


1N989 

AMR 

223 -170 

HTN 

SPE 


CRI 

EDL 


INI 090 

ASAR 

290 -189 

SCN 

SLD 


CEN 

CRI 


SSI 

UPI 


HTN 

SPE 


AMX 

CEN 


SOD 

SPE 


ESP 

GDC 


1N1033 

CRI 

277 - 8 


SSI 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


HTN 

IDC 


HTN 

SPE 


INI 063 

A ♦SAR 

291 - 15 


SCN 


UPI 

WAB 


MSC 

SCE 


SSI 

UPI 


CRI 

EDL 


1N1090A 

AMX 

290 -190 

IN1116 

ASI 

284 - 18 

SIEG 

SLD 


INI 034 

CRI 

280 - 28 

HTN 

SPE 


CEN 

SAR 


CEN 

CRI 


SPE 

SST 


EDL 

HTN 



SSI 


1N1091 

ASAR 

290 -210 

EDL 

ETC 


1N989A 

AMR 

223 -169 

IDC 

SCN 


INI064 

ASAR 

290 -123 

AMX 

CEN 


HTN 

IDC 


CEN 

ESP 


SPE 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


♦ MAL 

SAR 


HTN 

IDC 


INI 035 

CRI 

280 -108 

HTN 

IDC 



SCN 


SCN 

SLD 


MOTA 

MSC 


EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


1N1091A 

AMX 

290 -211 

SOD 

SPE 


SCE 

SPE 


IDC 

SCN 


INI065 

ASAR 

290 -149 

CEN 

SAR 


SSI 

SST 


1N989B 

CEN 

223 -163 

SPE 

SSI 


CRI 

EDL 


INI 092 

ASAR 

291 - 18 

UPI 

WAB 


ESP 

HTN 


INI 036 

CRI 

280 -125 

HTN 

♦SPE 


AMX 

CEN 


INI117 

ASI 

284 - 59 

IDC 

♦ MSC 


EDL 

HTN 



SSI 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


SCE 

♦SIEG 


SCN 

SPE 


INI066 

ASAR 

290 -162 

SCN 

SPE 


EDL 

ETC 


SPE 

THEF 



SSI 


CRI 

EDL 


1N1092A 

AMX 

291 - 19 

HTN 

♦ MAL 


1N990 

CEN 

224 -122 

1N1037 

CRI 

280 -206 

HTN 

SPE 


CEN 

SAR 


SAR 

SCN 


CRI 

ESP 


EDL 

HTN 



SSI 


INI 093 

CEN 

242 -166 

SLD 

SOD 


GDC 

HTN 


SCN 

SPE 


INI067 

ASAR 

290 -187 

CRI 

HTN 


SPE 

SSI 


IDC 

MSC 



SSI 


CRI 

HTN 


♦ IDC 

STI 


SST 

UPI 


SCE 

SLD 


1N1038 

CRI 

281 - 23 

SPE 

SSI 


INI 095 

CEI 

278 -177 


WAB 


SPE 

SST 


EDL 

HTN 


INI 068 

ASAR 

290 -208 

CEN 

CRI 


IN1118 

ASI 

284 -125 

1N990A 

CEN 

224 -121 

IDC 

SCN 


CRI 

HTN 


ETC 

HTN 

1 

CEN 

EDL 


ESP 

HTN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


IDC 

IDI 


ETC 

HTN 


IDC 

MOTA 


1N1039 

CRI 

281 -111 

INI069 

ASAR 

291 - 16 

MAL 

SAR 


♦ MAL 

SAR 


MSC 

SCE 


EDL 

HTN 


CRI 

EDL 


SCN 

♦ SLCB 


SCN 

SLD 



SPE 


SCN 

SPE 


HTN 

SPE 


SLD 

SPE 


SOD 

SPE 


1N990B 

CEN 

224 -115 


SSI 



SSI 


SST 

THEF 


SSI 

SST 


ESP 

HTN 


INI 040 

CRI 

280 - 29 

INI 070 

ASAR 

290 -124 

INI096 

ASI 

278 -211 


UPI 


IDC 

♦ MSC 


EDL 

HTN 


CRI 

SPE 


CEI 

CEN 


INI119 

ASI 

284 -160 

SCE 

♦SIEG 


IDC 

SCN 



SSI 


CRI 

ETC 


CEN 

CRI 


SPE 

SSV 


SPE 

SSI 


1N1071 

A ♦SAR 

290 -150 

HTN 

IDC 


EDL 

ETC 


THEF 

UPI 


1N1041 

CRI 

280 -109 

CRI 

SPE 


IDI 

MAL 


HTN 

♦ MAL 


1N991 

CEN 

225 -126 

EDL 

HTN 



SSI 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


CRI 

ESP 


IDC 

SCN 


INI 072 

ASAR 

290 -163 

♦ SLCB 

SLD 


SLD 

SOD 


GDC 

HTN 


SPE 

SSI 


CRI 

SPE 


SPE 

SST 



SSI 


IDC 

MSC 


INI 042 

CRI 

280 -126 


SSI 


THEF 

WAB 


1N1120 

ASI 

284 -218 

SCE 

SLD 


EDL 

HTN 


1N1073 

ASAR 

290 -188 

INI100 

CEI 

279 - 59 

CEN 

CRI 


SPE 

SST 


SCN 

SPE 


CRI 

SPE 


CEN 

CRI 


EDL 

ETC 


1N991A 

CEN 

225 -125 


SSI 



SSI 


ETC 

HTN 


HTN 

IDC 


ESP 

HTN 


1N1043 

CRI 

280 -207 

INI074 

A ♦SAR 

290 -209 

IDC 

MAL 


♦ MAL 

SAR 


IDC 

MOTA 


EDL 

HTN 


CRI 

SPE 


SAR 

SCN 


SCN 

SLD 


MSC 

SCE 


SCN 

SPE 



SSI 


SLD 

SST 


SOD 

SPE 



SPE 



SSI 


INI 075 

ASAR 

291 - 17 


UPI 


SSI 

WAB 


1N991B 

CEN 

225 -119 

INI044 

CRI 

281 - 24 

CRI 

SSI 


1N1101 

CEI 

279 - 60 

IN1124 

ASI 

288 - 91 

ESP 

HTN 


EDL 

HTN 


INI 076 

ASAR 

296 - 34 

CEN 

CRI 


CEI 

CEN 


IDC 

♦ MSC 


IDC 

SCN 


CRI 

SSI 


ETC 

HTN 


COO 

CRI 


SCE 

♦ SIEG 


SPE 

SSI 


INI077 

ASAR 

296 - 56 

IDC 

MAL 


Dll 

EDL 


SPE 

THEF 


INI 045 

CRI 

281 -112 


CRI 


SAR 

SCN 


ETC 

GTC 


1N992 

CEN 

226 -131 

EDL 

HTN 


INI 078 

ASAR 

296 - 70 

SLD 

SST 


HTN 

IDI 


CRI 

ESP 


SCN 

SPE 



CRI 



UPI 


MAL 

♦ PRX 


GDC 

HTN 



SSI 


INI079 

ASAR 

296 - 92 

1N1102 

CEI 

279 - 61 

SAR 

SCN 


MSC 

SCE 


INI046 

CRI 

280 - 30 


CRI 


CEN 

CRI 


SLCB 

SOD 


SLD 

SPE 


HTN 

IDC 


INI 080 

ASAR 

296 -107 

ETC 

HTN 


SPE 

SSI 



SST 


SPE 

SSI 



CRI 


IDC 

MAL 


UPI 

WAB 


1N992A 

CEN 

226 -130 

INI 047 

CRI 

280 -110 

1N1081 

ASAR 

276 -165 

SAR 

SCN 


1N1124A 

ASI 

254 -100 

ESP 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SLD 

SST 


CEI 

CEN 


MOTA 

MSC 

i 

SPE 

SSI 


HTN 

SCN 



UPI 


Dll 

EDL 


SCE 

SPE 


INI 048 

CRI 

280 -127 


SPE 


INI103 

CEI 

279 - 62 

ETC 

GTC 


1N992B 

CEN 

226 -124 

HTN 

SPE 


INI 081A 

CEN 

278 - 19 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


ESP 

HTN 



SSI 



SCN 


ETC 

HTN 


IDI 

♦ MAL 


♦MSC 

SCE 


INI049 

CRI 

280 -208 

INI082 

ASAR 

276 -189 

IDC 

MAL 


♦ PRX 

SAR 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

SPE 


AMX 

CEN 


SAR 

SCN 


SCN 

SLD 



THEF 



SSI 


CRI 

HTN 


SLD 

SST 


SOD 

SPE 








SCN 

SPE 



UPI 


cont.next paae 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 



M 


MFRS 






MFRS 

Pq&Line 

1N1124A 



EI^KklSHIM 

♦CODI 

413 -193 

1N1169A 



1N1186A 



1NTT90 



(cont.) 

♦SSI 


CRI 

Dll 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 

INR 


(cont.) 

♦SSEI 


SST 

UPI 


EDL 

HTN 


ETC 

HTN 


INRJ 

MOTA 


♦SSI 

SST 



WAB 


PDE 

SCN 


SAR 

SCN 


♦NAT 

NJS 


STR 

THEF 


INI125 

ASI 

288 -148 

♦SOD 

SSI 



UPI 


PRX 

SAR 


UPI 

WAB 


CEI 

CEN 


TRWS 

UTX 


INI183 

A ♦PRX 

300 -199 

SCN 

SOD 


1N1190A 

ASI 

302 - 8 

CRI 

Dll 


1N1137 

♦CODI 

416 -202 

ASI 

CEI 


SPE 

♦SSEI 


CEI 

CEN 


EDL 

ETC 


CRI 

d:i 


CEN 

COO 


SSI 

SST 


♦COO 

Dll 


GTC 

HTN 


EDL 

HTN 


CRI 

♦Dll 


STR 

TIC 


EDL 

GTC 


IDC 

IDI 


PDE 

SCN 


DIT 

EDL 



WAB 


HSE 

HTN 


♦ MAL 

♦ PRX 


♦SOD 

SSI 


ETC 

GTC 


INI187 

A ♦PRX 

254 -147 

IDC 

IDI 


SAR 

SCN 


TRWS 

UTX 


HTN 

IDI 


ASI 

CEI 


INR 

INRJ 


SLCB 

SOD 


1N1138 

♦CODI 

416 -205 

♦ INR 

INRJ 


CEN 

COO 


MOTA 

♦ NAT 


SSI 

UPI 


CRI 

Dll 


MOTA 

NJS 


CRI 

♦ Dll 


NJS 

PRX 



WAB 


EDL 

HTN 


SAR 

SCN 


♦ DIT 

EDL 


SAR 

SCN 


1N1125A 

ASI 

254 -146 

PDE 

SCN 


SLD 

SOD 


ETC 

GTC 


SOD 

SPE 


CEI 

CEN 


♦ SOD 

SSI 


SPE 

♦SSEI 


HSE 

HTN 


♦SSEI 

SSI 


Dll 

EDL 


TRWS 

UTX 


♦SSI 

SST 


IDI 

♦ INR 


SST 

STR 


ETC 

GTC 


1N1139 

♦ CODI 

421 - 1 

THEF 

TRWS 


INRJ 

MOTA 


TIC 

WAB 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


UPI 

WAB 


♦ NAT 

NJS 


1N1191 

A ♦PRX 

297 - 69 

IDI 

MAL 


EDL 

HTN 


1N1183A 

ASI 

301 - 98 

SAR 

SCN 


ASI 

CEI 


♦ PRX 

SAR 


PDE 

SCN 


CEI 

CEN 


SLD 

SOD 


CEN 

COO 


SCN 

SLD 


♦ SOD 

SSI 


COO 

Dll 


SPE 

♦SSI 


CRI 

Dll 


SOD 

♦SSI 


TRWS 

UTX 


EDL 

GTC 


SST 

STR 


EDL 

ETC 


SST 

UPI 


INI140 

♦CODI 

421 - 2 

HTN 

IDC 


THEF 

TRWS 


GTC 

HSE 



WAB 


CRI 

Dll 


IDI 

INR 


UPI 

WAB 


HTN 

IDI 


INI126 

ASI 

288 -189 

EDL 

HTN 


MOTA 

NJS 


1N1187A 

ASI 

301 -166 

MOTA 

NJS 


CEI 

CEN 


PDE 

SCN 


PRX 

SAR 


CEI 

CEN 


SAR 

SCN 


♦COO 

CRI 


♦SOD 

SPE 


SCN 

SOD 


COO 

♦ DIT 


SOD 

SPE 


Dll 

EDL 


SSI 

TRWS 


SPE 

♦SSEI 


EDL 

ETC 


♦ SSI 

STR 


ETC 

GTC 



UTX 


♦ SSI 

SST 


GTC 

HSE 


UPI 

WAB 


HTN 

IDI 


1N1141 

CODI 

423 - 21 


WAB 


HTN 

IDC 


1N1191A 

ASI 

298 - 14 

♦ MAL 

♦ PRX 


CRI 

Dll 


INI184 

A ♦PRX 

300 -210 

IDI 

INR ! 


CEI 

CEN 


SAR 

SCN 


EDL 

HTN 


ASI 

CEI 


INRJ 

MOTA 


COO 

EDL 


SLCB 

SOD 


PDE 

SCN 


CEN 

♦COO 


♦ NAT 

NJS 


ETC 

GTC 


SSI 

UPI 


SOD 

SSI 


CRI 

♦Dll 


PRX 

SAR 


HSE 

HTN 



WAB 


TRWS 

UTX 


EDL 

ETC 


SCN 

SOD 


IDC 

IDI 


1N1126A 

ASI 

255 - 16 

IN1142 

♦ CODI 

423 - 20 

GTC 

HTN 


SPE 

SSI 


NJS 

PRX 


CEI 

CEN 


CRI 

Dll 


IDI 

♦ INR 


SST 

STR 


SAR 

SCN 


Dll 

EDL 


EDL 

HTN 


INRJ 

MOTA 



WAB 


SOD 

SPE 


ETC 

GTC 


PDE 

SCN 


♦ NAT 

NJS 


1N1188 

A ♦PRX 

255 - 17 

SSI 

STR 


HTN 

IDI 


SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 


TIC 

UPI 


♦MAL 

♦PRX 


TRWS 

UTX 


SLD 

SOD 


CEN 

♦COO 



WAB 


SAR 

SCN 


1N1143 

♦CODI 

424 -152 

SPE 

♦SSEI 


CRI 

♦ Dll 


1N1192 

A ♦PRX 

298 -149 

SLD 

SOD 


CRI 

Dll 


♦SSI 

STR 


♦ DIT 

EDL 


ASI 

CEI 


♦SSI 

SST 


EDL 

HTN 


THEF 

TIC 


ETC 

GTC 


CEN 

COO 



WAB 


PDE 

SCN 


TRWS 

UPI 


HSE 

HTN 


CRI 

Dll 


INI127 

ASI 

289 - 19 

SOD 

SSI 



WAB 


IDI 

♦ INR 


EDL 

ETC 


CEI 

CEN 


TRWS 

UTX 


1N1184A 

ASI 

301 -118 

INRJ 

MOTA 


GTC 

HSE 


CRI 

Dll 


1N1143A 

♦CODI 

424 -154 

CEI 

CEN 


♦ NAT 

NJS 


HTN 

IDI 


EDL 

ETC 


Dll 

EDL 


♦COO 

Dll 


SAR 

SCN 


MOTA 

NJS 


GTC 

HTN 


HTN 

SCN 


EDL 

ETC 


SLD 

SOD 


SAR 

SCN 


IDI 

♦ MAL 


SOD 

SSI 


GTC 

HTN 


SPE 

♦SSEI 


SOD 

SPE 


♦PRX 

SAR 



TRWS 


IDC 

IDI 


♦SSI 

SST 


♦SSI 

STR 


SCN 

SLCB 


IN1144 

♦CODI 

425 -124 

INR 

INRJ 


STR 

THEF 


UPI 

WAB 


SOD 

SPE 


CRI 

Dll 


MOTA 

♦ NAT 


TIC 

TRWS 


1N1192A 

ASI 

298 - 20 

SSI 

UPI 


EDL 

HTN 


NJS 

PRX 


UPI 

WAB 


CEI 

CEN 



WAB 


PDE 

SCN 


SAR 

SCN 


1N1188A 

ASI 

301 -192 

COO 

EDL 


1N1127A 

ASI 

255 - 58 

SOD 

SSI 


SOD 

SPE 


CEI 

CEN 


ETC 

GTC 


CEI 

CEN 


TRWS 

UTX 


♦SSEI 

♦SSI 


♦COO 

Dll 


HSE 

HTN 


Dll 

EDL 


IN1145 

♦CODI 

425 -125 

SST 

STR 


♦ DIT 

EDL 


IDC 

IDI 


ETC 

GTC 


CRI 

Dll 



WAB 


ETC 

GTC 


♦ NAT 

NJS 


HTN 

IDI 


EDL 

HTN 


1N1185 

A ♦PRX 

300 -216 

HSE 

HTN 


PRX 

SAR 


MAL 

♦PRX 


PDE 

SCN 


ASI 

CEI 


IDC 

IDI 


SCN 

SOD 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


CEN 

COO 


INR 

INRJ 


SPE 

SSI 


SLD 

SOD 


SSI 

TRWS 


CRI 

♦Dll 


MOTA 

♦ NAT 


STR 

TIC 


♦SSI 

SST 



UTX 


♦ DIT 

EDL 


NJS 

PRX 


UPI 

WAB 



WAB 


1N1146 

♦CODI 

426 - 18 

ETC 

GTC 


SAR 

SCN 


1N1193 

A4PRX 

298 -169 

1N1128 

ASI 

289 - 55 

CRI 

Dll 


HSE 

HTN 


SOD 

SPE 


ASI 

CEI 


CEI 

CEN 


EDL 

HTN 


IDI 

♦INR 


♦SSEI 

SSI 


CEN 

COO 


♦COO 

CRI 


PDE 

SCN 


INRJ 

MOTA 


SST 

STR 


CRI 

Dll 


Dll 

EDL 


SOD 

SPE 


NJS 

SAR 



WAB 


EDL 

ETC 


ETC 

GTC 


SSI 

TRWS 


SCN 

SOD 


1N1189 

A ♦PRX 

255 - 59 

GTC 

HSE 


HTN 

IDI 



UTX 


SPE 

♦SSI 


ASI 

CEI 


HTN 

IDI 


♦MAL 

♦PRX 


1N1147 

♦CODI 

428 - 59 

STR 

TRWS 


CEN 

COO 


MOTA 

NJS 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


UPI 

WAB 


♦Dll 

EDL 


SAR 

SCN 


SLCB 

SOD 


EDL 

HTN 


1N1185A 

ASI 

301 -124 

ETC 

GTC 


SOD 

SPE 


SSI 

UPI 


INR 

INRJ 


CEI 

CEN 


HSE 

HTN 


♦SSI 

STR 



WAB 


PDE 

SCN 


COO 

Dll 


IDI 

♦ INR 


UPI 

WAB 


1N1128A 

ASI 

255 -140 

SOD 

SPE 


♦ DIT 

EDL 


INRJ 

MOTA 


1N1193A 

ASI 

298 - 24 

CEI 

CEN 


SSI 

TRWS 


GTC 

HSE 


♦ NAT 

NJS 


CEI 

CEN 


Dll 

EDL 



UTX 


HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


COO 

EDL 


ETC 

GTC 


1N1148 

♦CODI 

428 -197 

IDI 

INR 


SLD 

SOD 


ETC 

GTC 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


INRJ 

MOTA 


SPE 

♦SSI 


HSE 

HTN 


IDI 

♦ MAL 


EDL 

HTN 


NJS 

PRX 


SST 

STR 


IDC 

IDI 


♦PRX 

SAR 


PDE 

SCN 


SAR 

SCN 


THEF 

UPI 


NJS 

PRX 


SCN 

SLD 


SOD 

SPE 


SOD 

SPE 



WAB 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


SSI 

TRWS 


SSI 

STR 


1N1189A 

ASI 

301 -204 

SOD 

SPE 


♦SSI 

WAB 



UTX 



WAB 


CEI 

CEN 


SSI 

STR 


INI130 

CRI 

411 - 24 

IN1149 

♦ CODI 

429 -184 

INI186 

A ♦PRX 

254 -101 

COO 

Dll 


UPI 

WAB 


Dll 

HTN 


Dll 

EDL 


ASI 

CEI 


EDL 

ETC 


INI194 

A ♦PRX 

298 -209 

SCN 

SPE 


HTN 

INR 


CEN 

♦COO 


GTC 

HSE 


ASI 

CEI 


IN1131 

ASI 

411 - 25 

INRJ 

PDE 


CRI 

♦ Dll 


HTN 

IDC 


CEN 

COO 


Dll 

HTN 


SCN 

SOD 


♦ DIT 

EDL 


IDI 

INR 


CRI 

Dll 


SCN 

WAB 


SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


INRJ 

MOTA 


EDL 

ETC 


INI133 

♦CODI 

410 -208 

TRWS 

UTX 


HSE 

HTN 1 


♦ NAT 

NJS 


GTC 

HSE | 


CRI 

Dll 


1N1150 

AMX 

412 - 35 

IDI 

♦ INR 


PRX 

SAR 


HTN 

IDI 


EDL 

HTN 


CEI 

CRI 


INRJ 

MOTA 


SCN 

SOD 


MOTA 

NJS 


PDE 

SCN 


EDL 

SCN 


♦ NAT 

NJS 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


♦SOD 

SPE 


SOD 

SPE 


SAR 

SCN 


SST 

STR 


SOD 

SPE 


SSI 

TRWS 


♦SSI 

UTX 


SLD 

SOD 



WAB 


♦ SSI 

STR 



UTX 


1N1150A 

ASAR 

412 - 36 

SPE 

♦SSEI 


1N1190 

A ♦PRX 

255 -141 

UPI 

WAB 


1N1134 

♦CODI 

411 - 1 

AMX 

EDL 


♦ SSI 

SST 


ASI 

CEI 


1N1194A 

ASI 

298 - 31 

CRI 

Dll 


INRJ 

PDE 


STR 

THEF 


CEN 

♦COO 


CEI 

CEN 


EDL 

HTN 


SCN 

SPE 


TRWS 

UPI 


CRI 

♦ Dll 


COO 

EDL 


PDE 

SCN 



SSI 



WAB 


DIT 

EDL 


ETC 

GTC 


♦SOD 

SSI 


1N1169 

CEI 

279 - 66 

1N1186A 

ASI 

301 -146 

ETC 

GTC 


HSE 

HTN 


TRWS 

UTX 


CEN 

CRI 


CEI 

CEN 


HSE 

HTN 


IDC 

IDI 


1N1135 

♦CODI 

413 -192 

HTN 

SAR 


♦COO 

Dll 


IDI 

♦INR 


♦ NAT 

NJS 


CRI 

Dll 


SCN 

SPE 


♦DIT 

EDL 


INRJ 

MOTA 


PRX 

SAR 


EDL 

HTN 


SSY 

UPI 


ETC 

GTC 


♦ NAT 

NJS 


SCN 

SOD 


PDE 

SCN 



WAB 


HSE 

HTN 


SAR 

SCN 


SPE 

SSI 


♦SOD 

SSI 


1N1169A 

CEI 

277 - 10 

IDC 

IDI 


SLD 

SPE 


STR 

TIC 


TRWS 

UTX 


cont.next col. 



contnext col. 



cont.next col. 



UPI 

WAB 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 



■Tild=kl 

re.rainM 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1 Nil 95 

A ♦ PRX 

299 • 19 

SHii 

£51 


INI 202 







1N12176 



ASI 

CEI 


CEI 

CEN 



(cont.) 

ASI 



(cont.) 

♦ SSEI 


(cont.) 

SCN 


CEN 

COO 


COO 

Dll 



CEI 

CEN 



♦SSI 

SST 


SPE 

UPI 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 



♦COO 

CRI 



STR 

TIC 


1N1218 

CEN 

285 -102 

EDL 

ETC 


GTC 

HTN 



♦Dll 

♦DIT 



TRWS 

UPI 


CRI 

ETC 


GTC 

HSE 


IDC 

IDI 



EDL 

ETC 




WAB 


HTN 

SAR 


HTN 

IDI 


INR 

MAL 



GTC 

HTN 



1N1204B 

ASI 

295 - 84 

SCN 

SPE 


MOTA 

NJS 


♦ MOTA 

NJS 



IDI 

INRJ 



CEI 

CEN 



UPI 


SAR 

SCN 


♦ PRX 

SAR 



♦ MOTA 

NJS 



Dll 

EDL 


1N1218A 

CEN 

285 -107 

SLD 

SOD 


SCN 

SLCB 



SAR 

SCN 



ETC 

GTC 


ETC 

HTN 


SPE 

♦SSI 


SOD 

SPE 



SPE 

♦ SSEI 



HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


SST 

STR 


♦ SSI 

SST 



SSI 

STR 



IDI 

INRJ 


SPE 

UPI 


UPI 

WAB 


TRWS 

UPI 



TRWS 

UPI 



MOTA 

♦ PRX 


1N1218B 

CEN 

285 -104 

1N1195A 

ASI 

297 -157 


WAB 




WAB 



SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


CEI 

CEN 


1N1199B 

CEI 

294 

-186 

1N1202A 

ASI 

254 

-102 

SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


COO 

EDL 


CEN 

Dll 



CDIL 

CEI 



SSI 

SST 



UPI 


ETC 

GTC 


EDL 

ETC 



CEN 

♦COO 



STR 

TRWS 


1N1219 

CEN 

285 -110 

HSE 

HTN 


GTC 

HTN 



Dll 

♦ DIT 



UPI 

WAB 


CRI 

ETC 


IDC 

IDI 


IDC 

IDI 



EDL 

ETC 



1N1204C 

A♦MOTA 

295 - 85 

HTN 

SAR 


♦ MOTA 

♦ NAT 


INRJ 

♦ MOTA 



GTC 

HTN 




SPE 


SCN 

SPE 


NJS 

PRX 


♦ PRX 

SAR 



IDC 

IDI 



1N1205 

A ♦PRX 

295 -103 


UPI 


SAR 

SCN 


SCN 

SOD 



INR 

INRJ 



ASI 

CEI 


1N1219A 

CEI 

285 -115 

SOD 

SPE 


SPE 

SSI 



MAL 

♦ MOTA 



CEN 

COO 


CEN 

ETC 


♦SSI 

STR 


SST 

TIC 



♦ NAT 

NJS 



CRI 

♦ Dll 


HTN 

SAR 


THEF 

UPI 


TRWS 

UPI 



♦ PRX 

SAR 



DIT 

EDL 


SCN 

SPE 



WAB 



WAB 



SCN 

SLCB 



ETC 

GTC 



UPI 


INI196 

A ♦PRX 

299 - 62 

1N1199C 

A ♦MOTA 

294 

-187 

SOD 

SPE 



HTN 

IDI 


1N1219B 

CEI 

285 -112 

ASI 

CEI 



SPE 



♦SSEI 

♦SSI 



INRJ 

♦ MOTA 


CEN 

ETC 


CEN 

COO 


1N1200 

A ♦PRX 

294 

-215 

SST 

STR 



NJS 

SAR 


HTN 

SCN 


CRI 

Dll 


ASI 

CEI 



TIC 

TRWS 



SCN 

SOD 


SPE 

UPI 


EDL 

ETC 


CEN 

♦ COO 



UPI 

WAB 



SPE 

SSI 


INI220 

CEN 

285 -119 

GTC 

HSE 


CRI 

♦ Dll 



1N1202B 

ASI 

295 

- 31 

STR 

UPI 


ETC 

HTN 


HTN 

IDI 


♦ DIT 

EDL 



CEI 

CEN 




WAB 


SAR 

SCN 


MOTA 

NJS 


ETC 

GTC 



Dll 

EDL 



1N1205A 

ASI 

255 - 60 

SPE 

UPI 


SAR 

SCN 


HTN 

IDI 



ETC 

GTC 



CDIL 

CEI 


1N1220A 

CEN 

285 -124 

SLD 

SOD 


INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 



CEN 

COO 


CRI 

ETC 


SPE 

♦ SSI 


NJS 

SAR 



IDI 

INRJ 



Dll 

EDL 


HTN 

SAR 


SST 

STR 


SCN 

SPE 



♦ MOTA 

♦ PRX 



ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


UPI 

WAB 


♦ SSEI 

SSI 



SAR 

SCN 



HTN 

IDC 



UPI 


1N1196A 

ASI 

297 -180 

STR 

TRWS 



SOD 

SPE 



IDI 

INR 


1N1220B 

CEN 

285 -121 

CEI 

CEN 


UPI 

WAB 



SSI 

SST 



INRJ 

MAL 


ETC 

HTN 


COO 

EDL 


1N1200A 

ASI 

253 

-104 

STR 

TRWS 



♦ MOTA 

♦NAT 


SCN 

SPE 


ETC 

GTC 


CDIL 

CEI 



UPI 

WAB 



NJS 

♦ PRX 



UPI 


HSE 

HTN 


CEN 

♦COO 



1N1202C 

A ♦MOTA 

295 

- 32 

SAR 

SCN 


1N1221 

CEI 

285 -128 

IDC 

IDI 


Dll 

♦ DIT 




SPE 



♦SLCB 

SOD 


CEN 

CRI 


♦ MOTA 

♦ NAT 


EDL 

ETC 



INI 203 

A ♦PRX 

295 

- 55 

SPE 

♦SSI 


ETC 

HTN 


NJS 

PRX 


GTC 

HTN 



ASI 

CEI 



SST 

STR 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


IDC 

IDI 



CEN 

COO 



TIC 

WAB 


SPE 

UPI 


SOD 

SPE 


INR 

INRJ 



CRI 

♦ Dll 



1N1205B 

ASI 

295 -104 

1N1221A 

CEI 

285 -133 

♦SSI 

STR 


MAL 

♦ MOTA 



♦ DIT 

EDL 



CEI 

CEN 


CEN 

ETC 


THEF 

TIC 


♦ NAT 

NJS 



ETC 

GTC 



Dll 

EDL 


HTN 

SAR 


UPI 

WAB 


♦ PRX 

SAR 



HTN 

IDI 



ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


IN1197 

A ♦PRX 

299 - 92 

SCN 

SLCB 



INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 



UPI 


ASI 

CEI 


SOD 

SPE 



NJS 

SAR 



IDI 

INRJ 


1N1221B 

CEI 

285 -130 

CEN 

COO 


♦ SSEI 

♦SSI 



SCN 

SPE 



♦ PRX 

SAR 


CEN 

ETC 


CRI 

Dll 


SST 

STR 



SSI 

STR 



SCN 

SOD 


HTN 

SCN 


EDL 

ETC 


TIC 

TRWS 



TRWS 

UPI 



SPE 

SSI 


SPE 

UPI 


GTC 

HSE 


UPI 

WAB 




WAB 



SST 

STR 


1N1222 

CEN 

285 -136 

HTN 

IDI 


1N1200B 

ASI 

294 

-216 

1N1203A 

ASI 

254 -148 


WAB 


CRI 

ETC 


MOTA 

NJS 


CEI 

CEN 



CDIL 

CEI 



1N1205C 

SPE 

295 -105 

HTN 

SAR 


SAR 

SCN 


Dll 

EDL 



CEN 

COO 



INI 206 

A ♦PRX 

295 -130 

SCN 

SPE 


SLD 

SOD 


ETC 

GTC 



Dll 

♦DIT 



ASI 

CEI 



UPI 


SPE 

♦SSI 


HTN 

IDC 



EDL 

ETC 



CEN 

♦COO 


1N1222A 

CEN 

285 -141 

SST 

STR 


IDI 

INRJ 



GTC 

HTN 



CRI 

♦ Dll 


CRI 

ETC 


UPI 

WAB 


♦ MOTA 

♦ PRX 



IDC 

IDI 



DIT 

EDL 


HTN 

SAR 


1N1197A 

ASI 

297 -190 

SAR 

SCN 



INR 

INRJ 



ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


CEI 

CEN 


SOD 

SPE 



MAL 

♦MOTA 



HTN 

IDI 



UPI 


COO 

EDL 


SSI 

STR 



♦NAT 

NJS 



INRJ 

♦ MOTA 


1N1222B 

CEN 

285 -138 

ETC 

GTC 


TRWS 

UPI 



♦ PRX 

SAR 



NJS 

SAR 


ETC 

HTN 


HSE 

HTN 



WAB 



SCN 

♦SLCB 



SCN 

SOD 


SCN 

SPE 


IDC 

IDI 


1N1200C 

A ♦MOTA 

294 -217 

SOD 

SPE 



SPE 

♦SSEI 



UPI 


♦MOTA 

♦NAT 



SPE 



♦SSI 

SST 



SSI 

STR 


INI223 

CEN 

285 -143 

NJS 

PRX 


1N1201 

A ♦PRX 

295 

- 12 

STR 

TRWS 



UPI 

WAB 


CRI 

ETC 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 



UPI 

WAB 



1N1206A 

ASI 

255 -142 

HTN 

SAR 1 


SOD 

SPE 


CEN 

COO 



1N1203B 

ASI 

295 

- 56 

CDIL 

CEI 


SCN 

SPE 


♦SSI 

STR 


♦ Dll 

♦DIT 



CEI 

CEN 



CEN 

♦COO 


INI 223A 

CEN 

285 -148 

THEF 

WAB 


EDL 

ETC 



Dll 

EDL 



Dll 

EDL 


ETC 

HTN 


1N1198 

A ♦PRX 

299 -126 

GTC 

HTN 



ETC 

GTC 



ETC 

GTC 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 


IDI 

INRJ 



HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



SPE 


CEN 

COO 


♦ MOTA 

NJS 



IDI 

INRI 



IDI 

INR 


1N1223B 

CEN 

285 -145 

CRI 

Dll 


SAR 

SCN 



INRJ 

♦ PRX 



INRJ 

MAL 


ETC 

HTN 


EDL 

GTC 


SPE 

SSI 



SAR 

SCN 



♦ MOTA 

♦ NAT 


SCN 

SPE 


HSE 

HTN 


STR 

TRWS 



SOD 

SPE 



NJS 

♦ PRX 


INI 224 

CEN 

285 -153 

IDI 

♦ MOTA 


UPI 

WAB 



SSI 

SST 



SAR 

SCN 


CRI 

ETC 


NJS 

SAR 


1N1201A 

ASI 

254 

- 13 

STR 

TRWS 



♦SLCB 

SOD 


HTN 

SAR 


SCN 

SLD 


CDIL 

CEI 



UPI 

WAB 



SPE 

♦ SSEI 


SCN 

SPE 


SOD 

SPE 


CEN 

COO 



INI 204 

A ♦PRX 

295 

- 83 

♦SSI 

SST 


1N1224A 

CEN 

285 -158 

♦SSI 

SST 


CRI 

Dll 



ASI 

CEI 



STR 

TIC 


ETC 

HTN 


STR 

UPI 


♦ DIT 

EDL 



CEN 

♦COO 




WAB 


SAR 

SCN 



WAB 


ETC 

GTC 



CRI 

♦ Dll 



1N1206B 

ASI 

295 -131 


SPE 


1N1198A 

ASI 

297 -207 

HTN 

IDC 



♦ DIT 

EDL 



CEI 

CEN 


1N1224B 

ASI 

285 -155 

CEI 

CEN 


IDI 

INR 



ETC 

GTC 



Dll 

EDL 


CEN 

ETC 


COO 

EDL 


INRJ 

MAL 



HTN 

IDI 



ETC 

GTC 


HTN 

SCN 


GTC 

HSE 


♦ MOTA 

NJS 



INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 


SPE 

WAB 


HTN 

IDC 


♦ PRX 

SAR 



NJS 

SAR 



IDI 

INRJ 


INI225 

CEN . 

285 -161 

IDI 

MOTA 


SCN 

SLCB 



SCN 

SPE 



MOTA 

♦ PRX 


CRI 

ETC 


♦ NAT 

NJS 


SOD 

SPE 



♦SSEI 

SSI 



SAR 

SCN 


HTN 

SAR 


PRX 

SAR 


♦ SSI 

SST 



SSY 

STR 



SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


SCN 

SOD 


STR 

TRWS 



TRWS 

UPI 



SSI 

SST 


INI 225A 

CEN 

282 -140 

SPE 

♦SSI 


UPI 

WAB 




WAB 



STR 

WAB 


ETC 

HTN 


STR 

THEF 


1N1201B 

ASI 

295 

- 13 

INI 204A 

ASI 

255 

18 

1N1206C 

A♦MOTA 

295 -132 

SCN 

SPE 



WAB 


CEI 

CEN 



CDIL 

CEI 




SPE 


1N1225B 

CEN 

285 -163 

INI199 

APRX 

294 -185 

Dll 

EDL 



CEN 

♦COO 



1N1217 

CEN 

285 - 92 

ETC 

HTN 


ASI 

CEI 


ETC 

GTC 



Dll 

♦ DIT 



CRI 

ETC 


SCN 

SPE 


CEN 

COO 


HTN 

IDC 



EDL 

ETC 



HTN 

SAR 


INI 226 

CEN 

285 -166 

CRI 

♦ Dll 


IDI 

INRJ 



GTC 

HTN 



SCN 

SPE 


ETC 

HTN 


EDL 

ETC 


♦ PRX 

SAR 



IDC 

IDI 




UPI 


SAR 

SCN 


GTC 

HTN 


SCN 

SOD 



INR 

INRJ 



1N1217A 

CEN 

285 - 97 


SPE 


IDI 

INRJ 


SPE 

SSI 



MAL 

♦ MOTA 



ETC 

HTN 


1N1226A 

CEN 

282 - 30 

♦MOTA 

NJS 


SST 

STR 



♦ NAT 

NJS 



SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


SAR 

SCN 


TRWS 

WAB 



♦ PRX 

SAR 



SPE 

UPI 


SCN 

SPE 


SPE 

♦SSEI 


1N1201C 

SPE 

295 

- 14 

SCN 

♦SLCB 



1N1217B 

CEN 

285 - 95 

1N1226B 

CEN 

285 -168 

SSI 

TRWS 


INI202 

A ♦PRX 

295 

- 30 

SOD 

SPE 



ETC 

HTN 


ETC 

HTN 



WAB 


cont.next col. 




cont.next col. 




contnext col. 



SCN 

SPE 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

WBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

BTBTO1 


MFRS 

mm a 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

mssm 


MFRS 


INI227 “ 

CEN 

285 - 93 




TN1301 

CEN 

301 

- 50 

1N1321 






CRI 

HTN 


(cont.) 

INRJ 


COO 

CRI 



(cont.) 

SPE 


(cont.) 

CRI 


SCN 

SPE 


PDE 

SCN 


EDL 

ETC 



SSI 

STI 


Dll 

♦ DIT 


1N1227A 

CEN 

285 - 94 

SOD 

SPE 


HTN 

IDC 



1N1321A 

AMX 

211 -136 

EDL 

ETC 


CRI 

HTN 


♦SSI 

UTX 


SCN 

SOD 



HTN 

SCA 


GTC 

HTN 


SCN 

SPE 


1N1238 

ASAR 

412 - 38 

SPE 

SSI 



SCE 

SPE 


IDI 

SAR 


1N1227B 

CEN 

285 - 91 

AMX 

CEI 


SST 

WAB 



SSI 

STI 


SCN 

SPE 


I EDL 

HTN 


CRI 

EDI 


INI302 

CEN 

301 

- 53 

INI322 

AMX 

213 -144 

♦ SSEI 

SSI 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 


COO 

CRI 



CRI 

HTN 


UPI 

WAB 


1N1228 

CEN 

285 -103 

INRJ 

PDE 


EDL 

ETC 



SCA 

SCE 


1N1342A 

ASI 

291 -171 

CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


HTN 

IDC 



SPE 

SSI 


CEI 

CEN 


HTN 

SCN 


SPE 

♦ SSI 


SCN 

SOD 




STI 


COO 

Dll 


SPE 

♦SSI 



UTX 


SPE 

SSI 



1N1322A 

AMX 

213 -143 

♦ DIT 

EDL 


1N1228A 

CEN 

285 -105 

INI 239 

ASAR 

418 -162 

SST 

WAB 



HTN 

SCA 


ETC 

GTC 


EDL 

HTN 


AMX 

CEI 


INI304 

CEN 

301 

- 57 

SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


CRI 

EDI 


COO 

CRI 



SSI 

STI 


IDI 

♦PRX 



SSI 


EDL 

HTN 


EDL 

ETC 



1N1323 

AMX 

215 -133 

SAR 

SCN 


1N1228B 

CEN 

285 -100 

INRJ 

PDE 


HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


SOD 

SPE 


EDL 

HTN 


SCN 

SOD 


SCN 

SOD 



SCA 

SCE 


SSI 

SST 


SCN 

SPE 


SPE 

♦ SSI 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


UPI 

WAB 



SSI 



UTX 


SST 

WAB 




STI 


1N1342B 

ASI 

291 -172 

INI 229 

CEN 

285 -111 

1N1251 

CEN 

276 -134 

INI 306 

CEN 

301 

- 60 

INI 323A 

AMX 

215 -132 

CDIL 

CEI 


CRI 

EDL 


CRI 

ETC 



CRI 



HTN 

SCA 


CEN 

COO 


HTN 

SCN 


HTN 

IDC 


EDL 

ETC 



SCE 

SPE 


Dll 

♦ DIT 



SPE 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 



SSI 

STI 


EDL 

ETC 


1N1229A 

CEN 

285 -113 


SSI 


SCN 

SOD 



INI 324 

AMX 

217 -125 

GTC 

HTN 


EDL 

HTN 


1N1252 

CEN 

276 -146 

SPE 

SSI 



CRI 

HTN 


IDC 

IDI 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 


SST 

WAB 



IDC 

SCE 


MAL 

PRX 


1N1229B 

CEN 

285 -109 

HTN 

IDC 


1N1313 

AMX 

183 -190 

SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


EDL 

HTN 


SCN 

SPE 


CODI 

CRI 




STI 


SPE 

♦SSEI 


SCN 

SPE 



SSI 


HTN 

SCA 



1N1324A 

AMX 

217 -123 

SSI 

SST 


INI 230 

CEN 

285 -120 

INI 253 

CEN 

276 -172 

SCE 

SPE 



HTN 

IDC 


THEF 

UPI 


CRI 

EDL 


CRI 

ETC 


SSI 

STI 



SCE 

SPE 



WAB 


HTN 

SCN 


HTN 

SCN 



TRWS 



SSI 

STI 


1N1342C 

SCN 

291 -140 


SPE 


SPE 

SSI 


1N1313A 

AMX 

183 

-189 

1N1325 

AMX 

219 - 87 

INI343 

APRX 

291 -188 

1N1230A 

CEN 

285 -122 


UPI 


CODI 

HTN 



HTN 

SCE 


ASI 

CEI 


EDL 

HTN 


INI 254 

CEN 

276 -197 

SCA 

SCE 



SPE 

SSI 


CEN 

COO 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 


SPE 

SSI 




STI 


CRI 

Dll 


1N1230B 

CEN 

285 -117 

HTN 

SCN 


STI 

TRWS 



INI 325A 

AMX 

219 - 72 

♦ DIT 

EDL 


EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


1N1314 

AMX 

188 

-115 

HTN 

SCE 


ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


1N1255 

CEN 

276 -209 

CODI 

CRI 



SPE 

SSI 


HTN 

IDI 


1N1231 

CEN 

285 -129 

CRI 

ETC 


HTN 

IDC 




STI 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 


HTN 

SCN 


SCA 

SCE 



INI326 

AMX 

221 - 18 

SPE 

SSI 


HTN 

SCN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



CRI 

HTN 


UPI 

WAB 



SPE 



UPI 



STI 



SCE 

SPE 


1N1343A 

ASI 

291 -189 

1N1231A 

CEN 

285 -131 

1N1255A 

CEN 

276 -210 

1N1314A 

AMX 

188 -114 

SSI 

STI 


CEI 

CEN 


EDL 

HTN 


HTN 

SCN 


CODI 

HTN 



1N1326A 

AMX 

221 - 16 

COO 

Dll 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


IDC 

SCA 



HTN 

SCE 


♦ DIT 

EDL 


1N1231B 

CEN 

285 -127 


UPI 


SCE 

SPE 



SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


EDL 

HTN 


INI 256 

CEN 

276 - 40 

SSI 

STI 




STI 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 



UPI 



INI327 

AMX 

222 -126 

IDI 

♦PRX 


INI 232 

CEN 

285 -137 

HTN 

SCN 


1N1315 

AMX 

192 

- 13 

CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 


SPE 

SSI 


CODI 

CRI 



SPE 

SSI 


SOD 

SPE 


HTN 

SCN 


INI 257 

CEN 

276 - 31 

HTN 

SCA 




STI 


SSI 

SST 



SPE 


CRI 

ETC 


SCE 

SPE 



1N1327A 

AMX 

222 -128 

UPI 

WAB 


1N1232A 

CEN 

285 -139 

HTN 

SCN 


SSI 

STI 



HTN 

SPE 


1N1343B 

ASI 

291 -190 

EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


1N1315A 

AMX 

192 

- 12 

SSI 

STI 


CDIL 

CEI 


SCN 

SPE 


INI258 

CEN 

275 -202 

CODI 

HTN 



INI 330 

CRI 

309 - 36 

CEN 

COO 


1N1232B 

CEN 

285 -134 

CRI 

ETC 


SCA 

SCE 



HTN 

SPE 


Dll 

♦DIT 


EDL 

HTN 


HTN 

SCN 


SPE 





SSI 


EDL 

ETC 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 



STI 



1N1331 

CRI 

309 - 41 

GTC 

HTN 


INI 233 

CEN 

285 -144 

1N1259 

CEN 

275 -201 

1N1316 

AMX 

195 -202 

HTN 

SPE 


IDC 

IDI 


CRI 

EDL 


CRI 

ETC 


CODI 

CRI 




SSI 


MAL 

PRX 


HTN 

SCN 


HTN 

SCN 


HTN 

SCA 



INI332 

CRI 

309 - 44 

SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SCE 

SPE 



HTN 

SPE 


SPE 

SSI 


INI 233A 

CEN 

285 -146 

INI 260 

CEN 

275 -200 

SSI 

STI 




SSI 


SST 

UPI 


EDL 

HTN 


CRI 

ETC 


1N1316A 

AMX 

195 

-201 

INI 333 

CRI 

309 - 51 


WAB 


SCN 

SPE 


HTN 

SCN 


CODI 

HTN 



HTN 

SSI 


1N1343C 

SCN 

291 -182 


SSI 


SPE 

SSI 


SCA 

SCE 



INI 334 

HTN 

309 - 55 


SPE 


1N1233B 

CEN 

285 -142 

INI 261 

CEN 

401 - 57 

SPE 




SPE 

SSI 


INI344 

APRX 

291 -220 

EDL 

HTN 


CRI 

ETC 



STI 



INI335 

CRI 

309 - 62 

ASI 

CEI 


SCN 

SPE 


HTN 

SCN 


1N1317 

AMX 

199 

- 85 

HTN 

SPE 


CEN 

COO 



SSI 


SPE 

SSI 


CODI 

CRI 




SSI 


CRI 

Dll 


INI 234 

CEN 

285 -154 

INI 262 

AMX 

422 -201 

HTN 

SCA 



INI336 

HTN 

309 - 67 

EDL 

ETC 


EDL 

HTN 


CEI 

CRI 


SCE 

SPE 



SPE 

SSI 


GTC 

HTN 


SCN 

SPE 


EDI 

EDL 


SSI 

STI 



1N1341 

A ♦PRX 

291 -125 

IDI 

SAR 



SSI 


HTN 

INRJ 


1N1317A 

AMX 

199 

- 84 

ASI 

CEI 


SCN 

SPE 


INI 234A 

CEN 

285 -156 

PDE 

SCN 


CODI 

HTN 



CEN 

COO 


♦SSEI 

SSI 


EDL 

HTN 


SOD 

SPE 


SCA 

SCE 



CRI 

Dll 


UPI 

WAB 


SCN 

SPE 

1 

SSI 

UTX 


SPE 

SSI 



EDL 

ETC 


1N1344A 

ASI 

292 - 1 


SSI 


1N1281 

ETC 

308 - 60 

STI 

UPI 



GTC 

HTN 


CEI 

CEN 


1N1234B 

CEN 

285 -151 

HTN 

SPE 


1N1318 

AMX 

203 

- 14 

IDC 

IDI 


COO 

Dll 


EDL 

HTN 



SSI 


CRI 

DIT 



SAR 

SCN 


EDL 

ETC 


SCN 

SPE 


INI 282 

ETC 

308 - 67 

HTN 

SCA 



SPE 

♦SSEI 


GTC 

HTN 



SSI 


HTN 

SPE 


SCE 

SPE 



SSI 

UPI 


IDC 

IDI 


INI235 

CEN 

285 -162 


SSI 


SSI 

STI 




WAB 


♦ PRX 

SAR 


CRI 

EDL 


INI 283 

ETC 

308 - 71 

1N1318A 

AMX 

203 

- 13 

1N1341A 

ASI 

291 -126 

SCN 

SOD 


HTN 

SCN 


HTN 

SPE 


DIT 

HTN 



CEI 

CEN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



SSI 


SCA 

SCE 



COO 

Dll 


SST 

UPI 


1N1235A 

CEN 

285 -159 

INI 284 

ETC 

308 - 76 

SPE 

SSI 



EDL 

ETC 



WAB 


EDL 

HTN 


HTN 

SPE 



STI 



GTC 

HTN 


1N1344B 

ASI 

292 - 2 

SCN 

SPE 



SSI 


1N1319 

AMX 

206 

- 72 

IDC 

IDI 


CDIL 

CEI 



SSI 


1N1285 

ETC 

308 - 84 

CRI 

HTN 



♦PRX 

SAR 


CEN 

COO 


1N1235B 

CEN 

285 -160 

HTN 

SPE 


SCA 

SCE 



SCN 

SOD 


Dll 

EDL 


EDL 

HTN 



SSI 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


INI 286 

ETC 

308 - 93 


STI 



SST 

UPI 


HTN 

IDC 



SSI 


HTN 

SPE 


1N1319A 

AMX 

206 

- 71 


WAB 


IDI 

MAL 


INI236 

CEN 

285 -167 


SSI 


HTN 

SCA 



1N1341B 

ASI 

291 -127 

PRX 

SCN 


CRI 

EDL 


INI 287 

HTN 

308 -101 

SCE 

SPE 



CEI 

CEN 


SOD 

SPE 


HTN 

SCN 


SPE 

SSI 


SSI 

STI 



COO 

Dll 


♦ SSEI 

SSI 


SPE 

SSI 


INI 291 

HTN 

308 - 61 

INI 320 

AMX 

209 

- 50 

EDL 

ETC 


SST 

THEF 


1N1236A 

CEN 

285 -164 

SPE 

SSI 


CRI 

HTN 



GTC 

HTN 


UPI 

WAB 


EDL 

HTN 


1N1292 

HTN 

308 - 68 

SCA 

SCE 



IDC 

IDI 


1N1344C 

SCN 

291 -192 

SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



MAL 

PRX 



SPE 



SSI 


INI293 

HTN 

308 - 72 

STI 

UPI 



SCN 

SOD 


INI345 

APRX 

292 - 29 

1N1236B 

CEN 

285 -165 

SPE 

SSI 


1N1320A 

AMX 

209 

- 49 

SPE 

♦SSEI 


ASI 

CEI 


EDL 

HTN 


INI 294 

HTN 

308 - 77 

HTN 

SCA 



SSI 

THEF 


CEN 

COO 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


SCE 

SPE 



UPI 

WAB 


CRI 

Dll 



SSI 


INI 295 

HTN 

308 - 85 

SSI 

STI 



1N1341C 

SCN 

291 - 99 

EDL 

ETC 


1N1237 

ASAR 

412 - 37 

SPE 

SSI 



UPI 




SPE 


GTC 

HTN 


AMX 

CEI 


INI 296 

HTN 

308 - 94 

1N1321 

AMX 

211 

-137 

INI 342 

APRX 

291 -170 

IDI 

SAR 


CRI 

EDI 


SPE 

SSI 


CRI 

HTN 



ASI 

CEI 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 


1N1297 

HTN 

308 -102 

SCA 

SCE 



CEN 

COO 


SSI 

UPI 


cont.next col. 



SPE 

SSI 


cont.next col. 




cont.next col. 




WAB 
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TYPE No. 



1N1345A 

ASI 

292 - 30 

CEI 

CEN 


COO 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


♦ PRX 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SST 

UPI 

WAB 


1N1345B 

ASI 

292 - 31 

CDIL 

CEI 


CEN 

♦COO 


Dll 

EDL 


ETC 

GTC 


HTN 

IDI 


MAL 

PRX 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


1N1345C 

SCN 

SPE 

292 - 11 

INI 346 

APRX 

292 - 68 

ASI 

CEI 


CEN 

♦COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDI 

SAR 


SCN 

SPE 


♦SSEI 

SSI 


UPI 

WAB 


1N1346A 

ASI 

292 - 69 

CEI 

CEN 


♦COO 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


♦ PRX 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SST 

UPI 

WAB 


1N1346B 

ASI 

292 - 70 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


Dll 

EDL 


ETC 

GTC 


HTN 

IDC 


IDI 

MAL 


PRX 

SCN 


SOD 

SPE 


♦SSEI 

SSI 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


1N1346C 

SCN 

SPE 

292 - 40 

INI347 

APRX 

292 - 88 

ASI 

CEI 


CEN 

COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDI 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


UPI 

WAB 


1N1347A 

ASI 

292 - 89 

CEI 

CEN 


COO 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


♦PRX 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SST 

WAB 


1N1347B 

ASI 

292 - 90 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


Dll 

EDL 


ETC 

GTC 


HTN 

IDC 


IDI 

MAL 


PRX 

SCN 


SOD 

SPE 


SSI 

SST 


THEF 

WAB 


1N1347C 

SCN 

SPE 

292 - 78 

INI 348 

APRX 

292 -129 

ASI 

CEI 


CEN 

♦COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDI 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

♦SSEI 


SSI 

UPI 

WAB 


INI348A 

ASI 

292 -130 

CEI 

CEN 


♦ COO 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


♦ PRX 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SST 

WAB 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N1348B 

ASI 

ill 

El 3 

CEN 

384 

snn 




INI 368 “" 



CDIL 

CEI 

■■HI 

Dll 

ESP 



(cont.) 

Dll 


(cont.) 

ESP 


CEN 

♦COO 

■■■ 

ETC 

GSE 



ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 


Dll 

EDL 


HTN 

IDC 



GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


ETC 

GTC 


MSC 

SAR 



IDC 

MSC 


MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


IDI 

MAL 


SPE 

SSI 



SCN 

SPE 


SIEG 

SPE 


PRX 

SCN 



UPI 



SSI 

TRWS 


SSI 

TRWS 


SOD 

SPE 


1N1356B 

IDC 

384 

-128 

1N1362B 

IDC 

388 -121 

INI368A 

CEN 

391 -184 

♦SSEI 

SSI 


SAR 

SPE 



SAR 

SPE 


Dll 

ESP 


SST 

THEF 



SSI 




SSI 


ETC 

GSE 



WAB 


1N1357 

CEN 

385 

- 77 

1N1363 

CEN 

389 - 15 

HTN 

IDC 


1N1348C 

SCN 

292 - 97 

CRI 

Dll 



CRI 

Dll 


MSC 

SAR 



SPE 


ESP 

ETC 



ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


1N1351 

CEN 

381 -122 

♦GSE 

HTN 



♦ GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


IDC 

MSC 



IDC 

MSC 



TRWS 


ESP 

ETC 


SAR 

SCE 



SAR 

SCE 


1N1368B 

IDC 

392 - 4 

♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



SCN 

SIEG 


SAR 

SPE 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 



SSI 


SAR 

SCE 



WAB 



TRWS 

UPI 


INI369 

CEN 

392 -116 

SCN 

SIEG 


1N1357A 

CEN 

385 

- 62 

1N1363A 

CEN 

389 - 1 

CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


Dll 

ESP 



Dll 

ESP 


ESP 

ETC 


1N1351A 

CEN 

381 -107 

ETC 

GSE 



ETC 

GSE 


♦ GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


ETC 

GSE 


MSC 

SAR 



MSC 

SAR 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


MSC 

SAR 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 



SSI 


SCE 

SCN 


1N1357B 

IDC 

385 

- 94 

TRWS 

WAB 


1N1369A 

CEN 

392 -103 

SPE 

SSI 


SAR 

SPE 



1N1363B 

IDC 

389 - 30 

Dll 

ESP 


1N1351B 

IDC 

381 -136 


SSI 



SAR 

SPE 


ETC 

GSE 


SAR 

SPE 


1N1358 

CEN 

386 

- 27 


SSI 


HTN 

IDC 



SSI 


! CRI 

Dll 



INI 364 

CEN 

389 -125 

MSC 

SAR 


INI 352 

CEN 

382 - 12 

ESP 

ETC 



CRI 

Dll 


SCE 

SCN 


CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 



ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


IDC 

MSC 



♦ GSE 

HTN 


1N1369B 

IDC 

392 -131 

♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 



IDC 

MSC 


SAR 

SPE 


IDC 

MSC 


SCN 

SIEG 



SAR 

SCE 



SSI 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 



SCN 

SIEG 


INI 370 

CEN 

393 - 30 

SCN 

SIEG 


1N1358A 

CEN 

386 

- 14 

SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


Dll 

ESP 




TRWS 


ESP 

ETC 


1N1352A 

CEN 

382 - 1 

ETC 

GSE 



1N1364A 

CEN 

389 -113 

♦ GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


HTN 

IDC 



Dll 

ESP 


IDC 

MSC 


ETC 

GSE 


MSC 

SAR 



ETC 

GSE 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


SCN 

SIEG 


MSC 

SAR 


SPE 

SSI 



MSC 

SAR 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 



WAB 



SCE 

SCN 


1N1370A 

CEN 

393 - 19 

SPE 

SSI 


1N1358B 

SAR 

386 

- 41 

SPE 

SSI 


Dll 

ESP 



UPI 


SPE 

SSI 




TRWS 


ETC 

GSE 


1N1352B 

IDC 

382 - 24 

1N1359 

CEN 

386 

-132 

1N1364B 

IDC 

389 -139 

HTN 

IDC 


SAR 

SPE 


CRI 

Dll 



SAR 

SPE 


MSC 

SAR 



SSI 


ESP 

ETC 




SSI 


SCE 

SCN 


1N1353 

CEN 

382 -131 

♦ GSE 

HTN 



1N1365 

CEN 

390 - 17 

SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


IDC 

MSC 



CRI 

Dll 


1N1370B 

IDC 

393 - 43 

ESP 

ETC 


SAR 

SCE 



ESP 

ETC 


SAR 

SPE 


♦ GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



♦GSE 

HTN 



SSI 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 



IDC 

MSC 


INI 371 

CEN 

393 -123 

SAR 

SCE 


1N1359A 

CEN 

386 

-117 

SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


SCN 

SIEG 


Dll 

ESP 



SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


ETC 

GSE 



SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


1N1353A 

CEN 

382 -115 

HTN 

IDC 




TRWS 


IDC 

MSC 


Dll 

ESP 


MSC 

SAR 



1N1365A 

CEN 

390 - 5 

SAR 

SCE 


ETC 

GSE 


SCE 

SCN 



Dll 

ESP 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


MSC 

SAR 


1N1359B 

IDC 

386 

-148 

HTN 

IDC 


1N1371A 

CEN 

393 -110 

SCE 

SCN 


SAR 

SPE 



MSC 

SAR 


Dll 

ESP 


SPE 

SSI 



SSI 



SCE 

SCN 


ETC 

GSE 


1N1353B 

IDC 

382 -146 

INI 360 

CEN 

387 

- 49 

SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


SAR 

SPE 


CRI 

Dll 




TRWS 


MSC 

SAR 



SSI 


ESP 

ETC 



1N1365B 

IDC 

390 - 31 

SCE 

SCN 


INI 354 

CEN 

383 - 40 

♦ GSE 

HTN 



SAR 

SPE 


SPE 

SSI 


Dll 

ESP 


IDC 

MSC 




SSI 


1N1371B 

IDC 

393 -137 

ETC 

♦ GSE 


SAR 

SCE 



INI366 

CEN 

390 -125 

SAR 

SPE 


HTN 

IDC 


SCN 

SIEG 



CRI 

Dll 



SSI 


MSC 

SAR 


SPE 

SSI 



ESP 

ETC 


INI372 

CEN 

394 - 44 

SCE 

SCN 


1N1360A 

CEN 

387 

- 36 

♦GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


SIEG 

SPE 


Dll 

ESP 



IDC 

MSC 


ESP 

ETC 



SSI 


ETC 

GSE 



SAR 

SCE 


♦GSE 

HTN 


1N1354A 

CEN 

383 - 28 

HTN 

IDC 



SCN 

SIEG 


IDC 

MSC 


Dll 

ESP 


MSC 

SAR 



SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


ETC 

GSE 


SCE 

SCN 




TRWS 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



1N1366A 

CEN 

390 -114 

SPE 

SSI 


MSC 

SAR 


1N1360B 

IDC 

387 

- 63 

Dll 

ESP 


1N1372A 

CEN 

394 - 32 

SCE 

SCN 


SAR 

SPE 



ETC 

GSE 


Dll 

ESP 


SPE 

SSI 



SSI 



HTN 

IDC 


ETC 

GSE 


1N1354B 

IDC 

383 - 53 

1N1361 

CEN 

387 

-191 

MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SAR 

SPE 


CRI 

Dll 



SCE 

SCN 


MSC 

SAR 



SSI 


ESP 

ETC 



SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


INI355 

CEN 

384 - 15 

♦ GSE 

HTN 




TRWS 


SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


IDC 

MSC 



1N1366B 

IDC 

390 -138 

1N1372B 

IDC 

394 - 58 

ESP 

ETC 


SAR 

SCE 



SAR 

SPE 


SAR 

SPE 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 




SSI 



SSI 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 



INI367 

CEN 

391 - 59 

INI373 

CEN 

394 -150 

SAR 

SCE 


1N1361A 

CEN 

387 -175 

CRI 

Dll 


CRI 

Dll 


SCN 

SIEG 


Dll 

ESP 



ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


ETC 

GSE 



♦GSE 

HTN 


♦GSE 

HTN 


1N1355A 

CEN 

383 -196 

HTN 

IDC 



IDC 

MSC 


IDC 

MSC 


Dll 

ESP 


MSC 

SAR 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


ETC 

GSE 


SCE 

SCN 



SCN 

SIEG 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


MSC 

SAR 


UPI 

WAB 




TRWS 


INI373A 

CEN 

394 -138 

SCE 

SCN 


1N1361B 

IDC 

388 

- 5 

INI 367A 

CEN 

391 - 47 

Dll 

ESP 


SPE 

SSI 


SAR 

SPE 



Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


1N1355B 

IDC 

384 - 31 


SSI 



ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SPE 


1N1362 

CEN 

388 

-108 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



SSI 


CRI 

Dll 



MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


INI356 

CEN 

384 -114 

ESP 

ETC 



SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 



SPE 

SSI 


1N1373B 

IDC 

394 -164 

ESP 

ETC 


IDC 

MSC 



TRWS 

UPI 


SAR 

SPE 


♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 



1N1367B 

IDC 

391 - 73 


SSI 


IDC 

MSC 


SCN 

SIEG 



SAR 

SPE 


INI374 

CEN 

395 - 59 

SAR 

SCE 


SPE 

SSI 




SSI 


CRI 

Dll 


SCN 

SIEG 



TRWS 



1N1368 

CEN 

391 -195 

ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


INI362A 

CEN 

388 

- 94 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 



UPI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 



■MsM 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



Pq&Line 

1N1374 “ 



1N1418 

CEN 

383 -197 

1N1459 


300 -217 

1N1507A 




1N1516A 

' CEN 

202 - 27 

(cont.) 

IDC 


SPE 

SSI 



SSI 


(cont.) 

HTN 



Dll 

GSE 


MSC 

SAR 


1N1419 

CEN 

385 - 63 

INI460 

SPE 

301 - 7 

IDC 

SCN 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 



SSI 


SPE 

SSI 



SAR 

SCN 


SIEG 

SPE 


1N1420 

CEN 

386 -118 

1N1461 

SPE 

301 - 14 

TRWS 

UPI 



SPE 

SSI 



SSI 


IDC 

SPE 



SSI 


INI 508 

CEN 

170 

- 79 


TRWS 


1N1374A 

CEN 

395 - 48 


SSI 


INI462 

SPE 

302 -133 

CRI 

Dll 



INI 517 

CEN 

205 - 69 

Dll 

ESP 


INI 421 

CEN 

387 -176 


SSI 


DIT 

♦GSE 



CRI 

Dll 


ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


1N1463 

SPE 

302 -153 

HTN 

IDC 



DIT 

♦GSE 


HTN 

IDC 


INI 422 

CEN 

393 -111 


SSI 


SCN 

SPE 



HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SPE 

SSI 


1N1464 

SPE 

302 -178 

SSI 

TRWS 



SAR 

SCN 


SCE 

SCN 


INI 423 

CEN 

395 -154 


SSI 


1N1508A 

CEN 

170 

- 74 

SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


INI465 

SPE 

302 -188 

Dll 

GSE 




TRWS 


1N1374B 

IDC 

395 - 72 

INI 424 

CEN 

397 -188 


SSI 


HTN 

IDC 



1N1517A 

CEN 

205 - 65 

SAR 

SPE 


SPE 

SSI 


INI 466 

SPE 

305 - 9 

SCN 

SPE 



Dll 

GSE 



SSI 


1N1425 

CEN 

182 - 70 


SSI 


SSI 

TRWS 



HTN 

IDC 


INI375 

CEN 

395 -167 

IDC 

SPE 


INI467 

SPE 

305 - 14 


UPI 



SAR 

SCN 


CRI 

Dll 



SSI 



SSI 


INI 509 

CEN 

173 

- 41 

SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


INI426 

CEN 

191 - 39 

INI 468 

SPE 

305 - 18 

Dll 

DIT 




TRWS 


♦ GSE 

HTN 


SPE 

SSI 



SSI 


♦ GSE 

HTN 



1N1518 

CEN 

168 - 30 

IDC 

MSC 


1N1427 

CEN 

195 - 77 

INI 469 

SPE 

305 - 19 

IDC 

SAR 



CRI 

Dll 


SAR 

SCE 



SPE 



SSI 


SCN 

SPE 



DIT 

♦ GSE 


SCN 

SIEG 


1N1428 

CEN 

198 -150 

INI470 

SPE 

305 -189 

SSI 

TRWS 



HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



SSI 


1N1509A 

CEN 

173 

- 34 

SCE 

SCN 


1N1375A 

CEN 

395 -153 

1N1429 

CEN 

202 - 42 

1N1471 

SPE 

305 -204 

Dll 

GSE 



SPE 

SSI 


Dll 

ESP 


SPE 

SSI 



SSI 


HTN 

IDC 




TRWS 


ETC 

GSE 


1N1430 

CEN 

205 - 78 

INI 472 

SPE 

306 - 12 

SAR 

SCN 



1N1518A 

CEN 

168 - 14 

HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



SSI 


SPE 

SSI 



Dll 

GSE 


MSC 

SAR 


INI 431 

CEN 

216 -196 

1N1473 

SPE 

306 - 29 


TRWS 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 



SSI 


1N1510 

CEN 

178 

- 78 

SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


INI 432 

CEN 

220 -103 

1N1474 

SPE 

307 - 53 

CRI 

Dll 



SPE 

SSI 


1N1376 

ETC 

309 - 37 

SPE 

SSI 



SSI 


DIT 

♦ GSE 




TRWS 


SPE 

SSI 


INI 433 

CEN 

224 - 9 

INI 475 

SPE 

307 - 82 

HTN 

IDC 



1N1519 

CEN 

170 -106 

1N1377 

ETC 

309 - 42 

SPE 

SSI 



SSI 


SAR 

SCN 



CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


INI 434 

ASI 

300 - 14 

INI 476 

SPE 

307 -119 

SPE 

SSI 



♦ GSE 

HTN 


INI 378 

ETC 

309 - 45 

CEN 

COO 



SSI 



TRWS 



IDC 

SCE 


SPE 

SSI 


EDL 

ETC 


INI 477 

SPE 

307 -146 

1N1510A 

CEN 

178 

- 70 

SCN 

SSI 


INI 379 

ETC 

309 - 52 

SAR 

SCN 



SSI 


Dll 

GSE 




TRWS 

■ 

SPE 

SSI 


SOD 

SPE 


INI 478 

SPE 

308 -155 

HTN 

IDC 



1N1519A 

CEN 

170 - 89 

INI 380 

ETC 

309 - 56 

SSI 

WAB 



SSI 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SPE 

SSI 


1N1435 

ASI 

300 - 42 

INI 479 

SPE 

310 -199 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1381 

ETC 

309 - 63 

CEN 

COO 



SSI 



TRWS 



SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


EDL 

ETC 


INI 480 

SPE 

301 -161 

INI 511 

CEN 

182 

- 56 

SPE 

SSI 


INI382 

SPE 

309 - 68 

SAR 

SCN 



SSI 


CRI 

Dll 




TRWS 



SSI 


SOD 

SPE 


INI 481 

SPE 

310 -220 

DIT 

♦GSE 



INI520 

CEN 

173 - 74 

1N1396 

CEN 

304 - 24 

SSI 

WAB 



SSI 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


COO 

CRI 


INI436 

ASI 

300 - 75 

INI 482 

SPE 

378 - 20 

SAR 

SCN 



♦GSE 

HTN 


EDL 

NJS 


CEN 

COO 



SSI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SPE 

SSI 


EDL 

ETC 


1N1483 

IDC 

378 -161 


TRWS 



SCE 

SCN 



WAB 


SAR 

SCN 


SPE 

SSI 


1N1511A 

CEN 

182 

- 48 

SPE 

SSI 


INI 397 

CEN 

304 - 46 

SOD 

SPE 


1N1484 

IDC 

170 - 88 

Dll 

GSE 




TRWS 


♦COO 

EDL 


SSI 

WAB 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



1N1520A 

CEN 

173 - 53 

NJS 

SPE 


INI 437 

ASI 

300 -114 

1N1485 

IDC 

175 -115 

SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SSI 

WAB 


CEN 

COO 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1398 

CEN 

304 - 55 

EDL 

ETC 


INI 486 

CEN 

279 - 64 


TRWS 



SAR 

SCE 


COO 

EDL 


SAR 

SCN 


CRI 

ETC 


INI 512 

CEN 

187 

-141 

SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


CRI 

Dll 



SSI 

TRWS 



WAB 


SSI 

WAB 



SSI 


DIT 

♦GSE 



INI 521 

CEN 

178 -126 

INI 399 

CEN 

304 - 81 

INI 438 

ASI 

300 -141 

INI 487 

CEI 

278 - 1 

HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


♦COO 

CRI 


CEN 

COO 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



♦GSE 

HTN 


EDL 

SPE 


EDL 

SAR 


ETC 

HTN 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SSI 

WAB 


SCN 

SOD 


IDC 

IDI 


TRWS 

WAB 



SCE 

SCN 


INI 400 

ASI 

304 - 96 

SPE 

SSI 


MAL 

SAR 


1N1512A 

CEN 

187 

-132 

SPE 

SSI 


CEN 

♦COO 



WAB 


SCN 

SLD 


Dll 

GSE 




TRWS 


CRI 

EDL 


INI 440 

ETC 

278 - 71 

SPE 

SST 


HTN 

IDC 



1N1521A 

CEN 

178 - 93 

SPE 

SSI 



SPE 



SSY 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 



WAB 


1N1441 

ETC 

278 -112 

INI 488 

ASI 

278 - 37 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1401 

CEN 

304 -127 

IDC 

SPE 


CEI 

CEN 



TRWS 



SAR 

SCE 


♦COO 

CRI 



UPI 


CRI 

ETC 


1N1513 

CEN 

191 

- 27 

SCN 

SSI 


EDL 

SPE 


INI443 

CEN 

402 - 87 

HTN 

IDC 


CRI 

Dll 




TRWS 


SSI 

WAB 


ETC 

IDC 


IDI 

MAL 


DIT 

♦GSE 



INI 522 

CEN 

182 -106 

1N1402 

ASI 

304 -139 

SCN 

SPE 


SAR 

SCN 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


CEN 

COO 



SSI 


SLD 

SPE 


SAR 

SCN 



♦GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


INI443A 

CEN 

401 -148 

SST 

UPI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SPE 

SSI 


ETC 

SCN 



WAB 



TRWS 



SCE 

SCN 



WAB 


SPE 

SSI 


INI 489 

CEI 

278 - 87 

1N1513A 

CEN 

191 

- 20 

SPE 

SSI 


INI 403 

ASI 

304 -166 

1N1443B 

CEN 

402 - 88 

CEN 

CRI 


Dll 

GSE 




TRWS 


CEN 

♦ COO 


SCN 

SPE 


ETC 

HTN 


HTN 

IDC 



1N1522A 

CEN 

182 - 71 

EDL 

SPE 


INI444 

CEN 

402 - 89 

IDC 

IDI 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SSI 

WAB 


SCN 

SPE 


MAL 

SAR 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1406 

CEN 

274 -185 


SSI 


SCN 

SLD 



TRWS 



SAR 

SCE 


ETC 

SCN 


1N1444A 

CEN 

402 - 85 

SPE 

SST 


1N1514 

CEN 

195 

- 29 

SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


SCN 

SPE 



UPI 


CRI 

Dll 




TRWS 


INI407 

CEN 

274 -186 


SSI 


INI 490 

CEI 

278 -118 

DIT 

♦ GSE 



INI 523 

CEN 

187 -200 

ETC 

SCN 


1N1444B 

CEN 

402 - 86 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


SPE 

SSI j 


SCN 

SPE 


ETC 

HTN 


SAR 

SCN 



♦ GSE 

HTN 



UPI 



SSI 


IDC 

IDI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


1N1408 

CEN 

401 - 34 

INI446 

SCN 

283 -176 

MAL 

SAR 



TRWS 



SCE 

SCN 


ETC 

SCN 



SPE 


SCN 

SLD 


1N1514A 

CEN 

195 

- 24 

SSI 

TRWS 


SPE 

SSI 


1N1447 

SCN 

284 - 24 

SPE 

SST 


Dll 

GSE 




WAB 


INI409 

♦CODI 

405 -196 


SPE 



UPI 


HTN 

IDC 



1N1523A 

CEN 

187 -159 

SCN 

SPE 


INI 448 

SCN 

284 - 64 

1N1491 

CEI 

278 -162 

SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SSI 

UTX 



SPE 


CEN 

CRI 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1410 

♦CODI 

411 - 3 

INI449 

SCN 

284 -131 

ETC 

HTN 



TRWS 



SAR 

SCE 


SCN 

SPE 



SPE 


IDC 

IDI 


1N1515 

CEN 

198 -139 

SCN 

SSI 


SSI 

UTX 


INI 450 

SCN 

283 -173 

MAL 

SAR 


CRI 

Dll 



TRWS 

WAB 


1N1411 

♦CODI 

413 -195 


SPE 


SCN 

SLD 


DIT 

♦ GSE 



INI 524 

CEN 

191 - 79 

SCN 

SPE 


1N1451 

SCN 

284 - 21 

SPE 

SST 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


SSI 

UTX 



SPE 


1N1492 

CEI 

278 -191 

SAR 

SCN 



♦ GSE 

HTN 


1N1412 

♦ CODI 

414 -207 

INI 452 

SCN 

284 - 62 

CEN 

CRI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SCN 

SPE 



SPE 


ETC 

HTN 



TRWS 



SCE 

SCN 


SSI 

UTX 


INI453 

SCN 

284 -128 

IDC 

IDI 


1N1515A 

CEN 

198 -134 

SPE 

SSI 


1N1413 

♦CODI 

416 -208 


SPE 


MAL 

SAR 


Dll 

GSE 




TRWS 


SCN 

SPE 


1N1454 

SPE 

298 -134 

SCN 

SLD 


HTN 

IDC 



1N1524A 

CEN 

191 - 40 

SSI 

UTX 



SSI 


SPE 

SST 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


1N1415 

ASI 

281 - 43 

1N1455 

SPE 

298 -173 

INI 507 

CEN 

168 - 7 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


IDC 

SPE 



SSI 


CRI 

Dll 



TRWS 



SAR 

SCE 


SSI 

UPI 


1N1456 

SPE 

299 - 4 

DIT 

♦GSE 


1N1516 

CEN 

202 

- 32 

SCN 

SPE 



WAB 



SSI 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 



SSI 

TRWS 


1N1416 

CEN 

380 - 81 

INI457 

SPE 

299 - 28 

SCN 

SPE 


DIT 

♦GSE 




WAB 


SPE 

SSI 



SSI 


SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 



INI525 

CEN 

195 - 78 

1N1417 

CEN 

382 -116 

INI458 

SPE 

300 -205 

INI 507A 

CEN 

168 - 2 

SAR 

SCN 



CRI 

Dll 


SPE 

SSI 



SSI 


Dll 

GSE 


SPE 

SSI 



♦ GSE 

HTN 
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TRWS 
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TYPE No. 



IN 1525 



(cont.) 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 

TRWS 


INI 525A 

CEN 

195 - 40 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 

TRWS 


INI 526 

CEN 

198 -186 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 

TRWS 


1N1526A 

CEN 

198 -151 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 

TRWS 


INI527 

CEN 

202 - 78 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 

TRWS 


1N1527A 

CEN 

202 - 43 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

TRWS 


INI 528 

CEN 

205 -115 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 

TRWS 


INI 528A 

CEN 

205 - 79 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

TRWS 


INI 530 

♦GSE 

183 - 30 

SPE 

SSI 


STI 

TRWS 


1N1530A 

♦GSE 

183 - 31 

SPE 

SSI 


STI 

TIC 

TRWS 


INI 537 

ASI 

285 - 96 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

IDC 


♦MAL 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 



UPI 


INI538 

ASI 

285 -106 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

IDC 


♦ MAL 

SAR 


SCN 

SPE 


SSI 

UPI 



WAB 


INI539 

ASI 

285 -114 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦ MAL 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


SSI 

UPI 


INI 540 

ASI 

285 -123 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

IDC 


♦ MAL 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 



UPI 


INI 541 

ASI 

285 -132 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦ MAL 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


SSI 

UPI 


INI542 

ASI 

285 -140 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦ MAL 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


SSI 

UPI 


INI 543 

ASI 

285 -147 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦ MAL 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 



SSI 


INI544 

ASI 

285 -157 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦ MAL 


cont.next col. 




1. TYPE No. 


la 1 in. 

llvi 

TYPE No. 

mHH 

1N1544 ~~ 



(cont.) 

SAR 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 



UPI 


INI 551 

ASI 

280 -111 

CEN 

ETC 


HTN 

IDC 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


1N1552 

ASI 

280 -209 

CEN 

ETC 


HTN 

IDC 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 



UPI 


1N1553 

ASI 

281 - 26 

CEN 

ETC 


HTN 

IDC 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 



UPI 


INI 554 

ASI 

281 -114 

CEN 

ETC 


HTN 

IDC 


SCN 

SOD 


SPE 

SSI 



UPI 


INI 555 

ASI 

281 -148 

CEN 

CRI 


ETC 

HTN 


IDC 

SCN 


SOD 

SPE 



SSI 


INI556 

CEI 

278 - 33 

CEN 

CRI 


ETC 

HTN 


SCN 

SPE 



UPI 


INI 557 

CEI 

278 - 81 

CEN 

CRI 


ETC 

HTN 


IDC 

SCN 


SPE 

UPI 


INI 558 

CEN 

278 -116 

ETC 

HTN 


SCN 

SPE 



UPI 


INI 559 

CEI 

278 -161 

CEN 

ETC 


HTN 

SCN 


SPE 

UPI 


1N1560 

CEI 

278 -190 

CEN 

ETC 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


INI 563 

SPE 

283 -148 

SSI 

UTX 


INI 563A 

SPE 

283 -149 

UPI 

UTX 


INI 564 

SPE 

283 -213 

SSI 

UTX 


INI 564A 

SPE 

283 -214 


UTX 


INI 565 

SPE 

284 - 47 

SSI 

UTX 


1N1565A 

SPE 

284 - 48 


UTX 


INI 566 

SPE 

284 -100 

SSI 

UTX 


1N1566A 

SPE 

284 -101 


UTX 


INI567 

SPE 

284 -152 


SSI 


INI568 

SPE 

284 -202 


SSI 


INI 575 

SPE 

289 -177 


UTX 


INI576 

SPE 

289 -183 


UTX 


INI 577 

SPE 

289 -189 


UTX 


INI578 

SPE 

289 -192 


UTX 


1N1581 

ASI 

287 -207 

CEI 

CEN 


COO 

CRI 


Dll 

EDL 


ETC 

GTC 


HTN 

IDC 


IDI 

PRX 


SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


SPE 

♦ SSEI 


SSI 

SST 


THEF 

UPI 

WAB 


1N1582 

ASI 

288 - 51 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


PRX 

SAR 


SCN 

SLD 


SOD 

SPE 


♦ SSEI 

SSI 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


INI 583 

ASI 

288 -134 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


cont.next col. 




CROSS INDEX 





INI583 
(cont.) 

CRI 


Dll 

EDL 


ETC 

GTC 


HTN 

IDI 


PRX 

SAR 


SCN 

SLD 


SOD 

SPE 


♦ SSEI 

SSI 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


INI584 

ASI 

288 -163 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDI 

PRX 


SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


SPE 

SSI 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


INI 585 

ASI 

289 - 11 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


PRX 

SAR 


SCN 

SLD 


SOD 

SPE 


♦SSEI 

SSI 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


INI 586 

ASI 

289 - 29 

CDIL 

CEI 


CEN 

COO 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


IDC 

IDI 


PRX 

SAR 


SCN 

SLD 


SOD 

SSI 


SST 

THEF 


INI 587 

WAB 

ASI 

289 - 93 

CDIL 

CEI 


CEN 

♦ COO 


Dll 

EDL 


ETC 

GTC 


HTN 

IDC 


IDI 

PRX 


SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


SPE 

♦SSEI 


SSI 

SST 


THEF 

WAB 


INI 588 

CEN 

168 - 75 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1588A 

WAB 

CEN 

168 - 74 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


INI 589 

CEN 

170 -152 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


INI 589A 

CEN 

170 -151 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


INI 590 

CEN 

173 -124 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1590A 

CEN 

173 -123 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


INI 591 

CEN 

178 -201 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1591A 

WAB 

CEN 

178 -200 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


INI592 

CEN 

182 -185 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

INRJ 


MSC 

SAR 


cont. next col. 




D.A.T. 


A-Registered with JEDEC ♦ 

by this manufacturer 



TYPE No. 

MFRS 

mmrm 

1N1592 

(cont.) 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1592A 

CEN 

182 -184 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


INRJ 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 

WAB 


1N1593 

CEN 

188 - 86 

CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


SIEG 

SPE 


SSI 

UPI 

WAB 


1N1593A 

CEN 

188 - 85 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

WAB 


INI 594 

CEN 

191 -174 

CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 

WAB 


1N1594A 

CEN 

191 -173 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


UPI 

WAB 


INI 595 

CEN 

195 -170 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

WAB 


1N1595A 

CEN 

195 -169 

| Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

WAB 


INI 596 

CEN 

199 - 70 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


SIEG 

SPE 

SSI 


1N1596A 

CEN 

199 - 69 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

UPI 


INI 597 

CEN 

202 -167 

CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1597A 

CEN 

202 -166 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 

WAB 


INI598 

CEN 

206 - 5 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


SIEG 

SPE 


SSI 

WAB 


1N1598A 

CEN 

206 - 4 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


SCN 

SPE 


SSI 

WAB 


INI 599 

CEN 

377 -104 

CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SCE 

SCN 

1 

SIEG 

SPE 

SSI 


1N1599A 

CEN 

377 -100 

Dll 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 


SCN 

SPE 

SSI 


INI 600 

CEN 

378 - 25 

CRI 

♦ GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1600A 
cont.next col. 

CEN 

378 - 21 





st avaiia 

bie 


GSE 
I DC 
SCE 
SPE 
SSI 

CEN 378 -113 
Dll 
HTN 
MSC 
SCN 
SPE 
WAB 

CEN 378 -108 

GSE 

I DC 

SCE 

SPE 

SSI 

CEN 379 - 54 

Dll 

HTN 

MSC 

SCE 

SIEG 

SSI 

WAB 

CEN 379 - 42 

GSE 

I DC 

SAR 

SCN 

SSI 

WAB 

CEN 380 - 94 

Dll 

HTN 

MSC 

SCE 

SIEG 

SSI 

TRWS 

CEN 380 - 82 

GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

TRWS 

CEN 381 -123 
Dll 

♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
TRWS 

CEN 381 -108 

ETC 

HTN 

MSC 

SCE 

SPE 

TRWS 

CEN 382 -132 
Dll 

♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
TRWS 
WAB 

CEN 382 -117 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SPE 
TRW 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
TRW 
WAB 
CEN 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SPE 
TRW 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SIEG 
SSI 
UPI 
CEN 
ETC 
HTN 
MSC 
SCN 
TRW: 

UPI 
CEN 
Dll 


21 











1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( II 

i TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 




liPKHllftM 


MFRS 

Pa&Line 



lifMIliM 


UfliasKi 

ftgEOTlT:11 

1 N 16 O 8 



1N1615 



INI 646 



INI 690 






(cont.) 

ETC 


(cont.) 

SLCB 


(cont.) 

ETC 




■HM 

(cont.) 

PDE 


♦GSE 

HTN 


SLD 

SPE 


HTN 

SCN 


INI 691 

SPE 

403 -209 

SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SSI 

SST 



SPE 



SSI 


♦SOD 

SPE 


SCE 

SCN 


UPI 

WAB 


INI 647 

CEN 

278 - 60 

INI 692 

ASI 

277 - 98 


SSI 


SIEG 

SPE 


1N1615A 

AMR 

291 - 22 

ETC 

HTN 


CEI 

CEN 


1N1730A 

ATRWS 

401 - 23 

SSI 

TRWS 


ASI 

CEN 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 


EDL 

HTN 



WAB 


ETC 

HSE 



UPI 


IDC 

IDI 


IDC 

SCN 


INI608A 

CEN 

386 -119 

HTN 

IDC 


INI648 

CEN 

278 - 86 

MAL 

MIC 


SPE 

SSI 


Dll 

ETC 


SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


SAR 

SCN 


1N1731 

ATRWS 

411 - 7 

GSE 

HTN 


SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


SLD 

SPE 


ASI 

♦CODI 


IDC 

MSC 


SSI 

UPI 



UPI 


SST 

WAB 


CSD 

Dll 


SCE 

SCN 


1N1615R 

AMR 

293 - 20 

INI649 

CEN 

278 -105 

INI 693 

ASI 

277 -113 

EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


CEI 

CEN 


IDC 

PDE 



TRWS 


SPE 

UPI 


HTN 

SCN 


CRI 

ETC 


SAR 

SCN 


INI609 

AMR 

387 -192 


WAB 


SPE 

UPI 


HTN 

IDC 


♦ SOD 

SPE 


CEN 

CRI 


1N1616 

ASOD 

291 - 39 

1N1650 

CEN 

278 -117 

IDI 

MAL 


SSI 

WAB 


Dll 

ETC 


AMR 

ASI 


CRI 

ETC 


SAR 

SCN 


1N1731A 

ATRWS 

410 -207 

♦GSE 

HTN 


CEI 

CEN 


HTN 

SCN 


SLD 

SPE 


EDL 

HTN 


IDC 

MSC 


♦COO 

CRI 


SPE 

UPI 


SST 

UPI 


IDC 

SCN 


SCE 

SCN 


Dll 

♦ DIT 


1N1651 

CEN 

278 -141 


WAB 


SPE 

SSI 

• 

SIEG 

SPE 


EDL 

ETC 


CRI 

ETC 


1N1694 

CEI 

277 -127 


UPI 


SSI 

TRWS 


GTC 

HSE 


HTN 

SCN 


CEN 

CRI 


INI 732 

ATRWS 

414 -211 

1N1609A 

AMR 

387 -177 

HTN 

IDC 


SPE 

UPI 


ETC 

HTN 


ASI 

♦CODI 


CEN 

Dll 


IDI 

♦ PRX 


INI 652 

CEN 

278 -178 

IDC 

IDI 


CRI 

CSD 


ETC 

GSE 


SAR 

SCN 


CRI 

ETC 


MAL 

SAR 


Dll 

EDL 


HTN 

IDC 


SLCB 

SLD 


HTN 

SCN 


SCN 

SLD 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 


SPE 

SSI 



SPE 


SPE 

SST 


PDE 

SAR 


SCN 

SPE 


UPI 

WAB 


INI 653 

CEN 

278 -213 

SSY 

UPI 


SCN 

♦ SOD 


SSI 

TRWS 


1N1616A 

AMR 

291 - 56 

CRI 

ETC 


INI 695 

CEI 

277 -140 

SPE 

SSI 


1N1612 

ASOD 

290 -107 

ASI 

CEN 


HTN 

SCN 


CEN 

CRI 



WAB 


AMR 

ASI 


ETC 

HSE 



SPE 


ETC 

HTN 


1N1732A 

ATRWS 

414 -195 

CEI 

CEN 


IDC 

SAR 


INI660 

CEN 

306 -193 

IDC 

IDI 


EDL 

IDC 


COO 

CRI 


SCN 

SOD 


COO 

EDL 


MAL 

SAR 


SCN 

SPE 


Dll 

EDL 


SPE 

SSI 


ETC 

HSE 


SCN 

SLD 



SSI 


ETC 

GTC 


1N1616R 

AMR 

293 - 26 

HTN 

SPE 


SPE 

SST 


1N1733 

ATRWS 

419 - 78 

HSE 

HTN 



ETC 


SSI 

UPI 


SSY 

UPI 


ASI 

♦CODI 


IDC 

IDI 


1N1617 

ASAR 

283 -174 

INI 661 

ASI 

306 -194 

INI 696 

CEI 

277 -155 

CRI 

CSD 


♦PRX 

SAR 


AMR 

CEN 


CEN 

COO 


CEN 

ETC 


Dll 

EDL 


SCN 

SLCB 


CRI 

♦ DIT 


EDL 

ETC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


SPE 

UPI 


HSE 

HTN 


IDI 

MAL 


PDE 

SAR 


SSI 

SST 


1N1618 

ASAR 

284 - 22 

SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


SCN 

♦SOD 


UPI 

WAB 


AMR 

CEN 


UPI 

WAB 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 


1N1612A 

AMR 

290 -127 

CRI 

♦ DIT 


1N1662 

CEN 

306 -195 

SST 

UPI 


UPI 

WAB 


ASI 

CEN 


SPE 

UPI 


COO 

EDL 


1N1697 

ASI 

277 -166 

1N1733A 

ATRWS 

419 - 72 

ETC 

HSE 


1N1619 

ASAR 

284 - 63 

ETC 

HSE 


CEI 

CEN 


ASI 

EDL 


IDC 

SAR 


AMR 

CEN 


HTN 

SPE 


ETC 

HTN 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


CRI 

SPE 


SSI 

UPI 


IDC 

IDI 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



UPI 


1N1663 

CEN 

306 -196 

MAL 

SAR 



WAB 



UPI 


INI 620 

ASAR 

284 -129 

COO 

EDL 


SCN 

SLD 


INI 734 

ATRWS 

423 -103 

1N1612R 

AMR 

292 -218 

AMR 

CEN 


ETC 

HSE 


SPE 

SST 


ASI 

♦CODI 


CEN 

ETC 


CRI 

SPE 


HTN 

SPE 



WAB 


CRI 

CSD 


SPE 

SSI 



UPI 


SSI 

UPI 


1N1698 

♦CODI 

425 - 53 

Dll 

EDL 



UPI 


1N1621 

A ♦SAR 

294 - 12 

INI 664 

CEN 

306 -197 

HTN 

SCN 


HTN 

IDC 


1N1613 

ASOD 

290 -133 

AMR 

CEN 


COO 

EDL 


SPE 

UTX 


PDE 

SAR 


AMR 

ASI 


CRI 

SPE 


ETC 

HSE 


1N1699 

♦CODI 

427 -127 

SCN 

♦SOD 


CEI 

CEN 


INI622 

A ♦SAR 

294 - 45 

HTN 

SPE 


HTN 

SCN 


SPE 

SSI 


COO 

CRI 


AMR 

CEN 


SSI 

UPI 


SPE 

UTX 



WAB 


Dll 

EDL 


CRI 

SPE 


INI665 

CEN 

306 -199 

INI 700 

♦CODI 

428 -114 

INI734A 

ATRWS 

423 -101 

ETC 

GTC 


INI 623 

A ♦SAR 

294 - 68 

COO 

EDL 


HTN 

SCN 


ASI 

EDL 


HSE 

HTN 


AMR 

CEN 


ETC 

HSE 


SPE 

UTX 


IDC 

SCN 


IDC 

IDI 


CRI 

SPE 


HTN 

SPE 


INI 701 

CEN 

275 -205 

SPE 

SSI 


♦PRX 

SAR 


INI 624 

A ♦SAR 

294 - 91 

SSI 

UPI 


HTN 

IDC 



WAB 


SCN 

SLCB 


AMR 

CEN 


INI 666 

CEN 

306 -200 

SAR 

SCN 


INI735 

CODI 

174 - 95 

SLD 

SPE 



SPE 


COO 

CRI 


SPE 

UPI 


CRI 

Dll 


SSI 

SST 


INI625 

EDL 

232 - 83 

EDL 

HSE 


INI702 

CEN 

275 -212 

♦ GSE 

HTN 


TIC 

UPI 



SPE 


HTN 

SPE 


HTN 

IDC 


IDC 

PDE 



WAB 


1N1625A 

EDL 

232 - 85 

SSI 

UPI 


SAR 

SCN 


SCE 

SIEG 


1N1613A 

AMR 

290 -155 


SPE 


INI 670 

COO 

309 - 35 

SPE 

UPI 


SPE 

♦SSI 


ASI 

CEN 


INI626 

EDL 

232 - 84 

CRI 

HSE 


INI 703 

CEN 

276 - 2 

STI 

TRWS 


ETC 

HSE 


1N1626A 

EDL 

232 - 86 

HTN 

SPE 


HTN 

IDC 


INI 736 

CODI 

191 -196 

IDC 

SAR 



SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


SCN 

SLD 


INI 627 

EDL 

232 - 99 

1N1671 

COO 

309 - 40 

SPE 

UPI 


♦GSE 

HTN 


SOD 

SPE 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 704 

CEN 

276 - 9 

IDC 

MSC 


SSI 

UPI 


INI 628 

EDL 

232 -100 

HSE 

HTN 


HTN 

SAR 


PDE 

SCE 


1N1613R 

AMR 

293 - 4 


SPE 


SPE 

SSI 


SCN 

SPE 


SIEG 

SPE 


CEN 

ETC 


INI 629 

EDL 

232 -101 

INI 672 

COO 

309 - 43 


UPI 


♦SSI 

STI 


SPE 

SSI 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 705 

CEN 

276 - 17 


TRWS 



UPI 


INI 630 

EDL 

232 -102 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


1N1736A 

CODI 

191 -197 

1N1614 

ASOD 

290 -165 


SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


Dll 

♦GSE 


AMR 

ASI 


INI 631 

EDL 

232 -103 

INI 673 

COO 

309 - 50 

SPE 

UPI 


IDC 

PDE 


CEI 

CEN 



SPE 


CRI 

ETC 


INI706 

CEN 

276 - 25 

SCE 

SPE 


COO 

CRI 


INI 632 

EDL 

232 -104 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


♦SSI 

STI 


Dll 

♦ DIT 



SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 



TRWS 


EDL 

ETC 


INI 633 

EDL 

232 -105 

INI 674 

COO 

309 - 54 


SPE 


INI 737 

CODI 

199 -100 

GTC 

HSE 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 707 

CEN 

276 -140 

CRI 

Dll 


HTN 

IDC 


INI 634 

EDL 

232 -106 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


IDI 

♦ PRX 



SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


IDC 

PDE 


SAR 

SCN 


1N1635 

EDL 

232 -130 

INI 675 

COO 

309 - 61 


SPE 


SCE 

SIEG 


SLCB 

SPE 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 708 

CEN 

276 -156 

SPE 

♦ SSI 


SSI 

SST 


INI636 

EDL 

232 -131 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


STI 

TRWS 


TIC 

UPI 


IDC 

SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


1N1737A 

CODI 

199 -101 


WAB 


1N1637 

EDL 

232 -132 

INI 676 

HTN 

309 - 66 


SPE 


Dll 

♦GSE 


1N1614A 

AMR 

290 -193 


SPE 


SPE 

SSI 


INI 709 

CEN 

276 -181 

IDC 

MSC 


ASI 

CEN 


1N1638 

EDL 

232 -133 

INI 680 

SPE 

302 -152 

HTN 

IDC 


PDE 

SCE 


ETC 

HSE 



SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


SPE 

♦ SSI 


IDC 

SAR 


INI 639 

EDL 

232 -134 

INI 681 

SPE 

302 -177 

SPE 

UPI 


STI 

TRWS 


SCN 

SOD 



SPE 



SSI 


1N1710 

CEN 

276 -202 

INI738 

CODI 

204 - 82 

SPE 

SSI 


INI 640 

EDL 

232 -186 

INI 682 

SPE 

302 -183 

HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


SST 

UPI 



SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


1N1614R 

AMR 

293 - 13 

INI 641 

EDL 

232 -187 

INI 683 

SPE 

302 -187 

SPE 

UPI 


IDC 

PDE 


CEN 

ETC 


IDC 

SPE 



SSI 


1N1711 

CEN 

276 -220 

SCE 

SIEG 


SSI 

UPI 


INI 642 

EDL 

232 -188 

1N1684 

SPE 

302 -206 

HTN 

IDC 


SPE 

♦SSI 


1N1615 

ASOD 

290 -217 

SPE 

UTX 



SSI 


SAR 

SCN 


STI 

TRWS 


AMR 

ASI 


INI 644 

AMR 

277 -208 

INI 685 

SPE 

302 -213 

SPE 

UPI 


1N1738A 

CODI 

204 - 83 

CEI 

CEN 


CEN 

ETC 



SSI 


1N1712 

CEN 

277 - 27 

Dll 

♦GSE 


COO 

CRI 


HTN 

IDC 


INI686 

SPE 

302 -217 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


Dll 

♦ DIT 


SCN 

SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


MSC 

PDE 


EDL 

ETC 


1N1645 

AMR 

278 - 20 

INI 687 

SPE 

303 - 9 


SPE 


SCE 

SPE 


GTC 

HSE 


CEN 

ETC 



SSI 


INI 730 

ATRWS 

401 - 44 

♦ SSI 

STI 


HTN 

IDC 


HTN 

SCN 


INI 688 

SPE 

303 - 12 

CODI 

CSD 



TRWS 


IDI 

♦ PRX 



SPE 



SSI 


Dll 

EDL 


INI 739 

CODI 

207 -150 

SAR 

SCN 


INI 646 

CEN 

278 - 36 

INI 689 

SPE 

303 - 29 

HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


contnext col. 



cont.next col. 




SSI 


contnext col. 
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1. TYPE No. CROSS 


MFRS Pq&Line TYPE No. 
AMR 424-181 1N1767A 
>DI CRI (cont.) 

1 HTN SAR 

N SOD SON 


SPE 

♦SSI 

STI 

TRWS 

)A 

CODI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

PDE 

SCE 

SPE 

♦SSI 

) 

STI 

TRWS 

CODI 

CRI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

PDE 

SCE 

SIEG 

SPE 

♦SSI 

STI 

TRWS 

)A 

CODI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

PDE 

SCE 

SPE 

♦SSI 

STI 

1 

TRWS 

CODI 

CRI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

PDE 

SCE 

SIEG 

SPE 

♦SSI 

STI 

TRWS 


1N1741A 

Dll 

HTN 

PDE 

SPE 

STI 

1N1742 

CRI 
♦GSE 
I DC 
SCE 
SPE 
STI 

1N1742A 

Dll 

HTN 

MSC 

SCE 

♦SSI 


INI 760 

-126 ♦CODI 

Dll 
HTN 
SOD 


CODI 212 

♦ GSE 
IDC 
SCE 

♦ SSI 
TRWS 
CODI 213 
Dll 

HTN 

PDE 

SIEG 

♦SSI 
TRWS 
CODI 213 

♦GSE 
IDC 
PDE 
SPE 
STI 
TRWS 
SPE 187 

♦CODI 411 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 411 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 413 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 413 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦ CODI 416 
Dll 

HTN 

SOD 

SSI 

UTX 

♦CODI 416 
EDL 
SCN 
SPE 
UTX 

AMR 421 

EDL 

SCN 

SSI 

UTX 

AMR 421 

CRI 

EDL 

SCN 

SSI 

UTX 

AMR 423 

CRI 

HTN 

SOD 

UTX 

AMR 423 

CRI 

EDL 

SCN 

SSI 

UTX 


INI 763 

CEN 

EDL 

-146 SAR 

SPE 

INI 763A 

CEI 

EDL 

HTN 

SCN 

■160 

- 32 1N1764 

ASI 

CRI 

HTN 

SAR 

SPE 

■ 36 1N1764A 

CEI 

EDL 

HTN 

SCN 

INI 765 

■198 >APD 

CRI 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 

■201 SPE 


1N1769A 

APD 

Dll 

GSE 

IDC 

SCE 

SSI 

INI770 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SPE 

1N1770A SST 

APD 

Dll 

GSE 

IDC 

SCE 

SPE 

1N1771 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 

1N1771A 

APD 

Dll 

GSE 

IDC 

SCE 

SSI 


1N1767A 
I APD 

Dll 
GSE 

cont.next col. 



INDEX 


MFRS 


IDC 

SCE 

SSI 

TRWS 

AMR 180 

CEN 

Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SST 
TRWS 
AMR 180 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
AMR 182 
CEN 
Dll 

♦ GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SST 
TRWS 
AMR 182 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
AMR 185 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SSI 
TRWS 
AMR 185 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
SSI 
TRWS 
AMR 187 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SSI 
TRWS 
AMR 187 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
WAB 

AMR 189 

CEN 

Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SST 
TRWS 
AMR 189 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
AMR 191 
CEN 
Dll 

♦GSE 

IDC 

SCE 

SLD 

SSI 

TRWS 

UP1 

AMR 191 

CEN 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SSI 

WAB 

AMR 193 

CEN 

Dll 

♦GSE 

IDC 

SCE 

SLD 

SSI 

TRWS 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


1192 -208'|1N1781 
(cont.) 


INI777 

♦APD 

CRI 

ETC 

■104 HTN 

SAR 
SCN 
SPE 
SST 

1N1777A 

APD 

Dll 

■201 GSE 

IDC 
SCE 
SSI 

INI 778 

♦APD 

CRI 

ETC 

■161 HTN 

SAR 
SCN 
SPE 
SST 

INI778A 

APD 

Dll 

■109 GSE 

IDC 
SCE 
SSI 

INI 779 

♦ APD 
CRI 
ETC 
HTN 

■ 75 SAR 

SCN 
SSI 

1N1779A 

APD 

Dll 

80 GSE 

IDC 
SCE 
SSI 

INI 780 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

41 SCN 

SPE 
SST 
UPI 

1N1780A 

APD 

Dll 

GSE 

27 SAR 

SCN 

1N1781 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

cont.next col. 


CEN 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

TRWS 

AMR 195-79 


ETC 

♦GSE 

HTN 

IDC 

SAR 

SCE 

SCN 

SLD 

SPE 

SSI 

SST 

TRWS 

WAB 

>A 

AMR 

APD 

CEN 

Dll 

ETC 

GSE 

HTN 

IDC 

SAR 

SCE 

SCN 

SPE 

5 

SSI 

TRWS 

AMR 

♦APD 

CEN 

CRI 

Dll 


SCE 

SLD 

1N1781A SST 

APD 

Dll 

GSE 

SAR 

SCN 

SSI 

1N1782 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SPE 

ccrr 

1N1782A 

APD 

Dll 

GSE 

SAR 

SCN 

SSI 

INI 783 


IDC 


♦APD 

CEN 

SCE 


CRI 

Dll 

SLD 


ETC 

♦GSE 

SSI 


HTN 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

AMR 

196 -137 

SCN 

SLD 

CEN 


SSI 

SST 

ETC 


TRWS 

UPI 

HTN 


1N1783A 

AMR 

SAR 


APD 

CEN 

SCN 


Dll 

ETC 

SSI 


♦GSE 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

AMR 

198 -187 

SCN 

SSI 

CEN 



TRWS 

Dll 


INI784 

AMR 


IDC 


CRI 

Dll 

SCE 


ETC 

♦GSE 

SLD 


HTN 

IDC 

SSI 


SAR 

SCE 

TRWS 


SCN 

SLD 

AMR 

198 -152 

SSI 

SST 

CEN 


TRWS 

WAB 

ETC 


1N1784A 

AMR 

HTN 


APD 

CEN 

SAR 


Dll 

ETC 

SCN 


♦GSE 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

WAB 


SCN 

SPE 

AMR 

200 -178 

SSI 

TRWS 

CEN 


INI 785 

AMR 

Dll 


♦APD 

CEN 

♦GSE 


CRI 

Dll 

IDC 


ETC 

♦GSE 

SCE 


HTN 

IDC 

SLD 


SAR 

SCE 

SSI 


SCN 

SLD 

TRWS 


SPE 

SSI 

AMR 

200 -144 

SST 

TRWS 

CEN 



WAB 

ETC 


1N1785A 

AMR 

HTN 


APD 

CEN 

SAR 


Dll 

ETC 

SCN 


♦GSE 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

AMR 

200 -179 

SCN 

SSI 

CEN 



TRWS 

Dll 


1N1786 

AMR 

♦GSE 


♦APD 

CEN 

IDC 


CRI 

Dll 

SCE 


ETC 

♦GSE 

SLD 


HTN 

IDC 

SST 


SAR 

SCE 

TRWS 


SCN 

SLD 

AMR 

200 -145 

SPE 

SSI 

CEN 


SST 

TRWS 

ETC 



UPI 

HTN 


1N1786A 

AMR 

SAR 


APD 

CEN 

SCN 


Dll 

ETC 

TRWS 


♦GSE 

IDC 

AMR 

203 -175 

SAR 

SCE 

CEN 


SCN 

SSI 

Dll 



TRWS 

♦ GSE 


INI 787 

AMR 

IDC 


♦APD 

CEN 

SCE 


CRI 

Dll 

SLD 


ETC 

♦GSE 

SSI 


HTN 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

WAB 


SCN 

SLD 

AMR 

200 -146 

SSI 

SST 

CEN 


1N1787A 

AMR 

ETC 


APD 

CEN 

IDC 


Dll 

ETC 

SCE 


♦ GSE 

IDC 

SSI 


SAR 

SCE 

TRWS 


SCN 

SSI 

AMR 

205 -116 

INI 788 

AMR 

CEN 


♦APD 

CEN 

Dll 


CRI 

Dll 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 

IDC 


HTN 

cont.next Daae 
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1 . 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

msxsm 

TYPE No. 

niasK] 

StHSSIS 

TYPE No. 

MFRS 

rarafnTa 





MFRS 

[sffRIfiTSB 

1N1768 



1N1796 

1 1 1 ■ 

221 - 87 

1N1804A ” 



El 1:1 IiTilHBHMI 




1N1817 



(cont.) 

SAR 


CEN 

CRI 


(cont.) 

♦GSE 


(cont.) 

IDC 



(cont.) 

MSC 


SCE 

SCN 


Dll 

ETC 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 



SAR 

SCE 


SLD 

SSI 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SAR 


SCN 

SSI 



SCN 

SIEG 



SST 


IDC 

SAR 


SCE 

SCN 


1N1810B 

AMR 

396 

-186 

1N1817A 

AMR 

384 - 2 

1N1788A 

AMR 

214 - 29 

SCE 

SCN 



SSI 


CEN 

♦GSE 



CEN 

Dll 


APD 

CEN 



SSI 


1N1804B 

AMR 

378 -171 

IDC 

SAR 



ESP 

ETC 


Dll 

ETC 


1N1796A 

AMR 

221 - 70 

CEN 

♦GSE 


1N1811 

AMR 

397 

- 62 

♦GSE 

HTN 


♦GSE 

IDC 


CEN 

Dll 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 



IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 


INI805 

AMR 

379 - 55 

Dll 

ESP 



SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 




SCN 



UP! 


SCE 

SCN 


Dll 

♦GSE 


HTN 

IDC 



1N1817C 

♦GSE 

384 - 18 

INI 789 

AMR 

215 - 35 


SSI 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 




MSC 


♦APD 

CEN 


INI797 

AMR 

222 - 37 

MSC 

SAR 


SCN 

SIEG 



1N1818 

AMR 

384 -115 

CRI 

Dll 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 



SSI 



CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 


SIEG 



1N1811A 

AMR 

397 

- 51 

ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 



TRWS 


CEN 

Dll 



♦ GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


IDC 

SAR 


1N1805A 

AMR 

379 - 43 

ESP 

ETC 



IDC 

MSC 


SCN 

SLD 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


♦ GSE 

HTN 



SAR 

SCE 


SPE 

SSI 



SSI 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 



SCN 

SIEG 


SST 

WAB 


1N1797A 

AMR 

222 - 21 

IDC 

MSC 


SCE 

SCN 



1N1818A 

AMR 

384 -102 

1N1789A 

AMR 

215 - 14 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 



SSI 



CEN 

Dll 


APD 

CEN 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SSI 


1N1811B 

AMR 

397 

- 75 

ESP 

ETC 


Dll 

ETC 


IDC 

SAR 



TRWS 


CEN 

♦ GSE 



♦ GSE 

HTN 


♦GSE 

IDC 


SCE 

SCN 


1N1805B 

AMR 

379 - 65 

IDC 

SAR 



IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 


CEN 

♦GSE 


1N1812 

AMR 

398 

- 5 

SAR 

SCE 


SCN 

SSI 



WAB 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 




SCN 


INI 790 

AMR 

216 - 41 

INI798 

AMR 

222 -182 

INI 806 

AMR 

379 -186 

Dll 

ESP 



1N1818C 

♦GSE 

384 -116 

♦APD 

CEN 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


ETC 

♦ GSE 




MSC 


CRI 

Dll 


Dll 

ETC 


Dll 

♦GSE 


HTN 

MSC 



1N1819 

AMR 

385 - 79 

ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 



CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


IDC 

SAR 


MSC 

SAR 


SIEG 

SSI 



Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


1N1812A 

AMR 

397 -189 

ETC 

♦GSE 


SCN 

SLD 



SSI 


SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 



HTN 

IDC 


SSI 

SST 


INI798A 

AMR 

222 -166 


TRWS 


ESP 

ETC 



MSC 

SAR 


1N1790A 

AMR 

216 - 21 

CEN 

Dll 


1N1806A 

AMR 

379 -176 

♦GSE 

HTN 



SCE 

SCN 


APD 

CEN 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


MSC 

SCE 




SIEG 


Dll 

ETC 


IDC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SSI 



1N1819A 

AMR 

385 - 65 

♦GSE 

IDC 


SCE 

SCN 


IDC 

MSC 


1N1812B 

AMR 

398 

- 18 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 



SSI 


SAR 

SCE 


CEN 

♦GSE 



ESP 

ETC 


SCN 

SSI 


INI799 

AMR 

224 - 26 

SCN 




SAR 



♦GSE 

HTN 


1N1791 

AMR 

217 - 21 

CEN 

CRI 



TRWS 


1N1813 

AMR 

398 

- 86 

IDC 

MSC 


♦APD 

CEN 


Dll 

ETC 


1N1806B 

AMR 

379 -196 

CEN 

Dll 



SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


ESP 

ETC 




SCN 


ETC 

♦GSE 


SAR 

SCE 


IDC 

SAR 


♦GSE 

HTN 



1N1819C 

♦GSE 

385 - 80 

HTN 

IDC 


SCN 

SSI 



AMR 

380 - 95 

MSC 

SCE 



MSC 

SPE 


SAR 

SCE 



WAB 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



1N1820 

AMR 

386 - 28 

SCN 

SLD 


INI799A 

AMR 

224 - 10 

Dll 

♦GSE 



SSI 



CEN 

CRI 


SSI 

SST 


CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


1N1813A 

AMR 

398 

- 77 

Dll 

ESP 


1N1791A 

AMR 

217 - 1 

ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 


CEN 

Dll 



ETC 

♦GSE 


APD 

CEN 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


Dll 

ETC 


SCN 

SSI 


SIEG 

SPE 


♦GSE 

HTN 



MSC 

SAR 


♦GSE 

IDC 


INI 800 

AMR 

224 -158 


TRWS 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


CEN 

CRI 


1N1807A 

AMR 

380 - 83 

SCN 

SSI 




SIEG 


SCN 

SSI 


Dll 

ETC 


CEN 

Dll 


1N1813B 

AMR 

398 

- 95 

1N1820A 

AMR 

386 - 15 

INI 792 

AMR 

218 - 4 

♦GSE 

HTN 


♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 



CEN 

Dll 


APD 

CEN 


SAR 

SCE 


IDC 

MSC 



SAR 



ESP 

ETC 


CRI 

Dll 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 


1N1814 

AMR 

399 

- 11 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


1N1800A 

AMR 

224 -143 

SCN 

SPE 


CEN 

CRI 



IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


SSI 

TRWS 


Dll 

ESP 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 



WAB 


ETC 

♦GSE 




SCN 


SCN 

SLD 


SAR 

SCE 


1N1807B 

AMR 

Emm 

HTN 

MSC 



1N1820C 

♦GSE 

386 - 29 

SSI 

SST 


SCN 

SSI 


CEN 

♦GSE 


SAR 

SCE 




MSC 


1N1792A 

AMR 

217 -184 

1N1801 

AMR 

225 -165 


SAR 


SCN 

SIEG 



1N1821 

AMR 

386 -134 

CEN 

Dll 


CEN 

CRI 


INI808 

AMR 

381 - 16 

SPE 

SSI 



CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 


CEN 

CRI 


1N1814A 

AMR 

399 

- 2 

Dll 

ESP 


IDC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


Dll 

♦GSE 


CEN 

Dll 



ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


IDC 

SAR 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 



HTN 

IDC 



SSI 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 



MSC 

SAR 


INI793 

AMR 

218 -183 


SSI 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 



SCE 

SCN 


APD 

CEN 


1N1801A 

AMR 

225 -148 

SIEG 

SSI 


SCE 

SCN 




SIEG 


CRI 

Dll 


CEN 

Dll 



TRWS 



SSI 



1N1821A 

AMR 

386 -120 

ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


1N1808A 

AMR 

381 - 4 

1N1814B 

AMR 

399 

- 21 

CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


CEN 

♦ GSE 



ESP 

ETC 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


♦GSE 

HTN 



SAR 



♦GSE 

HTN 


SCN 

SLD 


INI802 

AMR 

226 -168 

IDC 

MSC 


1N1815 

AMR 

399 -108 

IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


SAR 

SCE 


CEN 

CRI 



SAR 

SCE 



SST 


Dll 

ETC 


SCN 

SSI 


Dll 

ESP 




SCN 


1N1793A 

AMR 

218 -163 

♦GSE 

HTN 



TRWS 


ETC 

♦GSE 



1N1821C 

♦GSE 

386 -135 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


1N1808B 

AMR 

381 - 26 

HTN 

MSC 




MSC 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SPE 


CEN 

♦GSE 


SCE 

SCN 



1N1822 

AMR 

387 - 50 

IDC 

SAR 


SSI 

WAB 


IDC 

SAR 



SIEG 



CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N1802A 

AMR 

226 -152 

INI 809 

AMR 

396 - 86 

1N1815A 

AMR 

399 

- 99 

Dll 

ESP 



SSI 


CEN 

Dll 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 



ETC 

♦GSE 


INI 794 

AMR 

219 -163 

ETC 

♦ GSE 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SAR 

SCE 


ETC 

♦ GSE 


♦GSE 

HTN 



MSC 

SAR 


Dll 

ETC 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


INI 803 

AMR 

378 -114 

MSC 

SAR 



SCN 



SIEG 

SPE 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N1815B 

AMR 

399 -117 

1N1822A 

AMR 

387 - 37 

SCE 

SCN 


Dll 

♦GSE 


SIEG 

SSI 


CEN 

♦GSE 



CEN 

Dll 


SLD 

SSI 


HTN 

IDC 


1N1809A 

AMR 

396 - 75 


SAR 



ESP 

ETC 



SST 


MSC 

SAR 


CEN 

Dll 


1N1816 

AMR 

383 

- 41 

♦ GSE 

HTN 


1N1794A 

AMR 

219 -146 

SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


CEN 

CRI 



IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


SIEG 

SPE 


♦ GSE 

HTN 


Dll 

ESP 



SAR 

SCE 


ETC 

♦ GSE 



SSI 


IDC 

MSC 


ETC 

♦ GSE 




SCN 


IDC 

SAR 


INI 803A 

AMR 

378 -109 

SAR 

SCE 


HTN 

IDC 



1N1822C 

♦GSE 

387 - 51 

SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


SCN 

SPE 


MSC 

SAR 




MSC 


SSI 

UPI 


♦GSE 

IDC 



SSI 


SCE 

SCN 



INI 823 

AMR 

387 -193 

INI795 

AMR 

220 -123 

MSC 

SAR 


1N1809B 

AMR 

396 - 99 


SIEG 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


CEN 

♦GSE 


1N1816A 

AMR 

383 

- 29 

Dll 

ESP 


Dll 

ETC 



SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

Dll 



ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


1N1803B 

AMR 

378 -118 

1N1810 

AMR 

396 -173 

ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


IDC 

SAR 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

CRI 


♦ GSE 

HTN 



MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


IDC 

SAR 


Dll 

ESP 


IDC 

MSC 



SCE 

SCN 


SLD 

SPE 


INI 804 

AMR 

378 -167 

ETC 

♦ GSE 


SAR 

SCE 



SIEG 

SPE 


SSI 

SST 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



SCN 



1N1823A 

AMR 

387 -178 


UPI 


Dll 

♦GSE 


MSC 

SCE 


1N1816C 

♦GSE 

383 

- 42 

CEN 

Dll 


1N1795A 

AMR 

220 -104 

HTN 

IDC 


SCN 

SIEG 



MSC 



ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


MSC 

SAR 



SSI 


1N1817 

AMR 

384 

- 17 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


1N1810A 

AMR 

396 -162 

CEN 

CRI 



IDC 

MSC 


IDC 

SAR 


SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


INI 804A 

AMR 

378 -162 

ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 




SCN 



SSI 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



1N1823C 

♦GSE 

387 -194 




cont.next col. 






cont.next col. 




MSC 

SPE 



♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


24 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 

by this manufacturer 


24 
















1. TYPE 


No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


iSBMWiTSl 

TYPE No. 

Hiai£] 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

INI824 ” 

AMR 

388 -109 

1N1831 


392 -117 

1N1846 

SCA 

232 -142 

INI883 

cfn 

211 - 27 

1N1899 

CRI 

390 - 20 

CEN 

CRI 


CRI 

Dll 


SSI 

STI 


CRI 

Dll 


IDC 

SSI 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



UTX 


♦ GSE 

HTN 


1N1899A 

IDC 

390 - 7 

ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


1N1847 

SCA 

232 -129 

SAR 

SCE 



SSI 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


SSI 

STI 


SCN 

SSI 


INI 900 

CRI 

391 - 62 

MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



UTX 



TRWS 



SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N1848 

SCA 

232 -121 

1N1883A 

CEN 

211 - 2 

1N1900A 

SSI 

391 - 49 

SI EG 

WAB 



WAB 


SSI 

STI 


Dll 

GSE 


1N1901 

SSI 

392 -119 

INI 824A 

AMR 

388 - 95 

1N1831A 

CEN 

392 -104 


UTX 


SAR 

SCE 


1N1901A 

SSI 

392 -105 

CEN 

Dll 


Dll 

ESP 


INI 849 

SCA 

232 -118 

SSI 

TRWS 


INI 902 

CRI 

393 -126 

ESP 

ETC 


ETC 

♦ GSE 


SSI 

STI 


1N1883B 

CEN 

211 -123 

IDC 

SSI 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



UTX 


IDC 

SSI 


INI 902A 

IDC 

393 -113 

IDC 

MSC 


MSC 

SAR 


1N1850 

SCA 

232 -115 

INI 884 

CEN 

213 - 52 


SSI 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SSI 

STI 


Dll 

♦ GSE 


INI 903 

SSI 

394 -153 


SCN 


1N1831C 

♦GSE 

392 -118 


UTX 


HTN 

SAR 


1N1903A 

CRI 

394 -140 

1N1824C.CA 

GSE 

388 - 96 


MSC 


INI 875 

CEN 

182 -108 

SCE 

SCN 



SSI 


1N1824CA 

MSC 

388 - 97 

1N1832 

CEN 

393 - 31 

CRI 

Dll 



SSI 


1N1904 

CRI 

395 -168 

INI825 

CEN 

389 - 16 

CRI 

Dll 


♦ GSE 

HTN 


1N1884A 

CEN 

213 - 31 


SSI 


CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


SAR 

SCE 


Dll 

GSE 


INI 904A 

CRI 

395 -155 

ESP 

ETC 


♦ GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 



SSI 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

MSC 



TRWS 



SSI 


INI907 

CEN 

283 - 70 

IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


1N1875A 

CEN 

182 - 73 

1N1884B 

CEN 

213 - 28 

CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


Dll 

GSE 


IDC 

SSI 


EDL 

HTN 


SCN 

SIEG 


1N1832A 

CEN 

393 - 20 

SAR 

SCE 


INI885 

CEN 

215 - 36 

IDC 

SCN 



SPE 


Dll 

ESP 


SSI 

TRWS 


CRI 

Dll 


SSI 

UPI 


1N1825A 

CEN 

389 - 2 

ETC 

♦ GSE 


1N1875B 

CEN 

183 - 3 

♦ GSE 

HTN 


INI 908 

CEN 

283 -116 

Dll 

ESP 


HTN 

IDC 


IDC 

SSI 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 


1N1876 

CEN 

187 -202 

SCN 

SSI 


EDL 

HTN 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


Dll 

♦ GSE 


1N1885A 

CEN 

215 - 15 

SCN 

SPE 


MSC 

SAR 



WAB 


HTN 

IDC 


Dll 

GSE 


SSI 

UPI 


SCE 

SCN 


1N1832C 

♦ GSE 

393 - 32 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N1909 

CEN 

283 -181 

1N1825C 

♦GSE 

389 - 17 


MSC 


SCN 

SSI 



SSI 


CRI 

Dll 



MSC 


INI 833 

CEN 

393 -124 


TRWS 


1N1885B 

CEN 

215 -131 

EDL 

HTN 


INI826 

CEN 

389 -126 

CRI 

Dll 


1N1876A 

CEN 

187 -162 

IDC 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


Dll 

GSE 


1N1886 

CEN 

217 - 22 


UPI 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


CRI 

Dll 


1N1910 

CEN 

284 - 27 

♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SCE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



TRWS 


SAR 

SCE 


EDL 

HTN 


SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N1876B 

CEN 

187 -154 

SCN 

SPE 


SCN 

SSI 



SIEG 


1N1833A 

CEN 

393 -112 


SSI 



SSI 



UPI 


1N1826A 

CEN 

389 -114 

Dll 

ESP 


INI877 

CEN 

191 - 81 

1N1886A 

CEN 

217 - 2 

1N1911 

CEN 

284 - 68 

Dll 

ESP 


ETC 

♦ GSE 


CRI 

Dll 


Dll 

GSE 


CRI 

Dll 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦ GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


EDL 

HTN 


HTN 

MSC 


MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



SSI 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 



SCE 


SCN 

SSI 


1N1886B 

CEN 

217 -112 


UPI 



SCN 


1N1833C 

♦ GSE 

393 -125 


TRWS 


IDC 

SSI 


1N1912 

CEN 

284 -134 

1N1826C 

♦ GSE 

389 -127 


MSC 


1N1877A 

CEN 

191 - 42 

1N1887 

CEN 

218 -184 

CRI 

Dll 



MSC 


INI 834 

CEN 

394 - 45 

Dll 

GSE 


CRI 

Dll 


EDL 

HTN 


1N1827 

CEN 

390 - 18 

CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 



SSI 


ESP 

ETC 


♦ GSE 

HTN 



TRWS 


SCN 

SSI 


1N1913 

CEN 

284 -170 

♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


1N1877B 

CEN 

191 - 36 

1N1887A 

CEN 

218 -164 

CRI 

Dll 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


IDC 

SSI 


Dll 

GSE 


EDL 

HTN 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


1N1878 

CEN 

195 - 80 

SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


SCN 

SIEG 


1N1834A 

CEN 

394 - 33 

CRI 

Dll 



SSI 


1N1914 

CEN 

285 - 15 


SPE 


Dll 

ESP 


♦ GSE 

HTN 


1N1887B 

CEN 

219 - 89 

CRI 

Dll 


1N1827A 

CEN 

390 - 6 

ETC 

♦ GSE 


SAR 

SCE 


IDC 

SSI 


EDL 

HTN 


Dll 

ESP 


HTN 

IDC 


SCN 

SSI 


1N1888 

CEN 

220 -124 

IDC 

SCN 


ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 



TRWS 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



SCE 


1N1878A 

CEN 

195 - 42 

♦ GSE 

HTN 


1N1915 

CEN 

285 - 35 

MSC 

SAR 


1N1834C 

♦ GSE 

394 - 46 

Dll 

GSE 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


SCE 

SCN 


MSC 

SPE 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


EDL 

HTN 



SPE 


INI 835 

CEN 

394 -151 

SSI 

TRWS 


1N1888A 

CEN 

220 -105 

SCN 

SSI 


1N1827C 

♦GSE 

390 - 19 

CRI 

Dll 


1N1878B 

CEN 

195 - 37 

Dll 

GSE 


1N1916 

CEN 

285 - 83 


MSC 


ESP 

ETC 


IDC 

SSI 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


INI 828 

CEN 

390 -126 

♦ GSE 

HTN 


1N1879 

CEN 

198 -188 


SSI 


EDL 

HTN 


CRI 

Dll 1 


MSC 

SAR 


CRI 

Dll 


1N1888B 

CEN 

220 - 47 

SCN 

SPE 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


♦ GSE 

HTN 



SSI 



SSI 


♦GSE 

HTN 



SIEG 


SAR 

SCE 


INI 889 

CEN 

222 -110 

1N1917 

IDC 

290 - 20 

IDC 

MSC 


1N1835A 

CEN 

394 -139 

SCN 

SSI 


CRI 

Dll 



SSI 


SAR 

SCE 


Dll 

ESP 



TRWS 


♦ GSE 

HTN 


1N1918 

SSI 

290 - 25 

SCN 

SIEG 


ETC 

♦ GSE 


1N1879A 

CEN 

198 -153 

IDC 

SSI 


1N1919 

SSI 

290 - 37 


SPE 


HTN 

MSC 


Dll 

GSE 


1N1889A 

CEN 

222 -102 

INI920 

SSI 

290 - 45 

1N1828A 

CEN 

390 -115 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


Dll 

GSE 


INI 921 

SSI 

290 - 51 

Dll 

ESP 


1N1835C 

♦GSE 

394 -152 

SSI 

TRWS 


IDC 

SSI 


INI 922 

SSI 

290 - 60 

ETC 

♦ GSE 



MSC 


1N1879B 

CEN 

198 -148 

1N1889B 

CEN 

222 - 97 

INI 923 

SSI 

290 - 64 

HTN 

IDC 


INI 836 

CEN 

395 - 60 

IDC 

SSI 


Dll 

IDC 


INI 924 

SSI 

290 - 72 

MSC 

SAR 


CRI 

Dll 


INI 880 

CEN 

202 - 79 


SSI 


INI925 

SSI 

290 - 74 

SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


CRI 

Dll 


1N1890 

CEN 

223 -150 

INI926 

SSI 

290 - 77 

1N1828C 

♦ GSE 

390 -127 

♦ GSE 

HTN 


♦ GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


INI927 

CEN 

167 -123 

MSC 

SPE 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


♦ GSE 

HTN 


CODI 

CRI 


INI 829 

APD 

391 - 60 

SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCE 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



TRWS 



SSI 



SSI 


Dll 

ESP 


1N1836A 

CEN 

395 - 49 

INI880A 

CEN 

202 - 44 

1N1890A 

CEN 

223 -149 

INI927A 

CEN 

167 -121 

ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


CODI 

IDC 


HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


SAR 

SCE 


IDC 

SCN 


SCE 

SSI 


MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SSI 

TRWS 



SSI 


1N1927B 

CEN 

167 -120 

SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


1N1880B 

CEN 

202 - 40 

1N1890B 

CEN 

223 -148 

CODI 

IDC 



SIEG 



SCE 


IDC 

SSI 


Dll 

IDC 


SCE 

SSI 


1N1829A 

CEN 

391 - 48 

1N1836C 

♦GSE 

395 - 61 

1N1881 

CEN 

205 -117 

INI 891 

CRI 

380 - 96 

INI 928 

CEN 

169 -161 

Dll 

ESP 



MSC 


CRI 

Dll 



SSI 


CODI 

CRI 


ETC 

♦GSE 


INI 839 

SCA 

234 - 75 

♦ GSE 

HTN 


1N1891A 

SSI 

380 - 84 

IDC 

SCE 


HTN 

IDC 


SSI 

STI 


SAR 

SCE 


1N1892 

CRI 

381 -124 


SSI 


MSC 

SAR 


UPI 

UTX 


SCN 

SSI 



SSI 


INI928A 

CEN 

169 -158 

SCE 

SCN 


INI 840 

SCA 

234 - 45 


TRWS 


1N1892A 

SSI 

381 -109 

CODI 

IDC 


1N1829C 

♦GSE 

391 - 61 

SSI 

STI 


1N1881A 

CEN 

205 - 81 

INI 893 

CRI 

382 -133 

SCE 

SSI 



MSC 


UPI 

UTX 


Dll 

GSE 


SPE 

SSI 


1N1928B 

CEN 

169 -157 

INI 830 

APD 

391 -196 

INI 841 

SCA 

233 -214 

SAR 

SCE 


1N1893A 

SSI 

382 -118 

CODI 

IDC 


CEN 

CRI 


SSI 

STI 


SSI 

TRWS 


1N1894 

IDC 

384 - 19 

SCE 

SSI 


Dll 

ESP 


UPI 

UTX 


1N1881B 

CEN 

205 - 76 


SSI 


INI 929 

CEN 

172 -111 

ETC 

♦GSE 


INI842 

SCA 

233 -152 

IDC 

SSI 


1N1894A 

IDC 

384 - 3 

CODI 

CRI 


HTN 

IDC 


SSI 

STI 


INI 882 

CEN 

208 -135 


SSI 


IDC 

SCE 


MSC 

SAR 


UPI 

UTX 


CRI 

Dll 


1N1895 

CRI 

385 - 81 


SSI 


SCE 

SCN 


INI843 

SCA 

233 - 65 

♦ GSE 

HTN 



SSI 


1N1929A 

CEN 

172 -108 

SIEG 

UPI 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


1N1895A 

SSI 

385 - 66 

CODI 

IDC 


1N1830A 

CEN 

391 -185 

STI 

UPI 


SCN 

SSI 


1N1896 

CRI 

386 -136 

SCE 

SSI 


Dll 

ESP 



UTX 



TRWS 



SSI 


1N1929B 

CEN 

172 -106 

ETC 

♦GSE 


INI 844 

SCA 

232 -220 

1N1882A 

CEN 

208 - 99 

INI 896A 

SSI 

386 -121 

CODI 

IDC 


HTN 

IDC 


SSI 

STI 


Dll 

GSE 


INI 897 

SSI 

387 -195 

SCE 

SSI 


MSC 

SAR 


UPI 

UTX 


SAR 

SCE 


1N1897A 

SSI 

387 -179 

INI 930 

CEN 

177 -150 

SCE 

SCN 


INI845 

SCA 

232 -172 

SSI 

TRWS 


1N1898 

IDC 

389 - 18 

CODI 

CRI 


1N1830C 

♦GSE 

391 -197 

SSI 

STI 


1N1882B 

CEN 

208 - 96 


SSI 


IDC 

SCE 



MSC 


UPI 

UTX 


IDC 

SSI 


1N1898A 

IDC 

SSI 

389 - 3 


SSI 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pg&Line 


MFRS 






MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

ilKZflHI 

CEN 

177 -146 

1N1944B 

CEN 

S 

CM 

1N1960B 


190 -141 

INI 985 

AMX 

181-114 

1N1994A 

AMX" 

2^2-157 

CODI 

IDC 


SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


IDC 

SCA 


SCE 

SSI 


INI 945 

CEN 

221 -180 

IDC 

SCE 


IDC 

SCA 


SCE 

SSI 


1N1930B 

CEN 

177 -144 

CRI 

IDC 


1N1961 

APD 

194 - 78 

SCE 

SSI 



STI 


CODI 

IDC 



SCE 


CEN 

CODI 



STI 


1N1994B 

AMX 

212 -156 

SCE 

SSI 


1N1945A 

CEN 

221 -179 

CRI 

IDC 


1N1985A 

AMX 

181 -111 

IDC 

SCE 


1N1931 

CEN 

181 -122 

IDC 

SCE 



SCE 


CODI 

IDC 


SSI 

STI 


CODI 

IDC 


1N1945B 

CEN 

221 -178 

1N1961A 

APD 

194 - 77 

SCA 

SCE 


INI995 

AMX 

214 -157 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


CEN 

CODI 


SSI 

STI 


CRI 

IDC 


1N1931A 

CEN 

181 -118 

INI946 

CEN 

223 -145 

IDC 

SCE 


1N1985B 

AMX 

181 -110 

SCA 

SCE 


CODI 

IDC 


CRI 

SCE 


INI 961B 

APD 

194 - 76 

CODI 

IDC 


SSI 

STI 


SCE 

SPE 


1N1946A 

CEN 

223 -144 

CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


1N1995A 

AMX 

214 -156 


SSI 



SCE 



SCE 



STI 


IDC 

SCA 


INI 931B 

CEN 

181 -116 

1N1946B 

CEN 

223 -143 

INI 962 

APD 

198 - 79 

INI986 

AMX 

186 -192 

SCE 

SSI 


CODI 

IDC 



SCE 


CEN 

CODI 


CODI 

CRI 



STI 


SCE 

SSI 


INI 947 

CEN 

225 -115 

IDC 

SCE 


IDC 

SCA 


1N1995B 

AMX 

214 -155 

INI932 

CEN 

186 -200 

CRI 

SCE 


1N1962A 

APD 

198 - 60 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 

CODI 

CRI 


1N1947A 

CEN 

225 -114 

CEN 

CODI 



STI 


SSI 

STI 


IDC 

SCE 



SCE 


CRI 

IDC 


INI 986A 

AMX 

186 -190 

INI 996 

AMX 

216 -141 


SSI 


1N1947B 

CEN 

225 -113 


SCE 


CODI 

IDC 


CRI 

IDC 


1N1932A 

CEN 

186 -196 


SCE 


1N1962B 

APD 

198 - 50 

SCA 

SCE 


SCA 

SCE 


CODI 

IDC 


INI 948 

CRI 

227 - 69 

CEN 

CODI 


SSI 

STI 


SSI 

STI 


SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


IDC 

SCE 


1N1986B 

AMX 

186 -189 

1N1996A 

AMX 

216 -140 

1N1932B 

CEN 

186 -194 

INI 948A 

SCE 

227 - 67 

INI 963 

APD 

201 -183 

CODI 

IDC 


IDC 

SCA 

CODI 

IDC 


1N1948B 

SCE 

227 - 65 

CEN 

CRI 


SCE 

SSI 


SCE 

SSI 


SCE 

SSI 


1N1949 

CRI 

227 -106 

IDC 

SCE 



STI 


STI 


INI 933 

CEN 

190 -112 

IDC 

SCE 


1N1963A 

APD 

201 -165 

INI 987 

AMX 

190 -104 

1N1996B 

AMX 

216 -139 

CODI 

CRI 


1N1949A 

SCE 

227 -105 

CEN 

IDC 


CODI 

CRI 


IDC 

SCE 


SCE 

SPE 


1N1949B 

SCE 

227 -104 


SCE 


IDC 

SCA 


SSI 

STI 



SSI 


1N1950 

CRI 

227 -143 

1N1963B 

APD 

201 -155 

SCE 

SPE 


INI 997 

AMX 

218 -119 

1N1933A 

CEN 

190 -109 

IDC 

SCE 


CEN 

IDC 


SSI 

STI 


CRI 

IDC 


CODI 

SCE 


1N1950A 

SCE 

227 -142 


SCE 


1N1987A 

AMX 

190 -102 

SCA 

SCE 


SPE 

SSI 


1N1950B 

SCE 

227 -141 

INI964 

APD 

205 - 17 

CODI 

IDC 


SPE 

SSI 


1N1933B 

CEN 

190 -106 

1N1951 

IDC 

227 -181 

CEN 

CRI 


SCA 

SCE 



STI 


CODI 

SCE 



SCE 


IDC 

SCE 


SSI 

STI 


1N1997A 

AMX 

218 -118 


SSI 


1N1951A 

SCE 

227 -180 

INI 964A 

APD 

204 -208 

1N1987B 

AMX 

190 -101 

IDC 

SCA 


1N1934 

CEN 

194 -119 

INI 951B 

SCE 

227 -179 

CEN 

IDC 


CODI 

IDC 


SCE 

SSI 


CODI 

CRI 


INI 952 

CEN 

227 -200 


SCE 


SCE 

SSI 



STI 


SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


1N1964B 

APD 

204 -201 


STI 


1N1997B 

AMX 

218 -117 

1N1934A 

CEN 

194 -117 

1N1952A 

SCE 

227 -199 

CEN 

IDC 


1N1988 

AMX 

194 -113 

IDC 

SCE 


CODI 

SCE 


1N1952B 

SCE 

227 -198 


SCE 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 



SSI 


INI 953 

IDC 

228 - 2 

INI 965 

APD 

208 - 40 

IDC 

SCA 


INI998 

AMX 

220 - 62 

1N1934B 

CEN 

194 -115 


SCE 


CEN 

CRI 


SCE 

SPE 


CRI 

SCE 

CODI 

SCE 


INI953A 

SCE 

228 - 1 

IDC 

SCE 


SSI 

STI 


SSI 

STI 



SSI 


1N1953B 

SCE 

227 -209 

1N1965A 

APD 

208 - 21 

INI 988A 

AMX 

194 -111 

1N1998A 

AMX 

220 - 61 

INI 935 

CEN 

198 - 28 

INI 954 

APD 

168 - 81 

CEN 

IDC 


CODI 

IDC 


SCE 

SSI 

CODI 

CRI 


CEN 

CODI 



SCE 


SCA 

SCE 



STI 


SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


1N1965B 

APD 

208 - 13 

SSI 

STI 


1N1998B 

AMX 

220 - 60 

1N1935A 

CEN 

198 - 26 


SCE 


CEN 

IDC 


1N1988B 

AMX 

194 -110 

SCE 

SSI 


CODI 

SCE 


INI 954A 

APD 

168 - 80 

SCE 

SPE 


CODI 

IDC 



STI 



SSI 


CEN 

CODI 


1N1966 

CEN 

211 -117 

SCE 

SSI 


INI 999 

AMX 

221 -177 

1N1935B 

CEN 

198 - 24 

IDC 

SCE 



SCE 



STI 


CRI 

SSI 

CODI 

SCE 


1N1954B 

APD 

168 - 79 

INI 967 

CEN 

212 -186 

INI989 

AMX 

198 - 22 


STI 



SSI 


CEN 

CODI 



SCE 


CODI 

CRI 


1N1999A 

AMX 

221 -176 

INI 936 

CEN 

201 -134 

IDC 

SCE 


INI 968 

CEN 

215 -129 

IDC 

SCA 


SSI 

STI 

CRI 

SCE 


INI955 

APD 

170 - 15 


SCE 


SCE 

SSI 


1N1999B 

AMX 

221 -175 


SSI 


CEN 

CODI 


INI 969 

CEN 

217 -111 


STI 


SSI 

STI 


1N1936A 

CEN 

201 -132 

CRI 

IDC 



SCE 


1N1989A 

AMX 

198 - 20 

1N2000 

AMX 

223 -158 

SCE 

SSI 



SCE 


INI 970 

CEN 

219 - 69 

CODI 

IDC 


SSI 

STI 


1N1936B 

CEN 

201 -129 

1N1955A 

APD 

169 -194 


SCE 


SCA 

SCE 


1N2000A 

AMX 

223 -157 

SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


INI 981 

AMX 

167 -118 

SSI 

STI 


CRI 

SSI 


INI 937 

CEN 

204 -184 

IDC 

SCE 


CODI 

CRI 


1N1989B 

AMX 

198 - 19 

1N2000B 

AMX 

223 -156 

CRI 

SCE 


1N1955B 

APD 

169 -178 

IDC 

SCA 


CODI 

IDC 


SSI 

STI 



SSI 


CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


SCE 

SSI 


1N2001 

AMX 

225 -112 

1N1937A 

CEN 

204 -181 

IDC 

SCE 



STI 



STI 


SSI 

STI 

SCE 

SSI 


INI 956 

APD 

173 -134 

1N1981A 

AMX 

167 -116 

INI 990 

AMX 

201 -127 

1N2001A 

AMX 

225 -111 

1N1937B 

CEN 

204 -180 

CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


CRI 

IDC 


SSI 

STI 

SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


IDC 

SCA 


SCA 

SCE 


1N2001B 

AMX 

225 -110 

INI 938 

CEN 

207 -204 


SCE 


SCE 

SSI 


SSI 

STI 


CRI 

SSI 


CRI 

SCE 


1N1956A 

APD 

173 -133 


STI 


1N1990A 

AMX 

201 -125 


STI 



SSI 


CEN 

CODI 


1N1981B 

AMX 

167 -115 

IDC 

SCA 


1N2002 

SSI 

227 - 70 

1N1938A 

CEN 

207 -201 

IDC 

SCE 


CODI 

IDC 


SCE 

SSI 



STI 


SCE 


1N1956B 

APD 

173 -130 

SCE 

SSI 



STI 


1N2002A 

SSI 

227 - 68 

1N1938B 

CEN 

207 -200 

CEN 

CODI 



STI 


1N1990B 

AMX 

201 -124 


STI 



SCE 


IDC 

SCE 


INI 982 

AMX 

169 -156 

IDC 

SCE 


1N2002B 

SSI 

227 - 66 

INI 939 

CEN 

210 -129 


SPE 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 



STI 

SCE 

SSI 


INI957 

APD 

179 - 5 

IDC 

SCA 


INI 991 

AMX 

204 -179 

1N2003 

STI 

227 -103 

1N1939A 

CEN 

210 -126 

CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


1N2003A 

STI 

227 -102 

SCE 

SSI 


CRI 

IDC 



STI 


SCA 

SCE 


1N2003B 

STI 

227 -101 

1N1939B 

CEN 

210 -125 


SCE 


INI982A 

AMX 

169 -153 

SSI 

STI 


1N2004 

STI 

227 -140 

SCE 

SSI 


1N1957A 

APD 

179 - 4 

CODI 

IDC 


1N1991A 

AMX 

204 -177 

1N2004A 

STI 

227 -139 

INI 940 

CEN 

212 -162 

CEN 

CODI 


SCA 

SCE 


IDC 

SCA 


1N2004B 

STI 

227 -138 

CRI 

SCE 


IDC 

SCE 


SSI 

STI 


SCE 

SSI 


1N2005 

STI 

227 -174 


SSI 


1N1957B 

APD 

179 - 1 

1N1982B 

AMX 

169 -152 


STI 


1N2005A 

STI 

227 -173 

1N1940A 

CEN 

212 -160 

CEN 

CODI 


CODI 

IDC 


1N1991B 

AMX 

204 -176 

1N2005B 

STI 

227 -172 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


1N2006 

STI 

227 -197 

1N1940B 

CEN 

212 -159 

INI 958 

APD 

183 - 1 


STI 


SSI 

STI 


1N2006A 

STI 

227 -196 

SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


INI 983 

AMX 

172 -104 

INI992 

AMX 

207 -199 

1N2006B 

STI 

227 -195 

INI 941 

CEN 

214 -161 

CRI 

IDC 


CODI 

CRI 


CRI 

IDC 


1N2007 

STI 

227 -208 

CRI 

SCE 



SCE 


IDC 

SCA 


SCA 

SCE 


1N2007A 

STI 

227 -207 


SSI 


1N1958A 

APD 

182 -206 

SCE 

SSI 


SSI 

STI 


1N2007B 

STI 

227 -206 

INI 941A 

CEN 

214 -159 

CEN 

CODI 



STI 


1N1992A 

AMX 

207 -197 

1N2008 

CEN 

395 -169 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


1N1983A 

AMX 

172 -101 

IDC 

SCA 


CRI 

ESP 


INI 941B 

CEN 

214 -158 

1N1958B 

APD 

182 -193 

CODI 

IDC 


SCE 

SSI 


ETC 

♦GSE 



SCE 


CEN 

CODI 


SCA 

SCE 



STI 


HTN 

IDC 


INI 942 

CEN 

216 -145 

IDC 

SCE 


SSI 

STI 


1N1992B 

AMX 

207 -196 

MSC 

SAR 


CRI 

SCE 


INI959 

APD 

186 -131 

1N1983B 

AMX 

172 -100 

IDC 

SCE 


SCN 

SIEG 



SSI 


CEN 

CODI 


CODI 

IDC 


SSI 

STI 



SSI 


1N1942A 

CEN 

216 -143 

CRI 

IDC 


SCE 

SSI 


INI 993 

AMX 

210 -124 

1N2008A 

CEN 

395 -156 

SCE 

SSI 



SCE 



STI 


CRI 

IDC 


ESP 

ETC 

1N1942B 

CEN 

216 -142 

1N1959A 

APD 

186 -130 

INI 984 

AMX 

177 -143 

SCA 

SCE 


GSE 

HTN 


SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 


IDC 

MSC 


INI 943 

CEN 

218 -122 

IDC 

SCE 


IDC 

SCA 


INI993A 

AMX 

210 -123 

SAR 

SCN 


CRI 

SCE 


1N1959B 

APD 

186 -127 

SCE 

SSI 


IDC 

SCA 



SSI 



SSI 


CEN 

CODI 



STI 


SCE 

SSI 


1N2008C 

GSE 

395 -170 

INI 943A 

CEN 

218 -121 

IDC 

SCE 


1N1984A 

AMX 

177 -141 


STI 



MSC 

SCE 

SSI 


INI960 

APD 

190 -178 

CODI 

IDC 


1N1993B 

AMX 

210 -122 

1N2009 

CEN 

396 - 87 

1N1943B 

CEN 

218 -120 

CEN 

CODI 


SCA 

SCE 


IDC 

SCE 


CRI 

ESP 

SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


SSI 

STI 


SSI 

STI 


ETC 

♦ GSE 


INI 944 

CEN 

220 - 65 


SCE 


1N1984B 

AMX 

177 -140 

INI 994 

AMX 

212 -158 

HTN 

IDC 


CRI 

SCE 


INI 960A 

APD 

190 -152 

CODI 

IDC 


CRI 

IDC 


MSC 

SAR 


1N1944A 

SSI 


CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


SCA 

SCE 


SCN 

SIEG 


CEN 

220 - 64 

IDC 

SCE 


STI 


SSI 

STI 



SSI 


SCE 

SSI 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 




■flldsfcl 

BjEHGEl 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2009A “ 


396 - 76 

1N2025 

ASI 

294 -103 

1N2039 



1N2047C 

CEN 

197 - 92 

1N2064 



ESP 

ETC 


CEN 

COO 


(cont.) 

SPE 


SSI 

TRWS 


(cont.) 

ASI 


GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 


1N2048 

CEN 

385 -152 

CEN 

COO 


IDC 

MSC 


ETC 

HTN 



TRWS 


CRI 

Dll 


CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


IDC 

SAR 


1N2039A 

APD 

198 -135 

♦ GSE 

HTN 


♦ IDC 

INRJ 



SSI 


SCN 

SOD 


CEN 

IDC 


IDC 

MSC 


PRX 

SAR 


1N2009C 

GSE 

396 - 88 

SPE 

SSI 


1N2040 

APD 

203 - 20 

SAR 

SCN 


♦SSI 

UPI 



MSC 


UPI 

WAB 


CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 



WAB 


1N2010 

CEN 

396 -174 

1N2026 

ASI 

280 - 36 

♦ GSE 

HTN 


SSI 

TRWS 


1N2065 

ASI 

309 -207 

CRI 

ESP 


CEN 

CRI 


IDC 

SAR 



WAB 


CEN 

COO 


ETC 

♦GSE 


EDL 

ETC 


SCN 

SLD 


1N2048A 

CEN 

198 - 10 

CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

SCN 


INRJ 

PRX 


MSC 

SAR 


SCN 

SOD 



TRWS 


SSI 

TRWS 


SAR 

♦SSI 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N2040A 

APD 

202 - 28 

1N2048B 

CEN 

199 -106 

UPI 

WAB 



SSI 



UPI 


CEN 

IDC 


SSI 

TRWS 


1N2066 

A ♦INR 

310 - 8 

1N2010A 

CEN 

396 -163 

1N2027 

ASI 

280 -220 

1N2041 

CEN 

378 - 52 

1N2048C 

CEN 

200 - 23 

ASI 

CEN 


ESP 

ETC 


CEN 

CRI 


CRI 

Dll 


SSI 

TRWS 


♦ COO 

CRI 


GSE 

HTN 


EDL 

ETC 


♦ GSE 

HTN 


1N2049 

CEN 

386 -190 

HTN 

♦ IDC 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


CRI 

Dll 


INRJ 

PRX 


SAR 

SCN 


SCN 

SOD 


SCN 

SIEG 


♦ GSE 

HTN 


SAR 

♦ SSI 



SSI 


SSI 

UPI 



SSI 


IDC 

MSC 


UPI 

WAB 


1N2010C 

GSE 

396 -175 

1N2028 

ASI 

281 - 29 

1N2041A 

CEN 

169 -105 

SAR 

SCN 


1N2067 

A ♦INR 

310 - 14 


MSC 


CEN 

CRI 


SCN 

SSI 


SIEG 

SSI 


ASI 

CEN 


1N2011 

CEN 

397 - 63 

EDL 

ETC 


1N2041B 

CEN 

170 -199 

TRWS 

WAB 


COO 

CRI 


CRI 

ESP 


HTN 

IDC 



SSI 


1N2049A 

CEN 

201 -115 

HTN 

INRJ 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SOD 


1N2041C 

CEN 

378 - 53 

IDC 

SCN 


PRX 

SAR 


HTN 

IDC 


SSI 

UPI 



SSI 


SSI 

TRWS 


♦SSI 

UPI 


MSC 

SAR 


1N2029 

ASI 

281 -125 

1N2042 

CEN 

378 -143 

1N2049B 

CEN 

203 - 35 


WAB 


SCN 

SIEG 


CEN 

CRI 


CRI 

Dll 


SSI 

TRWS 


1N2068 

A ♦INR 

404 -152 


SSI 


EDL 

ETC 


♦ GSE 

HTN 


1N2049C 

CEN 

204 -148 

ASI 

CEN 


1N2011A 

CEN 

397 - 52 

HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


IDC 

SSI 


♦COO 

CRI 


ESP 

ETC 


SCN 

SOD 


SAR 

SCN 



TRWS 


HTN 

♦ IDC 


GSE 

HTN 


SSI 

UPI 


SIEG 

SSI 


1N2054 

ASI 

309 - 92 

INRJ 

NJS 


IDC 

MSC 


1N2030 

ASI 

281 -150 


UPI 


CEI 

CEN 


PRX 

SAR 


SAR 

SCN 


CEN 

CRI 


1N2042A 

CEN 

378 - 93 

COO 

EDL 


SPE 

♦SSI 



SSI 


EDL 

ETC 


SCN 

SSI 


ETC 

HTN 


UPI 

WAB 


1N2011C 

GSE 

397 - 64 

HTN 

IDC 


1N2042B 

CEN 

173 -194 

♦ INR 

INRJ 


1N2069 

ASI 

278 - 38 


MSC 


SCN 

SOD 


IDC 

SSI 


NJS 

PRX 


CEI 

CEN 


1N2012 

CEN 

398 - 6 


SSI 


1N2042C 

CEN 

378 -142 

SAR 

♦ SSI 


CODI 

CRI 


CRI 

ESP 


1N2031 

ASI 

282 - 11 


SSI 


UPI 

WAB 


EDL 

ELT 


ETC 

♦ GSE 


CEN 

CRI 


1N2043 

CEN 

379 -106 

1N2055 

A ♦INR 

309 -107 

ETC 

♦ GIC 


HTN 

MSC 


EDL 

ETC 


CRI 

Dll 


ASI 

CEI 


HTN 

INR 


SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


♦ GSE 

HTN 


CEN 

COO 


INRJ 

NJS 


SIEG 

SSI 


SCN 

SOD 


IDC 

MSC 


EDL 

ETC 


SAR 

SCN 


1N2012A 

CEN 

397 -190 


SSI 


SAR 

SCN 


HSE 

HTN 


SLD 

SOD 


ESP 

ETC 


1N2032 

APD 

170 -181 

SIEG 

SPE 


INRJ 

NJS 


SPE 

SST 


GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


SSI 

TRWS 


PRX 

SAR 


SSY 

STI 


MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


1N2043A 

CEN 

176 -199 

SPE 

♦SSI 


UPI 

WAB 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


UPI 

WAB 


1N2069A 

ASI 

278 - 39 

1N2012C 

GSE 

398 - 7 

SLD 

SSI 



TRWS 


1N2056 

ASI 

309 -112 

CEI 

CEN 



MSC 


SST 

TRWS 


1N2043B 

CEN 

179 - 15 

CEI 

CEN 


CODI 

EDL 


1N2013 

CEN 

275 - 43 

1N2032A 

APD 

169 -113 

SSI 

TRWS 


COO 

CRI 


ETC 

♦ GIC 


CRI 

Dll 



CEN 


1N2043C 

CEN 

179 -127 

EDL 

ETC 


HTN 

INR 


EDL 

HTN 


1N2033 

APD 

173 -159 

IDC 

SSI 


HSE 

HTN 


INRJ 

MAL 


IDC 

SCN 


CEN 

CRI 



TRWS 


IDC 

INRJ 


NJS 

SAR 


SPE 

SSI 


♦ GSE 

HTN 


1N2044 

CEN 

380 -149 

PRX 

SAR 


SCE 

SCN 


1N2014 

CEN 

275 - 59 

IDC 

SAR 


CRI 

Dll 


♦ SSI 

UPI 


SLD 

SOD 


Dll 

HTN 


SCN 

SLD 


♦ GSE 

HTN 



WAB 


SPE 

SST 


IDC 

SCN 


SSI 

SST 


IDC 

MSC 


1N2057 

A ♦INR 

309 -126 

STI 

UPI 



SSI 



TRWS 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 



WAB 


1N2015 

CEN 

275 - 65 

1N2033A 

APD 

172 - 80 

SIEG 

SSI 


CEN 

COO 


1N2070 

ASI 

278 -119 

Dll 

HTN 


CEN 

IDC 



TRWS 


EDL 

ETC 


CEI 

CEN 


IDC 

SCN 



SPE 


1N2044A 

CEN 

181 - 62 

HSE 

HTN 


CODI 

CRI 



SSI 


1N2034 

APD 

179 - 65 

SCN 

SSI 


IDC 

INRJ 


EDL 

ELT 


1N2016 

CEN 

275 - 80 

CEN 

CRI 



TRWS 


PRX 

SAR 


ETC 

♦ GIC 


Dll 

HTN 


♦GSE 

HTN 


IN2044B 

CEN 

183 - 71 

♦SSI 

TIC 


HTN 

INR 


IDC 

SCN 


IDC 

SAR 


SSI 

TRWS 


UPI 

WAB 


INRJ 

NJS 



SSI 


SCN 

SLD 


1N2044C 

CEN 

184 - 9 

1N2058 

ASI 

309 -133 

SAR 

SCN 


1N2017 

CEN 

275 - 84 

SPE 

SSI 


SSI 

TRWS 


CEN 

COO 


SLD 

SOD 


CRI 

Dll 


SST 

TRWS 


1N2045 

CEN 

381 -174 

CRI 

EDL 


SPE 

SST 


HTN 

IDC 


1N2034A 

APD 

177 - 68 

CRI 

Dll 


ETC 

HSE 


SSY 

STI 


SCN 

SSI 



CEN 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

♦ IDC 


UPI 

WAB 


1N2018 

CEN 

275 - 98 

1N2035 

APD 

183 -196 

IDC 

MSC 


INRJ 

PRX 


1N2070A 

ASI 

278 -120 

Dll 

HTN 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 


SAR 

♦SSI 


CEI 

CEN 


SCN 

SSI 


♦GSE 

HTN 


SIEG 

SSI 


UPI 

WAB | 


CODI 

EDL 


1N2019 

CEN 

275 -100 

IDC 

SAR 



TRWS 


1N2059 

A ♦INR 

309 -146 

ETC 

♦ GIC 


Dll 

HTN 


SCN 

SLD 


1N2045A 

CEN 

381 -110 

ASI 

CEN 


HTN 

INR 


SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


IDC 

SCN 


COO 

CRI 


INRJ 

MAL 


1N2020 

CEN 

275 -114 


TRWS 


SSI 

TRWS 


EDL 

ETC 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


1N2035A 

APD 

181 - 82 

1N2045B 

CEN 

188 -149 

HSE 

HTN 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



CEN 


IDC 

SSI 


IDC 

INRJ 


SLD 

SOD 


SCN 

SSI 


1N2036 

APD 

188 -119 


TRWS 


PRX 

SAR 


SPE 

SST 


1N2021 

ASI 

294 - 27 

CEN 

♦ GSE 


1N2045C 

CEN 

381 -173 

♦SSI 

UPI 


STI 

UPI 


CEN 

COO 


HTN 

IDC 


IDC 

SSI 



WAB 



WAB 


CRI 

EDL 


SAR 

SCN 



TRWS 


1N2060 

ASI 

309 -151 

1N2071 

CEI 

278 -192 

ETC 

HTN 


SLD 

SSI 


1N2046 

CEN 

382 -184 

CEN 

COO 


CEN 

CODI 


IDC 

SAR 


SST 

TRWS 


CRI 

Dll 


CRI 

EDL 


EDL 

ELT 


SCN 

SOD 


1N2036A 

APD 

187 -133 

♦ GSE 

HTN 


ETC 

HSE 


ETC 

♦ GIC 


SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


MSC 

SAR 


HTN 

INRJ 


HTN 

IDC 


UPI 

WAB 



IDC 


SCN 

SIEG 


PRX 

SAR 


INR 

INRJ 


1N2022 

ASI 

294 - 55 

1N2037 

APD 

192 - 22 

SPE 

SSI 


♦ SSI 

WAB 1 


NJS 

SAR 


CEN 

COO 


CEN 

♦GSE 


TRWS 

WAB 


1N2061 

A ♦INR 

309 -167 

SCN 

SLD 


CRI 

EDL 


IDC 

SAR 


1N2046A 

CEN 

190 - 92 

ASI 

CEI | 


SOD 

SPE 


ETC 

HTN 


SCN 

SLD 


IDC 

SCN 


CEN 

COO 


SST 

STI 


IDC 

SAR 


SSI 

SST 


SSI 

TRWS 


CRI 

EDL 



WAB 


SCN 

SOD 



TRWS 


1N2046B 

CEN 

192 • 88 

ETC 

HSE 


1N2071A 

ASI 

278 -193 

SSI 

UPI 


1N2037A 

APD 

191 - 21 

SSI 

TRWS 


HTN 

♦ IDC 


CEI 

CEN 



WAB 


CEN 

CRI 


1N2046C 

CEN 

193 -160 

INRJ 

PRX 


CODI 

CRI 


1N2023 

ASI 

294 - 71 


IDC 


IDC 

SSI 


SAR 

♦SSI 


EDL 

ETC 


CEN 

COO 


1N2038 

APD 

196 - 6 


TRWS 


UPI 

WAB 


♦GIC 

HTN 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 


1N2047 

CEN 

384 - 70 

1N2062 

ASI 

309 -172 

INR 

INRJ 


ETC 

HTN 


♦GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


CEN 

COO 


MAL 

NJS 


IDC 

SAR 


IDC 

SAR 


♦ GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


SAR 

SCE 


SCN 

SOD 


SCN 

SLD 


IDC 

MSC 


HTN 

INRJ 


SCN 

SLD 


SSI 

UPI 


SSI 

SST 


SAR 

SCN 


PRX 

SAR 


SOD 

SPE 



WAB 



TRWS 


SIEG 

SPE 


♦ SSI 

WAB 


STI 

UPI 


1N2024 

ASI 

294 - 74 

1N2038A 

APD 

195 - 25 

SSI 

TRWS 


1N2063 

ASI 

309 -184 


WAB 


♦ CEN 

COO 


CEN 

IDC 


1N2047A 

CEN 

194 -102 

CEN 

COO 


1N2072 

CEN 

277 -196 

CRI 

EDL 


1N2039 

APD 

199 -138 

IDC 

SCN 1 


CRI 

HTN 


CRI 

ETC 


ETC 

HTN 


CEN 

CRI 


SSI 

TRWS 


INRJ 

PRX 


IDC 

SCN 


IDC 

SAR 


♦ GSE 

HTN 


1N2047B 

CEN 

196 - 18 

SAR 

♦SSI 


SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


IDC 

SAR 


IDC 

SSI 


UPI 

WAB 


1N2073 

CEN 

278 - 2 

SSI 

UPI 


SCN 

SLD 



TRWS 


1N2064 

A ♦INR 

309 -200 

CRI 

ETC 



WAB 


cont.next col. 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



igraifiEi 



Krtdliiia 

TYPE No. 

MFRS 

BiHMS 

TYPE No. 

MFRS 

iraiirrei 

TYPE No. 




CEN 

278 - 35 

1N2129 


303 - 92 

1N2136A 

ASI 

303 -165 

1N2156 




1N2168A 



CRI 

ETC 


CEN 

COO 


CEN 

COO 


(cont.) 

COO 



(cont.) 

♦ MSC 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


EDL 

ETC 


CRI 

Dll 



SCE 

SSI 


1N2075 

CEN 

278 - 40 

ETC 

HSE 


HSE 

HTN 


♦ DIT 

EDL 




UTX 


CRI 

ETC 


HTN 

IDI 


INRJ 

SCN 


ETC 

GTC 



1N2169 

CRI 

186 - 85 

SCN 

SSI 


INRJ 

PRX 



SSI 


HTN 

IDC 



Dll 

♦GSE 



UPI 


SCN 

SSI 


1N2137 

ASI 

303 -171 

IDI 

♦NAT 



♦MOTA 

♦MSC 


1N2076 

CEN 

278 - 85 

SST 

UPI 


CEN 

COO 


PRX 

SAR 



SCE 

SSI 


CRI 

ETC 



WAB 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 




UTX 


SCN 

SSI 


1N2129A 

AINR 

303 - 97 

ETC 

HSE 


SPE 

♦SSEI 



1N2169A 

Dll 

186 - 76 


UPI 


ASI 

CEN 


HTN 

IDI 


SSI 

TRWS 



GSE 

♦MOTA 


1N2077 

CEN 

278 - 88 

♦COO 

EDL 


INRJ 

PRX 


UPI 

WAB 



♦ MSC 

SCE 


CRI 

ETC 


ETC 

HSE 


SCN 

SPE 


1N2157 

ASI 

299 

- 20 

SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


HTN 

INRJ 


SSI 

SST 


CEI 

CEN 




UTX 



UPI 


SCN 

SPE 


UPI 

WAB 


COO 

CRI 



1N2170 

CRI 

186 - 86 

1N2078 

CEN 

278 -121 

SSI 

SST 


1N2137A 

AINR 

303 -175 

Dll 

♦ DIT 



Dll 

♦GSE 


CRI 

ETC 



WAB 


ASI 

CEI 


EDL 

ETC 



♦MOTA 

♦MSC 


SCN 

SSI 


1N2130 

ASI 

303 -100 

CEN 

COO 


GTC 

HTN 



SCE 

SSI 



UPI 


CEN 

COO 


EDL 

ETC 


IDC 

IDI 




UTX 


1N2079 

CEN 

278 -163 

CRI 

EDL 


HSE 

HTN 


♦ NAT 

PRX 



1N2170A 

Dll 

186 - 77 

CRI 

ETC 


ETC 

HSE 


INRJ 

SCN 


SAR 

SCN 



GSE 

♦MOTA 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


SOD 

SPE 



♦ MSC 

SCE 


1N2080 

CEN 

276 -135 

IDI 

INRJ 



WAB 


SSI 

TRWS 



SSI 

UTX 


CRI 

ETC 


PRX 

SCN 


1N2138 

ASI 

303 -186 

UPI 

WAB 



1N2171 

CRI 

186 - 87 

IDC 

SCN 


SPE 

SSI 


CEN 

COO 


1N2158 

ASI 

299 

- 63 

Dll 

♦GSE 


SPE 

SSI 


UPI 

WAB 


CRI 

EDL 


CEI 

CEN 



♦ MOTA 

♦ MSC 


1N2081 

CEN 

276 -147 

1N2130A 

AINR 

303 -101 

HSE 

HTN 


COO 

♦CRI 



SCE 

SSI 


CRI 

ETC 


ASI 

CEN 


IDI 

INRJ 


Dll 

♦ DIT 




UTX 


IDC 

SCN 


COO 

EDL 


PRX 

SCN 


EDL 

ETC 



1N2171A 

Dll 

186 - 78 


SSI 


ETC 

HSE 


SPE 

SSI 


GTC 

HTN 



GSE 

♦MOTA 


1N2082 

CEN 

276 -173 

HTN 

IDC 


SST 

UPI 


IDC 

IDI 



♦ MSC 

SCE 


CRI 

ETC 


INRJ 

SCN 



WAB 


♦ NAT 

PRX 



SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


1N2138A 

AINR 

303 -193 

SAR 

SCN 



1N2172 

CEN 

302 -126 


UPI 


1N2131 

ASI 

303 -111 

ASI 

CEI 


SOD 

SPE 



CRI 

EDL 


1N2083 

CEN 

276 -198 

CEN 

COO 


CEN 

♦COO 


♦SSEI 

SSI 



IDC 

NJS 


CRI 

ETC 


CRI 

EDL 


EDL 

HSE 


STR 

TRWS 




SSI 


SCN 

SSI 


ETC 

HSE 


HTN 

INRJ 


UPI 

WAB 



1N2173 

CEN 

302 -141 


UPI 


HTN 

IDI 


SCN 

SPE 


1N2159 

ASI 

299 

- 93 

EDL 

NJS 


1N2084 

ASI 

276 -211 

INRJ 

PRX 


SSI 

SST 


CEI 

CEN 




SSI 


CEN 

CRI 


SCN 

SPE 


1N2139 

CODI 

430 -126 

COO 

CRI 



1N2174 

CEN 

302 -171 

ETC 

SCN 


SSI 

SST 


CRI 

SCN 


Dll 

EDL 



EDL 

IDC 


SPE 

SSI 


UPI 

WAB 



SSI 


ETC 

GTC 




SSI 



WAB 


1N2131A 

AINR 

303 -116 

1N2147 

CEN 

291 -128 

HTN 

IDC 



1N2214 

CRI 

172 - 81 

1N2085 

CEN 

277 - 21 

ASI 

CEN 


EDL 

SCN 


IDI 

♦ NAT 



IDC 

INRJ 


ETC 

IDC 


♦COO 

EDL 


SSI 

UTX 


PRX 

SAR 




SSI 


SCN 

SSI 


ETC 

HSE 


1N2147A 

CEN 

291 -129 

SCN 

SOD 



1N2216 

ASI 

283 - 71 

1N2086 

CEN 

277 - 33 

HTN 

INRJ 


EDL 

SCN 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 


CRI 

ETC 


SCN 

SSI 


♦SSI 

UTX 



WAB 



EDL 

ETC 


IDC 

SCN 


SST 

WAB 


1N2148 

CEN 

291 -173 

1N2160 

ASI 

299 

-127 

HSE 

IDC 



SSI 


1N2132 

ASI 

303 -119 

CRI 

SCN 


CEI 

CEN 



SCN 

SOD 


1N2090 

IDC 

277 -209 

CEN 

COO 


♦SSI 

UPI 


COO 

CRI 



SSI 

UPI 


SCN 

SSY 


CRI 

EDL 



UTX 


Dll 

EDL 



1N2217 

AMX 

283 - 72 

1N2091 

SCN 

278 - 21 

ETC 

HSE 


1N2148A 

CEN 

291 -174 

GTC 

HTN 



ASI 

CEN 



SPE 


HTN 

INRJ 


SCN 

♦ SSI 


IDC 

IDI 



CRI 

IDC 


1N2092 

SCN 

278 - 61 

SCN 

SSI 



UTX 


♦NAT 

PRX 



SCN 

SSI 


1N2093 

SCN 

278 -106 


WAB 


1N2149 

CEN 

292 - 3 

SAR 

SCN 




UTX 


1N2094 

SCN 

278 -142 

1N2132A 

ASI 

303 -120 

CRI 

SCN 


SOD 

SPE 



1N2218 

ASI 

284 -135 


SPE 


CEN 

COO 


♦ SSI 

UTX 


♦SSEI 

SSI 



CEN 

CRI 


1N2095 

IDC 

278 -179 

EDL 

ETC 


1N2149A 

CEN 

292 - 4 


WAB 



EDL 

ETC 



SCN 


HSE 

HTN 


SCN 

♦SSI 


1N2163 

CRI 

186 

- 79 

HSE 

IDC 


1N2096 

SCN 

278 -214 

INRJ 

SCN 



UTX 


Dll 

♦GSE 



SCN 

SOD 



SPE 



SSI 


1N2150 

CEN 

292 - 32 

♦ MOTA 

♦MSC 



SPE 

SSI 


1N2103 

CEN 

277 -197 

1N2133 

ASI 

303 -129 

CRI 

SCN 


SCE 

SPE 




UTX 


CRI 

ETC 


CEN 

COO 


♦SSI 

UTX 


SSI 

UTX 



1N2219 

AMX 

284 -136 

IDC 

SAR 


CRI 

EDL 


1N2150A 

CEN 

292 - 33 

1N2163A 

Dll 

186 

- 70 

ASI 

CEN 



SCN 


ETC 

HSE 


SCN 

♦SSI 


GSE 

♦MOTA 



CRI 

SCN 


1N2104 

CEN 

278 - 3 

HTN 

IDI 



UTX 


MSC 

SCE 



SSI 

UPI 


CRI 

ETC 


INRJ 

PRX 


1N2151 

CEN 

292 - 71 

♦SSI 

UTX 




UTX 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

SCN 


1N2164 

CRI 

186 

- 80 

1N2220 

ASI 

284 -171 

1N2105 

CEN 

278 - 41 

SST 

UPI 


♦SSI 

UTX 


Dll 

♦GSE 



CEN 

CRI 


CRI 

ETC 



WAB 


1N2151A 

CEN 

292 - 72 

♦ MOTA 

♦ MSC 



EDL 

ETC 


SAR 

SCN 


1N2133A 

AINR 

303 -136 

SCN 

♦ SSI 


SCE 

SSI 



HSE 

IDC 



UPI 


ASI 

CEN 



UTX 



UTX 



SCN 

SOD 


1N2106 

CEN 

278 - 89 

COO 

EDL 


1N2152 

CEN 

292 - 91 

1N2164A 

Dll 

186 

- 71 

SSI 

UTX 


CRI 

ETC 


ETC 

HSE 


CRI 

♦ DIT 


GSE 

♦MOTA 



1N2221 

AMX 

284 -172 

SAR 

SCN 


HTN 

INRJ 


SCN 

♦SSI 


♦ MSC 

SCE 



ASI 

CEN 



UPI 


SCN 

SPE 



UTX 


SPE 

SSI 



CRI 

SCN 


1N2107 

CEN 

278 -122 

SSI 

SST 


1N2152A 

CEN 

292 - 92 

UTX 

WAB 



SSI 

UTX 


CRI 

ETC 


1N2134 

ASI 

303 -139 

SCN 

♦SSI 


1N2165 

CRI 

186 

- 81 

1N2222 

ASI 

282 - 31 

SAR 

SCN 


CEN 

COO 



UTX 


Dll 

♦GSE 



CEN 

CRI 



UPI 


CRI 

EDL 


1N2153 

CEN 

292 -132 

MOTA 

♦ MSC 



EDL 

ETC 


1N2108 

CEN 

278 -164 

ETC 

HSE 


♦ DIT 

SCN 


SCE 

SSI 



HSE 

IDC 


CRI 

ETC 


HTN 

INRJ 


♦SSI 

UTX 



UTX 



SCN 

SOD 


SAR 

SCN 


SCN 

SPE 

! 

1N2153A 

CEN 

292 -133 

1N2165A 

Dll 

186 

- 72 

SSI 

UTX 


1N2109 

CRI 

285 -199 

SSI 

WAB 


SCN 

♦ SSI 


GSE 

♦ MOTA 



1N2222A 

ASI 

282 - 32 


IDC 


1N2134A 

ASI 

303 -140 


UTX 


♦ MSC 

SCE 



CEN 

CRI 


1N2115 

ETC 

276 - 14 

CEN 

COO 


1N2154 

ASI 

298 -116 

SSI 

UTX 



EDL 

ETC 


IDC 

SCN 


EDL 

ETC 


CEI 

CEN 


1N2166 

CRI 

186 

- 82 

IDC 

SCN 


1N2116 

CEN 

278 -143 

HSE 

HTN 


COO 

CRI 


Dll 

♦GSE 



SSI 

UTX 


CRI 

SCN 


INRJ 

SCN 


Dll 

♦ DIT 


♦ MOTA 

♦MSC 



1N2223 

ASI 

282 - 33 


SSI 



SSI 


EDL 

ETC 


SCE 

SSI 



CEN 

CRI 


1N2117 

CEN 

279 - 27 

1N2135 

ASI 

303 -157 

GTC 

HTN 



UTX 



IDC 

SCN 


CRI 

ETC 


CEN 

COO 


IDC 

IDI 


1N2166A 

Dll 

186 

- 73 

SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


PRX 

SAR 


GSE 

♦MOTA 



1N2223A 

ASI 

282 - 34 


UPI 


ETC 

HSE 


SCN 

SOD 

' 

♦ MSC 

SCE 



CEN 

IDC 


1N2128 

ASI 

303 - 74 

HTN 

IDI 


♦ SSEI 

SSI 


SSI 

UTX 



SCN 

SPE 


CEN 

COO 


INRJ 

SCN 


TRWS 

UPI 


1N2167 

CRI 

186 

-83 

SSI 

UTX 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 



WAB 


Dll 

♦GSE 



1N2224 

ASI 

401 -153 

ETC 

HSE 


UPI 

WAB 


1N2155 

ASI 

298 -150 

♦ MOTA 

♦ MSC 



CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N2135A 

AINR 

303 -162 

CEI 

CEN 


SCE 

SPE 



EDL 

ETC 


IDI 

INRJ 


ASI 

CEN 


COO 

CRI 


SSI 

UTX 



HSE 

IDC 


PRX 

SCN 


♦COO 

EDL 


Dll 

♦ DIT 


1N2167A 

Dll 

186 

- 74 

SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


ETC 

HSE 


EDL 

ETC 


GSE 

♦ MOTA 



SSI 

UTX 


SST 

UPI 


HTN 

INRJ 


GTC 

HTN 


♦ MSC 

SCE 



1N2224A 

ASI 

401 -154 


WAB 


♦PRX 

SCN 


IDI 

♦ NAT 


SPE 

SSI 



CEN 

EDL 


1N2128A 

AINR 

303 - 77 

SPE 

SSI 


PRX 

SAR 



UTX 



ETC 

SCN 


ASI 

CEN 


SST 

WAB 


SCN 

SOD 


1N2168 

CRI 

186 

- 84 

SSI 

UTX 


COO 

EDL 


1N2136 

ASI 

303 -164 

SPE 

♦SSEI 


Dll 

♦GSE 



1N2225 

AMX 

401 -155 

ETC 

HSE 


CEN 

COO 

! 

SSI 

TIC 


♦ MOTA 

♦ MSC 



ASI 

CEN 


HTN 

IDC 


CRI 

EDL 


TRWS 

UPI 


SCE 

SSI 



CRI 

SCN 


INRJ 

SCN 


ETC 

HSE 



WAB 



UTX 



SSI 

UTX 


SPE 

SSI 


HTN 

INRJ 


1N2156 

ASI 

298 -210 

1N2168A 

Dll 

186 

- 75 

1N2225A 

AMX 

401 -156 

SST 

WAB 


SCN 

SPE 


CEI 

CEN 


GSE 

♦MOTA 



ASI 

CEN 





SSI 

WAB 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

IsBfcWiTsl 


■Aland 

BfEBGEI 


MFRS 


hi’l 1 — 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1 N2225A ” 



1N2236A 



IN2248 




1N2258A 



1N2274 — 



(cont.) 

SCN 


(cont.) 

SCN 


(cont.) 

ETC 



(cont.) 

ETC 


(cont.) 

CRI 


SSI 

UTX 


SOD 

SSI 


IDC 

MAL 



IDC 

MAL 


EDL 

ETC 


1N2226 

ASI 

406 - 37 


UTX 


SSI 

SST 



SCN 

SSI 


IDC 

SSI 


CEN 

CRI 


1N2237 

AMX 

291 - 30 

UPI 

UTX 



SST 

UTX 


SST 

UTX 


EDL 

IDC 


ASI 

CEN 



WAB 



1N2259 

AMX 

294 -124 

1N2275 

CEN 

292 - 34 

SCN 

SOD 


CRI 

SCN 


1N2248A 

ASI 

294 

- 7 

ASI 

CEN 


CRI 

EDL 


SSI 

UTX 


SSI 

UTX 


CEN 

ETC 



CRI 

SSI 


ETC 

IDC 


1N2226A 

ASI 

406 - 38 

1N2237A 

AMX 

291 - 31 

IDC 

MAL 




UTX 


SSI 

SST 


CEN 

EDL 


ASI 

CEN 


♦ SCN 

SSI 



1N2259A 

AMX 

294 -125 

UPI 

UTX 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


SST 

UPI 



ASI 

CEN 


1N2276 

CEN 

292 - 73 

SSI 

UTX 



UTX 



UTX 



SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


1N2227 

AMX 

406 - 39 

1N2238 

ASI 

291 - 43 

1N2249 

AMX 

294 

- 8 


UTX 


ETC 

IDC 


AS! 

CEN 


CEN 

♦COO 


ASI 

CEN 



1N2260 

ASI 

294 -139 

SSI 

SST 


CRI 

SCN 


CRI 

EDL 


CRI 

SSI 



CEN 

♦COO 



UTX 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 


UTX 

WAB 



CRI 

EDL 


1N2277 

CEN 

292 - 93 

1N2227A 

AMX 

406 - 40 

SCN 

SOD 


1N2249A 

AMX 

294 

- 9 

ETC 

IDC 


CRI 

EDL 


ASI 

CEN 


SSI 

UTX 


ASI 

CEN 



MAL 

SSI 


ETC 

IDC 


SCN 

SSI 



WAB 


SCN 

SSI 



SST 

UTX 


SSI 

SST 



UTX 


1N2238A 

ASI 

291 - 44 


UTX 




WAB 



UTX 


1N2228 

ASI 

290 -111 

CEN 

EDL 


1N2250 

ASI 

294 

- 35 

1N2260A 

ASI 

294 -140 

1N2278 

CEN 

292 -134 

CEN 

COO 


ETC 

IDC 


CEN 

COO 



CEN 

EDL 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


CRI 

EDL 



ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 



MAL 

SCN 


SSI 

SST 


SCN 

SOD 


1N2239 

AMX 

291 - 45 

MAL 

SSI 



SSI 

SST 



UTX 


SSI 

UPI 


ASI 

CEN 


SST 

UPI 




UTX 


1N2279 

CEN 

292 -181 

UTX 

WAB 


CRI 

SCN 


UTX 

WAB 



1N2261 

AMX 

294 -141 

CRI 

EDL 


1N2228A 

ASI 

290 -112 

SSI 

UTX 


1N2250A 

ASI 

294 

- 36 

ASI 

CEN 


ETC 

IDC 


CEN 

EDL 



WAB 


CEN 

EDL 



CRI 

SSI 


SSI 

SST 


ETC 

IDC 


1N2239A 

AMX 

291 - 46 

ETC 

IDC 




UTX 



UTX 


SCN 

SOD 


ASI 

CEN 


MAL 

SCN 



1N2261A 

AMX 

294 -142 

1N2280 

CEN 

403 - 27 

SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


SSI 

SST 



ASI 

CEN 


CRI 

EDL 


1N2229 

AMX 

290 -113 


UTX 


UPI 

UTX 



SCN 

SSI 


ETC 

IDC 


ASI 

CEN 


1N2240 

ASI 

291 - 65 

1N2251 

AMX 

294 

- 37 


UTX 


SSI 

SST 


CRI 

IDC 


CEN 

♦ COO 


ASI 

CEN 



1N2262 

ASI 

403 - 43 


UTX 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SSI 

UTX 



CEN 

♦COO 


1N2281 

CEN 

406 -156 


UTX 


ETC 

IDC 



WAB 



CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


1N2229A 

AMX 

290 -114 

SCN 

SOD 


1N2251A 

AMX 

294 

- 38 

ETC 

IDC 


IDC 

SSI 


ASI 

CEN 


SSI 

UTX 


ASI 

CEN 



MAL 

SSI 


SST 

UTX 


IDC 

SCN 



WAB 


SCN 

SSI 



SST 

UTX 


1N2282 

ASI 

297 -158 

SSI 

UTX 


1N2240A 

ASI 

291 - 66 


UTX 




WAB 


CEN 

COO 


1N2230 

ASI 

290 -169 

CEN 

EDL 


1N2252 

ASI 

294 

- 63 

1N2262A 

ASI 

403 - 44 

CRI 

EDL 


CEN 

COO 


ETC 

IDC 


CEN 

COO 



CEN 

EDL 


IDC 

SCN 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


CRI 

EDL 



ETC 

IDC 


SOD 

SSI 


ETC 

IDC 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 



MAL 

SCN 


SST 

UPI 


SCN 

SOD 


1N2241 

AMX 

291 - 67 

MAL 

SSI 



SSI 

SST 


UTX 

WAB 


SSI 

UPI 


ASI 

CEN 


SST 

UPI 




UTX 


1N2283 

ASI 

297 -181 

UTX 

WAB 


CRI 

SCN 


UTX 

WAB 



1N2263 

AMX 

403 - 45 

CEN 

COO 


1N2230A 

ASI 

290 -170 

SSI 

UTX 


1N2252A 

ASI 

294 

- 64 

ASI 

CEN 


EDL 

ETC 


CEN 

ETC 


1N2241A 

AMX 

291 - 68 

CEN 

EDL 



CRI 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 




UTX 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


MAL 

SCN 



1N2263A 

AMX 

403 - 46 

SST 

STR 


UPI 

UTX 



UTX 


SSI 

SST 



ASI 

CEN 


UPI 

UTX 


1N2231 

AMX 

290 -171 

1N2242 

ASI 

402 -150 

UPI 

UTX 



SCN 

SSI 



WAB 


ASI 

CEN 


CEN 

CRI 


1N2253 

AMX 

294 

- 65 


UTX 


1N2284 

ASI 

297 -191 

CRI 

SCN 


EDL 

ETC 


ASI 

CEN 



1N2264 

ASI 

406 -159 

CEN 

COO 


SSI 

UTX 


IDC 

SCN 


CRI 

SSI 



CEN 

EDL 


EDL 

IDC 


1N2231A 

AMX 

290 -172 

SOD 

SSI 



UTX 



IDC 

MAL 


SCN 

SOD 


ASI 

CEN 



UTX 


1N2253A 

AMX 

294 

- 66 

SSI 

SST 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


1N2242A 

ASI 

402 -151 

ASI 

CEN 




UTX 


STR 

UTX 



UTX 


CEN 

EDL 


SCN 

SSI 



1N2264A 

ASI 

406 -160 


WAB 1 


1N2232 

ASI 

290 -199 

ETC 

IDC 



UTX 



CEN 

EDL 


1N2285 

ASI 

297 -208 

CEN 

COO 


SCN 

SOD 


1N2254 

ASI 

294 

- 85 

IDC 

MAL 


CEN 

♦ COO 


CRI 

EDL 


SSI 

UTX 


CEN 

♦ COO 



SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


ETC 

IDC 


1N2243 

AMX 

402 -152 

CRI 

EDL 



SST 

UTX 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 



1N2265 

AMX 

406 -161 

SOD 

SSI 


SSI 

UPI 


CRI 

SCN 


MAL 

SSI 



ASI 

CEN 


SST 

STR 


UTX 

WAB 


SSI 

UTX 


SST 

UPI 



CRI 

MAL 


UTX 

WAB 


1N2232A 

ASI 

290 -200 

1N2243A 

AMX 

402 -153 

UTX 

WAB 



SSI 

UTX 


1N2286 

ASI 

298 - 6 

CEN 

EDL 


ASI 

CEN 


1N2254A 

ASI 

294 

- 86 

1N2265A 

AMX 

406 -162 

CEN 

♦COO 


ETC 

IDC 


SCN 

SSI 


CEN 

EDL 



ASI 

CEN 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 



UTX 


ETC 

IDC 



MAL 

SCN 


IDC 

SCN 


SSI 

UPI 


1N2244 

ASI 

406 -134 

MAL 

SCN 



SSI 

UTX 


SOD 

SSI 



UTX 


CEN 

CRI 


SSI 

SST 



1N2266 

CEN 

279 -206 

STR 

UTX 


1N2233 

AMX 

290 -201 

EDL 

IDC 


UPI 

UTX 



CRI 

EDL 



WAB 


ASI 

CEN 


SCN 

SOD 


1N2255 

AMX 

294 

- 87 

ETC 

IDC 


1N2287 

ASI 

403 -118 

CRI 

SCN 


SSI 

UTX 


ASI 

CEN 



SCN 

SOD 


CEN 

♦ COO 


SSI 

UTX 



WAB 


CRI 

SSI 



SSI 

UPI 


CRI 

EDL 


1N2233A 

AMX 

290 -202 

1N2244A 

ASI 

406 -135 


UTX 




UTX 


IDC 

SCN 


ASI 

CEN 


CEN 

EDL 


1N2255A 

AMX 

294 

- 88 

1N2267 

AMX 

279 -207 

SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 


ASI 

CEN 



CEN 

IDC 


SST 

STR 



UTX 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 



SCN 

SSI 


UTX 

WAB 


1N2234 

ASI 

291 - 1 


UTX 



UTX 




UTX 


1N2288 

ASI 

406 -203 

CEN 

COO 


1N2245 

AMX 

406 -136 

1N2256 

ASI 

294 -109 

1N2268 

CEN 

281 -131 

CEN 

♦COO 


CRI 

EDL 


ASI 

CEN 


CEN 

COO 



CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


ETC 

IDC 


CRI 

SCN 


CRI 

EDL 



ETC 

IDC 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 



SCN 

SOD 


SOD 

SSI 


SSI 

UPI 


1N2245A 

AMX 

406 -137 

MAL 

SSI 



SSI 

UTX 


STR 

UTX 


UTX 

WAB 


ASI 

CEN 


SST 

UTX 



1N2269 

AMX 

281 -132 


WAB 


1N2234A 

ASI 

291 - 2 

SCN 

SSI 



WAB 



CEN 

CRI 


1N2289 

AMX 

283 -117 

CEN 

EDL 



UTX 


1N2256A 

ASI 

294 

-110 

IDC 

SCN 


CEN 

CRI 


ETC 

IDC 


1N2246 

ASI 

293 -205 

CEN 

EDL 



SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


SCN 

SOD 


CEN 

COO 


ETC 

IDC 



1N2270 

CEN 

281 -159 


UTX 


SSI 

UPI 


CRI 

EDL 


MAL 

SCN 



CRI 

EDL 


1N2289A 

AMX 

283 -118 


UTX 


ETC 

IDC 


SSI 

SST 



ETC 

IDC 


CEN 

EDL 


1N2235 

AMX 

291 - 3 

MAL 

SSI 



UTX 



SCN 

SOD 


ETC 

IDC 


ASI 

CEN 


SST 

UPI 


1N2257 

AMX 

294 -111 

SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

SCN 


UTX 

WAB 


ASI 

CEN 




UTX 


UPI 

UTX 


SSI 

UTX 


1N2246A 

ASI 

293 -206 

CRI 

SSI 



1N2271 

AMX 

281 -160 

1N2290 

AMX 

290 -138 

1N2235A 

AMX 

291 - 4 

CEN 

EDL 



UTX 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 


1N2257A 

AMX 

294 -112 

SCN 

SSI 


SCN 

SPE 


SCN 

SSI 


MAL 

SCN 


ASI 

CEN 




UTX 


SSI 

UTX 



UTX 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 



1N2272 

CEN 

291 -130 


WAB 


1N2236 

ASI 

291 - 28 

UPI 

UTX 



UTX 



CRI 

EDL 


1N2290A 

AMX 

283 -119 

CEN 

COO 


1N2247 

ASI 

293 -207 

1N2258 

ASI 

294 

-122 

ETC 

IDC 


CEN 

EDL 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 


CEN 

♦COO 



SSI 

SST 


ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


SSI 

UTX 


CRI 

EDL 



UPI 

UTX 


SCN 

SPE 


SCN 

SOD 


1N2247A 

ASI 

293 -208 

ETC 

IDC 



1N2273 

AMX 

291 -175 

SSI 

UPI 


SSI 

UTX 


CEN 

SCN 


MAL 

SSI 



CEN 

CRI 



UTX 



WAB 


SSI 

UTX 


SST 

UTX 



EDL 

ETC 


1N2291 

AMX 

283 -182 

1N2236A 

ASI 

291 - 29 

1N2248 

ASI 

294 - 6 


WAB 



IDC 

SSI 


CEN 

CRI 


CEN 

EDL 


CEN 

COO 


1N2258A 

ASI 

294 

-123 

UPI 

UTX 


SCN 

SSI 


ETC 

IDC 


CRI 

EDL 


CEN 

EDL 



1N2274 

CEN 

292 - 5 


UTX 


contnext col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 





IsKEWiTSiM 





MFRS 

[gflifiT-Ji 

iiTrFn— 

■SHiS 


1N2291A " 


284 - 28 

1N2370A 

Mil Ii ■ 

415 - 93 

1N2385A 


427 - 70 

1N2435 



1N2456 



CEN 

EDL 


EDL 

SCN 


EDL 

SCN 


(cont.) 

EDL 


(cont.) 

HSE 


ETC 

IDC 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


♦ IDC 

SAR 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2387 

SSI 

207 - 41 

SSI 

STR 


SSI 

SST 


UPI 

UTX 


1N2370B 

CEN 

415 -111 

1N2389 

ASAR 

412 - 30 


WAB 



TRWS 


1N2292 

AMX 

284 - 29 

EDL 

SCN 


AMX 

CEI 


1N2436 

CEN 

307 - 39 

1N2457 

ASI 

302 -101 

CEN 

CRI 


SSI 

UTX 


CRI 

EDI 


COO 

CRI 


CEN 

HSE 


SCN 

SSI 


1N2371 

CEN 

415 - 46 

EDL 

HTN 


EDL 

IDC 


IDC 

SCN 



UTX 


CRI 

SCN 


INRJ 

PDE 


NJS 

SAR 


SSI 

SST 


1N2292A 

AMX 

284 - 30 

SSI 

UTX 


SCN 

SOD 


SSI 

STR 



TRWS 


CEN 

EDL 


1N2371A 

CEN 

415 - 94 

SPE 

♦ SSI 


UPI 

WAB 


1N2458 

ASI 

303 - 73 

ETC 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2390 

IDC 

283 - 95 

1N2437 

CEN 

307 - 56 

CEN 

COO 


SSI 

UPI 



UTX 


SSI 

UPI 


♦COO 

CRI 


CRI 

EDL 



UTX 


1N2371B 

CEN 

415 -112 

1N2391 

CRI 

283 -150 

EDL 

NJS 


ETC 

HSE 


1N2293 

AMX 

284 - 69 

SCN 

SSI 


SSI 

UPI 


SAR 

SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 



UTX 


1N2392 

SSI 

283 -215 

STR 

WAB 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


1N2372 

CEN 

401 - 56 


UPI 


1N2438 

CEN 

307 - 77 

SST 

TRWS 



UTX 


CRI 

EDL 


1N2393 

CRI 

284 - 49 

COO 

CRI 



WAB 


1N2293A 

AMX 

284 - 70 

ETC 

IDC 


SSI 

UPI 


EDL 

IDC 


1N2459 

ASI 

303 - 84 

CEN 

EDL 


SCN 

SOD 


1N2394 

CRI 

284 -102 

SAR 

SSI 


CEN 

♦COO 


ETC 

IDC 



SSI 


SSI 

UPI 


STR 

WAB 


CRI 

EDL 


SCN 

SSI 


1N2373 

CEN 

274 -175 

1N2395 

CRI 

284 -153 

1N2439 

CEN 

307 - 85 

ETC 

HSE 


UPI 

UTX 


CRI 

EDL 



SSI 


♦COO 

CRI 


SAR 

SCN 


1N2326 

NJS 

231 -189 

ETC 

HTN 


1N2396 

SSI 

284 -203 

EDL 

SAR 


SSI 

SST 


1N2327 

CRI 

405 - 62 

PDE 

SAR 


1N2397 

SSI 

285 - 29 

SSI 

STR 


TRWS 

WAB 



SSI 


SCN 

♦ SOD 


1N2398 

SSI 

285 - 61 


WAB 


1N2460 

ASI 

303 - 99 

1N2328 

SSI 

416 - 71 

SPE 

SSI 


1N2399 

IDC 

283 - 96 

1N2440 

CEN 

307 -114 

CEN 

COO 


1N2348 

CEN 

287 -177 

1N2374 

CEN 

401 - 33 

SSI 

UTX 


COO 

CRI 


CRI 

EDL 



SSI 


♦ CODI 

CRI 


1N2400 

SSI 

283 -151 

EDL 

♦ IDC 


ETC 

HSE 


1N2349 

CEN 

288 - 15 

EDL 

ETC 



UTX 


SAR 

SSI 


IDC 

SAR 


CRI 

SSI 


HTN 

PDE 


1N2401 

SPE 

283 -216 

STR 

WAB 


SCN 

SSI 


1N2350 

CEN 

288 - 58 

SAR 

SCN 


SSI 

UTX 


1N2441 

CEN 

307 -122 

TRWS 

WAB 


CRI 

SSI 


♦ SOD 

SSI 


1N2402 

SSI 

284 - 50 

♦COO 

CRI 


1N2461 

ASI 

303 -104 

1N2357 

ASI 

409 - 61 

1N2375 

CEN 

411 - 2 


UTX 


EDL 

IDC 


CEN 

♦COO 


SCN 

SSI 


♦CODI 

CRI 


1N2403 

SSI 

284 -103 

SAR 

SSI 


CRI 

EDL 



WAB 


EDL 

HTN 



UTX 


STR 

WAB 


ETC 

HSE 


1N2358 

SCN 

411 - 33 

PDE 

SAR 


1N2404 

SSI 

284 -154 

1N2442 

CEN 

307 -142 

SAR 

SCN 



SSI 


SCN 

♦SOD 



UTX 


COO 

CRI 


SSI 

SST 


1N2359 

ASI 

412 - 17 


SSI 


1N2405 

SSI 

284 -204 

EDL 

SAR 


TRWS 

WAB 


SCN 

WAB 


1N2376 

♦CODI 

414 -206 


UTX 


SSI 

STR 


1N2462 

ASI 

303 -118 

1N2360 

SCN 

413 -199 

CRI 

EDL 


1N2406 

SSI 

285 - 30 


WAB 


CEN 

COO 



UPI 


HTN 

PDE 



UTX 


1N2443 

CEN 

307 -150 

CRI 

EDL 


1N2361 

SCN 

415 - 19 

SAR 

SCN 


1N2407 

SSI 

285 - 62 

♦COO 

CRI 


ETC 

HSE 


1N2362 

CEN 

409 - 68 

♦SOD 

SPE 



UTX 


EDL 

♦ IDC 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 



SSI 


1N2408 

IDC 

283 - 97 

SAR 

SSI 


SSI 

TRWS 


SCN 

SOD 


1N2377 

♦CODI 

416 -206 

SSI 

UTX 


STR 

WAB 



WAB 



SSI 


CRI 

EDL 


1N2409 

SSI 

283 -152 

1N2444 

CEN 

307 -183 

IN2463 

ASI 

303 -121 

1N2362A 

CEN 

409 - 96 

HTN 

PDE 



UTX 


♦COO 

CRI 


CEN 

COO 


EDL 

SCN 


SAR 

SCN 


1N2410 

SSI 

283 -217 

EDL 

SAR 


EDL 

ETC 


SOD 

SSI 


♦SOD 

SPE 



UTX 


SSI 

STR 


HSE 

IDC 


1N2362B 

CEN 

409 -104 


SSI 


1N2411 

SSI 

284 - 51 


WAB 


SAR 

SCN 


EDL 

SSI 


1N2378 

ASI 

419 - 73 


UTX 


1N2445 

CEN 

307 -197 

SSI 

SST 


1N2363 

CEN 

409 - 69 

♦ CODI 

CRI 


1N2412 

SSI 

284 -104 

♦COO 

CRI 


TRWS 

WAB 


SCN 

SSI 


EDL 

HTN 



UTX 


EDL 

♦IDC 


1N2464 

ASI 

303 -138 

1N2363A 

CEN 

409 - 97 

PDE 

SAR 


1N2413 

SSI 

284 -155 

SAR 

SSI 


CEN 

COO 


SCN 

SSI 


SCN 

♦SOD 



UTX 


STR 

WAB 


CRI 

EDL 


1N2363B 

CEN 

409 -105 

SSI 

UTX 


1N2414 

SSI 

284 -205 

1N2446 

ASI 

302 - 52 

ETC 

HSE 



SSI 



WAB 



UTX 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 


1N2364 

CEN 

411 - 67 

1N2379 

ASI 

421 -153 

1N2415 

SSI 

285 - 31 

EDL 

ETC 


SSI 

TRWS 


CRI 

EDL 


♦CODI 

CRI 



UTX 


HSE 

IDC 



WAB 


SCN 

SOD 


EDL 

HTN 


1N2416 

SSI 

285 - 63 

SCN 

SSI 


1N2465 

ASI 

303 -145 


SSI 


PDE 

SAR 



UTX 


SST 

TRWS 


CEN 

COO 


1N2364A 

CEN 

411 -112 

SCN 

♦SOD 


1N2417 

IDC 

283 - 98 

1N2447 

ASI 

302 - 57 

CRI 

EDL 


EDL 

SCN 


SSI 

UTX 



SSI 


CEN 

CRI 


ETC 

HSE 


SOD 

SSI 



WAB 


1N2418 

SSI 

283 -153 

ETC 

HSE 


SAR 

SCN 


1N2364B 

CEN 

411 -121 

1N2380 

♦CODI 

424 -153 

1N2419 

SSI 

283 -218 

IDC 

SCN 


SSI 

SST 


EDL 

SCN 


CRI 

EDL 


1N2420 

SSI 

284 - 52 

SSI 

SST 


TRWS 

WAB 



SSI 


HTN 

PDE 


1N2421 

SSI 

284 -105 


TRWS 


1N2466 

ASI 

303 -167 

1N2365 

CEN 

411 - 68 

SAR 

SCN 


1N2422 

SPE 

284 -156 

1N2448 

ASI 

302 - 60 

CEN 

COO 


CRI 

SCN 


SOD 

SSI 



SSI 


CEN 

CRI 


CRI 

EDL 



SSI 



UTX 


1N2423 

SSI 

284 -206 

ETC 

HSE 


ETC 

HSE 


1N2365A 

CEN 

411 -113 

1N2381 

♦CODI 

427 - 41 

1N2424 

SSI 

285 - 32 

IDC 

SCN 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


1N2425 

SSI 

285 - 64 

SSI 

TRWS 


SSI 

SST 


1N2365B 

CEN 

411 -122 

HTN 

PDE 


1N2426 

CEN 

305 -185 

1N2449 

ASI 

302 - 64 


WAB 


SCN 

SSI 


SAR 

SCN 


COO 

EDL 


CEN 

CRI 


1N2467 

ASI 

303 -183 

1N2366 

CEN 

412 - 40 

SOD 

SSI 


IDC 

NJS 


ETC 

HSE 


CEN 

♦COO 


CRI 

EDL 



UTX 


SAR 

SSI 


IDC 

SCN 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


1N2382 

ATRWS 

421 -164 

TIC 

WAB 


SSI 

TRWS 


SAR 

SCN 



SSI 


♦CODI 

CRI 


1N2427 

CEN 

305 -192 

1N2450 

ASI 

302 - 67 

SSI 

SST 


1N2366A 

CEN 

412 - 86 

CSD 

EDL 


♦COO 

EDL 


CEN 

CRI 



WAB 


EDL 

SCN 


HTN 

PDE 


IDC 

NJS 


ETC 

HSE 


1N2468 

ASI 

303 -195 

SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


SAR 

SSI 


IDC 

SCN 


CEN 

CRI 


1N2366B 

CEN 

412 -101 

♦SOD 

SSI 



WAB 


SSI 

TRWS 


EDL 

SCN 


EDL 

SCN 



UTX 


1N2428 

CEN 

305 -202 

1N2451 

ASI 

302 - 70 

SSI 

SST 



SSI 


1N2382A 

ATRWS 

421 -189 

COO 

EDL 


CEN 

CRI 


1N2469 

ASI 

303 -198 

1N2367 

CEN 

412 - 41 

EDL 

SCN 


IDC 

SAR 


ETC 

HSE 


CEN 

EDL 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


SSI 

WAB 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2367A 

CEN 

412 - 87 

1N2383 

ATRWS 

424 -155 

1N2429 

CEN 

305 -207 

SSI 

SST 



SST 


SCN 

SSI 


♦CODI 

CRI 


♦COO 

EDL 



TRWS 


1N2482 

ASAR 

278 - 72 

1N2367B 

CEN 

412 -102 

CSD 

EDL 


IDC 

SAR 


1N2452 

ASI 

302 - 77 

CEI 

CEN 


SCN 

SSI 


HTN 

PDE 


SSI 

WAB 


CEN 

CRI 


CODI 

CRI 


1N2368 

CEI 

413 -210 

SAR 

SCN 


1N2430 

CEN 

306 - 11 

ETC 

HSE 


ETC 

HTN 


CEN 

EDL 


SOD 

SSI 


COO 

EDL 


IDC 

SCN 


SCN 

SPE 


SCN 

SOD 



UTX 


♦ IDC 

SAR 


SSI 

TRWS 


SSI 

STI 



SSI 


1N2383A 

ATRWS 

424 -188 

SSI 

WAB 


1N2453 

ASI 

302 - 80 


UPI 


1N2368A 

CEN 

414 - 5 

EDL 

SCN 


1N2431 

CEN 

306 - 14 

CEN 

CRI 


1N2483 

ASAR 

278 -152 

EDL 

SCN 


SOD 

SSI 


♦COO 

EDL 


ETC 

HSE 


ASI 

CEI 


SOD 

SSI 


1N2384 

ATRWS 

426 - 27 

IDC 

SAR 


IDC 

SCN 


CEN 

CODI 


1N2368B 

CEN 

414 - 10 

♦ CODI 

CRI 


SSI 

WAB 


SSI 

SST 


CRI 

ETC 


EDL 

SCN 


CSD 

EDL 


1N2432 

CEN 

306 - 28 

STR 

TRWS 


HTN 

SCN 



SSI 


HTN 

PDE 


COO 

EDL 


1N2454 

ASI 

302 - 85 

SPE 

SSI 


1N2369 

CEN 

413 -211 

SAR 

SCN 


SAR 

SSI 


CEN 

CRI 


STI 

UPI 


CRI 

SCN 


SOD 

SSI 



WAB 


ETC 

HSE 

i 


WAB 


SSI 

UTX 



UTX 


1N2433 

CEN 

306 - 34 

IDC 

SCN 


1N2484 

ASAR 

279 - 5 

1N2369A 

CEN 

414 - 6 

1N2384A 

ATRWS 

426 - 52 

♦COO 

EDL 


SSI 

SST 


ASI 

CEI 


SCN 

SSI 


EDL 

SCN 


SAR 

SSI 



TRWS 


CEN 

CODI 



UTX 


SOD 

SSI 


STR 

WAB 


1N2455 

ASI 

302 ■ 90 

CRI 

ETC 


1N2369B 

CEN 

414 - 11 

1N2385 

ATRWS 

427 - 54 

1N2434 

CEN 

306 - 75 

CEN 

CRI 


HTN 

SCN 


SCN 

SSI 


♦CODI 

CRI 


♦COO 

EDL 


HSE 

IDC 


SPE 

SSI 



UTX 


CSD 

EDL 


SAR 

SSI 


SCN 

SSI 


STI 

UPI 


1N2370 

CEN 

415 - 45 

HTN 

PDE 


STR 

WAB 


SST 

TRWS 



WAB 


CRI 

EDL 


SAR 

SCN 


1N2435 

CEN 

306 - 91 

1N2456 

ASI 

302 - 96 

1N2485 

ASAR 

278 - 73 

SCN 

SOD 


SOD 

SPE 


♦COO 

CRI 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SSI 

UTX 


SSI 

UTX 


cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next Daae 




D.A.T.A. 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


30 



hil 1 1 — M 1 1 

1N2485 

(cont.) 

ETC 

HTN 

SCN 

SPE 

UPI 

1N2486 

ASAR 

CEN 

CRI 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

1N2487 

UPI 

ASAR 

ASI 

CEN 

CRI 

ETC 

HTN 

SCN 

UPI 

WAB 

1N2488 

ASAR 

CEN 

CRI 

ETC 

HTN 

1N2489 

SCN 

ASAR 

CEN 

CRI 

ETC 

HTN 

SCN 

SPE 

1N2490 

ASAR 

AMX 

CRI 

EDI 

EDL 

HTN 

INRJ 

PDE 

SCN 

SOD 

SPE 

1N2491 

♦SSI 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

i SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPI 

WAB 

1N2492 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPI 

WAB 

1N2493 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

SSI 

SST 

UPI 

1N2494 

WAB 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPI 

WAB 

1N2495 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPI 

WAB 

1N2496 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SOD 

SSI 

SST 

WAB 

1N2497 

ASI 

CEN 

♦COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SOD 

SSI 

SST 

WAB 

1N2498 

CEN 

CRI 

ESP 

ETC 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SIEG 

SSI 

TRWS 

1N2498A 

CEN 

ESP 

ETC 

GSE 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

♦SSI 

1N2498C 

TRWS 

GSE 

MSC 

SPE 

1N2499 

CEN 

CRI 

ESP 

ETC 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SIEG 

SSI 

TRWS 

1N2499A 

CEN 

ESP 

ETC 

GSE 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SSI 


TRWS 

31 

D.j 




TYPE No. 

MFRS 

1 N2499C ” 

MSC 

1N2500 

CEN 

CRI 

ESP 

ETC 

♦ GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SIEG 

SPE 

SSI 

TRWS 

1N2500A 

CEN 

ESP 

ETC 

GSE 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SSI 

TRWS 

1N2500C 

GSE 

MSC 

1N2501 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2502 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2503 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2504 

EDL 

SCN 

SSI 

1N2505 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2506 

CEN 

ETC 

SCN 

SSI 

UPI 

1N2507 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2508 

SCN 

SPE 

SSI 

1N2512 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UPI 

1N2513 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UPI 

1N2514 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

1N2515 

ASI 

CEN 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UPI 

1N2516 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UTX 

1N2517 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UTX 

1N2518 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2519 

AMX 

CEN 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2520 

AMX 

CEN 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2521 

AMX 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

UPI 

UTX 

1N2522 

AMX 

CEN 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2523 

AMX 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2524 

AMX 

CEN 

CRI 

IDC 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2525 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2526 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2527 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2528 
cont.next col. 

AMX 


TYPE No. CROSS INDEX 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2528 

(cont.) 

CEN 


CRI 

SCN 


SSI 

UTX 


1N2529 

AMX 

287 - 79 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2530 

AMX 

287 - 99 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2531 

AMX 

287 -106 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2532 

AMX 

287 -127 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2533 

AMX 

287 -131 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2534 

AMX 

402 -144 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2535 

AMX 

287 - 4 

CEN 

CRI 


IDC 

SCN 


♦ SSI 

UTX 


1N2536 

AMX 

287 - 23 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2537 

AMX 

287 - 44 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2538 

AMX 

287 - 53 

CEN 

CRI 


SCN 

♦ SSI 



UTX 


1N2539 

AMX 

287 - 73 

CEN 

CRI 


SCN 

♦ SSI 



UTX 


1N2540 

AMX 

287 - 80 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2541 

AMX 

287 -100 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2542 

AMX 

287 -107 

CEN 

SCN 


♦ SSI 

UTX 


1N2543 

AMX 

287 -128 

CEN 

SCN 


♦ SSI 

UTX 


1N2544 

CEN 

287 -132 

CRI 

SCN 


♦ SSI 

UTX 


1N2545 

AMX 

402 -145 

CEN 

SCN 


♦ SSI 

UTX 


1N2546 

AMX 

287 - 5 

CEN 

IDC 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2547 

AMX 

287 - 24 

CEN 

CRI 


SCN 

SPE 


SSI 

UTX 


1N2548 

AMX 

287 - 45 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2549 

AMX 

287 - 54 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2550 

AMX 

287 - 74 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2551 

AMX 

287 - 81 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2552 

AMX 

287 -101 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2553 

AMX 

287 -108 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2554 

AMX 

287 -129 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2555 

AMX 

287 -133 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2556 

AMX 

402 -146 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2557 

AMX 

292 -143 

cont.next col. 



with JEDEC 

♦ -M 


No. 

MFRS 

i 

SCN 

CEN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

i 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

> 

‘ CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

’ CEN 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

’ CEN 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

r 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

> 

' CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

* CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

* CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SPE 

♦ SSI 

UTX 

f 

CEN 

AMX 

CRI 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


AMX 292 -182 1N2587 


AMX 403 - 28 1N2589 


AMX 292 -184 1N2601 


♦ SSI ! 

UTX 

AMX 295 - 33 1N2606 
CRI ( 

♦SSI ! 

UTX 

AMX 295 - 57 1N2607 
SCN < 

UTX ! 

AMX 295 - 86 1N2608 
CRI ( 

SPE I 

UTX 

AMX 295 -106 1N2609 


CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 


1N2586 
cont.next col. 


UTX 

AMX 403 - 69 


data sheet available 













1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


liftMlIiU 

TYPE No. 

■rcisisTa 


TYPE No. 

MFRS 


1N2612 

ASl 

278 

-107 

1N2624B 



1N2749 

EDL 

290 - 3 

TN2794 

CEFI 

293 -135 

1N2807B " 



CEN 

CRI 

• 


(cont.) 

♦ MSC 



SCN 


COO 

EDL 


(cont.) 

SCN 


EDL 

HTN 



SCE 

SSI 


1N2750 

IDC 

288 - 1 

ETC 

HSE 


♦SIEG 

SST 


IDI 

SAR 




UTX 



SCN 


HTN 

IDC 


1N2808 

CEN 

381 -160 

SCN 

SLD 



1N2630 

AMX 

410 -213 

1N2753 

SCN 

288 - 71 

SAR 

SSI 


CRI 

ETC 


SPE 

SST 



CEI 

CRI 


1N2756 

SCN 

288 -141 


UPI 


GSE 

MSC 


UPI 

WAB 



EDI 

EDL 


1N2759 

SCN 

288 -173 

1N2795 

CEN 

293 -141 

SAR 

SCE 


1N2613 

CEN 

278 

-144 

INRJ 

SAR 


1N2762 

SCN 

289 - 37 

COO 

EDL 


SCN 

SIEG 


CRI 

EDL 



SCN 

SOD 


1N2763 

SCN 

289 -113 

ETC 

HSE 


SLD 

SST 


HTN 

IDI 



♦SSI 

UTX 


1N2764 

SCN 

406 -119 

HTN 

IDC 


1N2808A 

A♦MOTA 

381 -157 

SAR 

SCN 



1N2631 

AMX 

412 - 27 

1N2765 

CODI 

177 -127 

SAR 

SSI 


CEN 

ETC 


SLD 

SPE 



CEI 

CRI 


♦GSE 

HTN 



UPI 


GSE 

MSC 


SST 

UPI 



EDI 

EDL 


IDC 

SIEG 


1N2796 

CEN 

293 -142 

SAR 

SCE 


1N2614 

CEN 

278 

-180 

INRJ 

SAR 


SPE 

SSL 


COO 

CRI 


SCN 

SPE 


CRI 

EDL 



SCN 

SOD 


1N2765A 

CODI 

177 -128 

EDL 

ETC 



SST 


HTN 

IDI 



SPE 

♦SSI 


♦ GSE 

HTN 


HSE 

HTN 


1N2808B 

A♦MOTA 

381 -152 

SAR 

SCN 




UTX 


IDC 

SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

ETC 


SLD 

SPE 



1N2632 

AMX 

418 -154 

1N2766 

CODI 

193 -145 

SSI 

UPI 


♦ GSE 

♦ MSC 



SST 



CEI 

CRI 


DIT 

♦GSE 


1N2797 

CEN 

293 -148 

SAR 

SCE 


1N2615 

CEN 

278 -215 

EDI 

EDL 


HTN 

IDC 


COO 

CRI 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

EDL 



INRJ 

SAR 


SIEG 

SSI 


EDL 

ETC 



SST 


HTN 

IDC 



SCN 

SOD 


1N2766A 

CODI 

193 -146 

HSE 

HTN 


1N2809 

CEN 

382 - 48 

IDI 

SAR 



♦SSI 

UTX 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


CRI 

ETC 


SCN 

SLD 



1N2633 

AMX 

412 - 28 

IDC 

SSI 


SSI 

UPI 


GSE 

MSC 


SPE 

SST 



CRI 

EDI 


1N2767 

CODI 

201 - 73 

1N2798 

CEN 

293 -149 

SAR 

SCE 


1N2616 

CEN 

279 

- 42 

EDL 

INRJ 


♦GSE 

HTN 


COO 

CRI 


SCN 

SIEG 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 


IDC 

SIEG 


EDL 

ETC 


SLD 

SPE 


HTN 

IDC 



SOD 

♦SSI 


SPE 

SSI 


HSE 

HTN 



SST 


PRX 

SAR 




UTX 



UPI 


IDC 

SAR 


1N2809A 

A♦MOTA 

382 - 45 

SCN 

SLD 



1N2634 

AMX 

412 - 29 

1N2767A 

CODI 

201 - 74 

SSI 

UPI 


CEN 

ETC 


SPE 

SST 



CRI 

EDI 


♦GSE 

HTN 


1N2799 

CEN 

293 -150 

GSE 

MSC 



THEF 



EDL 

INRJ 


IDC 

SPE 


COO 

CRI 


SAR 

SCE 


1N2617 

CEN 

401 

-120 

SAR 

SCN 



SSI 


EDL 

ETC 


SCN 

SST 


CRI 

EDL 



SOD 

♦SSI 


1N2768 

CODI 

206 - 12 

HSE 

HTN 


1N2809B 

A♦MOTA 

382 - 40 

HTN 

SAR 




UTX 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


CEN 

ETC 


SCN 

SLD 



1N2635 

AMX 

410 -214 

SIEG 

SSI 


SSI 

UPI 


♦ GSE 

♦ MSC 


SPE 

SST 



CRI 

EDI 



UPI 


1N2800 

CEN 

293 -151 

SAR 

SCE 



THEF 



EDL 

INRJ 


1N2768A 

CODI 

206 - 13 

COO 

CRI 


SCN 

♦SIEG 


1N2618 

EDL 

406 

- 21 

SAR 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


EDL 

ETC 


SPE 

SST 



SCN 



SOD 

♦SSI 



SSI 


HSE 

HTN 



UPI 


1N2619 

CEN 

411 

- 58 


UTX 


1N2769 

CODI 

209 - 42 

IDC 

SAR 


1N2810 

CEN 

382 -171 

EDL 

SCN 



1N2636 

AMX 

410 -215 

♦ GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


CRI 

ETC 



SSI 



EDI 

EDL 


SIEG 

SSI 


UPI 

WAB 


GSE 

MSC 


1N2620 

A♦MOTA 

186 

- 46 

INRJ 

SCN 


1N2769A 

CODI 

209 - 43 

1N2801 

♦ IDC 

250 - 63 

SAR 

SCE 


CRI 

Dll 



SOD 

SSI 


♦ GSE 

HTN 


1N2804 

CEN 

379 - 93 

SCN 

SIEG 


♦GSE 

IDC 




UTX 



SSI 


CRI 

ETC 


SLD 

SST 


MSC 

SCE 



1N2637 

AMX 

427 - 88 

1N2770 

CODI 

211 -134 

GSE 

MSC 


1N2810A 

A♦MOTA 

382 -168 

SPE 

SSI 



CEI 

CRI 


♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


CEN 

ETC 



UTX 



EDI 

EDL 


SIEG 

SSI 


SCN 

SIEG 


GSE 

MSC 


1N2620A 

A ♦MOTA 

186 

- 47 

INRJ 

SAR 


1N2770A 

CODI 

211 -135 

SLD 

SPE 


SAR 

SCE 


Dll 

GSE 



SCN 

SOD 


♦GSE 

HTN 


SST 

WAB 


SCN 

SST 


♦MSC 

SCE 



SPE 

SSI 



SSI 


1N2804A 

A ♦MOTA 

379 - 88 

1N2810B 

A♦MOTA 

382 -163 

SPE 

SSI 




UTX 


1N2772 

CEN 

279 - 15 

CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 



1N2638 

IDC 

283 -120 

IDC 

SSI 


GSE 

MSC 


♦GSE 

♦MSC 


1N2620B 

A ♦MOTA 

186 

- 48 


SCN 


1N2773 

CEN 

279 - 29 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


Dll 

♦ GSE 



1N2641 

SCN 

283 -183 

IDC 

SSI 


SCN 

SPE 


SCN 

♦SIEG 


♦ MSC 

SCE 



1N2644 

SCN 

284 - 31 

1N2774 

CEN 

279 - 53 


SST 


SPE 

SST 


SSI 

UTX 



1N2647 

SCN 

284 - 71 

IDC 

SSI 


1N2804B 

A♦MOTA 

379 - 81 


TIC 


1N2621 

A ♦MOTA 

186 

- 49 

1N2650 

SCN 

284 -173 

1N2775 

CEN 

401 -110 

CEN 

ETC 


1N2811 

CEN 

383 - 78 

CRI 

Dll 



1N2653 

SCN 

285 - 36 


SSI 


♦GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 


♦ GSE 

IDC 



1N2656 

SCN 

406 - 84 

1N2776 

CEN 

405 - 63 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


SCE 

SSI 



1N2659 

SCN 

412 - 58 


SSI 


SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


UTX 

WAB 



1N2662 

SCN 

415 - 57 

1N2777 

CEN 

406 - 13 

SPE 

SST 


SCN 

SIEG 


1N2621A 

A ♦MOTA 

186 

- 50 

1N2664 

SCN 

417 - 8 


SSI 


1N2805 

CEN 

380 - 16 

SLD 

SST 


Dll 

GSE 



1N2666 

SCN 

420 - 58 

1N2778 

CEN 

408 -177 

CRI 

ETC 


1N2811A 

A♦MOTA 

383 - 75 

SCE 

SPE 



1N2667 

SCN 

422 - 3 


SSI 


GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


SSI 

UTX 



1N2668 

SCN 

423 - 31 

1N2779 

CEN 

409 - 64 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 



WAB 



1N2669 

IDC 

289 -208 


SSI 


SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


1N2621B 

A♦MOTA 

186 

- 51 


SCN 


1N2780 

CEN 

411 - 56 

SLD 

SST 


SCN 

SST 


Dll 

♦GSE 



1N2673 

SCN 

289 -211 


SSI 


1N2805A 

A♦MOTA 

380 - 11 

1N2811B 

A♦MOTA 

383 - 70 

SCE 

SSI 



1N2677 

SCN 

289 -214 

1N2781 

CEN 

412 - 31 

CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 



1N2681 

SCN 

289 -216 


SSI 


GSE 

MSC 


♦GSE 

♦MSC 


1N2622 

A ♦MOTA 

186 

- 52 

1N2685 

SCN 

289 -219 

1N2784 

ACOO 

298 - 26 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 



1N2687 

SCN 

290 - 2 

CEN 

EDL 


SCN 

SST 


SCN 

♦SIEG 


♦ GSE 

IDC 



1N2689 

SCN 

290 - 5 

ETC 

HTN 


1N2805B 

A ♦MOTA 

380 - 4 

SPE 

SST 


♦ MSC 

SCE 



1N2690 

SCN 

406 -128 

IDC 

SSI 


CEN 

ETC 


1N2812 

CEN 

383 -148 

SPE 

SSI 



1N2691 

SCN 

412 - 81 

UPI 

WAB 


♦GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 



UTX 



1N2692 

SCN 

293 - 28 

1N2785 

A ♦COO 

298 - 39 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


1N2622A 

A ♦MOTA 

186 

- 53 

1N2694 

SCN 

293 - 29 

CEN 

EDL 


SCN 

♦SIEG 


SCE 

SCN 


Dll 

GSE 



1N2696 

SCN 

293 - 30 

ETC 

HTN 



SST 


SIEG 

SLD 


♦ MSC 

SCE 



1N2698 

SCN 

293 - 31 

IDC 

SSI 


1N2806 

CEN 

380 -129 

SST 

UPI 


SPE 

SSI 



1N2700 

SCN 

293 - 32 

UPI 

WAB 


CRI 

ETC 


1N2812A 

A♦MOTA 

383 -145 


UTX 



1N2701 

SCN 

293 - 33 

1N2786 

ASI 

294 - 29 

GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


1N2622B 

A ♦MOTA 

186 

- 54 


SPE 


CEN 

HTN 


SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


Dll 

♦GSE 



1N2702 

IDC 

287 -219 

IDC 

SCN 


SCN 

SIEG 


SCE 

SCN 


♦ MSC 

SCE 




SCN 


SOD 

SSI 


SLD 

SPE 



SST 


SSI 

UTX 



1N2705 

SCN 

288 - 69 


UPI 



SST 


1N2812B 

A♦MOTA 

383 -141 

1N2623 

A♦MOTA 

186 

- 55 

1N2708 

SCN 

288 -139 

1N2787 

ASI 

294 - 77 

1N2806A 

A ♦MOTA 

380 -126 

CEN 

ETC 


CRI 

Dll 



1N2711 

SCN 

288 -171 

CEN 

HTN 


CEN 

ETC 


♦ GSE 

♦ MSC 


♦GSE 

IDC 



1N2714 

SCN 

289 - 35 

IDC 

SCN 


GSE 

MSC 


SCE 

SCN 


♦MSC 

SCE 



1N2717 

SCN 

289 -111 

SOD 

SSI 


SAR 

SCE 


♦ SIEG 

SST 


SPE 

SSI 



1N2720 

SCN 

406 -117 


UPI 


SCN 

SST 


1N2813 

CEN 

384 - 57 

UTX 

WAB 



1N2722 

SCN 

412 - 74 

1N2788 

A ♦COO 

302 -154 

1N2806B 

A ♦MOTA 

380 -121 

CRI 

ETC 


1N2623A 

A♦MOTA 

186 

- 56 

1N2723 

SCN 

415 - 73 

ASI 

CEN 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


Dll 

GSE 



1N2724 

SCN 

417 - 12 

EDL 

HTN 


♦GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


♦ MSC 

SCE 



1N2725 

IDC 

287 -220 

IDC 

SAR 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG j 


SPE 

SSI 




SCN 


SCN 

SOD 


SCN 

♦ SIEG 


SLD 

SST ! 


UTX 

WAB 



1N2728 

SCN 

288 - 70 

SSI 

SST 



SST 


1N2813A 

A ♦MOTA 

384 - 54 

1N2623B 

A♦MOTA 

186 

- 57 

1N2731 

SCN 

288 -140 


WAB 


1N2807 

CEN 

381 - 52 

CEN 

ETC 


Dll 

♦GSE 




SPE 


1N2789 

ACOO 

302 -190 

CRI 

ETC 


GSE 

MSC 


♦ MSC 

SCE 



1N2734 

SCN 

288 -172 

ASI 

CEN 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SSI 

UTX 



1N2737 

SCN 

289 - 36 

EDL 

HTN 


SAR 

SCE 


SCN 

SST 


1N2624 

A ♦MOTA 

186 

- 58 

1N2738 

SCN 

289 -112 

IDC 

SAR 


SCN 

SIEG 


1N2813B 

A♦MOTA 

384 - 49 

CRI 

Dll 



1N2739 

SCN 

406 -118 

SCN 

SOD 


SLD 

SST 


CEN 

ETC 


♦GSE 

IDC 



1N2740 

EDL 

289 -209 

SSI 

SST 


1N2807A 

A ♦MOTA 

381 - 49 

♦ GSE 

♦MSC 


♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCN 


1N2790 

HTN 

183 -101 

CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


SSI 

UTX 



1N2742 

EDL 

289 -212 


SSI 


GSE 

MSC 


SCN 

♦SIEG 


1N2624A 

A ♦MOTA 

186 

- 59 


SCN 


1N2791 

SSI 

247 -154 

SAR 

SCE 


SPE 

SST 


Dll 

GSE 



1N2744 

EDL 

289 -215 

1N2793 

CEN 

293 -130 

SCN 

SST 


1N2814 

CEN 

384 -154 

♦ MSC 

SCE 




SCN 


COO 

EDL 


1N2807B 

A ♦MOTA 

381 - 43 

CRI 

ETC 


SSI 

UTX 



1N2746 

EDL 

289 -217 

ETC 

HSE 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2624B 

A ♦MOTA 

186 

- 60 


SCN 


HTN 

IDC 


♦GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


Dll 

♦GSE 



1N2748 

EDL 

289 -220 

SAR 

SSI 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


contnext col. 





SCN 1 



UPI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

raMWiEi 






Esnir.Tai 


wimis i 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2814 



1N2820B 



1N2827 




1N2833B 

mm *a 

3§3 - 57 

1N2840 " 



(cont.) 

SLD 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 

SAR 



CEN 

ETC 


(cont.) 

GSE 


SPE 

SST 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 



♦ GSE 

♦ MSC 


MSC 

SAR 


1N2814A 

A ♦MOTA 

384 -151 

♦MSC 

SAR 


SIEG 

SLD 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


CEN 

ETC 


SCE 

SCN 



SST 



SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


GSE 

MSC 


♦ SIEG 

SPE 


1N2827A 

A ♦MOTA 

390 

-156 

SPE 

SST 



SST 


SAR 

SCE 



SST 


CEN 

ETC 



1N2834 

CEN 

393 -159 

1N2840A 

A ♦MOTA 

396 -117 

SCN 

SST 


1N2821 

CEN 

387 -128 

GSE 

MSC 



CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


1N2814B 

A♦MOTA 

384 -146 

CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


SCN 

SST 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


♦ GSE 

♦ MSC 


SCE 

SCN 


1N2827B 

A fMOTA 

390 

-151 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


SAR 

SCE 


SIEG 

SLD 


CEN 

ETC 



SLD 

SST 


1N2840B 

A ♦MOTA 

396 -112 

SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 


♦ GSE 

♦ MSC 



1N2834A 

A♦MOTA 

393 -156 

CEN 

ETC 



SST 


1N2821A 

A ♦MOTA 

387 -125 

SAR 

SCE 



CEN 

ETC 


♦ GSE 

♦ MSC 


1N2815 

CEN 

385 - 11 

CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 



GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 



SST 



SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


GSE 

MSC 


SCE 

SCN 


1N2828 

CEN 

391 

- 12 

SCN 

SPE 



SST 


SCE 

SCN 



SST 


CRI 

ETC 




SST 


1N2841 

CEN 

397 - 10 

SIEG 

SLD 


1N2821B 

A ♦MOTA 

387 -121 

GSE 

MSC 



1N2834B 

A ♦MOTA 

393 -151 

CRI 

ETC 



SST 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2815A 

A ♦MOTA 

385 - 8 

♦ GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 



♦ GSE 

♦MSC 


SAR 

SCE 


CEN 

ETC 


SCE 

SCN 


SLD 

SST 



SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


GSE 

MSC 


♦SIEG 

SST 


1N2828A 

A♦MOTA 

391 

- 9 

SCN 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 


1N2822 

CEN 

388 - 28 

CEN 

ETC 




SST 



SST 



SST 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 



1N2835 

CEN 

394 - 81 

1N2841A 

A ♦MOTA 

397 - 7 

1N2815B 

A ♦MOTA 

385 - 4 

GSE 

MSC 


SAR 

SCE 



CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


SCN 

SST 



GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


♦GSE 

♦MSC 


SCN 

SIEG 


1N2828B 

A♦MOTA 

391 

- 5 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 


CEN 

ETC 



SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


♦SIEG 

SST 



SST 


♦ GSE 

♦ MSC 



SLD 

SST 


1N2841B 

A ♦MOTA 

397 - 2 

1N2816 

CEN 

385 -119 

1N2822A 

A ♦MOTA 

388 - 25 

SAR 

SCE 



1N2835A 

A ♦MOTA 

394 - 78 

CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 



CEN 

ETC 


♦ GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


SPE 

SST 



GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2829 

CEN 

391 

- 95 

SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 



SCN 

SPE 


SPE 

SST 


SLD 

SPE 


1N2822B 

A ♦MOTA 

388 - 20 

GSE 

MSC 




SST 


1N2842 

CEN 

397 - 96 


SST 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2835B 

A ♦MOTA 

394 - 73 

ETC 

GSE 


1N2816A 

A ♦MOTA 

385 -116 

♦ GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 



CEN 

ETC 


MSC 

SAR 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


SLD 

SST 



♦ GSE 

♦ MSC 


SCE 

SCN 


GSE 

MSC 


SCN 

♦ SIEG 


1N2829A 

A♦MOTA 

391 

- 92 

SAR 

SCE 


SIEG 

SLD 


SAR 

SCE 


SST 

UPI 


CEN 

ETC 



SCN 

♦SIEG 



SST 


SCN 

SPE 


1N2823 

CEN 

388 -144 

GSE 

MSC 




SST 


1N2842A 

A ♦MOTA 

397 - 93 


SST 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2836 

CEN 

394 -184 

CEN 

CRI 


1N2816B 

A ♦MOTA 

385 -111 

GSE 

MSC 


SCN 

SST 



CRI 

ETC 


ETC 

GSE 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2829B 

A ♦MOTA 

391 

- 87 

GSE 

MSC 


MSC 

SAR 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


SLD 

SPE 


♦ GSE 

♦ MSC 



SCN 

SIEG 


SPE 

SST 


SCN 

♦ SIEG 



SST 


SAR 

SCE 



SLD 

SST 



UPI 


SPE 

SST 


1N2823A 

A ♦MOTA 

388 -141 

SCN 

♦ SIEG 



1N2836A 

A ♦MOTA 

394 -181 

1N2842B 

A♦MOTA 

397 - 88 

1N2817 

CEN 

385 -167 

CEN 

ETC 



SST 



CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2830 

CEN 

391 

-151 

GSE 

MSC 


♦ GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


CRI 

ETC 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SCN 

SST 


GSE 

MSC 



SCN 

SST 


SCN 

♦ SIEG 


SIEG 

SLD 


1N2823B 

A ♦MOTA 

388 -136 

SAR 

SCE 



1N2836B 

A ♦MOTA 

394 -176 


SST 



SST 


CEN 

ETC 


SCN 

SLD 



CEN 

ETC 


1N2843 

CEN 

398 - 39 

1N2817A 

A ♦MOTA 

385 -164 

♦GSE 

♦ MSC 



SST 



♦ GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2830A 

A ♦MOTA 

391 

-148 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


SCN 

♦ SIEG 


CEN 

ETC 



SCN 

♦ SIEG 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SST 

UPI 


GSE 

MSC 



SPE 

SST 


SCN 

SIEG 



SST 


1N2824 

CEN 

389 - 53 

SAR 

SCE 



1N2837 

CEN 

395 - 93 

SLD 

SST 


1N2817B 

A ♦MOTA 

385 -160 

CRI 

ETC 


SCN 

SST 



CRI 

ETC 


1N2843A 

A ♦MOTA 

398 - 36 

CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2830B 

A♦MOTA 

391 

-144 

GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


CEN 

ETC 



SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


♦ GSE 

♦ MSC 



SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


SCN 

♦ SIEG 


SLD 

SST 


SAR 

SCE 



SLD 

SST 


SCN 

SST 



SST 


1N2824A 

A ♦MOTA 

389 - 50 

SCN 

♦ SIEG 



1N2837A 

A ♦MOTA 

395 - 90 


UPI 


1N2818 

CEN 

386 - 66 

CEN 

ETC 



SST 



CEN 

ETC 


1N2843B 

A♦MOTA 

398 - 31 

CRI 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2831 

CEN 

392 

- 25 

GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


CRI 

ETC 


! 

SAR 

SCE 


♦ GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SST 


GSE 

MSC 



SCN 

SST 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


1N2824B 

A ♦MOTA 

389 - 45 

SAR 

SCE 



1N2837B 

A ♦MOTA 

395 - 85 

SCN 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


CEN 

ETC 


SCN 

SIEG 



CEN 

ETC 



SST 



SST 


♦GSE 

♦ MSC 


SLD 

SPE 



♦ GSE 

♦ MSC 


1N2844 

CEN 

398 -116 

1N2818A 

A ♦MOTA 

386 - 63 

SAR 

SCE 



SST 



SAR 

SCE 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦ SIEG 


1N2831A 

A♦MOTA 

392 

- 22 

SCN 

♦SIEG 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


SPE 

SST 


CEN 

ETC 



SPE 

SST 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2825 

CEN 

389 -162 

GSE 

MSC 



1N2838 

CEN 

396 - 5 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



CRI 

ETC 


SLD 

SST 


1N2818B 

A ♦MOTA 

386 - 58 

GSE 

MSC 


SCN 

SST 



GSE 

MSC 


1N2844A 

A♦MOTA 

398 -113 

CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2831B 

A♦MOTA 

392 

- 17 

SAR 

SCE 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 



SCN 

SIEG 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SLD 

SST 


♦ GSE 

♦ MSC 



SLD 

SPE 


SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


1N2825A 

A ♦MOTA 

389 -159 

SAR 

SCE 



SST 

UPI 


SCN 

SST 



SST 


CEN 

ETC 


SCN 

♦ SIEG 



1N2838A 

A ♦MOTA 

396 - 2 

1N2844B 

A♦MOTA 

398 -108 

1N2819 

CEN 

386 -173 

GSE 

MSC 



SST 



CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2832 

CEN 

392 

-152 

GSE 

MSC 


♦ GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2825B 

A ♦MOTA 

389 -154 

GSE 

MSC 



SCN 

SST 


SCN 

♦ SIEG 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2838B 

A ♦MOTA 

395 -195 


SST 


SLD 

SST 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 



CEN 

ETC 


1N2845 

CEN 

399 - 42 

1N2819A 

A ♦MOTA 

386 -170 

SAR 

SCE 


SLD 

SST 



♦ GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


1N2832A 

A♦MOTA 

392 -149 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 



SST 


CEN 

ETC 



SCN 

♦ SIEG 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2826 

CEN 

390 - 53 

GSE 

MSC 




SST 


SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2839 

CEN 

396 - 42 

SLD 

SST 


1N2819B 

A ♦MOTA 

386 -165 

GSE 

MSC 


SCN 

SPE 



CRI 

ETC 


1N2845A 

A ♦MOTA 

399 - 39 

CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



SST 



GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 


1N2832B 

A ♦MOTA 

392 -145 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SLD 

SST 


CEN 

ETC 



SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


1N2826A 

A ♦MOTA 

390 - 50 

♦ GSE 

♦ MSC 



SLD 

SST 


SCN 

SST 



SST 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2839A 

A ♦MOTA 

396 - 39 

1N2845B 

A♦MOTA 

399 - 34 

1N2820 

CEN 

387 - 86 

GSE 

MSC 


SCN 

♦ SIEG 



CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 


SPE 

SST 



GSE 

MSC 


♦ GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


SCN 

SST 


1N2833 

CEN 

393 

- 65 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2826B 

A ♦MOTA 

390 - 45 

CRI 

ETC 



SCN 

SST 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 



1N2839B 

A ♦MOTA 

396 - 35 

SST 

UPI 


SLD 

SST 


♦ GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 



CEN 

ETC 


1N2846 

CEN 

399 -137 

1N2820A 

A ♦MOTA 

387 - 83 

SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 



♦ GSE 

♦ MSC 


DIT 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


SLD 

SST 



SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 



SST 


1N2833A 

A ♦MOTA 

393 

- 62 

SCN 

♦ SIEG 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2827 

CEN 

390 -159 

CEN 

ETC 




SST 


SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 



1N2840 

CEN 

396 -120 

SLD 

SPE 


1N2820B 

A ♦MOTA 

387 - 78 

GSE 

MSC 


SAR 

SCE 



CRI 

ETC 



SST 


cont.next col. 



cont.next col. 



SCN 
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cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


HmiSki 

IsfrMIliM 

TYPE No. 

MFRS 







Pa&Line 

TYPE NO. 

MFRS 

EBMlliilM 

1N2846A 

Email 

399 -134 

1N2880 



1N2909 

♦CODI 

421 - 75 

1N2971 



1N2975 



CEN 

CRI 


(cont.) 

SCN 


CRI 

EDL 


(cont.) 

SSI 


(cont.) 

ETC 


DIT 

ETC 


SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


SST 

TRWS 


GSE 

HTN 


GSE 

MSC 



UTX 



UTX 


1N2971A 

A♦MOTA 

379 -187 

IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


1N2881 

♦CODI 

401 - 59 

1N2910 

♦CODI 

421 -174 

AMR 

CEN 


NJS 

SAR 


SCN 

SST 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


Dll 

ETC 


SCE 

SCN 



UPI 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


1N2846B 

A♦MOTA 

399 -129 


UTX 



UTX 


IDC 

MSC 


SSI 

SST 


CEN 

DIT 


1N2882 

CRI 

401 - 60 

1N2911 

ASI 

421 -175 

NJS 

SAR 


1N2975A 

A♦MOTA 

382 - 15 

ETC 

♦GSE 


EDL 

SCN 


♦CODI 

CRI 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


♦MSC 

SAR 


SSI 

UTX 


EDL 

SCN 


SSI 

SST 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


1N2883 

♦CODI 

401 - 61 

SSI 

♦THEF 



TRWS 


GSE 

HTN 


♦SIEG 

SPE 


CRI 

EDL 


UTX 

WAB 


1N2971B 

A♦MOTA 

379 -177 

IDC 

MSC 


SST 

UPI 


SCN 

SPE 


1N2912 

♦CODI 

422 -102 

AMR 

CEN 


NJS 

SAR 


1N2847 

AMX 

283 -163 

SSI 

UTX 


CRI 

EDL 


Dll 

ETC 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


1N2884 

♦CODI 

409 - 58 

SCN 

SSI 


♦GSE 

HTN 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 



UTX 


IDC 

♦ MSC 


1N2975B 

A♦MOTA 

382 - 3 


UTX 


SCN 

SSI 


1N2913 

♦CODI 

422 -103 

SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


1N2848 

AMX 

284 - 11 


UTX 


CRI 

EDL 


SCN 

♦ SIEG 


ESP 

ETC 


CEN 

CRI 


1N2885 

♦ CODI 

409 - 59 

SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


♦ GSE 

HTN 


SCN 

UTX 


CRI 

EDL 



UTX 


SST 

THEF 


IDC 

♦ MSC 


1N2849 

AMX 

284 - 56 

SCN 

SSI 


1N2914 

♦CODI 

422 -196 

TRWS 

WAB 


SAR 

SCE 


CEN 

CRI 



UTX 


CRI 

EDL 


1N2972 

CEN 

380 -106 

SCN 

♦ SIEG 


SCN 

SSI 


1N2886 

CODI 

411 - 13 

SCN 

SSI 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 



UTX 


CRI 

EDL 



UTX 


DIT 

ETC 


SST 

THEF 


1N2850 

AMX 

284 -119 

SCN 

SSI 


1N2915 

♦CODI 

422 -197 

GSE 

HTN 


1N2976 

CEN 

382 -147 

CEN 

CRI 



UTX 


CRI 

EDL 


IDC 

MSC 


CRI 

Dll 


SCN 

SSI 


1N2887 

♦ CODI 

411 - 14 

SCN 

SSI 


NJS 

SAR 


DIT 

ESP 



UTX 


CRI 

EDL 


♦THEF 

UPI 


SCE 

SCN 


ETC 

GSE 


1N2851 

AMX 

284 -150 

SCN 

SSI 



UTX 


SIEG 

SLD 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


♦THEF 

UTX 


1N2916 

♦ CODI 

422 -198 

SPE 

SSI 


MSC 

NJS 


SCN 

SSI 


1N2888 

♦ CODI 

413 -142 

CRI 

EDL 


SST 

TRWS 


SAR 

SCE 



UTX 


EDL 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2972A 

A♦MOTA 

380 - 97 

SCN 

SIEG 


1N2852 

AMX 

284 -193 


UTX 



UTX 


CEN 

Dll 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


1N2889 

♦CODI 

413 -143 

1N2917 

♦CODI 

422 -199 

ETC 

GSE 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


HTN 

IDC 



WAB 



UTX 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


MSC 

NJS 


1N2976A 

A♦MOTA 

382 -136 

1N2858 

CEI 

277 -218 

1N2890 

♦CODI 

414 -218 


UTX 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


CEN 

ETC 


CRI 

EDL 


1N2918 

♦ CODI 

423 -123 

SCN 

SPE 


ESP 

ETC 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 



UTX 


SCN 

SSI 


TRWS 

WAB 


IDC 

MSC 


1N2858A 

CEI 

280 - 14 

1N2891 

♦CODI 

414 -219 


UTX 


1N2972B 

A♦MOTA 

380 - 85 

NJS 

SAR 


CEN 

ETC 


CRI 

EDL 


1N2919 

♦CODI 

423 -124 

CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


ETC 

♦ GSE 


SPE 

SSI 


SSI 

UPI 


♦THEF 

UTX 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


SST 

UPI 


1N2859 

ASI 

278 - 30 

1N2892 

♦CODI 

416 - 26 

♦THEF 

UTX 


♦ MSC 

SAR 



WAB 


CEN 

CRI 


CRI 

EDL 


1N2920 

♦CODI 

424 - 96 

SCE 

SCN 


1N2976B 

A♦MOTA 

382 -120 

ETC 

IDC 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


♦SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


SAR 

SCN 



UTX 


SCN 

SSI 


SST 

THEF 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


1N2893 

♦CODI 

416 - 27 


UTX 



TRWS 


♦GSE 

HTN 



WAB 


CRI 

EDL 


1N2921 

♦CODI 

424 - 97 

1N2973 

CEN 

381 - 27 

IDC 

♦MSC 


1N2859A 

ASI 

280 - 91 

SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


CEI 

CEN 



UTX 


SCN 

SSI 


DIT 

ESP 


SCN 

♦SIEG 


ETC 

IDC 


1N2894 

♦CODI 

416 -211 

♦THEF 

UTX 


ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


1N2922 

♦CODI 

424 -175 

HTN 

IDC 


SST 

THEF 


UPI 

WAB 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


MSC 

NJS 



WAB 


1N2860 

CEN 

278 - 75 

SSY 

UTX 


SCN 

SPE 


SAR 

SCE 


1N2977 

CEN 

383 - 54 

CRI 

ETC 


1N2895 

♦CODI 

416 -212 

SSI 

UTX 


SCN 

SIEG 


CRI 

Dll 


IDC 

SAR 


CRI 

EDL 


1N2923 

♦CODI 

424 -176 

SLD 

SPE 


DIT 

ESP 


SCN 

SPE 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 


ETC 

GSE 



SSI 



UTX 


SCN 

SSI 



TRWS 


HTN 

IDC 


1N2860A 

CEI 

280 -189 

1N2896 

♦CODI 

417 -121 

♦THEF 

UTX 


1N2973A 

A♦MOTA 

381 - 17 

MSC 

NJS 


CEN 

IDC 


CRI 

EDL 


1N2924 

CODI 

425 - 44 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


ESP 

ETC 


SCN 

SIEG 



UPI 



UTX 


SCN 

SSI 


GSE 

HTN 


SLD 

SSI 


1N2861 

CEN 

278 -114 

1N2897 

♦CODI 

417 -122 


UTX 


IDC 

MSC 


SST 

UPI 


CRI 

ETC 


CRI 

EDL 


1N2925 

♦CODI 

425 - 45 

NJS 

SAR 



WAB 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SCE 

SCN 


1N2977A 

A♦MOTA 

383 - 43 


SSI 


♦THEF 

UTX 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


1N2861A 

CEI 

281 - 20 

1N2898 

♦CODI 

418 -156 

SSI 

♦THEF 


SST 

TRWS 


ESP 

ETC 


CEN 

ETC 


EDL 

SCN 



UTX 


1N2973B 

A♦MOTA 

381 - 5 

GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


SSI 

UTX 


1N2937 

IDC 

391 -139 

CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


1N2899 

♦CODI 

418 -157 

MSC 

SIEG 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 



UPI 


CRI 

EDL 



SSI 


♦GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


1N2862 

CEN 

278 -155 

SCN 

SSI 


1N2938 

IDC 

163 - 47 

IDC 

♦MSC 


SSI 

SST 


CRI 

ETC 



UTX 



SSI 


SAR 

SCE 



WAB 


IDC 

SAR 


1N2900 

♦CODI 

419 - 88 

1N2970 

CEN 

379 - 66 

SCN 

♦SIEG 


1N2977B 

A♦MOTA 

383 - 30 

SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


1N2862A 

CEI 

281 - 94 

SCN 

SSI 


ETC 

GSE 


SST 

THEF 


ESP 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 


HTN 

IDC 


TRWS 

UPI 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


1N2901 

ASI 

419 - 89 

MSC 

NJS 


1N2974 

CEN 

381 -137 

IDC 

♦ MSC 


SSI 

UPI 


♦CODI 

CRI 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


1N2863 

CEN 

278 -187 

EDL 

SCN 


SCN 

SIEG 


DIT 

ESP 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

ETC 


SSI 

♦THEF 


SLD 

SSI 


ETC 

GSE 


SSI 

SST 


IDC 

SAR 


UTX 

WAB 


SST 

TRWS 


HTN 

IDC 


THEF 

WAB 


SCN 

SSI 


1N2902 

♦ CODI 

420 - 28 


WAB 


MSC 

NJS 


1N2978 

CEN 

383 -131 

1N2863A 

CEI 

281 -146 

CRI 

EDL 


1N2970A 

A ♦MOTA 

379 - 56 

SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


CEN 

CRI 


SCN 

SSI 


CEN 

Dll 


SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 


ETC 

IDC 



UTX 


ETC 

GSE 


SLD 

SPE 


GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


1N2903 

♦CODI 

420 - 29 

HTN 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

MSC 


1N2864 

ASI 

279 - 9 

CRI 

EDL 


MSC 

NJS 



UPI 


NJS 

SAR 


CEN 

CRI 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 


1N2974A 

A♦MOTA 

381 -127 

SCE 

SCN 


ETC 

IDC 



UTX 


SCN 

SSI 


CEN 

Dll 


SIEG 

SSI 


SAR 

SCN 


1N2904 

♦CODI 

420 -179 

SST 

TRWS 


ESP 

ETC 



SST 


SPE 

SSI 


CRI 

EDL 



WAB 


GSE 

HTN 


1N2978A 

A♦MOTA 

383 -124 


WAB 


SCN 

SSI 


1N2970B 

A ♦MOTA 

379 - 44 

IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


1N2864A 

CEI 

281 -207 


UTX 


CEN 

Dll 


NJS 

SAR 


ESP 

ETC 


CEN 

ETC 


1N2905 

♦CODI 

420 -180 

ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


CRI 

EDL 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

MSC 


SSI 

WAB 


SCN 

SSI 


♦ MSC 

SAR 



UPI 


NJS 

SAR 


1N2865 

CEN 

401 -109 

♦THEF 

UTX 


SCE 

SCN 


1N2974B 

A ♦MOTA 

381 -112 

SCE 

SCN 


CRI 

SCN 


1N2906 

♦ CODI 

420 -181 

♦SIEG 

SPE 


CEN 

Dll 


SPE 

SSI 


1N2866 

CEN 

411 - 54 

CRI 

EDL 


SSI 

SST 


ESP 

ETC 



SST 


CRI 

SCN 


SCN 

SSI 


THEF 

TRWS 


♦GSE 

HTN 


1N2978B 

A♦MOTA 

383 -118 

1N2878 

♦CODI 

275 -191 


UTX 



WAB 


IDC 

♦ MSC 


CEN 

Dll 


CRI 

EDL 


1N2907 

♦CODI 

420 -182 

1N2971 

CEN 

379 -197 

SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

Dll 


SCN 

♦SIEG 


♦ GSE 

HTN 


1N2879 

♦CODI 

275 -192 

SCN 

SSI 


ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


IDC 

♦ MSC 


CRI 

EDL 



UTX 


HTN 

IDC 


SST 

THEF 


SAR 

SCE 


IDC 

SCN 


1N2908 

♦ CODI 

421 - 74 

MSC 

NJS 


UPI 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


SSI 

UTX 


CRI 

EDL 


SAR 

SCE 


1N2975 

CEN 

382 - 25 

SSI 

SST 


1N2880 

♦CODI 

401 - 58 

SCN 

SSI 


SCN 

SIEG 


CRI 

Dll 



WAB 


CRI 

EDL 



UTX 


SLD 

SPE 


DIT 

ESP 


1N2979 

CEN 

384 - 32 

cont.next col. 






cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next oaae 



) A T A A-Registered with JEDEC ♦ -Mfr’s data sheet available 

mr\m I by this manufacturer in microfilm service 





1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


No. 

MFRS 

Pa&Line 1 




) 




1N2983 


385 -157 

1N2987 

) 

CRI 



CRI 

Dll 


(cont.) 

Dll 

DIT 



ESP 

ETC 


SAR 

ESP 

ETC 



GSE 

HTN 


SCN 

GSE 

HTN 



IDC 

MSC 


SPE 

IDC 

MSC 



NJS 

SAR 


SST 

NJS 

SAR 



SCE 

SCN 


1N2987A 

SCE 

SCN 



SIEG 

SSI 


CEN 

SIEG 

SLD 




SST 


ESP 

SPE 

SSI 



1N2983A 

A ♦MOTA 

385 -153 

GSE 

SST 

WAB 



CEN 

Dll 


IDC 

)A 

A ♦MOTA 

384 

- 20 

ESP 

ETC 


NJS 

CEN 

Dll 



GSE 

HTN 


SCE 

ESP 

ETC 



IDC 

MSC 


SSI 

GSE 

HTN 



NJS 

SAR 


1N2987B 

IDC 

MSC 



SCE 

SCN 


CEN 

NJS 

SAR 



SSI 

SST 


ESP 

SCE 

SCN 



1N2983B 

A ♦MOTA 

385 -149 

♦ GSE 

SSI 

SST 



CEN 

Dll 


IDC 

)B 

A ♦MOTA 

384 

- 4 

ESP 

ETC 


SAR 

CEN 

Dll 



♦ GSE 

HTN 


SCN 

ESP 

ETC 



IDC 

♦ MSC 


SPE 

♦GSE 

HTN 



SAR 

SCE 



IDC 

♦ MSC 



SCN 

♦SIEG 


1N2988 

SAR 

SCE 



SSI 

SST 


CRI 

SCN 

♦SIEG 



1N2984 

CEN 

386 - 42 

DIT 

SPE 

SSI 



CRI 

Dll 


ETC 

SST 

THEF 



ESP 

ETC 


HTN 


WAB 



GSE 

HTN 


MSC 

) 

CEN 

384 

-129 

IDC 

MSC 


SAR 


1N2980B 

CEN 
ESP 
♦GSE 
I DC 
SAR 
SCN 
SPE 
SST 


1N2981A 

CEN 
ESP 
GSE 
I DC 
NJS 
SCE 

1N2981B SSI 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

COI 

1N2982 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

SST 

1N2982A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SPE 

SST 

1N2982B 

CEN 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
SST 


Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
SST 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SSI 

THEF 

UPI 

CEN 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦ SIEG 
SST 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SLD 
SSI 
UPI 
WAB 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
WAB 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
THEF 
WAB 


1N2984A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SPE 

1N2984B 

CEN 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
THEF 

1N2985 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

1N2985A SSI 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SPE 

SST 

1N2985B 


SAR 

SCN 

SLD 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 

ccr 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦ SIEG 
SST 
TIC 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SLD 
cct 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
WAB 

A♦MOTA 


SCN 

SLD 

SSI 

1N2988A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SSI 

1N2988B 

CEN 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
THEF 

1N2989 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 




NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

SSY 

A ♦MOTA 387 ■ 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 387 ■ 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SSI 

cot 

CEN 388 ■ 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

SST 

A ♦MOTA 387 ■ 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 387 ■ 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦ SIEG 
SST 
UPI 

CEN 388 ■ 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

SST 

WAB 

A ♦MOTA 388 ■ 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
UPI 
WAB 


No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 




1N2995A 

a ♦MOTA 

1 

SCE 


CEN 

Dll 

SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 

SLD 

SPE 


GSE 

HTN 

SSI 

SST 


IDC 

MSC 


WAB 


NJS 

SAR 

A 

A ♦MOTA 

389 -128 

SCE 

SCN 

CEN 

Dll 


SPE 

SSI 

ESP 

ETC 



SST 

GSE 

HTN 


1N2995B 

A♦MOTA 

IDC 

MSC 


CEN 

Dll 

NJS 

SAR 


ESP 

ETC 

SCE 

SCN 


♦ GSE 

HTN 

SPE 

SSI 


IDC 

♦MSC 

SST 

WAB 


SAR 

SCE 

IB 

A ♦MOTA 

389 -115 

SCN 

♦SIEG 

CEN 

Dll 


SPE 

SSI 

ESP 

ETC 


SST 

THEF 

♦GSE 

HTN 



WAB 

IDC 

♦ MSC 


1N2996 

CEN 


Pq&Lme 


391 - 63 


1N2992B 

CEN 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
SST 

1N2993 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

1N2993A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SPE 


SCE 

♦SIEG 

SSI 

THEF 

WAB 

CEN 390 - 32 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 

SST 

A ♦MOTA 390 - 21 


A ♦MOTA 390 - 8 
Dll 


A ♦MOTA 390 -128 
Dll 


CEN 

Dll 


1N2989B 

A ♦MOTA 

CO 

CO 

CO 

■ 98 


SST 

ESP 

ETC 


CEN 

Dll 



1N2993B 

A♦MOTA 

♦GSE 

HTN 


ESP 

ETC 



CEN 

Dll 

IDC 

♦ MSC 


♦ GSE 

HTN 



ESP 

ETC 

SAR 

SCE 


IDC 

♦ MSC 



♦ GSE 

HTN 

SCN 

♦SIEG 


SAR 

SCE 



IDC 

♦ MSC 

SPE 

SSI 


SCN 

♦ SIEG 



SAR 

SCE 

SST 

THEF 


SSI 

SST 



SCN 

♦SIEG 


UPI 


THEF 

TIC 



SSI 

SST 

5 

CEN 

387 - 64 


WAB 



THEF 

WAB 

CRI 

Dll 


1N2990 

CEN 

389 ■ 

■ 31 

1N2994 

CEN 

ESP 

ETC 


Dll 

ESP 



CRI 

Dll 

GSE 

HTN 


ETC 

GSE 



ESP 

ETC 

IDC 

MSC 


HTN 

IDC 



GSE 

HTN 

NJS 

SAR 


MSC 

NJS 



IDC 

MSC 

SCE 

SCN 


SAR 

SCE 



NJS 

SAR 

SIEG 

SLD 


SCN 

SIEG 



SCE 

SCN 

SPE 

SSI 


SLD 

SSI 



SIEG 

SPE 

SST 

WAB 



SST 



SSI 

SST 


1N2986B 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 

1N2987 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

cont.next col. 


A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 
WAB 
A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦ SIEG 
SSI 
THEF 
WAB 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 


D.A.T. 


1N2990A A ♦MOTA 389 - 19 1N2994A A ♦MOTA 390 -197 
CEN Dll CEN Dll 

ESP ETC ESP ETC 

GSE HTN GSE HTN 

IDC MSC IDC MSC 

NJS SAR NJS SAR 

SCE SCN SCE SCN 

SPE SSI SSI SST 

SST 1N2994B A ♦MOTA 390 -194 

1N2990B A ♦MOTA 389 - 4 CEN Dll 

CEN Dll ESP ETC 

ESP ETC ♦GSE HTN 

♦ GSE HTN IDC ♦MSC 

IDC ♦MSC SAR SCE 

SAR SCE SCN ♦SIEG 

SCN ♦SIEG SSI SST 

SPE SSI 1N2995 CEN 391 - 74 

SST THEF CRI Dll 

1N2991 CEN 389 -140 ESP ETC 

CRI Dll GSE HTN 

ESP ETC IDC MSC 

GSE HTN NJS SAR 

IDC MSC SCE SCN 

NJS SAR SIEG SLD 

cont.next col. ___SSI_ SST 

! with JEDEC ♦-Mfr’s data sheet available 

lanufacturer in microfilm service 


CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

1N2996A A 

CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SSI 

1N2996B A 

CEN 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 

1N2997 

CRI 

DIT 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SST 

1N2997A A 

CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SSI 

1N2997B A 

CEN 
ESP 
♦GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
SST 

1N2998 

CRI 

DIT 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SSI 

1N2998A A 

CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SSI 

1N2998B A 

CEN 
ESP 
♦GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 

1N2999 

CRI 

DIT 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SST 

1N2999A A 
CEN 
ESP 
GSE 

cont.next page 


Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SST 

UPI 

CEN 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

WAB 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 
WAB 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SSI 

THEF 

WAB 

CEN 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SST 

CEN 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

UPI 

A ♦MOTA : 
Dll 
ETC 
HTN 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 









1 . 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 



1N2999A 



1N3003A 



1N3007A 



1N3011B 



1N3016 



(cont.) 

IDC 


(cont.) 

IDC 


(cont.) 

SCE 


(cont.) 

ESP 


(cont.) 

CEN 


MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


SCN 

SPE 


ETC 

♦ GSE 


Dll 

DIT 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 



SSI 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


SCN 

SPE 


SCN 

SSI 


1N3007B 

A ♦MOTA 

396 - 77 

♦MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


SSI 

SST 



SST 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


IDC 

INRJ 


1N2999B 

A ♦MOTA 

392 -106 

1N3003B 

A♦MOTA 

394 -141 

ESP 

ETC 


♦SIEG 

SPE 


SAR 

SCN 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SSI 

THEF 


SIEG 

SLD 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


IDC 

♦MSC 


UPI 

WAB 


SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


♦ GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


1N3012 

CEN 

398 - 96 

SST 

UPI 


IDC 

♦MSC 


IDC 

♦ MSC 


SCN 

♦SIEG 


Dll 

DIT 


1N3016A 

CEN 

178 -128 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


Dll 

DIT 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦ SIEG 


THEF 

TIC 


GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SSI 

SST 


SPE 

SSI 


1N3008 

CEN 

396 -187 

IDC 

MSC 


GSE 

HTN 


THEF 

UPI 


SST 

THEF 


Dll 

DIT 


NJS 

SAR 


IDC 

INRJ 



WAB 



WAB 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


♦ MOTA 

SAR 


1N3000 

CEN 

393 - 44 

1N3004 

CEN 

395 - 73 

GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


SCN 

SPE 


Dll 

DIT 


Dll 

DIT 


IDC 

MSC 


SSI 

SST 



SSI 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


1N3012A 

A♦MOTA 

398 - 87 

1N3016B 

CEN 

178 - 95 

GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


Dll 

DIT 


IDC 

MSC 


IDC 

INRJ 


SIEG 

SLD 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


MSC 

NJS 


SPE 

SSI 


GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 



SST 


IDC 

MSC 


IDC 

INRJ 


SIEG 

SLD 


SCN 

SIEG 


1N3008A 

A ♦MOTA 

396 -176 

NJS 

SAR 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SPE 

SSI 


SLD 

SSI 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


SAR 

SCN 


SST 

WAB 



SST 


ESP 

ETC 



SSI 


♦ SIEG 

SPE 


1N3000A 

A ♦MOTA 

393 - 33 

1N3004A 

A♦MOTA 

395 - 62 

GSE 

HTN 


1N3012B 

A♦MOTA 

398 - 78 

SSI 

TIC 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


UPI 

WAB 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


ESP 

ETC 


1N3017 

♦APD 

180 -134 

GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


IDC 

INRJ 



SSI 


IDC 

♦ MSC 


DIT 

ESP 


NJS 

SAR 


MSC 

NJS 


1N3008B 

A ♦MOTA 

396 -164 

SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


SCN 

♦ SIEG 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


ESP 

ETC 


SSI 

THEF 


INRJ 

SAR 


SST 

WAB 



SST 


♦GSE 

HTN 



TIC 


SCE 

SCN 


1N3000B 

A ♦MOTA 

393 - 21 

1N3004B 

A♦MOTA 

395 - 50 

IDC 

♦MSC 


1N3013 

CEN 

398 -152 

SIEG 

SLD 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


SST 

WAB 


♦GSE 

HTN 


♦ GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


1N3017A 

CEN 

180 -120 

IDC 

♦ MSC 


IDC 

INRJ 



THEF 


MSC 

NJS 


Dll 

DIT 


SAR 

SCE 


♦ MSC 

SAR 


1N3009 

CEN 

397 - 76 

SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


SCN 

♦ SIEG 


SCE 

SCN 


Dll 

DIT 


SCN 

SIEG 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


♦SIEG 

SSI 


ESP 

ETC 



SSI 


IDC 

INRJ 


SST 

THEF 


SST 

THEF 


GSE 

HTN 


1N3013A 

CEN 

398 -150 

♦ MOTA 

SAR 



WAB 



WAB 


IDC 

MSC 


Dll 

ESP 


SCE 

SCN 


1N3001 

CEN 

393 -138 

1N3005 

CEN 

395 -182 

NJS 

SAR 


ETC 

HTN 


SSI 

WAB 


Dll 

DIT 


Dll 

DIT 


SCE 

SCN 


IDC 

♦ MOTA 


1N3017B 

CEN 

180 - 88 

ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SIEG 

SLD 


MSC 

NJS 


Dll 

DIT 


GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


IDC 

MSC 


IDC 

MSC 


SST 

UPI 


SCN 

SSI 


GSE 

HTN 


NJS 

SAR 


NJS 

SAR 


1N3009A 

A♦MOTA 

397 - 65 


WAB 


IDC 

INRJ 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


1N3013B 

CEN 

398 -148 

♦ MOTA 

♦MSC 


SIEG 

SLD 


SIEG 

SLD 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


SSI 

SST 


SPE 

SSI 


GSE 

HTN 


ETC 

HTN 


SCN 

♦SIEG 


1N3001A 

A♦MOTA 

393 -127 

SST 

WAB 


IDC 

MSC 


IDC 

♦ MOTA 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


1N3005A 

A ♦ MOTA 

395 -171 

NJS 

SAR 


♦MSC 

SAR 



WAB 


ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


1N3018 

♦APD 

182 -122 

GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


GSE 

HTN 



UPI 


1N3014 

CEN 

399 - 22 

DIT 

ESP 


NJS 

SAR 


IDC 

MSC 


1N3009B 

A ♦MOTA 

397 - 53 

Dll 

DIT 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 


INRJ 

MSC 



SST 


SSI 

SST 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


1N3001B 

A♦MOTA 

393 -114 


WAB 


IDC 

♦ MSC 


NJS 

SAR 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


1N3005B 

A ♦MOTA 

395 -157 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 


ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


SSI 

SST 


♦GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SSI 

SST 



WAB 


IDC 

♦ MSC 


♦ GSE 

HTN 



THEF 


1N3014A 

CEN 

399 - 12 

1N3018A 

CEN 

182 -109 

SAR 

SCE 


IDC 

♦ MSC 


1N3010 

CEN 

397 -141 

Dll 

ESP 


Dll 

DIT 


SCN 

♦SIEG 


SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


ETC 

GSE 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


GSE 

HTN 


SST 

THEF 


SSI 

SST 


GSE 

HTN 


♦ MOTA 

MSC 


IDC 

INRJ 



WAB 


THEF 

WAB 


IDC 

MSC 


NJS 

SAR 


♦ MOTA 

SAR 


1N3002 

CEN 

394 - 59 

1N3006 

CEN 

396 - 31 

NJS 

SAR 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


Dll 

DIT 


Dll 

DIT 


SCE 

SCN 



SSI 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SIEG 

SPE 


1N3014B 

CEN 

399 - 3 


WAB 


GSE 

HTN 


GSE 

HTN 



SSI 


Dll 

ESP 


1N3018B 

CEN 

182 - 74 

IDC 

MSC 


IDC 

MSC 


1N3010A 

A ♦MOTA 

397 -135 

ETC 

♦GSE 


Dll 

DIT 


NJS 

SAR 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


SIEG 

SSI 


GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


IDC 

INRJ 


SSI 

SST 


1N3006A 

A ♦MOTA 

396 - 27 

IDC 

MSC 


SCN 

♦SIEG 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N3002A 

A ♦MOTA 

394 - 47 

CEN 

Dll 


NJS 

SAR 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 


. SCE 

SCN 



THEF 


SCN 

♦ SIEG 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 



SSI 


1N3015 

CEN 

399 -118 

SPE 

SSI 


GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


1N3010B 

A ♦MOTA 

397 -130 

Dll 

DIT 


THEF 

UPI 


IDC 

MSC 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 



WAB 


NJS 

SAR 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 


1N3019 

♦APD 

185 -150 

SCE 

SCN 


SSI 

WAB 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


SSI 

SST 


1N3006B 

A ♦ MOTA 

396 - 24 

IDC 

♦ MSC 


NJS 

SAR 


ESP 

ETC 


1N3002B 

A ♦MOTA 

394 - 34 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


IDC 

INRJ 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


♦GSE 

HTN 


IDC 

♦ MSC 


1N3011 

CEN 

398 - 19 

SST 

WAB 


SCN 

SIEG 


IDC 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


1N3015A 

CEN 

399 -109 

SLD 

SPE 


SAR 

SCE 


SCN 

♦ SIEG 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


SSI 

SST 


SCN 

♦SIEG 



SSI 


GSE 

HTN 


ETC 

GSE 



WAB 


SPE 

SSI 


1N3007 

CEN 

396 -100 

IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


1N3019A 

CEN 

185 -138 

SST 

THEF 


Dll 

DIT 


NJS 

SAR 


♦ MOTA 

MSC 


Dll 

ESP 



WAB 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


NJS 

SAR 


ETC 

GSE 


1N3003 

CEN 

394 -165 

GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


Dll 

DIT 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


INRJ 

♦ MOTA 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


SST 

WAB 



WAB 


SAR 

SCE 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


1N3011A 

A ♦MOTA 

398 - 8 

1N3015B 

CEN 

399 -100 

SCN 

SPE 


IDC 

MSC 


SIEG 

SLD 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 


SSI 

WAB 


NJS 

SAR 


SSI 

SST 


ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 


1N3019B 

CEN 

185 -105 

SCE 

SCN 



UPI 


GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


SIEG 

SLD 


1N3007A 

A ♦ MOTA 

396 - 89 

IDC 

MSC 


♦ MOTA 

♦MSC 


ETC 

GSE 


SSI 

SST 


CEN 

Dll 


NJS 

SAR 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


1N3003A 

A♦MOTA 

394 -154 

ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


SCN 

♦SIEG 


INRJ 

♦MOTA 


CEN 

Dll 


GSE 

HTN 



SSI 


SPE 

SSI 


♦ MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


IDC 

MSC 


1N3011B 

A ♦MOTA 

397 -191 

THEF 

WAB 


SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


1N3016 

♦APD 

178 -141 

♦ SIEG 

SSI 


cont.next col. 



cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

IgfalfiTSl 

TYPE No. 

MFRS 

liCHEHS 

TYPE No. 


tfMir.iai 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

1N30196 ' 




1N3024 



1N3028 ~ 



1N3031B 



1N3035A 




(cont.) 

THEF 



(cont.) 

ESP 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 

SLD 


(cont.) 

INRJ 



UPI 

WAB 



ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 


SPE 

SSI 


MSC 

SAR 



1N3020 

♦APD 

188 

- 9 

HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


SST 

THEF 


SCE 

SCN 



CEN 

Dll 



INRJ 

SAR 


HTN 

IDC 



WAB 


SLD 

SSI 



ESP 

ETC 



SCE 

SCN 


INRJ 

MSC 


1N3032 

♦ APD 

208 -150 

SST 

WAB 



♦GSE 

HTN 



SIEG 

SLD 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


1N3035B 

A♦MOTA 

212 

- 15 

IDC 

INRJ 



SPE 

SSI 


SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 


♦APD 

CEN 



SAR 

SCE 



SST 

WAB 


SLD 

SPE 


♦ GSE 

HTN 


Dll 

ESP 



SCN 

SIEG 



1N3024A 

CEN 

195 - 81 

SSI 

SST 


IDC 

INRJ 


ETC 

♦ GSE 



SLD 

SPE 



Dll 

ESP 



WAB 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 



SSI 

SST 



ETC 

GSE 


1N3028A 

CEN 

202 - 80 

SCN 

SIEG 


INRJ 

SAR 




WAB 



HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 



1N3020A 

CEN 

187 -203 

INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦ GSE 


SSI 

SST 


♦ SIEG 

SLD 



Dll 

ESP 



MSC 

SAR 


HTN 

IDC 



WAB 


SPE 

SSI 



ETC 

GSE 



SCE 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 


1N3032A 

A♦MOTA 

208 -136 

SST 

THEF 



HTN 

IDC 



SPE 

SSI 


MSC 

SAR 


♦ APD 

CEN 



WAB 



INRJ 

♦ MOTA 



SSY 

WAB 


SCE 

SCN 


Dll 

ESP 


1N3036 

♦APD 

213 

- 64 

SAR 

SCE 



1N3024B 

CEN 

195 - 43 

SPE 

SSI 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 



SCN 

SPE 



Dll 

ESP 



WAB 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 



SSI 

WAB 



ETC 

GSE 


1N3028B 

CEN 

202 - 45 

INRJ 

SAR 


♦ GSE 

HTN 



1N3020B 

CEN 

187 -163 

HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


SCE 

SCN 


IDC 

INRJ 



Dll 

ESP 



INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦ GSE 


SLD 

SPE 


SAR 

SCE 



ETC 

GSE 



♦ MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


SCN 

SIEG 



HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 



WAB 


SLD 

SPE 



INRJ 

♦ MOTA 



♦ SIEG 

SPE 


SAR 

SCE 


1N3032B 

A ♦MOTA 

208 -100 

SSI 

SST 



SAR 

SCE 



SSI 

TIC 


SCN 

♦ SIEG 


♦ APD 

CEN 



WAB 



SCN 

♦SIEG 



UPI 

WAB 


SPE 

SSI 


Dll 

ESP 


1N3036A 

A ♦MOTA 

213 

- 53 

SPE 

SSI 



1N3025 

♦ APD 

196 -186 

UPI 

WAB 


ETC 

♦ GSE 


♦APD 

CEN 



UPI 

WAB 



CEN 

Dll 


1N3029 

♦APD 

203 -190 

HTN 

IDC 


Dll 

ESP 



1N3021 

♦APD 

189 

-123 

ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


INRJ 

SAR 


ETC 

♦ GSE 



CEN 

Dll 



♦ GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



ESP 

ETC 



IDC 

INRJ 


♦ GSE 

HTN 


♦ SIEG 

SLD 


INRJ 

SAR 



♦ GSE 

HTN 



SAR 

SCE 


IDC 

INRJ 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 



IDC 

INRJ 



SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


SST 

THEF 


SLD 

SSI 



MSC 

SAR 



SLD 

SSI 


SCN 

SIEG 



WAB 


SST 

WAB 



SCE 

SCN 



SST 

WAB 


SLD 

SPE 


1N3033 

♦ APD 

210 - 2 

1N3036B 

A ♦MOTA 

213 

- 32 

SIEG 

SLD 



1N3025A 

CEN 

196 -171 

SSI 

SST 


CEN 

Dll 


♦APD 

CEN 



SSI 

SST 



Dll 

ESP 



WAB 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 




WAB 



ETC 

GSE 


1N3029A 

CEN 

203 -176 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦ GSE 



1N3021A 

CEN 

189 

-110 

HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


IDC 

INRJ 


HTN 

IDC 



Dll 

ESP 



INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦ GSE 


MSC 

SAR 


INRJ 

♦ MSC 



ETC 

GSE 



MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 



HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 


SIEG 

SLD 


SCN 

♦ SIEG 



INRJ 

♦ MOTA 



SSI 

SSY 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 


SLD 

SPE 



SAR 

SCE 




WAB 


SCN 

SPE 


SST 

WAB 


SSI 

SST 



SCN 

SSI 



1N3025B 

CEN 

196 -138 

SSI 

WAB 


1N3033A 

A ♦MOTA 

209 -193 

THEF 

WAB 



SSY 

WAB 



Dll 

ESP 


1N3029B 

CEN 

203 -143 

♦ APD 

CEN 


1N3037 

♦ APD 

214 

- 59 

1N3021B 

CEN 

189 

- 76 

ETC 

GSE 


Dll 

ESP 


Dll 

ESP 


CEN 

Dll 



Dll 

ESP 



HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


ETC 

♦ GSE 


ESP 

ETC 



ETC 

GSE 



INRJ 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


♦ GSE 

HTN 



HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


INRJ 

♦ MOTA 


INRJ 

MSC 


IDC 

INRJ 



INRJ 

♦ MOTA 



SCN 

♦ SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 



SAR 

SCE 



SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

SLD 


SCN 

SIEG 



SCN 

♦ SIEG 



UPI 

WAB 


♦ SIEG 

SPE 


SSI 

SST 


SLD 

SPE 



SPE 

SSI 



1N3026 

♦APD 

198 -205 

SSI 

WAB 



WAB 


SSI 

SST 



THEF 

WAB 



CEN 

Dll 


1N3030 

♦APD 

205 -133 

1N3033B 

A ♦MOTA 

209 -166 


WAB 



1N3022 

♦APD 

191 

- 98 

ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


♦ APD 

CEN 


1N3037A 

A ♦MOTA 

214 

- 49 

CEN 

Dll 



♦ GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


♦APD 

CEN 



ESP 

ETC 



IDC 

INRJ 


♦ GSE 

HTN 


ETC 

♦ GSE 


Dll 

ESP 



♦GSE 

HTN 



MSC 

SAR 


IDC 

INRJ 


HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 



IDC 

INRJ 



SCE 

SCN 


SAR 

SCE 

I 

INRJ 

SAR 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 



SIEG 

SLD 


SCN 

SIEG 

| 

SCE 

SCN 


INRJ 

SAR 



SCN 

SIEG 



SPE 

SSI 


SLD 

SPE 


♦ SIEG 

SLD 


SCE 

SCN 



SLD 

SPE 



SST 

SSY 


SSI 

SST 

! 

SPE 

SSI 


SLD 

SSI 



SSI 

SST 




WAB 



WAB 


SST 

THEF 


SST 

WAB 




WAB 



1N3026A 

CEN 

198 -189 

1N3030A 

A ♦MOTA 

205 -118 


WAB 


1N3037B 

A ♦MOTA 

214 

- 30 

1N3022A 

CEN 

191 

- 82 

Dll 

ESP 


♦ APD 

CEN 


1N3034 

♦APD 

211 - 39 

♦APD 

CEN 



Dll 

ESP 



ETC 

GSE 


Dll 

ESP 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 



ETC 

GSE 



HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


ESP 

ETC 


ETC 

♦ GSE 



HTN 

IDC 



INRJ 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



INRJ 

♦ MOTA 



SAR 

SCE 


INRJ 

SAR 


IDC 

INRJ 


INRJ 

♦ MSC 



MSC 

SAR 



SCN 

SPE 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 



SSI 

WAB 


SLD 

SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



SPE 

SSI 



1N3026B 

CEN 

198 -154 

SST 

WAB 


SIEG 

SLD 


SLD 

SSI 



UPI 

WAB 



Dll 

ESP 


1N3030B 

A ♦MOTA 

205 - 82 

SPE 

SSI 


SST 

THEF 



1N3022B 

CEN 

191 

- 43 

ETC 

GSE 


♦ APD 

CEN 


SST 

WAB 



WAB 



Dll 

ESP 



HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


1N3034A 

A ♦MOTA 

211 - 28 

1N3038 

♦APD 

215 

- 49 

ETC 

GSE 



INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦ GSE 


♦APD 

CEN 


CEN 

Dll 



HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



INRJ 

♦ MOTA 



SCN 

♦ SIEG 


INRJ 

SAR 


ETC 

♦ GSE 


♦ GSE 

HTN 



SAR 

SCE 



SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


IDC 

INRJ 



SCN 

♦ SIEG 



TIC 

UPI 


♦ SIEG 

SLD 


INRJ 

SAR 


SAR 

SCE 



SPE 

SSI 




WAB 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 




WAB 



1N3027 

♦APD 

200 -195 

SST 

THEF 


SLD 

SSI 


SLD 

SPE 



1N3023 

♦APD 

193 

- 42 

CEN 

Dll 



WAB 


SST 

WAB 


SSI 

SST 



CEN 

Dll 



ESP 

ETC 


1N3031 

♦ APD 

207 - 57 

1N3034B 

A ♦MOTA 

211 - 3 


WAB 



ESP 

ETC 



♦ GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


♦APD 

CEN 


1N3038A 

A ♦MOTA 

215 

- 37 

♦ GSE 

HTN 



IDC 

INRJ 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


♦APD 

CEN 



IDC 

INRJ 



SAR 

SCE 


♦ GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 



SAR 

SCE 



SCN 

SIEG 


IDC 

INRJ 


HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 



SCN 

SIEG 



SLD 

SPE 


MSC 

SAR 


INRJ 

♦ MSC 


HTN 

IDC 



SLD 

SSI 



SSI 

SST 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


INRJ 

MSC 



SST 

WAB 




WAB 


SIEG 

SLD 

l 

SCN 

♦SIEG 


SAR 

SCE 



1N3023A 

CEN 

193 

- 28 

1N3027A 

CEN 

200 -180 

SSI 

SST 


SLD 

SPE 


SCN 

SLD 



Dll 

ESP 



Dll 

ESP 



WAB 

1 

SSI 

SST 


SSI 

SST 



ETC 

GSE 



ETC 

GSE 


1N3031A 

A ♦MOTA 

207 - 42 

THEF 

UPI 



WAB 



HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


♦ APD 

CEN 



WAB 


1N3038B 

A ♦MOTA 

215 

- 16 

INRJ 

♦ MOTA 



INRJ 

♦ MOTA 


Dll 

ESP 


1N3035 

♦APD 

212 - 48 

♦APD 

CEN 



SAR 

SCE 



MSC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 



SCN 

SPE 



1 SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 



SSI 

WAB 



SPE 

SSI 


INRJ 

SAR 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



1N3023B 

CEN 

192 -209 


WAB 


SCE 

SCN 


IDC 

INRJ 


INRJ 

SAR 



Dll 

ESP 



1N3027B 

CEN 

200 -147 

SLD 

SSI 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



ETC 

GSE 



Dll 

ESP 


SST 

WAB 


SCN 

SIEG 


♦ SIEG 

SLD 



HTN 

IDC 



ETC 

GSE 


1N3031B 

A ♦MOTA 

207 - 7 

SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 


♦ APD 

CEN 


SSI 

SST 


SST 

SSY 



SAR 

SCE 



INRJ 

♦ MOTA 


Dll 

ESP 



WAB 


THEF 

WAB 



SCN 

♦SIEG 



SAR 

SCE 


ETC 

♦ GSE 


1N3035A 

A ♦MOTA 

212 - 37 

1N3039 

♦ APD 

216 

- 53 

SPE 

SSI 



SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


CEN 

Dll 




WAB 



SPE 

SSI 


INRJ 

♦ MSC 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



1N3024 

♦APD 

195 

- 97 


WAB 


SAR 

SCE 


ETC 

♦ GSE 


♦ GSE 

HTN 



CEN 

Dll 



1N3028 

♦APD 

202 - 95 

SCN 

♦ SIEG 


HTN 

IDC 


IDC 

INRJ 



conLnext col. 




cont.next col. 



cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

M3ER SEQUENCE 

TYPE No. 

mfRS" 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

IsSMffiEl 


MFRS 

mmm 

TYPE No. 

MFRS 


1N3039 




1N3043 " 



TN3647B ~ 



11 £ KULicHaiuHa 



1N3075 

CEN 


(cont.) 

SAR 



(cont.) 

HTN 


(cont.) 

ESP 


(cont.) 

SCN 


EDL 

IDC 


SCE 

SCN 



IDC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


♦SOD 

SPE 


SCN 

UPI 


SIEG 

SLD 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



SSI 


1N3076 

CEN 

275 - 85 

SSI 

SST 



SIEG 

SPE 


SAR 

SCE 


1N3054 

ATRWS 

429 -192 

EDL 

SCN 



WAB 



SSI 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


♦CODI 

EDL 



UPI 


1N3039A 

A ♦MOTA 

216 

- 42 

1N3043A 

A♦MOTA 

219 -164 

SPE 

SSI 


SCN 

♦SOD 


1N3077 

CEN 

275 - 99 

♦APD 

CEN 



CEN 

Dll 


THEF 

WAB 



SSI 


EDL 

SCN 


Dll 

ESP 



ESP 

ETC 


1N3048 

CEN 

224 - 40 

1N3055 

ATRWS 

430 - 51 


UPI 


ETC 

♦GSE 



♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


♦CODI 

EDL 


1N3078 

CEN 

275 -101 

HTN 

IDC 



IDC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


SCN 

♦SOD 


EDL 

SCN 


INRJ 

MSC 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



UPI 


SAR 

SCE 



SSI 

WAB 


SAR 

SCE 


1N3056 

ATRWS 

430 -136 

1N3079 

CEN 

275 -115 

SCN 

SLD 



1N3043B 

A♦MOTA 

219 -147 

SCN 

SIEG 


♦CODI 

EDL 


EDL 

IDC 


SSI 

SST 



CEN 

Dll 


SPE 

SSI 


SCN 

♦SOD 


SCN 

UPI 



WAB 



ESP 

ETC 



WAB 



SSI 


1N3080 

CEN 

275 -126 

1N3039B 

A ♦MOTA 

216 

- 22 

♦ GSE 

HTN 


1N3048A 

A♦MOTA 

224 - 27 

1N3057 

ATRWS 

431 - 20 

EDL 

IDC 


♦APD 

CEN 



IDC 

SAR 


CEN 

Dll 


♦CODI 

EDL 



SCN 


Dll 

ESP 



SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SOD 


1N3081 

CEN 

275 -137 

ETC 

♦GSE 



♦ SIEG 

SPE 


♦GSE 

HTN 



SSI 


EDL 

IDC 


HTN 

IDC 



SSI 

THEF 


IDC 

MSC 


1N3058 

ATRWS 

431 - 53 


SCN 


INRJ 

♦ MSC 




WAB 


SAR 

SCE 


♦CODI 

EDL 


1N3082 

CEN 

276 -193 

SAR 

SCE 



1N3044 

CEN 

220 -137 

SCN 

SPE 


SCN 

♦ SOD 


EDL 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



Dll 

ESP 


SSI 

WAB 



SSI 



UPI 


SLD 

SPE 



ETC 

♦GSE 


1N3048B 

A ♦MOTA 

224 - 11 

1N3059 

ATRWS 

431 -181 

1N3083 

CEN 

277 - 18 

SSI 

SST 



HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


♦CODI 

EDL 


EDL 

SCN 


SSY 

THEF 



MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


SCN 

♦ SOD 



UPI 



WAB 



SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


1N3084 

CEN 

277 - 50 

1N3040 

♦APD 

217 

- 34 

SIEG 

SSI 


IDC 

SAR 


1N3060 

ATRWS 

431 -210 

EDL 

SCN 


CEN 

Dll 




WAB 


SCE 

SCN 


♦CODI 

EDL 



WAB 


! ESP 

ETC 



1N3044A 

CEN 

220 -125 

♦SIEG 

SPE 


SCN 

♦SOD 


1N3085 

A ♦INR 

307 - 68 

♦GSE 

HTN 



Dll 

ESP 


SSI 

THEF 



SSI 


CEI 

♦ DIT 


IDC 

INRJ 



ETC 

♦GSE 



WAB 


1N3061 

ATRWS 

432 - 46 

INRJ 

♦SSI 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


1N3049 

CEN 

224 -170 

♦CODI 

EDL 



UPI 


SCE 

SCN 



♦ MOTA 

MSC 


Dll 

ESP 


SCN 

♦SOD 


1N3086 

A ♦INR 

307 -106 

SIEG 

SLD 



SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 



SSI 


INRJ 

♦SSI 


SPE 

SSI 



SCN 

SPE 


HTN 

IDC 


1N3062 

♦APD 

246 - 61 

STR 

UPI 


SST 

WAB 



SSI 

WAB 


SAR 

SCE 


CEN 

HTN 


1N3087 

CEI 

307 -133 

1N3040A 

A ♦MOTA 

217 

- 23 

1N3044B 

CEN 

220 -106 

SCN 

SIEG 


IDC 

MDC 


♦ INR 

INRJ 


♦APD 

CEN 



Dll 

ESP 


SPE 

SSI 


MSC 

SCE 


♦ SSI 

UPI 


Dll 

ESP 



ETC 

♦ GSE 



WAB 


SLD 

SST 


1N3088 

A ♦INR 

307 -172 

ETC 

♦GSE 



HTN 

IDC 


1N3049A 

A ♦MOTA 

224 -159 

STI 

THEF 


CEI 

INRJ 


HTN 

IDC 



♦ MOTA 

♦ MSC 


CEN 

Dll 



TRWS 


SPE 

SSI 


INRJ 

SAR 



SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


1N3063 

CEN 

246 -101 

STR 

UPI 


SCE 

SCN 



SCN 

♦SIEG 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


1N3089 

A ♦INR 

307 -192 

SLD 

SPE 



SPE 

SSI 


IDC 

SAR 


MDC 

MSC 


INRJ 

♦SSI 


SSI 

SST 



THEF 

WAB 


SCE 

SCN 


SCE 

SLD 



UPI 



WAB 



1N3045 

CEN 

221 -100 

SPE 

SSI 


SPE 

SST 


1N3090 

A ♦INR 

307 -218 

1N3040B 

A ♦MOTA 

217 

- 3 

Dll 

ESP 



WAB 


STI 

THEF 


CEI 

INRJ 


♦APD 

CEN 



♦ ETC 

♦GSE 


1N3049B 

A ♦MOTA 

224 -144 

TRWS 

UPI 


♦SSI 

STR 


Dll 

ESP 



HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


1N3064 

AFSC 

246 -102 


UPI 


ETC 

♦GSE 



MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


♦APD 

ASI 


1N3091 

A ♦INR 

308 - 42 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


CEN 

HTN 


INRJ 

♦SSI 


INRJ 

♦MSC 



SIEG 

SSI 


IDC 

SAR 


IDC 

MDC 


STR 

UPI 


SAR 

SCE 




WAB 


SCE 

SCN 


MIC 

♦MSC 


1N3092 

A ♦INR 

404 -105 

SCN 

♦SIEG 



1N3045A 

A fMOTA 

221 - 88 

♦SIEG 

SSI 


RHM 

SCE 


CEI 

INRJ 


SLD 

SSI 



CEN 

Dll 


THEF 

WAB 


SLCB 

SLD 


♦SSI 

STR 


SST 

THEF 



ESP 

ETC 


1N3050 

CEN 

225 -179 

SPE 

SST 



UPI 



WAB 



♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


STI 

THEF 


1N3097 

CEN 

248 -215 

1N3041 

APD 

218 

- 17 

IDC 

MSC 


ETC 

♦GSE 


TRWS 

UPI 



♦ IDC 


CEN 

Dll 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 



WAB 


1N3098 

SSI 

222 - 53 

ESP 

ETC 



SCN 

SPE 


SAR 

SCE 


1N3065 

CEN 

246 -103 

1N3098A 

CEN 

222 • 39 

♦GSE 

HTN 



SSI 

WAB 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 



SSI 


IDC 

INRJ 



1N3045B 

A♦MOTA 

221 - 71 

SPE 

SSI 


MDC 

MSC 


1N3099 

SSI 

223 -147 

SAR 

SCE 



CEN 

Dll 



WAB 


SCE 

SLCB 


1N3099A 

CEN 

223 -146 

SCN 

SIEG 



ESP 

ETC 


1N3050A 

A ♦MOTA 

225 -166 

SLD 

SST 



SSI 


SPE 

SSI 



♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 



STI 


1N3100 

SSI 

225 -180 


WAB 



IDC 

SAR 


ESP 

ETC 


1N3066 

CEN 

246 - 62 

1N3100A 

CEN 

225 -167 

1N3041A 

A ♦MOTA 

218 

- 5 

SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



SSI 


CEN 

Dll 



♦SIEG 

SPE 


IDC 

SAR 


MDC 

MSC 


1N3106 

CEN 

279 - 28 

ESP 

ETC 



SSI 

THEF 


SCE 

SCN 


SCE 

SLD 



SCN 


♦GSE 

HTN 




WAB 


SPE 

SSI 


SPE 

SST 


1N3107 

CEN 

405 -215 

IDC 

INRJ 



1N3046 

CEN 

222 - 52 


WAB 


STI 

THEF 


IDC 

SCN 


MSC 

SAR 



Dll 

ESP 


1N3050B 

A♦MOTA 

225 -149 

1N3067 

ASI 

244 -212 

1N3109 

IDC 

406 - 12 

SCE 

SCN 



ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


CEN 

HTN 


1N3110 

IDC 

241 - 63 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


IDC 

MDC 



SSI 



WAB 



SAR 

SCE 


GSE 

HTN 


MSC 

SCE 


1N3111 

A ♦INR 

307 - 44 

1N3041B 

A ♦MOTA 

217 

-185 

SCN 

SIEG 


IDC 

♦ MSC 


SLD 

SPE 


CEI 

INRJ 


CEN 

Dll 



SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


SST 

STI 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 



UPI 

WAB 


SCN 

♦SIEG 



WAB 


1N3121 

CEN 

249 - 28 

♦GSE 

HTN 



1N3046A 

A♦MOTA 

222 - 38 

SSI 

THEF 


1N3068 

CEN 

249 - 9 

♦ IDC 

MDC 


IDC 

SAR 



CEN 

Dll 



WAB 


HTN 

IDC 


SPE 

STI 


SCE 

SCN 



ESP 

ETC 


1N3051 

CEN 

226 -181 

MDC 

MSC 


1N3122 

CEN 

251 -128 

♦SIEG 

SPE 



♦ GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


SCE 

SLD 


IDC 

SPE 


SSI 

THEF 



IDC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


SST 

STI 



SSI 


UPI 

WAB 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


1N3069 

CEN 

249 - 43 

1N3123 

CEN 

245 - 72 

1N3042 

APD 

218 

-196 

SSI 

WAB 


MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


CODI 

IDC 


CEN 

Dll 



1N3046B 

A ♦MOTA 

222 - 22 

SCE 

SCN 


MDC 

♦ MSC 


MSC 

SCE 


ESP 

ETC 



CEN 

Dll 


SIEG 

SPE 


SCE 

SLD 


SLD 

SSI 


♦GSE 

HTN 



ESP 

ETC 


SSI 

UPI 


SST 

STI 



SST 


IDC 

SAR 



♦ GSE 

HTN 



WAB 



THEF 


1N3124 

CEN 

245 - 73 

SCE 

SCN 



IDC 

♦MSC 


1N3051A 

A♦MOTA 

226 -169 

1N3070 

A ♦FSC 

249 -101 

CODI 

IDC 


SIEG 

SPE 



SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


ASI 

HTN 


MSC 

SCE 


SSI 

WAB 



SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


IDC 

MDC 


SLD 

SSI 


1N3042A 

A ♦MOTA 

218 -185 

SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SCE 



SST 


CEN 

Dll 



THEF 

WAB 


IDC 

SAR 


SPE 

SPR 


1N3125 

♦ IDC 

242 -210 

ESP 

ETC 



1N3047 

CEN 

223 - 7 

SCE 

SCN 


SSI 

STI 


MDC 

SCE 


♦GSE 

HTN 



Dll 

ESP 


SSI 

WAB 



WAB 


SPE 

STI 


IDC 

SAR 



ETC 

♦ GSE 


1N3051B 

A ♦MOTA 

226 -153 

1N3071 

HTN 

249 -102 

1N3139 

CEN 

304 - 25 

SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


IDC 

MDC 


COO 

EDL 


SSI 

WAB 



SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


MSC 

SCE 



WAB 


1N3042B 

A ♦MOTA 

218 

-165 

SCN 

SIEG 


♦GSE 

HTN 


SLD 

SSI 


1N3140 

CEN 

304 - 47 

CEN 

Dll 



SSI 

WAB 


IDC 

SAR 


SST 

STI 


♦ COO 

EDL 


ESP 

ETC 



1N3047A 

A♦MOTA 

222 -183 

SCE 

SCN 



THEF 



WAB 


♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


1N3072 

CEN 

275 - 44 

1N3141 

CEN 

304 - 56 

IDC 

♦ MSC 



ESP 

ETC 


SSI 

THEF 


EDL 

SCN 


COO 

EDL 


SAR 

SCE 



♦ GSE 

HTN 



WAB 



UPI 


SSI 

WAB 


SCN 

♦ SIEG 



IDC 

MSC 


1N3052 

atrws 

428 - 70 

1N3073 

CEN 

275 - 60 

1N3142 

CEN 

304 - 82 

SPE 

SSI 



SAR 

SCE 


♦CODI 

EDL 


EDL 

IDC 


♦COO 

EDL 


THEF 

WAB 



SCN 

SPE 


SCN 

♦SOD 


SCN 

UPI 



WAB 


1N3043 

CEN 

219 

-175 

SSI 

WAB 



SSI 


1N3074 

CEN 

275 - 66 

1N3146 

AIDC 

244 -146 

Dll 

ESP 



1N3047B 

A♦MOTA 

222 -167 

1N3053 

ATRWS 

428 -198 

EDL 

IDC 



SSI 


ETC 

♦GSE 



CEN 

Dll 


♦ CODI 

EDL 


SCN 

UPI 


1N3147 

♦APD 

231 -201 

contnext col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEi 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

BgEHGEl 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■ffldsfcl 


TYPE NO. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3147 




1N3169 ~ 



1N3196 



1N3214 



1N3258 



(cont.) 

CEN 



(cont.) 

SAR 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

EDL 


(cont.) 

CEN 


MSC 

UPI 



SPE 

SSI 


EDL 

HTN 


GTC 

HTN 


CRI 

HTN 


1N3148 

IDC 

183 

- 98 


WAB 


IDC 

SCN 


IDI 

♦ INR 


MDC 

SLD 


1N3151 

CRI 

425 

-126 

1N3170 

APRX 

308 -144 

SPE 

SSI 


INRJ 

MAL 



SST 


1N3154 

A♦MOTA 

183 

- 43 

ASI 

COO 


1N3197 

CEN 

242 -181 

PRX 

SAR 


1N3260 

APRX 

308 - 62 

♦APD 

CDI 



CRI 

EDL 


CRI 

IDC 


SCN 

SLD 


ASI 

CEN 


CODI 

CRI 



SAR 

SSI 



SSI 


SOD 

SPE 


COO 

CRI 


♦GSE 

HTN 




WAB 


1N3198 

CRI 

164 - 4 

♦SSI 

SST 


EDL 

ETC 


IDC 

♦ MSC 



1N3171 

ASI 

309 - 75 


IDC 



WAB 


HSE 

HTN 


SCE 

♦ SIEG 



CEN 

COO 


1N3199 

CODI 

183 - 39 

1N3215 

CEI 

242 -214 

NJS 

SAR 


SPE 

THEF 



CRI 

SSI 


CRI 

♦ GSE 



CRI 


♦SSI 

UPI 



TRWS 




WAB 



IDC 


1N3223 

CEN 

249 - 95 


WAB 


1N3154A 

A♦MOTA 

183 

- 44 

1N3171A 

APRX 

309 - 76 

1N3200 

CODI 

183 - 40 

CRI 

IDC 


1N3261 

APRX 

308 - 69 

♦APD 

CDI 



ASI 

CEN 


CRI 

♦ GSE 



SSI 


ASI 

CEN 


CODI 

♦GSE 



COO 

EDL 



IDC 


1N3225 

CEN 

242 -200 

COO 

CRI 


HTN 

IDC 



SSI 

WAB 


1N3201 

CODI 

183 - 41 

CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


♦ MSC 

SCE 



1N3172 

ASI 

309 - 82 

CRI 

♦GSE 


♦ IDC 

MDC 


HSE 

HTN 


♦SIEG 

THEF 



CEN 

♦COO 



IDC 


1N3227 

CEN 

276 -151 

IDC 

NJS 



TRWS 



CRI 

♦ IDC 


1N3202 

CODI 

183 - 42 

CRI 

HTN 


SAR 

♦SSI 


1N3155 

A♦MOTA 

183 

- 45 

SSI 

WAB 


CRI 

♦ GSE 



IDC 



UPI 


♦APD 

CDI 



1N3172A 

APRX 

309 - 85 


IDC 


1N3228 

CEN 

276 -176 

1N3262 

APRX 

308 - 73 

CODI 

CRI 



ASI 

CEN 


1N3203 

CEN 

248 - 95 

CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


♦GSE 

HTN 



♦ COO 

EDL 


CRI 

♦ IDC 


1N3229 

CEN 

276 -215 

COO 

CRI 


IDC 

♦MSC 



SSI 

WAB 


SLD 

SST 


CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



1N3173 

ASI 

309 - 86 

1N3204 

CEN 

248 -106 

1N3230 

CEN 

277 - 37 

HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 



CEN 

COO 


CRI 

IDC 


CRI 

HTN 


IDC 

SAR 



WAB 



CRI 

SSI 


1N3206 

ATRWS 

247 - 13 

1N3231 

CEN 

277 - 60 

♦ SSI 

UPI 


1N3155A 

A♦MOTA 

183 

- 46 


WAB 


CRI 

♦ MSC 


CRI 

HTN 


1N3263 

A ♦PRX 

308 - 78 

♦APD 

CDI 



1N3173A 

ASI 

309 ■ 87 

SCE 

SLD 


1N3232 

CEN 

401 - 88 

ASI 

CEN 


CODI 

♦GSE 



CEN 

COO 



WAB 


CRI 

HTN 


COO 

CRI 


HTN 

IDC 



EDL 

PRX 


1N3207 

ATRWS 

246 - 34 


IDC 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



SSI 

WAB 


CRI 

IDC 


1N3233 

CEN 

405 -217 

HSE 

HTN 


SPE 

THEF 



1N3174 

ASI 

404 -135 


♦ MSC 


CRI 

HTN 


IDC 

SAR 



TRWS 



CEN 

♦ COO 


1N3208 

A♦MOTA 

296 - 37 

1N3234 

CEN 

411 - 41 

SPE 

♦SSI 


1N3156 

A♦MOTA 

183 

- 47 

CRI 

♦ IDC 


ASI 

CEI 


CRI 

HTN 


UPI 

WAB 


♦APD 

CDI 



NJS 

SSI 


CEN 

COO 


1N3235 

CEN 

413 -204 

1N3264 

APRX 

308 - 80 

CODI 

CRI 




WAB 


CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


♦GSE 

HTN 



1N3174A 

ASI 

404 -139 

ETC 

GTC 


1N3236 

CEN 

415 - 29 

♦COO 

CRI 


IDC 

♦ MSC 



CEN 

COO 


HTN 

IDI 


CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



EDL 

PRX 


INR 

INRJ 


1N3237 

CEN 

277 -211 

HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 



SSI 

WAB 


MAL 

♦ PRX 


CRI 

EDL 


♦ IDC 

SAR 


UPI 

WAB 



1N3175 

APRX 

408 - 9 

SAR 

SCN 


HTN 

IDC 



SSI 


1N3156A 

A ♦MOTA 

183 

- 48 

CRI 

♦ IDC 


SLD 

SOD 


1N3238 

CEN 

278 - 23 

1N3265 

APRX 

308 - 86 

♦APD 

CDI 




♦ SSI 


SPE 

SSI 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


CODI 

♦GSE 



1N3176 

APRX 

410 - 58 

SST 

WAB 


1N3239 

CEN 

278 - 63 

COO 

CRI 


HTN 

IDC 



CRI 

♦ SSI 


1N3209 

A ♦MOTA 

296 - 62 

CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



1N3177 

APRX 

413 - 29 

ASI 

CEI 



UPI 


HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 



CRI 

SSI 


CEN 

COO 


1N3240 

CEN 

278 -145 

IDC 

SAR 


1N3157 

A♦MOTA 

183 

- 49 

1N3179 

ATRWS 

231 -202 

CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


SPE 

♦SSI 


♦APD 

CDI 



CEN 

CRI 


ETC 

GTC 



UPI 



UPI 


CODI 

CRI 



1N3180 

ATRWS 

232 - 62 

HTN 

IDC 


1N3241 

CEN 

278 -216 

1N3266 

APRX 

308 - 88 

♦ GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


IDI 

♦ INR 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


IDC 

♦ MSC 



1N3181 

CRI 

228 -106 

INRJ 

MAL 


IDC 

STI 


COO 

CRI 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

STI 


♦ PRX 

SAR 


1N3242 

CEN 

279 - 43 

EDL 

ETC 


SPE 

THEF 



1N3183 

CRI 

276 -206 

SCN 

SLD 


CRI 

HTN 


HSE 

HTN 


TRWS 

WAB 




SCN 


SOD 

SPE 



STI 


SAR 

♦SSI 


1N3157A 

♦APD 

183 

- 50 

1N3184 

CRI 

277 - 22 

♦ SSI 

SST 


IN3243 

CEN 

401 -121 

1N3267 

A ♦PRX 

308 - 95 

CDI 

CODI 




SCN 



WAB 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


♦GSE 

HTN 



1N3185 

CRI 

277 - 51 

1N3210 

A ♦MOTA 

296 -101 


STI 


COO 

CRI 


IDC 

♦ MOTA 




SCN 


ASI 

CEI 


1N3244 

CEN 

406 - 22 

EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



1N3186 

CRI 

401 - 84 

CEN 

COO 


CRI 

♦ HTN 


HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 




SCN 


CRI 

EDL 



STI 


. ♦IDC 

SAR 


1N3159 

CEN 

249 

- 6 

1N3187 

CRI 

411 - 38 

ETC 

GTC 


1N3245 

CEN 

411 - 59 

♦SSI 

UPI 


CRI 

IDC 




SCN 


HTN 

IDC 


CRI 

HTN 


1N3268 

APRX 

308 -103 


SSI 



1N3188 

CRI 

415 - 24 

IDI 

♦ INR 



STI 


ASI 

CEN 


1N3160 

CEN 

233 

- 7 

IDI 

SCN 


INRJ 

MAL 


1N3246 

ASI 

280 - 1 

COO 

CRI 


CRI 

UPI 



1N3189 

ASI 

280 -210 

♦ PRX 

SAR 


CEN 

CRI 


EDL 

HTN 


1N3161 

APRX 

308 

-135 

CEN 

CRI 


SCN 

SLD 


EDL 

HTN 


' SAR 

♦SSI 


ASI 

COO 



Dll 

EDL 


SOD 

SPE 


IDC 

STI 



UPI 


CRI 

EDL 



ELT 

HTN 


♦SSI 

SST 


UPI 

WAB 


1N3269 

A ♦PRX 

308 -107 

NJS 

SAR 



IDI 

SAR 



WAB 


1N3247 

ASI 

280 - 69 

ASI 

CEN 


SSI 

WAB 



SCN 

SLD 


1N3211 

A ♦MOTA 

296 -114 

CEN 

CRI 


COO 

CRI 


1N3162 

APRX 

308 

-136 

SPE 

SSI 


ASI 

CEI 


HTN 

STI 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



SST 

THEF 


CEN 

COO 


UPI 

WAB 


♦ IDC 

SAR 


CRI 

EDL 



UPI 

WAB 


CRI 

EDL 


1N3248 

CEN 

280 -159 

SSI 

UPI 


NJS 

SAR 



1N3190 

CEN 

281 -115 

ETC 

GTC 


CRI 

HTN 


1N3270 

APRX 

308 -109 

SPE 

SSI 



CRI 

Dll 


HTN 

IDI 


STI 

UPI 


ASI 

CEN 



WAB 



EDL 

ELT 


♦ INR 

INRJ 


1N3249 

CEN 

281 - 65 

COO 

CRI 


1N3163 

APRX 

308 

-137 

GTC 

HTN 


MAL 

♦ PRX 


CRI 

HTN 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



IDC 

IDI 


SAR 

SCN 


STI 

UPI 


♦SSI 

STR 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


1N3250 

CEN 

281 -180 

1N3271 

APRX 

308 -114 

SAR 

SSI 



SLD 

SPE 


SPE 

♦SSI 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 



WAB 



SSI 

SST 


SST 

WAB 



STI 


COO 

CRI 


1N3164 

APRX 

308 

-138 

THEF 

UPI 


1N3212 

A ♦MOTA 

296 -141 

1N3251 

CEN 

282 - 53 

EDL 

HTN 


ASI 

COO 



1N3191 

ASI 

282 - 4 

ASI 

CEI 


CRI 

HTN 


♦ IDC 

♦ SSI 


CRI 

EDL 



CEN 

CRI 


CEN 

COO 


IDC 

STI 



STR 


ETC 

HSE 



Dll 

EDL 


CRI 

EDL 


1N3252 

CEN 

401 -178 

1N3272 

APRX 

308 -116 

SAR 

SSI 



ELT 

GTC 


ETC 

GTC 



CRI 


ASI 

CEN 



WAB 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N3253 

ASI 

278 - 77 

COO 

CRI 


1N3165 

APRX 

308 

•139 

IDI 

SAR 


IDI 

♦ INR 


CEN 

CRI 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



SCN 

SLD 


INRJ 

MAL 


EDL 

HTN 


♦SSI 

STR 


CRI 

EDL 



SPE 

SSI 


♦ PRX 

SAR 


SCN 

SPE 


1N3273 

APRX 

404 -114 

SAR 

SSI 



SST 

UPI 


SCN 

SLD 


UPI 

WAB 


ASI 

CEN 



WAB 




WAB 


SOD 

SPE 


1N3254 

ASI 

278 -157 

COO 

CRI 


1N3166 

APRX 

308 

-140 

1N3193 

ASI 

278 - 76 

♦ SSI 

SST 


CEN 

CRI 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



CEN 

CRI 



WAB 


EDL 

HTN 


♦ IDC 

NJS 


CRI 

EDL 



EDL 

HTN 


1N3213 

AM OTA 

296 -150 

SCN 

SPE 


SPE 

♦SSI 


SAR 

SSI 



SCN 

SPE 


ASI 

CEI 


UPI 

WAB 



STR 


1N3167 

APRX 

308 -141 

SSI 

UPI 


CEN 

COO 


1N3255 

CEN 

279 - 11 

1N3274 

APRX 

407 -207 

ASI 

COO 




WAB 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


ASI 

COO 


CRI 

EDL 



1N3194 

ASI 

278 -156 

ETC 

GTC 


HTN 

SCN 


CRI 

EDL 


SAR 

SSI 



CEN 

CRI 


HTN 

IDI 


SPE 

UPI 


HTN 

♦ IDC 



WAB 



EDL 

HTN 


♦ INR 

INRJ 


1N3256 

ASI 

277 - 64 

♦SSI 

STR 


1N3168 

APRX 

308 -142 

IDC 

SCN 


MAL 

PRX 


CEN 

CRI 


1N3275 

APRX 

410 - 38 

ASI 

COO 



SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


EDL 

HTN 


ASI 

CRI 


CRI 

EDL 



UPI 

WAB 


SLD 

SOD 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 


ETC 

HSE 



1N3195 

CEN 

279 • 10 

SPE 

♦ SSI 



WAB 


♦SSI 

STR 


SAR 

SSI 



CRI 

EDL 


SST 

WAB 


1N3257 

ATRWS 

246 -175 

1N3276 

APRX 

413 - 11 


WAB 



HTN 

SCN 


1N3214 

AMOTA 

296 -167 

CEN 

CRI 


ASI 

CRI 


1N3169 

APRX 

308 

-143 

SPE 

SSI 


ASI 

CEI 


HTN 

MDC 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 




UPI 


CEN 

COO 


SLD 

SST 


♦SSI 

STR 


CRI 

EDL 



1N3196 

CEN 

277 - 63 

CRI 

DIT 


1N3258 

ATRWS 

246 -176 

1N3277 

CEN 

278 - 74 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 




TYPE No. 

MFRS 

EEMM 


ma:H 

mmM\ 

1N3277 



1N3291A 



1N3305A 



1N3310A 



1N3315B 


384 -147 

(cont.) 

CRI 


(cont.) 

ETC 


(cont) 

CEN 


(cont.) 

ETC 


CEN 

Dll 


EDL 

ETC 


HSE 

HTN 


Dll 

ETC 


♦GSE 

HTN 


DIT 

ETC 


HTN 

SAR 


IDC 

♦ INR 


♦GSE 

HTN 


♦MOTA 

NJS 


♦GSE 

HTN 


SPE 

UPI 


INRJ 

♦SSEI 


♦ MOTA 

NJS 


SCE 

SCN 


♦ MOTA 

SCE 


1N3278 

ASI 

278 -154 

♦SSI 

WAB 


SCE 

SCN 



SST 


SCN 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


1N3291R 

IDC 

306 - 68 


SST 


1N3310B 

A ♦MSC 

382 - 41 

SPE 

SST 


EDL 

ETC 


1N3292 

ASI 

306 - 81 

1N3305B 

A ♦MSC 

379 - 82 

CEN 

Dll 



THEF 


HTN 

UPI 


CEN 

♦COO 


CEN 

Dll 


ETC 

♦ GSE 


1N3316 

AMSC 

385 - 12 


WAB 


CRI 

EDL 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦ MOTA 


CEN 

CRI 


1N3279 

ASI 

279 - 8 

HTN 

♦ INR 


HTN 

♦ MOTA 


SCE 

SCN 


Dll 

ETC 


CEN 

CRI 


INRJ 

PRX 


SCE 

SCN 


♦ SIEG 

SST 


♦GSE 

HTN 


EDL 

ETC 


SAR 

SPE 


♦SIEG 

SPE 


THEF 

TIC 


NJS 

SCE 


HTN 

SPE 


♦ SSI 

UPI 


SST 

THEF 


1N3311 

AMSC 

382 -172 

SCN 

SIEG 



WAB 



WAB 


1N3306 

AMSC 

380 - 17 

CEN 

CRI 


SLD 

SST 


1N3280 

ASI 

279 - 51 

1N3292A 

ASI 

306 - 82 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


1N3316A 

AMSC 

385 - 9 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ COO 


Dll 

ETC 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


EDL 

ETC 


EDL 

HTN 


♦GSE 

HTN 


IDC 

NJS 


ETC 

♦GSE 


HTN 

WAB 


♦ PRX 

♦ SSEI 


IDC 

NJS 


SCE 

SCN 


HTN 

♦ MOTA 


1N3281 

CEN 

401 -127 

♦ SSI 

WAB 


SCE 

SCN 


SIEG 

SLD 


NJS 

SCE 


CRI 

EDL 


1N3292B 

APRX 

306 - 83 

SIEG 

SLD 


SPE 

SST 


SCN 

SST 



HTN 


ASI 

ETC 


SPE 

SST 


1N3311A 

AMSC 

382 -169 

1N3316B 

A ♦MSC 

385 - 5 

1N3282 

CEN 

401 - 27 

HSE 

HTN 


1N3306A 

AMSC 

380 - 12 

CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


♦CODI 

CRI 


♦ INR 

INRJ 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


EDL 

HTN 



♦SSI 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


HTN 

♦ MOTA 


SCN 

STR 


1N3293 

ASI 

306 -117 

HTN 

IDC 


♦ MOTA 

NJS 


SCE 

SCN 



THEF 


CEN 

♦COO 


♦ MOTA 

NJS 


SCE 

SCN 


♦SIEG 

SST 


1N3283 

♦CODI 

410 -216 

CRI 

EDL 


SCE 

SCN 


SPE 

SST 


1N3317 

AMSC 

385 -120 

CRI 

EDL 


HTN 

♦ IDC 



SST 


1N3311B 

A ♦MSC 

382 -164 

CEN 

CRI 


HTN 

SPE 


♦ INR 

INRJ 


1N3306B 

A ♦MSC 

380 - 5 

CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


STR 

THEF 


PRX 

♦ SAR 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


♦ GSE 

HTN 


1N3284 

♦ CODI 

414 -200 

SPE 

♦SSI 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


NJS 

SCE 


CRI 

EDL 


UPI 

WAB 


HTN 

IDC 


♦ MOTA 

SCE 


SCN 

SIEG 


HTN 

SCN 


1N3293A 

A ♦PRX 

306 -118 

♦ MOTA 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


SPE 

STR 


ASI 

CEN 


SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 



SST 



THEF 


♦COO 

EDL 


SPE 

SST 


THEF 

WAB 


1N3317A 

AMSC 

385 -117 

1N3285 

♦CODI 

417 -111 

HTN 

♦ IDC 



THEF 


1N3312 

AMSC 

383 - 79 

CEN 

Dll 


CRI 

EDL 


♦ INR 

INRJ 


1N3307 

A ♦MSC 

380 -130 

CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 


HTN 

SCN 


SPE 

♦ SSEI 


CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦MOTA 


STR 

THEF 


♦SSI 

WAB 


Dll 

ETC 


♦GSE 

HTN 


NJS 

SCE 


1N3286 

♦CODI 

419 - 75 

1N3293R 

IDC 

306 -119 

♦ GSE 

HTN 


NJS 

SCE 


SCN 

SPE 


CRI 

EDL 


1N3294 

ASI 

306 -171 

NJS 

SCE 


SCN 

SIEG 



SST 


HTN 

SCN 


CEN 

♦COO 


SCN 

SIEG 


SLD 

SST 


1N3317B 

A ♦MSC 

385 -112 

SPE 

STR 


CRI 

EDL 


SLD 

SPE 


1N3312A 

AMSC 

383 - 76 

CEN 

Dll 



THEF 


HTN 

♦ IDC 


SST 

UPI 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


1N3287 

CEN 

163 - 4 

♦ INR 

INRJ 



WAB 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦ MOTA 


CRI 

HTN 


PRX 

♦SAR 


1N3307A 

AMSC 

380 -127 

HTN 

♦ MOTA 


SCE 

SCN 


IDC 

ITTG 


SPE 

♦SSI 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


♦SIEG 

SPE 


SCE 

STI 


TIC 

UPI 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SST 


SST 

THEF 



UPI 



WAB 


HTN 

♦MOTA 


1N3312B 

A ♦MSC 

383 - 71 


UPI 


1N3287W 

IDC 

163 - 5 

1N3294A 

A ♦PRX 

306 -172 

NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


1N3318 

AMSC 

385 -168 

STI 

UPI 


ASI 

CEN 


SCN 

SPE 


ETC 

♦GSE 


CEN 

CRI 


1N3288 

ASI 

305 -198 

♦COO 

EDL 



SST 


HTN 

♦MOTA 


Dll 

ETC 


CEN 

♦COO 


HTN 

♦ IDC 


1N3307B 

A ♦MSC 

380 -122 

SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


♦ INR 

INRJ 


CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


♦ SSEI 

♦SSI 


ETC 

♦GSE 


SST 

THEF 


SCN 

SIEG 


♦ INR 

INRJ 



WAB 


HTN 

♦ MOTA 


1N3313 

AMSC 

383 -149 

SLD 

SST 


PRX 

SAR 


1N3294R 

IDC 

306 -173 

SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


1N3318A 

AMSC 

385 -165 

♦SSI 

UPI 


1N3295 

ASI 

404 - 75 

♦SIEG 

SST 


Dll 

♦ETC 


CEN 

Dll 



WAB 


CEN 

♦COO 



THEF 


GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


1N3288A 

A ♦PRX 

305 *199 

CRI 

EDL 


1N3308 

AMSC 

381 - 53 

NJS 

SCE 


HTN 

♦MOTA 


ASI 

CEN 


HTN 

♦IDC 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 


NJS 

SCE 


♦COO 

EDL 


♦ INR 

INRJ 


Dll 

ETC 


SLD 

SPE 


SCN 

SST 


ETC 

HSE 


NJS 

PRX 


♦GSE 

HTN 



SST 


1N3318B 

A ♦MSC 

385 -161 

HTN 

IDC 


♦SAR 

SPE 


NJS 

SCE 


1N3313A 

AMSC 

383 -146 

CEN 

Dll 


♦ INR 

INRJ 


♦SSI 

TIC 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


♦SSEI 

♦SSI 


UPI 

WAB 


SLD 

SPE 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦MOTA 



WAB 


1N3295A 

A ♦PRX 

404 - 76 


SST 


HTN 

♦ MOTA 


SCE 

SCN 


1N3289 

ASI 

306 - 5 

ASI 

CEN 


1N3308A 

AMSC 

381 - 50 

NJS 

SCE 


♦SIEG 

SST 


CEN 

♦COO 


♦COO 

EDL 


CEN 

Dll 


SCN 

SST 


1N3319 

AMSC 

386 - 67 

CRI 

EDL 


HTN 

♦ IDC 


ETC 

♦GSE 


1N3313B 

A ♦MSC 

383 -142 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


♦ INR 

INRJ 


HTN 

♦MOTA 


CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


♦INR 

INRJ 


SPE 

♦SSEI 


NJS 

SCE 


ETC 

♦ GSE 


♦GSE 

HTN 


PRX 

♦SAR 


♦SSI 

WAB 


SCN 

SST 


HTN 

♦ MOTA 


NJS 

SCE 


SPE 

♦SSI 


1N3295R 

IDC 

404 - 77 

1N3308B 

A ♦MSC 

381 - 44 

SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


TIC 

UPI 


1N3296 

ASI 

407 -163 

CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


SLD 

SPE 



WAB 


CEN 

♦COO 


ETC 

♦GSE 



SST 


SST 

WAB 


1N3289A 

A ♦PRX 

306 - 6 

CRI 

DIT 


HTN 

♦MOTA 


1N3314 

AMSC 

384 - 58 

1N3319A 

AMSC 

386 • 64 

ASI 

CEN 


EDL 

HTN 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 


♦COO 

EDL 


♦ IDC 

♦ INR 


♦SIEG 

SST 


Dll 

ETC 


ETC 

♦GSE 


ETC 

HSE 


INRJ 

PRX 


THEF 

UPI 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 


♦SAR 

♦ SSI 


1N3309 

AMSC 

381 -161 

NJS 

SCE 


MULB 

NJS 


♦ INR 

INRJ 


TIC 

UPI 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 


PHIN 

RTCF 


♦SSEI 

♦SSI 



WAB 


Dll 

♦ETC 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 



WAB 


1N3296A 

A ♦PRX 

407 -164 

GSE 

HTN 


SST 

WAB 


SST 

VALG 


1N3290 

ASI 

306 - 21 

ASI 

CEN 


NJS 

SCE 


1N3314A 

AMSC 

384 - 55 

1N3319B 

A ♦MSC 

386 - 59 

CEN 

♦COO 


♦ COO 

EDL 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


CRI 

EDL 


HTN 

♦ IDC 


SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦ GSE 


HTN 

IDC 


♦ INR 

INRJ 



WAB 


HTN 

♦MOTA 


HTN 

♦ MOTA 


♦ INR 

INRJ 


SPE 

♦ SSEI 


1N3309A 

AMSC 

381 -158 

NJS 

SCE 


MULB 

PHIN 


PRX 

♦ SAR 


♦ SSI 

WAB 


CEN 

Dll 


SCN 

SPE 


RTCF 

SCE 


SPE 

♦SSI 


1N3296R 

IDC 

407 -165 

ETC 

♦ GSE 


SST 

WAB 


SCN 

♦ SIEG 


UPI 

WAB 


1N3297 

CRI 

410 - 15 

HTN 

♦ MOTA 


1N3314B 

A ♦MSC 

384 - 50 

SPE 

SST 


1N3290A 

A ♦PRX 

306 - 22 

EDL 

HTN 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


THEF 

VALG 


ASI 

CEN 


♦ SAR 

♦SSI 


SCN 

SST 


ETC 

♦ GSE 


1N3320 

AMSC 

386 -174 

♦COO 

EDL 


1N3297A 

A ♦PRX 

410 - 16 


WAB 


HTN 

♦ MOTA 


CEN 

CRI 


ETC 

HSE 


EDL 

♦ HTN 


1N3309B 

A ♦MSC 

381 -153 

SCE 

SCN 


Dll 

♦ ETC 


HTN 

IDC 


♦ SSEI 

SSI 


CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


GSE 

HTN 


♦ INR 

INRJ 


1N3298 

ATRWS 

251 -217 

ETC 

♦GSE 


SST 

THEF 


NJS 

SCE 


♦SSEI 

♦ SSI 


CEN 

CRI 


HTN 

♦ MOTA 


UPI 

WAB 


SCN 

SIEG 



WAB 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


1N3315 

AMSC 

384 -155 

SLD 

SST 


1N3291 

ASI 

306 - 66 

SCE 

SLD 


SIEG 

SST 


CEN 

CRI 



WAB 


CEN 

COO 


SSI 

SST 


THEF 

WAB 


Dll 

ETC 


1N3320A 

AMSC 

386 -171 

CRI 

EDL 


1N3298A 

CEN 

252 -144 

1N3310 

AMSC 

382 - 49 

♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


HTN 

♦ IDC 


HTN 

SSI 


CEN 

CRI 


NJS 

SCE 


♦ ETC 

GSE 


♦ INR 

INRJ 


1N3305 

AM SC 

379 - 94 

Dll 

ETC 


SCN 

SIEG 


HTN 

♦MOTA 


PRX 

♦SAR 


CEN 

CRI 


♦ GSE 

HTN 


SLD 

SPE 


NJS 

SCE 


SPE 

♦SSI 


Dll 

ETC 


NJS 

SCE 



SST 


SCN 

SPE 


TIC 

UPI 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 


1N3315A 

AMSC 

384 -152 


SST 



WAB 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 


CEN 

Dll 


1N3320B 

A ♦MSC 

386 -166 

1N3291A 

A ♦PRX 

306 - 67 

SCN 

SI EG 



SST 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


ASI 

CEN 


SLD 

SST 


1N3310A 

AMSC 

382 - 46 

HTN 

♦ MOTA 


ETC 

♦GSE 


♦COO 

EDL 


1N3305A 

AMSC 

379 - 89 

CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 


cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next col. 



SCN 

SST 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


mmm 

liffmriiSl 


■EQraii 

Is/.MII.MI 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


mm 



1N3325B 




1N3331A 

aMSC 

391 

-149 

1N3336B ~ 



1N3342 



(cont.) 

SCE 


(cont.) 

♦SIEG 



CEN 

Dll 



(cont.) 

CEN 


(cont.) 

CEN 


SCN 

♦SIEG 


SST 

THEF 



ETC 

♦GSE 



Dll 

ETC 


CRI 

Dll 


SPE 

SST 


1N3326 

AMSC 

389 

-163 

HTN 

MOTA 



♦ GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 



THEF 


CEN 

CRI 



NJS 

SCE 



♦ MOTA 

SCE 


HTN 

NJS 


1N3321 

AMSC 

387 - 87 

Dll 

ETC 



SCN 

SPE 



SCN 

♦ SIEG 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


♦ GSE 

HTN 




SST 



SST 

THEF 


SIEG 

SLD 


Dll 

ETC 


NJS 

SCE 



1N3331B 

A ♦MSC 

391 

-145 


TIC 


SPE 

SST 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 



1N3337 

AMSC 

394 - 82 


WAB 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 



ETC 

♦GSE 



CEN 

CRI 


1N3342A 

AMSC 

396 -118 

SCN 

SIEG 


SST 

UPI 



HTN 

♦ MOTA 



Dll 

ETC 


CEN 

Dll 


SLD 

SPE 



WAB 



SCE 

SCN 



♦ GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 



SST 


1N3326A 

AMSC 

389 -160 

♦ SIEG 

SPE 



NJS 

SCE 


HTN 

♦MOTA 


1N3321A 

AMSC 

387 - 84 

CEN 

Dll 




SST 



SCN 

SIEG 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


ETC 

♦ GSE 



1N3332 

AMSC 

392 

- 26 

SLD 

SPE 


SCN 

SST 


ETC 

♦ GSE 


HTN 

♦ MOTA 



CEN 

CRI 



SST 

UPI 


1N3342B 

A ♦MSC 

396 -113 

HTN 

♦ MOTA 


NJS 

SCE 



Dll 

ETC 



1N3337A 

AMSC 

394 - 79 

CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


SCN 

SST 



♦ GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SST 


1N3326B 

A ♦MSC 

389 

-155 

NJS 

SCE 



ETC 

♦GSE 


HTN 

♦ MOTA 



UPI 


CEN 

♦ GSE 



SCN 

SIEG 



HTN 

♦ MOTA 


SCE 

SCN 


1N3321B 

A ♦MSC 

387 - 79 

HTN 

MOTA 



SLD 

SST 



NJS 

SCE 


♦SIEG 

SST 


CEN 

Dll 


SCN 

♦ SIEG 



1N3332A 

AMSC 

392 

- 23 

SCN 

SPE 



THEF 


ETC 

♦ GSE 


SST 

THEF 



CEN 

Dll 




SST 


1N3343 

AMSC 

397 - 11 

HTN 

♦ MOTA 


UPI 

WAB 



ETC 

♦ GSE 



1N3337B 

A ♦MSC 

394 - 74 

CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N3327 

AMSC 

390 

- 54 

HTN 

♦ MOTA 



CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


SIEG 

♦ SPE 


CEN 

CRI 



NJS 

SCE 



ETC 

♦ GSE 


♦ GSE 

HTN 


SST 

THEF 


Dll 

ETC 



SCN 

SPE 



HTN 

♦ MOTA 


NJS 

SCE 


UPI 

WAB 


♦ GSE 

HTN 




SST 



SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N3322 

AMSC 

387 -129 

NJS 

SCE 



1N3332B 

A ♦MSC 

392 

- 18 

♦SIEG 

SPE 


SLD 

SST 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 



SST 

THEF 



WAB 


Dll 

ETC 


SLD 

SPE 



ETC 

GSE 



1N3338 

AMSC 

394 -185 

1N3343A 

AMSC 

397 - 8 

♦GSE 

HTN 



SST 



HTN 

♦ MOTA 



CEN 

CRI 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


1N3327A 

AMSC 

390 

- 51 

SCE 

SCN 



Dll 

ETC 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 



♦ SIEG 

SPE 



♦ GSE 

HTN 


HTN 

♦ MOTA 


SLD 

SST 


ETC 

♦ GSE 



SST 

THEF 



NJS 

SCE 


NJS 

SCE 


1N3322A 

AMSC 

387 -126 

HTN 

♦ MOTA 



1N3333 

AMSC 

392 

- 58 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 



CEN 

CRI 



SLD 

SST 


1N3343B 

A ♦MSC 

397 - 3 

ETC 

♦GSE 


SCN 

SST 



Dll 

ETC 



1N3338A 

AMSC 

394 -182 

CEN 

Dll 


HTN 

♦MOTA 


1N3327B 

A ♦MSC 

390 

- 46 

♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 



NJS 

SCE 



ETC 

♦ GSE 


HTN 

♦MOTA 


SCN 

SST 


ETC 

♦ GSE 



SCN 

SIEG 



HTN 

♦ MOTA 


SCE 

SCN 


1N3322B 

A ♦MSC 

387 -122 

HTN 

♦ MOTA 



SLD 

SST 



NJS 

SCE 


♦SIEG 

SST 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 




WAB 



SCN 

SPE 


THEF 

UPI 


ETC 

♦GSE 


♦SIEG 

SST 



1N3333A 

AMSC 

392 

- 56 


SST 



WAB 


HTN 

♦ MOTA 



THEF 



CEN 

Dll 



1N3338B 

A ♦MSC 

394 -177 

1N3344 

AMSC 

397 - 97 

SCE 

SCN 


1N3328 

AMSC 

390 -160 

ETC 

♦GSE 



CEN 

Dll 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

SST 


CEN 

CRI 



HTN 

♦ MOTA 



ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 


1N3323 

AMSC 

388 - 29 

Dll 

ETC 



NJS 

SCE 



HTN 

♦ MOTA 


♦GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 



SCN 

SST 



SCE 

SCN 


NJS 

SCE 


Dll 

ETC 


NJS 

SCE 



1N3333B 

A ♦MSC 

392 

- 53 

♦SIEG 

SPE 


SCN 

SIEG 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 



SST 

THEF 


SLD 

SST 


NJS 

SCE 


SLD 

SST 



ETC 

♦GSE 



TIC 

UPI 


1N3344A 

AMSC 

397 - 94 

SCN 

SIEG 


1N3328A 

AMSC 

390 -157 

HTN 

♦ MOTA 



1N3339 

AMSC 

395 - 94 

CEN 

Dll 


SLD 

SPE 


CEN 

Dll 



SCE 

SCN 



CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 



SST 


ETC 

♦GSE 



♦SIEG 

SST 



Dll 

ETC 


HTN 

♦MOTA 


1N3323A 

AMSC 

388 - 26 

HTN 

♦ MOTA 



1N3334 

AMSC 

392 -153 

♦ GSE 

HTN 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 



CEN 

CRI 



NJS 

SCE 


SCN 

SST 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SPE 



Dll 

ETC 



SCN 

SIEG 


1N3344B 

A ♦MSC 

397 - 89 

HTN 

♦ MOTA 



SST 



♦GSE 

HTN 



SLD 

SPE 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


1N3328B 

A ♦MSC 

390 

-152 

NJS 

SCE 



SST 

WAB 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SPE 


CEN 

Dll 



SCN 

SIEG 



1N3339A 

AMSC 

395 - 91 

HTN 

♦MOTA 



SST 


ETC 

♦GSE 



SLD 

SST 



CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


1N3323B 

A ♦MSC 

388 - 21 

HTN 

♦ MOTA 




UPI 



ETC 

♦GSE 


♦ SIEG 

SST 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 



1N3334A 

AMSC 

392 -150 

HTN 

♦ MOTA 



THEF 


ETC 

♦GSE 


♦SIEG 

SST 



CEN 

Dll 



NJS 

SCE 


1N3345 

AMSC 

397 -154 

HTN 

♦ MOTA 



THEF 



ETC 

♦GSE 



SCN 

SST 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N3329 

AMSC 

391 

- 13 

HTN 

♦MOTA 



1N3339B 

A ♦MSC 

395 - 86 

Dll 

ETC 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



NJS 

SCE 



CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SST 

THEF 


Dll 

ETC 



SCN 

SST 



ETC 

♦GSE 


NJS 

SCE 



UPI 


♦GSE 

HTN 



1N3334B 

A ♦MSC 

392 -146 

HTN 

♦ MOTA 


SCN 

SIEG 


1N3324 

AMSC 

388 -145 

NJS 

SCE 



CEN 

Dll 



SCE 

SCN 


SLD 

SST 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



ETC 

♦GSE 



♦SIEG 

SST 


1N3345A 

AMSC 

397 -152 

Dll 

ETC 


SLD 

SST 



HTN 

♦MOTA 




THEF 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


1N3329A 

AMSC 

391 

- 10 

SCE 

SCN 



1N3340 

AMSC 

396 - 6 

ETC 

♦GSE 1 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 



♦SIEG 

SST 



CEN 

CRI 


HTN 

♦MOTA 


SCN 

SIEG 


ETC 

♦GSE 




THEF 



Dll 

ETC 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 


HTN 

♦ MOTA 



1N3335 

AMSC 

393 

- 66 

♦GSE 

HTN 


SCN 

SST 



SST 


NJS 

SCE 



CEN 

CRI 



NJS 

SCE 


1N3345B 

A ♦MSC 

397 -149 

1N3324A 

AMSC 

388 -142 

SCN 

SST 



Dll 

ETC 



SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


1N3329B 

A ♦MSC 

391 

- 6 

♦GSE 

HTN 



SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 



NJS 

SCE 



1N3340A 

AMSC 

396 - 3 

HTN 

♦MOTA 


HTN 

♦ MOTA 


ETC 

♦ GSE 



SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


NJS 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 



SLD 

SST 



ETC 

♦ GSE 


♦ SIEG 

SST 


SCN 

SST 


SCE 

SCN 




UPI 



HTN 

MOTA 


1N3346 

AMSC 

398 - 40 


WAB 


♦ SIEG 

SST 



1N3335A 

AMSC 

393 

- 63 

NJS 

SCE 


CEN 

CRI 


1N3324B 

A ♦MSC 

388 -137 

1N3330 

AMSC 

391 

- 96 

CEN 

Dll 



SCN 

SST 


Dll 

ETC 


CEN 

Dll 


CEN 

CRI 



ETC 

♦GSE 



1N3340B 

A ♦MSC 

395 -196 

♦ GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 



HTN 

♦ MOTA 



CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 


♦ GSE 

HTN 



NJS 

SCE 



ETC 

♦ GSE 


SCN 

SIEG 


SCE 

SCN 


NJS 

SCE 



SCN 

SPE 



HTN 

♦ MOTA 


SLD 

SPE 


♦SIEG 

SPE 


SCN 

SIEG 




SST 



SCE 

SCN 



SST 


SST 

THEF 


SLD 

SST 



1N3335B 

A ♦MSC 

393 

- 58 

♦SIEG 

SST 


1N3346A 

AMSC 

398 - 37 


WAB 



UPI 



CEN 

Dll 




THEF 


CEN 

Dll 


1N3325 

AMSC 

389 - 54 

1N3330A 

AMSC 

391 

- 93 

ETC 

♦GSE 



1N3341 

AMSC 

396 - 43 

ETC 

♦ GSE 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 



HTN 

♦ MOTA 



CEN 

CRI 


HTN 

♦ MOTA 


Dll 

ETC 


ETC 

♦ GSE 



SCE 

SCN 



Dll 

ETC 


NJS 

SCE 


♦GSE 

HTN 


HTN 

♦ MOTA 



♦SIEG 

SST 



♦GSE 

HTN 


SCN 

SST 


NJS 

SCE 


NJS 

SCE 




THEF 



NJS 

SCE 


1N3346B 

A ♦MSC 

398 - 32 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 



1N3336 

AMSC 

393 

-160 

SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


SLD 

SPE 


1N3330B 

A ♦MSC 

391 

- 88 

CEN 

CRI 



SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 



SST 


CEN 

Dll 



Dll 

ETC 



1N3341A 

AMSC 

396 - 40 

HTN 

♦ MOTA 


1N3325A 

AMSC 

389 - 51 

ETC 

♦GSE 



♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


HTN 

♦ MOTA 



NJS 

SCE 



ETC 

♦ GSE 


♦SIEG 

SPE 


DIT 

ETC 


SCE 

SCN 



SCN 

SIEG 



HTN 

♦ MOTA 


SST 

THEF 


♦GSE 

HTN 


♦ SIEG 

SST 



SLD 

SPE 



NJS 

SCE 



WAB 


♦ MOTA 

NJS 



THEF 




SST 



SCN 

SST 


1N3347 

AMSC 

398 -117 

SCE 

SCN 


1N3331 

AMSC 

391 

-152 

1N3336A 

AMSC 

393 -157 

1N3341B 

A ♦MSC 

396 - 36 

CEN 

CRI 


SPE 

SST 


CEN 

CRI 



CEN 

Dll 



CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


1N3325B 

A ♦MSC 

389 - 46 

Dll 

ETC 



ETC 

♦GSE 



ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


♦ GSE 

HTN 



HTN 

♦MOTA 



HTN 

♦ MOTA 


NJS 

SCE 


ETC 

♦GSE 


NJS 

SCE 



NJS 

SCE 



SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


HTN 

♦ MOTA 


SCN 

SIEG 



SCN 

SST 



♦ SIEG 

SST 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 



1N3336B 

A ♦MSC 

393 

-152 

1N3342 

AMSC 

396 -121 


SST 


cont. next col. 



SST 

UPI 



cont. next col. 




cont. next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

M 








MFRS 

Pq&Line 

1N3347A 

AMSC 

398 

-114 

1N3391 

CRi 

231 

- 27 

1N3477 

CODI 

163 -174 

1N3503A 

CODI 

176 - 22 

1N3520 



CEN 

Dll 



1N3392 

CRI 

163 

- 93 

CRI 

IDC 



HTN 

IDC 


(cont.) 

IDC 


ETC 

♦GSE 




SCE 



KSI 

SIEG 



SPE 

SSI 


KSI 

MDC 


HTN 

♦ MOTA 



1N3393 

CRI 

163 

-109 

1N3477A 

CEN 

163 -171 

1N3504 


CDI 

176 - 30 

MSC 

SCE 


NJS 

SCE 



SCE 

SPE 



CODI 

IDC 



CODI 

CRI 


SIEG 

SSI 


SCN 

SST 




TIC 




KSI 



HTN 

IDC 


1N3521 

♦APD 

192 -125 

1N3347B 

A ♦MSC 

398 

-109 

1N3394 

CRI 

163 

-187 

1N3483 

CEN 

231 - 89 

♦ MSC 

♦SIEG 


CEN 

CODI 


CEN 

Dll 




SCE 



CRI 

HTN 




SSI 


CRI 

HTN 


ETC 

♦GSE 



1N3395 

CRI 

164 

-179 

♦ IDC 

SSI 


1N3504A 

CODI 

176 - 23 

IDC 

KSI 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 




STI 



HTN 

IDC 


MDC 

MSC 


SCE 

SCN 



1N3396 

CRI 

166 

- 51 

1N3484 

CEN 

231 - 90 



SSI 


SCE 

SIEG 


♦SIEG 

SPE 



IDC 

SCE 



CRI 

HTN 


1N3506 


♦APD 

165 -204 


SSI 


SST 

THEF 



1N3397 

CRI 

167 

-192 


IDC 



CEN 

CODI 


1N3522 

♦APD 

194 -149 


WAB 



IDC 

SCE • 



1N3485 

CRI 

249 - 98 


CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


1N3348 

AMSC 

398 

-159 

1N3398 

CRI 

170 

- 53 

1N3486 

ASI 

401 - 76 


IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 




SCE 



CEN 

CRI 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


Dll 

ETC 



1N3399 

CRI 

173 

- 12 

ETC 

HTN 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


♦GSE 

HTN 



IDC 

SCE 



IDC 

SCN 




SSI 


SCE 

SIEG 


NJS 

SCE 



1N3400 

CRI 

178 

- 47 

SSI 

WAB 


1N3507 


♦APD 

166 -175 


SSI 


SCN 

SIEG 




SCE 



1N3487 

CEN 

405 -211 


CEN 

CODI 


1N3523 

♦APD 

196 - 54 

SLD 

SPE 



1N3401 

CRI 

182 

- 23 

CRI 

HTN 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 



SST 



IDC 

SCE 



IDC 

SCN 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


1N3348A 

AMSC 

398 

-157 

1N3402 

CRI 

187 

-106 


SSI 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


CEN 

Dll 




SCE 



1N3491 

ASI 

298 -107 


SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


ETC 

♦ GSE 



1N3403 

CRI 

191 

- 2 

CDIL 

CEN 




SSI 


SCE 

SIEG 


HTN 

♦ MOTA 



IDC 

SCE 



CRI 

HTN 


1N3508 


♦ APD 

167 -141 


SSI 


NJS 

SCE 



1N3404 

CRI 

195 

- 2 

INRJ 

MAL 



CEN 

CODI 


1N3524 

♦APD 

198 - 61 

SCN 

SST 




SCE 



♦ MOTA 

SAR 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


1N3348B 

A ♦MSC 

398 

-154 

1N3405 

CRI 

198 

-116 

SCN 

SLD 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


CEN 

Dll 




SCE 



SPE 

SST 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


ETC 

♦GSE 



1N3406 

CRI 

202 

- 9 

TRWS 

UPI 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



1N3492 

ASI 

298 -136 



SSI 


SCE 

SIEG 


SCE 

SCN 



1N3407 

CRI 

205 

- 47 

CDIL 

CEN 


1N3509 


♦APD 

168 -156 


SSI 


♦SIEG 

SST 




SCE 



CRI 

♦ DIT 



CEN 

CODI 


1N3525 

♦APD 

200 - 61 

1N3349 

AMSC 

399 

- 43 

1N3408 

CRI 

208 

- 71 

HTN 

INRJ 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


CEN 

CRI 




SCE 



MAL 

♦ MOTA 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


Dll 

ETC 



1N3409 

CRI 

210 

-180 

SAR 

SCN 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


♦GSE 

HTN 




SCE 



SLD 

SPE 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


NJS 

SCE 



1N3410 

CRI 

213 

- 7 

SST 

TRWS 




SSI 


SCE 

SIEG 


SCN 

SIEG 




SCE 



1N3493 

ASI 

298 -176 

1N3510 


♦APD 

169 -195 


SSI 


SLD 

SPE 



1N3411 

CRI 

175 

- 77 

CDIL 

CEN 



CEN 

CODI 


1N3526 

♦APD 

201 -166 

SST 

WAB 




SCE 



CRI 

♦DIT 



CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


1N3349A 

AMSC 

399 

- 40 

1N3412 

CRI 

178 

- 48 

HTN 

INRJ 



IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


CEN 

Dll 




SCE 



MAL 

♦ MOTA 



MDC 

MSC 


KSI 

MDC 


ETC 

♦GSE 



1N3413 

CRI 

180 

- 44 

SAR 

SCN 



SCE 

SIEG 


MSC 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



SLD 

SPE 




SSI 


SIEG 

SSI 


NJS 

SCE 



1N3414 

CRI 

182 

- 24 

SST 

TRWS 


1N3511 


♦APD 

171 - 70 


WAB 


SCN 

SST 



IDC 

SCE 



UPI 

WAB 



CEN 

CODI 


1N3527 

♦APD 

203 - 67 

1N3349B 

A ♦MSC 

399 

- 35 

1N3415 

CRI 

187 

-107 

1N3494 

ASI 

299 - 7 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 



IDC 

SCE 



CDIL 

CEN 



IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 



1N3416 

CRI 

191 

- 3 

CRI 

♦ DIT 



MDC 

MSC 


KSI 

MDC 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



HTN 

INRJ 



SCE 

SIEG 


MSC 

SCE 


SCE 

SCN 



1N3417 

CRI 

195 

- 3 

MAL 

♦MOTA 




SSI 


SIEG 

SSI 


♦SIEG- 

SST 




SCE 



SAR 

SCN 


1N3512 


♦APD 

172 -158 

1N3528 

♦APD 

205 - 1 

THEF 

WAB 



1N3418 

CRI 

198 

-117 

SLD 

SPE 



CEN 

CODI 


CEN 

CRI 


1N3350 

AMSC 

399 

-138 


SCE 




SST 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



1N3419 

CRI 

202 

- 10 

1N3495 

ASI 

299 - 31 


IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


Dll 

ETC 




SCE 



CDIL 

CEN 



MDC 

MSC 


MSC 

SCE 


GSE 

HTN 



1N3420 

CRI 

205 

- 48 

CRI 

♦DIT 



SCE 

SIEG 


SIEG 

SSI 


NJS 

SCE 




SCE 



HTN 

INRJ 




SSI 



WAB 


SCN 

SIEG 



1N3421 

CRI 

206 

-183 

MAL 

♦MOTA 


1N3513 


♦APD 

174 -175 

1N3529 

♦APD 

206 -134 

SLD 

SPE 




SCE 



SAR 

SCN 



CEN 

CODI 


CEN 

CRI 



SST 



1N3422 

CRI 

208 

- 72 

SLD 

SPE 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


1N3350A 

AMSC 

399 

-135 


SCE 



SSI 

SST 



IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


CEN 

Dll 



1N3423 

CRI 

210 

-181 

TIC 

UPI 



MDC 

MSC 


MSC 

SCE 


ETC 

GSE 




SCE 



1N3496 

♦APD 

174 -107 


SCE 

SIEG 


SIEG 

SSI 


HTN 

♦ MOTA 



1N3424 

CRI 

213 

- 8 

CDI 

CODI 




SSI 



THEF 


NJS 

SCE 




SCE 



CRI 

HTN 


1N3514 


♦APD 

177 -196 

1N3530 

♦APD 

208 - 22 

SCN 

SPE 



1N3425 

CRI 

214 

-196 

IDC 

MSC 



CEN 

CODI 


CEN 

CRI 



SST 




SCE 



SCE 

SIEG 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


1N3350B 

A ♦MSC 

399 

-130 

1N3426 

CRI 

216 

-179 

SSI 

SST 



IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


CEN 

Dll 




SCE 




THEF 



MDC 

MSC 


MSC 

SCE 


ETC 

GSE 



1N3427 

CRI 

218 

-146 

1N3497 

♦APD 

174 -108 


SCE 

SIEG 


SIEG 

SSI 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



CDI 

CODI 




SSI 


1N3531 

CEN 

209 -107 

SCE 

SCN 



1N3428 

CRI 

220 

- 88 

CRI 

HTN 


1N3515 


♦APD 

179 -182 

CRI 

HTN 


♦ SIEG 

SPE 




SCE 



IDC 

MSC 



CEN 

CODI 


IDC 

MDC 


SST 

THEF 



1N3429 

CRI 

222 

- 5 

SCE 

SIEG 



CRI 

HTN 


MSC 

SCE 


1N3354 

CRI 

287 

-146 


SCE 



SSI 

THEF 



IDC 

KSI 


SIEG 

SSI 


1N3355 

CRI 

287 

-149 

1N3430 

CRI 

223 

-175 


WAB 



MDC 

MSC 


1N3532 

CEN 

210 -144 

1N3356 

CRI 

287 

-153 


SCE 



1N3498 

♦APD 

174 -109 


SCE 

SIEG 


CRI 

HTN 


1N3357 

CRI 

287 

-188 

1N3431 

CRI 

225 

-132 

CDI 

CODI 



SSI 

WAB 


IDC 

MDC 


1N3358 

CRI 

287 

-210 


SCE 



CRI 

HTN 


1N3516 


♦APD 

181 -162 

MSC 

SCE 


1N3359 

CRI 

288 

- 25 

1N3432 

CRI 

227 

- 71 

IDC 

MSC 



CEN 

CODI 


SIEG 

SSI 


1N3360 

CRI 

288 

- 61 


SCE 



SCE 

SIEG 



CRI 

HTN 


1N3533 

CEN 

211 -164 

1N3361 

CRI 

288 

-104 

1N3465 

CEI 

234 

- 39 

SSI 

THEF 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


1N3362 

CRI 

288 

-156 

CEN 

CRI 



1N3499 

♦APD 

174 -110 


MDC 

MSC 


IDC 

MDC 


1N3363 

CRI 

288 

-204 

HTN 

IDC 



CDI 

CODI 



SCE 

SIEG 


MSC 

SCE 


1N3364 

CRI 

289 

- 24 

MDC 

STI 



CRI 

HTN 




SSI 


SIEG 

SSI 


1N3365 

CRI 

289 

- 70 


UPI 



IDC 

MSC 


1N3517 


♦ APD 

184 -210 

1N3534 

CEN 

212 -176 

1N3366 

CRI 

289 

-104 

1N3466 

CEI 

234 

- 40 

SCE 

SIEG 



CEN 

CODI 


CRI 

HTN 


1N3367 

CRI 

289 

-140 

CEN 

CRI 



SSI 

THEF 



CRI 

HTN 


IDC 

MDC 


1N3368 

CRI 

289 

-171 

HTN 

ITTG 



1N3500 

♦APD 

174 -111 


IDC 

KSI 


MSC 

SCE 


1N3369 

CRI 

402 

-174 

MDC 

STI 



CDI 

CODI 



MDC 

MSC 


SIEG 

SSI 


1N3370 

CRI 

406 

-125 


UPI 



CRI 

HTN 



SCE 

SIEG 


1N3537 

HTN 

191 - 83 

1N3371 

CRI 

411 

-105 

1N3467 

CRI 

244 

-101 

IDC 

MSC 



SPE 

SSI 


IDC 

SSI 


1N3372 

CRI 

297 

- 88 

HTN 

♦ IDC 



SCE 

SIEG 




UPI 


1N3544 

CEN 

277 - 90 

1N3373 

CRI 

297 

- 89 

♦ ITTG 

SLD 



SSI 

THEF 


1N3518 


♦ APD 

187 - 36 

CRI 

STI 


1N3374 

CRI 

297 

-103 

SSI 

SST 



1N3501 

CDI 

176 - 27 


CEN 

CODI 


1N3545 

CEN 

277 -105 

1N3375 

CRI 

297 

-119 

SSY 

STI 



CODI 

CRI 



CRI 

HTN 


CRI 

UPI 


1N3376 

CRI 

297 

-132 


UPI 



HTN 

IDC 



IDC 

KSI 


1N3546 

CEN 

277 -120 

1N3377 

CRI 

297 

-141 

1N3468 

CRI 

244 

-102 

♦ MSC 

♦SIEG 



MDC 

MSC 


CRI 

STI 


1N3378 

CRI 

297 

-153 

HTN 

♦ IDC 




SSI 



SCE 

SIEG 



UPI 


1N3379 

CRI 

297 

-168 

SLD 

SSI 



1N3502 

CDI 

176 - 28 


SPE 

SSI 


1N3547 

CEN 

277 -130 

1N3380 

CRI 

297 

-185 

SST 

STI 



CODI 

CRI 


1N3519 


♦APD 

188 -191 

CRI 

STI 


1N3381 

CRI 

231 

- 17 

1N3469 

CEI 

234 

- 76 

HTN 

IDC 



CEN 

CODI 



UPI 


1N3382 

CRI 

231 

- 18 

CRI 

HTN 



♦ MSC 

♦SIEG 



CRI 

HTN 


1N3548 

CEN 1 

277 -148 

1N3383 

CRI 

231 

- 19 

IDC 

♦ ITTG 



SPE 

SSI 



IDC 

KSI 


CRI 

IDC 


1N3384 

CRI 

231 

- 20 

STI 

UPI 




UPI 



MDC 

MSC 



STI 


1N3385 

CRI 

231 

- 21 

1N3470 

CEI 

234 

- 77 

1N3503 

CDI 

176 - 29 


SCE 

SIEG 


1N3549 

CEN 

277 -158 

1N3386 

CRI 

231 

- 22 

CRI 

HTN 



CODI 

CRI 




SSI 


CRI 

STI 


1N3387 

CRI 

231 

- 23 

IDC 

STI 



HTN 

IDC 


1N3520 


♦APD 

190 -153 

1N3550 

CEN 

248 -114 

1N3388 

CRI 

231 

- 24 


UPI 



♦ MSC 

♦SIEG 



CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


1N3389 

CRI 

231 

- 25 

1N3471 

CRI 

245 

- 60 


SSI 



CRI 

HTN 


MSC 

SCE 


1N3390 

CRI 

231 

- 26 


IDC 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 



Mldskl 

mmm 

1N3550 




1N3582A . 


190 - 70 


ASI 

246 -105 

1N3622 

ASI 

297 - 29 

1N3656 

■ llliM 

278 - 43 

(cont.) 

SPE 



HTN 

SCE 


CEN 

CRI 


CEI 

CEN 


CRI 

MSC 


SSI 

SSY 




SSI 


HTN 

IDC 


♦COO 

CRI 


TRWS 

UPI 



STI 



1N3582B 

GSE 

190 - 71 

MDC 

MSC 


EDL 

ETC 


1N3657 

A ♦UNI 

278 -124 

1N3553 

CODI 

176 

- 18 

HTN 

SCE 


RHM 

SCE 


GTC 

HTN 


CRI 

MSC 


CRI 

IDC 




SSI 


SLD 

SST 


IDC 

IDI 


TRWS 

UPI 


MSC 

UPI 



1N3583 

CRI 

190 - 72 

STI 

THEF 


PRX 

SAR 


1N3658 

A ♦UNI 

278 -195 

1N3558 

CODI 

435 

• 62 

GSE 

HTN 



WAB 


SCN 

SPE 


CRI 

MSC 


1N3559 

CEI 

232 

- 27 

IDC 

SCE 


1N3607 

CRI 

246 -106 

♦ SSEI 

SSI 



TRWS 


CEN 

CRI 




SSI 


IDC 

SCE 


SST 

WAB 


1N3659 

CEN 

300 - 20 

IDC 

SSY 



1N3583A 

GSE 

190 - 73 

1N3608 

CRI 

245 - 75 

1N3623 

ASI 

297 - 44 

CRI 

♦DIT 



UPI 



HTN 

SCE 



IDC 


CEI 

CEN 


MAL 

♦MOTA 


1N3563 

CEN 

401 

- 78 


SSI 


1N3609 

CRI 

246 -107 

♦ COO 

CRI 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 



1N3583B 

GSE 

190 - 74 

1N3611 

A ♦UNI 

237 - 60 

EDL 

ETC 


SLD 

SST 


SCN 

SPE 



HTN 

SCE 


ASI 

CDIL 


GTC 

HTN 



TIC 


1N3564 

CEI 

231 

-166 


SSI 


CEN 

CRI 


IDC 

IDI 


1N3660 

CEN 

300 - 51 

CEN 

CRI 



1N3584 

CRI 

190 - 75 

EDL 

♦GIC 


PRX 

SCN 


CRI 

MAL 


IDC 

SSY 



GSE 

HTN 


HTN 

MSC 


♦SSEI 

SSI 


♦ MOTA 

SAR 



UPI 



IDC 

SCE 


SLD 

SPE 


SST 

WAB 


SCN 

SLD 


1N3565 

ASI 

285 

-194 


SSI 


SSI 

SST 


1N3624 

ASI 

403 -102 

SPE 

SST 


CEN 

CRI 



1N3584A 

GSE 

190 - 76 

TRWS 

UPI 


CEI 

CEN 


1N3661 

CEN 

300 - 84 

EDL 

SCN 



HTN 

SCE 



WAB 


♦COO 

CRI 


CRI 

MAL 


SOD 

SPE 




SSI 


1N3612 

A ♦UNI 

237 - 61 

EDL 

ETC 


♦ MOTA 

SAR 



UPI 



1N3584B 

GSE 

190 - 77 

ASI 

CDIL 


GTC 

HTN 


SCN 

SLD 


1N3566 

CRI 

282 

- 98 

HTN 

SCE 


CEN 

CRI 


IDI 

PRX 


SPE 

SST 


1N3567 

ATRWS 

246 

- 63 


SSI 


EDL 

♦GIC 


SCN 

♦SSEI 


1N3662 

CEN 

300 -103 

CRI 

SSI 



1N3585 

CRI 

310 -190 

HTN 

MSC 


SSI 

SST 


CRI 

MAL 


1N3568 

CRI 

246 

-177 

HTN 

SSI 


SLD 

SPE 



WAB 


♦ MOTA 

SAR 


1N3569 

ASI 

289 

-181 

1N3586 

CRI 

310 -193 

SSI 

SST 


1N3625 

CEN 

243 • 69 

SCN 

SLD 


CEN 

CRI 



HTN 

SSI 


TRWS 

UPI 


CRI 

IDC 


SPE 

SST 


EDL 

ETC 



1N3587 

CRI 

310 -200 


WAB 



SSI 


1N3663 

CEN 

300 -126 

HSE 

HTN 



HTN 

SSI 


1N3613 

A ♦UNI 

237 - 62 

1N3626 

CEI 

231 - 92 

CRI 

MAL 


IDC 

♦ MAL 



1N3588 

CRI 

310 -213 

CDIL 

CEN 


CEN 

CRI 


♦ MOTA 

SAR 


SAR 

♦ SCN 



HTN 

SSI 


CRI 

EDL 



♦ IDC 


SCN 

SLD 


SOD 

SSI 



1N3589 

CRI 

311 - 1 

♦ GIC 

HTN 


1N3629 

CRI 

278 - 4 

SPE 

SST 



UPI 



HTN 

SSI 


MSC 

SLD 



SSI 


1N3664 

CEN 

300 -135 

1N3570 

ASI 

289 

-188 

1N3590 

CRI 

311 - 14 

SSI 

SST 


1N3630 

CRI 

278 - 42 

CRI 

MAL 


CEN 

CRI 



HTN 

SSI 



TRWS 


1N3631 

CRI 

278 - 90 

SAR 

SCN 


EDL 

ETC 



1N3591 

CRI 

311 - 22 

1N3614 

A ♦UNI 

237 - 63 

1N3632 

CRI 

278 -123 

1N3665 

CEN 

300 -147 

HSE 

HTN 



HTN 

SSI 


CDIL 

CEN 


1N3633 

CRI 

278 -165 

CRI 

MAL 


♦MAL 

SAR 



1N3592 

CRI 

241 - 66 

CRI 

EDL 


1N3634 

CRI 

278 -194 

SAR 

SCN 


SCN 

SOD 



HTN 

IDC 


♦ GIC 

HTN 


1N3635 

CRI 

279 - 16 


UPI 


SPE 

SSI 



MISI 

SCE 


MSC 

SSI 


1N3636 

CRI 

279 - 30 

1N3666 

ASI 

249 - 51 


UPI 



SLD 

SPE 



TRWS 


1N3637 

CRI 

279 - 54 

CEN 

CRI 


1N3571 

ASI 

289 -191 

SSI 

SST 


1N3615 

ASI 

296 -188 

1N3638 

CRI 

401 -111 

IDC 

♦ ITTG 


CEN 

CRI 



STI 

THEF 


CEN 

COO 


1N3639 

CEN 

278 - 78 

MDC 

SLD 


EDL 

ETC 




UPI 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


SPE 

SST 


HSE 

HTN 



1N3593 

CEN 

245 -102 

ETC 

GTC 


HTN 

IDI 


SSY 

STI 


♦ MAL 

SAR 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


UPI 

WAB 


♦ SCN 

SOD 




IDC 


IDI 

PRX 


SPE 

SSI 


1N3667 

CRI 

284 -167 

SPE 

SSI 



1N3594 

CEN 

246 - 35 

SAR 

SCN 



UPI 


1N3668 

CEN 

242 -175 


UPI 



CRI 

HTN 


♦ SSEI 

SSI 


1N3640 

ASI 

278 -158 

CRI 

DIT 


1N3572 

ASI 

289 

-196 

IDC 

♦ MSC 


UPI 

WAB 


CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


CEN 

CRI 



1N3595 

A ♦FSC 

235 - 73 

1N3616 

ASI 

296 -201 

EDL 

HTN 


1N3669 

CRI 

251 -129 

EDL 

ETC 



APD 

ASI 


CEN 

COO 


IDI 

SAR 


IDC 

MSC 


HSE 

HTN 



CODI 

CRI 


CRI 

EDL 


SCN 

SPE 


SCE 

SSI 


IDC 

♦ MAL 



ETC 

HTN 


ETC 

GTC 


SSI 

WAB 



SSY 


SAR 

♦ SCN 



IDC 

♦ MSC 


HTN 

IDC 


1N3641 

CEN 

279 - 12 

1N3670 

APRX 

295 -143 

SOD 

SSI 



SCE 

SPE 


IDI 

PRX 


CRI 

EDL 


ASI 

CEI 



UPI 



SPR 

SSI 


SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

COO 


1N3573 

ASI 

289 

-198 

THEF 

UPI 


SPE 

♦ SSEI 


IDI 

SAR 


CRI 

Dll 


CEN 

CRI 




WAB 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


EDL 

ETC 


EDL 

ETC 



1N3596 

CEN 

244 -152 

TIC 

UPI 


1N3642 

CEN 

277 - 65 

GTC 

HSE 


HSE 

HTN 



CRI 

IDC 



WAB 


CRI 

EDL 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MAL 



MSC 

SCE 


1N3617 

ASI 

296 -208 

HTN 

IDI 


IDI 

SCN 


SAR 

♦SCN 




SSI 


CEI 

CEN 


SAR 

SCN 


SSI 

SST 


SOD 

SSI 



1N3597 

CEN 

251 -156 

COO 

CRI 


SPE 

SSI 


UPI 

WAB 


1N3574 

ASI 

289 -202 

CRI 

IDC 


EDL 

ETC 


1N3643 

♦CODI 

232 - 45 

1N3670A 

APRX 

255 -156 

CEN 

CRI 



MSC 

SSI 


GTC 

HTN 


CRI 

HTN 

256 - 70 

ASI 

CDIL 


EDL 

ETC 



1N3598 

CEN 

245 -155 

IDC 

IDI 


♦ MSC 

SCN 


CEI 

CEN 


HSE 

HTN 



CRI 

IDC 


PRX 

SAR 


♦SSI 

UNI 


COO 

♦ Dll 


IDC 

♦ MAL 



MSC 

SCE 


SCN 

SSI 


1N3644 

♦CODI 

232 - 46 

EDL 

ETC 


SAR 

♦ SCN 



SPE 

SSI 


SST 

UPI 


CRI 

HTN 

256 -117 

GTC 

HSE 


SOD 

SSI 



1N3599 

CEN 

249 - 85 


WAB 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 



WAB 



CRI 

SCE 


1N3618 

ASI 

296 -216 

♦SSI 

UNI 


IDI 

INR 


1N3575 

CEN 

235 

- 5 

SSI 

STI 


CEI 

CEN 



UPI 


INRJ 

♦ NAT 


CRI 

MSC 



1N3600 

A ♦FSC 

251 - 93 

COO 

CRI 


1N3645 

♦CODI 

232 - 47 

SCN 

♦SSI 


UPI 

WAB 



♦APD 

ASI 


EDL 

ETC 


CRI 

HTN 

256 -145 

SST 

WAB 


1N3576 

ASI 

235 

- 6 

CEN 

CRI 


GTC 

HTN 


MSC 

SCN 


1N3671 

APRX 

295 -160 

CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


IDC 

IDI 


♦ SSI 

UNI 


ASI 

CEI 


HTN 

MSC 



MDC 

MSC 


PRX 

SAR 



UPI 


CEN 

♦COO 



WAB 



RHM 

SCE 


SCN 

SPE 


1N3646 

♦CODI 

232 - 48 

CRI 

Dll 


1N3577 

CEN 

235 

- 7 

SPE 

SPR 


♦SSEI 

SSI 


CRI 

HTN 

256 -165 

EDL 

ETC 


CRI 

HTN 



SSI 

SSY 


SST 

UPI 


MSC 

SCN 


GTC 

HSE 



MSC 



STI 

THEF 



WAB 


♦ SSI 

UNI 


HTN 

IDC 


1N3578 

CEN 

235 

- 8 

♦ UNI 

WAB 


1N3619 

ASI 

297 - 2 


UPI 


IDI 

INRJ 


CRI 

HTN 



1N3601 

CEN 

246 -136 

CEI 

CEN 


1N3647 

♦CODI 

232 - 49 

SCN 

♦SSEI 


IDC 

MSC 



CRI 

IDC 


COO 

CRI 


CRI 

HTN 

256 -182 

SSI 

SST 


1N3579 

CRI 

235 

- 9 

MSC 

STI 


EDL 

GTC 


MSC 

SCN 


UPI 

WAB 



MSC 



1N3602 

♦APD 

245 -188 

HTN 

IDC 


SET 

♦SSI 


1N3671A 

APRX 

255 -217 

1N3580 

CRI 

190 

- 63 

CEN 

CRI 


IDI 

PRX 


UNI 

UPI 


ASI 

CDIL 


GSE 

HTN 



IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


1N3648 

CRI 

427 - 96 

CEI 

CEN 


IDC 

SCE 



SPE 

STI 


SSI 

SST 


1N3649 

ASI 

282 - 99 

♦COO 

♦ Dll 


SPE 

SSI 



1N3603 

CEN 

245 - 9 

UPI 

WAB 


CEN 

CRI 


EDL 

ETC 



WAB 



CRI 

IDC 


1N3620 

ASI 

297 - 13 

EDL 

ETC 


GTC 

HSE 


1N3580A 

GSE 

190 

- 64 


MSC 


CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDI 


HTN 

SCE 



1N3604 

ASI 

246 -104 

♦ COO 

CRI 


SCN 

SOD 


INR 

INRJ 



SSI 



CEN 

CRI 


EDL 

ETC 



SSI 


♦ NAT 

SCN 


1N3580B 

GSE 

190 

- 65 

FSC 

HTN 


GTC 

HTN 


1N3650 

ASI 

402 - 9 

SPE 

♦SSEI 


HTN 

SCE 



IDC 

MDC 


IDC 

IDI 


CEN 

CRI 


♦SSI 

SST 


SSI 

WAB 



♦ MSC 

RHM 


PRX 

SAR 


EDL 

ETC 



WAB 


1N3581 

CRI 

190 

- 66 

SCE 

SLD 


SCN 

♦ SSEI 


HTN 

IDC 


1N3672 

APRX 

295 -177 

GSE 

HTN 



SPE 

SST 


SSI 

SST 


SCN 

SOD 


ASI 

CEI 


IDC 

SCE 



SSY 

STI 


UPI 

WAB 



SSI 


CEN 

COO 



SPE 



THEF 

WAB 


1N3621 

ASI 

297 - 18 

1N3653 

CRI 

243 - 17 

CRI 

Dll 


1N3581A 

GSE 

190 

- 67 

1N3605 

♦ APD 

245 - 74 

CEI 

CEN 


IDC 

MDC 


EDL 

ETC 


HTN 

SCE 



ASI 

CEN 


COO 

CRI 


MSC 

SLD 


♦GESY 

GTC 


1N3581B 

GSE 

190 

- 68 

CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SPE 

SST 


HSE 

HTN 


HTN 

SCE 



IDC 

MDC 


GTC 

HTN 



STR 


IDC 

IDI 


1N3582 

CRI 

190 

- 69 

♦ MSC 

RHM 


IDC 

IDI 


1N3654 

CEN 

243 - 18 

INRJ 

SCN 


GSE 

HTN 



SCE 

SLD 


PRX 

SAR 


CRI 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

SCE 



SPE 

SST 


SCN 

SSI 


MSC 

SCE 


STR 

UPI 


SPE 

SSI 



SSY 

STI 


SST 

WAB 


SLD 

SST 



WAB 






THEF 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■fliasici 

5501m 




TYPE No. 

MFRS 

EPMll.El 



[g01t?j| 


MiTildstel 

laEHffiMl 

1N3672A 



- 8 

1N3681A 


191 - 28 

1N3691B 

APD 

208 

- 90 

1N3703A 

CEN 

220 - 99 

1N3736 



ASI 

CDIL 



CEN 

BESS 


CEN 

IDC 



IDC 

MSC 


(cont.) 

PRX 


CEI 

CEN 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


SAR 

SSI 


COO 

♦ Dll 



1N3681B 

APD 

191 - 22 

1N3692 

CEN 

209 

-162 

1N3703B 

CEN 

220 - 98 


WAB 


DIT 

EDL 



CEN 

IDC 


CRI 

IDC 



IDC 

MSC 


1N3737 

CEN 

309 -145 

ETC 

GESY 



MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


COO 

CRI 


GTC 

HSE 




SCN 



SCN 



1N3704 

CEN 

221 - 66 

♦ DIT 

EDL 


HTN 

IDI 



1N3682 

♦ APD 

192 -199 

1N3692A 

CEN 

209 

-161 

CRI 

IDC 


ETC 

HSE 


INR 

INRJ 



CEN 

CRI 


IDC 

SCE 



MSC 

SCE 


HTN 

IDC 


♦NAT 

SCN 



IDC 

MSC 



SCN 




SCN 


♦ INR 

INRJ 


♦SSI 

SST 



SCE 

SCN 


1N3692B 

CEN 

209 

-158 

1N3704A 

CEN 

221 - 65 

PRX 

SAR 


STR 

WAB 



1N3682A 

APD 

192 -198 

IDC 

MSC 



IDC 

SCE 


SPE 

SSI 


1N3673 

APRX 

403 

- 62 

CEN 

IDC 


SCE 

SCN 




SCN 



WAB 


ASI 

CEI 



SCE 

SCN 



SPE 



1N3704B 

CEN 

221 - 64 

1N3738 

CEN 

309 -166 

CEN 

♦COO 



1N3682B 

APD 

192 -195 

1N3693 

CEN 

210 

-199 

IDC 

SCE 


COO 

CRI 


CRI 

Dll 



CEN 

IDC 


CRI 

IDC 




SCN 


♦ DIT 

EDL 


EDL 

ETC 



SCE 

SCN 


MSC 

SCE 



1N3705 

CEN 

222 - 17 

ETC 

HSE 


GTC 

HSE 



1N3683 

♦APD 

195 - 31 


SCN 



CRI 

IDC 


HTN 

♦IDC 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


1N3693A 

CEN 

210 

-198 

MSC 

SCE 


♦ INR 

INRJ 


IDI 

INR 



IDC 

MSC 


IDC 

MSC 




SCN 


PRX 

SAR 


INRJ 

SCN 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



1N3705A 

CEN 

222 - 16 

SSI 

TIC 


SPE 

♦ SSEI 




WAB 


1N3693B 

CEN 

210 -195 

IDC 

MSC 



WAB 


SSI 

SST 



1N3683A 

APD 

195 - 30 

IDC 

MSC 



SCE 

SCN 


1N3739 

ASI 

309 -183 

STR 

UPI 



CEN 

IDC 


SCE 

SCN 



1N3705B 

CEN 

222 - 15 

CEN 

COO 



WAB 



SCE 

SCN 


1N3694 

CEN 

212 

- 12 

IDC 

MSC 


CRI 

♦ DIT 


1N3673A 

APRX 

256 

■ 71 

1N3683B 

APD 

195 - 26 

CRI 

IDC 



SCE 

SCN 


EDL 

HTN 


ASI 

CDIL 



CEN 

IDC 


MSC 

SCE 



1N3706 

CEN 

222 -161 

♦ INR 

INRJ 


CEI 

CEN 



SCE 

SCN 



SCN 



CRI 

IDC 


PRX 

SAR 


♦COO 

♦ Dll 




SPE 


1N3694A 

CEN 

212 

- 11 

MSC 

SCE 


SSI 

WAB 


DIT 

EDL 



1N3684 

♦APD 

196 -129 

IDC 

MSC 




SCN 


1N3740 

ASI 

309 -199 

ETC 

GTC 



CEN 

CRI 


SCE 

SCN 



1N3706A 

CEN 

222 -160 

CEN 

COO 


HSE 

HTN 



IDC 

MSC 


1N3694B 

CEN 

212 

- 8 

IDC 

SCE 


CRI 

♦ DIT 


IDC 

IDI 



SCE 

SCN 


IDC 

SCE 




SCN 


EDL 

HTN 


INR 

INRJ 




SPE 



SCN 



1N3706B 

CEN 

222 -159 

♦ IDC 

♦ INR 


♦ NAT 

SCN 



1N3684A 

APD 

196 -128 

1N3695 

CEN 

213 

- 26 

IDC 

SCE 


INRJ 

PRX 


SPE 

♦SSEI 



CEN 

IDC 


CRI 

SCE 




SCN 


SAR 

SPE 


♦SSI 

SST 



SCE 

SCN 



SCN 



1N3707 

CEN 

224 - 5 

SSI 

WAB 


STR 

WAB 



1N3684B 

APD 

196 -125 

1N3695A 

CEN 

213 

- 25 

CRI 

IDC 


1N3741 

ASI 

310 - 4 

1N3675 

♦APD 

178 

- 81 

CEN 

IDC 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


CEN 

♦COO 


ASI 

CEN 



MSC 

SCE 



SCN 



1N3707A 

CEN 

224 - 4 

CRI 

♦ DIT 


CRI 

MSC 




SCN 


1N3695B 

CEN 

213 

- 22 

IDC 

MSC 


EDL 

HTN 


SCE 

SCN 



1N3685 

♦ APD 

198-141 

MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


♦ IDC 

♦ INR 


1N3675A 

APD 

178 

- 79 

CEN 

CRI 



SCN 



1N3707B 

CEN 

224 - 3 

INRJ 

PRX 


CEN 

SCE 



IDC 

MSC 


1N3696 

CEN 

214 

- 26 

IDC 

MSC 


SPE 

SSI 



SCN 



SCE 

SCN 


CRI 

IDC 



SCE 

SCN 



WAB 


1N3675B 

APD 

178 

- 71 

1N3685A 

APD 

198 -140 

MSC 

SCE 



1N3708 

CEN 

224 -139 

1N3742 

ASI 

404 -151 

CEN 

SCE 



CEN 

IDC 


SCN 

SPE 



CRI 

IDC 


CEN 

♦COO 


SCN 

SPE 



MSC 

SCE 


1N3696A 

CEN 

214 

- 25 

SCE 

SCN 


CRI 

♦DIT 


1N3676 

♦APD 

180 

- 75 


SCN 


IDC 

MSC 



1N3708A 

CEN 

224 -138 

EDL 

HTN 


ASI 

CEN 



1N3685B 

APD 

198 -136 

SCE 

SCN 



IDC 

SCE 


♦ INR 

INRJ 


CRI 

IDC 



CEN 

IDC 


1N3696B 

CEN 

214 

- 24 


SCN 


PRX 

SPE 


MSC 

SCE 



MSC 

SCE 


IDC 

MSC 



1N3708B 

CEN 

224 -137 

SSI 

UPI 



SCN 




SCN 


SCE 

SCN 



IDC 

SCE 



WAB 


1N3676A 

APD 

180 

- 73 

1N3686 

CEN 

200 -135 

1N3697 

CEN 

215 

- 11 


SCN 


1N3743 

ASI 

408 - 26 

CEN 

IDC 



CRI 

IDC 


CRI 

IDC 



1N3709 

CEN 

225 -144 

CEN 

♦COO 


MSC 

SCE 



MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



CRI 

MSC 


CRI 

♦ DIT 



SCN 



SCN 

SPE 



SCN 



SCE 

SCN 


EDL 

HTN 


1N3676B 

APD 

180 

- 66 

1N3686A 

CEN 

200 -134 

1N3697A 

CEN 

215 

- 10 

1N3709A 

CEN 

225 -143 

♦ IDC 

♦ INR 


CEN 

IDC 



IDC 

MSC 


Dll 

IDC 



SCE 

SCN 


INRJ 

PRX 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



1N3709B 

CEN 

225 -142 

SPE 

SSI 



SCN 




SPE 


1N3697B 

CEN 

215 

- 9 

MSC 

SCE 



UPI 


1N3677 

♦APD 

182 

- 59 

1N3686B 

CEN 

200 -131 

IDC 

SCE 




SCN 


1N3744 

CRI 

410 - 67 

ASI 

CEN 



IDC 

SCE 



SCN 



1N3710 

CEN 

226 -148 

♦ DIT 

EDL 


CRI 

IDC 



SCN 

SPE 


1N3698 

CEN 

216 

- 18 

CRI 

MSC 


HTN 

PRX 


MSC 

SCE 



1N3687 

♦ APD 

202 - 34 

CRI 

IDC 



SCE 

SCN 



SSI 



SCN 



CEN 

CRI 


MSC 

SCE 




SPE 


1N3748 

CEN 

276 -184 

1N3677A 

APD 

182 

- 57 

MSC 

SCE 



SCN 



1N3710A 

CEN 

226 -147 

CRI 

EDL 


CEN 

IDC 




SCN 


1N3698A 

CEN 

216 

- 17 

SCE 

SCN 


ETC 

UPI 


MSC 

SCE 



1N3687A 

APD 

202 - 33 

IDC 

MSC 



1N3710B 

CEN 

226 -146 

1N3749 

CEN 

277 - 4 


SCN 



CEN 

MSC 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


CRI 

EDL 


1N3677B 

APD 

182 

- 49 

SCE 

SCN 


1N3698B 

CEN 

216 

- 16 

1N3711 

♦CODI 

424 -159 

ETC 

UPI 


CEN 

IDC 



1N3687B 

APD 

202 - 29 

IDC 

SCE 




CRI 


1N3750 

CEN 

277 - 44 

SCE 

SCN 



CEN 

MSC 



SCN 



1N3722 

CRI 

245 -210 

CRI 

EDL 


1N3678 

♦APD 

185 

- 93 

SCE 

SCN 


1N3699 

CEN 

216 -193 

IDC 

♦MSC 


ETC 

SPE 


ASI 

CEN 



1N3688 

♦APD 

203 -136 

CRI 

IDC 



1N3723 

CRI 

401 -122 

1N3751 

CEN 

277 - 66 

CRI 

IDC 



CEN 

CRI 


MSC 

SCE 



1N3724 

CRI 

406 - 23 

CRI 

EDL 


SCE 

SCN 



MSC 

SCE 


SCN 

SPE 



1N3725 

CRI 

409 - 66 

ETC 

SPE 



SPE 




SCN 


1N3699A 

CEN 

216 -192 

1N3726 

CRI 

412 - 33 

1N3752 

CEN 

401 - 94 

1N3678A 

APD 

185 

- 91 

1N3688A 

APD 

203 -135 

IDC 

MSC 



1N3727 

CRI 

413 -209 

CRI 

EDL 


CEN 

IDC 



CEN 

SCE 


SCE 

SCN 



1N3728 

ASI 

236 - 3 

ETC 

SPE 


MSC 

SCE 



SCN 

SPE 


1N3699B 

CEN 

216 -191 

CEN 

CRI 


1N3753 

CEN 

232 - 22 


SCN 




WAB 


IDC 

SCE 



SPE 

SSI 


CRI 

IDC 


1N3678B 

APD 

185 

- 84 

1N3688B 

APD 

203 -132 


SCN 



UPI 

WAB 


MDC 

UPI 


CEN 

IDC 



CEN 

SCE 


1N3700 

CEN 

217 

-181 

1N3729 

CRI 

243 - 98 

1N3754 

AMX 

274 -187 

SCE 

SCN 




SCN 


CRI 

IDC 



IDC 

SSI 


CRI 

SPE 


1N3679 

♦ APD 

187 

-144 

1N3689 

♦APD 

205 - 71 

SCE 

SCN 



1N3730 

CRI 

246 -188 


UTX 


ASI 

CEN 



CEN 

CRI 


1N3700A 

CEN 

217 

-180 

IDC 

SCE 


1N3755 

AMX 

274 -188 

CRI 

IDC 



IDC 

MSC 


IDC 

SCE 




SSI 


ASI 

CRI 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 



SCN 



1N3731 

CEN 

247 - 3 

IDC 

UTX 



SCN 



1N3689A 

APD 

205 - 70 

1N3700B 

CEN 

217 -178 

CRI 

IDC 



WAB 


1N3679A 

APD 

187 

-142 

CEN 

IDC 


IDC 

SCE 



MDC 

MSC 


1N3756 

AMX 

274 -189 

CEN 

IDC 



SCE 

SCN 



SCN 



SCE 

SLD 


CRI 

SPE 


SCE 

SCN 



1N3689B 

APD 

205 - 66 

1N3701 

CEN 

218 -161 

SPE 

SST 



UTX 


1N3679B 

APD 

187 

-134 

CEN 

IDC 


CRI 

IDC 



SSY 

STI 


1N3757 

CEN 

280 -183 

CEN 

IDC 



MSC 

SCE 


SCE 

SCN i 




THEF 


CRI 

EDL 


MSC 

SCE 




SCN 


1N3701A 

CEN | 

218 -160 

1N3732 

CRI 

171 -170 

ETC 

IDC 



SCN 



1N3690 

♦ APD 

206 -206 

IDC 

SCE 



IDC 

MSC 


SPE 

UPI 


1N3680 

♦APD 

189 

- 66 

CEN 

CRI 



SCN 




SPE 


1N3758 

CEN 

281 - 87 

CEN 

CRI 



MSC 

SCE 


1N3701B 

CEN 

218 -159 

1N3735 

CEN 

309 -106 

CRI 

EDL 


IDC 

MSC 




SCN 


IDC 

MSC 



COO 

CRI 


ETC 

UPI 


SCE 

SCN 



1N3690A 

APD 

206 -205 

SCE 

SCN 



♦ DIT 

EDL 


1N3759 

ASI 

281 -203 

1N3680A 

APD 

189 

- 65 

CEN 

MSC 


1N3702 

CEN 

219 

-144 

ETC 

HSE 


CEN 

CRI 


CEN 

IDC 



SCE 

SCN 


CRI 

IDC 



HTN 

IDC 


EDL 

ETC 


MSC 

SCE 



1N3690B 

APD 

206 -202 

SCE 

SCN 



♦ INR 

INRJ 



WAB 



SCN 



CEN 

MSC 


1N3702A 

CEN 

219 

-143 

PRX 

SAR 


1N3760 

CEN 

282 - 69 

1N3680B 

APD 

189 

- 61 

SCE 

SCN 


IDC 

MSC 



SPE 

SSI 


CRI 

EDL 


CEN 

IDC 



1N3691 

♦APD 

208 - 94 

SCE 

SCN 




WAB 



IDC 


SCE 

SCN 



CEN 

CRI 


1N3702B 

CEN 

219 -142 

1N3736 

CEN 

309 -125 

1N3761 

CEN 

401 -200 

1N3681 

♦ APD 

191 

- 29 

IDC 

MSC 


IDC 

SCE 



COO 

CRI 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 



SCE 

SCN 



SCN 



♦ DIT 

EDL 



ETC 


IDC 

MSC 



1N3691A 

APD 

208 - 93 

1N3703 

CEN 

220 

-100 

ETC 

HSE 


1N3762 

CRI 

425 -136 

SCE 

SCN 



CEN 

IDC 


CRI 

IDC 



HTN 

IDC 


1N3763 

CODI 

201 - 8 


SPE 



MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



♦ INR 

INRJ 


CRI 

IDC 







SCN 



SCN 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 



MFRS 

laPKHTiEl 

TYPE No. 

MFRS 

laEEfflfiEi 



IiAMTiT-J 



fsPMlfiTJi 




1N3764 


256 -183 

1N3786A ” 

A♦MOTA 

180 -156 

1N3797B 

ETC 

202 

-117 

1N3809A 


217 - 63 

1N3821 



♦SSI 

TRWS 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



ETC 

SCE 


(cont.) 

HTN 


1N3765 

A ♦PRX 

255 -157 

STI 

UTX 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


IDC 

♦ MOTA 


ASI 

CEI 


1N3786B 

A♦MOTA 

180 -150 

1N3798 

ETC 

204 

- 14 

1N3809B 

A♦MOTA 

217 - 56 

♦ MSC 

SCN 


CEN 

COO 


ETC 

SCE 


SCE 

STI 



ETC 

SCE 


SIEG 

SSI 


CRI 

♦Dll 


STI 

UTX 



UTX 



STI 

UTX 


TRWS 

WAB 


EDL 

GTC 


1N3787 

CRI 

182 -147 

1N3798A 

ETC 

204 

- 11 

1N3810 

ETC 

218 - 49 

1N3821A 

ETC 

166 - 70 

HTN 

IDC 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



SCE 

STI 


GSE 

HTN 


IDI 

INR 


SPE 

STI 


STI 

UTX 




UTX 


IDC 

♦ MOTA 


INRJ 

♦ NAT 



UTX 


1N3798B 

ETC 

204 

- 3 

1N3810A 

A♦MOTA 

218 - 46 

♦MSC 

SCN 


SCN 

SOD 


1N3787A 

A ♦MOTA 

182 -145 

♦ MOTA 

SCE 



ETC 

SCE 


♦SIEG 

SPE 


♦ SSI 

SST 


ETC 

SCE 


SPE 

STI 



STI 

UTX 


SSI 

THEF 


UPI 

WAB 


STI 

UTX 



UTX 



1N3810B 

A ♦MOTA 

218 - 39 


TRWS 


1N3766 

APRX 

255 -218 

1N3787B 

A ♦MOTA 

182 -139 

1N3799 

ETC 

205 

■168 

ETC 

SCE 


1N3822 

CEN 

167 - 51 

ASI 

CEI 


ETC 

SCE 


SCE 

STI 



STI 

UTX 


ETC 

♦GSE 


CEN 

♦COO 


STI 

UTX 



UTX 



1N3811 

ETC 

219 - 25 

HTN 

IDC 


CRI 

♦ Dll 


1N3788 

CRI 

185 -181 

1N3799A 

ETC 

205 -165 

SCE 

STI 


♦ MOTA 

♦MSC 


EDL 

GTC 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 




UTX 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 


STI 

UTX 


STI 

UTX 



1N3811A 

A ♦MOTA 

219 - 22 

SSI 

TRWS 


IDI 

INR 


1N3788A 

A♦MOTA 

185 -178 

1N3799B 

ETC 

205 

-155 

ETC 

SCE 



WAB 


INRJ 

♦ NAT 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



STI 

UTX 


1N3822A 

CEN 

167 - 35 

SCN 

SOD 


STI 

UTX 


SPE 

STI 



1N3811B 

A ♦MOTA 

219 - 16 

ETC 

GSE 


SPE 

♦SSEI 


1N3788B 

A♦MOTA 

185 -171 


UTX 



ETC 

SCE 


HTN 

IDC 


♦SSI 

SST 


ETC 

SCE 


1N3800 

ETC 

207 

- 92 

STI 

UTX 


♦ MOTA 

♦ MSC 


THEF 

TIC 


SPE 

STI 


SCE 

STI 



1N3812 

ETC 

220 - 4 

SCN 

♦SIEG 


UPI 

WAB 



UTX 



UTX 



SCE 

STI 


SPE 

SSI 


1N3767 

APRX 

256 - 9 

1N3789 

CRI 

188 - 45 

1N3800A 

ETC 

207 

- 89 

UTX 

WAB 


THEF 

TRWS 


ASI 

CEI 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



1N3812A 

A ♦MOTA 

220 - 1 


WAB 


CEN 

COO 


STI 

UTX 


SPE 

STI 



ETC 

SCE 


1N3823 

CEN 

168 - 31 

CRI 

♦ Dll 


1N3789A 

A♦MOTA 

188 - 42 


UTX 



STI 

UTX 


ETC 

♦GSE 


EDL 

GTC 


ETC 

SCE 


1N3800B 

ETC 

207 

- 79 


WAB 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


STI 

UTX 


♦ MOTA 

SCE 



1N3812B 

A ♦MOTA 

219 -194 

♦ MOTA 

♦ MSC 


IDI 

INR 


1N3789B 

A♦MOTA 

188 - 32 

SPE 

STI 



ETC 

SCE 


SCN 

SIEG 


INRJ 

♦ NAT 


ETC 

SCE 



UTX 



STI 

UTX 


SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


STI 

UTX 


1N3801 

ETC 

208 

-185 


WAB 



TRWS 


♦ SSI 

SST 


1N3790 

CRI 

189 -158 

SCE 

STI 



1N3813 

ETC 

220 -166 

1N3823A 

CEN 

168 - 15 

UPI 

WAB 


ETC 

SCE 



UTX 



SCE 

STI 


ETC 

GSE 


1N3768 

APRX 

256 - 72 

SPE 

STI 


1N3801A 

ETC 

208 

-182 


UTX 


HTN 

IDC 


ASI 

CEI 



UTX 


♦ MOTA 

SCE 



1N3813A 

A ♦MOTA 

220 -163 

♦ MOTA 

♦ MSC 


CEN 

♦ COO 


1N3790A 

A♦MOTA 

189 -155 

SPE 

STI 



ETC 

SCE 


SCN 

♦ SIEG 


CRI 

♦ Dll 


ETC 

SCE 



UTX 



SPE 

STI 


SPE 

THEF 


EDL 

GTC 


STI 

UTX 


1N3801B 

ETC 

208 

-172 


UTX 



TRWS 


HTN 

IDC 


1N3790B 

A♦MOTA 

189 -146 

♦ MOTA 

SCE 



1N3813B 

A ♦MOTA 

220 -158 

1N3824 

CEN 

169 - 52 

IDI 

INR 


ETC 

SCE 


STI 

UTX 



ETC 

SCE 


ETC 

♦ GSE 


INRJ 

♦ NAT 


STI 

UTX 


1N3802 

ETC 

210 

- 34 

SPE 

STI 


HTN 

IDC 


SCN 

SOD 


1N3791 

CRI 

191 -133 

SCE 

STI 




UTX 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SPE 

♦SSEI 


ETC 

SCE 



UTX 



1N3814 

ETC 

221 -126 

SCN 

SIEG 


♦SSI 

SST 


SPE 

STI 


1N3802A 

A♦MOTA 

210 

- 31 

SCE 

STI 


SSI 

TRWS 


THEF 

TIC 



UTX 


ETC 

SCE 




UTX 



WAB 


UPI 

WAB 


1N3791A 

A♦MOTA 

191 -130 

STI 

UTX 



1N3814A 

A ♦MOTA 

221 -123 

1N3824A 

CEN 

169 - 37 

1N3769 

CEI 

231 -149 

ETC 

SCE 


1N3802B 

A♦MOTA 

210 

- 23 

ETC 

SCE 


ETC 

GSE 


CEN 

CRI 


SPE 

STI 


ETC 

SCE 



STI 

UTX 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



UTX 


STI 

UTX 



1N3814B 

A ♦MOTA 

221 -118 

♦ MOTA 

♦ MSC 



STI 


1N3791B 

A♦MOTA 

191 -121 

1N3803 

ETC 

211 

- 71 

ETC 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


1N3773 

CRI 

241 - 64 

ETC 

SCE 


SCE 

SPE 



STI 

UTX 


SPE 

SSI 


IDC 

♦ ITTG 


SPE 

STI 


STI 

UTX 



1N3815 

ETC 

222 - 80 

THEF 

TRWS 


SLD 

SPE 



UTX 


1N3803A 

A♦MOTA 

211 

- 68 

SCE 

STI 



WAB 


SSI 

SST 


1N3792 

CRI 

193 - 75 

ETC 

SCE 




UTX 


1N3825 

CEN 

170 -107 


STI 


ETC 

SCE 


SPE 

STI 



1N3815A 

A ♦MOTA 

222 - 77 

ETC 

♦GSE 


1N3774 

CRI 

163 - 53 

STI 

UTX 



UTX 



ETC 

SCE 


HTN 

IDC 



IDC 



WAB 


1N3803B 

A♦MOTA 

211 

- 60 

STI 

UTX 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N3775 

CEN 

411 -106 

1N3792A 

ETC 

193 - 72 

ETC 

SCE 



1N3815B 

A ♦MOTA 

222 - 72 

SCN 

SIEG 


CRI 

EDL 


♦ MOTA 

SCE 


SPE 

STI 



ETC 

SCE 


SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


STI 

UTX 



UTX 



STI 

UTX 



TRWS 



SSI 


1N3792B 

ETC 

193 - 63 

1N3804 

ETC 

212 

- 82 

1N3816 

ETC 

223 - 33 

1N3825A 

CEN 

170 - 90 

1N3776 

CRI 

381 -101 

♦ MOTA 

SCE 


SCE 

STI 



SCE 

STI 


DIT 

ETC 


1N3777 

CRI 

301 - 38 

STI 

UTX 



UTX 




UTX 


GSE 

HTN 


IDC 

MIC 


1N3793 

CRI 

195 -130 

1N3804A 

A♦MOTA 

212 

- 79 

1N3816A 

A ♦MOTA 

223 - 30 

IDC 

♦MOTA 


SSI 

SST 


ETC 

SCE 


ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


♦ MSC 

SCN 


1N3779 

♦APD 

176 -215 

STI 

UTX 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


♦SIEG 

SPE 


CDI 

CODI 


1N3793A 

ETC 

195 -127 

1N3804B 

A♦MOTA 

212 

- 69 

1N3816B 

A ♦MOTA 

223 - 25 

SSI 

THEF 


CRI 

GSE 


♦ MOTA 

SCE 


ETC 

SCE 



ETC 

SCE 



TRWS 


IDC 

MSC 


STI 

UTX 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


1N3826 

CEN 

171 -189 

SIEG 

SSI 


1N3793B 

ETC 

195 -118 

1N3805 

ETC 

213 

- 99 

1N3817 

ETC 

224 - 67 

DIT 

ETC 


1N3780 

♦APD 

176 -216 

♦MOTA 

SCE 


SCE 

STI 



SCE 

SPE 


♦GSE 

HTN 


CDI 

CODI 


STI 

UTX 



UTX 



STI 

UTX 


IDC 

♦ MOTA 


CRI 

GSE 


1N3794 

CRI 

197 - 12 

1N3805A 

A ♦MOTA 

213 

- 96 

1N3817A 

A ♦MOTA 

224 - 64 

♦MSC 

SCN 


IDC 

MSC 


ETC 

SCE 


ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


SIEG 

SPE 


SIEG 

SSI 


SPE 

STI 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


SSI 

TRWS 


1N3781 

♦APD 

176 -217 


UTX 


1N3805B 

A♦MOTA 

213 

- 86 

1N3817B 

A ♦MOTA 

224 - 59 


WAB 


CDI 

CODI 


1N3794A 

ETC 

197 - 9 

ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


1N3826A 

CEN 

171 -171 

CRI 

GSE 


♦ MOTA 

SCE 


SPE 

STI 



STI 

UTX 


ETC 

GSE 


IDC 

MSC 


STI 

UTX 



UTX 



1N3818 

ETC 

225 - 5 

HTN 

IDC 


SIEG 

SSI 


1N3794B 

ETC 

197 - 1 

1N3806 

ETC 

214 

- 92 

SCE 

SPE 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N3782 

♦APD 

176 -218 

♦ MOTA 

SCE 


SCE 

UTX 



STI 

UTX 


SCN 

♦SIEG 


CDI 

CODI 


STI 

UTX 


1N3806A 

A♦MOTA 

214 

- 89 

1N3818A 

A ♦MOTA 

225 - 1 

SPE 

SSI 


CRI 

GSE 


1N3795 

CRI 

199 - 28 

ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


THEF 

TRWS 


IDC 

MSC 


ETC 

SCE 



UTX 



SPE 

STI 


1N3827 

CEN 

173 - 76 

SIEG 

SSI 


SPE 

STI 


1N3806B 

A♦MOTA 

214 

- 82 


UTX 


ETC 

♦GSE 


1N3783 

♦APD 

176 -219 


UTX 


ETC 

SCE 



1N3818B 

A ♦MOTA 

224 -185 

HTN 

IDC 


CDI 

CODI 


1N3795A 

ETC 

199 - 25 


UTX 



ETC 

SCE 


♦ MOTA 

♦MSC 


CRI 

GSE 


♦ MOTA 

SCE 


1N3807 

ETC 

215 

- 81 

STI 

UTX 


SCN 

SIEG 


IDC 

MSC 


STI 

UTX 


SCE 

STI 



1N3819 

ETC 

226 - 27 

SSI 

TRWS 


SIEG 

SSI 


1N3795B 

ETC 

199 - 17 


UTX 



SCE 

STI 


1N3827A 

CEN 

173 - 55 


UPI 


♦ MOTA 

SCE 


1N3807A 

A♦MOTA 

215 

- 78 


UTX 


ETC 

♦GSE 


1N3784 

♦APD 

177 - 1 

STI 

UTX 


ETC 

SCE 



1N3819A 

A ♦MOTA 

226 - 23 

HTN 

IDC 


CDI 

CODI 


1N3796 

CRI 

201 - 21 

STI 

UTX 



ETC 

SCE 


♦ MOTA 

♦ MSC 


CRI 

GSE 


ETC 

SCE 


1N3807B 

A ♦MOTA 

215 

■ 71 

SPE 

STI 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


SPE 

STI 


ETC 

SCE 




UTX 


SPE 

SSI 


SIEG 

SSI 



UTX 


STI 

UTX 



1N3819B 

A ♦MOTA 

226 - 17 

THEF 

TRWS 


1N3785 

CRI 

178 -166 

1N3796A 

ETC 

201 - 18 

1N3808 

ETC 

216 

- 85 

ETC 

SCE 



UPI 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 


IDC 

SCE 



STI 

UTX 


1N3828 

CEN 

175 -139 

SPE 

STI 


STI 

UTX 


STI 

UTX 



1N3820 

ETC 

227 - 21 

ETC 

♦GSE 



UTX 


1N3796B 

ETC 

201 - 9 

1N3808A 

A♦MOTA 

216 

- 82 

SCE 

STI 


HTN 

IDC 


1N3785A 

A ♦MOTA 

178 -164 

♦ MOTA 

SCE 


ETC 

IDC 




UTX 


♦ MOTA 

♦MSC 


ETC 

SCE 


STI 

UPI 


SCE 

STI 



1N3820A 

A ♦MOTA 

227 - 17 

SCN 

SIEG 


STI 

UTX 



UTX 



UTX 



ETC 

SCE 


SSI 

TRWS 


1N3785B 

A ♦MOTA 

178 -158 

1N3797 

ETC 

202 -128 

1N3808B 

A♦MOTA 

216 

- 75 

STI 

UTX 


1N3828A 

CEN 

175 -117 

ETC 

SCE 


SCE 

STI 


ETC 

IDC 



1N3820B 

A ♦MOTA 

227 - 11 

ETC 

♦GSE 


SPE 

STI 



UTX 


SCE 

STI 



ETC 

SCE 


HTN 

IDC 



UTX 


1N3797A 

ETC 

202 -125 


UTX 



STI 

UTX 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N3786 

CRI 

180 -158 

♦ MOTA 

SCE 


1N3809 

ETC 

217 

- 66 

1N3821 

CEN 

166 - 83 

SCN 

♦SIEG 


ETC 

SCE 


STI 

UTX 


SCE 

STI 



ETC 

♦GSE 


SSI 

THEF 


STI 

UTX 






UTX 
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1. 

i ire 

NO. 

onuaa inuelj 

\ IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



mmim 

TYPE No. 


\xmm 

TYPE No. 

MFRS 

U'WliM 




iiH ■ 11 

■KISsH 


1N3828A 



1N3880A 

mimm 

mi 

- 56 

TN3891 . 



1N3903 




1N3922 


417 -187 

(cont.) 

TRWS 


1N3881 

ASI 

254 

- 71 

(cont.) 

♦ SSI 


(cont.) 

FERB 



SCN 

SOD 


UPI 

WAB 


CEN 

♦COO 



SST 

♦THEF 


GTC 

HSE 



1N3923 

EDL 

419 -173 

1N3829 

A♦MOTA 

178 -129 

♦ Dll 

EDL 



UTX 

♦VALG 


HTN 

IDC 



SCN 

SOD 


CEN 

ETC 


FERB 

GTC 




WAB 


IDI 

♦ MOTA 



1N3924 

EDL 

403 - 49 

♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



1N3891A 

♦ MOTA 

263 - 82 

MULB 

♦ NAT 



ETC 

HSE 


IDC 

♦ MSC 


IDI 

♦ INR 



1N3892 

ASI 

254 -136 

♦ PHIN 

PRX 



IDC 

SCN 


SCN 

SIEG 


INRJ 

♦ MOTA 



CEN 

♦COO 


RTCF 

SCN 




SST 


SPE 

SSI 


♦ MSC 

♦ MULB 



♦ Dll 

DIT 


♦SIEG 

SLD 



1N3925 

EDL 

411 -123 


TRWS 


♦ PHIN 

PRX 



EDL 

ETC 


SOD 

♦SSEI 




SCN 


1N3829A 

A♦MOTA 

178 - 96 

RTCF 

SCN 



FERB 

HTN 


♦SSI 

SST 



1N3926 

EDL 

415 -117 

CEN 

ETC 


♦ SIEG 

SLD 



IDI 

♦ INR 


♦THEF 

VALG 




SCN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

♦ SSEI 



INRJ 

♦ MOTA 


1N3904 

AMX 

263 

-132 

1N3927 

EDL 

417 -192 

IDC 

♦ MSC 


♦ SSI 

SST 



♦ MSC 

♦ MULB 


HSE 

SSI 




SCN 


SCN 

♦ SIEG 


♦THEF 

UTX 



♦ NAT 

♦ PHIN 


1N3905 

AMX 

263 -135 

1N3928 

EDL 

419 -185 

SPE 

SSI 



♦VALG 



PRX 

RTCF 


HSE 

SSI 




SCN 



TRWS 


1N3881A 

♦ MOTA 

263 

- 57 

SCN 

♦SIEG 


1N3906 

AMX 

263 -138 

1N3929 

EDL 

232 - 78 

1N3830 

CEN 

180 -121 

1N3882 

ASI 

254 -135 

SLD 

♦SSI 


HSE 

SSI 



IDC 

SCN 


ETC 

♦ GSE 


CEN 

♦ COO 



SST 

♦THEF 


1N3907 

AMX 

263 -141 

1N3930 

EDL 

411 - 66 

HTN 

IDC 


♦ Dll 

DIT 



UTX 

♦VALG 


HSE 

SSI 




SCN 


♦ MOTA 

♦ MSC 


EDL 

FERB 



1N3892A 

♦ MOTA 

263 - 85 

1N3908 

AMX 

263 

-144 

1N3931 

EDL 

232 - 79 

SAR 

SCN 


GTC 

HTN 



1N3893 

ASI 

254 -205 

HSE 

SSI 




SCN 


SIEG 

SPE 


IDC 

IDI 



CEN 

♦COO 


1N3909 

AMX 

252 

-110 

1N3932 

SCN 

417 -152 

SSI 

TRWS 


♦ INR 

INRJ 



♦ Dll 

DIT 


ASI 

CEN 



1N3933 

SCN 

419 -135 

1N3830A 

CEN 

180 - 89 

♦ MOTA 

♦ MSC 



EDL 

ETC 


♦ COO 

♦ Dll 



1N3934 

EDL 

406 -163 

ETC 

♦GSE 


♦ MULB 

♦ PHIN 



FERB 

HTN 


♦ DIT 

EDL 



ETC 

HSE 


HTN 

IDC 


PRX 

RTCF 



IDI 

♦ INR 


ETC 

FERB 



IDC 

SST 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SCN 

♦ SIEG 



INRJ 

♦ MOTA 


GTC 

HSE 



1N3938 

CEN 

286 - 46 

SAR 

SCN 


SLD 

♦ SSI 



♦ MSC 

♦ MULB 


HTN 

IDC 



DIT 

EDL 


♦SIEG 

SPE 


SST 

♦THEF 



♦ NAT 

♦ PHIN 


IDI 

♦ MOTA 



SCN 

SSI 


SSI 

TRWS 


UTX 

♦ VALG 



PRX 

RTCF 


MULB 

♦ NAT 



STI 

THEF 


1N3864 

CEN 

249 -140 

1N3882A 

♦ MOTA 

263 

- 58 

SCN 

♦ SIEG 


♦ PHIN 

PRX 



1N3939 

CEN 

286 - 97 

IDC 

MSC 


1N3883 

ASI 

254 -203 

SLD 

SPE 


RTCF 

SCN 



EDL 

SCN 


SCE 

SSI 


CEN 

♦ COO 



♦SSEI 

♦SSI 


SIEG 

SLD 



SSI 

STI 


1N3865 

CEI 

234 - 62 

♦ Dll 

DIT 



SST 

♦THEF 


SOD 

♦ SSEI 




THEF 



♦ IDC 


EDL 

FERB 



UTX 

♦VALG 


♦SSI 

SST 



1N3940 

CEN 

286 -146 

1N3866 

CEN 

280 -181 

GTC 

HTN 



1N3893A 

♦ MOTA 

263 - 87 

♦THEF 

TIC 



EDL 

SCN 


ETC 

IDC 


IDC 

IDI 



1N3894 

CEN 

236 -133 


VALG 



SPE 

SSI 


MSC 

SCN 


♦ INR 

INRJ 




SSI 


1N3910 

ASI 

253 

- 78 

STI 

THEF 


SSI 

UPI 


♦ MOTA 

♦ MSC 



1N3895 

CEN 

236 -130 

CEN 

♦COO 



1N3941 

CEN 

286 -186 

1N3867 

CEN 

281 - 85 

MULB 

PHIN 




SSI 


♦ Dll 

♦ DIT 



EDL 

SCN 


ETC 

MSC 


PRX 

RTCF 



1N3896 

♦APD 

163 - 40 

EDL 

ETC 



SSI 

STI 


SCN 

SSI 


SCN 

♦ SIEG 



CEN 

CODI 


FERB 

GTC 




THEF 



UPI 


SLD 

SPE 




IDC 


HSE 

HTN 



1N3942 

CEN 

402 - 94 

1N3868 

CEN 

281 -200 

♦ SSEI 

♦SSI 



1N3897 

APD 

163 - 86 

IDC 

IDI 



EDL 

SCN 


ETC 

IDC 


SST 

♦THEF 



CEN 

CODI 


♦ MOTA 

MULB 



SSI 

STI 


MSC 

SCN 


UTX 

VALG 



IDC 

SPE 


♦ NAT 

♦ PHIN 




THEF 



SSI 



WAB 



1N3898 

APD 

163 -127 

PRX 

RTCF 



1N3944 

♦ IDC 

242 -158 

1N3869 

ASI 

401 - 93 

1N3883A 

♦MOTA 

263 

- 59 

CEN 

CODI 


SCN 

SIEG 



SPE 

SSI 


CEN 

ETC 


1N3884 

AMX 

263 

- 77 


IDC 


SLD 

SOD 




STI 


MSC 

SCN 


CEN 

SCN 



1N3899 

ASI 

263 -131 

SPE 

♦SSEI 



1N3949 

AMSC 

386 - 17 

SSI 

WAB 


SSI 

UTX 



CEN 

♦COO 


♦SSI 

SST 



AMX 

♦GSE 


1N3870 

CEN 

411 - 50 

1N3885 

AMX 

253 

- 76 

Dll 

DIT 


♦THEF 

TIC 



IDC 

SCN 


MSC 

SCN 


CEN 

SCN 



EDL 

ETC 



VALG 




SIEG 


SOD 

SPE 


♦SSI 

UTX 



FERB 

GTC 


1N3911 

ASI 

254 

- 74 

1N3950 

AMSC 

201 - 10 


SSI 


1N3886 

AMX 

254 

- 72 

HSE 

HTN 


CEN 

♦COO 



AMX 

STI 


1N3871 

♦CODI 

417 -127 

CEN 

SCN 



IDC 

IDI 


♦ Dll 

♦ DIT 



1N3951 

AMSC 

204 -121 

MSC 

SCN 


♦SSI 

UTX 



♦MOTA 

MULB 


EDL 

ETC 



AMX 

STI 


SOD 

SSI 


1N3887 

AMX 

263 

- 84 

♦NAT 

♦PHIN 


FERB 

GTC 



1N3952 

ETC 

275 - 61 

1N3872 

CEN 

246 -207 

CEN 

SCN 



PRX 

RTCF 


HSE 

HTN 




UPI 


IDC 

MSC 


SSI 

UTX 



SCN 

♦SIEG 


IDC 

IDI 



1N3953 

CEN 

248 -103 

SCE 

SLD 


1N3888 

AMX 

254 -204 

SLD 

SOD 


♦ MOTA 

MULB 



IDC 

SPE 


SSI 

SST 


CEN 

DIT 



♦SSEI 

♦SSI 


♦ NAT 

♦ PHIN 



1N3954 

IDC 

245 -157 


STI 


SCN 

♦ SSI 



SST 

♦THEF 


PRX 

RTCF 



MSC 

SSI 


1N3873 

CEN 

245 -156 


UTX 



VALG 

WAB 


SCN 

SIEG 



1N3956 

IDC 

244 -202 

IDC 

MSC 


1N3889 

ASI 

252 

-109 

1N3900 

ASI 

263 -134 

SLD 

SOD 



1N3957 

AUNI 

401 -157 


SSI 


CEN 

♦COO 



CEN 

♦COO 


SPE 

♦SSEI 



CEN 

MSC 


1N3874 

AMX 

263 - 22 

♦ Dll 

DIT 



Dll 

♦ DIT 


♦SSI 

SST 




TRWS 


CEN 

IDC 


EDL 

ETC 



EDL 

ETC 


♦THEF 

VALG 



1N3958 

CEN 

262 - 97 

SCN 

SPE 


FERB 

GTC 



FERB 

GTC 


1N3912 

ASI 

254 -137 

Dll 

GTC 


SSI 

UTX 


HTN 

IDC 



HSE 

HTN 


CEN 

♦COO 



SCN 

SPE 


1N3875 

AMX 

263 - 24 

IDI 

♦ INR 



IDC 

IDI 


♦Dll 

♦DIT 




SSI 


CEN 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 



♦MOTA 

MULB 


EDL 

ETC 



1N3958C 

CEN 

262 - 96 

SSI 

UTX 


♦ MSC 

♦ MULB 



♦NAT 

♦ PHIN 


FERB 

GTC 



SCN 

SSI 


1N3876 

AMX 

263 - 26 

♦ PHIN 

PRX 



PRX 

RTCF 


HSE 

HTN 



1N3959 

CEN 

262 -105 

CEN 

SCN 


RTCF 

SCN 



SCN 

SLD 


IDC 

IDI 



Dll 

SCN 


SSI 

UTX 


♦ SIEG 

SLD 



SOD 

SPE 


♦ MOTA 

MULB 




SSI 


1N3877 

AMX 

263 - 28 

SPE 

♦ SSEI 



♦SSEI 

♦SSI 


♦ NAT 

♦ PHIN 



1N3959C 

CEN 

262 -104 

CEN 

SCN 


♦ SSI 

SST 



SST 

♦THEF 


PRX 

RTCF 



SCN 

SSI 


SSI 

UTX 


♦THEF 

UTX 




VALG 


SCN 

SIEG 



1N3960 

CEN 

262 -107 

1N3878 

AMX 

263 - 30 

VALG 

WAB 



1N3901 

ASI 

263 -137 

SLD 

SOD 



Dll 

IDC 


CEN 

SCN 


1N3889A 

♦ MOTA 

263 

- 78 

CEN 

♦COO 


♦SSI 

SST 



SCN 

SSI 


SSI 

UTX 


1N3890 

ASI 

253 

- 77 

Dll 

DIT 


♦THEF 

VALG 



1N3960C 

CEN 

262 -106 

1N3879 

ASI 

252 -108 

CEN 

♦COO 



EDL 

ETC 


1N3913 

ASI 

254 -206 

SCN 

SSI 


CEN 

♦COO 


♦ Dll 

DIT 



FERB 

GTC 


CEN 

♦COO 



1N3961 

CEN 

262 -111 

♦ Dll 

EDL 


EDL 

ETC 



HSE 

HTN 


♦ Dll 

DIT 



Dll 

IDC 


FERB 

GTC 


FERB 

GTC 



IDC 

IDI 


EDL 

ETC 



SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



♦ MOTA 

MULB 


FERB 

GTC 



1N3961C 

CEN 

262 -110 

IDI 

♦ INR 


IDI 

♦ INR 



♦ NAT 

♦ PHIN 


HSE 

HTN 



SCN 

SSI 


INRJ 

♦ MOTA 


INRJ 

♦MOTA 



PRX 

RTCF 


IDC 

IDI 



1N3962 

CEN 

262 -113 

♦ MSC 

MULB 


♦ MSC 

♦ MULB 



SCN 

♦SIEG 


♦ MOTA 

MULB 



Dll 

IDC 


♦ PHIN 

PRX 


♦ NAT 

♦ PHIN 



SLD 

SOD 


♦ NAT 

♦ PHIN 



SCN 

SPE 


RTCF 

SCN 


PRX 

RTCF 



SPE 

♦SSEI 


PRX 

RTCF 




SSI 


♦ SIEG 

SLD 


SCN 

♦ SIEG 



♦SSI 

SST 


SCN 

SIEG 



1N3962C 

CEN 

262 -112 

♦ SSEI 

♦SSI 


SLD 

SPE 



♦THEF 

VALG 


SLD 

SOD 



SCN 

SSI 


SST 

♦THEF 


♦ SSEI 

♦ SSI 



1N3902 

ASI 

263 -140 

♦ SSEI 

♦ SSI 



1N3963 

CEN 

262 -117 

UTX 

VALG 


SST 

♦ THEF 



CEN 

♦COO 


SST 

♦THEF 



Dll 

SCN 


1N3879A 

♦ MOTA 

263 - 55 

UTX 

♦ VALG 



Dll 

♦ DIT 


VALG 

WAB 




SSI 


1N3880 

ASI 

253 - 75 


WAB 



EDL 

ETC 


1N3914 

AMX 

263 

-162 

1N3963C 

CEN 

262 -116 

CEN 

♦COO 


1N3890A 

♦ MOTA 

263 

80 

FERB 

GTC 


IDC 

SSI 



SCN 

SSI 


♦ Dll 

DIT 


1N3891 

ASI 

254 

- 73 

HSE 

HTN 


1N3915 

AMX 

263 

-165 

1N3964 

CEN 

298 - 29 

EDL 

FERB 


CEN 

♦ COO 



IDI 

♦ MOTA 



SSI 



EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


♦ Dll 

EDL 



MULB 

♦ NAT 


1N3916 

AMX 

263 

-171 

HSE 

IDC 


IDC 

IDI 


ETC 

FERB 



♦ PHIN 

PRX 



SSI 



SSI 

UPI 


♦INR 

INRJ 


GTC 

HTN 



RTCF 

SCN 


1N3919 

EDL 

402 -212 


WAB 


♦MOTA 

♦ MSC 


IDC 

IDI 



♦SIEG 

SLD 


ETC 

HSE 



1N3965 

CEN 

298 - 42 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ INR 

INRJ 



SOD 

♦SSI 


IDC 

SCN 



EDL 

ETC 


PRX 

RTCF 


♦ MOTA 

♦ MSC 



SST 

♦THEF 


SOD 

SSI 



HSE 

IDC 


SCN 

♦SIEG 


♦ MULB 

♦ NAT 




VALG 


1N3920 

EDL 

411 

-117 

SPE 

SSI 


SLD 

♦SSEI 


♦ PHIN 

PRX 



1N3903 

ASI 

263 -143 

SCN 

SOD 



UPI 

WAB 


♦SSI 

SST 


RTCF 

SCN 



CEN 

♦COO 



SSI 



1N3966 

CEN 

298 - 50 

♦THEF 

TIC 


♦SIEG 

SLD 



Dll 

♦ DIT 


1N3921 

EDL 

415 

-101 

EDL 

ETC 


UTX 

♦VALG 


SPE 

♦SSEI 



EDL 

ETC 


SCN 

SOD 



HSE 

IDC 



WAB 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


\xmsm 

TYPE No. 


[gmsa 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE NO. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3966 



1N3992 

■MM 

232 - 50 

1N4000A 



1N4004 



TN4009 ' 



(cont.) 

SSI 


DIT 

EDL 


(cont.) 

SCN 


(cont.) 

RFE 


(cont.) 

MSC 


UPI 

WAB 


HTN 

SPE 


♦SIEG 

SSI 


RHM 

RHMJ 


♦ MULB 

♦ PHIN 


1N3967 

CEN 

298 - 58 

1N3993 

A♦MOTA 

377 -105 

1N4001 

A ♦MOTA 

280 - 15 

♦ RTCF 

SAR 


♦ RTCF 

SCE 


EDL 

ETC 


CEN 

Dll 


ASI 

CEI 


SCE 

SCN 


SPE 

STI 


HSE 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


CEN 

CODI 


♦ SEKG 

♦SIEG 


THEF 

♦VALG 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


SLD 

SOD 


1N4010 

CDI 

174 -176 

UPI 

WAB 


MSC 

SCN 


♦ DIT 

♦ DIX 


SPE 

SST 


CODI 

IDC 


1N3968 

CEN 

302 -169 


SSI 


EDI 

EDL 


SSY 

STI 


MSC 

SIEG 


EDL 

ETC 


1N3993A 

A♦MOTA 

377 -101 

ELT 

ETC 


THEF 

TOSJ 


1N4011 

CEN 

401 - 97 

HSE 

IDC 


CEN 

Dll 


FEC 

♦ FGRS 


UPI 

♦ VALG 


SSI 

UTX 


SAR 

SSI 


ETC 

GSE 


FSC 

GDC 



WAB 


1N4012 

CEN 

295 -147 

SST 

UPI 


HTN 

IDC 


♦GIC 

GTC 


1N4004F 

♦ FGRS 

281 - 96 

EDL 

ETC 



WAB 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4004G 

♦ Dll 

281 - 97 

HSE 

IDC 


1N3969 

CEN 

302 -204 

♦ SIEG 

SSI 


IMTM 

INC 


1N4005 

A ♦MOTA 

281 -208 

SCN 

SSI 


EDL 

ETC 



WAB 


INR 

INRJ 


ASI 

CEI 



SST 


HSE 

IDC 


1N3994 

A ♦MOTA 

377 -143 

♦ ITTG 

MAL 


CEN 

CODI 


1N4013 

CEN 

295 -171 

SAR 

SSI 


CEN 

Dll 


MEHK 

♦ MSC 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


SST 

UPI 


ETC 

♦ GSE 


♦ MULB 

NJS 


♦ DIT 

♦ DIX 


HSE 

IDC 



WAB 


HTN 

IDC 


♦ PHIN 

PIHS 


EDI 

EDL 


SCN 

SSI 


1N3970 

CEN 

303 - 8 

MSC 

SCN 


♦ PRX 

PSLI 


ELT 

ETC 



SST 


EDL 

HSE 


SSI 

WAB 


♦ RECT 

RFE 


FEC 

FGRS 


1N4014 

CEN 

295 -182 

IDC 

SAR 


1N3994A 

A♦MOTA 

377 -140 

RHM 

RHMJ 


FSC 

GDC 


EDL 

ETC 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


♦ RTCF 

SAR 


♦ GIC 

GTC 


HSE 

IDC 


SST 

UPI 


ETC 

GSE 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


SCN 

SSI 



WAB 


HTN 

IDC 


♦SIEG 

SOD 


IMTM 

INC 



SST 


1N3971 

CEN 

303 - 27 

♦ MSC 

SCN 


SPE 

SPR 


INR 

INRJ 


1N4015 

CEN 

403 - 72 

EDL 

HSE 


♦SIEG 

SSI 


SST 

SSY 


♦ ITTG 

MAL 


EDL 

ETC 


IDC 

SAR 



WAB 


STI 

THEF 


MEHK 

♦ MSC 


HSE 

IDC 


SSI 

SST 


1N3995 

A ♦MOTA 

378 - 26 

TOSJ 

UPI 


♦ MULB 

NJS 


SCN 

SSI 


UPI 

WAB 


CEN 

Dll 


♦ VALG 

WAB 


♦ PHIN 

PIHS 



SST 


1N3972 

EDL 

306 -182 

DIT 

ETC 


1N4001F 

♦ FGRS 

280 - 16 

♦ PRX 

PSLI 


1N4016 

IDC 

380 - 67 

SAR 

SSI 


♦ GSE 

HTN 


1N4001G 

♦ Dll 

280 - 17 

♦ RECT 

RFE 


MSC 

SSI 



WAB 


IDC 

MSC 


1N4002 

A♦MOTA 

280 - 92 

♦ RTCF 

SAR 


1N4016A 

IDC 

380 - 58 

1N3973 

EDL 

306 -183 

SCN 

SPE 


ASI 

CEI 


SCE 

SCN 


MSC 

SSI 


SAR 

SSI 



SSI 


CEN 

CODI 


♦SEKG 

♦ SIEG 


1N4016B 

IDC 

380 - 42 


WAB 


1N3995A 

A♦MOTA 

378 - 22 

CRI 

Dll 


SLD 

SOD 



MSC 


1N3974 

EDL 

306 -184 

CEN 

Dll 


♦ DIT 

♦ DIX 


SPE 

SST 


1N4017 

IDC 

380 -195 

♦ IDC 

SAR 


ETC 

GSE 


EDI 

EDL 


SSY 

STI 


MSC 

SSI 


SSI 

WAB 


HTN 

IDC 


ELT 

ETC 


THEF 

TOSJ 


1N4017A 

IDC 

380 -186 

1N3975 

EDL 

306 -185 

♦ MSC 

SCN 


FEC 

♦ FGRS 


UPI 

♦VALG 


MSC 

SSI 


♦ IDC 

SAR 


♦ SIEG 

SPE 


FSC 

GDC 



WAB 


1N4017B 

IDC 

380 -171 

SSI 

WAB 



SSI 


♦ GIC 

GTC 


1N4005F 

♦ FGRS 

281 -209 

MSC 

SSI 


1N3976 

CEN 

309 -121 

1N3996 

CEN 

378 - 69 

HTN 

IDC 


1N4005G 

♦ Dll 

281 -210 

1N4018 

IDC 

381 - 93 

EDL 

ETC 


Dll 

DIT 


IMTM 

INC 


1N4006 

A♦MOTA 

282 - 72 

MSC 

SSI 


HSE 

WAB 


ETC 

♦ GSE 


INR 

INRJ 


ASI 

CEI 


1N4018A 

IDC 

381 - 85 

1N3977 

CEN 

309 -160 

HTN 

IDC 


♦ ITTG 

MAL 


CEN 

CODI 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

MSC 


MEHK 

♦ MSC 


CRI 

Dll 


1N4018B 

IDC 

381 - 70 

HSE 

♦ IDC 


SCN 

SPE 


♦ MULB 

NJS 


♦ DIT 

♦ DIX 


MSC 

SSI 



WAB 



SSI 


♦ PHIN 

PIHS 


EDI 

EDL 


1N4019 

IDC 

381 -195 

1N3978 

CEN 

309 -194 

1N3996A 

CEN 

378 - 66 

♦ PRX 

PSLI 


ELT 

ETC 


MSC 

SSI 


EDL 

♦ IDC 


Dll 

DIT 


♦ RECT 

RFE 


FEC 

♦ FGRS 


1N4019A 

IDC 

381 -192 


WAB 


ETC 

GSE 


RHM 

RHMJ 


FSC 

GDC 


MSC 

SSI 


1N3979 

CEN 

309 -218 

HTN 

IDC 


♦ RTCF 

SAR 


♦ GIC 

GTC 


1N4019B 

IDC 

381 -183 

EDL 

WAB 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


MSC 

SSI 


1N3981 

AUNI 

288 - 72 

SCN 

♦ SIEG 


♦ SEKG 

♦ SIEG 


IMTM 

INC 


1N4020 

IDC 

382 -102 

CEN 

DIT 


SPE 

SSI 


SLD 

SOD 


INR 

INRJ 


MSC 

SSI 


MSC 

♦TRWS 


TIC 

UPI 


SPE 

SPR 


♦ ITTG 

MAL 


1N4020A 

IDC 

382 - 93 


UPI 



WAB 


SST 

SSY 


MEHK 

♦ MSC 


MSC 

SSI 


1N3982 

AUNI 

288 -174 

1N3997 

A♦MOTA 

378 -115 

STI 

THEF 


♦ MULB 

NJS 


1N4020B 

IDC 

382 - 77 

CEN 

MSC 


CEN 

Dll 


TOSJ 

UPI 


♦ PHIN 

PIHS 


MSC 

SSI 


♦TRWS 

UPI 


ETC 

♦ GSE 


♦VALG 

WAB 


♦ PRX 

PSLI 


1N4021 

IDC 

383 - 17 

1N3983 

AUNI 

289 - 38 

HTN 

IDC 


1N4002F 

♦ FGRS 

280 - 93 

♦ RECT 

RFE 


MSC 

SSI 


CEN 

MSC 


MSC 

SAR 


1N4002G 

♦ Dll 

280 - 94 

♦ RTCF 

SAR 


1N4021A 

IDC 

383 - 9 

♦TRWS 

UPI 


SCN 

SPE 


1N4003 

A♦MOTA 

280 -190 

SCE 

SCN 


MSC 

SSI 


1N3984 

♦GSE 

378 - 94 


SSI 


ASI 

CEI 


♦ SEKG 

♦SIEG 


1N4021B 

IDC 

382 -193 

IDC 

MSC 


1N3997A 

A♦MOTA 

378 -110 

CEN 

CODI 


SLD 

SOD 


MSC 

SSI 


SAR 

SCN 


CEN 

Dll 


CRI 

Dll 


SPE 

SST 


1N4022 

IDC 

383 -182 

1N3985 

♦ GSE 

378 -149 

ETC 

GSE 


♦ DIT 

♦ DIX 


SSY 

STI 


MSC 

SSI 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


EDI 

EDL 


THEF 

TOSJ 


1N4022A 

IDC 

383 -173 

SAR 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


ELT 

ETC 


UPI 

♦VALG 


MSC 

SSI 


1N3986 

♦GSE 

378 -163 

SCN 

♦ SIEG 


FEC 

♦ FGRS 



WAB 


1N4022B 

IDC 

383 -157 

IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


FSC 

GDC 


1N4006F 

♦ FGRS 

282 - 73 

MSC 

SSI 


SAR 

SCN 



WAB 


♦ GIC 

GTC 


1N4006G 

♦ Dll 

282 - 74 

1N4023 

IDC 

384 - 90 

1N3987 

APRX 

292 -146 

1N3998 

A♦MOTA 

378 -168 

HTN 

IDC 


1N4007 

A♦MOTA 

401 -202 

MSC 

SSI 


ASI 

CDIL 


CEN 

Dll 


IMTM 

INC 


ASI 

CEI 


1N4023A 

IDC 

384 - 82 

CEI 

CEN 


DIT 

ETC 


INR 

INRJ 


CEN 

CODI 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


♦GSE 

HTN 


♦ ITTG 

MAL 


CRI 

Dll 


1N4023B 

IDC 

384 - 71 

GTC 

HTN 


IDC 

MSC 


MEHK 

♦ MSC 


♦ DIT 

♦ DIX 


MSC 

SSI 


IDI 

SAR 


SAR 

SCN 


♦ MULB 

NJS 


EDI 

EDL 


1N4024 

IDC 

385 - 48 

SSI 

SST 


SPE 

SSI 


♦ PHIN 

PIHS 


ELT 

ETC 


MSC 

SSI 



WAB 


1N3998A 

A♦MOTA 

378 -164 

♦ PRX 

PSLI 


FEC 

♦ FGRS 


1N4024A 

IDC 

385 - 39 

1N3988 

APRX 

292 -185 

CEN 

Dll 


♦ RECT 

RFE 


FSC 

GDC 


MSC 

SSI 


ASI 

CDIL 


ETC 

GSE 


RHM 

RHMJ 


♦GIC 

GTC 


1N4024B 

IDC 

385 - 23 

CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


♦ RTCF 

SAR 


HTN 

IDC 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


♦ MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


IMTM 

INC 


1N4025 

IDC 

386 - 1 

GTC 

HTN 


SCN 

♦SIEG 


♦ SEKG 

♦SIEG 


INR 

INRJ 


MSC 

SSI 


IDC 

ID! 


SPE 

SSI 


SLD 

SOD 


♦ ITTG 

MAL 


1N4025A 

IDC 

385 -193 

SAR 

♦ SSEI 


1N3999 

A♦MOTA 

379 - 57 

SPE 

SPR 


MEHK 

♦ MSC 


MSC 

SSI 


SSI 

SST 


CEN 

Dll 


SST 

SSY 


♦ MULB 

NJS 


1N4025B 

IDC 

385 -177 

THEF 

WAB 


ETC 

♦GSE 


STI 

THEF 


♦ PHIN 

PIHS 


MSC 

SSI 


1N3989 

APRX 

292 -194 

HTN 

♦ IDC 


TOSJ 

UPI 


♦ PRX 

PSLI 


1N4026 

IDC 

386 -106 

ASI 

CDIL 


MSC 

SAR 


♦VALG 

WAB 


♦ RECT 

RFE 


MSC 

SSI 


CEI 

CEN 


SCN 

SSI 


1N4003F 

♦ FGRS 

280 -191 

♦ RTCF 

SAR 


1N4026A 

IDC 

386 - 97 

EDL 

ETC 


1N3999A 

A ♦MOTA 

379 - 45 

1N4003G 

♦ Dll 

280 -192 

SCE 

SCN 


MSC 

SSI 


GTC 

HTN 


CEN 

Dll 


1N4004 

A♦MOTA 

281 - 95 

♦SEKG 

♦ SIEG 


1N4026B 

IDC 

386 - 82 

IDC 

IDI 


ETC 

GSE 


ASI 

CEI 


SLD 

SOD 


MSC 

SSI 


SAR 

SSI 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 


SPE 

SSI 


1N4027 

IDC 

387 - 23 

SST 

THEF 


♦ MSC 

SAR 


CRI 

Dll 


SST 

SSY 


MSC 

SSI 



WAB 


SCN 

♦SIEG 


♦ DIT 

♦ DIX 


STI 

THEF 


1N4027A 

IDC 

387 - 14 

1N3990 

APRX 

403 - 31 

SSI 

UPI 


EDI 

EDL 


TOSJ 

UPI 


MSC 

SSI 


ASI 

CDIL 


1N4000 

A ♦MOTA 

379 -188 

ELT 

ETC 


♦VALG 

WAB 


1N4027B 

IDC 

386 -198 

CEI 

CEN 


CEN 

Dll 


FEC 

♦ FGRS 


1N4007F 

♦ FGRS 

401 -203 

MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


DIT 

ETC 


FSC 

GDC 


1N4007G 

♦ Dll 

401 -204 

1N4028 

IDC 

387 -162 

GTC 

HTN 


♦ GSE 

HTN 


♦ GIC 

GTC 


1N4008 

CEI 

244 - 88 

MSC 

SSI 


IDC 

IDI 


IDC 

MSC 


HTN 

IMTM 


CEN 

HTN 


1N4028A 

IDC 

387 -152 

SAR 

SPE 


SAR 

SCN 


INC 

INR 


♦ IDC 

SCE 


MSC 

SSI 


♦SSEI 

SSI 


SPE 

SSI 


INRJ 

♦ ITTG 


SLD 

SPE 


1N4028B 

IDC 

387 -136 

SST 

THEF 


1N4000A 

A♦MOTA 

379 -178 

MAL 

MEHK 



SST 


MSC 

SSI 



WAB 


CEN 

Dll 


♦ MSC 

♦ MULB 


1N4009 

♦APD 

244 -183 

1N4029 

IDC 

388 - 81 

1N3991 

CEI 

231 -154 

ETC 

GSE 


NJS 

♦ PHIN 


CEI 

CEN 


MSC 

SSI 


CEN 

HTN 


HTN 

IDC 


PIHS 

♦ PRX 


♦ FSC 

HTN 


1N4029A 

IDC 

388 - 72 

IDC 

MDC 


♦ MSC 

SAR 


PSLI 

♦ RECT 


IDC 

MDC 


MSC 

SSI 



UPI 


cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

lyMTiTd 

TYPE No. 

MFRS 







liiuisa 



IsEEBBMl 

1N4029B 

m 

388 - 56 

1KI4047 “ 

aPT^X 

310 

- 27 

1N4059 




1N4068A 

mmm 

213 

- 88 

1N4078 


221 - 23 

MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



(cont.) 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4030 

IDC 

388 -187 

COO 

♦ DIT 



CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



IDC 

♦MSC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4030A 

IDC 

388 -177 

HSE 

IDC 



SCE 

♦SIEG 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



SSI 

STI 




STI 




STI 


1N4030B 

IDC 

388 -161 

♦ NAT 

SAR 



1N4059A 

A ♦MSC 

197 

- 87 

1N4069 

A ♦MSC 

214 

- 95 

1N4078A 

A ♦MSC 

221 - 24 

MSC 

SSI 


SPE 

SSI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4031 

IDC 

389 -100 

STR 

TIC 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


UPI 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4031A 

IDC 

389 - 91 

1N4048 

APRX 

310 

- 28 

♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


ASI 

CEN 




STI 




STI 




STI 


1N4031B 

IDC 

389 - 75 

COO 

♦ DIT 



1N4060 

A ♦MSC 

199 

- 96 

1N4069A 

A ♦MSC 

214 

- 96 

1N4079 

A ♦MSC 

221 -129 

MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4032 

IDC 

389 -197 

HSE 

♦ IDC 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4032A 

IDC 

389 -191 

SAR 

SSI 



SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


STR 

WAB 




STI 




STI 




STI 


1N4032B 

IDC 

389 -179 

1N4049 

APRX 

310 

- 29 

1N4060A 

AMX 

199 

- 97 

1N4070 

A ♦MSC 

215 

- 84 

1N4079A 

A ♦MSC 

221 -130 

MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



CDI 

CODI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4033 

IDC 

390 -108 

COO 

♦ DIT 



GSE 

IDC 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4033A 

IDC 

390 -102 

HSE 

IDC 



SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 




STI 




STI 




STI 


1N4033B 

IDC 

390 - 90 

♦ NAT 

SAR 



1N4061 

A ♦MSC 

201 

- 86 

1N4070A 

A ♦MSC 

215 

- 85 

1N4080 

A ♦MSC 

222 - 83 

MSC 

SSI 


SPE 

SSI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4034 

IDC 

391 - 41 

STR 

UPI 



CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 



WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4034A 

IDC 

391 - 34 

1N4050 

APRX 

310 

- 30 

♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



SSI 

STI 




STI 




STI 


1N4034B 

IDC 

391 - 21 

COO 

♦ DIT 



1N4061A 

A ♦MSC 

201 

- 87 

1N4071 

A ♦MSC 

216 

- 88 

1N4080A 

A ♦MSC 

222 - 84 

MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4035 

IDC 

391 -178 

HSE 

♦ IDC 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4035A 

MSC 

391 -172 

♦ NAT 

SAR 



♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 



SSI 


SSI 

STR 



SSI 

STI 




STI 




STI 


1N4035B 

IDC 

391 -160 

UPI 

WAB 



1N4062 

A ♦MSC 

202 

-195 

1N4071A 

A ♦MSC 

216 

- 89 

1N4081 

A ♦MSC 

223 - 47 

MSC 

SSI 


1N4051 

APRX 

310 

- 32 

AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4036 

IDC 

392 - 92 

ASI 

CEN 



CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


COO 

♦ DIT 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4036A 

IDC 

392 - 83 

EDL 

IDC 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 




STI 




STI 




STI 


1N4036B 

IDC 

392 - 68 

♦ NAT 

SAR 



1N4062A 

A ♦MSC 

202 -196 

1N4072 

A ♦MSC 

217 

- 69 

1N4081A 

A ♦MSC 

223 - 48 

MSC 

SPE 


SSI 

STR 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



SSI 


UPI 

WAB 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


1N4037 

IDC 

393 - 12 

1N4052 

APRX 

310 

- 34 

IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SPE 


ASI 

CEN 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



SSI 


COO 

♦ DIT 




STI 




STI 




STI 


1N4037A 

IDC 

393 - 7 

EDL 

♦ IDC 



1N4063 

A ♦MSC 

205 

-156 

1N4072A 

A ♦MSC 

217 

70 

1N4082 

A ♦MSC 

223 -116 

MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4037B 

IDC 

392 -194 

♦ NAT 

SAR 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


SSI 

STR 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4038 

IDC 

393 -103 

TIC 

UPI 



SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 



WAB 




STI 




STI 




STI 


1N4038A 

IDC 

393 - 96 

1N4053 

APRX 

310 

- 36 

1N4063A 

A ♦MSC 

205 -157 

1N4073 

A ♦MSC 

218 

52 

1N4082A 

A ♦MSC 

223 -117 

MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4038B 

IDC 

393 - 84 

COO 

♦ DIT 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SPE 


EDL 

IDC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



SSI 


♦ INR 

INRJ 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


1N4039 

IDC 

394 - 20 

♦ NAT 

SAR 




STI 




STI 




STI 


MSC 

SSI 


SSI 

STR 



1N4064 

A ♦MSC 

207 

- 80 

1N4073A 

A ♦MSC 

218 

- 53 

1N4083 

A ♦MSC 

224 - 81 

1N4039A 

IDC 

394 - 12 

UPI 

WAB 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


MSC 

SSI 


1N4054 

APRX 

310 

- 38 

CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


1N4039B 

IDC 

393 -195 

ASI 

CEN 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SSI 


COO 

♦DIT 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


1N4040 

IDC 

394 -131 

EDL 

♦ IDC 




STI 




STI 




STI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



1N4064A 

A ♦MSC 

207 

- 81 

1N4074 

A ♦MSC 

219 

- 28 

1N4083A 

A ♦MSC 

224 - 82 

1N4040A 

IDC 

394 -124 

♦ NAT 

SAR 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


MSC 

SSI 


SPE 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


1N4040B 

IDC 

394 -112 

STR 

TIC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SPE 


UPI 

WAB 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



SSI 


1N4055 

APRX 

310 

- 40 


STI 




STI 




STI 


1N4041 

IDC 

395 - 41 

ASI 

CEN 



1N4065 

A ♦MSC 

208 -173 

1N4074A 

A ♦MSC 

219 

- 29 

1N4084 

A ♦MSC 

225 -105 


MSC 


COO 

♦ DIT 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4041A 

IDC 

395 - 35 

EDL 

IDC 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



MSC 


♦ INR 

INRJ 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4041B 

IDC 

395 - 23 

♦ NAT 

SAR 



♦ SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



MSC 


SSI 

STR 




STI 




STI 




STI 


1N4042 

IDC 

395 -139 

UPI 

WAB 



1N4065A 

A ♦MSC 

208 

-174 

1N4075 

A ♦MSC 

219 

- 85 

1N4084A 

A ♦MSC 

225 -106 


MSC 


1N4056 

APRX 

404 -157 

AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4042A 

IDC 

395 -129 

ASI 

CEN 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦ GSE 



CODI 

♦GSE 



MSC 


COO 

♦ DIT 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4042B 

IDC 

395 -113 

EDL 

♦ IDC 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SPE 


♦ INR 

INRJ 




STI 




STI 




STI 


1N4043 

IDC 

244 -184 

♦ NAT 

NJS 



1N4066 

A ♦MSC 

210 

- 92 

1N4075A 

A ♦MSC 

219 

- 86 

1N4085 

A ♦MSC 

227 - 35 

1N4044 

APRX 

310 - 24 

SAR 

SSI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


ASI 

CEN 


STR 

TIC 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


COO 

♦ DIT 


UPI 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


EDL 

ETC 


1N4057 

AMX 

192 

- 4 

♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


HSE 

IDC 


CDI 

CODI 



SSI 

STI 




STI 




STI 


♦ INR 

INRJ 


GSE 

IDC 



1N4066A 

A ♦MSC 

210 

- 93 

1N4076 

A ♦MSC 

220 

- 7 

1N4085A 

A ♦MSC 

227 - 36 

♦ NAT 

NJS 


♦ MSC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


SAR 

SSI 


♦ SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦ GSE 



CODI 

GSE 


STR 

TIC 



STI 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


UPI 

WAB 


1N4057A 

A ♦MSC 

192 

- 5 

♦ SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


1N4045 

APRX 

310 - 25 

AMX 

CDI 




STI 




STI 




STI 


ASI 

CEN 


CODI 

GSE 



1N4067 

A ♦MSC 

212 

- 70 

1N4076A 

A ♦MSC 

220 

- 8 

1N4086 

IDC 

251 -130 

COO 

♦ DIT 


IDC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



MSC 

SCE 


EDL 

ETC 


♦ SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦ GSE 



SSI 

SSY 


HSE 

IDC 



STI 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



1N4087 

ASI 

245 -145 

♦ INR 

INRJ 


1N4058 

AMX 

194 

- 85 

♦ SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



CEN 

IDC 


♦ NAT 

NJS 


CDI 

CODI 




STI 




STI 



MDC 

SCE 


SAR 

SPE 


GSE 

IDC 



1N4067A 

A ♦MSC 

212 

- 71 

1N4077 

A ♦MSC 

220 

-169 

STI 

WAB 


SSI 

STR 


♦ MSC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



1N4088 

CEI 

231 -203 

UPI 

WAB 


♦ SIEG 

SSI 



CODI 

♦ GSE 



CODI 

♦ GSE 



CEN 

IDC 


1N4046 

APRX 

310 - 26 

STI 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 




UPI 


ASI 

CEN 


1N4058A 

AMX 

194 

- 86 

♦ SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



1N4089 

ASOD 

282 -127 

COO 

♦ DIT 


CDI 

CODI 




STI 




STI 



CEN 

ETC 


EDL 

ETC 


GSE 

IDC 



1N4068 

A ♦MSC 

213 

- 87 

1N4077A 

A ♦MSC 

220 

-170 

IDC 

STI 


HSE 

IDC 


♦ MSC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 




UPI 


♦ INR 

INRJ 


♦SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



1N4092 

CEI 

231 - 77 

SAR 

SSI 


STI 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



CEN 

ETC 


STR 

UPI 


1N4059 

AMX 

197 

- 86 

♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



IDC 

MDC 



WAB 


cont.next col. 





STI 




STI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

IgKMTita 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4092 



1N4108 



1N4122 

rmmia 

209 - 92 

1N4139 




1N4151 



(cont.) 

MSC 


(cont.) 

♦ SIEG 


♦ APD 

CEN 


(cont.) 

STI 



(cont.) 

APD 


SCE 

SSY 


♦SPR 

SSI 


GDC 

HTN 


UPI 

WAB 



♦APX 

HITJ 


STI 

UPI 



TRWS 


IDC 

♦ MSC 


1N4140 

A ♦SOD 

288 

- 16 

♦ INC 

ITTG 


1N4093 

CEI 

231 - 78 

1N4109 

A ♦MOTA 

194 -122 

SCE 

♦ SIEG 


ASI 

CEN 



RHMJ 

SPR 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


♦ SPR 

SSI 


CODI 

EDI 




WAB 


IDC 

MSC 


CEN 

CODI 



TRWS 


EDL 

HTN 



1N4152 

♦APD 

245 - 76 

SCE 

SSY 


GDC 

GHZ 


1N4123 

A♦MOTA 

210 -131 

IDC 

SCN 



ASI 

CEN 



UPI 


HTN 

IDC 


♦ APD 

CEN 


SIEG 

SSI 



FSC 

GDC 


1N4095 

CEN 

170 -201 

KSI 

♦ MSC 


GDC 

HTN 


SSY 

STI 



HITJ 

HTN 


CODI 

IDC 


SCE 

♦ SIEG 


IDC 

♦ MSC 


UPI 

WAB 



IDC 

♦ ITTG 


KSI 

MSC 


SPE 

♦ SPR 


SCE 

♦ SIEG 


1N4141 

A ♦SOD 

288 

- 92 

♦ MSC 

RHM 


SCE 

SIEG 


SSI 

TRWS 


♦SPR 

SSI 


ASI 

CEN 



RHMJ 

SCE 


1N4096 

IDC 

219 - 95 

1N4110 

A ♦MOTA 

196 - 32 


TRWS 


CODI 

EDI 



SCN 

SLD 


♦ MSC 

SCE 


♦ APD 

CDI 


1N4124 

A♦MOTA 

211 -152 

EDL 

HTN 



SPE 

SST 



♦TRWS 


CEN 

CODI 


♦ APD 

CEN 


IDC 

SCN 



SSY 

STI 


1N4097 

IDC 

220 -189 

GDC 

GHZ 


GDC 

HTN 


SIEG 

SPE 



THEF 

♦ UNI 


♦ MSC 

SCE 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


SSI 

SSY 




WAB 



♦TRWS 


KSI 

♦ MSC 


SCE 

♦ SIEG 


STI 

UPI 



1N4153 

♦ APD 

246 -110 

1N4098 

A ♦UNI 

224 - 87 

SCE 

♦ SIEG 


SPE 

♦ SPR 



WAB 



ASI 

CEN 


IDC 

♦ MSC 


♦SPR 

SSI 


SSI 

TRWS 


1N4142 

A ♦SOD 

288 

-190 

FSC 

GDC 


SCE 

TRWS 


TRWS 

UPI 


1N4125 

A♦MOTA 

212 -164 

ASI 

CEN 



HITJ 

HTN 


1N4099 

A ♦MOTA 

177 -197 

1N4111 

A ♦MOTA 

197 - 98 

♦APD 

CEN 


CODI 

EDI 



IDC 

♦ ITTG 


♦APD 

CDI 


♦APD 

CDI 


GDC 

HTN 


EDL 

HTN 



♦ MSC 

RHM 


CEN 

CODI 


CEN 

CODI 


IDC 

♦ MSC 


IDC 

SCN 



RHMJ 

SCE 


EAS 

GDC 


GHZ 

HTN 


SCE 

♦ SIEG 


SPE 

SSI 



SCN 

SLD 


GHZ 

HTN 


IDC 

KSI 


♦ SPR 

SSI 


STI 

UPI 



SPE 

SPR 


IDC 

KSI 


♦MSC 

SCE 


1N4126 

A♦MOTA 

213 -180 


WAB 



SST 

STI 


MDC 

♦ MSC 


♦SIEG 

♦ SPR 


♦ APD 

CEN 


1N4143 

A ♦SOD 

289 

- 56 

THEF 

♦ UNI 


SCE 

♦ SIEG 


SSI 

TRWS 


GDC 

HTN 


ASI 

CEN 




WAB 


SPE 

♦SPR 


1N4112 

A ♦MOTA 

198 - 31 

IDC 

♦ MSC 


CODI 

EDI 



1N4154 

♦ALGG 

245 - 38 

SSI 

TRWS 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦ SIEG 


EDL 

HTN 



♦APD 

♦APX 



UPI 


CEN 

CODI 


♦ SPR 

SSI 


IDC 

SCN 



ASI 

CEN 


1N4100 

A ♦MOTA 

179 -183 

GDC 

GHZ 



WAB 


SPE 

SSI 



FSC 

GDC 


♦APD 

CDI 


HTN 

IDC 


1N4127 

A♦MOTA 

214 -163 


STI 



HITJ 

HTN 


CEN 

CODI 


KSI 

♦ MSC 


♦ APD 

CEN 


1N4144 

A ♦SOD 

289 

-126 

IDC 

INC 


EAS 

GDC 


SCE 

♦ SIEG 


GDC 

HTN 


ASI 

CEN 



♦ ITTG 

MISI 


GHZ 

HTN 


♦SPR 

SSI 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

EDI 



♦ MSC 

♦ MULB 


IDC 

KSI 



TRWS 


SCE 

♦ SIEG 


EDL 

HTN 



♦ PHIN 

RHM 


♦ MSC 

SCE 


1N4113 

A♦MOTA 

199 -114 

♦ SPR 

SSI 


IDC 

SCN 



RHMJ 

♦ RTCF 


♦SIEG 

SPE 


♦ APD 

CDI 


1N4128 

A♦MOTA 

215 -139 

SSI 

STI 



SCE 

SCN 


♦SPR 

SSI 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


1N4145 

A ♦SOD 

402 -165 

SLD 

SPE 



TRWS 


GHZ 

HTN 


HTN 

IDC 


ASI 

CEN 



SST 

STI 


1N4101 

A♦MOTA 

181 -163 

IDC 

KSI 


♦ MSC 

SCE 


CODI 

EDI 



THEF 

♦ UNI 


CDI 

CEN 


♦ MSC 

SCE 


♦ SIEG 

♦ SPR 


EDL 

HTN 



UPI 

♦VALG 


CODI 

EAS 


♦ SIEG 

♦ SPR 


SSI 

SST 


IDC 

SCN 




WAB 


GDC 

GHZ 


SSI 

TRWS 


1N4129 

A♦MOTA 

215 -172 

SPE 

SSI 



1N4156 

APD 

232 - 17 

HTN 

IDC 


1N4114 

A♦MOTA 

200 - 37 

♦APD 

CEN 


SSY 

STI 



CEN 

CODI 


KSI 

♦ MSC 


♦ APD 

CDI 


GDC 

HTN 



UPI 



EAS 

GDC 


SCE 

♦SIEG 


CEN 

CODI 


IDC 

♦ MSC 


1N4146 

A ♦SOD 

406 

-121 

HTN 

IDC 


SPE 

♦SPR 


GDC 

GHZ 


SCE 

♦ SIEG 


ASI 

CEN 



SPE 

UPI 


I SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 



SSI 


CODI 

EDI 



1N4157 

APD 

232 - 19 

1N4102 

A♦MOTA 

183 -154 

KSI 

♦ MSC 


1N4130 

A♦MOTA 

216 -147 

EDL 

HTN 



CEN 

CODI 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦ SIEG 


♦APD 

CEN 


IDC 

SCN 



EAS 

GDC 


CEN 

CODI 


♦ SPR 

SSI 


GDC 

HTN 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


EAS 

GHZ 


TRWS 

WAB 


IDC 

♦ MSC 



STI 



SPE 

UPI 


HTN 

IDC 


1N4115 

A♦MOTA 

201 -136 

SCE 

♦ SIEG 


1N4147 

CEN 

245 

- 15 

1N4158 

CEN 

178 -142 

KSI 

♦ MSC 


♦APD 

CDI 



SSI 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


SCE 

♦ SIEG 


CEN 

GDC 


1N4131 

A♦MOTA 

217 -138 

MSC 

SOD 



SAR 

SCE 


♦ SPR 

SSI 


GHZ 

HTN 


♦APD 

CEN 



STI 



SCN 

SPE 



TRWS 


IDC 

KSI 


GDC 

HTN 


1N4148 

♦ALGG 

246 

-108 

1N4158A 

CEN 

178 -130 

1N4103 

A♦MOTA 

184 -211 

♦ MSC 

SCE 


IDC 

♦ MSC 


♦APD 

♦APX 



HTN 

IDC 


♦APD 

CDI 


♦SIEG 

♦ SPR 


SCE 

♦ SIEG 


ASI 

CDIL 



SAR 

SCE 


CEN 

CODI 


SSI 

TRWS 



SSI 


CEI 

CEN 




SCN 


EAS 

GDC 


1N4116 

A♦MOTA 

203 - 46 

1N4132 

A♦MOTA 

218 -124 

♦ DIX 

♦ FSC 



1N4158B 

CEN 

178 - 97 

GHZ 

HTN 


♦APD 

CDI 


♦APD 

CEN 


GDC 

HITJ 



HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


CEN 

GDC 


GDC 

HTN 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


♦ MSC 

SCE 


GHZ 

HTN 


IDC 

♦ MSC 


IMTM 

INC 




SCN 


♦SIEG 

♦ SPR 


IDC 

KSI 


SCE 

♦ SIEG 


♦ ITTG 

MISI 



1N4159 

CEN 

180 -135 

SSI 

TRWS 


♦ MSC 

SCE 



SSI 


♦ MSC 

♦ MULB 



HTN 

IDC 


1N4104 

A♦MOTA 

187 - 37 

♦ SIEG 

♦ SPR 


1N4133 

CEN 

219 - 73 

NJS 

♦ PHIN 



SAR 

SCE 


♦APD 

CDI 


SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 


RHM 

RHMJ 




SCN 


CEN 

CODI 


1N4117 

A ♦MOTA 

204 - 94 

♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ RTCF 

SCE 



1N4159A 

CEN 

180 -122 

EAS 

GDC 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦ SIEG 


SCN 

SELI 



HTN 

IDC 


GHZ 

HTN 


CEN 

GHZ 



SSI 


♦SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCE 


IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


1N4134 

A♦MOTA 

219 -111 

SLD 

SOD 




SCN 


♦ MSC 

SCE 


KSI 

♦ MSC 


CEN 

GDC 


SPE 

SPR 



1N4159B 

CEN 

180 - 90 

♦SIEG 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


STI 

THEF 



HTN 

IDC 


♦SPR 

SSI 


♦ SPR 

SSI 


♦ MSC 

SCE 


TOSJ 

♦UNI 



MSC 

SAR 



TRWS 



TRWS 


♦ SIEG 

SSI 


UPI 

♦VALG 



SCE 

SCN 


1N4105 

A♦MOTA 

188 -164 

1N4118 

A♦MOTA 

204 -186 

1N4135 

A♦MOTA 

220 - 67 


WAB 



1N4160 

CEN 

182 -123 

♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 


CEN 

GDC 


1N4149 

♦ALGG 

247 

- 51 

HTN 

IDC 


CEN 

CODI 


CEN 

GDC 


HTN 

IDC 


♦APD 

ASI 



SAR 

SCE 


GDC 

GHZ 


GHZ 

HTN 


♦ MSC 

SCE 


CEN 

FSC 




SCN 


HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


♦ SIEG 

SSI 


GDC 

HITJ 



1N4160A 

CEN 

182 -110 

KSI 

♦ MSC 


♦ MSC 

SCE 


1N4136 

CEN 

304 - 62 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


♦SIEG 

♦ SPR 


COO 

DIT 


INC 

♦ ITTG 



SAR 

SCE 


SPE 

♦SPR 


SSI 

TRWS 


EDL 

HSE 


MISI 

MSC 




SCN 


SSI 

TRWS 


1N4119 

A♦MOTA 

206 - 26 

HTN 

IDC 


♦ MULB 

♦ PHIN 



1N4160B 

CEN 

182 - 75 

1N4106 

A♦MOTA 

190 -114 

♦APD 

CDI 


IDI 

PRX 


RHM 

RHMJ 



HTN 

IDC 


♦APD 

CDI 


CEN 

GHZ 


SAR 

SSI 


♦ RTCF 

SCE 



MSC 

SAR 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 



UPI 


SCN 

♦SLCB 



SCE 

SCN 


GDC 

GHZ 


KSI 

♦ MSC 


1N4137 

CEN 

304 -110 

SLD 

SPE 



1N4161 

CEN 

185 -151 

HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


COO 

EDL 


SPR 

SST 



HTN 

IDC 


KSI 

♦ MSC 


♦SPR 

SSI 


ETC 

HSE 


STI 

THEF 



SAR 

SCE 


SCE 

♦SIEG 



TRWS 


HTN 

IDC 


♦ UNI 

♦VALG 




SCN 


♦SPR 

SSI 


1N4120 

A♦MOTA 

206 -118 

IDI 

PRX 



WAB 



1N4161A 

CEN 

185 -139 

TRWS 

WAB 


♦APD 

CDI 


SAR 

SSI 


1N4150 

♦APD 

251 

- 99 

HTN 

IDC 


1N4107 

A♦MOTA 

192 -102 

CEN 

GDC 



UPI 


♦APX 

ASI 



MSC 

SAR 


♦APD 

CDI 


GHZ 

HTN 


1N4138 

ASI 

304 -147 

CEN 

♦ FSC 



SCE 

SCN 


CEN 

CODI 


IDC 

KSI 


CEN 

COO 


GDC 

HITJ 



1N4161B 

CEN 

185 -106 

GDC 

GHZ 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

HSE 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


♦SIEG 

♦SPR 


HTN 

IDC 


♦ ITTG 

MSC 



MSC 

SAR 


KSI 

♦ MSC 


SSI 

TRWS 


IDI 

PRX 


♦ MULB 

♦ PHIN 



SCE 

SCN 


SCE 

♦ SIEG 


1N4121 

A♦MOTA 

208 - 3 

SAR 

SPE 


RHM 

RHMJ 



1N4162 

CEN 

188 - 10 

♦ SPR 

SSI 


♦APD 

♦ CDI 


SSI 

UPI 


♦ RTCF 

SCE 



HTN 

IDC 



TRWS 


CEN 

GDC 



WAB 


SCN 

SLD 



SAR 

SCE 


1N4108 

A♦MOTA 

193 -165 

GHZ 

HTN 


1N4139 

A ♦SOD 

287 -178 

SPE 

SPR 



SCN 

WAB 


♦APD 

CDI 


IDC 

KSI 


ASI 

CEN 


SST 

SSY 



1N4162A 

CEN 

187 -204 

CEN 

CODI 


♦ MSC 

SCE 


CODI 

EDI 


STI 

THEF 



HTN 

IDC 


GHZ 

HTN 


♦ SIEG 

SPE 


EDL 

HTN 


♦ UNI 

UPI 



SAR 

SCE 


IDC 

KSI 


♦SPR 

SSI 


IDC 

SCN 


♦VALG 

WAB 




SCN 


♦ MSC 

SCE 



TRWS 


SPE 

SSI 


1N4151 

♦ ALGG 

246 

-109 

1N4162B 

CEN 

187 -164 

cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

IsflWI'iM 


■ftlaifr 

IsSMIfflSl 

TYPE No. 


EEESGEI 

iiTIT IT 


Pa&Line 

1N4162B 



1N4171A 




1N41807^ 


215 - 38 

1N4189A ~ 



1N4212 

UTX 

3o8 - 7 

(cont.) 

HTN 


(cont.) 

HTN 



HTN 

IDC 


(cont.) 

HTN 


1N4212A 

UTX 

387 -197 

IDC 

MSC 


IDC 

MSC 



SAR 

SCE 


IDC 

SAR 


1N4212B 

UTX 

387 -181 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 




SCN 


SCE 

SCN 


1N4213 

UTX 

388 -123 


SCN 



SCN 



1N4180B 

CEN 

215 - 17 

1N4189B 

CEN 

222 -168 

1N4213A 

UTX 

388 -111 

1N4163 

CEN 

189 -124 

1N4171B 

CEN 

203 

-144 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4213B 

UTX 

388 - 99 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


MSC 

SAR 


1N4214 

UTX 

389 - 32 

MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


1N4214A 

UTX 

389 - 20 

SCE 

SCN 


SCN 

SPE 



1N4181 

CEN 

216 - 54 

SPE 

THEF 


1N4214B 

UTX 

389 - 5 


SPE 


1N4172 

CEN 

205 

-134 

HTN 

IDC 


1N4190 

CEN 

224 - 41 

1N4215 

UTX 

389 -141 

1N4163A 

CEN 

189 -111 

HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


1N4215A 

UTX 

389 -129 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 




SCN 


SAR 

SCE 


1N4215B 

UTX 

389 -116 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 



1N4181A 

CEN 

216 - 43 


SCN 


1N4216 

UTX 

390 - 33 

SCE 

SCN 


1N4172A 

CEN 

205 

-119 

HTN 

IDC 


1N4190A 

CEN 

224 - 28 

1N4216A 

UTX 

390 - 22 

1N4163B 

CEN 

189 - 77 

HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


1N4216B 

UTX 

390 - 9 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


1N4217 

UTX 

390 -140 

SAR 

SCE 



SCN 



1N4181B 

CEN 

216 - 23 

SCE 

SCN 


1N4217A 

UTX 

390 -129 

SCN 

SPE 


1N4172B 

CEN 

205 

- 83 

HTN 

IDC 


1N4190B 

CEN 

224 - 12 

1N4217B 

UTX 

390 -117 

1N4164 

CEN 

191 - 99 

HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


1N4218 

UTX 

391 - 3 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 




SCN 


MSC 

SAR 


1N4218A 

UTX 

390 -198 

MSC 

SAR 


SCN 

SPE 



1N4182 

CEN 

217 - 35 

SCE 

SCN 


1N4218B 

UTX 

390 -195 

SCE 

SCN 


1N4173 

CEN 

207 

- 58 

HTN 

IDC 



THEF 


1N4219 

UTX 

391 - 75 

1N4164A 

CEN 

191 - 84 

HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


1N4191 

CEN 

224 -171 

1N4219A 

UTX 

391 - 64 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 




SCN 


HTN 

IDC 


1N4219B 

UTX 

391 - 51 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



1N4182A 

CEN 

217 - 24 

SAR 

SCE 


1N4220 

UTX 

391 -141 


SCN 



SSY 



HTN 

IDC 



SCN 


1N4220A 

UTX 

391 -135 

1N4164B 

CEN 

191 - 44 

1N4173A 

CEN 

207 

- 43 

SAR 

SCE 


1N4191A 

CEN 

224 -160 

1N4220B 

UTX 

391 -131 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 




SCN 


HTN 

IDC 


1N4221 

UTX 

392 - 6 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



1N4182B 

CEN 

217 - 4 

MSC 

SAR 


1N4221A 

UTX 

391 -199 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


1N4221B 

UTX 

391 -187 


SSY 


1N4173B 

CEN 

207 

- 8 

MSC 

SAR 


1N4191B 

CEN 

224 -145 

1N4222 

UTX 

392 - 51 

1N4165 

CEN 

193 - 43 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4222A 

UTX 

392 - 47 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



1N4183 

CEN 

218 - 18 

MSC 

SAR 


1N4222B 

UTX 

392 - 44 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


1N4223 

UTX 

392 -133 


SCN 



SSY 



SAR 

SCE 



THEF 


1N4223A 

UTX 

392 -121 

1N4165A 

CEN 

193 - 29 

1N4174 

CEN 

208 

-151 


SCN 


1N4192 

CEN 

225 -181 

1N4223B 

UTX 

392 -107 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



1N4183A 

CEN 

218 - 6 

HTN 

IDC 


1N4224 

UTX 

393 - 45 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


1N4224A 

UTX 

393 - 34 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



MSC 

SAR 


SCN 

WAB 


1N4224B 

UTX 

393 - 22 

1N4165B 

CEN 

192 -210 

1N4174A 

CEN 

208 

-137 

SCE 

SCN 


1N4192A 

CEN 

225 -168 

1N4225 

UTX 

393 -139 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



1N4183B 

CEN 

217 -186 

HTN 

IDC 


1N4225A 

UTX 

393 -128 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


1N4225B 

UTX 

393 -115 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


1N4226 

UTX 

394 - 60 


SSY 



SSY 




SCN 


1N4192B 

CEN 

225 -150 

1N4226A 

UTX 

394 - 48 

1N4166 

CEN 

195 - 98 

1N4174B 

CEN 

208 

-101 

1N4184 

CEN 

218 -197 

HTN 

IDC 


1N4226B 

UTX 

394 - 35 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


1N4227 

UTX 

394 -166 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



MSC 

SAR 


SCN 

THEF 


1N4227A 

UTX 

394 -155 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


1N4193 

CEN 

226 -182 

1N4227B 

UTX 

394 -142 


SSY 



SSY 



1N4184A 

CEN 

218 -186 

HTN 

IDC 


1N4228 

UTX 

395 - 74 

1N4166A 

CEN 

195 - 82 

1N4175 

CEN 

210 

- 3 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


1N4228A 

UTX 

395 - 63 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


1N4228B 

UTX 

395 - 51 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 




SCN 



SPE 


1N4229 

UTX 

395 -183 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



1N4184B 

CEN 

218 -166 

1N4193A 

CEN 

226 -170 

1N4229A 

UTX 

395 -172 


SPE 


1N4175A 

CEN 

209 -194 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4229B 

UTX 

395 -158 

1N4166B 

CEN 

195 - 44 

HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


MSC 

SAR 


1N4230 

AMX 

396 - 32 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


IDC 

UTX 


MSC 

SAR 



SCN 



1N4185 

CEN 

219 -176 

1N4193B 

CEN 

226 -154 

1N4230A 

UTX 

396 - 28 

SCE 

SCN 


1N4175B 

CEN 

209 

-167 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4230B 

UTX 

396 - 25 

1N4167 

CEN 

196 -187 

HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


SAR 

SCE 


1N4231 

UTX 

396 -101 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



SCE 

SCN 


SCN 

THEF 


1N4231A 

UTX 

396 - 90 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 




SSY 


1N4194 

UTX 

379 - 67 

1N4231B 

UTX 

396 - 78 

SCE 

SCN 


1N4176 

CEN 

211 

- 40 

1N4185A 

CEN 

219 -165 

1N4194A 

UTX 

379 - 58 

1N4232 

UTX 

396 -188 

1N4167A 

CEN 

196 -172 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4194B 

UTX 

379 - 46 

1N4232A 

UTX 

396 -177 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



MSC 

SAR 


1N4195 

UTX 

379 -198 

1N4232B 

UTX 

396 -165 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 1 



SCE 

SCN 


1N4195A 

UTX 

379 -189 

1N4233 

UTX 

397 - 77 

SCE 

SCN 


1N4176A 

CEN 

211 

- 29 

1N4185B 

CEN 

219 -148 

1N4195B 

UTX 

379 -179 

1N4233A 

UTX 

397 - 66 

1N4167B 

CEN 

196 -139 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4196 

UTX 

380 -107 

1N4233B 

UTX 

397 - 54 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



SAR 

SCE 


1N4196A 

UTX 

380 - 98 

1N4234 

UTX 

397 -142 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 




SCN 


1N4196B 

UTX 

380 - 86 

1N4234A 

UTX 

397 -136 


SCN 


1N4176B 

CEN 

211 

- 4 

1N4186 

CEN 

220 -138 

1N4197 

UTX 

381 - 28 

1N4234B 

UTX 

397 -131 

1N4168 

CEN 

198 -206 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4197A 

UTX 

381 - 18 

1N4235 

UTX 

398 - 20 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



MSC 

SAR 


1N4197B 

UTX 

381 - 6 

1N4235A 

UTX 

398 - 9 

SAR 

SCE 



SCN 



SCE 

SCN 


1N4198 

UTX 

381 -138 

1N4235B 

UTX 

397 -192 

SCN 

SPE 


1N4177 

CEN 

212 

- 49 


SPE 


1N4198A 

UTX 

381 -128 

1N4236 

UTX 

398 - 97 

1N4168A 

CEN 

198 -190 

HTN 

IDC 



1N4186A 

CEN 

220 -126 

1N4198B 

UTX 

381 -113 

1N4236A 

UTX 

398 - 88 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



HTN 

IDC 


1N4199 

UTX 

382 - 26 

1N4236B 

UTX 

398 - 79 

MSC 

SAR 



SCN 



MSC 

SAR 


1N4199A 

UTX 

382 - 16 

1N4237 

UTX 

398 -153 

SCE 

SCN 


1N4177A 

CEN 

212 

- 38 

SCE 

SCN 


1N4199B 

UTX 

382 - 4 

1N4237A 

UTX 

398 -151 

1N4168B 

CEN 

198 -155 

HTN 

IDC 



1N4186B 

CEN 

220 -107 

1N4200 

UTX 

382 -148 

1N4237B 

UTX 

398 -149 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


1N4200A 

UTX 

382 -137 

1N4238 

UTX 

399 - 23 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



MSC 

SAR 


1N4200B 

UTX 

382 -121 

1N4238A 

UTX 

399 - 13 


SCN 


1N4177B 

CEN 

212 

- 16 

SCE 

SCN 


1N4201 

UTX 

383 - 55 

1N4238B 

UTX 

399 - 4 

1N4169 

CEN 

200 -196 

HTN 

IDC 



1N4187 

CEN 

221 -101 

1N4201A 

UTX 

383 - 44 

1N4239 

UTX 

399 -119 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



HTN 

IDC 


1N4201B 

UTX 

383 - 31 

1N4239A 

UTX 

399 -110 

SAR 

SCE 



SCN 



MSC 

SAR 


1N4202 

UTX 

383 -132 

1N4239B 

UTX 

399 -101 

SCN 

SPE 


1N4178 

CEN 

213 

- 65 

SCE 

SCN 


1N4202A 

UTX 

383 -125 

1N4240 

IDC 

378 - 55 

1N4169A 

CEN 

200 -181 

HTN 

IDC 




SPE 


1N4202B 

UTX 

383 -119 

MSC 

SCE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



1N4187A 

CEN 

221 - 89 

1N4203 

UTX 

384 - 33 

1N4241 

IDC 

378 -148 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


1N4203A 

UTX 

384 - 21 

MSC 

SCE 



SCN 


1N4178A 

CEN 

213 

- 54 

MSC 

SAR 


1N4203B 

UTX 

384 - 5 

1N4242 

IDC 

271 - 95 

1N4169B 

CEN 

200 -148 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


1N4204 

UTX 

384 -130 

PDE 

STI 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



1N4187B 

CEN 

221 - 72 

1N4204A 

UTX 

384 -118 

1N4243 

IDC 

271 - 96 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


1N4204B 

UTX 

384 -104 

PDE 

SPE 


SCE 

SCN 


1N4178B 

CEN 

213 

- 33 

MSC 

SAR 


1N4205 

UTX 

384 -192 


STI 


1N4170 

CEN 

202 - 96 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


1N4205A 

UTX 

384 -187 

1N4244 AiFSC 

244 - 46 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 




THEF 


1N4205B 

UTX 

384 -183 

IDC 

SPE 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 



1N4188 

CEN 

222 - 54 

1N4206 

UTX 

385 - 96 


THEF 


SCE 

SCN 


1N4179 

CEN 

214 

- 60 

HTN 

IDC 


1N4206A 

UTX 

385 - 83 

1N4245 

CEN 

254 -103 


SPE 


HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


1N4206B 

UTX 

385 - 68 

EDL 

GDC 


1N4170A 

CEN 

202 - 81 

SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


1N4207 

UTX 

385 -158 

♦GESY 

♦GIC 


HTN 

IDC 



SCN 



1N4188A 

CEN 

222 - 40 

1N4207A 

UTX 

385 -154 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


1N4179A 

CEN 

214 

- 50 

HTN 

IDC 


1N4207B 

UTX 

385 -150 

MSC 

SCN 



SCN 


HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


1N4208 

UTX 

386 - 43 

SLD 

SPE 


1N4170B 

CEN 

202 - 46 

MSC 

SAR 



SCE 

SCN 


1N4208A 

UTX 

386 - 31 

♦SSI 

SST 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 



1N4188B 

CEN 

222 - 23 

1N4208B 

UTX 

386 - 18 

♦ UNI 

UPI 


MSC 

SAR 


1N4179B 

CEN 

214 

- 31 

HTN 

IDC 


1N4209 

UTX 

386 -150 


WAB 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


1N4209A 

UTX 

386 -138 

1N4246 

ASI 

255 - 19 

1N4171 

CEN 

203 -191 

SAR 

SCE 



SCN 

THEF 


1N4209B 

UTX 

386 -123 

CEN 

EDL 


HTN 

IDC 



SCN 



1N4189 

CEN 

223 - 8 

1N4210 

UTX 

387 - 65 

GDC 

♦GESY 


SAR 

SCE 


1N4180 

CEN 

215 

- 50 

HTN 

IDC 


1N4210A 

UTX 

387 - 53 

♦GIC 

HTN 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


1N4210B 

UTX 

387 - 39 

IDC 

MSC 



SSY 


SAR 

SCE 



SCN 

SPE 


1N4211 

UTX 

387 -120 

SCN 

SLD 


1N4171A 

CEN 

203 -177 

SCN 

SPE 



1N4189A 

CEN 

222 -184 

1N4211A 

UTX 

387 -117 

♦ SSI 

SST 


cont.next col. 







cont.next col. 



1N4211B 

UTX 

387 -115 

cont.next Daae 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


liw 


TYPE No. 


TYPE No. 

| i fiTw 

TYPE No. 

MFRS 



1N4246 



1N4266A 

auh 

384 

- 22 

1N4285A 

ADII 

395 

- 64 

1N4306 



1N4335A 

(cont.) 

♦ UNI 


IDC 

UTX 




UTX 



(cont.) 

♦FSC 



UPI 

WAB 


1N4266B 

ADII 

384 

- 6 

1N4285B 

ADII 

395 

- 52 

GTC 

IDC 


1N4335B 

1N4247 

ASI 

255 -143 

IDC 

UTX 




UTX 



IDI 

PDE 



CEN 

EDL 


1N4267 

ADII 

384 

-131 

1N4286 

ADII 

395 

-184 

SCA 

SPE 


1N4336 

GDC 

♦GESY 


IDC 

SCN 



SCN 

UTX 



SSI 

STI 



♦GIC 

HTN 



UTX 



1N4286A 

ADII 

395 

-173 


WAB 


1N4336A 

IDC 

MSC 


1N4267A 

ADII 

384 

-119 


UTX 



1N4307 

ASI 

271 -105 

MSC 

SCN 

SLD 


IDC 

UTX 



1N4286B 

ADII 

395 

-159 

CEI 

CODI 


1N4336B 

SPE 

♦SSI 


1N4267B 

ADII 

384 

-105 


UTX 



♦ FSC 

GTC 



SST 

♦ UNI 


IDC 

UTX 



1N4287 

ADII 

396 

-102 

IDC 

IDI 


1N4337 


WAB 


1N4268 

ADII 

385 

- 97 

SCN 

UTX 



PDE 

SCA 



1N4248 

CEN 

255 -219 

IDC 

SCN 



1N4287A 

ADII 

396 

- 91 

SPE 

SSI 


1N4337A 

EDL 

ETC 



UTX 




UTX 



STI 

WAB 



GDC 

♦GESY 


1N4268A 

ADII 

385 

- 84 

1N4287B 

ADII 

396 

- 79 

1N4308 

CEN 

246 -212 

1N4337B 

♦GIC 

HTN 


IDC 

UTX 




UTX 



IDC 

MDC 


1N4338 

IDC 

MSC 


1N4268B 

ADII 

385 

- 69 

1N4288 

ADII 

396 

-189 

MSC 

SCE 


IDC 

SCN 

SLD 


IDC 

UTX 



SCN 

UTX 




STI 



♦SSI 

SST 


1N4269 

ADII 

386 

- 44 

1N4288A 

ADII 

396 

-178 

1N4309 

IDC 

245 -134 

1N4338A 


♦ UNI 


IDC 

SCN 




UTX 



MDC 

MSC 



1N4249 

CEN 

256 - 73 


UTX 



1N4288B 

ADII 

396 

-166 

1N4310 

IDC 

246 - 64 

1N4338B 

EDL 

GDC 

401 -190 

1N4269A 

ADII 

386 

- 32 


UTX 



MDC 

MSC 


1N4339 

♦GESY 

♦GIC 


IDC 

UTX 



1N4289 

ADII 

397 

- 78 

1N4311 

ASI 

246 -213 


HTN 

IDC 


1N4269B 

ADII 

386 

- 19 

SCN 

UTX 



IDC 

MDC 


1N4339A 

MSC 

SCN 


IDC 

UTX 



1N4289A 

ADII 

397 

- 67 

MSC 

WAB 


1N4339B 

SLD 

SPE 


1N4270 

ADII 

386 

-151 


UTX 



1N4312 

IDC 

247 -101 

1N4340 

♦SSI 

SST 


SCN 

UTX 



1N4289B 

ADII 

397 

- 55 

MDC 

SCE 




TRWS 


1N4270A 

ADII 

386 

-139 


UTX 



SPE 

SSI 


1N4340A 

1N4250 

CEN 

255 -220 


UTX 



1N4290 

ADII 

398 

- 21 

1N4313 

IDC 

247 - 14 

1N4340B 

ETC 

IDC 


1N4270B 

ADII 

386 

-124 

SCN 

UTX 




SSI 


MSC 

SCN 

SLD 



UTX 



1N4290A 

ADII 

398 

- 10 

1N4314 

IDC 

246 -172 

1N4341 

SPE 

♦SSI 


1N4271 

ADII 

387 

- 66 


UTX 




SSI 


IDC 


SST 


IDC 

SCN 



1N4290B 

ADII 

397 

-193 

1N4315 

IDC 

245 - 61 

1N4341A 

1N4251 

CEN 

256 - 74 


UTX 




UTX 




SSI 


1N4341B 

ETC 

IDC 


1N4271A 

ADII 

387 

- 54 

1N4291 

ADII 

398 

- 98 

1N4316 

IDC 

246 - 25 


SCN 

SLD 


IDC 

UTX 



SCN 

UTX 



1N4317 

IDC 

246 -173 

1N4342 

♦SSI 

SST 


1N4271B 

ADII 

387 

- 40 

1N4291A 

ADII 

398 

■ 89 


SSI 


IDC 

1N4252 

CEN 

256 - 95 

IDC 

UTX 




UTX 



1N4318 

IDC 

247 - 91 

1N4342A 

IDC 

SCN 


1N4272 

ADII 

388 

- 8 

1N4291B 

ADII 

398 

- 80 


SSI 



SLD 

♦SSI 


SCN 

SPE 




UTX 



1N4319 

IDC 

246 -178 

1N4342B 


SST 



UTX 



1N4292 

ADII 

399 

- 24 


SSI 


1N4343 

1N4253 

CEN 

256 -118 

1N4272A 

ADII 

387 

-198 

SCN 

UTX 



1N4321 

MSC 

213 -166 

IDC 

IDC 

SCN 



UTX 



1N4292A 

ADII 

399 

- 14 

SSI 

TRWS 


1N4343A 

SLD 

♦SSI 


1N4272B 

ADII 

387 

-182 


UTX 



1N4322 

IDC 

245 -201 





1N4258A 

1N4258B 

1N4259 

S< 

1N4259A 

1N4259B 

1N4260 

S< 

1N4260A 

1N4260B 

1N4261 

S< 

1N4261A 

1N4261B 

1N4262 


1N4263A 

1N4263B 

1N4264 

S( 

1N4264A 

1N4264B 

1N4265 

S( 

1N4265A 

1N4265B 

1N4266 


1N4273A 

1N4273B 

1N4274 

S< 

1N4274A 

1N4274B 

1N4275 

S< 

1N4275A 

1N4275B 

1N4276 

S< 

1N4276A 

1N4276B 

1N4277 

S< 

1N4277A 

1N4277B 

1N4278 


1N4279A 

1N4279B 

1N4280 

S< 

1N4280A 

SI 

1N4280B 

1N4281 

S< 

1N4281A 

1N4281B 

1N4282 

S< 

1N4282A 

1N4282B 

1N4283 


1N4283B 

1N4284A 

1N4284B 


1N4292B 
1N4293 

S< 

1N4293A 

1N4293B 

1N4295 


1N4297 

I DC 

1N4297A 

♦ GSE 
1N4297B 


1N4298A 

♦ GSE 
1N4298B 

1N4299 

1N4299A 

1N4299B 

1N4300 

1N4300A 


1N4301A 

1N4301B 

1N4302 

1N4302A 

1N4302B 
1N4303 
1N4303A 
1N4303B 
1N4304 
1N4304A 
1N4304B 
1N4305 

AS I 
FSC 
I DC 
MSC 
SLD 
SST 
STI 
♦ UNI 

I1N4306 

CEI 

I cont.next col. 


ADI I 399 
UTX 

ADII 399 
UTX 

ADII 399 
UTX 

ADII 399 
UTX 

AMSC 187 
CODI 
IDC 

CODI 187 

IDC 

SPE 

AMSC 187 
IDC 

GSE 187 
IDC 

♦ GSE 380 
WAB 

AMSC 380 
IDC 

♦ GSE 380 
IDC 

♦ GSE 380 
IDC 

AMSC 380 
IDC 

♦ GSE 380 
IDC 

♦ GSE 382 
IDC 

♦ GSE 382 
IDC 

♦ GSE 382 
IDC 

♦ GSE 382 
IDC 

♦ GSE 382 
IDC 

♦ GSE 382 
SPE 

AMSC 380 
IDC 

IDC 380 
AMSC 380 
IDC 

AMSC 380 
IDC 

AMSC 380 
IDC 

IDC 380 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 

♦ APD 246 
CEN 

HITJ 

♦ ITTG 
SCE 
SPE 
SSY 
THEF 
WAB 

AS I 271 
CODI 


1N4323B 
102 11N4324 


1N4324B 
18 1N4325 

1N4325A 

157 

1N4325B 
155 1N4326 

1C 

151 1N4326A 

152 1N4326B 


154 1N4327A 

155 1N4327B 


59 1N4328B 
1N4329 

60 IDC 


62 1N4329B 

MSC 

63 1N4330 

IDC 

157 1N4330A 
1N4330B 

158 1N4331 

159 IDC 
1N4331A 

160 

1N4331B 

161 1N4332 

162 1N4332A 

64 

65 1N4332B 

67 1N4333 

68 IDC 

69 1N4333A 
111 

1N4333B 


1N4334A 
1N4334B 
•104 1N4335 


SSI 

GDC 178 -143 


IDC 178-98 
GDC 180 -136 
IDC 

IDC 180 -123 
MSC 

IDC 180-91 
GDC 182 -124 
IDC 

IDC 182 -111 
MSC 

IDC 182-76 
GDC 185 -152 
MSC 

GDC 185 -140 
IDC 

GDC 185 -107 
MSC 

GDC 188-11 
MSC 

IDC 187 -205 
MSC 

IDC 187 -165 
SPE 

GDC 189 -125 


IDC 189-78 
GDC 191 -100 
MSC 
SPE 

IDC 191 - 85 
MSC 

IDC 191 - 45 
SPE 

GDC 193-44 
MSC 

IDC 193-30 
IDC 192 -211 
GDC 195-99 
MSC 

IDC 195-83 
MSC 

IDC 195-45 
GDC 196 -188 
IDC 

IDC 196 -173 


IDC 196 -173 
MSC 

IDC 196 -140 1N4353A 
MSC 1N4353B 

GDC 198 -207 1N4354 
MSC 

IDC 198 -191 1N4354A 
MSC 

IDC 198 -156 1N4354B 
MSC 

GDC 200 -197 1N4355 
MSC 

GDC 200 -182 1N4355A 
IDC 

GDC 200 -149 1N4355B 
IDC 

GDC 202 - 97 1N4356 


1N4343B 

1N4344 

1N4344A 

1N4344B 

1N4345 

1N4345A 

1N4345B 

1N4346 


1N4346B 

1N4347 


1N4347B 

1N4348 


1N4348A 

1N4348B 

1N4349 

1C 

1N4349A 

1N4349B 


1N4350A 

1N4350B 


1N4351A 

1N4351B 


1N4352B 
1N4353 


D.A.T 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 













1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

IsffKWiTil 




TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N4356A 

iUC 

224 -161 

1N4377 

EDI 

417 -147 

1N4408 

♦APD 

195 -100 

1N4421 

♦APD 

214 - 62 

1N4445 

CEN 

247 - 97 


MSC 



SCN 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC ! 



THEF 


1N4356B 

IDC 

224 -146 

1N4380 

IDC 

257 - 83 

SCN 

SPE 



SCN 


1N4446 

A♦GESY 

247 - 52 


MSC 


SCE 

SSI 



WAB 


1N4421A 

CEN 

214 - 52 

♦ALGG 

♦ APD 


1N4357 

GDC 

226 - 1 

1N4381 

IDC 

241 - 65 

1N4408A 

♦APD 

195 - 84 


SCN 


♦APX 

ASI 


IDC 

MSC 



SSI 


CEN 

IDC 


1N4421B 

SCN 

214 - 33 

CEN 

FSC 


1N4357A 

IDC 

225 -169 

1N4382 

MSC 

246 - 21 


SCN 


1N4422 

♦APD 

215 - 52 

GDC 

HITJ 



MSC 


1N4383 

ASI 

280 -211 

1N4408B 

♦APD 

195 - 46 

CEN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4357B 

IDC 

225 -151 

CEN 

CODI 


CEN 

IDC 



SCN 


INC 

♦ ITTG 



MSC 


ETC 

HTN 



SCN 


1N4422A 

♦APD 

215 - 40 

MISI 

MSC 


1N4358 

GDC 

226 -183 

♦ ITTG 

SAR 


1N4409 

♦ APD 

196 -189 

CEN 

IDC 


♦ MULB 

♦ PHIN 


IDC 

MSC 


SCN 

SLD 


CEN 

IDC 



SCN 


RHM 

RHMJ 


1N4358A 

IDC 

226 -171 

SPE 

SSI 



SCN 


1N4422B 

♦APD 

215 - 19 

♦ RTCF 

SCE 


1N4358B 

IDC 

226 -155 

STR 

THEF 


1N4409A 

CEN 

196 -174 

CEN 

IDC 


♦ SLCB 

SLD 



MSC 


UPI 

WAB 



SCN 



SCN 


SPE 

SST 


1N4360 

CEN 

164 - 19 

1N4384 

ASI 

281 -116 

1N4409B 

SCN 

196 -141 

1N4423 

♦APD 

216 - 56 

STI 

THEF 


CODI 

IDC 


CEN 

CODI 


1N4410 

♦APD 

198 -208 

CEN 

IDC 


♦ UNI 

UPI 


KSI 

MSC 


ETC 

HTN 


CEN 

IDC 



SCN 


♦ VALG 

WAB 


SIEG 

SSI 


IDC 

♦ ITTG 


SCN 

SPE 


1N4423A 

♦APD 

216 - 45 

1N4447 

A♦GESY 

247 - 53 


WAB 


SAR 

SCN 


1N4410A 

♦APD 

198 -192 

CEN 

IDC 


♦ ALGG 

♦APD 


1N4361 

CEN 

277 - 72 

SLD 

SPE 


CEN 

IDC 



SCN 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 


SSI 

THEF 



SCN 


1N4423B 

♦APD 

216 - 25 

FSC 

GDC 


SLD 

SSI 


UPI 

WAB 


1N4410B 

♦APD 

198 -157 

CEN 

IDC 


HITJ 

HTN 


SST 

STI 


1N4385 

ASI 

282 - 5 

CEN 

IDC 


SCN 

SPE 


IDC 

INC 


1N4362 

CEN 

163 - 23 

CEN 

CODI 



SCN 


1N4424 

♦APD 

217 - 37 

♦ ITTG 

MSC 


IDC 

SSI 


ETC 

HTN 


1N4411 

♦APD 

200 -198 

CEN 

IDC 


RHM 

RHMJ 


1N4363 

IDC 

247 - 95 

♦ ITTG 

SAR 


CEN 

IDC 



SCN 


SCE 

SLCB 


MSC 

SSI 


SCN 

SLD 



SCN 


1N4424A 

♦APD 

217 - 26 

SLD 

SPE 


1N4364 

CEI 

278 - 24 

SPE 

SSI 


1N4411A 

♦APD 

200 -183 

CEN 

IDC 


SPR 

SST 


CEN 

ETC 


SST 

STR 


CEN 

IDC 



SCN 


SSY 

STI 


HTN 

IDC 


THEF 

UPI 



SCN 


1N4424B 

♦APD 

217 - 6 

THEF 

♦ UNI 


SCN 

SLCB 



WAB 


1N4411B 

♦APD 

200 -150 

CEN 

IDC 



WAB 


SSI 

SSY 


1N4389 

CEN 

231 - 42 

CEN 

IDC 



SCN 


1N4448 

A♦GESY 

247 - 54 


UPI 


ETC 

IDC 



SCN 


1N4425 

♦APD 

218 - 20 

♦ALGG 

♦APD 


1N4365 

ASI 

278 - 64 


UPI 


1N4412 

♦APD 

202 - 98 

CEN 

IDC 


♦APX 

CEN 


CEI 

CEN 


1N4390 

IDC 

244 -140 

CEN 

IDC 



SCN 


FSC 

GDC 


ETC 

HTN 


SPE 

SSI 



SCN 


1N4425A 

APD 

218 - 8 

HITJ 

HTN 


IDC 

SCN 


1N4391 

IDC 

244 -141 

1N4412A 

♦APD 

202 - 83 

CEN 

IDC 


IDC 

INC 


SLCB 

SSI 



SSI 


CEN 

IDC 



SCN 


♦ ITTG 

MISI 



WAB 


1N4392 

IDC 

244 - 92 


SCN 


1N4425B 

APD 

217 -188 

MSC 

♦MULB 


1N4366 

CEI 

278 -108 

SPE 

SSI 


1N4412B 

♦APD 

202 - 48 

CEN 

IDC 


♦ PHIN 

RHM 


CEN 

ETC 


1N4400 

♦ APD 

178 -144 

CEN 

IDC 



SCN 


RHMJ 

♦RTCF 


HTN 

IDC 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4426 

♦ APD 

218 -199 

SCE 

♦SLCB 


SCN 

SLCB 



SCN 


1N4413 

♦APD 

203 -193 

CEN 

IDC 


SLD 

SPE 


SSI 

UPI 


1N4400A 

♦ APD 

178 -132 

CEN 

IDC 


SCN 

SPE 


SST 

STI 


1N4367 

CEI 

278 -146 

CEN 

IDC 



SCN 


1N4426A 

APD 

218 -188 

THEF 

♦UNI 


CEN 

ETC 



SCN 


1N4413A 

♦APD 

203 -179 

CEN 

IDC 


UPI 

♦VALG 


HTN 

IDC 


1N4400B 

♦APD 

178 - 99 

CEN 

IDC 



SCN 



WAB 


SCN 

SLCB 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4426B 

APD 

218 -168 

1N4449 

A♦GESY 

247 - 55 

SPE 

SSI 



SCN 


1N4413B 

♦APD 

203 -146 

CEN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 



UPI 


1N4401 

♦APD 

180 -137 

CEN 

IDC 



SCN 


ASI 

CEN 


1N4368 

CEI 

278 -181 

CEN 

IDC 



SCN 


1N4427 

CEN 

219 -178 

FSC 

GDC 


CEN 

ETC 


SCN 

SPE 


1N4414 

♦APD 

205 -136 

IDC 

SCN 


HITJ 

HTN 


HTN 

IDC 


1N4401A 

♦APD 

180 -124 

CEN 

IDC 


1N4427A 

CEN 

219 -167 

IDC 

INC 


SCN 

SLCB 


CEN 

IDC 


SCN 

SPE 



SCN 


♦ ITTG 

MISI 


SPE 

SSI 



SCN 


1N4414A 

♦APD 

205 -121 

1N4427B 

SCN 

219 -150 

MSC 

♦MULB 


1N4369 

CEI 

278 -217 

1N4401B 

♦APD 

180 - 92 

CEN 

IDC 


1N4428 

CEN 

220 -140 

♦PHIN 

RHM 


CEN 

ETC 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


RHMJ 

♦ RTCF 


HTN 

IDC 



SCN 


1N4414B 

♦APD 

205 - 85 

1N4428A 

CEN 

220 -128 

SCE 

♦SLCB 


SCN 

SLCB 


1N4402 

♦ APD 

182 -125 

CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


SLD 

SST 



SSI 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4428B 

CEN 

220 -109 

STI 

THEF 


1N4370 

A♦MOTA 

164 - 37 


SCN 


1N4415 

♦APD 

207 - 60 

IDC 

SCN 


♦ UNI 

VALG 


CODI 

GDC 


1N4402A 

♦APD 

182 -112 

CEN 

IDC 


1N4429 

CEN 

221 -103 


WAB 


HTN 

IDC 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


1N4450 

A♦GESY 

245 - 77 

KSI 

MDC 



SCN 


1N4415A 

APD 

207 - 45 

1N4429A 

CEN 

221 - 91 

♦APD 

ASI 


♦ MSC 

SIEG 


1N4402B 

♦APD 

182 - 77 

CEN 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦ FSC 


SLD 

SPE 


CEN 

IDC 


1N4415B 

APD 

207 - 10 

1N4429B 

CEN 

221 - 74 

GDC 

HITJ 


SPR 

SST 



SCN 



SCN 


IDC 

SCN 


HTN 

IDC 



TRWS 


1N4403 

♦ APD 

185 -153 

1N4416 

♦APD 

208 -153 

1N4430 

CEN 

222 - 56 

♦ ITTG 

MSC 


1N4370A 

A♦MOTA 

164 - 28 

CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


RHM 

RHMJ 


CODI 

HTN 



SCN 


SCN 

SPE 


1N4430A 

CEN 

222 - 42 

SCE 

SLD 


IDC 

♦ INC 


1N4403A 

♦ APD 

185 -141 

1N4416A 

♦APD 

208 -139 

IDC 

SCN 


SST 

STI 


KSI 

MDC 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4430B 

CEN 

222 - 25 

THEF 

TIC 


♦ MSC 

♦SIEG 



SCN 


SCN 

SPE 


IDC 

SCN 


♦ UNI 

WAB 


SLD 

SPE 


1N4403B 

♦ APD 

185 -108 

1N4416B 

♦APD 

208 -103 

1N4431 

CEN 

223 - 10 

1N4451 

A♦GESY 

245 -103 

SST 

THEF 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


♦APD 

ASI 


TRWS 

UPI 



SCN 



SCN 


1N4431A 

CEN 

222 -186 

GDC 

HTN 


1N4371 

A♦MOTA 

164 -154 

1N4404 

♦ APD 

188 - 12 

1N4417 

♦APD 

210 - 5 

IDC 

SCN 


IDC 

♦ ITTG 


CODI 

GDC 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4431B 

CEN 

222 -170 

MSC 

SCE 


HTN 

IDC 



SCN 



SCN 


IDC 

SCN 


SLD 

SST 


KSI 

MDC 


1N4404A 

♦ APD 

187 -206 

1N4417A 

♦APD 

209 -196 

1N4432 

CEN 

224 - 43 

STI 

♦ UNI 


♦MSC 

♦SIEG 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 



WAB 


SLD 

SPE 



SCN 



SCN 


1N4432A 

CEN 

224 - 30 

1N4452 

♦APD 

251 -204 

SPR 

SST 


1N4404B 

♦ APD 

187 -166 

1N4417B 

♦APD 

209 -169 

IDC 

SCN 


ASI 

GDC 


TRWS 

WAB 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4432B 

CEN 

224 - 14 

HTN 

IDC 


1N4371A 

A♦MOTA 

164 -143 


SCN 



SCN 


IDC 

SCN 


SCE 

SLD 


CODI 

HTN 


1N4405 

♦ APD 

189 -126 

1N4418 

♦APD 

211 - 42 

1N4433 

CEN 

224 -173 

♦ UNI 

WAB 


IDC 

♦ INC 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


1N4453 

ASI 

231 - 28 

KSI 

MDC 


SCN 

SPE 


SCN 

SPE 


1N4434 

CEN 

226 - 2 

CODI 

GDC 


♦ MSC 

♦SIEG 



WAB 


1N4418A 

♦APD 

211 - 31 

IDC 

SCN 


♦ GESY 

HTN 


SLD 

SPE 


1N4405A 

♦ APD 

189 -113 

CEN 

IDC 


1N4434A 

CEN 

225 -170 

IDC 

♦ ITTG 


SST 

THEF 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


SCE 

SLD 


TRWS 

WAB 



SCN 


1N4418B 

♦APD 

211 - 6 

1N4434B 

CEN 

225 -152 

SST 

SSY 


1N4372 

A ♦MOTA 

165 - 86 

1N4405B 

♦ APD 

189 - 79 

CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


♦ UNI 

WAB 


CODI 

GDC 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4435 

CEN 

226 -184 

1N4454 

A ♦GESY 

246 -112 

HTN 

IDC 



SCN 


1N4419 

♦APD 

212 - 51 

IDC 

SCN 


♦ APD 

ASI 


KSI 

♦ MSC 


1N4406 

♦ APD 

191 -101 

CEN 

IDC 


1N4435A 

CEN 

226 -172 

CEN 

♦ FSC 


♦SIEG 

SLD 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


GDC 

HITJ 


SPE 

SPR 


SCN 

SPE 


1N4419A 

♦APD 

212 - 40 

1N4435B 

CEN 

226 -156 

HTN 

IDC 


SST 

THEF 


1N4406A 

♦APD 

191 - 86 

CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


INC 

♦ ITTG 


TRWS 

WAB 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4436 

UPI 

367 -197 

MISI 

MSC 


1N4372A 

A♦MOTA 

165 - 69 


SCN 


1N4419B 

♦APD 

212 - 18 


♦VARO 


RHM 

RHMJ 


CODI 

HTN 


1N4406B 

♦ APD 

191 - 46 

CEN 

IDC 


1N4437 

♦VARO 

368 - 18 

SLD 

SPE 


IDC 

♦ INC 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4438 

UPI 

368 - 56 

SST 

SSY 


KSI 

♦ MSC 



SCN 


1N4420 

♦APD 

213 - 67 


♦VARO 


STI 

THEF 


♦SIEG 

SLD 


1N4407 

♦ APD 

193 - 45 

CEN 

IDC 


1N4441 

AVARO 

241 -136 

♦ UNI 

WAB 


SPE 

SST 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4444 

A♦GESY 

246 - 55 

1N4455 

ETC 

231 - 30 

THEF 

TRWS 


SCN 

SPE 


1N4420A 

♦APD 

213 • 56 

ASI 

CEN 


IDC 

UPI 



WAB 


1N4407A 

♦APD 

193 - 31 

CEN 

IDC 


GDC 

HTN 


1N4456 

IDC 

251 -133 

1N4374 

SCN 

411 - 55 

CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

MSC 



UPI 


1N4375 

IDC 

246 - 36 


SCN 


1N4420B 

♦APD 

213 - 35 

SCE 

SLD 


1N4457 

IDC 

251 -134 


SPE 


1N4407B 

♦APD 

192 -212 

CEN 

IDC 


SST 

SSY 


1N4458 

ASI 

291 - 78 

1N4376 

A ♦FSC 

244 - 47 

CEN 

IDC 



SCN 


THEF 

♦UNI 


CEI 

CEN 



IDC 



SCN 






WAB 


1 cont.next Daae 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■KISSEI 


TYPE No. 

MFRS 

M 

TYPE No. 

MFRS 

UMlfiT3i 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4458 



1N4494 

— 

224 -186 

1N4531 

fAFD 

246 -113 

TN4554B 

A ♦MSC 

378 -181 

1N4563B 

a ♦MSC 

3)9 - 84 

(cont.) 

EDL 


♦ MSC 

SCE 


♦APX 

CEN 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


ETC 

GTC 


1N4495 

CEN 

226 - 18 

♦ MSC 

MULB 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


HSE 

IDC 



SCE 


PHIN 

RHMJ 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


IDI 

PRX 


1N4496 

CEN 

227 - 12 

RTCF 

STI 



SPE 


1N4564 

AMSC 

380 - 19 

SAR 

SCN 



SCE 


THEF 

♦ UNI 


1N4555 

AMSC 

379 - 95 

CEN 

ETC 


SOD 

SSI 


1N4497 

SSI 

412 - 34 


VALG 


CEN 

ETC 


SAR 

SCN 



WAB 


1N4498 

SSI 

419 -129 

1N4532 

♦APX 

246 - 65 

IDC 

SCN 



SIEG 


1N4459 

ASI 

402 -215 

1N4499 

IDC 

175 -118 

CEN 

HITJ 



SIEG 


1N4564A 

AMSC 

380 - 14 

CEI 

CEN 


1N4500 

CEN 

246 -179 

INC 

♦ MSC 


1N4555A 

AMSC 

379 - 90 

CEN 

ETC 


EDL 

ETC 


IDC 

MSC 


MULB 

PHIN 


CEN 

ETC 


♦ MOTA 

SAR 


GTC 

HSE 


SSY 

STI 


RHMJ 

RTCF 


IDC 

♦ MOTA 



SCN 


IDC 

IDI 



WAB 



VALG 



SCN 


1N4564B 

A ♦MSC 

380 - 7 

PRX 

SAR 


1N4501 

CODI 

179 - 17 

1N4533 

CEN 

245 - 62 

1N4555B 

A ♦MSC 

379 - 83 

CEN 

ETC 


SCN 

SOD 


IDC 

UPI 


IDC 

♦ MSC 


CEN 

ETC 


♦ MOTA 

SCN 


SSI 

WAB 


1N4502 

CEI 

231 - 53 

RHMJ 

♦ UNI 


IDC 

♦ MOTA 



♦SIEG 


1N4460 

CEN 

175 -157 

CEN 

IDC 


1N4534 

♦APD 

245 -135 

SCN 

♦SIEG 


1N4565 

A ♦MSC 

176 -110 

MSC 

SCE 


MDC 

SSY 


CEN 

IDC 


1N4556 

AMSC 

380 - 18 

♦APD 

CDI 


1N4461 

CEN 

178 -159 

UPI 

WAB 


♦ MSC 

RHMJ 


CEN 

ETC 


CODI 

GSE 


IDC 

MSC 


1N4503 

TRWS 

209 - 12 

SSY 

♦ UNI 


IDC 

SCN 


IDC 

♦MOTA 


SCE 

♦ UNI 


1N4504 

TRWS 

227 - 49 

1N4535 

AMSC 

228 - 58 

SIEG 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


1N4462 

CEN 

180 -151 

1N4505 

♦ CODI 

424 -158 

CODI 

IDC 


1N4556A 

AMSC 

380 - 13 

SPE 

THEF 


IDC 

♦ MSC 


SPE 

SSI 



SIEG 


CEN 

ETC 


UTX 

WAB 


SCE 

♦UNI 


1N4506 

CEN 

295 - 29 

1N4536 

CEN 

244 -174 

IDC 

♦ MOTA 


1N4565A 

A ♦MSC 

176 -111 

1N4463 

CEN 

182 -140 

EDL 

ETC 


HITJ 

IDC 



SCN 


♦APD 

CDI 


IDC 

♦ MSC 


HSE 

IDC 


INC 

♦ MSC 


1N4556B 

A ♦MSC 

380 - 6 

CODI 

GSE 


SCE 

♦UNI 


SAR 

SCN 



RHMJ 


CEN 

ETC 


IDC 

♦ MOTA 


1N4464 

CEN 

185 -172 

SSI 

SST 


1N4537 

EDL 

414 - 1 

IDC 

♦ MOTA 


SCE 

♦ SIEG 


IDC 

♦ MSC 


UPI 

WAB 


SCN 

SOD 


SCN 

♦SIEG 


THEF 

UTX 


SCE 

♦ UNI 


1N4507 

CEN 

295 - 82 


SSI 


1N4557 

AMSC 

377 -124 


WAB 


1N4465 

CEN 

188 - 33 

EDL 

ETC 


1N4538 

EDL 

417 - 14 

CEN 

ETC 


1N4565B 

CODI 

176 - 43 

♦MSC 

SCE 


HSE 

IDC 


SCN 

SOD 


IDC 

SCN 


IDC 

MSC 


SPE 

♦ UNI 


SAR 

SCN 



SSI 



SIEG 



UTX 


1N4466 

CEN 

189 -147 

SPE 

SSI 


1N4539 

EDL 

419 -160 

1N4557A 

AMSC 

377 -121 

1N4566 

A ♦MSC 

176 -112 

IDC 

♦ MSC 


SST 

UPI 



SCN 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦UNI 



WAB 


1N4540 

EDL 

421 - 20 

IDC 

♦ MOTA 


CODI 

GSE 


1N4467 

CEN 

191 -122 

1N4508 

CEN 

295 -129 

SCN 

SOD 


SAR 

SCN 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

ETC 



SSI 


1N4557B 

A ♦MSC 

377 -118 

SCE 

♦SIEG 



♦UNI 


HSE 

IDC 


1N4541 

ATRWS 

236 -134 

CEN 

ETC 


THEF 

UTX 


1N4468 

CEN 

193 - 64 

SAR 

SCN 


1N4542 

ATRWS 

236 -135 

IDC 

♦ MOTA 



WAB 


♦ MSC 

SCE 


SPE 

SSI 


1N4543 

TRWS 

236 -136 

SCN 

♦SIEG 


1N4566A 

A ♦MSC 

176 -113 


♦ UNI 


SST 

UPI 


1N4544 

ATRWS 

236 -137 

1N4558 

AMSC 

377 -162 

♦APD 

CDI 


1N4469 

CEN 

195 -119 


WAB 


1N4545 

ATRWS 

236 -138 

CEN 

ETC 


CODI 

GSE 


♦ MSC 

SCE 


1N4509 

CEN 

295 -165 

1N4546 

EDI 

431 -150 

IDC 

SAR 


IDC 

♦ MOTA 



♦ UNI 


EDL 

ETC 


1N4547 

IDC 

248 - 88 

SCN 

SIEG 


SCE 

♦SIEG 


1N4470 

CEN 

197 - 2 

HSE 

IDC 


1N4548 

IDC 

244 -175 

1N4558A 

AMSC 

377 -159 

THEF 

UTX 


♦ MSC 

SCE 


SCN 

SPE 


1N4549 

AMSC 

377 -123 

CEN 

ETC 



WAB 



♦ UNI 


SSI 

SST 


CEN 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


1N4566B 

CODI 

176 - 44 

1N4471 

CEN 

199 - 18 

UPI 

WAB 


SCN 

SIEG 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


♦MSC 

SCE 


1N4510 

CEN 

403 - 67 

SPE 

SSI 


1N4558B 

A ♦MSC 

377 -156 


UTX 



♦ UNI 


EDL 

ETC 


1N4549A 

AMSC 

377 -120 

CEN 

ETC 


1N4567 

A ♦MSC 

176 -114 

1N4472 

CEN 

201 - 11 

HSE 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


♦APD 

CDI 


♦MSC 

SCE 


♦ NAT 

SCN 


♦ MOTA 

SCN 


SAR 

SCN 


CODI 

GSE 



♦ UNI 


SSI 

SST 



SSI 



♦SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


1N4473 

CEN 

202 -118 

UPI 

WAB 


1N4549B 

A ♦MSC 

377 -117 

1N4559 

AMSC 

378 - 45 

SCE 

♦SIEG 


♦ MSC 

SCE 


1N4511 

CEN 

406 -178 

CEN 

IDC 


CEN 

ETC 


THEF 

UTX 



♦ UNI 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

SCN 


IDC 

SAR 


1N4567A 

A ♦MSC 

176 -115 

1N4474 

CEN 

204 - 4 

HSE 

IDC 


♦SIEG 

SSI 


SCN 

SIEG 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

SCE 


♦ NAT 

SCN 



WAB 



SPE 


CODI 

GSE 



♦UNI 


SPE 

SSI 


1N4550 

AMSC 

377 -161 

1N4559A 

AMSC 

378 - 42 

IDC 

♦ MOTA 


1N4475 

CEN 

205 -158 

SST 

UPI 


CEN 

IDC 


CEN 

ETC 


SCE 

♦SIEG 


♦ MSC 

SCE 



WAB 


SCN 

SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


THEF 

UTX 



♦ UNI 


1N4512 

SSI 

231 - 93 

1N4550A 

AMSC 

377 -158 

SAR 

SCN 



WAB 


1N4476 

CEN 

207 - 82 

1N4513 

EDI 

415 - 2 

CEN 

IDC 


1N4559B 

A ♦MSC 

378 - 39 

1N4567B 

CODI 

176 - 45 

♦ MSC 

SCE 



STI 


♦ MOTA 

SCN 


CEN 

ETC 


IDC 

MSC 



♦ UNI 


1N4514 

CEN 

282 -142 

1N4550B 

A ♦MSC 

377 -155 

IDC 

♦ MOTA 



UTX 


1N4477 

CEN 

208 -175 

EDI 

ETC 


CEN 

IDC 


SAR 

SCN 


1N4568 

A ♦MSC 

176 -116 

♦MSC 

SCE 


HSE 

IDC 


♦ MOTA 

SCN 



♦SIEG 


♦APD 

CDI 



♦ UNI 



STI 


♦ SIEG 

WAB 


1N4560 

AMSC 

378 - 88 

CODI 

DIT 


1N4478 

CEN 

210 - 24 

1N4517 

ASOD 

254 -104 

1N4551 

AMSC 

378 - 44 

CEN 

ETC 


GSE 

IDC 


♦MSC 

SCE 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


IDC 

SAR 


♦ MOTA 

SCE 



♦ UNI 


HSE 

SPE 


IDC 

SCN 


SCN 

SIEG 


♦SIEG 

THEF 


1N4479 

CEN 

211 - 61 

♦SSI 

STI 



SIEG 


1N4560A 

AMSC 

378 - 85 


UTX 


♦MSC 

SCE 



UPI 


1N4551A 

AMSC 

378 - 41 

CEN 

ETC 


1N4568A 

A ♦MSC 

176 -117 


♦ UNI 


1N4523 

IDC 

244 -117 

CEN 

ETC 


IDC 

♦ MOTA 


♦APD 

CDI 


1N4480 

CEN 

212 - 72 

MISI 

SSI 


IDC 

♦ MOTA 


SAR 

SCN 


CODI 

DIT 


♦ MSC 

SCE 



STI 



SCN 


1N4560B 

A ♦MSC 

378 - 82 

GSE 

IDC 



♦ UNI 


1N4524 

IDC 

244 - 56 

1N4551B 

A ♦MSC 

378 - 38 

CEN 

ETC 


♦ MOTA 

SCE 


1N4481 

CEN 

213 - 89 

SCE 

SSI 


CEN 

ETC 


IDC 

♦ MOTA 


♦SIEG 

THEF 


♦MSC 

SCE 


STI 

UPI 


IDC 

♦ MOTA 


SAR 

SCN 


UTX 

WAB 



♦UNI 



WAB 


SCN 

♦ SIEG 



♦SIEG 


1N4568B 

CODI 

176 - 46 

1N4482 

CEN 

214 - 83 

1N4525 

CEN 

301 - 4 

1N4552 

AMSC 

378 - 87 

1N4561 

AMSC 

378 -135 

IDC 

MSC 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

ETC 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 



♦UNI 


HSE 

IDC 


IDC 

SCN 


SAR 

SCN 


1N4569 

A ♦MSC 

176 -118 

1N4483 

CEN 

215 - 72 

SAR 

SSI 



SIEG 



SIEG 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

SCE 


SST 

UPI 


1N4552A 

AMSC 

378 - 84 

1N4561A 

AMSC 

378 -132 

CODI 

GSE 



♦UNI 



WAB 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


IDC 

♦MOTA 


1N4484 

CEN 

216 - 76 

1N4526 

CEN 

301 - 19 

IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


SCE 

SIEG 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

ETC 



SCN 



SCN 


THEF 

UTX 



♦ UNI 


HSE 

IDC 


1N4552B 

A ♦MSC 

378 - 81 

1N4561B 

A ♦MSC 

378 -129 

1N4569A 

A ♦MSC 

176 -119 

1N4485 

CEN 

217 - 57 

SAR 

SSI 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

SCE 


SST 

UPI 


IDC 

♦ MOTA 


MOTA 

SAR 


CODI 

GSE 



♦UNI 



WAB 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

♦MOTA 


1N4486 

CEN 

218 - 40 

1N4527 

CEN 

301 - 31 

1N4553 

AMSC 

378 -134 

1N4562 

AMSC 

378 -189 

SCE 

♦SIEG 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

HSE 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


THEF 

UTX 



♦ UNI 


IDC 

SAR 


IDC 

SCN 


SAR 

SCN 



WAB 


1N4487 

CEN 

219 - 17 

SSI 

SST 


SIEG 

SPE 



SIEG 


1N4569B 

CODI 

176 - 47 

♦ MSC 

SCE 



WAB 


1N4553A 

AMSC 

378 -131 

1N4562A 

AMSC 

378 -186 

IDC 

MSC 



♦ UNI 


1N4528 

CEN 

301 - 37 

CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 


1N4488 

CEN 

219 -195 

EDL 

HSE 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


1N4570 

A ♦MSC 

176 -120 

♦ MSC 

SCE 


IDC 

SPE 



SCN 



SCN 


♦APD 

CDI 



♦ UNI 


SSI 

SST 


1N4553B 

A ♦MSC 

378 -128 

1N4562B 

A ♦MSC 

378 -182 

CODI 

GSE 


1N4489 

CEN 

220 -159 


WAB 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MSC 

SCE 


1N4529 

CEN 

403 -170 

IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


SCE 

♦ SIEG 



♦ UNI 


EDL 

HSE 


SCN 

♦ SIEG 


SCN 

♦SIEG 


THEF 

UTX 


1N4490 

CEN 

221 -119 

IDC 

♦ NAT 


1N4554 

AMSC 

378 -188 

1N4563 

AMSC 

379 - 96 

1N4570A 

A ♦MSC 

176 -121 


SCE 


SPE 

SSI 


♦ CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


1N4491 

CEN 

222 - 73 

SST 

WAB 


IDC 

SCN 


SAR 

SCN 


CODI 

GSE 



SCE 


1N4530 

CEN 

407 - 19 

SIEG 

SPE 


SIEG 

SPE 


IDC 

♦ MOTA 


1N4492 

CEN 

223 - 26 

EDL 

HSE 


1N4554A 

AMSC 

378 -185 

1N4563A 

AMSC 

379 - 91 

SCE 

♦SIEG 



SCE 


IDC 

♦ NAT 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


THEF 

UTX 


1N4493 

CEN 

224 - 60 

SPE 

SSI 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SAR 



WAB 



SCE 


SST 

TIC 



SCN 



SCN 


1N4570B 

CODI 

176 - 48 





WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 


IsMdWiT;! 


Ural 


TYPE NO. 

MFRS 

S?HE£I 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


1N4570B " 



1N4577A 



1TM4584 



1N4612B ' 

CODI 

177 - 91 

1N4627 



(cont.) 

IDC 


(cont.) 

♦ MOTA 


(cont.) 

CODI 


IDC 

MSC 


(cont.) 

♦ MOTA 


MSC 

UTX 


SCE 

♦SIEG 


♦ DIT 

♦GSE 



UTX 


♦ MSC 

♦SIEG 


1N4571 

A ♦MSC 

176 -122 

THEF 

UTX 


IDC 

♦ MOTA 


1N4612C 

CODI 

177 - 92 

SPE 

♦SPR 


♦APD 

CDI 



WAB 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


1N4628 

ATRWS 

178 - 64 

CODI 

GSE 


1N4577B 

CODI 

176 - 55 

THEF 

UTX 



UTX 


CODI 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


IDC 

MSC 


1N4584A 

A ♦MSC 

176 -149 

1N4613 

CODI 

177 - 93 

KSI 

MSC 


SCE 

♦SIEG 



UTX 


♦APD 

CDI 


IDC 

SPE 



SIEG 


THEF 

UTX 


1N4578 

A ♦MSC 

176 -136 

CODI 

♦DIT 



UTX 


1N4629 

ATRWS 

180 - 60 

1N4571A 

A ♦MSC 

176 -123 

♦APD 

CDI 


♦GSE 

IDC 


1N4613A 

CODI 

177 - 94 

CODI 

IDC 


♦APD 

CDI 


CODI 

DIT 


♦ MOTA 

SCE 


IDC 

MSC 


KSI 

MSC 


CODI 

GSE 


♦ GSE 

IDC 


♦SIEG 

THEF 



UTX 



SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SCE 


UTX 

WAB 


1N4613B 

CODI 

177 - 95 

1N4630 

ATRWS 

182 - 42 

SCE 

♦SIEG 


♦ SIEG 

SPE 


1N4584B 

CODI 

176 - 62 

IDC 

MSC 


CODI 

IDC 


THEF 

UTX 


THEF 

UTX 


IDC 

MSC 



UTX 


KSI 

MSC 



WAB 


1N4578A 

A ♦MSC 

176 -137 


UTX 


1N4613C 

CODI 

177 - 96 


SIEG 


1N4571B 

CODI 

176 - 49 

♦APD 

CDI 


1N4585 

ETC 

282 - 54 

IDC 

MSC 


1N4631 

ATRWS 

185 - 78 

IDC 

MSC 


CODI 

DIT 


IDC 

SAR 


SPE 

UTX 


CODI 

IDC 



UTX 


♦GSE 

IDC 


SCN 

SLD 


1N4614 

ATRWS 

163 -100 

KSI 

MSC 


1N4572 

A ♦MSC 

176 -124 

♦ MOTA 

SCE 


SST 

SSY 


♦CDI 

CODI 



SIEG 


♦APD 

CDI 


♦ SIEG 

THEF 


STR 

THEF 


EAS 

GHZ 


1N4632 

ATRWS 

187 -126 

CODI 

GSE 


UTX 

WAB 


1N4586 

ETC 

401 -179 

IDC 

KSI 


CODI 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


1N4578B 

CODI 

176 - 56 

IDC 

SAR 


♦ MOTA 

♦ MSC 


KSI 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


SCN 

SLD 


♦SIEG 

SPE 



SIEG 


THEF 

UTX 



UTX 


SPE 

SST 


♦ SPR 

SSI 


1N4632A 

GSE 

330 - 89 

1N4572A 

A ♦MSC 

176 -125 

1N4579 

A ♦MSC 

176 -138 

STR 

THEF 


1N4615 

ATRWS 

163 -128 

1N4633 

ATRWS 

189 - 60 

♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 


1N4587 

APRX 

307 - 58 

♦CDI 

CODI 


CODI 

IDC 


CODI 

GSE 


CODI 

DIT 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 


KSI 

MSC 


IDC 

♦ MOTA 


♦ GSE 

IDC 


COO 

♦ DIT 


IDC 

KSI 



SIEG 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

SCE 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4633A 

GSE 

330 - 90 

SPE 

THEF 


♦ SIEG 

THEF 


HSE 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


1N4634 

CODI 

191 - 19 

UTX 

WAB 



UTX 


SAR 

SSI 


♦SPR 

SSI 


IDC 

KSI 


1N4572B 

CODI 

176 - 50 

1N4579A 

A ♦MSC 

176 -139 

SST 

WAB 


1N4616 

ATRWS 

163 -172 

MSC 

SIEG 


IDC 

MSC 


♦APD 

CDI 


1N4588 

APRX 

307 - 87 

♦CDI 

CODI 



TRWS 



UTX 


CODI 

♦ DIT 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 


1N4634A 

GSE 

330 - 91 

1N4573 

A ♦MSC 

176 -126 

♦ GSE 

IDC 


COO 

♦ DIT 


IDC 

KSI 


1N4635 

ATRWS 

192 -194 

♦APD 

CDI 


♦ MOTA 

SCE 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


CODI 

IDC 


CODI 

DIT 


♦ SIEG 

THEF 


HSE 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


KSI 

MSC 


GSE 

IDC 


UTX 

WAB 


SAR 

SPE 


♦SPR 

SSI 



SIEG 


♦MOTA 

SCE 


1N4579B 

CODI 

176 - 57 

SSI 

WAB 


1N4617 

ATRWS 

164 - 20 

1N4635A 

GSE 

330 - 92 

♦SIEG 

THEF 


IDC 

MSC 


1N4589 

APRX 

307 -124 

♦CDI 

CODI 


1N4636 

ATRWS 

195 - 23 

UTX 

WAB 



UTX 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 


CODI 

IDC 


1N4573A 

A ♦MSC 

176 -127 

1N4580 

A ♦MSC 

176 -140 

COO 

♦ DIT 


IDC 

KSI 


KSI 

MSC 


♦APD 

CDI 


♦APD 

CDI 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

♦ MSC 



SIEG 


CODI 

DIT 


CODI 

♦ DIT 


HSE 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


1N4636A 

GSE 

330 - 93 

GSE 

IDC 


♦ GSE 

IDC 


SAR 

SPE 


♦SPR 

SSI 


1N4637 

ATRWS 

196 -124 

♦ MOTA 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 


SSI 

WAB 


1N4618 

ATRWS 

164 -133 

CODI 

IDC 


♦SIEG 

THEF 


♦SIEG 

THEF 


1N4590 

APRX 

307 -153 

♦CDI 

CODI 


KSI 

MSC 


UTX 

WAB 


UTX 

WAB 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 



SIEG 


1N4573B 

CODI 

176 - 51 

1N4580A 

A ♦MSC 

176 -141 

COO 

EDL 


IDC 

KSI 


1N4637A 

GSE 

330 - 94 

IDC 

MSC 


♦APD 

CDI 


ETC 

HSE 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4638 

ATRWS 

198 -133 


UTX 


CODI 

♦DIT 


♦ IDC 

SAR 


♦SIEG 

SPE 


CODI 

IDC 


1N4574 

A ♦MSC 

176 -128 

♦ GSE 

IDC 


SSI 

WAB 



♦SPR 


KSI 

MSC 


♦APD 

CDI 


♦ MOTA 

SCE 


1N4591 

APRX 

307 -184 

1N4619 

ATRWS 

165 - 58 


SIEG 


CODI 

GSE 


♦SIEG 

THEF 


ASI 

CEN 


♦CDI 

CODI 


1N4639 

ATRWS 

200 -130 

IDC 

♦MOTA 


UTX 

WAB 


COO 

EDL 


EAS 

GHZ 


CODI 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


1N4580B 

CODI 

176 - 58 

ETC 

HSE 


IDC 

KSI 


KSI 

MSC 


THEF 

UTX 


IDC 

MSC 


IDC 

SAR 


♦ MOTA 

♦ MSC 



SIEG 


1N4574A 

A ♦MSC 

176 -129 


UTX 


SPE 

SSI 


♦SIEG 

. SPE 


1N4640 

ATRWS 

202 - 26 

♦APD 

CDI 


1N4581 

A ♦MSC 

176 -142 


WAB 



♦SPR 


IDC 

KSI 


CODI 

GSE 


♦APD 

CDI 


1N4592 

APRX 

307 -200 

1N4620 

ATRWS 

165 -189 

MSC 

SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ DIT 


ASI 

CEN 


♦CDI 

CODI 


1N4641 

ATRWS 

203 -130 

SCE 

♦SIEG 


♦ GSE 

IDC 


COO 

EDL 


EAS 

GHZ 


IDC 

KSI 


THEF 

UTX 


♦ MOTA 

SCE , 


♦ IDC 

SAR 


IDC 

KSI 


MSC 

SIEG 



WAB 


♦ SIEG 

THEF 


SSI 

WAB 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N4642 

ATRWS 

205 - 64 

1N4574B 

CODI 

176 - 52 

UTX 

WAB 


1N4594 

APRX 

404 - 89 

♦SIEG 

SPE 


IDC 

KSI 


IDC 

MSC 


1N4581A 

A ♦MSC 

176 -143 

ASI 

CEN 



♦SPR 


MSC 

SIEG 



UTX 


♦ APD 

CDI 


COO 

EDL 


1N4621 

ATRWS 

166 -160 


SPE 


1N4575 

A ♦MSC 

176 -130 

CODI 

♦ DIT 


IDC 

SAR 


♦CDI 

CODI 


1N4643 

ATRWS 

206 -201 

♦APD 

CDI 


♦ GSE 

IDC 


SSI 

WAB 


EAS 

GHZ 


IDC 

KSI 


CODI 

♦ GSE 


♦ MOTA 

SCE 


1N4595 

APRX 

407 -182 

IDC 

KSI 


MSC 

SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


♦ SIEG 

THEF 


ASI 

CEN 


♦MOTA 

♦ MSC 


1N4644 

ATRWS 

208 - 88 

SCE 

♦ SIEG 


UTX 

WAB 


COO 

EDL 


♦SIEG 

SPE 


IDC 

KSI 


SPE 

THEF 


1N4581B 

CODI 

176 - 59 

♦ IDC 

SAR 



♦SPR 


MSC 

SIEG 



UTX 


IDC 

MSC 


SSI 

WAB 


1N4622 

ATRWS 

167 -125 

1N4645 

IDC 

209 -157 

1N4575A 

A ♦MSC 

176 -131 


UTX 


1N4596 

APRX 

410 - 29 

♦CDI 

CODI 


MSC 

SIEG 


♦APD 

CDI 


1N4582 

A ♦MSC 

176 -144 

CEN 

EDL 


EAS 

GHZ 



TRWS 


CODI 

♦GSE 


♦APD 

CDI 


IDC 

SAR 


IDC 

KSI 


1N4646 

ATRWS 

210 -194 

IDC 

♦ MOTA 


CODI 

♦DIT 


SSI 

WAB 


♦MOTA 

♦ MSC 


IDC 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


♦ GSE 

IDC 


1N4597 

ATRWS 

423 - 73 

♦SIEG 

SPE 


SIEG 

WAB 


THEF 

UTX 


♦ MOTA 

SCE 


CEN 

IDC 



♦SPR 


1N4647 

ATRWS 

212 - 7 


WAB 


♦SIEG 

SPE 


SCN 

SPE 


1N4623 

ATRWS 

168 -131 

IDC 

MSC 


1N4575B 

CODI 

176 - 53 

THEF 

UTX 


1N4606 

♦APD 

246 -194 

♦CDI 

CODI 



SIEG 


IDC 

MSC 



WAB 


CEN 

GDC 


EAS 

GHZ 


1N4648 

ATRWS 

213 - 21 


UTX 


1N4582A 

A ♦MSC 

176 -145 

IDC 

♦ MSC 


IDC 

KSI 


IDC 

MSC 


1N4576 

A ♦MSC 

176 -132 

♦ APD 

CDI 


RHM 

RHMJ 


♦ MOTA 

♦ MSC 



SIEG 


♦APD 

CDI 


CODI 

♦ DIT 


SPE 

STI 


♦ SIEG 

SPE 


1N4649 

ATRWS 

166 - 71 

CODI 

♦GSE 


♦GSE 

IDC 


1N4607 

♦APD 

246 -196 


♦SPR 


CEN 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SCE 


GDC 

IDC 


1N4624 

ATRWS 

169 -162 


SPE 


SCE 

♦SIEG 


♦SIEG 

THEF 


♦ MSC 

SPE 


♦CDI 

CODI 


1N4650 

ATRWS 

167 - 36 

THEF 

UTX 


UTX 

WAB 


SSY 

♦ UNI 


EAS 

GHZ 


CEN 

IDC 



WAB 


1N4582B 

CODI 

176 - 60 


UPI 


IDC 

KSI 


1N4651 

ATRWS 

168 - 16 

1N4576A 

A ♦MSC 

176 -133 

IDC 

MSC 


1N4608 

♦APD 

246 -197 

♦MOTA 

♦ MSC 


CEN 

IDC 


♦APD 

CDI 



UTX 


GDC 

IDC 


♦ SIEG 

SPE 



UPI 


CODI 

GSE 


1N4583 

A ♦MSC 

176 -146 

♦ MSC 

♦UNI 



♦ SPR 


1N4652 

ATRWS 

169 - 38 

IDC 

♦ MOTA 


♦APD 

CDI 



WAB 


1N4625 

ATRWS 

171 - 39 

CEN 

IDC 


SCE 

♦ SIEG 


CODI 

♦ DIT 


1N4610 

IDC 

246 -180 

CDI 

CODI 


1N4653 

ATRWS 

170 - 91 

SPE 

THEF 


♦ GSE 

IDC 


MSC 

SPR 


EAS 

GHZ 


CEN 

IDC 


UTX 

WAB 


♦ MOTA 

SCE 



STR 


IDC 

KSI 



SPE 


1N4576B 

CODI 

176 - 54 

♦ SIEG 

THEF 


1N4611 

CODI 

177 - 85 

♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4654 

ATRWS 

171 -172 

IDC 

MSC 



UTX 


IDC 

SPE 


♦ SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 



UTX 


1N4583A 

A ♦MSC 

176 -147 

1N4611A 

CODI 

177 - 86 


♦ SPR 


1N4655 

ATRWS 

173 - 56 

1N4577 

A ♦MSC 

176 -134 

♦ APD 

CDI 


IDC 

MSC 


1N4626 

ATRWS 

172 -113 

CEN 

IDC 


♦APD 

CDI 


CODI 

♦ DIT 


1N4611B 

CODI 

177 • 87 

CDI 

CODI 


1N4656 

ATRWS 

175 -119 

CODI 

DIT 


♦ GSE 

IDC 


DIT 

IDC 


EAS 

GHZ 


CEN 

IDC 


♦GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SCE 


MSC 

SPE 


IDC 

KSI 



MSC 


♦ MOTA 

SCE 


♦ SIEG 

THEF 


1N4611C 

CODI 

177 - 88 

♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4657 

ATRWS 

178 -100 

♦SIEG 

THEF 


UTX 

WAB 


IDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 



UTX 


1N4583B 

CODI 

176 - 61 

1N4612 

CODI 

177 - 89 


♦SPR 



MSC 


1N4577A 

A ♦MSC 

176 -135 

IDC 

MSC 


IDC 

UTX 


1N4627 

ATRWS 

174 -112 

1N4658 

ATRWS 

180 - 93 

♦APD 

CDI 



UTX 


1N4612A 

CODI 

177 - 90 

CDI 

CODI 


CEN 

IDC 


CODI 

DIT 


1N4584 

A ♦MSC 

176 -148 

IDC 

MSC 


EAS 

GHZ 



MSC 


♦ GSE 

IDC 


♦ APD 

CDI 



UTX 


IDC 

KSI 


1N4659 

CEN 

182 - 78 

cont.next col. 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

ra.EOT.ai 



ra.KOT.TJI 

TYPE No. 


mwm\ 

1N4659 



1N4689 

ATRWS 

171 - 40 

1N4711 



1N4729 




1N4734A 

BCMsUil 

173 - 57 

(cont.) 

IDC 


♦APD 

CODI 


(cont.) 

♦ MOTA 


(cont.) 

NJS 



♦ALGG 

♦APD 


MSC 

TRWS 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


SCN 

SIEG 



CEN 

CRI 


1N4660 

ATRWS 

185 -109 

KSI 

♦ MOTA 


1N4712 

♦APD 

206 - 27 

SPE 

SST 



FGRS 

HITJ 


CEN 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


THEF 

UPI 



HTN 

IDC 



MSC 


1N4690 

ATRWS 

172 -114 

IDC 

KSI 



WAB 



INC 

ITTG 


1N4661 

ATRWS 

187 -167 

♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4729A 

A♦MOTA 

167 

- 37 

♦ MSC 

NJS 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 



♦ SIEG 


♦ ALGG 

♦ APD 



SAR 

SCN 



MSC 


KSI 

♦ MOTA 


1N4713 

♦APD 

206 -119 

CEN 

CRI 



♦SIEG 

SPE 


1N4662 

ATRWS 

189 - 80 

♦ MSC 

♦ SIEG 


CRI 

GHZ 


HITJ 

HTN 



SST 

THEF 


CEN 

IDC 


1N4691 

ATRWS 

174 -113 

IDC 

KSI 


IDC 

ITTG 



♦ UNI 

UPI 



MSC 


♦ APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ MSC 

NJS 




WAB 


1N4663 

ATRWS 

191 - 47 

GHZ 

IDC 



♦ SIEG 


SCN 

♦SIEG 



1N4735 

A♦MOTA 

175 -140 

CEN 

IDC 


KSI 

♦ MOTA 


1N4714 

♦APD 

208 - 4 

SPE 

SST 



♦APD 

♦CDIL 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


THEF 

♦ UNI 



CEN 

CRI 


1N4664 

ATRWS 

192 -213 

1N4692 

ATRWS 

177 -153 

IDC 

KSI 


UPI 

WAB 



♦ DIT 

FGRS 


CEN 

IDC 


♦ APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4730 

A♦MOTA 

168 

- 32 

FSC 

GDC 



MSC 


GHZ 

IDC 



♦ SIEG 


♦APD 

♦CDIL 



HITJ 

HTN 


1N4665 

ATRWS 

195 - 47 

KSI 

♦ MOTA 


1N4715 

♦APD 

209 - 93 

CEN 

CRI 



IDC 

♦ ITTG 


CEN 

IDC 


♦MSC 

♦ SIEG 


CRI 

IDC 


♦ DIT 

FGRS 



MSC 

NJS 



MSC 


1N4693 

ATRWS 

179 -145 

♦ MOTA 

♦ MSC 


GDC 

HITJ 



SAR 

SCN 


1N4666 

ATRWS 

196 -142 

♦APD 

CODI 



♦SIEG 


HTN 

IDC 



SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 


1N4716 

♦APD 

210 -132 

♦ ITTG 

MSC 



♦ SPR 

SST 



MSC 


KSI 

♦ MOTA 


CRI 

IDC 


NJS 

SCN 



♦ UNI 

UPI 


1N4667 

CEN 

198 -158 

♦MSC 

♦SIEG 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SIEG 

SPE 



1N4735A 

A♦MOTA 

175 -120 

IDC 

MSC 


1N4694 

ATRWS 

181 -128 


♦SIEG 


SST 

THEF 



♦ALGG 

♦APD 



TRWS 


♦APD 

CODI 


1N4717 

♦APD 

211 -153 

♦ UNI 

UPI 



CDIL 

CEN 


1N4660 

ATRWS 

200 -151 

GHZ 

IDC 


CRI 

IDC 


1N4730A 

A♦MOTA 

168 

- 17 

CRI 

FGRS 


CEN 

IDC 


KSI 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ ALGG 

♦ APD 



♦ FSC 

HITJ 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


♦ SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N4669 

ATRWS 

202 - 49 

1N4695 

ATRWS 

183 -130 

1N4718 

CEN 

257 - 90 

HITJ 

HTN 



INC 

ITTG 


CEN 

IDC 


♦APD 

CODI 


CRI 

IDC 


IDC 

ITTG 



♦ MSC 

NJS 



MSC 


GHZ 

IDC 



SSI 


♦ MSC 

NJS 



SAR 

SCN 


1N4670 

ATRWS 

203 -147 

KSI 

♦ MOTA 


1N4719 

A♦MOTA 

287 -198 

SCN 

♦ SIEG 



♦SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


ASI 

CODI 


SPE 

SST 



SST 

THEF 



MSC 


1N4696 

ATRWS 

184 -140 

HTN 

IDC 


THEF 

UPI 



♦ UNI 

UPI 


1N4671 

ATRWS 

205 - 86 

♦ APD 

CODI 


SCN 

SLD 


1N4731 

A ♦MOTA 

169 

- 53 


WAB 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 


SPE 

SST 


♦APD 

♦ CDIL 



1N4736 

A♦MOTA 

178 -133 


MSC 


KSI 

♦ MOTA 


UPI 

WAB 


CEN 

CRI 



♦ APD 

♦CDIL 


1N4672 

ATRWS 

207 - 11 

♦ MSC 

♦SIEG 


1N4720 

A♦MOTA 

288 - 38 

♦ DIT 

FGRS 



CEN 

CRI 


CEN 

IDC 


1N4697 

ATRWS 

186 -204 

ASI 

CODI 


GDC 

HITJ 



♦ DIT 

FGRS 



MSC 


♦APD 

CODI 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 



FSC 

GDC 


1N4673 

ATRWS 

208 -104 

GHZ 

IDC 


IDC 

SCN 


♦ ITTG 

MSC 



HITJ 

HTN 


CEN 

IDC 


KSI 

♦ MOTA 


SLD 

SPE 


NJS 

SCN 



IDC 

♦ ITTG 



MSC 


♦ MSC 

♦ SIEG 


SST 

UPI 


SIEG 

SPE 



MSC 

NJS 


1N4674 

ATRWS 

209 -170 

1N4698 

ATRWS 

188 -165 


WAB 


SST 

THEF 



SAR 

SCN 


CEN 

IDC 


♦APD 

CODI 


1N4721 

A♦MOTA 

288 -118 

♦ UNI 

UPI 



SIEG 

SPE 



MSC 


GHZ 

IDC 


ASI 

CODI 


1N4731A 

A♦MOTA 

169 

- 39 

♦SPR 

SST 


1N4675 

ATRWS 

211 - 7 

KSI 

♦ MOTA 


CRI 

HTN 


♦ALGG 

♦APD 



♦ UNI 

UPI 


CEN 

IDC 


♦ MSC 

♦ SIEG 


SCN 

SLD 


CEN 

CRI 



1N4736A 

A♦MOTA 

178 -101 


MSC 


1N4699 

ATRWS 

190 -115 

SPE 

SST 


HITJ 

HTN 



♦ALGG 

♦APD 


1N4676 

ATRWS 

212 - 19 

♦APD 

CODI 


STI 

UPI 


IDC 

ITTG 



CDIL 

CEN 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 



WAB 


♦ MSC 

NJS 



CRI 

FGRS 



MSC 


KSI 

♦ MOTA 


1N4722 

A♦MOTA 

288 -216 

SCN 

♦SIEG 



♦ FSC 

HITJ 


1N4677 

ATRWS 

213 - 36 

♦ MSC 

♦ SIEG 


ASI 

CODI 


SPE 

SST 



HTN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4700 

♦APD 

192 -103 

CRI 

HTN 


THEF 

UPI 



INC 

ITTG 



MSC 


CODI 

CRI 


IDC 

SCN 



WAB 



♦ MSC 

NJS 


1N4678 

♦APD 

163 -101 

GHZ 

IDC 


SLD 

SPE 


1N4732 

A♦MOTA 

170 

-108 

SAR 

SCN 


CODI 

GHZ 


KSI 

♦ MOTA 


SST 

STI 


♦ APD 

♦CDIL 



♦SIEG 

SPE 


IDC 

KSI 


♦ MSC 

♦SIEG 


UPI 

WAB 


CEN 

CRI 



SST 

THEF 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4701 

♦APD 

193 -166 

1N4723 

A♦MOTA 

289 - 78 

♦ DIT 

FGRS 



♦ UNI 

UPI 


♦SIEG 

TRWS 


CODI 

CRI 


ASI 

CODI 


GDC 

HITJ 




WAB 


1N4679 

ATRWS 

163 -129 

GHZ 

IDC 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 



1N4737 

A♦MOTA 

180 -125 

♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


IDC 

SCN 


♦ ITTG 

MSC 



♦APD 

♦CDIL 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


NJS 

SCN 



CEN 

CRI 


KSI 

♦ MOTA 


1N4702 

♦APD 

194 -123 


SST 


SIEG 

SPE 



♦ DIT 

FGRS 


♦MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


1N4724 

A♦MOTA 

289 -146 

SST 

THEF 



GDC 

HITJ 


1N4680 

ATRWS 

163 -173 

GHZ 

IDC 


ASI 

CODI 


♦ UNI 

UPI 



HTN 

IDC 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦MOTA 


CRI 

HTN 


1N4732A 

A♦MOTA 

170 

- 92 

♦ ITTG 

MSC 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


IDC 

SCN 


♦ALGG 

♦APD 



NJS 

SAR 


KSI 

♦ MOTA 


1N4703 

♦APD 

196 - 33 

SLD 

SPE 


CEN 

CRI 



SCN 

SIEG 


♦MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 



SST 


HITJ 

HTN 



SPE 

♦ SPR 


1N4681 

ATRWS 

164-21 

GHZ 

IDC 


1N4725 

A♦MOTA 

402 -179 

IDC 

ITTG 



SST 

♦ UNI 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


ASI 

CODI 


♦ MSC 

NJS 




UPI 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

HTN 


SCN 

♦SIEG 



1N4737A 

A ♦MOTA 

180 - 94 

KSI 

♦ MOTA 


1N4704 

♦APD 

197 - 99 

IDC 

SCN 


SPE 

SST 



♦ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


SLD 

SPE 


THEF 

TIC 



CDIL 

CEN 


1N4682 

ATRWS 

164 -134 

GHZ 

IDC 



SST 


♦ UNI 

UPI 



CRI 

FGRS 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


1N4726 

CRI 

244 -137 


WAB 



HITJ 

HTN 


GHZ 

IDC 


♦MSC 

♦ SIEG 


HTN 

IDC 


1N4733 

A ♦MOTA 

171 

-190 

IDC 

INC 


KSI 

♦MOTA 


1N4705 

♦APD 

198 - 32 

1N4727 

♦APD 

244 -138 

♦APD 

♦CDIL 



ITTG 

♦ MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


CRI 

GDC 


CEN 

CRI 



NJS 

SAR 


1N4683 

ATRWS 

165 - 59 

GHZ 

IDC 


HITJ 

HTN 


♦ DIT 

FGRS 



SCN 

♦ SIEG 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


IDC 

MSC 


GDC 

HITJ 



SPE 

SST 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


STI 

♦ UNI 


HTN 

IDC 



THEF 

UPI 


KSI 

♦ MOTA 


1N4706 

♦ APD 

199 -115 


UPI 


♦ ITTG 

MSC 




WAB 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


1N4728 

A♦MOTA 

166 - 84 

NJS 

SCN 



1N4738 

A♦MOTA 

182 -113 

1N4684 

ATRWS 

165 -190 

GHZ 

IDC 


♦APD 

♦ CDIL 


SIEG 

SPE 



♦APD 

♦CDIL 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


CEN 

CRI 


SST 

SSY 



CEN 

CRI 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦ SIEG 


♦ DIT 

FGRS 


THEF 

♦ UNI 



♦ DIT 

FGRS 


KSI 

♦MOTA 


1N4707 

♦ APD 

200 - 38 

GDC 

HITJ 


UPI 

WAB 



FSC 

GDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


HTN 

IDC 


1N4733A 

A♦MOTA 

171 

-173 

HITJ 

HTN 


1N4685 

ATRWS 

166 -161 

GHZ 

IDC 


MSC 

NJS 


♦ ALGG 

♦APD 



IDC 

♦ ITTG 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


SCN 

♦SIEG 


CEN 

CRI 



MSC 

NJS 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


SPE 

SST 


FGRS 

HITJ 



SAR 

SCN 


KSI 

♦MOTA 


1N4708 

♦ APD 

201 -137 

THEF 

UPI 


HTN 

IDC 



SIEG 

SPE 


♦MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 



WAB 


INC 

ITTG 



♦ SPR 

SST 


1N4686 

ATRWS 

167 -126 

IDC 

KSI 


1N4728A 

A♦MOTA 

166 - 72 

♦ MSC 

NJS 




UPI 


♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ ALGG 

♦APD 


SCN 

♦ SIEG 



1N4738A 

A♦MOTA 

182 - 79 

GHZ 

IDC 



♦ SIEG 


CEN 

CRI 


SPE 

SST 



♦ALGG 

♦APD 


KSI 

♦ MOTA 


1N4709 

♦APD 

203 - 47 

HITJ 

HTN 


THEF 

♦ UNI 



CDIL 

CEN 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


IDC 

♦ MSC 


UPI 

WAB 



CRI 

FGRS 


1N4687 

ATRWS 

168 -132 

IDC 

KSI 


NJS 

SCN 


1N4734 

A ♦MOTA 

173 

- 77 

♦ FSC 

HITJ 


♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ SIEG 

SPE 


♦ APD 

♦ CDIL 



HTN 

IDC 


GHZ 

IDC 



♦SIEG 


SST 

THEF 


CEN 

CRI 



INC 

ITTG 


KSI 

♦ MOTA 


1N4710 

♦APD 

204 - 95 

♦ UNI 

UPI 


♦ DIT 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


1N4729 

A♦MOTA 

167 - 52 

GDC 

HITJ 



SAR 

SCN 


1N4688 

ATRWS 

169 -163 

IDC 

KSI 


♦ APD 

♦ CDIL 


HTN 

IDC 



♦SIEG 

SPE 


♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


♦ ITTG 

MSC 



SST 

THEF 


GHZ 

IDC 



♦SIEG 


♦ DIT 

FGRS 


NJS 

SAR 



UPI 

WAB 


KSI 

♦ MOTA 


1N4711 

♦APD 

204 -187 

GDC 

HITJ 


SCN 

SIEG 



1N4739 

A♦MOTA 

185 -142 

♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


HTN 

IDC 


SPE 

♦ SPR 



♦APD 

♦CDIL 


STI 

WAB 


IDC 

KSI 


♦ ITTG 

MSC 


SST 

UPI 



CEN 

CRI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE NO. 

MFRS 

BSI 


■BiasfcB 


TYPE No. 


li&iifia 




1N4739 



1N4743A 



1N4747A 



1N4752 ~ 




1N4757A 



(cont.) 

♦DIT 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

SPE 


(cont.) 

NJS 



(cont.) 

♦SIEG 


FGRS 

GDC 


Dll 

FGRS 


SST 

THEF 


SAR 

SCN 



SPE 

SST 


HITJ 

HTN 


HITJ 

HTN 


UPI 

WAB 


SIEG 

SPE 



THEF 

UPI 


IDC 

♦ ITTG 


IDC 

INC 


1N4748 

A♦MOTA 

202 - 84 

♦SPR 

SST 



1N4758 

A♦MOTA 

215 - 41 

MSC 

NJS 


ITTG 

♦ MSC 


♦APD 

♦CDIL 


♦ UNI 

UPI 



♦ APD 

♦CDIL 


SAR 

SCN 


NJS 

SAR 


CEN 

CRI 


1N4752A 

A♦MOTA 

208 

-105 

CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 


SCN 

♦SIEG 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦APD 



♦ DIT 

GDC 


♦SPR 

SST 


SPE 

SST 


FGRS 

GDC 


CDIL 

CEN 



HTN 

IDC 


UPI 

WAB 


THEF 

♦ UNI 


HITJ 

HTN 


CRI 

Dll 



MSC 

NJS 


1N4739A 

A ♦MOTA 

185 -110 

UPI 

WAB 


IDC 

♦ ITTG 


FGRS 

FSC 



SAR 

SCN 


♦ALGG 

♦APD 


1N4744 

A♦MOTA 

195 - 85 

MSC 

NJS 


HITJ 

HTN 



SIEG 

SPE 


CDIL 

CEN 


♦ APD 

♦CDIL 


SAR 

SCN 


IDC 

INC 



SST 

UPI 


CRI 

FGRS 


CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 


ITTG 

♦ MSC 



1N4758A 

A♦MOTA 

215 - 20 

HITJ 

HTN 


Dll 

♦ DIT 


♦SPR 

SST 


NJS 

SAR 



♦ ALGG 

♦APD 


IDC 

INC 


FGRS 

FSC 



UPI 


SCN 

♦SIEG 



CEN 

CRI 


ITTG 

♦ MSC 


GDC 

HITJ 


1N4748A 

A♦MOTA 

202 - 50 

SPE 

SST 



HTN 

IDC 


NJS 

SAR 


HTN 

IDC 


♦ ALGG 

APD 


THEF 

♦ UNI 



♦ MSC 

NJS 


SCN 

♦ SIEG 


♦ ITTG 

MSC 


CDIL 

CEN 


UPI 

WAB 



SAR 

SCN 


SPE 

SST 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


1N4753 

A♦MOTA 

209 

-197 

♦ SIEG 

SPE 


THEF 

♦ UNI 


SCN 

SIEG 


FGRS 

HITJ 


♦APD 

♦CDIL 



SST 

THEF 


UPI 

WAB 


SPE 

♦SPR 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 




UPI 


1N4740 

A♦MOTA 

187 -207 

SST 

♦ UNI 


INC 

ITTG 


Dll 

♦ DIT 



1N4759 

A♦MOTA 

216 - 46 

♦APD 

♦CDIL 


UPI 

WAB 


♦ MSC 

NJS 


GDC 

HITJ 



♦APD 

♦CDIL 


CEN 

CRI 


1N4744A 

A♦MOTA 

195 - 48 

SAR 

SCN 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦APD 


♦SIEG 

SPE 


MSC 

NJS 



♦ DIT 

GDC 


FGRS 

♦ FSC 


CDIL 

CEN 


SST 

SSY 


SAR 

SCN 



HTN 

IDC 


GDC 

HITJ 


CRI 

Dll 


THEF 

UPI 


SIEG 

SPE 



MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


FGRS 

FSC 



WAB 


♦SPR 

SST 



SAR 

SCN 


♦ ITTG 

MSC 


HITJ 

HTN 


1N4749 

A♦MOTA 

203 -180 

UPI 

WAB 



SIEG 

SPE 


NJS 

SAR 


IDC 

INC 


♦APD 

♦CDIL 


1N4753A 

A♦MOTA 

209 -171 

SST 

UPI 


SCN 

SIEG 


ITTG 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


♦ALGG 

♦APD 



1N4759A 

A♦MOTA 

216 - 26 

SPE 

♦ SPR 


NJS 

SAR 


Dll 

♦ DIT 


CEN 

CRI 



♦ ALGG 

♦APD 


SST 

♦ UNI 


SCN 

♦ SIEG 


FGRS 

GDC 


Dll 

HITJ 



CEN 

CRI 


UPI 

WAB 


SPE 

SST 


HITJ 

HTN 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4740A 

A♦MOTA 

187 -168 

THEF 

♦ UNI 


IDC 

♦ITTG 


♦ MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


♦ALGG 

♦APD 


UPI 

WAB 


MSC 

NJS 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 


CDIL 

CEN 


1N4745 

A♦MOTA 

196 -175 

SAR 

SCN 


♦SIEG 

SPE 



♦ SIEG 

SPE 


CRI 

Dll 


♦APD 

♦CDIL 


SIEG 

SPE 


SST 

UPI 



SST 

THEF 


FGRS 

♦ FSC 


CEN 

CRI 


♦ SPR 

SST 


1N4754 

A♦MOTA 

211 

- 32 


UPI 


HITJ 

HTN 


Dll 

♦ DIT 


♦ UNI 

UPI 


♦ APD 

♦CDIL 



1N4760 

A♦MOTA 

217 - 27 

IDC 

INC 


FGRS 

GDC 



WAB 


CEN 

CRI 



♦APD 

♦ CDIL 


ITTG 

♦ MSC 


HITJ 

HTN 


1N4749A 

A♦MOTA 

203 -148 

Dll 

♦ DIT 



CEN 

CRI 


NJS 

SAR 


IDC 

♦ ITTG 


♦ALGG 

♦APD 


GDC 

HTN 



♦ DIT 

GDC 


SCN 

♦ SIEG 


MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 


IDC 

MSC 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


NJS 

SAR 



MSC 

NJS 


THEF 

♦ UNI 


SIEG 

SPE 


FGRS 

HITJ 


SCN 

SIEG 



SAR 

SCN 


UPI 

WAB 


♦SPR 

SST 


HTN 

IDC 


SPE 

♦SPR 



SIEG 

SPE 


1N4741 

A♦MOTA 

189 -114 

SSY 

♦ UNI 


INC 

ITTG 


SST 

UPI 



SST 

UPI 


♦APD 

♦CDIL 


UPI 

WAB 


♦ MSC 

NJS 


1N4754A 

A♦MOTA 

211 

- 8 

1N4760A 

A♦MOTA 

217 - 7 

CEN 

CRI 


1N4745A 

A♦MOTA 

196 -143 

SAR 

SCN 


♦ALGG 

♦APD 



♦ ALGG 

♦APD 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦ APD 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


FGRS 

GDC 


CDIL 

CEN 


SST 

THEF 


Dll 

HTN 



HTN 

IDC 


HITJ 

HTN 


CRI 

Dll 


♦UNI 

UPI 


IDC 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 


IDC 

♦ ITTG 


FGRS 

HITJ 



WAB 


NJS 

SAR 



SAR 

SCN 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


1N4750 

A♦MOTA 

205 -122 

SCN 

♦ SIEG 



♦SIEG 

SPE 


SAR 

SCN 


INC 

ITTG 


♦APD 

♦CDIL 


SPE 

SST 



SST 

THEF 


SIEG 

SPE 


♦ MSC 

NJS 


CEN 

CRI 


THEF 

UPI 



UPI 

WAB 


♦SPR 

SST 


SAR 

SCN 


Dll 

♦DIT 


1N4755 

A ♦MOTA 

212 

- 41 

1N4761 

A♦MOTA 

218 - 9 

SSY 

UPI 


♦ SIEG 

SPE 


FGRS 

FSC 


♦APD 

♦CDIL 



APD 

♦CDIL 


1N4741A 

A♦MOTA 

189 - 81 

SST 

THEF 


GDC 

HITJ 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


♦ALGG 

♦APD 


♦ UNI 

UPI 


HTN 

IDC 


Dll 

♦DIT 



♦ DIT 

GDC 


CDIL 

CEN 



WAB 


♦ ITTG 

MSC 


GDC 

HTN 



HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


1N4746 

A♦MOTA 

198 -193 

NJS 

SAR 


IDC 

MSC 



MSC 

NJS 


FGRS 

HITJ 


♦APD 

♦CDIL 


SCN 

SIEG 


NJS 

SAR 



SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SPE 

♦SPR 


SCN 

SIEG 



SIEG 

SST 


INC 

ITTG 


Dll 

♦ DIT 


SST 

UPI 


SPE 

♦SPR 




UPI 


♦ MSC 

NJS 


FGRS 

FSC 



WAB 


SST 

UPI 



1N4761A 

A♦MOTA 

217 -189 

SAR 

SCN 


GDC 

HITJ 


1N4750A 

A♦MOTA 

205 - 87 

1N4755A 

A ♦MOTA 

212 

- 20 

♦ALGG 

APD 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 


♦ALGG 

♦APD 



CEN 

CRI 


SST 

THEF 


♦ ITTG 

MSC 


CDIL 

CEN 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


UPI 

WAB 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


Dll 

HTN 



♦ MSC 

NJS 


1N4742 

A♦MOTA 

191 - 87 

SCN 

SIEG 


FGRS 

FSC 


IDC 

♦ MSC 



SAR 

SCN 


♦APD 

♦ CDIL 


SPE 

♦SPR 


HTN 

IDC 


NJS 

SAR 



♦ SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


SST 

SSY 


INC 

ITTG 


SCN 

♦SIEG 



SST 

THEF 


Dll 

♦ DIT 


♦ UNI 

UPI 


♦ MSC 

NJS 


SPE 

SST 




UPI 


FGRS 

FSC 



WAB 


SAR 

SCN 


THEF 

UPI 



1N4762 

A♦MOTA 

218 -189 

GDC 

HITJ 


1N4746A 

A♦MOTA 

198 -159 

♦SIEG 

SPE 



WAB 



APD 

♦CDIL 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 


SST 

THEF 


1N4756 

A♦MOTA 

213 

- 57 

CEN 

CRI 


♦ ITTG 

MSC 


CDIL 

CEN 


UPI 

WAB 


♦APD 

♦ CDIL 



♦ DIT 

GDC 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


1N4751 

A♦MOTA 

207 - 46 

CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


SCN 

SIEG 


FGRS 

FSC 


♦APD 

♦CDIL 


♦ DIT 

GDC 



MSC 

NJS 


SPE 

♦SPR 


HITJ 

HTN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



SAR 

SCN 


SST 

SSY 


IDC 

INC 


Dll 

♦ DIT 


MSC 

NJS 



SIEG 

SPE 


UPI 

WAB 


ITTG 

♦ MSC 


FGRS 

GDC 


SAR 

SCN 



SST 

UPI 


1N4742A 

A♦MOTA 

191 - 48 

NJS 

SAR 


HITJ 

HTN 


SIEG 

SPE 



1N4762A 

A♦MOTA 

218 -169 

♦ ALGG 

♦ APD 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

♦ ITTG 


♦SPR 

SST 



♦ALGG 

APD 


CDIL 

CEN 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 



UPI 



CEN 

HTN 


CRI 

Dll 


THEF 

UPI 


SAR 

SCN 


1N4756A 

A ♦MOTA 

213 

- 37 

IDC 

♦ MSC 


FGRS 

♦ FSC 



WAB 


SIEG 

SPE 


♦ALGG 

♦ APD 



NJS 

SAR 


HITJ 

HTN 


1N4747 

A♦MOTA 

200 -184 

♦ SPR 

SST 


CEN 

CRI 



SCN 

♦ SIEG 


IDC 

INC 


♦ APD 

♦CDIL 


♦ UNI 

UPI 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


ITTG 

♦ MSC 


CEN 

CRI 



WAB 


♦ MSC 

NJS 



THEF 

UPI 


NJS 

SAR 


Dll 

♦ DIT 


1N4751A 

A♦MOTA 

207 - 12 

SAR 

SCN 



1N4763 

A♦MOTA 

219 -168 

SCN 

♦ SIEG 


FGRS 

FSC 


♦ALGG 

CDIL 


♦ SIEG 

SPE 



♦CDIL 

CEN 


SPE 

SST 


GDC 

HITJ 


CEN 

CRI 


SST 

THEF 



♦ DIT 

GDC 


THEF 

UPI 


HTN 

IDC 


Dll 

FGRS 


TIC 

UPI 



HTN 

IDC 



WAB 


♦ ITTG 

MSC 


HITJ 

HTN 


1N4757 

A♦MOTA 

214 

- 53 

MSC 

NJS 


1N4743 

A♦MOTA 

193 - 32 

NJS 

SAR 


IDC 

INC 


♦APD 

♦ CDIL 



SAR 

SCN 


♦APD 

♦CDIL 


SCN 

SIEG 


ITTG 

♦ MSC 


CEN 

CRI 



SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


SPE 

♦ SPR 


NJS 

SAR 


♦ DIT 

GDC 



SST 

UPI 


Dll 

♦ DIT 


SST 

UPI 


SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



1N4763A 

A♦MOTA 

219 -151 

FGRS 

GDC 



WAB 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 



♦ALGG 

CEN 


HITJ 

HTN 


1N4747A 

A♦MOTA 

200 -152 

THEF 

UPI 


SAR 

SCN 



HTN 

IDC 


IDC 

♦ ITTG 


♦ALGG 

♦ APD 



WAB 


SIEG 

SPE 



♦ MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 


1N4752 

A♦MOTA 

208 -140 

♦ SPR 

SST 



SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


♦APD 

♦CDIL 


UPI 

WAB 



♦ SIEG 

SPE 


SIEG 

SPE 


FGRS 

FSC 


CEN 

CRI 


1N4757A 

A♦MOTA 

214 

- 34 

SST 

THEF 


♦SPR 

SST 


HITJ 

HTN 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦APD 




UPI 


♦ UNI 

UPI 


IDC 

INC 


FGRS 

FSC 


CEN 

CRI 



1N4764 

A♦MOTA 

220 -129 

1N4743A 

A♦MOTA 

193 - 1 

ITTG 

♦ MSC 


GDC 

HITJ 


HTN 

IDC 



♦ CDIL 

CEN 


♦ALGG 

♦APD 


NJS 

SAR 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 



♦ DIT 

GDC 


CDIL 

CEN 


SCN 

♦SIEG 


♦ ITTG 

MSC 


SAR 

SCN 



HTN 

IDC 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


lafiEMRTsl 


MFRS 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


Mlastel 


1N4764 



1N4771A 




1N4779A 

A♦MOTA 

183 

- 82 

1N4819 

A ♦PRX 

284 - 44 

1N4841 

CEN 

203 -199 

(cont.) 

MSC 


(cont.) 

CODI 



♦ APD 

CDI 



CEN 

CODI 


MSC 

SCN 


NJS 

SAR 


GSE 

HTN 



CODI 

♦ GSE 



CRI 

♦ DIT 


1N4841A 

CEN 

203 -198 

SCN 

SIEG 


IDC 

♦ MSC 



HTN 

IDC 



EDL 

ETC 


MSC 

SCN 


SPE 

SST 


SIEG 

THEF 



♦ MSC 

♦ SIEG 



HTN 

INR 


1N4841B 

CEN 

203 -197 


UPI 



UPI 



THEF 

UPI 



INRJ 

MAL 


MSC 

SCN 


1N4764A 

A ♦MOTA 

220 -110 

1N4771B 

IDC 

184 

-115 

1N4779B 

IDC 

183 

- 65 

MEHK 

NJS 


1N4842 

CEN 

205 -142 

♦ALGG 

CEN 



MSC 




MSC 



SCN 

SPE 


MSC 

SCN 


CRI 

HTN 


1N4772 

A♦MOTA 

184 

-155 

1N4780 

A♦MOTA 

183 

- 83 

STI 

UPI 


1N4842A 

CEN 

205 -141 

IDC 

♦ MSC 


♦ APD 

CDI 



♦ APD 

CDI 




WAB 


MSC 

SCN 


NJS 

SAR 


CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



1N4820 

A ♦PRX 

284 - 89 

1N4842B 

CEN 

205 -140 

SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



CEN 

CODI 


MSC 

SCN 


SPE 

SST 


♦ MSC 

♦ SIEG 



♦ MSC 

♦ SIEG 



CRI 

EDL 


1N4843 

CEN 

207 - 66 

THEF 

UPI 


♦THEF 

UPI 



THEF 

UPI 



ETC 

HTN 


MSC 

SCN 


1N4765 

A♦MOTA 

184 -141 

1N4772A 

A♦MOTA 

184 

-156 

1N4780A 

A♦MOTA 

183 

- 84 

IDC 

INR 


1N4843A 

CEN 

207 - 65 

♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 



♦ APD 

CDI 



INRJ 

MAL 


MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



MEHK 

NJS 


1N4843B 

CEN 

207 - 64 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



SCN 

SPE 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


♦ MSC 

♦ SIEG 



♦ MSC 

♦SIEG 



SSY 

STI 


1N4844 

CEN 

208 -159 

SCN 

♦SIEG 


THEF 

UPI 



THEF 

UPI 



UPI 

WAB 


MSC 

SCN 


THEF 

UPI 


1N4772B 

IDC 

184 

-116 

1N4780B 

IDC 

183 

- 66 

1N4821 

A ♦PRX 

284 -149 

1N4844A 

CEN 

208 -158 

1N4765A 

A♦MOTA 

184 -142 


MSC 




MSC 



CEN 

CODI 


MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


1N4773 

A ♦MOTA 

184 

-157 

1N4781 

A♦MOTA 

183 

- 85 

CRI 

♦ DIT 


1N4844B 

CEN 

208 -157 

CODI 

GSE 


♦APD 

CDI 



APD 

CDI 



EDL 

ETC 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



HTN 

IDC 


1N4845 

CEN 

210 - 11 

♦ MSC 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



INR 

INRJ 


MSC 

SCN 


THEF 

UPI 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦ MSC 

♦SIEG 



MAL 

MEHK 



SPE 


1N4765B 

IDC 

184 -109 

THEF 

UPI 



THEF 

UPI 



NJS 

SCN 


1N4845A 

CEN 

210 - 10 


MSC 


1N4773A 

A♦MOTA 

184 

-158 

1N4781A 

A♦MOTA 

183 

- 86 

SPE 

STI 


MSC 

SCN 


1N4766 

A ♦MOTA 

184 -143 

♦APD 

CDI 



i ♦APD 

CDI 




WAB 


1N4845B 

CEN 

210 - 9 

♦APD 

CDI 


CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



1N4822 

A ♦PRX 

284 -192 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



CEN 

CODI 


1N4846 

CEN 

211 - 48 

HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦ SIEG 



♦ MSC 

♦ SIEG 



CRI 

♦ DIT 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


THEF 

UPI 



THEF 

UPI 



EDL 

ETC 


1N4846A 

CEN 

211 - 47 

SCN 

♦ SIEG 


1N4773B 

IDC 

184 

-117 

1N4781B 

IDC 

183 

- 67 

HTN 

IDC 


MSC 

SCN 


THEF 

UPI 



MSC 




MSC 



INR 

INRJ 


1N4846B 

CEN 

211 - 46 

1N4766A 

A♦MOTA 

184 -144 

1N4774 

A ♦MOTA 

184 

-159 

1N4782 

A♦MOTA 

183 

- 87 

MAL 

MEHK 


MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 



♦APD 

CDI 



NJS 

SCN 


1N4847 

CEN 

212 - 57 

CODI 

GSE 


CODI 

GSE 



CODI 

♦ GSE 



SPE 

STI 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



UPI 

WAB 


1N4847A 

CEN 

212 - 56 

♦ MSC 

SIEG 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦ MSC 

♦ SIEG 



1N4824 

SPE 

259 - 47 

MSC 

SCN 


THEF 

UPI 


SPE 

THEF 



THEF 

UPI 



1N4827 

CEN 

241 - 67 

1N4847B 

CEN 

212 - 55 

1N4766B 

IDC 

184 -110 


UPI 



1N4782A 

A♦MOTA 

183 

- 88 

IDC 

STI 


MSC 

SCN 



MSC 


1N4774A 

A ♦MOTA 

184 -160 

♦ APD 

CDI 



1N4828 

IDC 

232 - 5 

1N4848 

CEN 

213 - 73 

1N4767 

A ♦MOTA 

184 -145 

♦APD 

CDI 



CODI 

♦ GSE 



MSC 

UPI 


MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


CODI 

GSE 



HTN 

IDC 



1N4829 

APD 

232 - 18 


SPE 


CODI 

GSE 


HTN 

IDC 



♦ MSC 

♦ SIEG 



CODI 

EAS 


1N4848A 

CEN 

213 - 72 

HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦ SIEG 



THEF 

UPI 



GDC 

IDC 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


THEF 

UPI 



1N4782B 

IDC 

183 

- 68 

SPE 

UPI 


1N4848B 

CEN 

213 - 71 

SCN 

♦SIEG 


1N4774B 

IDC 

184 

-118 


MSC 



1N4830 

APD 

232 - 20 

MSC 

SCN 


THEF 

UPI 



MSC 



1N4783 

A♦MOTA 

183 

- 89 

CODI 

EAS 


1N4849 

CEN 

214 - 68 

1N4767A 

A♦MOTA 

184 -146 

1N4775 

A ♦MOTA 

183 

- 73 

♦ APD 

CDI 



GDC 

IDC 


MSC 

SCN 


♦ APD 

CDI 


♦APD 

CDI 



CODI 

♦ GSE 



SPE 

UPI 


1N4849A 

CEN 

214 - 67 

CODI 

GSE 


CODI 

♦ GSE 



HTN 

IDC 



1N4831 

CEN 

185 -159 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



♦ MSC 

♦SIEG 



MSC 

SCN 


1N4849B 

CEN 

214 - 66 

♦ MSC 

♦SIEG 


♦ MSC 

♦ SIEG 



SPE 

THEF 



1N4831A 

CEN 

185 -158 

MSC 

SCN 


THEF 

UPI 


THEF 

UPI 




UPI 



MSC 

SCN 


1N4850 

CEN 

215 - 58 

1N4767B 

IDC 

184 -111 

1N4775A 

A ♦MOTA 

183 

- 74 

1N4783A 

A♦MOTA 

183 

- 90 


SPE 


MSC 

SCN 



MSC 


♦APD 

CDI 



♦ APD 

CDI 



1N4831B 

CEN 

185 -157 


SPE 


1N4768 

A ♦MOTA 

184 -147 

CODI 

♦GSE 



CODI 

♦ GSE 



MSC 

SCN 


1N4850A 

CEN 

215 - 57 

♦APD 

CDI 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



1N4832 

CEN 

188 - 18 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦ MSC 

♦ SIEG 



MSC 

SCN 


1N4850B 

CEN 

215 - 56 

HTN 

IDC 


THEF 

UPI 



THEF 

UPI 



1N4832A 

CEN 

188 - 17 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N4775B 

IDC 

183 

- 61 

1N4783B 

IDC 

183 

- 69 

MSC 

SCN 


1N4851 

CEN 

216 - 62 

SIEG 

THEF 



MSC 




MSC 



1N4832B 

CEN 

188 - 16 

MSC 

SCN 



UPI 


1N4776 

A ♦MOTA 

183 

- 75 

1N4784 

A♦MOTA 

183 

- 91 

MSC 

SCN 


1N4851A 

CEN 

216 - 61 

1N4768A 

A♦MOTA 

184 -148 

♦ APD 

CDI 



♦APD 

CDI 



1N4833 

CEN 

189 -132 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


CODI 

♦ GSE 



CODI 

♦ GSE 



MSC 

SCN 


1N4851B 

CEN 

216 - 60 

CODI 

GSE 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 




SPE 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

SIEG 



♦ MSC 

♦ SIEG 



1N4833A 

CEN 

189 -131 

1N4852 

CEN 

217 - 43 

♦ MSC 

♦ SIEG 


THEF 

UPI 



SPE 

THEF 




MSC 


MSC 

SCN 


THEF 

UPI 


1N4776A 

A ♦MOTA 

183 

- 76 


UPI 



1N4833B 

CEN 

189 -130 

1N4852A 

CEN 

217 - 42 

1N4768B 

IDC 

184 -112 

♦ APD 

CDI 



1N4784A 

A♦MOTA 

183 

- 92 

1N4834 

CEN 

191 -107 

MSC 

SCN 



MSC 


CODI 

♦ GSE 



♦ APD 

CDI 



MSC 

SCN 


1N4852B 

CEN 

217 - 41 

1N4769 

A ♦MOTA 

184 -149 

HTN 

IDC 



CODI 

♦ GSE 



1N4834A 

CEN 

191 -106 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

♦ SIEG 



HTN 

IDC 



MSC 

SCN 


1N4853 

CEN 

218 - 26 

CODI 

GSE 


THEF 

UPI 



♦ MSC 

♦ SIEG 



1N4834B 

CEN 

191 -105 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4776B 

IDC 

183 

- 62 

THEF 

UPI 



MSC 

SCN 


1N4853A 

CEN 

218 - 25 

♦ MSC 

SCN 



MSC 



1N4784B 

IDC 

183 

- 70 

1N4835 

CEN 

193 - 51 

MSC 

SCN 


♦ SIEG 

THEF 


1N4777 

A ♦MOTA 

183 

- 77 


MSC 



MSC 

SCN 


1N4853B 

CEN 

218 - 24 


UPI 


♦APD 

CDI 



1N4785 

CEN 

232 

- 82 

1N4835A 

CEN 

193 - 50 

MSC 

SCN 


1N4769A 

A♦MOTA 

184 -150 

CODI 

♦ GSE 



IDI 

NJS 



MSC 

SCN 


1N4854 

CEN 

219 - 6 

♦APD 

CDI 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 



1N4835B 

CEN 

193 - 49 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


♦ MSC 

♦ SIEG 



1N4816 

A ♦PRX 

283 

- 87 

MSC 

SCN 


1N4854A 

CEN 

219 - 5 

HTN 

IDC 


THEF 

UPI 



CEN 

CODI 



1N4836 

CEN 

195 -106 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

♦ SIEG 


1N4777A 

A ♦MOTA 

183 

- 78 

CRI 

EDL 



MSC 

SCN 


1N4854B 

CEN 

219 - 4 

THEF 

UPI 


♦APD 

CDi 



ETC 

HTN 



1N4836A 

CEN 

195 -105 

MSC 

SCN 


1N4769B 

IDC 

184 -113 

CODI 

♦ GSE 



IDC 

INR 



MSC 

SCN 


1N4855 

CEN 

219 -184 


MSC 


HTN 

IDC 



INRJ 

MAL 



1N4836B 

CEN 

195 -104 

MSC 

SCN 


1N4770 

A♦MOTA 

184 -151 

♦ MSC 

♦SIEG 



MEHK 

NJS 



MSC 

SCN 


1N4855A 

CEN 

219 -183 

♦APD 

CDI 


THEF 

UPI 



SCN 

SPE 



1N4837 

CEN 

196 -195 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


1N4777B 

IDC 

183 

- 63 

STI 

UPI 



MSC 

SCN 


1N4855B 

CEN 

219 -182 

HTN 

IDC 



MSC 




WAB 



1N4837A 

CEN 

196 -194 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N4778 

A♦MOTA 

183 

- 79 

1N4817 

A ♦PRX 

283 

-137 

MSC 

SCN 


1N4856 

CEN 

220 -146 

♦SIEG 

THEF 


♦APD 

CDI 



CEN 

CODI 



1N4837B 

CEN 

196 -193 

MSC 

SCN 



UPI 


CODI 

♦GSE 



CRI 

♦ DIT 



MSC 

SCN 


1N4856A 

CEN 

220 -145 

1N4770A 

A♦MOTA 

184 -152 

HTN 

IDC 



EDL 

ETC 



1N4838 

CEN 

199 - 5 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

♦SIEG 



HTN 

IDC 



MSC 

SCN 


1N4856B 

CEN 

220 -144 

CODI 

GSE 


THEF 

UPI 



INR 

INRJ 



1N4838A 

CEN 

199 - 4 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4778A 

A ♦MOTA 

183 

- 80 

MAL 

MEHK 



MSC 

SCN 


1N4857 

CEN 

221 -109 

♦ MSC 

♦ SIEG 


♦APD 

CDI 



NJS 

SCN 



1N4838B 

CEN 

199 - 3 

MSC 

SCN 


THEF 

UPI 


CODI 

♦ GSE 



SPE 

STI 



MSC 

SCN 


1N4857A 

CEN 

221 -108 

1N4770B 

IDC 

184 -114 

HTN 

IDC 



UPI 

WAB 



1N4839 

CEN 

200 -204 

MSC 

SCN 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 



1N4818 

A ♦PRX 

283 

-201 

MSC 

SCN 


1N4857B 

CEN 

221 -107 

1N4771 

A♦MOTA 

184 -153 

THEF 

UPI 



CEN 

CODI 



1N4839A 

CEN 

200 -203 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


1N4778B 

IDC 

183 

- 64 

CRI 

♦ DIT 



MSC 

SCN 


1N4858 

CEN 

222 - 61 

CODI 

GSE 



MSC 



EDL 

ETC 



1N4839B 

CEN 

200 -202 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4779 

A♦MOTA 

183 

- 81 

HTN 

IDC 



MSC 

SCN 



SPE 


♦ MSC 

SCN 


♦ APD 

CDI 



INR 

INRJ 



1N4840 

CEN 

202 -104 

1N4858A 

CEN 

222 - 60 

♦SIEG 

THEF 


CODI 

♦GSE 



MAL 

MEHK 



MSC 

SCN 


MSC 

SCN 



UPI 


HTN 

IDC 



NJS 

SCN 



1N4840A 

CEN 

202 -103 


SPE 


1N4771A 

A♦MOTA 

184 -154 

♦ MSC 

♦ SIEG 



SPE 

STI 



MSC 

SCN 


1N4858B 

CEN 

222 - 59 

♦APD 

CDI 


THEF 

UPI 



UPI 

WAB 



1N4840B 

CEN 

202 -102 

MSC 

SCN 


cont.next col. 











MSC 

SCN 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

rsfflariTai 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


1N4859 

CEN 

223 - 16 

1N4890A 




1N4905A 




1N4919A 



1R4933 



MSC 

SCN 


(cont.) 

CODI 



(cont.) 

CDI 



(cont.) 

CDI 


(cont.) 

♦ ITTG 


1N4859A 

CEN 

223 - 15 

IDC 

SCE 



CODI 

IDC 



CODI 

IDC 


♦ MOTA 

RECT 


MSC 

SCN 



♦ SIEG 



SCE 

♦SIEG 



SCE 

♦SIEG 


SCN 

SLD 



SPE 


1N4891 

A ♦MSC 

176 

- 33 

1N4906 

CDI 

192 

- 53 

1N4920 

A ♦MSC 

199 -181 

SPE 

SSI 


1N4859B 

CEN 

223 - 14 

CODI 

IDC 



CODI 

IDC 



CDI 

CODI 


SST 

WAB 


MSC 

SCN 


SCE 

♦SIEG 



♦MSC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4933G 

♦ Dll 

257 -206 

1N4860 

CEN 

224 - 49 

1N4891A 

A ♦MSC 

176 

- 34 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4934 

CEN 

258 - 75 

MSC 

SCN 


CODI 

IDC 



1N4906A 

A ♦MSC 

192 

- 54 

1N4920A 

A ♦MSC 

199 -182 

♦ Dll 

EDL 


1N4860A 

CEN 

224 - 48 

SCE 

♦SIEG 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ FEC 

FGRS 


MSC 

SCN 



SPE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ FSC 

♦GIC 



SPE 


1N4892 

A ♦MSC 

176 

- 35 


♦SIEG 




♦SIEG 


HTN 

IDC 


1N4860B 

CEN 

224 ■ 47 

CODI 

IDC 



1N4907 

A ♦MSC 

192 

- 55 

1N4921 

A ♦MSC 

199 -183 

♦ ITTG 

♦ MOTA 


MSC 

SCN 


SCE 

♦SIEG 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


RECT 

SCN 


1N4861 

♦ APD 

249 -138 

1N4892A 

A ♦MSC 

176 

- 36 

IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


SLD 

SPE 


CEN 

GDC 


CODI 

IDC 




♦SIEG 




♦SIEG 


SSI 

SST 


HITJ 

IDC 


SCE 

♦ SIEG 



1N4907A 

A ♦MSC 

192 

- 56 

1N4921A 

CDI 

199 -184 


WAB 



SPE 


1N4893 

A ♦MSC 

176 

- 37 

CDI 

CODI 



CODI 

IDC 


1N4934G 

♦ Dll 

258 -152 

1N4862 

♦ APD 

249 -139 

CODI 

IDC 



IDC 

SCE 



♦ MSC 

SCE 


1N4935 

CEN 

259 - 71 

CEN 

GDC 


SCE 

♦SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


♦ Dll 

EDL 


HITJ 

IDC 


1N4893A 

A ♦MSC 

176 

- 38 

1N4908 

A ♦MSC 

192 

- 57 

1N4922 

A ♦MSC 

199 -185 

♦ FEC 

FGRS 


1N4863 

CEN 

246 - 56 

CODI 

IDC 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ FSC 

♦GIC 


GDC 

HITJ 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


1N4894 

A ♦MSC 

176 

- 39 


♦SIEG 




♦ SIEG 


♦ ITTG 

♦ MOTA 


1N4864 

CEN 

247 - 98 

CODI 

IDC 



1N4908A 

CDI 

192 

- 58 

1N4922A 

A ♦MSC 

199 -186 

RECT 

SCN 


GDC 

IDC 


SCE 

♦ SIEG 



CODI 

DIT 



CDI 

CODI 


SLD 

SPE 


MSC 

SPE 


1N4894A 

A ♦MSC 

176 

- 40 

IDC 

♦ MSC 



IDC 

SCE 


SSI 

SST 


SSI 

SSY 


CODI 

IDC 



SCE 

♦SIEG 




♦ SIEG 



WAB 



WAB 


SCE 

♦SIEG 



1N4909 

A ♦MSC 

192 

- 59 

1N4923 

A ♦MSC 

199 -187 

1N4935G 

♦ Dll 

259 -156 

1N4865 

AINR 

411 - 84 

1N4895 

A ♦MSC 

176 

- 41 

CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


1N4936 

CEN 

260 - 38 

AMX 

IDC 


CODI 

IDC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ Dll 

EDL 


INRJ 

SCN 


SCE 

♦ SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


♦ FEC 

FGRS 


SSI 

UTX 


1N4895A 

A ♦MSC 

176 

- 42 

1N4909A 

A ♦MSC 

192 

- 60 

1N4923A 

A ♦MSC 

199 -188 

♦ FSC 

♦GIC 


1N4866 

AINR 

417 -165 

CODI 

IDC 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


HTN 

IDC 


AMX 

IDC 


SCE 

SIEG 



DIT 

IDC 



IDC 

SCE 


♦ ITTG 

♦ MOTA 


INRJ 

SCN 


1N4896 

A ♦MSC 

192 

- 33 

SCE 

♦SIEG 




♦ SIEG 


RECT 

SCN 


SSI 

UTX 


GDI 

CODI 



1N4910 

A ♦MSC 

192 

- 61 

1N4924 

A ♦MSC 

199 -189 

SLD 

SPE 


1N4867 

AINR 

419 -143 

IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


SSI 

SST 


AMX 

IDC 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



WAB 


INRJ 

SCN 


1N4896A 

A ♦MSC 

192 

- 34 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4936G 

♦ Dll 

260 -115 

SSI 

UTX 


CDI 

CODI 



1N4910A 

A ♦MSC 

192 

- 62 

1N4924A 

A ♦MSC 

199 -190 

1N4937 

CEN 

260 -165 

1N4868 

AINR 

423 -201 

IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ Dll 

EDL 


AMX 

IDC 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ FEC 

FGRS 


INRJ 

SCN 


1N4897 

A ♦MSC 

192 

- 35 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦ FSC 

♦GIC 


SSI 

UTX 


CDI 

CODI 



1N4911 

CDI 

192 

- 63 

1N4925 

A ♦MSC 

199 -191 

HTN 

IDC 


1N4869 

AINR 

425 -189 

IDC 

SCE 



CODI 

IDC 



CDI 

CODI 


♦ MOTA 

RECT 


AMX 

IDC 



♦ SIEG 



♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCE 


SCN 

SLD 


INRJ 

SCN 


1N4897A 

A ♦MSC 

192 

- 36 


♦SIEG 




♦SIEG 


SPE 

SSI 


SSI 

UTX 


CDI 

CODI 



1N4911A 

A ♦MSC 

192 

- 64 

1N4925A 

A ♦MSC 

199 -192 

SST 

WAB 


1N4870 

AINR 

427 -161 

IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


1N4937G 

♦ Dll 

261 - 33 

AMX 

IDC 



♦ SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4938 

A ♦UNI 

249 -103 

INRJ 

SCN 


1N4898 

A ♦MSC 

192 

- 37 


♦SIEG 




♦SIEG 


FSC 

HITJ 


1 SPE 

SSI 


CDI 

CODI 



1N4912 

A ♦MSC 

192 

- 65 

1N4926 

A ♦MSC 

199 -193 

HTN 

IDC 



UTX 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


MSC 

SSI 


1N4871 

AINR 

428 -137 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



SST 


AMX 

IDC 


1N4898A 

A ♦MSC 

192 

- 38 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4942 

CEN 

259 - 66 

INRJ 

SCN 


CDI 

CODI 



1N4912A 

A ♦MSC 

192 

- 66 

1N4926A 

A ♦MSC 

199 -194 

♦ Dll 

EDL 


SSI 

UTX 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ GIC 

HTN 


1N4872 

AINR 

429 -123 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


IDC 

MSC 


AMX 

IDC 


1N4899 

A ♦MSC 

192 

- 39 


♦SIEG 



♦SIEG 

UPI 


RECT 

SCN 


INRJ 

SCN 


CDI 

CODI 



1N4913 

A ♦MSC 

192 

- 67 

1N4927 

CDI 

199 -195 

SEN 

♦SSI 


SSI 

UTX 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CODI 

IDC 


THEF 

♦UNI 


1N4873 

AINR 

430 -184 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



♦ MSC 

SCE 


1N4942G 

♦Dll 

239 -101 

AMX 

IDC 


1N4899A 

A ♦MSC 

192 

- 40 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4943 

CEN 

259 -189 

INRJ 

SCN 


CDI 

CODI 



1N4913A 

CDI 

192 

- 68 

1N4927A 

A ♦MSC 

199 -196 

EDL 

♦GIC 


SPE 

SSI 


IDC 

SCE 



CODI 

IDC 



CDI 

CODI 


HTN 

IDC 



UTX 



♦SIEG 



♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SCN 


1N4874 

AINR 

431 -151 

1N4900 

A ♦MSC 

192 

- 41 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦SSI 

UNI 


AMX 

IDC 


CDI 

CODI 



1N4914 

A ♦MSC 

192 

- 69 

1N4928 

A ♦MSC 

199 -197 

1N4944 

CEN 

260 - 29 

INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ Dll 

EDL 


SSI 

UTX 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ GIC 

HTN 


1N4875 

AINR 

432 - 81 

1N4900A 

A ♦MSC 

192 

- 42 


♦SIEG 



♦SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 


AMX 

IDC 


CDI 

CODI 



1N4914A 

A ♦MSC 

192 

- 70 

1N4928A 

A ♦MSC 

199 -198 

RECT 

SCN 


INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


SEN 

♦SSI 


SSI 

UTX 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


THEF 

♦UNI 


1N4876 

AINR 

432 -189 

1N4901 

A ♦MSC 

192 

- 43 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4944G 

♦Dll 

239 -195 

AMX 

IDC 


CDI 

CODI 



1N4915 

A ♦MSC 

192 

- 71 

1N4929 

A ♦MSC 

199 -199 

1N4944GP 

GIC 

254 -176 

INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


1N4945 

CEN 

260 -123 

SSI 

UTX 



♦ SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


EDL 

♦GIC 


1N4877 

AINR 

433 - 65 

1N4901A 

A ♦MSC 

192 

- 44 


♦SIEG 




♦ SIEG 


HTN 

IDC 


AMX 

IDC 


CDI 

CODI 



1N4915A 

A ♦MSC 

192 

- 72 

1N4929A 

A ♦MSC 

199 -200 

MSC 

SCN 


INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ SSI 

UNI 


SSI 

UTX 



♦ SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4946 

CEN 

260 -203 

1N4878 

CEN 

305 -197 

1N4902 

A >MSC 

192 

- 45 


♦SIEG 




♦ SIEG 


♦ Dll 

EDL 


EDL 

IDC 


CDI 

CODI 



1N4916 

A ♦MSC 

199 

-173 

1N4930 

A ♦MSC 

199 -201 

♦ GIC 

HTN 


SCN 

SSI 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


IDC 

MSC 



WAB 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


RECT 

SCN 


1N4879 

CEN 

308 - 66 

1N4902A 

A ♦MSC 

192 

- 46 


♦SIEG 




♦SIEG 


SEN 

♦ SSI 


EDL 

ETC 


CDI 

CODI 



1N4916A 

A ♦MSC 

199 -174 

1N4930A 

A ♦MSC 

199 -202 

THEF 

♦ UNI 


HSE 

IDC 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


1N4946G 

♦ Dll 

240 - 49 

SCN 

SSI 



♦ SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4947 

CEN 

261 - 61 


UPI 


1N4903 

A ♦MSC 

192 

- 47 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦ Dll 

EDL 


1N4880 

CEN 

309 -101 

CDI 

CODI 



1N4917 

A ♦MSC 

199 -175 

1N4931 

A ♦MSC 

199 -203 

♦ GIC 

HTN 


EDL 

ETC 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


IDC 

MSC 


HSE 

IDC 



♦ SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


RECT 

SCN 


SSI 

WAB 


1N4903A 

A ♦MSC 

192 

- 48 


♦SIEG 




♦SIEG 


SEN 

♦SSI 


1N4881 

IDC 

201 - 53 

CDI 

CODI 



1N4917A 

A ♦MSC 

199 

-176 

1N4931A 

A ♦MSC 

199 -204 

THEF 

UNI 


MSC 

TRWS 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 



WAB 


1N4882 

IDC 

210 - 66 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4947G 

♦ Dll 

240 -102 

MSC 

TRWS 


1N4904 

A ♦MSC 

192 

- 49 


♦SIEG 




♦ SIEG 


1N4948 

CEN 

261 -134 

1N4883 

IDC 

191 -156 

CDI 

CODI 



1N4918 

A4MSC 

199 

-177 

1N4932 

A ♦MSC 

199 -205 

♦ Dll 

EDL 



♦TRWS 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CDI 

CODI 


♦ GIC 

HTN 


1N4884 

IDC 

201 - 44 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


IDC 

MSC 



♦TRWS 


1N4904A 

A ♦MSC 

192 

- 50 


♦SIEG 




SIEG 


RECT 

SCN 


1N4887 

AINR 

433 -102 

CDI 

CODI 



1N4918A 

A ♦MSC 

199 

-178 

1N4932A 

CDI 

199 -206 

SEN 

♦SSI 


AMX 

INRJ 


IDC 

SCE 



CDI 

CODI 



CODI 

IDC 


THEF 

UNI 



SCN 



^♦SIEG 



IDC 

SCE 



♦ MSC 

SCE 


1N4948G 

♦ Dll 

240 -145 

1N4888 

IDC 

238 - 30 

1N4905 

A ♦MSC 

192 

- 51 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4949 

IDC 

248 - 89 

1N4889 

TRWS 

392 -195 

CDI 

CODI 



1N4919 

A ♦MSC 

199 

-179 

1N4933 

CEN 

257 -159 


INRJ 


1N4890 

A ♦MSC 

176 ■ 31 

DIT 

IDC 



CDI 

CODI 



♦ Dll 

EDL 


1N4950 

IDC 

231 - 35 

CODI 

IDC 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

SCE 



♦ FEC 

FGRS 


MSC 

UPI 


SCE 

♦SIEG 


SPE 

UPI 




♦ SIEG 



♦ FSC 

♦GIC 


1N4951 

UPI 

231 - 39 

1N4890A 

A ♦MSC 

176 - 32 

1N4905A 

A ♦MSC 

192 

- 52 

1N4919A 

A ♦MSC 

199 

-180 

HTN 

IDC 


1N4952 

UPI 

231 - 40 

cont.next col. 



cont.next col. 




cont.next col. 




cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


IsAmiiM 


■sraaa 



M55S3 

Pq&Line 

1N4954 

a ♦Uni 

379-10 

1N4987 ‘ 

A ♦UNI 

398 - 52 

1N5014 



1N5030 

PH 

201 - 39 

1N5046 

mmm 

216 -105 

♦ MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


(cont.) 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 


♦THEF 

TRWS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4955 

A ♦UNI | 

379 -122 

1N4988 

A ♦UNI 

398 -165 


SCN 


SCN 

SPE 



SCN 


♦MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N5014A 

CEN 

173 -108 

1N5030A 

AMSC 

201 - 35 

1N5046A 

AMSC 

216 -102 

SPE 

♦THEF 


♦THEF 

TRWS 


♦ GSE 

IDC 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 



TRWS 


1N4989 

A ♦UNI 

399 - 74 


SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4956 

A ♦UNI 

380 - 43 

♦ MSC 

SCN 


1N5015 

amsc 

175 -175 

1N5031 

AMSC 

202 -145 

1N5047 

AMSC 

217 - 86 

♦ MSC 

SCN 


SPE 

♦THEF 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 



TRWS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4957 

A ♦UNI 

380 -172 

1N4990 

A ♦UNI 

399 -145 


SCN 



SCN 



SCN 


♦ MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N5015A 

CEN 

175 -173 

1N5031A 

AMSC 

202 -142 

1N5047A 

AMSC 

217 - 83 

♦THEF 

TRWS 



TRWS 


♦ GSE 

IDC 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


1N4958 

A ♦UNI 

381 - 71 

1N4991 

A ♦UNI 

399 -156 


SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N5016 

AMSC 

178 -180 

1N5032 

AMSC 

204 - 32 

1N5048 

AMSC 

218 - 69 

SPE 

♦THEF 



TRWS 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 



TRWS 


1N4992 

A ♦UNI 

399 -172 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4959 

A ♦UNI 

381 -184 

♦ MSC 

SCN 



SCN 



SCN 



SCN 


♦ MSC 

SCN 



TRWS 


1N5016A 

AMSC 

178 -178 

1N5032A 

AMSC 

204 - 29 

1N5048A 

AMSC 

218 - 66 

♦THEF 

TRWS 


1N4993 

A ♦UNI 

399 -183 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N4960 

A ♦UNI 

382 - 78 

♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 



TRWS 


1N5017 

AMSC 

180 -173 

1N5033 

AMSC 

204 -126 

1N5049 

AMSC 

219 - 43 

♦THEF 

TRWS 


1N4994 

A ♦UNI 

400 - 2 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N4960D 

MSC 

382 - 79 

♦ MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



TRWS 



TRWS 


SCN 

SPE 



SCN 



SCN 


1N4961 

A ♦UNI 

382 -194 

1N4995 

A ♦UNI 

400 ■ 11 

1N5017A 

AMSC 

180 -170 

1N5033A 

AMSC 

204 -125 

1N5049A 

AMSC 

219 - 41 

♦ MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SPE 

♦THEF 



TRWS 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



TRWS 


1N4996 

A ♦UNI 

400 - 25 


SPE 



SPE 


1N5050 

AMSC 

220 - 22 

1N4962 

A ♦UNI 

383 -158 

♦ MSC 

SCN 


1N5018 

AMSC 

182 -163 

1N5034 

AMSC 

205 -187 

CEN 

♦ GSE 


♦ MSC 

SCN 



TRWS 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


HTN 

IDC 


SPE 

♦THEF 


1N4997 

♦ DIT 

287 -174 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



SCN 


TRWS 

UPI 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 



SCN 


1N5050A 

AMSC 

220 - 20 

1N4963 

A ♦UNI 

384 - 72 

♦ MOTA 

SLD 


1N5018A 

AMSC 

182 -159 

1N5034A 

AMSC 

205 -183 

CEN 

♦ GSE 


♦ MSC 

SCN 


SPE 

SSI 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


IDC 

SCN 


♦THEF 

TRWS 


SST 

TRWS 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



SPE 


1N4964 

A ♦UNI 

385 - 24 


WAB 


1N5019 

AMSC 

185 -197 

1N5035 

AMSC 

207 -111 

1N5051 

AMSC 

220 -184 

♦ MSC 

SCN 


1N4998 

♦ DIT 

288 - 11 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



WAB 


♦ MOTA 

SLD 



SCN 



SCN 



SCN 


1N4965 

A ♦UNI 

385 -178 

SPE 

SSI 


1N5019A 

AMSC 

185 -194 

1N5035A 

AMSC 

207 -107 

1N5051A 

AMSC 

220 -182 

♦ MSC 

SCN 


SST 

WAB 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 


1N4999 

♦ DIT 

288 - 82 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4966 

A ♦UNI 

386 - 83 

HTN 

♦ MOTA 


1N5020 

AMSC 

188 - 63 

1N5036 

AMSC 

208 -204 

1N5052 

CEN 

285 - 26 

♦MSC 

SCN 


SLD 

SPE 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


CODI 

ETC 


♦THEF 

TRWS 



SSI 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4967 

A ♦UNI 

386 -199 

1N5000 

HTN 

288 -180 


SCN 


SCN 

SPE 


INR 

INRJ 


♦MSC 

SCN 


♦ MOTA 

SLD 


1N5020A 

AMSC 

188 - 59 

1N5036A 

AMSC 

208 -200 

MEHK 

♦ PRX 


SPE 

♦THEF 


SPE 

SSI 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


SCN 

SSY 



TRWS 



SST 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


STI 

STR 


1N4968 

A ♦UNI 

387 -137 

1N5001 

♦ DIT 

289 - 45 

1N5021 

AMSC 

189 -176 

1N5037 

AMSC 

210 - 52 


WAB 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

♦ MOTA 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N5053 

CEN 

285 - 53 

SPE 

♦THEF 


SLD 

SPE 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


CODI 

ETC 



TRWS 


SSI 

SST 



SCN 



SCN 


HTN 

IDC 


1N4969 

A ♦UNI 

388 - 57 

1N5002 

♦ DIT 

289 -119 

1N5021A 

AMSC 

189 -172 

1N5037A 

AMSC 

210 - 49 

INR 

INRJ 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

♦ MOTA 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


MEHK 

♦ PRX 


♦THEF 

TRWS 


SLD 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


SCN 

SPE 


1N4970 

A ♦UNI 

388 -162 


SST 


1N5022 

AMSC 

191 -151 

1N5038 

AMSC 

211 - 89 

SSY 

STI 


♦ MSC 

SCN 


1N5003 

HTN 

402 -160 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


STR 

WAB 


SPE 

♦THEF 


♦ MOTA 

SLD 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5054 

CEN 

402 - 55 


TRWS 


SPE 

SSI 



SCN 



SCN 


CODI 

ETC 


1N4971 

A ♦UNI 

389 - 76 


SST 


IN5022A 

AMSC 

191 -147 

1N5038A 

AMSC 

211 - 86 

HTN 

IDC 


♦ MSC 

SCN 


1N5004 

CEN 

280 - 63 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


INR 

INRJ 


SPE 

♦THEF 


HTN 

IDC 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


MEHK 

♦ PRX 



TRWS 


SCN 

SSI 



SPE 


1N5039 

AMSC 

212 -100 

SCN 

SPE 


1N4972 

♦MSC 

389 -180 

1N5005 

CEN 

280 -151 

1N5023 

AMSC 

193 - 92 

CEN 

♦GSE 


STI 

STR 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 


CEN 

♦ GSE 


HTN 

IDC 



WAB 


♦THEF 

TRWS 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 



SCN 


1N5055 

CEN 

280 - 64 


♦ UNI 



SSI 



SCN 


1N5039A 

AMSC 

212 - 97 

CODI 

ETC 


1N4973 

A ♦UNI 

390 - 91 

1N5006 

CEN 

281 - 58 

1N5023A 

AMSC 

193 - 89 

CEN 

♦ GSE 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

♦ GSE 


IDC 

SCN 


SLD 

SPE 


♦THEF 

TRWS 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 



SPE 


SST 

UPI 


1N4974 

A ♦UNI 

391 - 22 

1N5007 

CEN 

281 -175 

1N5024 

AMSC 

194 - 33 

IN5040 

AMSC 

212 -137 

1N5056 

CEN 

280 -152 

♦MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


CODI 

ETC 


♦THEF 

TRWS 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4975 

A ♦UNI 

391 -161 

1N5008 

CEN 

166 -106 


SCN 



SCN 


SLD 

SPE 


♦MSC 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


IN5024A 

AMSC 

194 - 32 

1N5040A 

AMSC 

212 -136 

SST 

UPI 


♦THEF 

TRWS 


IDC 

SCN 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


1N5057 

CEN 

279 - 87 


WAB 


1N5008A 

CEN 

166 -104 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


CODI 

HTN 


1N4976 

A ♦UNI 

392 - 69 

♦ GSE 

HTN 


1N5025 

AMSC 

195 -147 

1N5041 

AMSC 

213 -117 

IDC 

SLD 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


SST 

UPI 


♦THEF 

TRWS 


1N5009 

CEN 

167 - 77 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5058 

CEN 

279 - 94 

1N4977 

A ♦UNI 

392 -196 

♦GSE 

HTN 



SCN 



SCN 


CODI 

ETC 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N5025A 

AMSC 

195 -144 

1N5041A 

AMSC 

213 -114 

HTN 

IDC 


SPE 

♦THEF 


1N5009A 

CEN 

167 - 75 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


SLD 

SST 



TRWS 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



UPI 


1N4978 

A ♦UNI 

393 - 85 

IDC 

SCN 


1N5026 

AMSC 

197 - 26 

IN5042 

AMSC 

213 -160 

1N5059 

A ♦GESY 

253 -105 

♦ MSC 

SCN 


1N5010 

CEN 

168 - 62 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


♦ALGG 

CEN 


♦THEF 

TRWS 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


ELT 

GDC 


1N4979 

A ♦UNI 

393 -196 

IDC 

SCN 



SCN 



SCN 


♦GIC 

HITJ 


♦ MSC 

SCN 


1N5010A 

CEN 

168 - 60 

1N5026A 

AMSC 

197 - 23 

1N5042A 

AMSC 

213 -159 

HTN 

IDC 


♦THEF 

TRWS 


♦GSE 

HTN 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


MSC 

NJS 


1N4980 

A ♦UNI 

394 -113 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


SLD 

SOD 


♦ MSC 

SCN 


1N5011 

CEN 

169 - 82 

1N5027 

AMSC 

197 -148 

1N5043 

AMSC 

214 -112 

SPE 

♦SSI 


♦THEF 

TRWS 


♦ GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SST 

UPI 


1N4981 

A ♦UNI 

395 - 24 

IDC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



WAB 


♦ MSC 

SCN 



SPE 


SCN 

SPE 



SCN 


1N5060 

A ♦GESY 

255 - 20 

♦THEF 

TRWS 


1N5011A 

CEN 

169 - 80 

1N5027A 

AMSC 

197 -147 

1N5043A 

AMSC 

214 -109 

♦ALGG 

ASI 


1N4982 

A ♦UNI 

395 -114 

♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

ELT 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


GDC 

♦GIC ! 


♦THEF 

TRWS 


1N5012 

CEN 

170 -139 

1N5028 

AMSC 

199 - 46 

IN5044 

AMSC 

214 -143 

HITJ 

HTN 


1N4983 

♦ MSC 

396 - 50 

♦ GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


MSC 

♦MULB 


SCN 

♦THEF 


IDC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


NJS 

♦PHIN 


TRWS 

♦ UNI 


1N5012A 

CEN 

170 -137 


SCN 



SCN 


RTCF 

SLD 


1N4984 

A ♦UNI 

396 -136 

♦ GSE 

HTN 


1N5028A 

AMSC 

199 - 42 

1N5044A 

AMSC 

214 -142 

SOD 

SPE 


♦MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦GSE 


♦SSI 

SST 


♦THEF 

TRWS 


1N5013 

CEN 

172 - 12 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


UPI 

♦ VALG 


1N4985 

A ♦UNI 

397 - 25 

♦ GSE 

HTN 


1N5029 

AMSC 

199 -151 

1N5045 

AMSC 

215 -101 


WAB 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N5061 

A ♦GESY 

255 -144 

SPE 

♦THEF 


1N5013A 

CEN 

172 - 10 

HTN 

IDC 1 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

ASI 



TRWS 


♦GSE 

IDC 



SCN 



SCN 


CEN 

ELT 


1N4986 

A ♦UNI 

397 -162 


SCN 


1N5029A 

AMSC 

199 -150 

1N5045A 

AMSC 

215 - 98 

GDC 

♦ GIC 


♦ MSC 

SCN 


1N5014 

CEN 

173 -110 

CEN 

♦ GSE 


CEN 

♦ GSE 


HITJ 

HTN 


♦THEF 

TRWS 


cont.next col. 



IDC 

SCN 


IDC 

SCN 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 









IjflEWlTSI 

TYPE No. 





HI 

1N5061 



1N5108 

EDilMi 

227 -107 

1N5175 



1N5215 


276 

-175 

1N5225 


165 -124 

(cont.) 

MSC 


MSC 

TRWS 


(cont.) 

IDC 


SSI 

UPI 



CODI 

CRI 


♦ MULB 

NJS 


1N5109 

A ♦UNI 

227 -112 

SCN 

♦SSI 


1N5216 

CEN 

276 -214 

♦ DIT 

FGRS 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ MSC 

TRWS 


STI 

WAB 


SSI 

UPI 



HITJ 

HTN 


SLD 

SOD 


1N5110 

A ♦UNI 

227 -122 

1N5176 

ASOD 

286 -159 

1N5217 

CEN 

277 

- 36 

IDC 

KSI 


SPE 

♦SSI 


♦ MSC 

TRWS 


ASI 

CEN 



SSI 



♦ MOTA 

♦MSC 


SST 

TIC 


1N5111 

A ♦UNI 

227 -131 

CODI 

HTN 


1N5218 

CEN 

276 

- 48 

NJS 

RHM 


UPI 

♦VALG 


♦ MSC 

TRWS 


IDC 

SCN 



SSI 



SIEG 

SPE 



WAB 


1N5112 

A ♦UNI 

227 -145 

SPE 

♦SSI 


1N5219 

CEN 

244 -203 

SPR 

UPI 


1N5062 

♦ALGG 

256 - 1 

MSC 

TRWS 


SSY 

STI 



MSC 




WAB 


CEN 

ELT 


1N5113 

A ♦UNI 

227 -149 


WAB 


1N5220 

CEN 

231 

-187 

IN5225A 

CEN 

165 -118 

GDC 

♦GESY 


♦ MSC 

TRWS 


1N5177 

ASOD 

256 - 2 

SPE 

UPI 



CODI 

CRI 


♦GIC 

HITJ 


1N5114 

A ♦UNI 

227 -158 

CEN 

CODI 


1N5221 

A ♦MOTA 

164 

- 64 

♦ DIT 

HITJ 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

TRWS 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



HTN 

IDC 


MSC 

♦ MULB 


1N5115 

A ♦UNI 

227 -165 

SCN 

♦SSI 


CRI 

FGRS 



KSI 

♦ MOTA 


♦PHIN 

RTCF 


♦ MSC 

TRWS 



STI 


HTN 

IDC 



MSC 

NJS 


SLD 

SOD 


1N5116 

A ♦UNI 

227 -175 

1N5178 

ASOD 

256 - 75 

KSI 

♦ MSC 



RHM 

SPE 


SPE 

♦SSI 


MSC 

TRWS 


CEN 

CODI 


RHM 

SIEG 




UPI 


SST 

♦ VALG 


1N5117 

A ♦UNI 

227 -188 

HTN 

IDC 


SPE 

SPR 



1N5225B 

♦ALGG 

165 - 97 

1N5063 

A ♦UNI 

178 -185 

♦ MSC 

TRWS 


SCN 

♦ SSI 


UPI 

WAB 



CEN 

CODI 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5118 

A ♦UNI 

383 - 94 


STI 


1N5221A 

A♦MOTA 

164 

- 59 

CRI 

♦ DIT 


1N5064 

A ♦UNI 

180 -178 

MSC 

SCN 


1N5179 

APD 

231 - 41 

CEN 

CODI 



HITJ 

HTN 


♦ MSC 

SPE 



TRWS 


CODI 

EAS 


CRI 

HTN 



IDC 

♦INC 



♦TRWS 


1N5119 

A ♦UNI 

390 - 64 


UPI 


IDC 

KSI 



KSI 

♦ MOTA 


1N5065 

A ♦UNI 

182 -168 

MSC 

SCN 


1N5180 

TRWS 

290 - 34 

MSC 

RHM 



MSC 

NECE 


IDC 

♦ MSC 


SPE 

TRWS 



UPI 



UPI 



NJS 

RHM 



♦TRWS 


1N5120 

A ♦UNI 

390 -173 

1N5181 

EDL 

256 -202 

1N5221B 

A♦MOTA 

164 

- 47 

♦SIEG 

THEF 


1N5066 

A ♦UNI 

185 -202 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


♦ALGG 

CEN 




UPI 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


SPE 

♦SSI 


CODI 

CRI 



IN5226 

A♦MOTA 

166 - 59 

1N5067 

A ♦UNI 

188 - 68 

1N5121 

A ♦UNI 

391 -113 

♦THEF 

UNI 


HTN 

IDC 



♦APD 

CDIL 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


1N5182 

EDL 

257 - 2 

♦ INC 

KSI 



CEN 

CODI 


1N5068 

AUNI 

189 -181 


TRWS 


♦ MSC 

SCN 


MSC 

NECE 



CRI 

♦ DIT 


MSC 

♦TRWS 


1N5122 

A ♦UNI 

392 -163 

SPE 

♦SSI 


RHM 

♦ SIEG 



FGRS 

HITJ 


1N5069 

A ♦UNI 

193 - 97 

MSC 

SCN 


♦THEF 

UNI 


THEF 

UPI 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


1N5183 

EDL 

425 -139 


WAB 



♦ ITTG 

KSI 


1N5070 

A ♦UNI 

194 - 38 

1N5123 

A ♦UNI 

393 -168 

♦ MSC 

SCN 


1N5222 

A♦MOTA 

164 

-103 

♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

SPE 


MSC 

SCN 


♦SSI 

♦THEF 


CEN 

CODI 



RHM 

SIEG 



♦TRWS 



TRWS 



UNI 


CRI 

FGRS 



SPE 

SPR 


1N5071 

A ♦UNI 

195 -152 

1N5124 

A ♦UNI 

394 - 91 

1N5184 

EDL 

427 - 61 

HTN 

IDC 



UPI 

WAB 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


KSI 

♦MSC 



1N5226A 

A♦MOTA 

166 - 52 

1N5072 

A ♦UNI 

197 - 31 


TRWS 


♦ SSI 

♦THEF 


RHM 

SIEG 



♦APD 

CEN 


♦MSC 

♦TRWS 


1N5125 

A ♦UNI 

395 - 3 


UNI 


SPE 

SPR 



CODI 

CRI 


1N5073 

A ♦UNI 

199 - 51 

MSC 

SCN 


1N5185 

CEN 

257 -187 


UPI 



♦ DIT 

HITJ 


♦MSC 

♦TRWS 



TRWS 


♦GIC 

SSI 


1N5222A 

A ♦MOTA 

164 

-100 

HTN 

IDC 


1N5074 

A ♦UNI 

202 -150 

1N5126 

A ♦UNI 

397 -111 


♦TRWS 


CEN 

CODI 



ITTG 

KSI 


♦MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


1N5186 

A ♦UNI 

253 - 56 

CRI 

HTN 



MSC 

NJS 


1N5075 

A ♦UNI 

204 - 37 


TRWS 


CEN 

♦GIC 


IDC 

KSI 



RHM 

UPI 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5127 

A ♦UNI 

398 -125 

MSC 

SEN 


MSC 

RHM 



1N5226B 

A♦MOTA 

166 - 32 

1N5076 

A ♦UNI 

205 -192 

MSC 

SCN 


♦SSI 

TRWS 


SPE 

UPI 



♦ ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


1N5187 

A ♦UNI 

254 - 47 

1N5222B 

A♦MOTA 

164 

- 98 

CEN 

CODI 



UPI 


1N5128 

A ♦UNI 

399 - 50 

CEN 

♦GIC 


♦ALGG 

CEN 



CRI 

♦DIT 


1N5077 

A ♦UNI 

207 -116 

MSC 

SCN 


MSC 

SEN 


CODI 

CRI 



HITJ 

HTN 


♦ MSC 

TRWS 



TRWS 


♦SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 



IDC 

♦ INC 


1N5078 

A ♦UNI 

209 - 3 

1N5129 

A ♦UNI 

399 -165 

1N5188 

A ♦UNI 

254 -177 

♦ INC 

KSI 



ITTG 

KSI 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


CEN 

♦GIC 


MSC 

NECE 



MSC 

NECE 


1N5079 

A ♦UNI 

210 - 57 


TRWS 


MSC 

SEN 


RHM 

♦SIEG 



NJS 

RHM 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5130 

A ♦UNI 

399 -176 

SPE 

♦SSI 


THEF 

UPI 



♦SIEG 

SPE 


1N5080 

AUNI 

211 - 94 

MSC 

SCN 



TRWS 


1N5223 

A♦MOTA 

164 

-185 

THEF 

UPI 



MSC 



TRWS 


1N5189 

CEN 

260 -130 

CEN 

CODI 



1N5227 

♦APD 

167 - 23 

1N5081 

A ♦UNI 

211 -126 

1N5131 

A ♦UNI 

399 -192 

♦GIC 

SEN 


CRI 

♦ DIT 



CDIL 

CEN 


♦MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


SSI 

TRWS 


FGRS 

HITJ 



CODI 

CRI 


1N5082 

AUNI 

212 -105 


TRWS 


1N5190 

A >UNI 

255 - 84 

HTN 

IDC 



♦ DIT 

FGRS 



MSC 


1N5132 

A ♦UNI 

400 - 4 

CEN 

♦GIC 


KSI 

♦ MSC 



HITJ 

HTN 


IN5083 

A ♦UNI 

212 -138 

MSC 

SCN 


MSC 

SEN 


NJS 

RHM 



IDC 

♦ ITTG 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


♦SSI 

TRWS 


SIEG 

SPE 



KSI 

♦ MOTA 


1N5084 

AUNI 

213 -122 

1N5133 

A ♦UNI 

400 - 18 

1N5194 

AUNI 

235 -147 

SPR 

UPI 



♦ MSC 

NJS 



MSC 


MSC 

TRWS 


♦APD 

CEN 



WAB 



RHM 

SIEG 


1N5085 

A ♦UNI 

213 -161 

1N5134 

A ♦UNI 

400 - 27 

MSC 

SPE 


1N5223A 

A ♦MOTA 

164 

-180 

SPE 

SPR 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


STI 

TIC 


CEN 

CODI 



UPI 

WAB 


1N5086 

AUNI 

214 -117 

SPE 

TRWS 



UPI 


CRI 

♦DIT 



1N5227A 

A♦MOTA 

167 - 16 


MSC 


1N5162 

A ♦INR 

407 -197 

1N5195 

AUNI 

235 -148 

HITJ 

HTN 



♦APD 

CEN 


1N5087 

A ♦UNI 

215 -106 

INRJ 

SSI 


MSC 

SPE 


IDC 

KSI 



CODI 

CRI 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5165 

AH PA 

436 - 78 


STI 


MSC 

NJS 



♦ DIT 

HITJ 


1N5088 

A ♦UNI 

215 -155 


TRWM 


1N5196 

AUNI 

235 -149 

RHM 

SPE 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5166 

AHPA 

436 - 79 

MSC 

STI 



UPI 



ITTG 

KSI 


1N5089 

AUNI 

216 -110 


TRWM 


1N5197 

CEN 

287 -189 

1N5223B 

A♦MOTA 

164 

-164 

MSC 

NJS 


MSC 

♦TRWS 


1N5167 

AHPA 

436 - 80 

EDL 

HTN 


♦ALGG 

CEN 



RHM 

UPI 


1N5090 

A ♦UNI 

217 - 91 


TRWM 


MAL 

SCN 


CODI 

CRI 




WAB 



MSC 


1N5170 

ASOD 

251 -159 

SSI 

UPI 


♦ DIT 

HITJ 



1N5227B 

A ♦MOTA 

166 -207 

1N5091 

A ♦UNI 

217 -116 

ASI 

CEI 


1N5198 

ASI 

288 • 26 

HTN 

IDC 



♦ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

♦TRWS 


CEN 

HTN 


CEN 

EDL 


♦ INC 

KSI 



CEN 

CODI 


1N5092 

A ♦UNI 

218 - 74 

IDC 

SCN 


HTN 

MAL 


MSC 

NECE 



CRI 

♦ DIT 


♦ MSC 

♦TRWS 


♦ SSI 

STI 


SCN 

SPE 


NJS 

RHM 



HITJ 

HTN 


1N5093 

A ♦UNI 

218 -105 

UPI 

WAB 


SSI 

UPI 


♦SIEG 

SPE 



IDC 

♦ INC 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5171 

ASOD 

252 -134 


WAB 


SSY 

THEF 



ITTG 

KSI 


1N5094 

A ♦UNI 

219 - 48 

ASI 

CEN 


1N5199 

ASI 

288 -105 

UPI 

WAB 



MSC 

NECE 



MSC 


CODI 

HTN 


CEN 

EDL 


1N5224 

A♦MOTA 

165 

- 27 

NJS 

RHM 


1N5095 

AUNI 

220 - 27 

IDC 

SCN 


HTN 

MAL 


CEN 

CODI 



♦ SIEG 

THEF 



MSC 


SPE 

♦SSI 


SCN 

SPE 


CRI 

♦ DIT 



UPI 

WAB 


1N5096 

A ♦UNI 

221 -147 

STI 

UPI 


SSI 

UPI 


FGRS 

HITJ 



1N5228 

A ♦MOTA 

167 -200 


♦ MSC 



WAB 



WAB 


HTN 

IDC 



♦APD 

CDIL 


1N5097 

A ♦UNI 

222 -103 

1N5172 

ASOD 

253 -106 

1N5200 

CEN 

288 -205 

KSI 

♦ MSC 



CEN 

CODI 



♦ MSC 


ASI 

CEN 


EDL 

MAL 


NJS 

RHM 



CRI 

♦ DIT 


1N5098 

AUNI 

223 - 54 

CODI 

HTN 


SCN 

SSI 


SIEG 

SPR 



FGRS 

HITJ 



♦ MSC 


IDC 

SCN 



UPI 



UPI 



HTN 

IDC 


1N5099 

AUNI 

223 -123 

♦ SSI 

STI 


1N5201 

CEN 

289 - 71 

1N5224A 

A♦MOTA 

165 

- 24 

♦ ITTG 

KSI 



♦ MSC 


UPI 

WAB 


EDL 

MAL 


CEN 

CODI 



♦ MSC 

NJS 


1N5100 

A ♦UNI 

225 - 25 

1N5173 

ASOD 

254 -149 

SCN 

SSI 


CRI 

♦ DIT 



RHM 

SIEG 



♦ MSC 


ASI 

CEN 


1N5206 

TRWS 

286 -128 

HITJ 

HTN 



SPE 

SPR 


1N5101 

A ♦UNI 

225 - 89 

CODI 

HTN 


1N5207 

TRWS 

290 - 59 

IDC 

KSI 




UPI 


♦ MSC 

TRWS 


IDC 

SCN 


1N5208 

AUNI 

234 - 32 

MSC 

NJS 



1N5228A 

A♦MOTA 

167 -193 

1N5102 

A ♦UNI 

226 - 47 

SPE 

♦SSI 


♦ APD 

CEN 


RHM 

SPE 



♦ APD 

CEN 


♦ MSC 

SPE 


STI 

UPI 



UPI 



UPI 



CODI 

CRI 



TRWS 



WAB 


1N5209 

AUNI 

233 -185 

1N5224B 

A ♦MOTA 

165 

- 21 

♦ DIT 

HITJ 1 


1N5103 

A ♦UNI 

226 -102 

1N5174 

ASOD 

255 - 21 

♦APD 

CEN 


♦ALGG 

CEN 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

TRWS 


ASI 

CEN 


1N5210 

AUNI 

233 - 49 

CODI 

CRI 



ITTG 

KSI 


1N5104 

A ♦UNI 

227 - 42 

CODI 

HTN 


1N5211 

CEN 

280 -153 

♦ DIT 

HITJ 



MSC 

NJS 


♦ MSC 

TRWS 


IDC 

SCN 


SSI 

UPI 


HTN 

IDC 



RHM 

SPE 


1N5105 

A ♦UNI 

227 - 74 

♦ SSI 

STI 


1N5212 

CEN 

281 - 59 

♦ INC 

KSI 




UPI 


♦ MSC 

TRWS 


UPI 

WAB 


SSI 

UPI 


MSC 

NECE 



1N5228B 

A♦MOTA 

167 -173 

1N5106 

A ♦UNI 

227 - 83 

1N5175 

ASOD 

255 - 61 

1N5213 

CEN 

281 -176 

NJS 

RHM 



♦ ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

TRWS 


ASI 

CEN 



SSI 


♦ SIEG 

SPE 



CEN 

CODI 


1N5107 

A ♦UNI 

227 - 93 

CODI 

HTN 


1N5214 

CEN 

279 - 41 

THEF 

UPI 



CRI 

♦ DIT 


♦ MSC 

TRWS 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N52286 



1N5232 




1N5235A 




1N5238& 




1N5242A 

A^MOtA 

191 - 4 

(cont.) 

HITJ 


(cont.) 

RHM 



(cont.) 

FSC 



(cont.) 

KSI 



♦ APD 

CEN 


HTN 

IDC 


SIEG 

SPE 



HITJ 

HTN 



MSC 

NECE 



CODI 

CRI 


♦INC 

ITTG 


SPR 

STR 



IDC 

ITTG 



NJS 

RHM 



FGRS 

FSC 


KSI 

MSC 



UPI 



KSI 

MSC 



♦ SIEG 

SPE 



HITJ 

HTN 


NECE 

NJS 


1N5232A 

A♦MOTA 

173 

13 

NJS 

RHM 



THEF 

UPI 



IDC 

INC 


RHM 

♦SIEG 


♦ APD 

CEN 



SPE 

UPI 



1N5239 

A ♦MOTA 

185 

- 69 

ITTG 

KSI 


SPE 

THEF 


CODI 

CRI 




WAB 



♦ APD 

CDIL 



MSC 

NJS 



UPI 


♦ DIT 

FGRS 



1N5235B 

A♦MOTA 

178 

- 21 

CEN 

CODI 



RHM 

SPE 


1N5229 

A ♦MOTA 

169 - 14 

FSC 

HITJ 



♦ALGG 

♦ APD 



CRI 

ETC 




UPI 


♦APD 

CDIL 


HTN 

IDC 



CEN 

CODI 



FGRS 

FSC 



1N5242B 

A♦MOTA 

190 -190 

CEN 

CODI 


ITTG 

KSI 



CRI 

♦ DIT 



HITJ 

HTN 



♦ALGG 

♦APD 


CRI 

♦ DIT 


MSC 

NJS 



FGRS 

♦ FSC 



IDC 

♦ ITTG 



CEN 

CODI 


FGRS 

HITJ 


RHM 

SPE 



HITJ 

HTN 



KSI 

♦MSC 



CRI 

FGRS 


HTN 

IDC 


STR 

UPI 



IDC 

INC 



NJS 

RHM 



FSC 

HITJ 


♦ ITTG 

KSI 



WAB 



ITTG 

KSI 



SIEG 

SPE 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 


1N5232B 

A♦MOTA 

172 -200 

MSC 

NECE 



SPR 

UPI 



INC 

ITTG 


RHM 

SIEG 


♦ALGG 

♦ APD 



NJS 

RHM 



1N5239A 

A♦MOTA 

185 

- 59 

KSI 

MSC 


SPE 

SPR 


CEN 

CODI 



♦ SIEG 

SPE 



♦ APD 

CEN 



NECE 

NJS 



UPI 


CRI 

♦ DIT 



THEF 

UPI 



CODI 

CRI 



RHM 

♦SIEG 


1N5229A 

A♦MOTA 

169 - 7 

FGRS 

♦ FSC 




WAB 



FGRS 

FSC 



SPE 

THEF 


♦APD 

CEN 


HITJ 

HTN 



1N5236 

A♦MOTA 

180 

- 53 

HITJ 

HTN 



UPI 

WAB 


CODI 

CRI 


IDC 

INC 



♦APD 

CDIL 



IDC 

ITTG 



1N5243 

♦APD 

192 -187 

♦ DIT 

HITJ 


ITTG 

KSI 



CEN 

CODI 



KSI 

MSC 



CDIL 

CEN 


HTN 

IDC 


MSC 

NECE 



CRI 

ETC 



NJS 

RHM 



CODI 

CRI 


ITTG 

KSI 


NJS 

RHM 



FGRS 

FSC 




UPI 



FGRS 

HITJ 


MSC 

NJS 


♦ SIEG 

SPE 



HITJ 

HTN 



1N5239B 

A ♦MOTA 

185 

- 34 

HTN 

IDC 


RHM 

UPI 


STR 

THEF 



IDC 

♦ ITTG 



♦ALGG 

♦APD 



♦ ITTG 

KSI 


1N5229B 

A ♦MOTA 

168 -198 

UPI 

WAB 



KSI 

♦ MSC 



CEN 

♦ CODI 



♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ALGG 

♦ APD 


1N5233 

A♦MOTA 

174 

13 

NJS 

RHM 



CRI 

FGRS 



NJS 

RHM 


CEN 

CODI 


♦ APD 

CDIL 



SIEG 

SPE 



♦ FSC 

HITJ 



SIEG 

SPE 


CRI 

♦ DIT 


CEN 

CODI 



SPR 

UPI 



HTN 

IDC 



SPR 

UPI 


HITJ 

HTN 


CRI 

♦ DIT 




WAB 



INC 

ITTG 



1N5243A 

A♦MOTA 

192 -179 

IDC 

♦ INC 


ETC 

FGRS 



1N5236A 

A♦MOTA 

180 

- 45 

KSI 

MSC 



♦APD 

CEN 


ITTG 

KSI 


HITJ 

HTN 



♦APD 

CEN 



NECE 

NJS 



CODI 

CRI 


MSC 

NECE 


IDC 

♦ ITTG 



CODI 

CRI 



RHM 

♦SIEG 



FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 


KSI 

♦ MSC 



FGRS 

FSC 



SPE 

SSY 



HTN 

IDC 


♦ SI EG 

THEF 


NJS 

RHM 



HITJ 

HTN 



THEF 

UPI 



ITTG 

KSI 


UPI 

WAB 


SIEG 

SPE 



IDC 

ITTG 




WAB 



MSC 

NJS 


1N5230 

A ♦MOTA 

170 - 61 

SPR 

UPI 



KSI 

MSC 



1N5240 

A♦MOTA 

187 

-116 

RHM 

UPI 


♦APD 

CDIL 


1N5233A 

A♦MOTA 

174 

8 

NJS 

RHM 



♦APD 

CDIL 



1N5243B 

A ♦MOTA 

192 -156 

CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 




UPI 



CEN 

CODI 



♦ALGG 

♦APD 


CRI 

♦ DIT 


CODI 

CRI 



1N5236B 

A♦MOTA 

180 

- 20 

CRI 

ETC 



CEN 

CODI 


FGRS 

HITJ 


♦ DIT 

FGRS 



♦ ALGG 

♦ APD 



FGRS 

FSC 



CRI 

FGRS 


HTN 

IDC 


HITJ 

HTN 



CEN 

CODI 



HITJ 

HTN 



HITJ 

HTN 


♦ ITTG 

KSI 


IDC 

ITTG 



CRI 

FGRS 



IDC 

♦ ITTG 



IDC 

INC 


♦ MSC 

NJS 


KSI 

MSC 



♦ FSC 

HITJ 



KSI 

♦ MSC 



ITTG 

KSI 


RHM 

SIEG 


NJS 

RHM 



HTN 

IDC 



NJS 

RHM 



MSC 

NECE 


SPE 

SPR 


SPE 

UPI 



INC 

ITTG 



SIEG 

SPE 



NJS 

RHM 



UPI 


1N5233B 

A♦MOTA 

173 -206 

KSI 

MSC 



SPR 

UPI 



♦ SIEG 

SPE 


1N5230A 

A ♦MOTA 

170 - 54 

♦ ALGG 

♦ APD 



NECE 

NJS 



1N5240A 

A ♦MOTA 

187 

-108 

THEF 

UPI 


♦APD 

CEN 


CEN 

CODI 



RHM 

♦ SIEG 



♦APD 

CEN 




WAB 


CODI 

CRI 


CRI 

♦ DIT 



THEF 

UPI 



CODI 

CRI 



1N5244 

A♦MOTA 

193 -199 

♦ DIT 

HITJ 


FGRS 

HITJ 




WAB 



FGRS 

FSC 



♦APD 

CDIL 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



1N5237 

A♦MOTA 

182 

- 34 

HITJ 

HTN 



CEN 

CODI 


ITTG 

KSI 


INC 

ITTG 



♦APD 

CDIL 



IDC 

INC 



CRI 

FGRS 


MSC 

NJS 


I KSI 

MSC 



CEN 

CODI 



ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 


RHM 

SPE 


NECE 

NJS 



CRI 

ETC 



MSC 

NJS 



IDC 

♦ ITTG 



UPI 


RHM 

♦ SIEG 



FGRS 

FSC 



RHM 

SPE 



KSI 

♦ MSC 


1N5230B 

A♦MOTA 

170 - 31 

SPE 

SSY 



HITJ 

HTN 



UPI 

WAB 



NJS 

RHM 


♦ ALGG 

♦APD 1 


THEF 

UPI 



IDC 

♦ ITTG 



1N5240B 

A♦MOTA 

187 

- 78 

SIEG 

SPE 


CEN 

CODI 



WAB 



KSI 

♦ MSC 



♦ ALGG 

♦APD 



SPR 

UPI 


CRI 

♦ DIT 


1N5234 

A♦MOTA 

175 

85 

NJS 

RHM 



CEN 

CODI 



1N5244A 

A ♦MOTA 

193 -192 

HITJ 

HTN 


♦APD 

CDIL 



SIEG 

SPR 



CRI 

FGRS 



♦APD 

CEN 


IDC 

♦ INC 


CEN 

CODI 




UPI 



♦ FSC 

HITJ 



CODI 

CRI 


ITTG 

KSI 


CRI 

♦ DIT 



1N5237A 

A♦MOTA 

182 

- 25 

HTN 

IDC 



FGRS 

HITJ 


MSC 

NECE 


ETC 

FGRS 



♦ APD 

CEN 



INC 

ITTG 



HTN 

IDC 


NJS 

RHM 


FSC 

HITJ 



CODI 

CRI 



KSI 

MSC 



ITTG 

KSI 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 



FGRS 

FSC 



NECE 

NJS 



MSC 

NJS 


THEF 

UPI 


♦ ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 



RHM 

♦ SIEG 



RHM 

UPI 


1N5231 

A♦MOTA 

171 -141 

♦ MSC 

NJS 



IDC 

INC 



SPE 

THEF 



1N5244B 

A ♦MOTA 

193 -185 

♦APD 

CDIL 


RHM 

SIEG 



ITTG 

KSI 



UPI 

WAB 



♦ ALGG 

♦APD 


CEN 

CODI 


SPE 

SPR 



MSC 

NJS 



1N5241 

A♦MOTA 

189 

- 53 

CEN 

CODI 


CRI 

♦ DIT 


UPI 

WAB 



RHM 

SPE 



♦ APD 

CDIL 



CRI 

FGRS 


ETC 

FGRS 


1N5234A 

A♦MOTA 

175 

78 


UPI 



CEN 

CODI 



HITJ 

HTN 


♦FSC 

HITJ 


♦ APD 

CEN 



1N5237B 

A♦MOTA 

181 

-203 

CRI 

FGRS 



IDC 

INC 


HTN 

IDC 


CODI 

CRI 



♦ ALGG 

♦ APD 



HITJ 

HTN 



ITTG 

KSI 


♦ ITTG 

KSI 


♦ DIT 

FGRS 



CEN 

CODI 



IDC 

♦ ITTG 



MSC 

NECE 


♦ MSC 

NJS 


FSC 

HITJ 



CRI 

♦ FSC 



KSI 

♦ MSC 



NJS 

RHM 


RHM 

SIEG 


HTN 

IDC 



HITJ 

HTN 



NJS 

RHM 



♦SIEG 

SPE 


SPE 

SPR 


ITTG 

KSI 



IDC 

INC 



SIEG 

SPR 



THEF 

UPI 


UPI 

WAB 


MSC 

NJS 



ITTG 

KSI 




UPI 




WAB 


1N5231A 

A♦MOTA 

171 -134 

RHM 

SPE 



MSC 

NECE 



1N5241A 

A ♦MOTA 

189 

- 45 

1N5245 

A ♦MOTA 

195 - 15 

♦APD 

CEN 



UPI 



NJS 

RHM 



♦ APD 

CEN 



♦APD 

CDIL 


CODI 

CRI 


1N5234B 

A♦MOTA 

175 

52 

♦ SIEG 

SPE 



CODI 

CRI 



CEN 

CODI 


♦ DIT 

FGRS 


♦ALGG 

♦ APD 



THEF 

UPI 



FGRS 

HITJ 



CRI 

FGRS 


FSC 

HITJ 


CEN 

CODI 




WAB 



HTN 

IDC 



FSC 

HITJ 


HTN 

IDC 


CRI 

♦ DIT 



1N5238 

A♦MOTA 

183 -181 

INC 

ITTG 



HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 


FGRS 

♦ FSC 



♦APD 

CDIL 



KSI 

MSC 



♦ ITTG 

KSI 


MSC 

NJS 


HITJ 

HTN 



CEN 

CODI 



NJS 

RHM 



♦ MSC 

NJS 


UPI 

WAB 


IDC 

INC 



CRI 

ETC 




UPI 



RHM 

SIEG 


1N5231B 

A♦MOTA 

171 -112 

ITTG 

KSI 



FGRS 

HITJ 



1N5241B 

A♦MOTA 

189 

- 19 

SPE 

SPR 


♦ALGG 

♦APD 


MSC 

NECE 



HTN 

IDC 



♦ALGG 

♦APD 




UPI 


CEN 

CODI 


NJS 

RHM 



♦ ITTG 

KSI 



CEN 

CODI 



1N5245A 

A♦MOTA 

195 - 4 

CRI 

♦ DIT 


♦SIEG 

SPE 



♦ MSC 

NJS 



CRI 

FGRS 



♦APD 

CEN 


FGRS 

♦ FSC 


THEF 

UPI 



RHM 

♦ SIEG 



HITJ 

HTN 



CODI 

CRI 


HITJ 

HTN 



WAB 



SPR 

UPI 



IDC 

INC 



FGRS 

FSC 


IDC 

INC 


1N5235 

A♦MOTA 

178 

56 

1N5238A 

A♦MOTA 

183 -177 

ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 


♦APD 

CDIL 



♦ APD 

CEN 



MSC 

NECE 



IDC 

ITTG 


MSC 

NECE 


CEN 

CODI 



CODI 

CRI 



NJS 

RHM 



KSI 

MSC 


NJS 

RHM 


CRI 

♦DIT 



FGRS 

HITJ 



♦SIEG 

SPE 



NJS 

RHM 


♦SIEG 

SPE 


ETC 

FGRS 



HTN 

IDC 



THEF 

UPI 



SPE 

UPI 


THEF 

UPI 


FSC 

HITJ 



INC 

ITTG 




WAB 



1N5245B 

A♦MOTA 

194 -177 


WAB 


HTN 

IDC 



KSI 

MSC 



1N5242 

A♦MOTA 

191 

- 12 

♦ALGG 

♦APD 


1N5232 

A♦MOTA 

173 - 21 

♦ ITTG 

KSI 



NJS 

RHM 



♦APD 

CDIL 



CEN 

CODI 


♦APD 

CDIL 


♦ MSC 

NJS 




UPI 



CEN 

CODI 



CRI 

FGRS 


CEN 

CODI 


RHM 

SIEG 



1N5238B 

A♦MOTA 

183 

-171 

CRI 

FGRS 



♦ FSC 

HITJ 


CRI 

♦ DIT 


SPE 

SPR 



♦ALGG 

♦ APD 



♦ FSC 

HITJ 



HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


UPI 

WAB 



CEN 

CODI 



HTN 

IDC 



INC 

ITTG 


FSC 

HITJ 


1N5235A 

A♦MOTA 

178 ■ 

■ 49 

CRI 

FGRS 



♦ ITTG 

KSI 



KSI 

MSC 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 



HITJ 

HTN 



♦ MSC 

NJS 



NECE 

NJS 


♦ ITTG 

KSI 


CODI 

CRI 



IDC 

INC 



RHM 

SIEG 



RHM 

♦ SIEG 


♦ MSC 

NJS 


♦ DIT 

FGRS 



INRJ 

ITTG 



SPE 

SPR 



SPE 

THEF 


cont.next col. 



cont.next col. 




cont.next col. 




UPI 

WAB 



UPI 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 


M 



[sKFunrai 

TYPE No. 

MFRS 

laKMiaa 

IS 

■GUSH 

fSMWtT:! 

TYPE No. 

MFRS 


1N5246 

A♦MOTA 

196 -118 

1N5249B 



1N5253A 




1N5257A 



1N5262A 



♦APD 

CDIL 


(cont.) 

HITJ 


(cont.) 

NJS 



(cont.) 

CRI 


(cont.) 

CRI 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 


RHM 

SPE 



FGRS 

HITJ 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


INC 

ITTG 



UPI 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


HITJ 

HTN 


KSI 

MSC 


1N5253B 

A ♦MOTA 

204 

-105 

ITTG 

KSI 


RHM 

UPI 


IDC 

♦ ITTG 


NECE 

NJS 


♦ALGG 

♦APD 



MSC 

NJS 


1N5262B 

A♦MOTA 

213 -202 

KSI 

♦MSC 


RHM 

♦SIEG 


CEN 

CRI 



RHM 

UPI 


♦ALGG 

♦APD 


NJS 

RHM 


THEF 

UPI 


FGRS 

HITJ 



1N5257B 

A♦MOTA 

208 - 49 

CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 



WAB 


HTN 

IDC 



♦ALGG 

♦APD 


HTN 

IDC 


SPR 

UPI 


1N5250 

A♦MOTA 

200 -124 

INC 

ITTG 



CEN 

CRI 


MSC 

NECE 


1N5246A 

A♦MOTA 

196 -109 

♦APD 

CDIL 


KSI 

MSC 



FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 


♦APD 

CEN 


CEN 

CODI 


NECE 

NJS 



HTN 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


CODI 

CRI 


CRI 

FGRS 


RHM 

♦SIEG 



INC 

ITTG 


THEF 

UPI 


FGRS 

HITJ 


HITJ 

HTN 


SPE 

THEF 



KSI 

MSC 


IN5263 

A ♦MOTA 

215 - 4 

HTN 

IDC 


IDC 

♦ ITTG 



UPI 



NECE 

NJS 


♦APD 

CEN 


ITTG 

KSI 


KSI 

♦ MSC 


1N5254 

A ♦MOTA 

205 

- 57 

RHM 

♦SIEG 


CRI 

HTN 


MSC 

NJS 


NJS 

RHM 


♦APD 

CDIL 



SPE 

THEF 


IDC 

♦ MSC 


RHM 

SPE 


SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



UPI 

WAB 


NJS 

RHM 



UPI 


SPR 

UPI 


FGRS 

FSC 



1N5258 

A♦MOTA 

209 -152 

SCN 

SPR 


1N5246B 

A♦MOTA 

196 - 84 

1N5250A 

A ♦MOTA 

200 -115 

HITJ 

HTN 



♦APD 

CDIL 



UPI 


♦ALGG 

♦APD 


♦APD 

CEN 


IDC 

♦ ITTG 



CEN 

CRI 


1N5263A 

A♦MOTA 

214 -197 

CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


KSI 

♦ MSC 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


CRI 

FGRS 


FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 



IDC 

♦ MSC 


CRI 

HTN 


HITJ 

HTN 


HTN 

IDC 


SIEG 

SPE 



NJS 

RHM 


IDC 

MSC 


IDC 

INC 


ITTG 

KSI 


SPR 

UPI 



SIEG 

SPE 


NJS 

RHM 


ITTG 

KSI 


MSC 

NJS 



WAB 



SPR 

UPI 



UPI 


MSC 

NECE 


RHM 

♦ UNI 


1N5254A 

A♦MOTA 

205 

- 49 

1N5258A 

A♦MOTA 

209 -144 

1N5263B 

A♦MOTA 

214 -185 

NJS 

RHM 



UPI 


♦APD 

CEN 



♦APD 

CEN 


♦ALGG 

♦APD 


♦SIEG 

THEF 


1N5250B 

A ♦MOTA 

200 - 84 

CRI 

FSC 



CRI 

HITJ 


CEN 

CRI 


UPI 

WAB 


♦ ALGG 

♦APD 


HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5247 

A♦MOTA 

197 -123 

CEN 

CODI 


IDC 

ITTG 



MSC 

NJS 


MSC 

NECE 


♦APD 

CDIL 


CRI 

FGRS 


KSI 

MSC 



RHM 

UPI 


NJS 

RHM 


CEN 

CODI 


HITJ 

HTN 


NJS 

RHM 



1N5258B 

A♦MOTA 

209 -126 

♦ SIEG 

SPE 


CRI 

FGRS 


IDC 

INC 


SPE 

UPI 



♦ALGG 

♦APD 


THEF 

UPI 


HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 


1N5254B 

A♦MOTA 

205 

- 25 

CEN 

CRI 


1N5264 

A♦MOTA 

215 -149 

IDC 

♦ ITTG 


MSC 

NECE 


♦ALGG 

♦APD 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


KSI 

♦ MSC 


NJS 

RHM 


CEN 

CRI 



IDC 

MSC 


CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


♦SIEG 

SPE 


FGRS 

FSC 



NECE 

NJS 


IDC 

♦MSC 


SIEG 

SPR 


THEF 

UPI 


HITJ 

HTN 



RHM 

♦SIEG 


NJS 

RHM 



UPI 



WAB 


IDC 

INC 



SPE 

SSY 


SIEG 

SPR 


1N5247A 

A ♦MOTA 

197 -116 

1N5251 

A ♦ MOTA 

202 - 19 

ITTG 

KSI 



THEF 

UPI 



UPI 


♦APD 

CEN 


♦APD 

CDIL 


MSC 

NECE 



1N5259 

A♦MOTA 

210 -189 

1N5264A 

A♦MOTA 

215 -146 

CODI 

CRI 


CEN 

CRI 


NJS 

RHM 



♦APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


FGRS 

HITJ 


FGRS 

HITJ 


♦SIEG 

THEF 



CRI 

HTN 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



UPI 



IDC 

♦ MSC 


IDC 

MSC 


ITTG 

KSI 


♦ ITTG 

KSI 


1N5255 

A♦MOTA 

206 

- 49 

NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 


♦APD 

CDIL 



SIEG 

SPR 


SPE 

UPI 


RHM 

UPI 


RHM 

SIEG 


CEN 

CRI 




UPI 


1N5264B 

A ♦MOTA 

215 -144 

1N5247B 

A ♦MOTA 

197 -110 

SPR 

UPI 


FGRS 

HITJ 



1N5259A 

A♦MOTA 

210 -182 

♦ALGG 

♦APD 


♦ALGG 

♦APD 


1N5251A 

At MOTA 

202 - 11 

HTN 

IDC 



♦ APD 

CEN 


CEN 

CRI 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


♦ITTG 

KSI 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


CRI 

FGRS 


♦MSC 

NJS 



IDC 

MSC 


MSC 

NECE 


HITJ 

HTN 


HITJ 

HTN 


RHM 

SIEG 



NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


IDC 

INC 


IDC 

ITTG 


SPR 

UPI 




UPI 


♦SIEG 

THEF 


ITTG 

KSI 


KSI 

MSC 


1N5255A 

A ♦MOTA 

206 

- 44 

1N5259B 

A ♦MOTA 

210 -162 


UPI 


MSC 

NECE 


NJS 

RHM 


♦APD 

CEN 



♦ALGG 

♦APD 


1N5265 

A ♦MOTA 

216 - 11 

NJS 

RHM 


SPE 

UPI 


CRI 

FGRS 



CEN 

CRI 


♦APD 

CEN 


♦SIEG 

SPE 


1N5251B 

A ♦ MOTA 

201 -194 

HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


CRI 

HTN 


THEF 

UPI 


♦ ALGG 

♦APD 


IDC 

ITTG 



MSC 

NECE 


IDC 

♦MSC 


1N5248 

A♦MOTA 

198 -127 

CEN 

CRI 


KSI 

MSC 



NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


♦APD 

CDIL 


FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 



♦SIEG 

SPE 



UPI 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 



UPI 



THEF 

UPI 


1N5265A 

A ♦MOTA 

216 - 4 

CRI 

FGRS 


INC 

ITTG 


1N5255B 

A♦MOTA 

206 

- 40 

1N5260 

A♦MOTA 

212 - 2 

♦APD 

CEN 


HITJ 

HTN 


KSI 

MSC 


♦ALGG 

♦APD 



♦APD 

CEN 


CRI 

HTN 


IDC 

♦ITTG 


NECE 

NJS 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 


IDC 

MSC 


KSI 

♦ MSC 


RHM 

♦SIEG 


FGRS 

HITJ 



IDC 

♦ MSC 


NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


SPE 

THEF 


HTN 

IDC 



NJS 

RHM 



UPI 


SIEG 

SPE 



UPI 


INC 

ITTG 



♦SIEG 

SPR 


1N5265B 

A♦MOTA 

215 -195 

SPR 

SSY 


1N5252 

A ♦MOTA 

203 -123 

KSI 

MSC 




UPI 


♦ALGG 

♦APD 


UPI 

WAB 


♦APD 

CDIL 


NECE 

NJS 



1N5260A 

A♦MOTA 

211 -198 

CEN 

CRI 


1N5248A 

A♦MOTA 

198 -118 

CEN 

CRI 


RHM 

♦SIEG 



♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


FGRS 

HITJ 


SPE 

THEF 



CRI 

HTN 


MSC 

NECE 


CODI 

CRI 


HTN 

IDC 



UPI 



IDC 

MSC 


NJS 

RHM 


FGRS 

HITJ 


♦ ITTG 

KSI 


1N5256 

A♦MOTA 

206 

-193 

NJS 

RHM 


♦SIEG 

THEF 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 


♦APD 

CDIL 




UPI 


UPI 

WAB 


ITTG 

KSI 


RHM 

SIEG 


CEN 

CRI 



1N5260B 

A♦MOTA 

211 -180 

1N5266 

A♦MOTA 

216 -186 

MSC 

NJS 


SPE 

SPR 


FGRS 

HITJ 



♦ALGG 

♦APD 


♦APD 

CEN 


RHM 

SPE 



UPI 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


CRI 

HTN 



UPI 


1N5252A 

A♦MOTA 

203 -115 

♦ITTG 

KSI 



HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


1N5248B 

A ♦MOTA 

198 - 89 

♦APD 

CEN 


♦ MSC 

NJS 



MSC 

NECE 


NJS 

RHM 


♦ALGG 

♦APD 


CRI 

FGRS 


RHM 

SIEG 



NJS 

RHM 


♦SIEG 

UPI 


CEN 

CODI 


HITJ 

HTN 


SPR 

UPI 



♦SIEG 

SPE 


1N5266A 

A♦MOTA 

216 -180 

CRI 

FGRS 


IDC 

ITTG 


1N5256A 

A♦MOTA 

206 -184 

THEF 

UPI 


♦ APD 

CEN 


HITJ 

HTN 


KSI 

MSC 


♦APD 

CEN 



1N5261 

A♦MOTA 

213 - 16 

CRI 

HTN 


IDC 

INC 


NJS 

RHM | 


CRI 

FGRS 



♦APD 

CEN 


IDC 

MSC 


ITTG 

KSI 


SPE 

UPI 


HITJ 

HTN 



CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


MSC 

NECE 


1N5252B 

A♦MOTA 

203 - 91 

IDC 

ITTG 



IDC 

♦ MSC 



UPI 


NJS 

RHM 


♦ALGG 

♦APD 


KSI 

MSC 



NJS 

RHM 


1N5266B 

A♦MOTA 

216 -168 

♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


NJS 

RHM 



SIEG 

SPR 


♦ALGG 

♦APD 


THEF 

UPI 


FGRS 

HITJ 



UPI 



STR 

UPI 


CEN 

CRI 



WAB 


HTN 

IDC 


1N5256B 

A♦MOTA 

206 

-161 

1N5261A 

A♦MOTA 

213 - 9 

HTN 

IDC 


1N5249 

A ♦MOTA 

199 -135 

INC 

ITTG 


♦ALGG 

♦APD 



♦APD 

CEN 


MSC 

NECE 


♦APD 

CDIL 


KSI 

MSC 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


CEN 

CODI 


NECE 

NJS 


FGRS 

HITJ 



IDC 

MSC 


♦ SIEG 

SPE 


CRI 

FGRS 


RHM 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



NJS 

RHM 


THEF 

UPI 


HITJ 

HTN 


SPE 

THEF 


INC 

ITTG 



STR 

UPI 


1N5267 

A♦MOTA 

217 -173 

IDC 

♦ ITTG 


UPI 

WAB 


KSI 

MSC 



1N5261B 

A♦MOTA 

212 -192 

CEN 

CRI 


KSI 

♦ MSC 


1N5253 

A♦MOTA 

204 -114 

NECE 

NJS 



♦ALGG 

♦APD 


HTN 

IDC 


NJS 

RHM 


♦APD 

CDIL 


RHM 

♦SIEG 



CEN 

CRI 


♦ MSC 

NJS 


SIEG 

SPR 


CEN 

CRI 


SPE 

THEF 



HTN 

IDC 


RHM 

SIEG 



UPI 


FGRS 

HITJ 



UPI 



MSC 

NECE 


SPE 

UPI 


1N5249A 

A ♦MOTA 

199 -130 

HTN 

IDC 


1N5257 

♦APD 

208 

- 81 

NJS 

RHM 


1N5267A 

A ♦MOTA 

217 -167 

♦APD 

CEN 


♦ ITTG 

KSI 


CDIL 

CEN 



♦SIEG 

STR 


CEN 

CRI 


CODI 

CRI 


♦ MSC 

NJS 


CRI 

FGRS 



THEF 

UPI 


HTN 

IDC 


FGRS 

HITJ 


RHM 

SIEG 


HITJ 

HTN 



1N5262 

A♦MOTA 

214 - 19 

MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


SPE 

SPR 


IDC 

♦ ITTG 



♦APD 

CEN 


RHM 

UPI 


ITTG 

KSI 



UPI 


KSI 

♦ MOTA 



CRI 

HTN 


1N5267B 

A♦MOTA 

217 -156 

MSC 

NJS 


1N5253A 

A♦MOTA 

204 -109 

♦ MSC 

NJS 



IDC 

♦ MSC 


♦ALGG 

CEN 


RHM 

UPI 


♦APD 

CEN 


RHM 

SIEG 



NJS 

RHM 


CRI 

HTN 


1N5249B 

A ♦MOTA 

199 -126 

CRI 

FGRS 


SPE 

SPR 



♦SIEG 

SPR 


IDC 

MSC 


♦ALGG 

♦APD 


HITJ 

HTN 



UPI 




UPI 


NECE 

NJS 


CEN 

CODI 


IDC 

ITTG 


1N5257A 

A♦MOTA 

208 

- 73 

1N5262A 

A ♦MOTA 

214 - 13 

RHM 

♦SIEG 


CRI 

FGRS 


KSI 

MSC 


♦APD 

CEN 



♦APD 

CEN 


THEF 

UPI 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




listiHiia 


) A 


218 -154 

1N5274A 

CEN 

CRI 


CEN 

HTN 

IDC 


HTN 

♦ MSC 

NJS 


MSC 

RHM 

SIEG 



SPE 

UPI 


1N5274B 


EsarauEHSiaESuzi 

n y, 


1N5268B 

♦ALGG 

CRI 

IDC 

NECE 

RHM 

THEF 

1N5269 

CEN 
HTN 
♦ MSC 
RHM 


A ♦MOTA 218 -147 
CRI 
IDC 
NJS 
SPE 
UPI 

A ♦MOTA 218 -138 
CEN 
HTN 
MSC 
NJS 
♦SIEG 
UPI 

AfMOTA 219-83 
CRI 
IDC 
NJS 
SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 219 - 80 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 219 - 78 


CRI 

IDC 

NJS 

UPI 

A ♦MOTA 222 


! -150 I1N5281 


CEN 

CRI 

HTN 

IDC 

MSC 

♦SIEG 

_ THEF 

UPI 

> 

A ♦MOTA 

CEN 

CRI 

HTN 

IDC 

♦ MSC 

NJS 

SIEG 

SPE 

UPI 

WAB 


♦ALGG 

CEN 


SIEG 

CRI 

HTN 



IDC 

MSC 


1N5276A 

NECE 

NJS 


CEN 

RHM 

♦SIEG 


HTN 

THEF 

UPI 


MSC 

) 

A♦MOTA 

219 -137 

SPE 

CEN 

CRI 


1N5276B 

HTN 

IDC 


CEN 

♦ MSC 

NJS 


HTN 

RHM 

SIEG 


MSC 

SPE 

UPI 


THEF 


1N5270A 

CEN 

HTN 

MSC 

RHM 

1N5270B 

♦ALGG 

CRI 

IDC 

NECE 

RHM 

THEF 

1N5271 

CEN 
HTN 
♦ MSC 
RHM 
SPE 

1N5271A 

CEN 

HTN 

MSC 

RHM 


A ♦MOTA 219 -131 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 219 -124 
CEN 
HTN 
MSC 
NJS 
♦SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 220 - 94 
CRI 
IDC 
NJS 
SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 220 - 89 
CRI 
IDC 
NJS 
SPE 
UPI 

A ♦MOTA 220 - 81 


1N5277B 

CEN 

HTN 

MSC 

THEF 

1N5278 

CEN 
HTN 
♦ MSC 
SIEG 
1N5278A 

CEN 

HTN 

MSC 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N5278B 

MSC 

NECE 


CEN 

RHM 

♦SIEG 


HTN 

SPE 

THEF 


MSC 


UPI 


THEF 

> 

A ♦MOTA 

221 - 60 

1N5279 

' CEN 

CRI 


CEN 

HTN 

IDC 


HTN 

♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

RHM 

SIEG 


SIEG 


UPI 


1N5279A 


A ♦MOTA 221 
CRI 
IDC 
NJS 
SPE 
UPI 

A ♦MOTA 221 


CEN 

CRI 

HTN 

IDC 

MSC 

RHM 

♦SIEG 

SPE 

THEF 

UPI 

J 

A♦MOTA 

CEN 

CRI 

HTN 

IDC 

♦ MSC 

NJS 

SIEG 

UPI 


A ♦MOTA 222 - 6 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 221 -192 
CRI 
IDC 
♦SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 222 -155 


1N5279B 

CEN 

50 HTN 

MSC 
THEF 

1N5280 

CEN 

HTN 

11 ♦MSC 

SIEG 
1N5280A 

CEN 

HTN 

6 MSC 


1N5281A 

CEN 

cont.next col. 


- 92 1N5282 


A ♦MOTA 223 - 88 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 223 - 85 
CRI 
IDC 
♦ SIEG 
THEF 
UPI 

A ♦MOTA 223 -182 
CRI 
IDC 
NJS 
SPE 
UPI 

A ♦MOTA 223 -176 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 223 -177 
CRI 
IDC 
♦SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 224 -133 
CRI 
IDC 
NJS 
SPE 
UPI 

A ♦MOTA 224 -128 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 224 -123 
CRI 
IDC 
♦SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 225 - 60 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 225 - 56 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 225 - 53 1N5301 
CRI 
IDC 

♦SIEG - 

UPI 

A ♦MOTA 225 -138 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 225 -133 
CRI 

IDC 1N5305 

NJS 

UPI 

AMOTA 225 -127 1N5306 
CRI 
IDC 
♦SIEG 
UPI 

A ♦MOTA 226 - 79 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 226 - 76 
CRI 
IDC 
NJS 
UPI 

A ♦MOTA 226 - 74 1N5311 
CRI 
IDC 

♦SIEG 1N5312 

UPI 
WAB 

A ♦MOTA 226 -142 1N5313 
CRI 
IDC 

NJS 1N5314 

SPE 

UPI < 

A ♦MOTA 226 -137 
CRI 


-137 1N5315 
1N5316 


IM 


ine 

TYPE No. 

MFRS 




'A 




1N5317 ‘ 

♦APb 

236 

182 

1N5337A 


■ 

HTN 




♦ MSC 



(cont.) 

♦ DIT 

IDC 

MSC 



1N5318 

♦ MSC 

246 

114 

♦GSE 

HTN 

NJS 

UPI 




STI 



MSC 

NJS 

B 

A♦MOTA 

226 

132 

1N5319 

♦ MSC 

245 

78 

SCN 

SPE 

CEN 

CRI 




SPE 




SST 

HTN 

IDC 



1N5320 

AUNI 

247 

96 

1N5337B 

A ♦MOTA 

MSC 

♦SIEG 



SPE 

SSI 



CEN 

CRI 

SPE 

THEF 



1N5324 

EDI 

429 

17 

♦ GSE 

HTN 


UPI 



SCN 

SPE 



♦ MSC 

NJS 


A ♦FSC 

246 

181 

1N5326 

ATRWS 

295 

21 

SCN 

♦SIEG 

♦APD 

CRI 




UPI 



SPE 

SST 

IDC 

MSC 



1N5330 

UNI 

411 

51 

♦THEF 

WAB 

SPE 

STI 



1N5331 

CEN 

256 

96 

1N5338 

CEN 


UPI 



♦COO 

CRI 



CRI 

♦ DIT 


A♦MOTA 

434 

12 

♦ DIT 

EDL 



♦ GSE 

HTN 

KSI 

SLD 



♦ NAT 

SCN 



MSC 

NJS 

SOD 

♦TCY 



SPE 

♦SSI 



SCN 

SIEG 

i 

A♦MOTA 

434 

13 

SST 

WAB 



SPE 

SST 

KSI 

SLD 



1N5332 

CEN 

407 

- 20 


WAB 

♦SOD 

♦TCY 



♦COO 

CRI 



1N5338A 

A ♦MOTA 


A♦MOTA 

434 

14 

♦ DIT 

EDL 



CEN 

CRI 

KSI 

SLD 



IDI 

♦ NAT 



♦ DIT 

♦ GSE 

SOD 

♦TCY 



SCN 

SPE 



HTN 

MSC 


A♦MOTA 

434 

15 

SSI 

SST 



NJS 

SCN 

KSI 

SLD 




WAB 



SPE 

SST 

SOD 

♦TCY 



1N5333 

CEN 

377 

- 52 

1N5338B 

A ♦MOTA 


A♦MOTA 

434 

16 

♦ DIT 

♦ GSE 



CEN 

CRI 

KSI 

SLD 



HTN 

MSC 



♦ GSE 

HTN 

SOD 

♦TCY 



NJS 

SCN 



♦ MSC 

NJS 


A♦MOTA 

434 

17 

SIEG 

SPE 



SCN 

♦ SIEG 

KSI 

SLD 



SST 

WAB 



SPE 

SST 

SOD 

♦TCY 



1N5333A 

A♦MOTA 

377 

- 50 

♦ THEF 

WAB 

i 

A ♦MOTA 

434 

18 

CEN 

CRI 



1N5339 

CEN 

KSI 

SLD 



♦ DIT 

♦ GSE 



CRI 

♦ DIT 

SOD 

♦TCY 



HTN 

MSC 



♦ GSE 

HTN 

1 

A♦MOTA 

434 

19 

NJS 

SCN 



i MSC 

NJS 

KSI 

SLD 



SPE 

SST 



SCN 

SIEG 

SOD 

♦TCY 




WAB 



SPE 

SST 


A♦MOTA 

434 

20 

1N5333B 

A ♦MOTA 

377 

- 45 


WAB 

KSI 

SLD 



CEN 

CRI 



1N5339A 

A ♦MOTA 

SOD 

♦TCY 



♦ GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


A♦MOTA 

434 

21 

♦ MSC 

NJS 



♦ DIT 

♦ GSE 

KSI 

SLD 



SCN 

♦SIEG 



HTN 

MSC 

SOD 

♦TCY 



SPE 

SST 



NJS 

SCN 

1 

A♦MOTA 

434 

22 

♦THEF 

WAB 




SST 

KSI 

SLD 



1N5334 

CEN 

377 

- 74 

1N5339B 

A ♦MOTA 

SOD 

♦TCY 



CRI 

♦ DIT 



CEN 

CRI 

L 

A♦MOTA 

434 

23 

♦GSE 

HTN 



♦ GSE 

HTN 

KSI 

SLD 



MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 

SOD 

♦TCY 



SCN 

SIEG 



SCN 

♦SIEG 


A♦MOTA 

434 

24 

SPE 

SST 



SPE 

SST 

KSI 

SLD 




WAB 



♦THEF 

WAB 

SOD 

♦TCY 



1N5334A 

A ♦MOTA 

377 

- 72 

1N5340 

CEN 


A ♦MOTA 

434 

25 

CEN 

CRI 



CRI 

♦ DIT 

KSI 

SLD 



♦ DIT 

♦GSE 



♦GSE 

HTN 

SOD 

♦TCY 



HTN 

MSC 



MSC 

NJS 


A ♦MOTA 

434 

26 

NJS 

SCN 



SCN 

SIEG 

KSI 

SLD 




SST 



SPE 

SST 

SOD 

♦TCY 



1N5334B 

A ♦MOTA 

377 

- 66 

1N5340A 

A ♦ MOTA 

J 

A ♦MOTA 

434 ■ 

27 

CEN 

CRI 



CEN 

CRI 

KSI 

SLD 



♦GSE 

HTN 



♦ DIT 

♦ GSE 

SOD 

♦TCY 



♦ MSC 

NJS 



HTN 

MSC 

) 

A ♦MOTA 

434 ■ 

28 

SCN 

♦SIEG 



NJS 

SCN 

KSI 

SLD 



SPE 

SST 



SPE 

SST 

SOD 

♦TCY 




♦THEF 



1N5340B 

A ♦MOTA 

) 

A ♦MOTA 

434 ■ 

29 

1N5335 

CEN 

377 

- 97 

CEN 

CRI 

KSI 

SOD 



CRI 

♦ DIT 



♦ GSE 

HTN 


♦TCY 



♦GSE 

HTN 



♦ MSC 

NJS 

1 

A♦MOTA 

434 - 

30 

MSC 

NJS 



SCN 

♦ SIEG 

KSI 

SOD 



SCN 

SIEG 



SPE 

SST 


♦TCY 



SPE 

SST 



♦THEF 

WAB 

) 

A ♦MOTA 

434 - 

31 


WAB 



1N5341 

CEN 

" KSI 

SOD 



1N5335A 

A♦MOTA 

377 

- 95 

CRI 

♦ DIT 


♦TCY 



CEN 

CRI 



♦ GSE 

HTN 

) 

A ♦MOTA 

434 - 

32 

♦ DIT 

♦GSE 



MSC 

NJS 

KSI 

SOD 



HTN 

MSC 



SCN 

SIEG 


♦TCY 



NJS 

SCN 



SPE 

SST 

[ 

A ♦MOTA 

434 - 

33 

SPE 

SST 




WAB 

KSI 

SOD 



1N5335B 

A ♦MOTA 

377 

- 91 

1N5341A 

A ♦MOTA 


♦TCY 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 

> 

A ♦MOTA 

434 - 

34 

♦ GSE 

HTN 



♦ DIT 

♦GSE 

KSI 

SOD 



♦ MSC 

NJS 



HTN 

MSC 


♦TCY 



SCN 

♦ SIEG 



NJS 

SCN 

> 

A ♦MOTA 

434 - 

35 

SPE 

SST 



SST 

WAB 

KSI 

SOD 



♦THEF 

WAB 



1N5341B 

A ♦MOTA 


♦TCY 



1N5336 

CEN 

377 

-137 

CEN 

CRI 

r 

A ♦MOTA 

434 - 

36 

CRI 

♦ DIT 



♦ GSE 

HTN 

KSI 

SOD 



♦GSE 

HTN 



♦ MSC 

NJS 


♦TCY 



MSC 

NJS 



SCN 

♦ SIEG 


A ♦MOTA 

434 - 

37 

SCN 

SIEG 



SPE 

SST 

KSI 

SOD 




SST 



♦ THEF 

WAB 


♦TCY 



1N5336A 

A♦MOTA 

377 

-135 

1N5342 

CEN 


A ♦MOTA 

434 - 

38 

CEN 

CRI 



CRI 

♦ DIT 

KSI 

SOD 



♦ DIT 

♦ GSE 



♦GSE 

HTN 


♦TCY 



HTN 

MSC 



MSC 

NJS 


A ♦MOTA 

434 - 

39 

NJS 

SCN 



SCN 

SIEG 

KSI 

SOD 




SST 



SPE 

SST 


♦TCY 



1N5336B 

A♦MOTA 

377 

-130 


WAB 


A ♦MOTA 

434 - 

40 

CEN 

CRI 


| 

1N5342A 

A♦MOTA 

KSI 

SOD 



♦ GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


♦TCY 



♦ MSC 

NJS 



♦ DIT 

♦ GSE 


A ♦MOTA 

434 - 

41 

SCN 

♦ SIEG 



HTN 

MAL 

KSI 

SOD 



SPE 

SST 



MSC 

NJS 


♦TCY 




♦ THEF 

1 


SCN 

SST 


A ♦MOTA 

434 • 

42 

1N5337 

CEN 

378 

- 16 


WAB 

KSI 

SOD 



CRI 

♦ DIT 

i 


1N5342B 

A♦MOTA : 


SPE 



♦GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


A ♦MOTA 

434 - 

43 

MSC 

NJS 



♦GSE 

HTN 

KSI 

SOD 



SCN 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 

♦TCY 

UPI 




SST 



SCN 

♦ SIEG 


♦ MSC 

247 - 

15 

1N5337A 

A♦MOTA 

378 

- 14 

SPE 

SST 


♦ MSC 

247 - 

16 

CEN 

CRI 



♦THEF 

WAB 





contnext col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


wmji rasa 

SJ0SEI 

TYPE No. 

MFRS 

EEma 



lsM:W»T3i 


Hid ZE1 


TYPE No. 

MFRS 


iHkk£kHKIiafil 

1 11 ■ 

379 -145 

1N5351 



1N5356 



1N5360B 




1N5365A 



♦DIT 

FGRS 


(cont.) 

SIEG 


(cont.) 

IDC 


(cont.) 

♦GSE 



(cont.) 

HTN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



IDC 

MAL 


IDC 

MSC 



WAB 


SCN 

SIEG 


♦MSC 

NJS 



MSC 

NJS 


NJS 

SCN 


1N5351A 

A♦MOTA 

383 -104 

SPE 

SST 


SCN 

♦SIEG 



SCN 

SPE 


SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



WAB 


SPE 

SST 



SST 

UPI 


SST 

WAB 


FGRS 

♦GSE 


1N5356A 

A♦MOTA 

385 -141 

♦THEF 

WAB 




WAB 


1N5343A 

A♦MOTA 

379 -137 

HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


1N5361 

AMR 

387 -163 

1N5365B 

A ♦MOTA 

389 - 77 

CEN 

♦ DIT 


MSC 

NJS 


FGRS 

♦GSE 


CEN 

CRI 



AMR 

CEN 


FGRS 

♦GSE 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 


FGRS 

♦GSE 



CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


SST 

WAB 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


MAL 

MSC 


1N5351B 

A♦MOTA 

383 - 95 

SCN 

SST 


MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SCN 


CEN 

CRI 



WAB 


SCN 

SIEG 



SCN 

♦SIEG 


SST 

WAB 


FGRS 

♦GSE 


1N5356B 

A♦MOTA 

385 -135 

SST 

WAB 



SPE 

SST 


1N5343B 

A♦MOTA 

379 -123 

HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


1N5361A 

A♦MOTA 

387 -153 

♦THEF 

UPI 


CEN 

FGRS 


♦ MSC 

NJS 


FGRS 

♦GSE 


AMR 

CEN 




WAB 


♦GSE 

HTN 


SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 



1N5366 

AMR 

389 -198 

IDC 

♦ MSC 


SPE 

SST 


♦ MSC 

NJS 


♦GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


♦THEF 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

MSC 



♦ FGRS 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


1N5352 

CEN 

383 -183 

SPE 

SST 


NJS 

SCN 



HTN 

IDC 


SST 

♦THEF 


CRI 

FGRS 


♦THEF 

WAB 


SPE 

SST 



MSC 

NJS 



WAB 


♦GSE 

HTN 


1N5357 

CEN 

386 - 2 


WAB 



SCN 

SIEG 


1N5344 

CEN 

380 - 68 

IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 


1N5361B 

A♦MOTA 

387 -138 

SPE 

SST 


CRI 

♦ DIT 


NJS 

SCN 


♦GSE 

HTN 


AMR 

CEN 




UPI 


FGRS 

♦ GSE 


SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 



1N5366A 

AMOTA 

389 -192 

HTN 

MSC 


SST 

UPI 


NJS 

SCN 


♦GSE 

HTN 



AMR 

CEN 


NJS 

SCN 



WAB 


SIEG 

SPE 


IDC 

♦ MSC 



CRI 

♦GSE 


SIEG 

SST 


1N5352A 

AMOTA 

383 -174 

SST 

WAB 


NJS 

SCN 



HTN 

IDC 



WAB 


CEN 

CRI 


1N5357A 

AMOTA 

385 -194 

♦ SIEG 

SPE 



MAL 

MSC 


1N5344A 

A♦MOTA 

380 - 59 

FGRS 

♦ GSE 


AMR 

CEN 


SST 

♦THEF 



NJS 

SCN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 



WAB 



SPE 

SST 


♦DIT 

FGRS 


MAL 

MSC 


♦GSE 

HTN 


1N5362 

AMR 

388 

- 43 

1N5366B 

A ♦MOTA 

389 -181 

♦GSE 

HTN 


NJS 

SCN 


IDC 

MAL 


CEN 

CRI 



AMR 

CEN 


MAL 

MSC 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 


FGRS 

♦ GSE 



CRI 

♦GSE 


NJS 

SCN 


UPI 

WAB 


SCN 

SPE 


HTN 

MSC 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


1N5352B 

A♦MOTA 

383 -159 

SST 

UPI 


NJS 

SCN 



♦ MSC 

NJS 



WAB 


CEN 

CRI 



WAB 


SIEG 

SPE 



SCN 

♦SIEG 


1N5344B 

A♦MOTA 

380 - 44 

FGRS 

♦GSE 


1N5357B 

A♦MOTA 

385 -179 

SST 

WAB 



SPE 

SST 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


AMR 

CEN 


1N5362A 

A♦MOTA 

388 

- 42 


♦THEF 


FGRS 

♦GSE 


♦ MSC 

NJS 


CRI 

FGRS 


AMR 

CEN 



1N5367 

AMR 

390 -109 

HTN 

♦ MSC 


SCN 

♦SIEG 


♦GSE 

HTN 


CRI 

FGRS 



CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 


IDC 

♦ MSC 


♦GSE 

HTN 



♦ FGRS 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


♦THEF 

UPI 


NJS 

SCN 


MSC 

NJS 



HTN 

IDC 


SST 

♦THEF 



WAB 


♦SIEG 

SPE 


SCN 

SPE 



MSC 

NJS 


UPI 

WAB 


1N5353 

CEN 

384 - 91 

SST 

♦THEF 


SST 

WAB 



SCN 

SIEG 


1N5345 

CEN 

380 -144 

CRI 

FGRS 



WAB 


1N5362B 

A♦MOTA 

388 

- 40 

SPE 

SST 


CRI 

♦DIT 


♦GSE 

HTN 


1N5358 

AMR 

386 -107 

AMR 

CEN 




WAB 


FGRS 

♦GSE 


IDC 

MSC 


CEN 

CRI 


CRI 

FGRS 



1N5367A 

A ♦MOTA 

390 -103 

HTN 

IDC 


NJS 

SCN 


FGRS 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 



AMR 

CEN 


MSC 

NJS 


SIEG 

SST 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 



CRI 

♦GSE 


SCN 

SIEG 



WAB 


MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


1N5353A 

A ♦MOTA 

384 - 83 

SCN 

SIEG 


SPE 

SST 



MSC 

NJS 



WAB 


CEN 

CRI 


SPE 

SST 


♦THEF 

WAB 



SCN 

SST 


1N5345A 

A ♦MOTA 

380 -143 

FGRS 

♦GSE 



WAB 


1N5363 

AMR 

388 

- 82 


WAB 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N5358A 

A♦MOTA 

386 - 98 

CEN 

CRI 



1N5367B 

A ♦MOTA 

390 - 92 

♦DIT 

FGRS 


MSC 

NJS 


AMR 

CEN 


FGRS 

♦GSE 



AMR 

CEN 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SPE 


CRI 

FGRS 


HTN 

IDC 



CRI 

♦GSE 


IDC 

MSC 


SST 

WAB 


♦GSE 

HTN 


MSC 

NJS 



HTN 

IDC 


NJS 

SCN 


1N5353B 

A♦MOTA 

384 - 73 

IDC 

MSC 


SCN 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


SST 

WAB 


CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 



SCN 

♦SIEG 


1N5345B 

A♦MOTA 

380 -141 

FGRS 

♦GSE 


SST 

WAB 



WAB 



SPE 

SST 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N5358B 

A ♦MOTA 

386 - 84 

1N5363A 

AMOTA 

388 

- 73 

♦THEF 

WAB 


FGRS 

♦GSE 


♦ MSC 

NJS 


AMR 

CEN 


AMR 

CEN 



1N5368 

AMR 

391 - 42 

HTN 

♦MSC 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

FGRS 


CRI 

FGRS 



CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 


GSE 

♦HTN 


♦GSE 

HTN 



♦ FGRS 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


♦THEF 

WAB 


IDC 

♦MSC 


IDC 

MAL 



HTN 

IDC 


SST 

♦THEF 


1N5354 

CEN 

384 -178 

NJS 

SCN 


MSC 

NJS 



MSC 

NJS 



WAB 


CRI 

FGRS 


♦SIEG 

SST 


SCN 

SPE 



SCN 

SIEG 


1N5346 

FGRS 

380 -166 

♦ GSE 

HTN 


♦THEF 

WAB 


SST 

WAB 



SPE 

SST 


1N5346A 

CEN 

380 -187 

IDC 

MSC 


1N5359 

AMR 

387 - 24 

1N5363B 

A ♦MOTA 

388 

- 58 

1N5368A 

AMOTA 

391 - 35 

CRI 

FGRS 


NJS 

SCN 


CEN 

CRI 


AMR 

CEN 



AMR 

CEN 


♦GSE 

HTN 


SIEG 

SPE 


FGRS 

♦GSE 


CRI 

FGRS 



CRI 

♦GSE 


IDC 

MAL 


SST 

WAB 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


1N5354A 

A♦MOTA 

384 -176 

MSC 

NJS 


IDC 

♦ MSC 



MAL 

MSC 


SCN 

SST 


CEN 

CRI , 


SCN 

SIEG 


NJS 

SCN 



NJS 

SCN 



WAB 


FGRS 

♦GSE 


SPE 

SST 


♦SIEG 

SPE 



SPE 

SST 


1N5347 

FGRS 

381 - 65 

HTN 

IDC 



WAB 


SST 

♦THEF 



1N5368B 

A ♦MOTA 

391 - 23 

1N5348 

FGRS 

381 -178 

MSC 

NJS 


1N5359A 

A ♦MOTA 

387 - 15 


WAB 



AMR 

CEN 


1N5349 

FGRS 

382 - 72 

SCN 

SST 


AMR 

CEN 


1N5364 

AMR 

388 -188 

CRI 

♦GSE 


1N5349A 

CEN 

382 - 94 


WAB 


CRI 

FGRS 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


1N5354B 

A ♦MOTA 

384 -170 

♦GSE 

HTN 


FGRS 

♦GSE 



♦ MSC 

NJS 


♦GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 



SCN 

♦SIEG 


IDC 

MAL 


FGRS 

♦ GSE 


NJS 

SCN 


MSC 

NJS 



SPE 

SST 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


SPE 

SST 


SCN 

SIEG 



♦THEF 

WAB 


SCN 

SPE 


♦ MSC 

NJS 



WAB 


SPE 

SST 



1N5369 

AMR 

391 -179 

SST 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


1N5359B 

A ♦MOTA 

386 -200 

UPI 

WAB 



CEN 

CRI 


1N5350 

CEN 

383 - 18 

SPE 

SST 


AMR 

CEN 


1N5364A 

A ♦MOTA 

388 

-178 

♦ FGRS 

♦ GSE 


CRI 

FGRS 


♦THEF 

WAB 


CRI 

FGRS 


AMR 

CEN 



HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


1N5355 

CEN 

385 - 49 

♦GSE 

HTN 


CRI 

FGRS 



MSC 

NJS 


IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 


IDC 

♦MSC 


♦GSE 

HTN 



SCN 

SIEG 


NJS 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


NJS 

SCN 


IDC 

MSC 



SPE 

SST 


SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 


NJS 

SCN 




UPI 


SST 

WAB 


NJS 

SCN 


SST 

♦THEF 


SST 

WAB 



1N5369A 

AMOTA 

391 -173 

1N5350A 

A♦MOTA 

383 - 10 

SIEG 

SPE 



WAB 


1N5364B 

A ♦MOTA 

388 

-163 

AMR 

CEN 


CEN 

CRI 


SST 

WAB 


1N5360 

AMR 

387 -110 

AMR 

CEN 



CRI 

♦GSE 


FGRS 

♦ GSE 


1N5355A 

CEN 

385 - 40 

CEN 

CRI 


CRI 

FGRS 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


FGRS 

♦ GSE 


♦GSE 

HTN 



MAL 

MSC 


MSC 

NJS 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 



NJS 

SCN 


SCN 

SST 


IDC 

MAL 


MSC 

NJS 


NJS 

SCN 



SPE 

SST 



WAB 


MSC 

NJS 


SCN 

SIEG 


♦SIEG 

SPE 



1N5369B 

A ♦MOTA 

391 -162 

1N5350B 

A♦MOTA 

382 -195 

SCN 

SPE 


SPE 

SST 


SST 

♦ THEF 



AMR 

CEN 


CEN 

CRI 


SST 

WAB 


UPI 

WAB 


UPI 

WAB 



CRI 

♦GSE 


FGRS 

♦GSE 


1N5355B 

A♦MOTA 

385 - 25 

1N5360A 

AMOTA 

387 -108 

1N5365 

AMR 

389 -101 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


AMR 

CEN 


CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 


FGRS 

♦ GSE 


CRI 

FGRS 


♦ FGRS 

♦ GSE 



SCN 

♦ SIEG 


SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


SPE 

SST 


♦ MSC 

NJS 


IDC 

MAL 


MSC 

NJS 



♦THEF 

WAB 


♦THEF 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


MSC 

NJS 


SCN 

SIEG 



1N5370 

AMR 

392 - 93 

1N5351 

CEN 

383 -109 

SPE 

SST 


SCN 

SPE 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 


CRI 

FGRS 


♦THEF 

WAB 


SST 

WAB 


UPI 

WAB 



♦ FGRS 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


1N5356 

CEN 

385 -143 

1N5360B 

A ♦MOTA 

387 -102 

1N5365A 

AMOTA 

389 

- 92 

HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 


AMR 

CEN 


AMR 

CEN 



MSC 

NJS 


NJS 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


CRI 

FGRS 


CRI 

♦GSE 



SCN 

SIEG 


contnext col. 



cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next col. 





SST 
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AMOTA 392 - 84 

1N5375B 

AMR 

CEN 

CEN 

CRI 

♦GSE 

♦GSE 

HTN 

IDC 

IDC 

MAL 

MSC 

NJS 

NJS 

SCN 

♦ SIEG 

SPE 

SST 

SST 

1N5370B 

A ♦MOTA 392 • 70 

1N5376 

AMR 

CEN 

CRI 

CRI 

♦ GSE 

♦ GSE 

HTN 

IDC 

IDC 

♦ MSC 

NJS 

NJS 

SCN 

♦ SIEG 

SIEG 

SPE 

SST 

1N5376A 


♦THEF 

CEN 

1N5371 

AMR 392 -175 

HTN 

CEN 

CRI 

MSC 

♦ FGRS 

♦ GSE 

SCN 

HTN 

IDC 

1N5376B 

MSC 

NJS 

CEN 

SCN 

SIEG 

HTN 

SPE 

SST 

♦ MSC 

1N5371A 

A ♦MOTA 392 -170 

SCN 

AMR 

CEN 

SPE 

CRI 

♦ GSE 


HTN 

IDC 

1N5377 

MSC 

NJS 

CRI 

SCN 

SPE 

♦ GSE 


SST 

IDC 

1N5371B 

A ♦MOTA 392 -164 

NJS 

AMR 

CEN 

SIEG 

CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 

1N5377A 

♦ MSC 

NJS 

CEN 

SCN 

♦ SIEG 

♦ GSE 

SPE 

SST 

IDC 


♦THEF 

MSC 

1N5372 

AMR 393 - 13 

SCN 

CEN 

CRI 


♦ FGRS 

♦ GSE 

1N5377B 

HTN 

IDC 

CEN 

MSC 

NJS 

♦GSE 

SCN 

SST 

IDC 

1N5372A 

A ♦MOTA 393 - 8 

NJS 

AMR 

CEN 

♦SIEG 

CRI 

♦GSE 

♦THEF 

HTN 

IDC 

1N5378 

MSC 

NJS 

CRI 

SCN 

SST 

♦ GSE 

1N5372B 

A ♦MOTA 392 -197 

IDC 

AMR 

CEN 

NJS 

CRI 

♦ GSE 

SIEG 

HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 

1N5378A 

SCN 

♦SIEG 

CEN 

SPE 

SST 

♦GSE 

♦THEF 

WAB 

IDC 

1N5373 

AMR 393 -104 

MSC 

CEN 

CRI 

SCN 

♦FGRS 

♦GSE 

SST 

HTN 

IDC 

1N5378B 

MSC 

NJS 

CEN 

SCN 

SIEG 

♦GSE 


SST 

IDC 

1N5373A 

A ♦MOTA 393 - 97 

NJS 

AMR 

CEN 

♦SIEG 

CRI 

♦ GSE 

SST 

HTN 

IDC 


MSC 

NJS 

1N5379 

SCN 

SPE 

CRI 


SST 

♦ GSE 

1N5373B 

A ♦MOTA 393 - 86 

IDC 

AMR 

CEN 

NJS 

CRI 

♦GSE 

SIEG 

HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 

1N5379A 

SCN 

♦SIEG 

CEN 

SPE 

SST 

♦ GSE 

♦THEF 

WAB 

IDC 

1N5374 

CEN 394 - 21 

MSC 

CRI 

♦ FGRS 

SCN 

♦ GSE 

HTN 

1N5379B 

IDC 

MSC 

CEN 

NJS 

SCN 

♦ GSE 

SIEG 

SST 

IDC 

1N5374A 

A ♦MOTA 394 - 13 

NJS 

CEN 

CRI 

♦ SIEG 

♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 

1N5380 

NJS 

SCN 

CRI 

SPE 

SST 

♦ GSE 

1N5374B 

A ♦MOTA 393 -197 

IDC 

CEN 

CRI 

NJS 

♦GSE 

HTN 

SIEG 

IDC 

♦ MSC 

1N5380A 

NJS 

SCN 

CEN 

♦SIEG 

SPE 

♦ GSE 

SST 

♦THEF 

IDC 


WAB 

MSC 

1N5375 

CEN 394 -132 

SCN 

CRI 

♦ FGRS 

1N5380B 

♦GSE 

HTN 

CEN 

IDC 

MSC 

♦ GSE 

NJS 

SCN 

IDC 

SIEG 

SPE 

NJS 

SST 

WAB 

♦ SIEG 

1N5375A 

AMOTA 394 -125 

SST 

CEN 

CRI 

1N5381 

♦GSE 

HTN 

CRI 

IDC 

MAL 

♦ GSE 

MSC 

NJS 

IDC 

SCN 

SPE 

NJS 


SST 

SIEG 


TYPE No. 


MFRS 

XfMOTTT 

CRI 

HTN 

♦MSC 

SCN 

SPE 

♦THEF 

CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 

A ♦ MOTA 
♦GSE 
I DC 
NJS 

A ♦ MOTA 
♦GSE 
IDC 
NJS 
♦SIEG 
SST 
♦THEF 
CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SPE 
SST 

AMOTA 

CRI 

HTN 

MAL 

NJS 

SPE 

A ♦ MOTA 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SST 
WAB 
CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 
WAB 

AMOTA 
CRI 
HTN 
MAL 
NJS 
SPE 
WAB 
A ♦MOTA 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 

WAB 

CEN 

♦FGRS 

HTN 

MSC 

SCN 

SPE 

SST 

AMOTA 

CRI 

HTN 

MAL 

NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SST 

♦THEF 

CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 

AMOTA : 
CRI 
HTN 
MAL 
NJS 
cox 

A ♦MOTA : 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 
CEN : 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 


CROSS 

TYPE No. 

1N5381A 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

SPE 

1N5381B 

CEN 

♦ GSE 
IDC 
NJS 

♦SIEG 

1N5382 

CRI 

♦ GSE 
MSC 
SCN 

1N5382A SST 

CEN 

♦ GSE 
MSC 
SCN 

1N5382B 

CEN 

♦ GSE 
IDC 
NJS 

♦SIEG 

SST 

1N5383 

CRI 

♦ GSE 
MSC 
SCN 
SPE 

1N5383A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

SST 

1N5383B 

CEN 

♦GSE 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 

1N5384 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

SPE 

IN5384A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5384B 

CEN 

♦ GSE 

♦ MSC 
SCN 
SST 

1N5385 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5385A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5385B 

CEN 

♦GSE 

♦ MSC 
SCN 
SST 

1N5386 

CRI 

♦ GSE 
MSC 
SCN 

1N5386A 

CEN 

♦ GSE 
MSC 
SCN 

1N5386B 

CEN 

♦ GSE 

♦ MSC 
SCN 
SPE 


1N5387A 

CEN 

♦GSE 

cont.next col. 


INDEX 

Ml 

A ♦MOTA 1397 
CRI 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SST 

♦THEF 
CEN 397 
♦FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
WAB 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 
NJS 
SST 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 
CEN 397 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 
NJS 
SPE 
UPI 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
SST 
WAB 

CEN 398 
♦FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
SPE 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
♦THEF 
CEN 398 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
♦THEF 
CEN 398 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
SPE 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
SST 
♦THEF 
CEN 399 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 399 
CRI 
HTN 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


TYPE No. MFRSIPq&i 

- 37' i N5387A 

(corn.) MSC 

NJS SCN 

SST 

1N5387B A ♦MOTA 399 

CEN CRI 

- 26 ♦GSE HTN 

♦ MSC NJS 

SCN ♦SIEG 

SST ♦THEF 

1N5388 CEN 399 

CRI ♦FGRS 

♦ GSE HTN 

-124 MSC NJS 

SCN SIEG 

SPE SST 

1N5388A AMOTA 399 

CEN CRI 

t ♦GSE HTN 

-120 MAL MSC 

1 NJS SCN 

SPE SST 

UPI 

.1N5388B A ♦MOTA 399 

-112 | CEN CRI 

♦ GSE HTN 

♦MSC NJS 

SCN ♦SIEG 
SPE SST 

♦THEF UPI 

WAB 

-180 1N5389 EDI 241 

1N5391 APRX 283 

CEN CODI 

♦ Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

-174 HTN ♦INC 

MEHK ♦MOTA 
RECT RFE 

SCN SPE 

SSI SSY 

UPI WAB 

-163 1N5391G ♦Dll 283 

1N5392 APRX 283 

CEN CODI 

♦Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

HTN ♦INC 

- 69 MEHK ♦MOTA 

RECT RFE 

SCN SPE 

SSI WAB 

1N5392G ♦Dll 283 

1N5393 APRX 284 

- 64 CEN CODI 

♦ Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

HTN ♦INC 

MEHK ♦MOTA 

- 53 RECT RFE 

SCN SPE 

SSI UPI 

WAB 

1N5393G ♦Dll 284 

1N5394 APRX 284 

-133 CEN CODI 

♦ Dll EDL 

♦FEC FGRS 

GIC HTN 

♦ INC MEHK 

RECT SCN 

•130 SPE SSI 

WAB 

1N5394G ♦Dll 284 

1N5395 APRX 284 

CEN CODI 

-126 ♦Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

HTN ♦INC 
MEHK ♦MOTA 
RECT RFE 

-183 SCN SPE 

SSI WAB 

1N5395G ♦Dll 284 

1N5395GP GIC 284 

1N5396 APRX 284 

CEN CODI 

■177 ♦Dll EDL 

♦FEC FGRS 

GIC HTN 

♦ INC MEHK 

RECT SCN 

SPE SSI 

-166 WAB 

1N5396G ♦Dll 284 

1N5396GP GIC 284 

1N5397 APRX 284 

CEN CODI 

♦ Dll ♦DIX 
EDL ♦FEC 

- 58 FGRS GIC 

HTN ♦INC 
MEHK ♦MOTA 
RECT RFE 

SCN SPE 

SSI WAB 

• 55 1N5397G ♦Dll 284 

1N5397GP GIC 285 

1N5398 APRX 285 

cont.next col. _ 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

MSC 


1N5398 

(cont.) 

CEN 

SCN 


CODI 

♦Dll 

SST 


♦ DIX 

EDL 

k.♦MOTA 

399 - 51 

♦ FEC 

FGRS 

CRI 


GIC 

HTN 

HTN 


♦ INC 

MEHK 

NJS 


♦ MOTA 

RECT 

♦ SIEG 


RFE 

SCN 

♦THEF 


SSI 

WAB 

CEN 

399 - 91 

1N5398G 

♦ Dll 

♦ FGRS 


1N5398GP 

GIC 

HTN 


1N5399 

APRX 

NJS 


CEN 

CODI 

SIEG 


♦ Dll 

♦ DIX 

SST 


EDL 

♦ FEC 

AMOTA 

399 - 85 

FGRS 

GIC 

CRI 


HTN 

♦INC 

HTN 


MEHK 

♦ MOTA 

MSC 


RECT 

RFE 

SCN 


SCN 

SPE 

SST 


SSI 

WAB 

UPI 


1N5399G 

♦ Dll 

k♦MOTA 

399 - 75 

1N5399GP 

GIC 

CRI 


1N5400 

A ♦PRX 

HTN 


ASI 

CEN 

NJS 


CODI 

CRI 

♦ SIEG 


♦ Dll 

♦ DIT 

SST 


♦ DIX 

EDL 

UPI 


ELT 

ETC 

WAB 


FEC 

♦ FGRS 

EDI 

241 - 20 

♦ GIC 

GTC 

APRX 

283 -107 

HTN 

♦ INC 

CODI 


MEHK 

♦ MOTA 

♦ DIX 


NJS 

♦ RECT 

♦ FEC 


RFE 

SCN 

GIC 


SOD 

SPE 

♦ INC 


♦ SSI 

SST 

♦ MOTA 


UPI 

WAB 

RFE 


1N5400G 

♦ Dll 

SPE 


1N5401 

A ♦PRX 

SSY 


ASI 

CEN 

WAB 


CODI 

CRI 

♦ Dll 

283 -108 

♦ Dll 

♦ DIT 

APRX 

283 -161 

♦ DIX 

EDL 

CODI 


ELT 

ETC 

♦ DIX 


FEC 

♦ FGRS 

♦ FEC 


♦GIC 

GTC 

GIC 


HTN 

♦ INC 

♦ INC 


MEHK 

♦ MOTA 

♦ MOTA 


NJS 

♦ RECT 

RFE 


RFE 

SCN 

SPE 


SOD 

SPE 

WAB 


♦ SSI 

SST 

♦ Dll 

283 -162 

THEF 

UPI 

APRX 

284 - 8 


WAB 

CODI 


1N5401G 

♦Dll 

♦ DIX 


1N5402 

A ♦PRX 

♦FEC 


ASI 

CEN 

GIC 


CODI 

CRI 

♦ INC 


♦Dll 

♦DIT 

♦ MOTA 


♦ DIX 

EDL 

RFE 


ELT 

ETC 

SPE 


FEC 

♦FGRS 

UPI 


♦GIC 

GTC 

WAB 


HTN 

♦INC 

♦ Dll 

284 - 9 

MEHK 

♦MOTA 

APRX 

284 - 54 

NJS 

♦ RECT 

CODI 


RFE 

SCN 

EDL 


SOD 

SPE 

FGRS 


♦SSI 

SST 

HTN 


SSY 

STI 

MEHK 


THEF 

UPI 

SCN 

SSI 


1N5402G 

WAB 

♦Dll 

WAB 


1N5403 

A ♦PRX 

♦Dll 

284 - 55 

ASI 

CEN 

APRX 

284 -115 

CODI 

CRI 

CODI 


♦ DIT 

EDL 

♦ DIX 


ELT 

ETC 

♦ FEC 


FEC 

♦GIC 

GIC 


GTC 

HTN 

♦ INC 


♦ INC 

MEHK 

♦ MOTA 


NJS 

♦ RECT 

RFE 


SCN 

SOD 

SPE 


♦ SSI 

SST 

WAB 


UPI 

WAB 

♦ Dll 

284 -116 

1N5404 

A ♦PRX 

GIC 

284 -117 

ASI 

CEN 

APRX 

284 -161 

CODI 

CRI 

CODI 


♦ Dll 

♦ DIT 

EDL 


♦ DIX 

EDL 

FGRS 


ELT 

ETC 

HTN 


FEC 

♦ FGRS 

MEHK 


♦ GIC 

GTC 

SCN 


HTN 

♦INC 

SSI 


MEHK 

♦MOTA 

WAB 


NJS 

♦RECT 

♦ Dll 

284 -162 

RFE 

SCN 

GIC 

284 -163 

SOD 

SPE 

APRX 

284 -219 

♦ SSI 

SST 

CODI 

1 

STI 

THEF 

♦ DIX 


UPI 

WAB 

♦ FEC 


1N5404G 

♦ Dll 

GIC 


1N5405 

A ♦PRX 

♦ INC 


ASI 

CEN 

♦ MOTA 


CODI 

CRI 

RFE 


♦ DIT 

EDL 

SPE 


ELT 

ETC 

WAB 


FEC 

♦ GIC 

♦ Dll 

284 -220 

GTC 

HTN 

GIC 

285 - 1 

♦ INC 

MEHK 

APRX 

285 - 74 

NJS 

♦ RECT 



1 cont.next Daae 









1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 




mszm 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

EEHffia 

TYPE No. 

MFRS 

EMiiisn 

TR5405 . 



1N5479 


237 - 34 

1N5523A 

a^mOYa 

171 - 98 

1N5528A 



1N5533 



(cont.) 

SCN 


SCN 

SSI 


CODI 

CRI 


(cont.) 

MSC 


(cont.) 

CODI 


SOD 

♦SSI 


1N5480 

CSD 

237 - 35 

♦DIT 

GHZ 


SES 

TRWS 


GHZ 

IDC 


SST 

SSY 


SCN 

SSI 


KSI 

MSC 


1N5528B 

A♦MOTA 

181 -164 

KSI 

♦MSC 


UPI 

WAB 


1N5481 

CSD 

237 - 36 


TRWS 


CODI 

GHZ 



SES 


1N5406 

A ♦PRX 

289 - 89 

SCN 

SSI 


1N5523B 

A♦MOTA 

171 - 71 

IDC 

KSI 


1N5533A 

A♦MOTA 

192 -145 

ASI 

CEN 


1N5482 

CSD 

237 - 56 

CODI 

GHZ 


MSC 

SES 


CODI 

CRI 


CODI 

CRI 


EDL 

SCN 


KSI 

MSC 



TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


♦Dll 

♦ DIT 



SSI 



TRWS 


1N5528C 

CODI 

181 -153 

IDC 

KSI 


♦ DIX 

EDL 


1N5483 

CSD 

237 - 57 

1N5523C 

CODI 

171 - 61 

GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


ELT 

ETC 


EDL 

SCN 


GHZ 

KSI 


KSI 

MSC 


1N5533B 

A♦MOTA 

192 -126 

FEC 

♦ FGRS 



SSI 


MSC 

TRWS 



TRWS 


CODI 

GHZ 


♦GIC 

GTC 


1N5484 

CRI 

237 - 58 

1N5523D 

CODI 

171 - 55 

1N5528D 

CODI 

181 -147 

IDC 

KSI 


HTN 

♦ INC 


CSD 

EDL 


GHZ 

KSI 


GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


MEHK 

♦ MOTA 


SCN 

SSI 


MSC 

TRWS 


KSI 

MSC 


1N5533C 

CODI 

192 -121 

NJS 

♦ RECT 


1N5485 

CRI 

237 - 59 

1N5524 

APD 

172 -194 


TRWS 


GHZ 

IDC 


RFE 

SCN 


CSD 

EDL 


CODI 

EAS 


1N5529 

APD 

185 - 27 

KSI 

MSC 


SOD 

SPE 


SCN 

SSI 


GHZ 

IDC 


CODI 

EAS 


1N5533D 

CODI 

192 -118 

♦SSI 

SST 


1N5518 

APD 

166 - 25 

KSI 

♦ MSC 


GHZ 

IDC 


GHZ 

IDC 


SSY 

THEF 


CODI 

CRI 



TRWS 


KSI 

♦ MSC 


KSI 

MSC 


UPI 

WAB 


EAS 

GHZ 


1N5524A 

A♦MOTA 

172 -188 

SES 

TRWS 


1N5534 

APD 

193 -183 

1N5406G 

♦ Dll 

289 ■ 79 

KSI 

♦ MSC 


CODI 

CRI 


IN5529A 

A♦MOTA 

185 - 22 

CODI 

GHZ 


1N5407 

APRX 

289 -159 

1N5518A 

A ♦MOTA 

166 - 18 

♦ DIT 

GHZ 


CODI 

CRI 


IDC 

KSI 


ASI 

CEN 


CODI 

GHZ 


KSI 

MSC 


♦ DIT 

GHZ 



♦MSC 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 



TRWS 


IDC 

KSI 


1N5534A 

A♦MOTA 

193 -182 

♦ Dll 

♦ DIT 


1N5518B 

A♦MOTA 

165 -205 

1N5524B 

A ♦MOTA 

172 -159 

MSC 

SES 


CODI 

CRI 


♦ DIX 

EDL 


CODI 

GHZ 


CODI 

GHZ 



TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


ELT 

ETC 


KSI 

MSC 


KSI 

MSC 


1N5529B 

A♦MOTA 

184 -212 

IDC 

KSI 


♦ FGRS 

♦GIC 


1N5518C 

CODI 

165 -201 

SPE 

TRWS 


CODI 

GHZ 



MSC 


GTC 

HTN 


GHZ 

KSI 


1N5524C 

CODI 

172 -143 

IDC 

KSI 


1N5534B 

A♦MOTA 

193 -175 

♦ INC 

MEHK 



MSC 


GHZ 

KSI 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


♦ MOTA 

NJS 


1N5518D 

CODI 

165 -199 

MSC 

TRWS 


SPE 

TRWS 


IDC 

KSI 


♦ RECT 

RFE 


GHZ 

KSI 


1N5524D 

CODI 

172 -135 

1N5529C 

CODI 

184 -200 

MSC 

SES 


SCN 

SOD 



MSC 


GHZ 

KSI 


GHZ 

IDC 


1N5534C 

CODI 

193 -172 

SPE 

♦SSI 


1N5519 

APD 

166 -200 

MSC 

TRWS 


KSI 

MSC 


GHZ 

IDC 


SST 

THEF 


CODI 

CRI 


1N5525 

APD 

175 - 46 


TRWS 


KSI 

MSC 


UPI 

WAB 


EAS 

GHZ 


CODI 

EAS 


1N5529D 

CODI 

184 -194 

1N5534D 

CODI 

193 -171 

1N5407G 

♦ Dll 

289 -147 

IDC 

KSI 


GHZ 

IDC 


GHZ 

IDC 


GHZ 

IDC 


1N5408 

APRX 

402 -191 


♦ MSC 


KSI 

♦ MSC 


KSI 

MSC 


KSI 

MSC 


ASI 

CEN 


1N5519A 

A ♦MOTA 

166 -195 

SPE 

TRWS 



TRWS 


1N5535 

APD 

194 -172 

CODI 

CRI 


CODI 

GHZ 



WAB 


1N5530 

APD 

187 - 72 

CODI 

GHZ 


♦ Dll 

♦ DIT 


KSI 

MSC 


1N5525A 

A ♦MOTA 

175 - 40 

CODI 

EAS 


IDC 

KSI 


♦ DIX 

EDL 


1N5519B 

A ♦MOTA 

166 -176 

CODI 

CRI 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

SES 


ELT 

ETC 


CODI 

GHZ 


♦ DIT 

GHZ 


KSI 

♦ MSC 


1N5535A 

A ♦MOTA 

194 -168 

♦ FGRS 

♦GIC 


KSI 

MSC 


IDC 

KSI 


SES 

TRWS 


CODI 

CRI 


GTC 

HTN 


1N5519C 

CODI 

166 -171 

MSC 

TRWS 


1N5530A 

A♦MOTA 

187 - 68 

♦DIT 

GHZ 


♦ INC 

MEHK 


GHZ 

KSI 


1N5525B 

A ♦MOTA 

174 -177 

CODI 

CRI 


IDC 

KSI 


♦ MOTA 

NJS 



MSC 


CODI 

GHZ 


♦ DIT 

GHZ 


MSC 

SES 


♦ RECT 

RFE 


1N5519D 

CODI 

166 -169 

IDC 

KSI 


IDC 

KSI 


1N5535B 

A♦MOTA 

194 -150 

SCN 

SOD 


GHZ 

KSI 


MSC 

TRWS 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


SPE 

♦SSI 



MSC 


1N5525C 

CODI 

174 -156 


TRWS 


IDC 

KSI 


SST 

UPI 


1N5520 

APD 

167 -165 

GHZ 

KSI 


1N5530B 

A♦MOTA 

187 - 38 

MSC 

SES 



WAB 


CODI 

EAS 


MSC 

SPE 


CODI 

GHZ 


1N5535C 

CODI 

194 -144 

1N5408G 

♦Dll 

402 -180 

GHZ 

IDC 



TRWS 


IDC 

KSI 


GHZ 

IDC 


1N5409 

ATRWS 

301 -156 

KSI 

♦MSC 


1N5525D 

CODI 

174 -147 

MSC 

SES 


KSI 

MSC 


EDL 

SSI 


1N5520A 

A 4MOTA 

167 -160 

GHZ 

KSI 



TRWS 


1N5535D 

CODI 

194 -141 

SST 

TRWO 


CODI 

CRI 


MSC 

TRWS 


1N5530C 

CODI 

187 - 26 

GHZ 

IDC 


1N5410 

ATRWS 

295 - 49 

GHZ 

KSI 


1N5526 

APD 

178 - 15 

GHZ 

IDC 


KSI 

MSC 


EDL 

SSI 



MSC 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 


1N5536 

APD 

196 - 77 

SST 

TRWO 


1N5520B 

A iMOTA 

167 -142 

EAS 

GHZ 



TRWS 


CODI 

GHZ 



UPI 


CODI 

GHZ 


IDC 

KSI 


1N5530D 

CODI 

187 - 19 

IDC 

KSI 


1N5412 

HITJ 

245 - 63 

KSI 

MSC 


♦MSC 

TRWS 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

SES 



MSC 


1N5520C 

CODI 

167 -137 

1N5526A 

A ♦MOTA 

178 - 10 

KSI 

MSC 


1N5536A 

A♦MOTA 

196 - 74 

1N5413 

HITJ 

246 -174 

GHZ 

KSI 


CODI 

♦ DIT 



TRWS 


CODI 

♦DIT 



MSC 



MSC 


GHZ 

IDC 


1N5531 

APD 

189 - 14 

GHZ 

IDC 


1N5414 

HITJ 

246 -214 

1N5520D 

CODI 

167 -135 

KSI 

MSC 


CODI 

GHZ 


KSI 

MSC 



MSC 


GHZ 

KSI 


SES 

TRWS 


IDC 

IDI 



SES 


1N5415 

♦GIC 

252 - 91 


MSC 


1N5526B 

A♦MOTA 

177 -198 

KSI 

♦ MSC 


1N5536B 

A♦MOTA 

196 - 55 

♦ MSC 

SEN 


1N5521 

APD 

168 -184 

CODI 

GHZ 


SES 

TRWS 


CODI 

GHZ 


SPE 

SSI 


CODI 

EAS 


IDC 

KSI 


1N5531A 

A ♦MOTA 

189 - 10 

IDC 

KSI 


♦THEF 

TRWO 


GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


CODI 

CRI 


MSC 

SES 


♦TRWS 

♦ UNI 


KSI 

♦MSC 



TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


1N5536C 

CODI 

196 - 50 

1N5416 

ASET 

253 - 57 


TRWS 


1N5526C 

CODI 

177 -181 

IDC 

KSI 


GHZ 

IDC 


ASI 

CRI 


1N5521A 

A ♦MOTA 

168 -178 

GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


KSI 

MSC 


♦GIC 

♦MSC 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 



TRWS 


1N5536D 

CODI 

196 - 47 

SEN 

SPE 


♦ DIT 

GHZ 


SPE 

TRWS 


1N5531B 

A ♦MOTA 

188 -192 

GHZ 

IDC 


SSI 

♦THEF 


KSI 

MSC 


1N5526D 

CODI 

177 -172 

CODI 

GHZ 


KSI 

MSC 


TRWO 

♦TRWS 



TRWS 


GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


1N5537 

APD 

197 -109 

♦UNI 

WAB 


1N5521B 

A ♦MOTA 

168 -157 

KSI 

MSC 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


1N5417 

ASET 

254 - 48 

CODI 

GHZ 



TRWS 



TRWS 


IDC 

KSI 


CRI 

♦GIC 


KSI 

MSC 


1N5527 

APD 

180 - 13 

1N5531C 

CODI 

188 -186 

♦ MSC 

SES 


♦ MSC 

SEN 



TRWS 


CODI 

EAS 


GHZ 

IDC 



SPE 


SSI 

♦THEF 


1N5521C 

CODI 

168 -148 

GHZ 

IDC 


KSI 

MSC 


1N5537A 

A♦MOTA 

197 -108 

TRWO 

♦TRWS 


GHZ 

KSI 


KSI 

♦MSC 


SPE 

TRWS 


CODI 

CRI 



♦ UNI 


MSC 

TRWS 


SES 

TRWS 


1N5531D 

CODI 

188 -183 

♦ DIT 

GHZ 


1N5418 

ASET 

254 -178 

1N5521D 

CODI 

168 -142 

1N5527A 

A ♦MOTA 

180 - 7 

GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


CRI 

DIT 


GHZ 

KSI 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 


MSC 

SES 


♦ GIC 

♦ MSC 


MSC 

TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


SPE 

TRWS 


1N5537B 

A♦MOTA 

197 -104 

SEN 

SPE 


1N5522 

APD 

170 - 23 

IDC 

KSI 


1N5532 

APD 

190 -184 

CODI 

GHZ 


SSI 

♦THEF 


CODI 

EAS 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


IDC 

KSI 


TRWO 

♦TRWS 


GHZ 

IDC 



TRWS 


IDC 

KSI 


MSC 

SES 



♦UNI 


KSI 

♦ MSC 


1N5527B 

A ♦MOTA 

179 -184 

♦ MSC 

SES 


1N5537C 

CODI 

197 -103 

1N5419 

CRI 

255 - 51 


TRWS 


CODI 

GHZ 



TRWS 


GHZ 

IDC 


♦ GIC 

♦ MSC 


1N5522A 

A ♦MOTA 

170 - 16 

IDC 

KSI 


1N5532A 

A ♦MOTA 

190 -179 

KSI 

MSC 


SEN 

SSI 


CODI 

CRI 


MSC 

SES 


CODI 

CRI 


1N5537D 

CODI 

197 -102 

♦THEF 

TRWO 


♦ DIT 

GHZ 



TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


GHZ 

IDC 


♦TRWS 

♦ UNI 


KSI 

MSC 


1N5527C 

CODI 

179 -172 

IDC 

KSI 


KSI 

MSC 


1N5420 

CRI 

255 -121 


TRWS 


GHZ 

IDC 


MSC 

SES 



SPE 


♦GIC 

♦ MSC 


1N5522B 

A ♦MOTA 

169 -196 

KSI 

MSC 



TRWS 


1N5538 

APD 

198 - 84 

SEN 

SSI 


CODI 

GHZ 



TRWS 


1N5532B 

A ♦MOTA 

190 -154 

CODI 

GHZ 


♦THEF 

TRWO 


KSI 

MSC 


1N5527D 

CODI 

179 -166 

CODI 

GHZ 


IDC 

KSI 


♦TRWS 

♦ UNI 



TRWS 


GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


♦ MSC 

SES 


1N5426 

AMIC 

231 -167 

1N5522C 

CODI 

169 -185 

KSI 

MSC 


MSC 

SES 


1N5538A 

A♦MOTA 

198 - 80 

♦ APD 

UPI 


GHZ 

KSI 


SPE 

TRWS 



TRWS 


CODI 

CRI 


1N5433 

SSI 

247 -194 

MSC 

SPE 


1N5528 

APD 

181 -197 

1N5532C 

CODI 

190 -145 

♦ DIT 

GHZ 



TRWS 



TRWS 


CODI 

EAS 


GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


1N5434 

CRI 

261 - 37 

1N5522D 

CODI 

169 -179 

GHZ 

IDC 


KSI 

MSC 


MSC 

SES 


SSI 

TRWS 


GHZ 

KSI 


KSI 

♦MSC 



TRWS 


1N5538B 

A♦MOTA 

198 - 62 

1N5435 

CRI 

295 -151 

MSC 

TRWS 


SES 

TRWS 


1N5532D 

CODI 

190 -142 

CODI 

GHZ 


SSI 

TRWS 


1N5523 

APD 

171 -105 

1N5528A 

A ♦MOTA 

181 -190 

GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


1N5477 

CSD 

237 - 32 

CODI 

EAS 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 


MSC 

SES 


SCN 

SSI 


GHZ 

IDC 


♦ DIT 

GHZ 



TRWS 


1N5538C 

CODI 

198 - 54 

1N5478 

CSD 

237 - 33 

KSI 

♦ MSC 


IDC 

KSI 


1N5533 

APD 

192 -149 

GHZ 

IDC 


SCN 

SSI 



TRWS 


cont.next col. 
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TYPE No. CROSS IN DEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


No. 

MFRS 

Pq&Line 


0 

CODI 

198 - 51 

1N5545B 

GHZ 

IDC 


GHZ 

KSI 

MSC 


KSI 


APD 

199 -125 

SES 

CODI 

GHZ 


1N5545C 

IDC 

KSI 

SES 


IDC 


1N5539A 

CODI 

♦DIT 

IDC 


1N5541A 

♦ DIT 
IDC 
MSC 
1N5541B 

GHZ 

KSI 

1N5541C SES 

IDC 


1N5542A 

♦ DIT 
IDC 
MSC 
1N5542B 

GHZ 

KSI 


1N5542D 

IDC 

MSC 

1N5543 

GHZ 

KSI 

1N5543A 

♦ DIT 
IDC 


IN5544A 

♦ DIT 
KSI 

1N5544B 

GHZ 


1N5544D 

IDC 

1N5545 

IDC 

♦ MSC 
1N5545A 

♦ DIT 
IDC 
MSC 


A♦MOTA 
CRI 
GHZ 
KSI 

ope 

A ♦MOTA 
GHZ 
KSI 
SES 
CODI 
IDC 
KSI 
CODI 
IDC 
KSI 

A♦MOTA 
CODI 
IDC 

♦ MSC 
SES 

A♦MOTA 

♦ DIT 
IDC 
MSC 


199 -124 11N5545D 


1N5546 

IDC 

199 -120 

1N5546A 

♦ DIT 
IDC 

199 -119 

1N5546B 

GHZ 

199 -118 KSI 

1N5546C SES 

200 - 79 IDC 


200 - 77 1N5550 


CODI 

GHZ 




IDC 

KSI 




MSC 

SES 




3 

CODI 

200 

. 

55 

GHZ 

IDC 




KSI 

MSC 




0 

CODI 

200 

. 

52 

GHZ 

IDC 




KSI 

MSC 





SPE 





APD 

201 

-187 

GHZ 

IDC 




KSI 

♦ MSC 





epq 

A ♦MOTA 
GHZ 
KSI 

ope 

A ♦MOTA 
IDC 
MSC 
SPE 
GHZ 
KSI 
MSC 
GHZ 
KSI 
SPE 
APD 
IDC 
♦MSC 
SES 

A ♦MOTA 
GHZ 
KSI 

ope 

A ♦MOTA 
IDC 
MSC 
SES 
GHZ 
KSI 
MSC 
GHZ 
KSI 
SPE 
APD 
IDC 

ope 

A ♦MOTA 
GHZ 
KSI 

cpc 

A ♦MOTA 
IDC 
SES 
GHZ 
KSI 
GHZ 
KSI 
APD 
KSI 
SES 

A ♦MOTA 
GHZ 
SES 

A ♦MOTA 
KSI 
SES 
GHZ 
KSI 

GHZ ; 
KSI 

GHZ ; 

KSI 

SES 

A ♦MOTA ; 
GHZ 
KSI 
SES 


156 1N5558 

CRI 

SCN 

86 1N5559 

CRI 
MSC 
1N5559A 
83 MSC 

1N5559B 

IDC 


1N5560A 

■ 63 IDC 

1N5560B 

■ 60 IDC 

1N5561 

■104 IDC 

1N5561A 

103 MSC 

1N5561B 

IDC 

99 

1N5562 

IDC 

98 

1N5562A 
97 IDC 

38 1N5562B 


31 1N5563A 


■ 30 1N5563B 

IDC 

29 SCN 

1N5564 

■155 IDC 

1N5564A 

152 MSC 

1N5564B 
1 IDC 


IDC 

MSC 

SPE 

GHZ 206 

KSI 

MSC 

GHZ 206 

KSI 

MSC 

GHZ 206 

KSI 

SES 

A ♦MOTA 206 
GHZ 
KSI 
SES 

A ♦MOTA 208 
IDC 
MSC 
WAB 

GHZ 208 

KSI 

MSC 

GHZ 208 

KSI 

SPE 

ASET 254 

♦ MSC 
♦SSI 

UPI 

ASET 255 

♦ MSC 
SPE 

♦ UNI 
WAB 

ASET 255 

♦ MSC 
SPE 

♦ UNI 

ASET 256 
GIC 
SEN 

♦ UNI 

ASET 256 
GIC 
SEN 
♦SSI 

A ♦GSE 316 
SCN 
♦SIEG 

A ♦GSE 316 

♦ MSC 
♦SIEG 

WAB 

A ♦GSE 316 
SCN 
♦SIEG 

A ♦GSE 316 

♦ MSC 
♦SIEG 

♦APD 178 
IDC 
SES 

IDC 178 
SCN 

CEN 178 

MSC 

SCN 

♦APD 180 
MSC 
SES 

CRI 180 

MSC 

SCN 

CEN 180 

MSC 

SCN 

♦APD 182 
MSC 
SES 

IDC 182 

SCN 

SPE 

CEN 182 

MSC 

SCN 

♦APD 185 
MSC 
SES 

CRI 185 

MSC 

SCN 

CEN 185 

MSC 

SCN 

♦APD 188 
MSC 
SES 

CRI 187 

MSC 

SCN 

CEN 187 

MSC 

SPE 

♦APD 189 
MSC 
SES 

IDC 189 
SCN 

CEN 189 

MSC 

SCN 


1N5565A 
130 IDC 

1N5565B 
127 IDC 

SCN 

1N5566 

39 IDC 

1N5566A 
37 IDC 


•105 1N5568 

IDC 

SES 

1N5568A 
22 MSC 

1N5568B 

IDC 

SCN 

1N5569 

■145 IDC 

1N5569A 

IDC 

3 SCN 

1N5569B 

IDC 

SCN 

76 1N5570 

IDC 


1N5575A 

IDC 

-111 SCN 

1N5575B 

IDC 

- 13 SCN 

1N5576 

MSC 

-208 1N5576A 

IDC 

SCN 

-169 1N5576B 

IDC 

SCN 

-127 1N5577 

MSC 

1N5577A 

-115 MSC 

- 82 1N5577B 




MFRS 


191 

-102 

1N5578 


MSC 



MSC 

SES 

SES 



1N5578A 

CRI 

CRI 

191 

- 88 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SCN 



1N5578B 

CEN 

CEN 

191 

- 49 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SPE 



1N5579 

IDC 

♦APD 

193 

- 46 

MSC 

SES 

MSC 



1N5579A 

CRI 

SES 



IDC 

MSC 

CRI 

193 

- 33 

SCN 

SES 

MSC 



1N5579B 

CEN 

SCN 



IDC 

MSC 

CEN 

193 

- 2 

SCN 

SES 

MSC 



1N5580 

IDC 

SCN 



MSC 

SES 

♦APD 

195 

-101 

1N5580A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CRI 

195 

- 86 

1N5580B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SCN 



SCN 

SES 

CEN 

195 

- 49 

1N5581 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SCN 



1N5581A 

CRI 

♦APD 

196 

-190 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SPE 



1N5581B 

CEN 

IDC 

196 

-176 

IDC 

MSC 

SCN 



SCN 

SES 

CEN 

196 

-144 

1N5582 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SPE 



1N5582A 

CRI 

♦APD 

198 

-209 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5582B 

CEN 

CRI 

198 

-194 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5583 

IDC 

CEN 

198 

-160 

MSC 

SES 

MSC 



1N5583A 

CRI 

SES 



IDC 

MSC 

♦APD 

200 

-199 

SCN 

SES 

MSC 



1N5583B 

CEN 

SES 



IDC 

MSC 

CRI 

200 

-185 

SCN 

SES 

MSC 



1N5584 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CEN 

200 

-153 

1N5584A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

♦APD 

202 

- 99 

1N5584B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CRI 

202 

- 85 

1N5585 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SES 



1N5585A 

CRI 

CEN 

202 

- 51 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5585B 

CEN 

♦APD 

203 

-194 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5586 

IDC 

CRI 

203 

-181 

MSC 

SES 

MSC 



1N5586A 

CRI 

SES 



IDC 

MSC 

CEN 

203 

-149 

SCN 

SES 

MSC 



1N5586B 

CEN 

SES 



IDC 

MSC 

♦APD 

205 

-137 

SCN 

SES 

MSC 



1N5587 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CRI 

205 

-123 

1N5587A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

205 

- 88 

1N5587B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

♦APD 

207 

- 61 

1N5588 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

CRI 

207 

- 47 

1N5588A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

207 

- 13 


SPE 

MSC 



1N5588B 

CEN 

SES 



IDC 

MSC 

♦APD 

208 

-154 

SCN 

SES 

MSC 



1N5589 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CRI 

208 

-141 

1N5589A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

208 

-106 

1N5589B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

IDC 

210 

- 6 

1N5590 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CRI 

209 

-198 

1N5590A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

209 

-172 

1N5590B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

IDC 

211 

- 43 

1N5591 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

IDC 

211 

- 33 

1N5591A 

CRI 

SCN 



! IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

211 

- 9 

1N5591B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 



MFRS 

Pq&Line 

1N5592 

— m — 

224 -174 

MSC 

SES 


1N5592A 

CRI 

224 -162 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5592B 

CEN 

224 -147 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5593 

IDC 

226 - 3 

MSC 

SES 


1N5593A 

IDC 

225 -171 

MSC 

SCN 

SES 


1N5593B 

CEN 

225 -153 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5594 

IDC 

226 -185 

MSC 

SES 


1N5594A 

CRI 

226 -173 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5594B 

CEN 

226 -157 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5595 

SSI 

423 -197 

1N5596 

SSI 

425 -177 

1N5597 

A ♦UNI 

427 -135 

CRI 

SSI 


1N5598 

SSI 

429 - 79 

1N5599 

SSI 

417 -171 

1N5600 

MSC 

423 -203 

SSI 

UTX 


1N5601 

CRI 

425 -180 

MSC 

SSI 


1N5602 

MSC 

417 -185 

SSI 

UTX 


1N5603 

A ♦UNI 

424 - 22 

MSC 

SSI 

UTX 


1N5604 

MSC 

425 -198 

SSI 

UTX 


1N5605 

♦APD 

231 -147 


CEN 217 - 8 1N5606 


CEN 

♦GIC 

♦ GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

> 

TRWO 

♦TRWS 

ASET 

CEN 

♦GIC 

MSC 

SEN 


1N5617 

ASET 

CEN 

♦ GIC 

♦ GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

TRWO 
♦ TRWS 

1N5618 

ASET 

ASI 

CEN 

♦ GIC 

MSC 

SEN 

♦ SSI 

THEF 

WAB 

1N5619 

CEN 

♦GIC 

♦GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

TRWO 

♦TRWS 

1N5620 

ASET 

CEN 

♦GIC 

SEN 

♦ SSI 
THEF 

1N5621 

ASET 

CEN 

♦ GIC 

♦ GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

♦TRWS 

1N5622 

ASET 

CEN 

♦GIC 

MSC 

SEN 

♦ SSI 

THEF 

1N5623 

CEN 

DIT 

♦ GIC 

♦ GICB 

MSC 

SEN 

SPE 

SSI 

THEF 

♦TRWS 


1N5624 A ♦GESI 

I ♦ALGG ASI 
CEN ELT 
GDC ♦GIC 
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1 . 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

IViMTiT:! 

BHaM 

MFRS 

IgMifiEl 



IsffMlfia 



IsBMtffil 



Pa&Line 

1N5624 



1N5637 




1N5648 

m imm 

mt 

- 23 

1N5658A 



1N5730B 

wi-vium 

172 -161 

(cont.) 

SOD 


(cont.) 

CEN 



CEN 

♦MSC 



(cont.) 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


SPE 

♦SSI 


♦ MSC 

SAR 



SAR 

SCN 



♦SLCB 

THEF 


♦ INC 

♦ MSC 


SST 

THEF 


SCN 

♦ SIEG 



♦SIEG 

♦SLCB 



1N5659 

A ♦GSE 

331 - 45 


♦SIEG 


UPI 

WAB 



THEF 




THEF 



CEN 

♦ MSC 


1N5730C 

♦APD 

172 -144 

1N5625 

A♦GESY 

255 - 24 

IN5637A 

A ♦GSE 

331 

- 2 

1N5648A 

A ♦GSE 

331 

- 24 

SAR 

SCN 



MSC 


♦ALGG 

ASI 


CEN 

♦ DIT 



CEN 

♦ DIT 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5730D 

♦APD 

172 -136 

CEN 

CRI 


♦ MSC 

SAR 



♦ MSC 

SAR 




THEF 



MSC 


ELT 

GDC 


SCN 

♦ SIEG 



SCN 

♦ SIEG 



1N5659A 

A ♦GSE 

331 - 46 

1N5731 

MSC 

174 -178 

♦GIC 

SOD 


♦ SLCB 

THEF 



♦ SLCB 

THEF 



CEN 

DIT 


1N5731B 

♦APD 

174 -179 

SPE 

♦SSI 


1N5638 

A ♦GSE 

331 

- 3 

1N5649 

A ♦GSE 

331 

- 25 

♦ MSC 

SAR 


CEN 

CRI 


SST 

THEF 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



SCN 

♦SIEG 


♦ INC 

♦MSC 


UPI 

WAB 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



♦SLCB 

THEF 



♦SIEG 


1N5626 

A♦GESY 

237 - 73 

♦ SIEG 

♦ SLCB 



♦SIEG 

SLCB 



1N5660 

A4GSE 

331 - 47 

1N5731C 

♦APD 

174 -157 

♦ALGG 

ASI 

255 -147 


THEF 




THEF 



CEN 

♦ MSC 


MSC 

SIEG 


CEN 

CRI 


1N5638A 

A ♦GSE 

331 

- 4 

1N5649A 

A ♦GSE 

331 

- 26 

SAR 

SCN 


1N5731D 

♦APD 

174 -148 

ELT 

GDC 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



♦ SIEG 

♦ SLCB 


MSC 

SIEG 


♦ GIC 

SOD 


♦ DIT 

♦ MSC 



♦ DIT 

♦ MSC 




THEF 


1N5732B 

♦APD 

177 -199 

SPE 

♦ SSI 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



1N5660A 

A ♦GSE 

331 - 48 

CEN 

CRI 


SST 

THEF 


♦ SIEG 

♦ SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



CEN 

DIT 


♦ INC 

♦ MSC 



WAB 



THEF 




THEF 



♦ MSC 

SAR 



♦ SIEG 


1N5627 

A♦GESY 

237 - 74 

1N5639 

A ♦GSE 

331 

- 5 

1N5650 

A ♦GSE 

331 

- 27 

SCN 

♦ SIEG 


1N5732C 

♦ APD 

177 -182 

♦ALGG 

ASI 

256 - 5 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



♦ SLCB 

THEF 


MSC 

SIEG 


CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



1N5661 

A ♦GSE 

331 - 49 

1N5732D 

♦ APD 

177 -173 

GDC 

♦GIC 


♦ SIEG 

♦ SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 


SOD 

SPE 



THEF 




THEF 



♦ MSC 

SAR 


1N5733B 

♦APD 

179 -185 

♦ SSI 

THEF 


1N5639A 

A ♦GSE 

331 

- 6 

1N5650A 

A ♦GSE 

331 

- 28 

SCN 

♦ SIEG 


CEN 

♦ INC 



WAB 


CEN 

CRI 



CEN 

DIT 



♦SLCB 

THEF 


♦ MSC 

♦SIEG 


1N5629 

A ♦GSE 

330 - 95 

♦ DIT 

♦ MSC 



♦ MSC 

SAR 



1N5661A 

A ♦GSE 

331 - 50 

1N5733C 

♦APD 

179 -173 

CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SCN 

♦SIEG 



CEN 

DIT 


MSC 

SIEG 


♦ MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦ SLCB 



♦SLCB 

THEF 



♦ MSC 

SAR 


1N5733D 

♦APD 

179 -167 

SCN 

♦SIEG 



THEF 



1N5651 

A ♦GSE 

331 

- 29 

SCN 

♦SIEG 



MSC 


♦SLCB 

THEF 


1N5640 

A ♦GSE 

331 

- 7 

CEN 

♦ MSC 



♦ SLCB 

THEF 


1N5734B 

♦APD 

181 -165 

1N5629A 

A ♦GSE 

330 - 96 

CEN 

CRI 



SAR 

SCN 



1N5662 

A ♦GSE 

331 - 51 

CEN 

♦ INC 


CEN 

♦ DIT 


♦ MSC 

SAR 



♦SIEG 

♦ SLCB 



CEN 

♦ MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SCN 

♦ SIEG 




THEF 



SAR 

SCN 



SPE 


SCN 

♦ SIEG 


♦ SLCB 

THEF 



1N5651A 

A ♦GSE 

331 

- 30 

♦SIEG 

♦SLCB 


1N5734C 

♦APD 

181 -154 

♦SLCB 

THEF 


1N5640A 

A ♦GSE 

331 

- 8 

CEN 

CRI 




THEF 


CRI 

MSC 


1N5630 

A ♦GSE 

330 - 97 

CEN 

♦ DIT 



DIT 

♦ MSC 



1N5662A 

A ♦GSE 

331 - 52 


SIEG 


CEN 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 



j SAR 

SCN 



CEN 

DIT 


1N5734D 

♦APD 

181 -148 

SAR 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦ MSC 

SAR 


MSC 

SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


♦ SLCB 

THEF 




THEF 



SCN 

♦ SIEG 


1N5735B 

♦APD 

184 -213 


♦THEF 


1N5641 

A ♦GSE 

331 

- 9 

1N5652 

A ♦GSE 

331 

- 31 

♦ SLCB 

THEF 


CEN 

♦INC 


1N5630A 

A ♦GSE 

330 - 98 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5663 

A ♦GSE 

331 - 53 

♦MSC 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



CEN 

♦ MSC 


1N5735C 

♦APD 

184 -201 

♦ DIT 

♦ MSC 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦ SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCN 


MSC 

SIEG 


SAR 

SCN 



THEF 




THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5735D 

♦APD 

184 -195 

♦SIEG 

♦SLCB 


1N5641A 

A ♦GSE 

331 

- 10 

1N5652A 

A ♦GSE 

331 

- 32 


THEF 


MSC 

SIEG 



THEF 


CEN 

CRI 



CEN 

DIT 



1N5663A 

A ♦GSE 

331 - 54 

1N5736B 

♦APD 

187 - 39 

1N5631 

A ♦GSE 

330 - 99 

♦ DIT 

♦ MSC 



♦ MSC 

SAR 



CEN 

DIT 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SCN 

♦SIEG 



♦ MSC 

SAR 


♦ INC 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 


♦ SIEG 

♦SLCB 



♦SLCB 

SPE 



SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 



THEF 




THEF 



♦SLCB 

THEF 


1N5736C 

♦APD 

187 - 27 

♦SLCB 

THEF 


1N5642 

A ♦GSE 

331 

- 11 

1N5653 

A ♦GSE 

331 

- 33 

1N5664 

A ♦GSE 

331 - 55 

MSC 

SIEG 


1N5631A 

A ♦GSE 

330 -100 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦MSC 



CEN 

♦ MSC 


1N5736D 

♦APD 

187 - 20 

CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



MSC 


♦ MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5737B 

♦APD 

188 -193 

SCN 

♦SIEG 



THEF 




THEF 




THEF 


CEN 

♦ INC 


♦SLCB 

THEF 


1N5642A 

A ♦GSE 

331 

- 12 

1N5653A 

A ♦GSE 

331 

- 34 

1N5664A 

A ♦GSE 

331 - 56 

♦ MSC 

♦SIEG 


1N5632 

A ♦GSE 

330 -101 

CEN 

♦DIT 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


1N5737C 

♦APD 

188 -187 

CEN 

CRI 


♦ MSC 

SAR 



DIT 

♦ MSC 



DIT 

♦MSC 


MSC 

SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SCN 

♦SIEG 



SAR 

SCN 



SAR 

SCN 


1N5737D 

♦APD 

188 -184 

SCN 

♦SIEG 


♦ SLCB 

THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 


MSC 

SIEG 


♦ SLCB 

THEF 


1N5643 

A ♦GSE 

331 

- 13 


THEF 




THEF 


1N5738B 

♦APD 

190 -155 

1N5632A 

A ♦GSE 

330 -102 

CEN 

♦MSC 



1N5654 

A ♦GSE 

331 

- 35 

1N5665 

A ♦GSE 

331 - 57 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 


♦ INC 

♦MSC 


♦MSC 

SAR 


♦ SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



♦SIEG 


SCN 

♦ SIEG 



THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5738C 

♦APD 

190 -146 

♦ SLCB 

THEF 


1N5643A 

A ♦GSE 

331 

- 14 


THEF 




THEF 


MSC 

SIEG 


1N5633 

A ♦GSE 

330 -103 

CEN 

♦DIT 



1N5654A 

A ♦GSE 

331 

- 36 

1N5665A 

A ♦GSE 

331 - 58 

1N5738D 

♦APD 

190 -143 

CEN 

CRI 


♦ MSC 

SAR 



CEN 

DIT 



CEN 

♦ MSC 


MSC 

SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SCN 

♦SIEG 



♦ MSC 

SAR 



SAR 

SCN 


1N5739B 

♦APD 

192 -127 

SCN 

♦SIEG 


♦ SLCB 

THEF 



SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

♦SLCB 


CEN 

♦ INC 


♦ SLCB 

THEF 


1N5644 

A ♦GSE 

331 

- 15 

♦SLCB 

THEF 




THEF 


♦ MSC 

♦SIEG 


1N5633A 

A ♦GSE 

330 -104 

CEN 

♦ MSC 



1N5655 

A ♦GSE 

331 

- 37 

1N5670A 

CRI 

164 - 92 

1N5739C 

♦APD 

192 -122 

CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



CEN 

♦ MSC 



1N5676A 

CRI 

169 -109 

MSC 

SIEG 


♦ MSC 

SAR 


♦ SIEG 

♦ SLCB 



SAR 

SCN 



1N5678A 

STI 

172 - 59 

1N5739D 

♦APD 

192 -119 

SCN 

♦SIEG 


SPE 

THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 



1N5711 

A ♦HPA 

231 -132 

MSC 

SIEG 


♦SLCB 

THEF 


IN5644A 

A ♦GSE 

331 

- 16 


THEF 



SPE 

♦THEF 


1N5740B 

♦APD 

194 -151 

1N5634 

A ♦GSE 

330 -105 

CEN 

CRI 



1N5655A 

A ♦GSE 

331 

- 38 


TRWM 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


♦ DIT 

♦ MSC 



CEN 

DIT 



1N5712 

A ♦HPA 

231 -160 

♦ INC 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 


SAR 

SCN 



♦ MSC 

SAR 



♦THEF 

♦TRWM 



♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


♦SIEG 

♦ SLCB 



SCN 

♦SIEG 



1N5713 

TRWM 

231 -148 

1N5740C 

♦ APD 

194 -145 

♦SLCB 

SPE 


SPE 

THEF 



♦SLCB 

THEF 



1N5719 

A ♦HPA 

231 -204 

MSC 

SIEG 



THEF 


1N5645 

A ♦GSE 

331 

- 17 

1N5656 

A ♦GSE 

331 

- 39 


♦TRWM 


1N5740D 

♦APD 

194 -142 

1N5634A 

A ♦GSE 

330 -106 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5720 

CEN 

245 - 16 


MSC 


CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 




HITJ 


1N5741B 

♦APD 

196 - 56 

♦ MSC 

SAR 


♦ SIEG 

♦ SLCB 



♦ SIEG 

♦ SLCB 



1N5721 

CEN 

244 -118 

CEN 

♦ INC 


SCN 

♦SIEG 



THEF 




THEF 



CRI 

GDC 


♦ MSC 

SIEG 


♦ SLCB 

THEF 


1N5645A 

A ♦GSE 

331 

- 18 

1N5656A 

A ♦GSE 

331 

- 40 


HITJ 


1N5741C 

♦APD 

196 - 51 

1N5635 

A ♦GSE 

330 -107 

CEN 

♦ DIT 



CEN 

DIT 



1N5726 

GDC 

246 - 41 

MSC 

SIEG 


CEN 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 



♦ MSC 

SAR 




HITJ 


1N5741D 

♦APD 

196 - 48 

SAR 

SCN 


SCN 

♦ SIEG 



SCN 

♦ SIEG 



1N5727 

GDC 

245 -211 

MSC 

SIEG 


♦SIEG 

♦ SLCB 


♦ SLCB 

THEF 



♦ SLCB 

THEF 




HITJ 


1N5742B 

♦APD 

198 - 63 


THEF 


1N5646 

A ♦GSE 

331 

- 19 

1N5657 

A ♦GSE 

331 

- 41 

1N5728 

MSC 

169 -197 

CEN 

CRI 


1N5635A 

A ♦GSE 

330 -108 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5728B 

♦ APD 

169 -198 

♦ INC 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



CEN 

♦ INC 



♦SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


♦ SIEG 

SLCB 



♦ SIEG 

♦ SLCB 



♦ MSC 

SES 


1N5742C 

♦APD 

198 - 55 

SAR 

SCN 



THEF 




THEF 




♦SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ SIEG 

♦SLCB 


1N5646A 

A ♦GSE 

331 

- 20 

1N5657A 

A ♦GSE 

331 

- 42 

1N5728C 

♦ APD 

169 -186 

1N5742D 

♦APD 

198 - 52 


THEF 


CEN 

♦ DIT 



CEN 

CRI 



MSC 

SIEG 


MSC 

SIEG 


1N5636 

A ♦GSE 

330 -109 

♦ MSC 

SAR 



♦ MSC 

SAR 



1N5728D 

♦ APD 

169 -180 

1N5743B 

♦APD 

200 - 63 

CEN 

♦ MSC 


SCN 

♦ SIEG 



SCN 

♦SIEG 



MSC 

SIEG 


CEN 

♦ INC 


SAR 

SCN 


♦ SLCB 

THEF 



♦SLCB 

THEF 



1N5729 

MSC 

171 - 72 

♦ MSC 

♦ SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


1N5647 

A ♦GSE 

331 

- 21 

1N5658 

A ♦GSE 

331 

- 43 

1N5729B 

♦APD 

171 - 73 

1N5743C 

♦ APD 

200 - 56 


THEF 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 


1N5636A 

A ♦GSE 

330 -110 

SAR 

♦SIEG 



SAR 

SCN 



♦ INC 

♦ MSC 


1N5743D 

♦APD 

200 - 53 

CEN 

CRI 


♦ SLCB 

THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 




♦SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


1N5647A 

A ♦GSE 

331 

- 22 


THEF 



1N5729C 

♦APD 

171 - 62 

1N5744B 

♦APD 

201 -168 

SAR 

SCN 


CEN 

♦CRI 



1N5658A 

A ♦GSE 

331 

- 44 

MSC 

SIEG 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

♦SLCB 


♦ DIT 

♦ MSC 



CEN 

CRI 



1N5729D 

♦APD 

171 - 56 

♦ INC 

♦ MSC 



THEF 


SAR 

♦SIEG 



DIT 

♦ MSC 



MSC 

SIEG 



♦SIEG 


1N5637 

A ♦GSE 

331 - 1 

♦ SLCB 

SPE 



SAR 

SCN 



1N5730 

MSC 

172 -160 

1N5744C 

♦APD 

201 -160 

cont.next col. 




THEF 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 


lafiffllBTsl 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 





mai eem 

MFRS 

Pq&Line 

TR5744B 

i iwm 

201 -157 

1N5774 

FSC 

314 - 31 

1N5828 

a ♦MOT A 

374 -178 

1N5863A 


197 -117 

1N5914 



MSC 

SIEG 


1N5802 

A ♦UNI 

252 - 13 

CEN 

♦ Dll 



SPR 


(cont.) 

CEN 


1N5745B 

♦APD 

203 - 69 

♦ DIT 

♦ MSC 


♦ DIT 

NJS 


1N5863B 

FERB 

197 -111 

CRI 

♦MSC 


CEN 

♦ INC 


♦SSI 

♦THEF 


1N5829 

A♦MOTA 

374 -218 


SPR 


NJS 

SIEG 


♦MSC 

♦SIEG 


TRWO 

♦TRWS 


CEN 

♦ Dll 


1N5864A 

CRI 

198 -119 


SPE 


1N5745C 

♦APD 

203 - 64 

1N5803 

A ♦UNI 

252 -180 

♦ DIT 

NJS 



SPR 


1N5914A 

A ♦MOTA 

167 - 64 

MSC 

SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


1N5830 

A♦MOTA 

374 -219 

1N5864B 

FERB 

198 - 90 

CEN 

CRI 


1N5745D 

♦APD 

203 - 61 

♦THEF 

TRWO 


CEN 

♦ Dll 



SPR 


♦ MSC 

NJS 


MSC 

SIEG 



♦TRWS 


♦ DIT 

NJS 


1N5865A 

CRI 

199 -131 


SIEG 


1N5746B 

♦APD 

205 - 2 

1N5804 

A ♦UNI 

252 -197 

1N5831 

A♦MOTA 

374 -220 


SPR 


1N5914B 

A ♦MOTA 

167 - 63 

CEN 

CRI 


♦ DIT 

♦ MSC 


CEN 

♦ Dll 


1N5865B 

FERB 

199 -127 

CEN 

♦ MSC 


♦ INC 

♦ MSC 


♦ SSI 

♦THEF 


♦ DIT 

NJS 



SPR 


NJS 

SIEG 



♦SIEG 


TRWO 

♦ TRWS 


1N5832 

A ♦MOTA 

375 - 43 

1N5866A 

CRI 

200 -116 

1N5914C 

♦ MSC 

167 - 62 

1N5746C 

♦APD 

204 -204 

1N5805 

A ♦UNI 

253 -119 

CEN 

CRI 



SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


♦ Dll 

♦ DIT 


1N5866B 

FERB 

200 - 85 

1N5914D 

♦ MSC 

167 - 61 

1N5746D 

♦APD 

204 -202 

♦THEF 

TRWO 



SPE 



SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 



♦ TRWS 


1N5833 

A ♦MOTA 

375 - 45 

1N5867A 

CRI 

202 - 12 

1N5915 

CEN 

168 - 50 

1N5747B 

♦APD 

206 -136 

1N5806 

A ♦UNI 

253 -165 

CEN 

CRI 



SPR 


♦ MSC 

NJS 


CEN 

♦ INC 


CRI 

♦ DIT 


♦ Dll 

♦ DIT 


1N5867B 

FERB 

201 -195 


SIEG 


♦ MSC 

♦ SIEG 


♦ MSC 

♦ SSI 


1N5834 

A ♦MOTA 

375 - 48 


SPR 


1N5915A 

A ♦MOTA 

168 - 49 

1N5747C 

♦ APD 

206 -131 

♦THEF 

TRWO 


CEN 

CRI 


1N5868A 

CRI 

203 -116 

CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 



♦TRWS 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


♦ MSC 

NJS 


1N5747D 

♦APD 

206 -128 

1N5807 

A ♦UNI 

257 -101 


MCY 


1N5868B 

FERB 

203 - 92 


SIEG 


MSC 

SIEG 


CRI 

♦ DIT 


1N5835 

CRI 

251 -195 


SPR 


1N5915B 

A ♦MOTA 

168 - 48 

1N5748B 

♦APD 

208 - 24 

MSC 

SEN 


1N5836 

CRI 

252 - 79 

1N5869A 

CRI 

204 -110 

CEN 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


♦ SSI 

♦THEF 


1N5837A 

CRI 

164 - 60 


SPR 


NJS 

SIEG 


♦ INC 

♦ MSC 


TRWO 

♦TRWS 


1N5837B 

CRI 

164 - 48 

1N5869B 

FERB 

204 -106 

1N5915C 

♦ MSC 

168 - 47 


♦SIEG 


1N5808 

A ♦UNI 

257 -210 

1N5838A 

CRI 

164 -101 


SPR 



SIEG 


1N5748C 

♦APD 

208 - 18 

♦ DIT 

MSC 


1N5839A 

CRI 

164 -181 

1N5870A 

CRI 

205 - 50 

1N5915D 

♦ MSC 

168 - 46 

MSC 

SIEG 


SEN 

♦ THEF 


1N5840A 

CRI 

165 - 25 


SPR 



SIEG 


1N5748D 

♦APD 

208 - 15 

TRWO 

♦TRWS 


1N5841A 

CRI 

165 -119 

1N5870B 

FERB 

205 - 26 

1N5916 

CEN 

169 - 70 

MSC 

SIEG 


1N5809 

A ♦UNI 

258 - 4 

1N5842A 

CRI 

166 - 53 


SPR 


♦ MSC 

NJS 


1N5749B 

♦APD 

209 -108 

♦ DIT 

MSC 


1N5842B 

FERB 

166 - 33 

1N5871A 

CRI 

206 - 45 


SIEG 


CEN 

♦ MSC 


SEN 

SPE 


1N5843A 

CRI 

167 - 17 


SPR 


1N5916A 

A ♦MOTA 

169 - 69 


♦SIEG 


♦SSI 

♦THEF 


DIT 

SPR 


1N5871B 

FERB 

206 - 41 

CEN 

CRI 


1N5749C 

♦APD 

209 -102 

TRWO 

♦TRWS 


1N5843B 

DIT 

166 -208 


SPR 


♦ MSC 

NJS 


MSC 

SIEG 


1N5810 

A ♦UNI 

258 -155 

FERB 

SPR 


1N5872A 

CRI 

206 -185 


SIEG 


1N5749D 

♦APD 

209 -101 

♦ DIT 

MSC 


1N5844A 

CRI 

167 -194 


SPR 


1N5916B 

A ♦MOTA 

169 - 68 

MSC 

SIEG 


SEN 

♦THEF 


DIT 

SPR 


1N5872B 

FERB 

206 -162 

CEN 

♦ MSC 


1N5750B 

♦APD 

210 -145 

TRWO 

♦TRWS 


1N5844B 

DIT 

167 -174 


SPR 


NJS 

SIEG 


CEN 

♦ MSC 


1N5811 

A ♦UNI 

258 -165 

FERB 

SPR 


1N5873A 

CRI 

208 - 74 

1N5916C 

♦ MSC 

169 - 67 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ DIT 

MSC 


1N5845A 

CRI 

169 - 8 


SPR 



SIEG 


♦ RTCF 

♦ SIEG 


SEN 

SPE 


DIT 

SPR 


1N5873B 

FERB 

208 - 50 

1N5916D 

♦ MSC 

169 - 66 


♦VALG 


♦ SSI 

♦THEF 


1N5845B 

DIT 

168 -199 


SPR 



SIEG 


1N5750C 

♦APD 

210 -140 

TRWO 

♦TRWS 


FERB 

SPR 


1N5874A 

CRI 

209 -145 

1N5917 

CEN 

170 -127 

MSC 

SIEG 


1N5812 

A ♦UNI 

252 - 32 

1N5846A 

CRI 

170 - 55 


SPR 


CRI 

♦ MSC 


1N5750D 

♦APD 

210 -139 

CEN 

Dll 



SPR 


1N5874B 

FERB 

209 -127 

NJS 

SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

MSC 


1N5846B 

FERB 

170 - 32 


SPR 


1N5917A 

A ♦MOTA 

170 -126 

1N5751B 

♦APD 

211 -165 

SCN 

SPE 



SPR 


1N5875A 

CRI 

210 -183 

CEN 

♦ MSC 


CEN 

CRI 



♦ SSI 


1N5847A 

CRI 

171 -135 


SPR 


NJS 

SIEG 


♦ MSC 

♦ MULB 


1N5813 

A ♦UNI 

257 -212 


SPR 


1N5875B 

FERB 

210 -163 

1N5917B 

A ♦MOTA 

170 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


CEN 

Dll 


1N5847B 

FERB 

171 -113 


SPR 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

♦VALG 


♦ DIT 

MSC 



SPR 


1N5876A 

CRI 

211 -199 

♦ MSC 

NJS 


1N5751C 

♦APD 

211 -161 

SCN 

♦ SSI 


1N5848A 

CRI 

173 - 14 


SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 


1N5814 

A4UNI 

252 -218 

SPE 

SPR 


1N5876B 

FERB 

211 -181 

1N5917C 

♦ MSC 

170 -123 

1N5751D 

♦APD 

211 -160 

CEN 

Dll 


1N5848B 

FERB 

172 -201 


SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

MSC 



SPR 


1N5877A 

CRI 

213 - 10 

1N5917D 

♦ MSC 

170 -122 

1N5752B 

♦APD 

212 -177 

SCN 

♦SSI 


1N5849A 

CRI 

174 - 9 


SPR 



SIEG 


CEN 

♦ MSC 


1N5815 

A ♦UNI 

258 -157 


SPR , 


1N5877B 

FERB 

212 -193 

1N5918 

CEN 

171 -209 

♦ MULB 

♦ PHIN 


CEN 

Dll 


1N5849B 

FERB 

173 -207 


SPR 


♦ MSC 

NJS 


♦RTCF 

♦SIEG 


♦ DIT 

MSC 



SPR 


1N5878A 

CRI 

214 - 14 


SIEG 



♦VALG 


SCN 

♦SSI 


1N5850A 

CRI 

175 - 79 


SPR 


1N5918A 

A ♦MOTA 

171 -208 

1N5752C 

♦APD 

212 -173 

1N5816 

A ♦UNI 

253 -183 


SPR 


1N5878B 

SPR 

214 - 1 

CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 


CEN 

Dll 


1N5850B 

FERB 

175 - 53 

1N5879A 

CRI 

214 -198 

♦ MSC 

NJS 


1N5752D 

♦APD 

212 -172 

♦ DIT 

MSC 



SPR 


1N5880A 

CRI 

215 -147 


SIEG 


MSC 

SIEG 


SCN 

♦SSI 


1N5851A 

CRI 

178 - 50 

1N5881A 

CRI 

216 - 5 

1N5918B 

A ♦MOTA 

171 -206 

1N5753B 

♦APD 

213 -188 

1N5817 

A♦MOTA 

374 - 28 


SPR 


1N5882A 

CRI 

216 -181 

CEN 

♦ MSC 


CEN 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


1N5851B 

FERB 

178 - 22 

1N5883A 

CRI 

217 -168 

NJS 

SIEG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


1N5884A 

CRI 

218 -148 

1N5918C 

♦ MSC 

171 -205 

♦ RTCF 

♦SIEG 


♦GIC 

♦ INC 


1N5852A 

CRI 

180 - 46 

1N5885A 

CRI 

219 - 81 


SIEG 



♦VALG 


♦ ITTG 

NJS 



SPR 


1N5886A 

CRI 

219 -132 

1N5918D 

♦ MSC 

171 -204 

1N5753C 

♦APD 

213 -185 


♦ UNI 


1N5852B 

FERB 

180 - 21 

1N5887A 

CRI 

220 - 90 


SIEG 


MSC 

SIEG 


1N5818 

A ♦MOTA 

374 - 36 


SPR 


1N5888A 

CRI 

221 - 57 

1N5919 

CEN 

173 - 97 

1N5753D 

♦APD 

213 -184 , 

CEN 

CRI 


1N5853A 

CRI 

182 - 26 

1N5889A 

CRI 

222 - 7 

♦ MSC 

NJS 


MSC 

SIEG 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


1N5890A 

CRI 

222 -151 


SIEG 


1N5754B 

♦APD 

214 -173 

♦GIC 

♦ INC 


1N5853B 

FERB 

181 -204 

1N5891A 

CRI 

223 - 89 

1N5919A 

A♦MOTA 

173 - 96 

CEN 

MSC 


♦ ITTG 

NJS 



SPR 


1N5892A 

CRI 

223 -178 

CEN 

CRI 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ UNI 


1N5854A 

CRI 

183 -178 

1N5893A 

CRI 

224 -129 

♦ MSC 

NJS 


♦ RTCF 

♦VALG 


1N5819 

A ♦MOTA 

374 - 43 


SPR 


1N5894A 

CRI 

225 - 57 


SIEG 


1N5754C 

♦APD 

214 -170 

CEN 

♦ Dll 


1N5854B 

FERB 

183 -172 

1N5895A 

CRI 

225 -134 

1N5919B 

A ♦MOTA 

173 - 94 


MSC 


♦GIC 

♦ INC 



SPR 


IN5896A 

CRI 

226 - 77 

CEN 

♦ MSC 


1N5754D 

♦APD 

214 -169 

♦ ITTG 

NJS 


1N5855A 

CRI 

185 - 60 

1N5897A 

CRI 

226 -138 

NJS 

SIEG 



MSC 



♦ UNI 


SPE 

SPR 


1N5898 

CRI 

261 -208 

1N5919C 

♦ MSC 

173 - 93 

1N5755B 

♦ APD 

215 -183 

1N5820 

A♦MOTA 

374 - 71 

1N5855B 

FERB 

185 - 35 

1N5899 

CRI 

261 -209 


SIEG 


CEN 

MSC 


CEN 

CRI 



SPR 


1N5900 

CRI 

262 - 1 

1N5919D 

♦ MSC 

173 - 92 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ Dll 

♦ DIT 


1N5856A 

CRI 

187 -109 

1N5901 

CRI 

262 - 2 


SIEG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ GIC 

♦ INC 



SPR 


1N5902 

CRI 

262 - 3 

1N5920 

CEN 

175 -162 

1N5755C 

♦APD 

215 -180 

NJS 

SPE 


1N5856B 

FERB 

187 - 79 

1N5903 

CRI 

262 - 4 

♦ MSC 

NJS 



MSC 


1N5821 

A ♦MOTA 

374 - 76 


SPR 


1N5904 

CRI 

262 - 5 


SIEG 


1N5755D 

♦APD 

215 -179 

CEN 

CRI 


1N5857A 

CRI 

189 - 46 

1N5905 

CRI 

262 - 6 

1N5920A 

A ♦MOTA 

175 -161 


MSC 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


1N5907 

A ♦GSE 

331 - 59 

CEN 

CRI 


1N5756B 

♦APD 

216 -156 

♦ GIC 

♦ INC 


1N5857B 

FERB 

189 - 20 

CRI 

♦ MSC 


♦ MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



NJS 



SPR 


SCN 

♦SIEG 



SIEG 


MSC 

♦ MULB 


1N5822 

A♦MOTA 

374 - 81 

1N5858A 

CRI 

191 - 5 


♦THEF 


1N5920B 

A ♦MOTA 

175 -158 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


CEN 

♦ Dll 



SPR 


1N5908 

A ♦GSE 

331 - 60 

CEN 

♦ MSC 



♦VALG 


♦GIC 

♦ INC 


1N5858B 

FERB 

190 -191 

CRI 

♦ MOTA 


NJS 

SIEG 


1N5756C 

♦APD 

216 -152 


NJS 



SPR 


SCN 

SPE 


1N5920C 

♦ MSC 

175 -156 


MSC 


1N5823 

A ♦MOTA 

374 -161 

1N5859A 

CRI 

192 -180 


♦THEF 



SIEG 


1N5756D 

♦APD 

216 -151 

CEN 

CRI 



SPR 


1N5913 

CEN 

166 - 97 

1N5920D 

♦MSC 

175 -155 


MSC 


♦ DIT 

SPE 


1N5859B 

FERB 

192 -157 

CRI 

♦ MSC 



SIEG 


1N5757B 

CEN 

217 -146 

1N5824 

A ♦MOTA 

374 -166 


SPR 


NJS 

SIEG 


1N5921 

CEN ! 

178 -167 

MSC 

♦ MULB 


CEN 

CRI 


1N5860A 

CRI 

193 -193 

1N5913A 

A ♦MOTA 

166 - 96 

♦ MSC 

NJS 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦DIT 



SPR 


CEN 

CRI 



SIEG 



♦VALG 


1N5825 

A ♦MOTA 

374 -174 

1N5860B 

FERB 

193 -186 

♦ MSC 

NJS 


1N5921A 

A ♦MOTA 

178 -165 

1N5757C 

MSC 

217 -143 

CEN 

CRI 



SPR 



SIEG 


CEN 

CRI 


1N5757D 

MSC 

217 -142 


♦DIT 


1N5861A 

CRI 

195 - 5 

1N5913B 

A ♦MOTA 

166 - 95 

♦ MSC 

NJS 


1N5759A 

UTX 

445 - 5 

1N5826 

A ♦MOTA 

374 -163 


SPR 


CEN 

♦ MSC 



SIEG 


1N5760A 

UTX 

445 - 6 

CEN 

♦ Dll 


1N5861B 

FERB 

194 -178 

NJS 

SIEG 


1N5921B 

A ♦MOTA 

178 -160 

1N5767 

AHPA 

231 -205 

♦ DIT 

NJS 



SPR 


1N5913C 

♦MSC 

166 - 94 

CEN 

♦ MSC 


GHZ 

MIC 


1N5827 

A ♦MOTA 

374 -168 

1N5862A 

CRI 

196 -110 


SIEG 


NJS 

SIEG 


♦ UNI 

WAB 


CEN 

♦ Dll 



SPR 


1N5913D 

♦MSC 

166 - 93 

1N5921C 

♦ MSC 

178 -157 

1N5768 

FSC 

314 - 28 

♦ DIT 

MCY 


1N5862B 

FERB 

196 • 85 


SIEG 



SIEG 


1N5770 

FSC 

314 - 29 

NJS 

SPE 



SPR 


1N5914 

A ♦MOTA 

167 - 65 

1N5921D 

♦ MSC 

178 -156 

1N5772 

FSC 

314 - 30 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 



rsfiMWTEl 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

liBHffiEl- 

l>Td=tt!PMI 

MFRS 

IHII 

1N5922 

cm - 

180 

-159 

1N5930 



1N5939A 




1N5948A 

a^MOTa 

220 

• 2 

1N5956A 

A♦MOTA 

227 - 18 

♦ MSC 

NJS 



(cont.) 

♦ MSC 


(cont.) 

♦ MSC 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦MSC 


1N5922A 

A ♦MOTA 

180 

-157 

1N5930A 

A ♦MOTA 

197 - 10 

1N5939B 

A ♦MOTA 

211 

- 62 


SIEG 



NJS 

SIEG 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


CEN 

♦ MSC 



1N5948B 

A♦MOTA 

219 

-196 

1N5956B 

A♦MOTA 

227 - 13 

♦ MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



CEN 

♦ MSC 



CEN 

GIC 



SIEG 




SIEG 


1N5939C 

SIEG 

211 

- 59 

NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


1N5922B 

A ♦MOTA 

180 

-152 

1N5930B 

A♦MOTA 

197 - 3 

1N5939D 

SIEG 

211 

- 58 

1N5948C 

♦ MSC 

219 

-193 


SIEG 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 


1N5940 

CEN 

212 

- 83 


SIEG 



1N5956C 

♦MSC 

227 - 10 

NJS 

SIEG 



NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



1N5948D 

♦ MSC 

219 

-192 


SIEG 


1N5922C 

♦MSC 

180 

-149 

1N5930C 

SIEG 

196 -206 


SIEG 




SIEG 



1N5956D 

♦ MSC 

227 - 9 


SIEG 



1N5930D 

SIEG 

196 -205 

1N5940A 

A ♦MOTA 

212 

- 80 

1N5949 

CEN 

220 

-167 


SIEG 


1N5922D 

♦ MSC 

180 

-148 

1N5931 

CEN 

199 - 29 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



1N5985 

♦ MSC 

164 - 65 


SIEG 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 




NJS 


1N5923 

CEN 

182 

-148 


SIEG 



SIEG 



1N5949A 

A♦MOTA 

220 

-164 

1N5985A 

A ♦MOTA 

164 - 61 

♦ MSC 

NJS 



1N5931A 

A♦MOTA 

199 - 26 

1N5940B 

A ♦MOTA 

212 

- 73 

CEN 

CRI 



CRI 

MSC 



SIEG 



CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 



♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 


1N5923A 

A ♦MOTA 

182 

-146 

♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 




SIEG 



1N5985B 

A♦MOTA 

164 - 49 

CEN 

CRI 




SIEG 


1N5940C 

SIEG 

212 

- 68 

1N5949B 

A ♦MOTA 

220 

-160 

♦ INC 

MSC 


♦MSC 

NJS 



1N5931B 

A♦MOTA 

199 - 19 

1N5940D 

SIEG 

212 

- 67 

CEN 

♦ MSC 



NJS 

SIEG 



SIEG 



CEN 

♦ MSC 


1N5941 

CEN 

213 

-100 

NJS 

SIEG 



1N5985C 

MSC 

164 - 44 

1N5923B 

A♦MOTA 

182 

-141 

NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



1N5949C 

MSC 

220 

-157 

1N5985D 

MSC 

164 - 42 

CEN 

♦ MSC 



1N5931C 

SIEG 

199 - 16 


SIEG 




SIEG 



1N5986 

♦ MSC 

164 -186 

NJS 

SIEG 



1N5931D 

SIEG 

199 - 15 

1N5941A 

A ♦MOTA 

213 

- 97 

1N5949D 

♦MSC 

220 

-156 


NJS 


1N5923C 

♦MSC 

182 

-138 

1N5932 

CEN 

201 - 22 

CEN 

CRI 




SIEG 



1N5986A 

A ♦MOTA 

164 -182 


SIEG 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



1N5950 

CEN 

221 

-127 

CRI 

MSC 


1N5923D 

♦ MSC 

182 

-137 


SIEG 



SIEG 



♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 



SIEG 



1N5932A 

A♦MOTA 

201 - 19 

1N5941B 

A ♦MOTA 

213 

- 90 


SIEG 



1N5986B 

A♦MOTA 

164 -165 

1N5924 

CEN 

185 

-182 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ MSC 



1N5950A 

A ♦MOTA 

221 

-124 

♦ INC 

MSC 


♦ MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



CEN 

CRI 



NJS 

SIEG 



SIEG 




SIEG 


1N5941C 

SIEG 

213 

- 85 

♦ MSC 

NJS 



1N5986C 

MSC 

164 -162 

1N5924A 

A♦MOTA 

185 

-179 

1N5932B 

A♦MOTA 

201 - 12 

1N5941D 

SIEG 

213 

- 84 


SIEG 



1N5986D 

MSC 

164 -160 

CEN 

CRI 



CEN 

♦ MSC 


1N5942 

CEN 

214 

- 93 

1N5950B 

A♦MOTA 

221 

-120 

1N5987 

♦ MSC 

165 -125 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MSC 




NJS 



SIEG 



1N5932C 

SIEG 

201 - 7 


SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5987A 

A ♦MOTA 

165 -120 

1N5924B 

A ♦MOTA 

185 

-173 

1N5932D 

SIEG 

201 - 6 

1N5942A 

A♦MOTA 

214 

- 90 

1N5950C 

♦ MSC 

221 

-117 

CRI 

MSC 


CEN 

♦MSC 



IN5933 

CEN 

202 -129 

CEN 

CRI 




SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



1N5950D 

♦ MSC 

221 

-116 

1N5987B 

A♦MOTA 

165 - 98 

1N5924C 

♦MSC 

185 

-170 

SIEG 

SPE 



SIEG 




SIEG 



♦ INC 

MSC 



SIEG 



1N5933A 

A♦MOTA 

202 -126 

1N5942B 

A ♦MOTA 

214 

- 84 

1N5951 

CEN 

222 

- 81 

NJS 

SIEG 


1N5924D 

♦MSC 

185 

-169 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



1N5987C 

MSC 

165 - 94 


SIEG 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 




SIEG 



1N5987D 

MSC 

165 - 91 

1N5925 

CEN 

188 

- 46 


SIEG 


1N5942C 

SIEG 

214 

- 81 

1N5951A 

A ♦MOTA 

222 

- 78 

1N5988 

♦APD 

166 - 60 

♦MSC 

NJS 



1N5933B 

A ♦ MOTA 

202 -119 

1N5942D 

SIEG 

214 

- 80 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



SIEG 



CEN 

♦ MSC 


1N5943 

CEN 

215 

- 82 

♦MSC 

NJS 



1N5988A 

A ♦MOTA 

166 - 54 

1N5925A 

A ♦MOTA 

188 

- 43 

NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 



♦APD 

CRI 


CEN 

CRI 



1N5933C 

SIEG 

202 -116 


SIEG 



1N5951B 

A ♦MOTA 

222 

- 74 

MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



1N5933D 

SIEG 

202 -115 

1N5943A 

A ♦MOTA 

215 

- 79 

CEN 

♦ MSC 




SIEG 



SIEG 



1N5934 

CEN 

204 - 15 

CEN 

CRI 



NJS 

SIEG 



1N5988B 

A ♦MOTA 

166 - 34 

1N5925B 

A ♦MOTA 

188 

- 34 

♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



1N5951C 

♦MSC 

222 

• 71 

♦APD 

CEN 


CEN 

♦MSC 




SIEG 



SIEG 




SIEG 



♦ INC 

MSC 


NJS 

SIEG 



1N5934A 

AIMOTA 

204 - 12 

1N5943B 

A ♦MOTA 

215 

- 73 

1N5951D 

♦ MSC 

222 

- 70 

NJS 

SIEG 


1N5925C 

♦MSC 

188 

- 31 

CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 




SIEG 



1N5988C 

♦APD 

166 - 30 


SIEG 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



1N5952 

CEN 

223 

- 34 


MSC 


1N5925D 

♦MSC 

188 

- 30 


SIEG 


1N5943C 

SIEG 

215 

- 70 

♦ MSC 

NJS 



1N5988D 

♦APD 

166 - 28 


SIEG 



1N5934B 

A ♦ MOTA 

204 - 5 

1N5943D 

SIEG 

215 

- 69 


SIEG 




MSC 


1N5926 

CEN 

189 

-159 

CEN 

♦ MSC 


1N5944 

CEN 

216 

- 86 

1N5952A 

A ♦MOTA 

223 

- 31 

1N5989 

♦APD 

167 - 24 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



SIEG 



1N5934C 

SIEG 

204 - 2 


SIEG 



♦MSC 

NJS 



1N5989A 

A♦MOTA 

167 - 18 

1N5926A 

A♦MOTA 

189 

-156 

1N5934D 

SIEG 

204 - 1 

1N5944A 

A ♦MOTA 

216 

- 83 


SIEG 



♦ APD 

CRI 


CEN 

CRI 



1N5935 

CEN 

205 -169 

CEN 

CRI 



1N5952B 

A ♦MOTA 

223 

- 27 

MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



CEN 

♦MSC 




SIEG 



SIEG 




SIEG 



SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5989B 

A♦MOTA 

166 -209 

1N5926B 

A♦MOTA 

189 

-148 

1N5935A 

A ♦MOTA 

205 -166 

1N5944B 

A ♦MOTA 

216 

- 77 

1N5952C 

♦MSC 

223 

- 24 

♦ APD 

CEN 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 




SIEG 



♦ INC 

MSC 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



1N5952D 

♦MSC 

223 

- 23 

NJS 

SIEG 


1N5926C 

♦ MSC 

189 

-145 


SIEG 


1N5944C 

SIEG 

216 

- 74 


SIEG 



1N5989C 

♦APD 

166 -205 


SIEG 



1N5935B 

CEN 

205 -159 

1N5944D 

♦ MSC 

216 

- 73 

1N5953 

CEN 

224 

- 68 


MSC 


1N5926D 

♦ MSC 

189 

-144 

♦ MSC 

NJS 


1N5945 

CEN 

217 

- 67 

♦ MSC 

NJS 



1N5989D 

♦APD 

166 -203 


SIEG 




SIEG 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 




MSC 


1N5927 

CEN 

191 

-134 

1N5935C 

SIEG 

205 -154 


SIEG 



1N5953A 

A ♦MOTA 

224 

- 65 

1N5990 

♦APD 

167 -201 

♦ MSC 

NJS 



1N5935D 

SIEG 

205 -153 

1N5945A 

A ♦MOTA 

217 

- 64 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



SIEG 



1N5936 

CEN 

207 - 93 

CEN 

CRI 



♦MSC 

NJS 



1N5990A 

A♦MOTA 

167 -195 

1N5927A 

A ♦MOTA 

191 

-131 

♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 



♦APD 

CRI 


CEN 

CRI 




SIEG 



SIEG 



1N5953B 

A ♦MOTA 

224 

- 61 

MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



1N5936A 

A♦MOTA 

207 - 90 

1N5945B 

A ♦MOTA 

217 

- 58 

CEN 

♦ MSC 




SIEG 



SIEG 



CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 



NJS 

SIEG 



1N5990B 

A ♦MOTA 

167 -175 

1N5927B 

A ♦MOTA 

191 

-123 

♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



1N5953C 

♦MSC 

224 

- 58 

♦APD 

CEN 


CEN 

♦ MSC 




SIEG 


1N5945C 

♦MSC 

217 

- 55 


SIEG 



♦ INC 

MSC 


NJS 

SIEG 



1N5936B 

A♦MOTA 

207 - 83 


SIEG 



1N5953D 

♦ MSC 

224 

- 57 

NJS 

SIEG 



SPE 



CEN 

♦ MSC 


1N5945D 

♦MSC 

217 

- 54 


SIEG 



1N5990C 

♦APD 

167 -170 

1N5927C 

♦MSC 

191 

-120 

NJS 

SIEG 



SIEG 



1N5954 

CEN 

225 

- 6 


MSC 



SIEG 



1N5936C 

SIEG 

207 - 78 

1N5946 

CEN 

218 

- 50 

GIC 

♦MSC 



1N5990D 

♦APD 

167 -168 

1N5927D 

♦MSC 

191 

-119 

1N5936D 

SIEG 

207 - 77 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 




MSC 



SIEG 



1N5937 

CEN 

208 -186 


SIEG 



1N5954A 

A ♦MOTA 

225 

- 2 

1N5991 

♦APD 

169 - 15 

1N5928 

CEN 

193 

- 76 

♦ MSC 

NJS 


1N5946A 

A ♦MOTA 

218 

- 47 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 


CEN 

CRI 



GIC 

♦ MSC 



1N5991A 

A♦MOTA 

169 - 9 


SIEG 



1N5937A 

A♦MOTA 

208 -183 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 



♦ APD 

CRI 


1N5928A 

A ♦MOTA 

193 

- 73 

CEN 

CRI 



SIEG 



1N5954B 

A ♦MOTA 

224 

-187 

MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 


1N5946B 

A ♦MOTA 

218 

- 41 

CEN 

GIC 




SIEG 


♦MSC 

NJS 




SIEG 


CEN 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



1N5991B 

A ♦MOTA 

168 -200 


SIEG 



1N5937B 

A♦MOTA 

208 -176 

NJS 

SIEG 




SIEG 



♦APD 

CEN 


1N5928B 

A ♦MOTA 

193 

- 65 

CEN 

♦ MSC 


1N5946C 

♦MSC 

218 

- 38 

1N5954C 

♦ MSC 

224 

-184 

♦ INC 

MSC 


CEN 

♦ MSC 



NJS 

SIEG 



SIEG 




SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



1N5937C 

SIEG 

208 -171 

1N5946D 

♦ MSC 

218 

- 37 

1N5954D 

♦ MSC 

224 -183 

1N5991C 

♦APD 

168 -195 

1N5928C 

♦ MSC 

193 

- 62 

1N5937D 

SIEG 

208 -170 


SIEG 




SIEG 




MSC 



SIEG 



1N5938 

CEN 

210 - 35 

1N5947 

CEN 

219 

- 26 

1N5955 

CEN 

226 

- 28 

1N5991D 

♦ APD 

168 -193 

1N5928D 

♦ MSC 

193 

- 61 

♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦ MSC 




MSC 



SIEG 




SIEG 



SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5992 

♦APD 

170 - 62 

1N5929 

CEN 

195 

-132 

IN5938A 

A♦MOTA 

210 - 32 

1N5947A 

A ♦MOTA 

219 

- 23 

1N5955A 

A ♦MOTA 

226 

- 24 

♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



1N5992A 

A♦MOTA 

170 - 56 


SIEG 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦ MSC 



♦ APD 

CRI 


1N5929A 

A♦MOTA 

195 

-128 


SIEG 



SIEG 



NJS 

SIEG 



MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



1N5938B 

A♦MOTA 

210 - 25 

1N5947B 

A ♦MOTA 

219 

- 18 

1N5955B 

A♦MOTA 

226 

- 19 


SIEG 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MSC 


CEN 

♦MSC 



CEN 

GIC 



1N5992B 

A♦MOTA 

170 - 33 


SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 



♦ APD 

CEN 


1N5929B 

A♦MOTA 

195 

-120 

1N5938C 

SIEG 

210 - 22 

1N5947C 

♦MSC 

219 

- 15 


SIEG 



♦ INC 

MSC 


CEN 

♦ MSC 



1N5938D 

SIEG 

210 - 21 


SIEG 



1N5955C 

♦ MSC 

226 

- 16 

NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



1N5939 

CEN 

211 - 72 

1N5947D 

♦MSC 

219 

- 14 


SIEG 



1N5992C 

♦APD 

170 - 29 

1N5929C 

♦ MSC 

195 

-117 

CRI 

♦ MSC 



SIEG 



1N5955D 

SIEG 

226 

- 15 


MSC 



SIEG 



NJS 

SIEG 


1N5948 

CEN 

220 

- 5 

1N5956 

CEN 

227 

- 22 

1N5992D 

♦APD 

170 - 27 

1N5929D 

SIEG 

195 

-116 

1N5939A 

A♦MOTA 

211 - 69 

♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦MSC 




MSC 


1N5930 

CEN 

197 

- 13 

CEN 

CRI 



SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5993 

♦APD 

171 -142 

cont.next col. 




cont.next col. 











♦ MSC 

NJS 
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TYPE No. CROSS INDEX 




1N5993A 

♦APD 

MSC 

A♦MOTA 
CRI 
NJS 
SIEG 

171 

136 

1N5993B 

♦APD 
♦ INC 
NJS 

A ♦ MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

171 

114 

1N5993C 

♦APD 

MSC 

171 

110 

1N5993D 

♦APD 

MSC 

171 

108 

1N5994 

♦ MSC 

♦APD 

NJS 

173 

22 

1N5994A 

♦APD 

MSC 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 
SIEG 

173 

15 

1N5994B 

♦APD 
♦ INC 

A♦MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

172 

202 

1N5994C 

♦APD 

MSC 

172 

199 

1N5994D 

♦APD 

MSC 

172 

197 

1N5995 

♦ APD 

♦ MSC 

175 

86 

1N5995A 

♦APD 

MSC 

A♦MOTA 
CRI 
SIEG 

175 

80 

1N5995B 

♦APD 
♦ INC 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

175 

54 

1N5995C 

♦APD 

MSC 

175 

51 

1N5995D 

♦APD 

MSC 

175 

49 

1N5996 

♦ MSC 

♦APD 

NJS 

178 

57 

1N5996A 

♦APD 

NJS 

A♦MOTA 
MSC 
SIEG 

178 

51 

1N5996B 

♦APD 
♦ INC 
NJS 

A♦MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

178 

23 

1N5996C 

♦APD 

MSC 

178 

20 

1N5996D 

♦ APD 
MSC 

178 

18 

1N5997 

CRI 

♦APD 
♦ MSC 
NJS 

180 

54 

1N5997A 

♦APD 

NJS 

A ♦MOTA 
MSC 
SIEG 

180 

47 

1N5997B 

♦APD 
♦ INC 
NJS 

A♦MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

180 

22 

1N5997C 

♦APD 

MSC 

180 

18 

1N5997D 

♦APD 

MSC 

180 

16 

1N5998 

♦ MSC 

♦APD 

NJS 

182 

35 

1N5998A 

♦APD 

MSC 

A♦MOTA 
CRI 
NJS 
SIEG 

182 

27 

1N5998B 

♦APD 
♦ INC 
NJS 

A♦MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

182 

1 

1N5998C 

♦APD 

MSC 

181 

202 

1N5998D 

♦APD 

MSC 

181 

200 

1N5999 

♦ MSC 

♦APD 

NJS 

185 

70 

1N5999A 

♦APD 

MSC 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 
SIEG 

185 

61 

1N5999B 

♦APD 
♦ INC 
NJS 

A♦MOTA 
CEN 
MSC 
SIEG 

185 

36 

1N5999C 

♦APD 

MSC 

185 

32 

1N5999D 

♦APD 

MSC 

185 

30 

1N6000 

♦ MSC 

♦APD 

NJS 

187 

117 

1N6000A 

♦APD 

MSC 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

187 

110 

1N6000B 

♦APD 
♦ INC 

A♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 

187 

80 

1N6000C 

♦ APD 
MSC 

187 

77 

1N6000D 

♦APD 

MSC 

187 

75 

1N6001 

♦ MSC 

♦ APD 
NJS 

189 

54 

1N6001A 

♦APD 

MSC 

A♦MOTA 
CRI 

NJS 

189 

47 

1N6001B 
contnext col. 

A ♦MOTA 

189 

21 


1N6002 

♦ MSC 
1N6002A 

♦APD 

MSC 


♦APD 

MSC 

1N6003B 

♦APD 
♦ INC 


♦APD 

MSC 

1N6004B 

♦ APD 

♦ INC 


♦APD 

MSC 

1N6005B 

♦APD 
♦ INC 


1N6006 

♦ MSC 
1N6006A 

♦APD 

MSC 


♦APD 

MSC 

1N6007B 

♦APD 
♦ INC 


1N6008 

♦ MSC 
1N6008A 

♦APD 

MSC 


1N6009 

♦ MSC 
1N6009A 

♦APD 

MSC 


♦ APD 
CRI 
MSC 
NJS 

♦APD 

MSC 

♦APD 

MSC 

♦APD 

NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 
♦APD 
MSC 
♦APD 
MSC 
♦APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 
♦APD 
MSC 
♦APD 
MSC 
♦APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 
MSC 

♦APD 

SPE 

♦ APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 
SPE 

♦ APD 
MSC 

♦ APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 
MSC 

♦APD 

MSC 

♦ APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 
MSC 

♦APD 

MSC 

♦ APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
♦MSC 
NJS 
♦APD 
MSC 
♦APD 
MSC 

♦ APD 
NJS 

A ♦MOTA 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 
CEN 
MSC 
NJS 
♦APD 
MSC 
♦APD 
MSC 


1N6010 

♦ MSC 
1N6010A 

♦ APD 
MSC 

1N6010B 

♦APD 

♦ INC 


1N6011 

♦ MSC 
1N6011A 

♦APD 

MSC 

1N6011B 

♦APD 

♦ INC 


1N6012 

♦ MSC 
1N6012A 

♦APD 

1N6012B 

♦APD 

♦ INC 


1N6013 

♦ MSC 
1N6013A 

♦APD 

MSC 

1N6013B 

♦APD 

MSC 

1N6013C 


1N6014 

♦ MSC 
1N6014A 

♦APD 

MSC 

1N6014B 

♦ APD 
MSC 

1N6014C 


1N6015 

♦ MSC 
1N6015A 

♦APD 

MSC 

1N6015B 

♦APD 

MSC 

1N6015C 


1N6016 

♦ MSC 
1N6016A 

♦APD 

MSC 

1N6016B 

♦APD 

MSC 

1N6016C 


1N6017 

MSC 

1N6017A 

♦ APD 
MSC 
1N6017B 

♦APD 

MSC 

1N6017C 


1N6018 

MSC 

1N6018A 

♦ APD 

1N6018B 

♦APD 

MSC 

1N6018C 


205 

NJS 

A ♦MOTA 205 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 205 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 205 
MSC 

♦APD 205 
MSC 

♦APD 206 
NJS 

A ♦MOTA 206 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 206 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 206 
MSC 

♦APD 206 
MSC 

♦APD 208 
NJS 

A ♦MOTA 208 
MSC 
NJS 

A ♦MOTA 208 
CEN 
MSC 
NJS 

♦ APD 208 
MSC 

♦APD 208 
MSC 

♦ APD 209 
NJS 

A ♦MOTA 209 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 209 
CEN 
NJS 

♦APD 209 
MSC 

♦APD 209 
MSC 

♦APD 210 
NJS 

A ♦MOTA 210 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 210 
CEN 
NJS 

♦APD 210 
MSC 

♦APD 210 
MSC 

♦APD 212 
NJS 

A ♦MOTA 211 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 211 
CEN 
NJS 

♦APD 211 
MSC 

♦APD 211 
MSC 

♦ APD 213 
NJS 

A ♦MOTA 213 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 212 
CEN 
NJS 

♦APD 212 
MSC 

♦ APD 212 
MSC 

♦APD 214 
NJS 

A ♦MOTA 214 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 214 
CEN 
NJS 

♦ APD 213 
MSC 

♦APD 213 
MSC 

♦APD 215 
NJS 

AMOTA 214 
MSC 
NJS 

A ♦MOTA 214 
CEN 
NJS 

♦ APD 214 
MSC 

♦ APD 214 
MSC 

♦APD 216 
NJS 


me 

- 58 1N6019A 

♦ APD 

- 51 MSC 

1N6019B 

♦APD 

- 27 MSC 

1N6019C 


1N6020 

■ 21 MSC 

1N6020A 

-194 ♦APD 

MSC 

■186 1N6020B 

♦APD 

MSC 

■163 1N6020C 


-158 1N6021A 

CRI 

- 82 

1N6021B 

- 75 MSC 

1N6022 

- 51 1N6022A 


1N6022B 

- 47 MSC 

1N6023 

- 45 

1N6023A 

-153 CRI 

-146 1N6023B 


IN TYPE NU MBER SEQUENCE _ 

TYPE No. MFRS 

1N6038A A ♦GSE 
; CEN ♦MSC 

SAR SCN 


BiTiiasfcllaiNWiTsB 


-161 1N6026A 
M 

-160 1N6026B 
1N6027 

- 3 1N6027A 
-200 1N6027B 


-179 11N6028B 


-191 1N6030B 


20 1N6031A 


1N6036 

- 2 CEN 

SAR 

SLCB 

■201 1N6036A 

CEN 

-200 ♦MSC 

SCN 

- 5 

1N6037 

-199 CEN 

SAR 
SLCB 

-186 1N6037A 

CEN 
♦ MSC 

•184 SCN 


CRI 

NJS 

A ♦MOTA 215 -196 

CEN 1N6039 

NJS 

♦APD 215 -194 
MSC 

♦APD 215 -193 1N6039/ 
MSC 

♦APD 216 -187 
NJS 

A ♦MOTA 216 -182 1N6040 
CRI 
NJS 

A ♦MOTA 216 -169 

CEN 1 N6040i 

NJS 

♦APD 216 -167 
MSC 

♦APD 216 -166 1N6041 
MSC 

MSC 217 -174 < 

NJS 

A ♦MOTA 217 -169 

MSC 1N6041, 

NJS 

A ♦MOTA 217 -157 < 

NJS 

MSC 218 -155 
NJS 1N6042 

A ♦MOTA 218 -149 
MSC 
NJS 

A ♦MOTA 218 -139 1N6042i 
NJS 

MSC 219 -138 
NJS 

A ♦MOTA 219 -133 1N6043 
MSC 
NJS 

A ♦MOTA 219 -125 

NJS 1N6043- 

MSC 220 - 95 

NJS 

A ♦MOTA 220 - 91 

MSC IN6044 

NJS 

A ♦MOTA 220 - 82 
NJS 

MSC 221 - 61 1 N6044, 
NJS 

A ♦MOTA 221 - 58 
MSC 

NJS 1N6045 

A ♦MOTA 221 - 51 
NJS 

MSC 222 - 12 

NJS IN6045, 

CRI 222 - 8 

NJS 

MSC 222 - 1 
MSC 222 -156 1N6046 
CRI 222 -152 
MSC 

MSC 222 -146 

NJS 1N6046, 

MSC 223 -183 

NJS 

MSC 223 -179 

NJS 1N6047 

MSC 223 -171 

NJS 

MSC 224 -134 

NJS 1N6047, 

CRI 224 -130 

NJS 

MSC 224 -124 

NJS 1N6048 

MSC 225 -139 

NJS 

MSC 225 -135 
NJS 

MSC 225 -128 1N6048, 
NJS 

MSC 226 -143 
NJS 

CRI 226 -139 1N6049 
NJS 

MSC 226 -133 
NJS 

A ♦GSE 331-61 1N6049 

♦ MSC 
SCN 
THEF 

A ♦GSE 331 - 62 1N6050 
CRI 
SAR 
SLCB 

THEF 1N6050, 

A ♦GSE 331 - 63 

♦ MSC 
SCN 

THEF 1N6051 

A ♦GSE 331 - 64 

DIT < 

SAR 

SLCB 

THEF 1N605T 

A ♦GSE 331 - 65 


196 

SLCB 

THEF 


1N6039 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 

194 

SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 

193 

1N6039A 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 

187 

SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 

182 

1N6040 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 


SAR 

SCN 

169 

SLCB 

THEF 


1N6040A 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 

167 

SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 

166 

1N6041 

A ♦GSE 


CEN 

CRI 

174 

♦ MSC 

SAR 


SCN 

SLCB 

169 

1N6041A 

THEF 
A ♦GSE 


CEN 

DIT 

157 

♦ MSC 

SAR 


SCN 

SLCB 

155 

1N6042 

THEF 
A ♦GSE 

149 

CEN 

♦ MSC 


SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 

139 

1N6042A 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 

138 

SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 

133 

1N6043 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 


SAR 

SCN 

125 

SLCB 

THEF 


1N6043A 

A ♦GSE 

95 

CEN 

♦MSC 


SAR 

SCN 

91 

SLCB 

THEF 


IN6044 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 

82 

SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 

61 

1N6044A 

A ♦GSE 


CEN 

♦ MSC 

58 

SAR 

SCN 


SLCB 

THEF 


1N6045 

A ♦GSE 

51 

CEN 

♦ MSC 


SAR 

SCN 

12 

SLCB 

THEF 


\ 

A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


\ 

A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 
A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


128 11N6048A 


61 11N6049A 


A ♦GSE 
♦ MSC 
SCN 
THEF 
A ♦GSE 
CRI 
SAR 
SLCB 
THEF 


\ 

A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


A ♦GSE 

CEN 

♦MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


\ 

A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


A ♦GSE 

CEN 

♦ MSC 

SAR 

SCN 

SLCB 

THEF 


1N6051A 

CEN 

SAR 

SLCB 

1N6052 
cont.next pac 


A ♦GSE 

♦ MSC 
SCN 
THEF 

A ♦GSE 
CRI 
SAR 
SLCB 
THEF 

A ♦GSE 

♦ MSC 
SCN 
THEF 

A ♦GSE 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 









1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MSER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

hi»■ 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

riP.w.M 


MFRS 

Pq&Line 



Hi 

1N6052 



1N6065A 




1N6083B 



1N6088D 

ATRWS 

179 -168 

1N6108 

mmm 

332 - 37 

(cont.) 

CEN 


(cont.) 

SCN 



(cont.) 

CRI 


APD 

CODI 



♦THEF 


CRI 

♦MSC 


SLCB 

THEF 



GHZ 

KSI 


GHZ 

KSI 


1N6108A 

♦ MSC 

332 - 38 

SAR 

SCN 


1N6066 

A ♦GSE 

332 

- 11 


MSC 


1N6089 

ATRWS 

181 -198 


♦THEF 


SLCB 

THEF 


CEN 

♦ MSC 



1N6083C 

ATRWS 

169 -187 

APD 

CODI 


1N6109 

MSC 

332 - 39 

1N6052A 

A ♦GSE 

331 - 94 

SAR 

SCN 



APD 

CODI 


EAS 

GHZ 



♦THEF 


CEN 

♦ MSC 


SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 


KSI 

MSC 


1N6109A 

♦ MSC 

332 - 40 

SAR 

SCN 


1N6066A 

A ♦GSE 

332 

- 12 

KSI 

MSC 


1N6089A 

ATRWS 

181 -191 


♦THEF 


SLCB 

THEF 


CEN 

♦ MSC 



1N6083D 

ATRWS 

169 -181 

APD 

CODI 


1N6110 

MSC 

332 - 41 

1N6053 

A ♦GSE 

331 - 95 

SAR 

SCN 



APD 

CODI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 


CEN 

CRI 


SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 



MSC 


1N6110A 

♦ MSC 

332 - 42 

♦ MSC 

SAR 


1N6067 

A ♦GSE 

332 

- 13 


KSI 


1N6089B 

ATRWS 

181 -166 


♦THEF 


SCN 

SLCB 


CEN 

♦ MSC 



1N6084 

ATRWS 

171 -106 

APD 

CODI 


1N6111 

MSC 

332 - 43 


THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 


1N6053A 

A ♦GSE 

331 - 96 

SLCB 

♦THEF 



CRI 

EAS 



MSC 


1N6111A 

♦MSC 

332 - 44 

CEN 

♦MSC 


1N6067A 

A ♦GSE 

332 

- 14 

GHZ 

KSI 


1N6089C 

ATRWS 

181 -155 


♦THEF 


SAR 

SCN 


CEN 

♦ MSC 




MSC 


APD 

CODI 


1N6112 

MSC 

332 - 45 

SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



1N6084A 

ATRWS 

171 - 99 

GHZ 

KSI 



♦THEF 


1N6054 

A ♦GSE 

331 - 97 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 



MSC 


1N6112A 

♦ MSC 

332 - 46 

CEN 

CRI 


1N6068 

A ♦GSE 

332 

- 15 

CRI 

GHZ 


1N6089D 

ATRWS 

181 -149 


♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CEN 

CRI 



KSI 

MSC 


APD 

CODI 


1N6113 

MSC 

332 - 47 

SCN 

SLCB 


♦ MSC 

SAR 



1N6084B 

ATRWS 

171 - 74 

GHZ 

KSI 



♦THEF 



THEF 


SCN 

SLCB 



APD 

CODI 


1N6090 

ATRWS 

185 - 28 

1N6113A 

♦ MSC 

332 - 48 

1N6054A 

A ♦GSE 

331 - 98 


THEF 



CRI 

GHZ 


APD 

CODI 



♦THEF 


CEN 

♦ MSC 


1N6068A 

A ♦GSE 

332 

- 16 

KSI 

MSC 


EAS 

GHZ 


1N6114 

MSC 

332 - 49 

SAR 

SCN 


CEN 

♦ MSC 



1N6084C 

ATRWS 

171 - 63 

KSI 

MSC 



♦ THEF 


SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


1N6090A 

ATRWS 

185 - 23 

1N6114A 

♦ MSC 

332 - 50 

1N6055 

A ♦GSE 

331 - 99 

SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 


APD 

CODI 



♦THEF 


CEN 

♦MSC 


1N6069 

A ♦GSE 

332 

- 17 

KSI 

MSC 


GHZ 

KSI 


1N6115 

MSC 

332 - 51 

SAR 

SCN 


CEN 

♦ MSC 



1N6084D 

ATRWS 

171 - 57 


MSC 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


1N6090B 

ATRWS 

184 -214 

1N6115A 

♦ MSC 

332 - 52 

1N6055A 

A ♦GSE 

331 -100 

SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 


APD 

CODI 



♦THEF 


CEN 

♦ MSC 


1N6069A 

AiGSE 

332 

- 18 


KSI 


GHZ 

KSI 


1N6116 

MSC 

332 - 53 

SAR 

SCN 


CEN 

♦ MSC 



1N6085 

ATRWS 

172 -195 


MSC 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


1N6090C 

ATRWS 

184 -202 

1N6116A 

♦MSC 

332 - 54 

1N6056 

A ♦GSE 

331 -101 

SLCB 

THEF 



CRI 

EAS 


APD 

CODI 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


1N6070 

A ♦GSE 

332 

- 19 

GHZ 

KSI 


GHZ 

KSI 


1N6117 

MSC 

332 - 55 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦ MSC 




MSC 



MSC 



♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085A 

ATRWS 

172 -189 

1N6090D 

ATRWS 

184 -196 

1N6117A 

♦MSC 

332 - 56 

1N6056A 

A ♦GSE 

331 -102 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


APD 

CODI 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


1N6070A 

A ♦GSE 

332 

- 20 

CRI 

GHZ 


GHZ 

KSI 


1N6118 

MSC 

332 - 57 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 



KSI 

MSC 


1N6091 

ATRWS 

187 - 73 


♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085B 

ATRWS 

172 -162 

APD 

CODI 


1N6118A 

♦MSC 

332 - 58 

1N6057 

A ♦GSE 

331 -103 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


EAS 

GHZ 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


1N6071 

A ♦GSE 

332 

- 21 

CRI 

GHZ 


KSI 

MSC 


1N6119 

MSC 

332 - 59 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦ MSC 



KSI 

MSC 


1N6091A 

ATRWS 

187 - 67 


♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085C 

ATRWS 

172 -145 

APD 

CODI 


1N6119A 

♦MSC 

332 - 60 

1N6057A 

A ♦GSE 

331 -104 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


1N6071A 

A ♦GSE 

332 

- 22 

CRI 

GHZ 


1N6091B 

ATRWS 

187 - 40 

1N6120 

MSC 

332 - 61 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 



KSI 

MSC 


APD 

CODI 



♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085D 

ATRWS 

172 -137 

GHZ 

KSI 


1N6120A 

♦MSC 

332 - 62 

1N6058 

A ♦GSE 

331 -105 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


1N6091C 

ATRWS 

187 - 28 


♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


1N6072 

A ♦GSE 

332 

- 23 

CRI 

GHZ 


APD 

CODI 


1N6121 

MSC 

332 - 63 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦ MSC 




KSI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6086 

ATRWS 

175 - 47 

1N6091D 

ATRWS 

187 - 21 

1N6121A 

♦MSC 

332 - 64 

1N6058A 

A ♦GSE 

331 -106 

SLCB 

SPE 



APD 

CODI 


APD 

CODI 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 



THEF 



CRI 

EAS 


GHZ 

KSI 


1N6122 

MSC 

332 - 65 

SCN 

SLCB 


1N6072A 

A ♦GSE 

332 

- 24 

GHZ 

KSI 


1N6095 

A ♦TRWS 

298 - 93 


♦THEF 



THEF 


CEN 

♦ MSC 




MSC 


CEN 

COO 


1N6122A 

♦ MSC 

332 - 66 

1N6059 

A ♦GSE 

331 -107 

SAR 

SCN 



1N6086A 

ATRWS 

175 - 41 

♦Dll 

DIT 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


GTC 

INR 


1N6123 

MSC 

332 - 67 

SCN 

SLCB 


1N6073 

CRI 

252 

- 25 

CRI 

GHZ 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 



THEF 



♦MSC 



KSI 

MSC 


NJS 

SOD 


1N6123A 

♦ MSC 

332 - 68 

1N6059A 

A ♦GSE 

331 -108 

1N6074 

A ♦SET 

252 

-210 

1N6086B 

ATRWS 

174 -180 

SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


DIT 

♦ MSC 



APD 

CODI 



♦ UNI 


1N6124 

MSC 

332 - 69 

SCN 

SLCB 


1N6075 

A ♦SET 

253 

-177 

CRI 

GHZ 


1N6096 

A ♦TRWS 

298 -100 


♦THEF 



THEF 


DIT 

♦ MSC 



KSI 

MSC 


CEN 

COO 


1N6124A 

♦ MSC 

332 - 70 

1N6060 

A ♦GSE 

331 -109 

1N6076 

DIT 

252 

- 26 

1N6086C 

ATRWS 

174 -158 

♦ Dll 

DIT 



♦THEF 


CRI 

♦ MSC 


♦ MSC 

SSI 



APD 

CODI 


GTC 

INR 


1N6125 

MSC 

332 - 71 

SAR 

SCN 


1N6077 

♦ MSC 

252 

-211 

CRI 

♦GHZ 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 


SLCB 

THEF 



SSI 



KSI 

MSC 


NJS 

♦ SOD 


1N6125A 

♦MSC 

332 - 72 

1N6060A 

A ♦GSE 

331 -110 

1N6078 

DIT 

253 

-178 

1N6086D 

ATRWS 

174 -149 

SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


♦ MSC 

SSI 



APD 

CODI 



♦ UNI 


1N6126 

MSC 

332 - 73 

SCN 

SLCB 


1N6079 

DIT 

252 

- 27 

CRI 

GHZ 


1N6097 

A ♦TRWS 

302 -114 


♦THEF 



THEF 


♦ MSC 

SEN 




KSI 


CEN 

COO 


1N6126A 

♦ MSC 

332 - 74 

1N6061 

A ♦GSE 

332 - 1 

1N6080 

ASET 

252 -212 

1N6087 

ATRWS 

178 - 16 

♦Dll 

♦ DIT 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


DIT 

♦ MSC 



APD 

CODI 


GTC 

INR 


1N6127 

MSC 

332 - 75 

SCN 

SLCB 



SEN 



CRI 

EAS 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 



THEF 


1N6081 

ASET 

253 

-179 

GHZ 

KSI 


NJS 

♦SOD 


1N6127A 

♦ MSC 

332 - 76 

1N6061A 

A ♦GSE 

332 - 2 

DIT 

♦ MSC 




MSC 


SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 



SEN 



1N6087A 

ATRWS 

178 - 11 


♦ UNI 


1N6128 

MSC 

332 - 77 

SCN 

SLCB 


1N6082 

ATRWS 

168 

-185 

APD 

CODI 


1N6098 

A ♦TRWS 

302 -118 


♦THEF 



THEF 


APD 

CODI 



CRI 

GHZ 


CEN 

COO 


1N6128A 

♦ MSC 

332 - 78 

1N6062 

A ♦GSE 

332 - 3 

CRI 

EAS 



KSI 

MSC 


♦ Dll 

♦ DIT 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


GHZ 

KSI 



1N6087B 

ATRWS 

177 -200 

GTC 

INR 


1N6129 

MSC 

332 - 79 

SCN 

SLCB 



MSC 



APD 

CODI 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 



THEF 


1N6082A 

ATRWS 

168 

-179 

CRI 

GHZ 


NJS 

♦ SOD 


1N6129A 

♦MSC 

332 - 80 

1N6062A 

A ♦GSE 

332 - 4 

APD 

CODI 



KSI 

MSC 


SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


CRI 

GHZ 



1N6087C 

ATRWS 

177 -183 


♦ UNI 


1N6130 

MSC 

332 - 81 

SCN 

SLCB 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 


1N6099 

AFSC 

247 -100 


♦THEF 



THEF 


1N6082B 

ATRWS 

168 

-158 

CRI 

GHZ 


1N6102 

MSC 

332 - 25 

1N6130A 

♦ MSC 

332 - 82 

1N6063 

A ♦GSE 

332 - 5 

APD 

CODI 



KSI 

MSC 



♦THEF 



♦THEF 


CRI 

♦ MSC 


CRI 

GHZ 



1N6087D 

ATRWS 

177 -174 

1N6102A 

♦ MSC 

332 - 26 

1N6131 

MSC 

332 - 83 

SAR 

SCN 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 



♦THEF 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


1N6082C 

ATRWS 

168 

-149 

CRI 

GHZ 


1N6103 

MSC 

332 - 27 

1N6131A 

♦ MSC 

332 - 84 

1N6063A 

A ♦GSE 

332 - 6 

APD 

CODI 




KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CRI 

GHZ 



1N6088 

ATRWS 

180 - 14 

1N6103A 

♦ MSC 

332 - 28 

1N6132 

MSC 

332 - 85 

SCN 

SLCB 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 



♦THEF 



♦THEF 



THEF 


1N6082D 

ATRWS 

168 

-143 

CRI 

EAS 


1N6104 

MSC 

332 - 29 

1N6132A 

♦ MSC 

332 - 86 

1N6064 

A ♦GSE 

332 - 7 

APD 

CODI 



GHZ 

KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CRI 

GHZ 




MSC 


1N6104A 

♦ MSC 

332 - 30 

1N6133 

MSC 

332 - 87 

SCN 

SLCB 



KSI 



1N6088A 

ATRWS 

180 - 8 


♦THEF 



♦THEF 



THEF 


1N6083 

ATRWS 

170 

- 24 

APD 

CODI 


1N6105 

MSC 

332 - 31 

1N6133A 

♦ MSC 

332 - 88 

1N6064A 

A ♦GSE 

332 - 8 

APD 

CODI 



CRI 

GHZ 



♦THEF 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


CRI 

EAS 



KSI 

MSC 


1N6105A 

♦ MSC 

332 - 32 

1N6134 

MSC 

332 - 89 

SCN 

SLCB 


GHZ 

KSI 



1N6088B 

ATRWS 

179 -186 


♦THEF 



♦THEF 



THEF 



MSC 



APD 

CODI 


1N6106 

MSC 

332 - 33 

1N6134A 

♦ MSC 

332 - 90 

1N6065 

A ♦GSE 

332 - 9 

1N6083A 

ATRWS 

170 

- 17 

GHZ 

KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


APD 

CODI 




MSC 


1N6106A 

♦ MSC 

332 - 34 

1N6135 

MSC 

332 - 91 

SCN 

SLCB 


CRI 

GHZ 



1N6088C 

ATRWS 

179 -174 


♦THEF 



♦THEF 



THEF 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 


1N6107 

MSC 

332 - 35 

1N6135A 

♦ MSC 

332 - 92 

1N6065A 

A ♦GSE 

332 - 10 

1N6083B 

ATRWS 

169 -199 

GHZ 

KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


APD 

CODI 




MSC 


1N6107A 

♦MSC 

332 - 36 

1N6136 

MSC 

332 - 93 

cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■yildsbi 

Bgama 

TYPE No. 



TYPE No. 

■fflasa 

mamm 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N6136A 

♦MSC 


- 94 

1N6166 

■m 

333 

41 

1N6276 

wxcmm 

333 

75 

1N6288A 


333 

-100 

1N6301A 





♦THEF 

18 



♦THEF 



CEN 

FGRS 



CEN 

♦ MOTA 



(cont.) 

CEN 



1N6137 

MSC 

332 

- 95 

1N6166A 

♦ MSC 

333 

42 

♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦THEF 




♦THEF 



NJS 

SCN 



SCN 

SLCB 



NJS 

SCN 



1N6137A 

♦ MSC 

332 

- 96 

1N6167 

MSC 

333 

43 


SLCB 



1N6289 

AGSE 

333 -101 


SLCB 




♦THEF 




♦ THEF 



1N6276A 

AGSE 

333 

76 

CEN 

♦ FGRS 



1N6302 

AGSE 

334 - 

17 

1N6139 

MSC 

332 

- 97 

1N6167A 

♦ MSC 

333 

44 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦ MSC 



CEN 

♦ FGRS 




♦THEF 




♦ THEF 



♦ MSC 

NJS 



NJS 

SCN 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6139A 

♦ MSC 

332 

- 98 

1N6168 

MSC 

333 

45 

SCN 

SLCB 




SLCB 



NJS 

SCN 




♦THEF 




♦THEF 



1N6277 

AGSE 

333 

77 

1N6289A 

AGSE 

333 

-102 


SLCB 



1N6140 

MSC 

332 

- 99 

1N6168A 

♦ MSC 

333 

46 

CEN 

FGRS 



CEN 

♦ MOTA 



1N6302A 

AGSE 

334 - 

18 


♦THEF 




♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MOTA 



1N6140A 

♦ MSC 

332 

-100 

1N6169 

MSC 

333 

47 

NJS 

SCN 



SCN 

SLCB 



♦ MSC 

NJS 




♦THEF 




♦THEF 




SLCB 



1N6290 

AGSE 

333 

-103 

SCN 

SLCB 



1N6141 

MSC 

332 

-101 

1N6169A 

♦ MSC 

333 

48 

1N6277A 

AGSE 

333 

78 

CEN 

♦ FGRS 



1N6303 

AGSE 

334 - 

19 


♦THEF 




♦ THEF 



CEN 

♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ FGRS 

♦ MOTA 



1N6141A 

♦ MSC 

332 

-102 

1N6170 

MSC 

333 

- 49 

♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



♦ MSC 

NJS 




♦THEF 




♦ THEF 



SCN 

SLCB 



1N6290A 

AGSE 

333 

-104 

SCN 

SLCB 



1N6142 

MSC 

332 

-103 

1N6170A 

♦ MSC 

333 

- 50 

1N6278 

AGSE 

333 

79 

CEN 

♦ MOTA 



1N6303A 

AGSE 

334 - 

20 


♦THEF 




♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦ MSC 

SCN 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6142A 

♦ MSC 

332 

-104 

1N6171 

MSC 

333 

- 51 

♦ MOTA 

♦ MSC 




SLCB 



NJS 

SCN 




♦THEF 




♦ THEF 



NJS 

SCN 



1N6291 

AGSE 

333 

-105 


SLCB 



1N6143 

MSC 

332 

-105 

1N6171A 

♦ MSC 

333 

- 52 


SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



1N6309 

CDI 

334 - 

21 


♦THEF 




♦THEF 



1N6278A 

AGSE 

333 

80 

♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 



1N6143A 

♦ MSC 

332 

-106 

1N6172 

MSC 

333 

- 53 

CEN 

♦ MOTA 



SCN 

SLCB 



1N6310 

CDI 

334 - 

22 


♦THEF 




♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



1N6291A 

AGSE 

333 

-106 


♦ MSC 



1N6144 

MSC 

332 

-107 

1N6172A 

♦ MSC 

333 

- 54 

SCN 

SLCB 



CEN 

♦ MOTA 



1N6311 

CDI 

334 - 

23 


♦THEF 




♦ THEF 



1N6279 

AGSE 

333 

81 

♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 



1N6144A 

♦ MSC 

332 

-108 

1N6173 

MSC 

333 

- 55 

CEN 

FGRS 




SLCB 



1N6312 

CDI 

334 - 

24 


♦THEF 




♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6292 

AGSE 

333 

-107 


♦ MSC 



1N6145 

MSC 

332 

-109 

1N6173A 

♦ MSC 

333 

- 56 

NJS 

SCN 



CEN 

♦ FGRS 



1N6314 

CDI 

334 - 

25 


♦THEF 




♦THEF 




SLCB 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 



1N6145A 

♦ MSC 

332 

-110 

1N6262 

ACOO 

305 

- 78 

1N6279A 

AGSE 

333 

82 

SCN 

SLCB 



1N6315 

CDI 

444 - 

3 


♦THEF 



1N6263 

A ♦HPA 

231 

-133 

CEN 

♦ MOTA 



1N6292A 

AGSE 

333 -108 


♦ MSC 



1N6146 

MSC 

333 

- 1 

SPE 

THEF 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MOTA 



1N6316 

CDI 

334 - 

26 


♦THEF 



1N6267 

AGSE 

333 

- 57 

SCN 

SLCB 



♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 



1N6146A 

♦ MSC 

333 

- 2 

CEN 

♦ MOTA 



1N6280 

AGSE 

333 

83 


SLCB 



1N6317 

CDI 

334 - 

27 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

FGRS 



1N6293 

AGSE 

333 

-109 


♦ MSC 



1N6147 

MSC 

333 

- 3 

SCN 

SLCB 



♦ MOTA 

♦ MSC 



CEN 

♦ FGRS 



1N6318 

CDI 

334 - 

28 

SPE 

♦THEF 



1N6267A 

AGSE 

333 

- 58 

NJS 

SCN 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 



1N6147A 

♦ MSC 

333 

- 4 

CEN 

♦ MOTA 




SLCB 



SCN 

SLCB 



1N6319 

CDI 

334 - 

29 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



1N6280A 

AGSE 

333 

84 

1N6293A 

AGSE 

333 

-110 


♦ MSC 



1N6148 

MSC 

333 

- 5 

SCN 

SLCB 



CEN 

♦ MOTA 



CEN 

♦ MOTA 



1N6320 

CDI 

334 - 

30 


♦THEF 



1N6268 

AGSE 

333 

- 59 

♦ MSC 

NJS 



♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 



1N6148A 

♦ MSC 

333 

- 6 

CEN 

♦ MOTA 



SCN 

SLCB 




SLCB 



1N6323 

CDI 

334 - 

31 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



1N6281 

AGSE 

333 

85 

1N6294 

AGSE 

334 

- 1 


♦ MSC 



1N6149 

MSC 

333 

- 7 

SCN 

SLCB 



CEN 

FGRS 



CEN 

♦ FGRS 



1N6324 

CDI 

334 - 

32 


♦THEF 



1N6268A 

AGSE 

333 

- 60 

♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 



1N6149A 

♦ MSC 

333 

- 8 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 



SCN 

SLCB 



1N6325 

CDI 

334 - 

33 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6294A 

AGSE 

334 

- 2 


♦ MSC 



1N6150 

MSC 

333 

- 9 

SCN 

SLCB 



1N6281A 

AGSE 

333 

86 

CEN 

MOTA 



1N6326 

CDI 

334 - 

34 


♦THEF 



1N6269 

AGSE 

333 

- 61 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 



1N6150A 

♦ MSC 

333 

- 10 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6327 

CDI 

334 - 

35 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6295 

AGSE 

334 

- 3 


♦ MSC 



1N6151 

MSC 

333 

- 11 

NJS 

SCN 



1N6282 

AGSE 

333 

87 

CEN 

♦ FGRS 



1N6328 

CDI 

334 - 

36 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 



1N6151A 

♦ MSC 

333 

- 12 

1N6269A 

AGSE 

333 

- 62 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6329 

CDI 

334 - 

37 


♦THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 




♦ MSC 



1N6152 

MSC 

333 

- 13 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6295A 

AGSE 

334 

- 4 

1N6330 

CDI 

334 - 

38 


♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6282A 

AGSE 

333 • 

- 88 

CEN 

♦ MOTA 




♦ MSC 



1N6152A 

♦ MSC 

333 

- 14 

1N6270 

AGSE 

333 

- 63 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6331 

CDI 

334 - 

39 


♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6391 

♦ INR 

374 -216 

1N6153 

MSC 

333 

- 15 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6296 

AGSE 

334 

- 5 

1N6402 

AGSE 

334 

40 


♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6283 

AGSE 

333 ■ 

- 89 

CEN 

♦ FGRS 



1N6402A 

AGSE 

334 

41 

1N6153A 

♦ MSC 

333 

- 16 


SLCB 



CEN 

FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6403 

AGSE 

334 

42 


♦THEF 



1N6270A 

AGSE 

333 

- 64 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6403A 

AGSE 

334 

43 

1N6154 

MSC 

333 

- 17 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6404 

AGSE 

334 

44 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6296A 

AGSE 

334 

- 6 

1N6404A 

AGSE 

334 

45 

1N6154A 

♦MSC 

333 

- 18 

SCN 

SLCB 



1N6283A 

AGSE 

333 • 

- 90 

CEN 

♦ MOTA 



1N6405 

AGSE 

334 

46 


♦THEF 



1N6271 

AGSE 

333 

- 65 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6405A 

AGSE 

334 

47 

1N6155 

MSC 

333 

- 19 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6406 

AGSE 

334 

48 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6297 

AGSE 

334 

- 7 

1N6406A 

AGSE 

334 

49 

1N6155A 

♦ MSC 

333 

- 20 

NJS 

SCN 



1N6284 

AGSE 

333 ■ 

- 91 

CEN 

♦ FGRS 



1N6407 

AGSE 

334 

50 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6407A 

AGSE 

334 

51 

1N6156 

MSC 

333 

- 21 

1N6271A 

AGSE 

333 

- 66 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6408 

AGSE 

334 

52 


♦ THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6408A 

AGSE 

334 

53 

1N6156A 

♦ MSC 

333 

- 22 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6297A 

AGSE 

334 

- 8 

1N6409 

AGSE 

334 

54 


♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6284A 

AGSE 

333 ■ 

■ 92 

CEN 

♦ MOTA 



1N6409A 

AGSE 

334 

55 

1N6157 

MSC 

333 

- 23 

1N6272 

AGSE 

333 

- 67 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6410 

AGSE 

334 

56 


♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 


' 

1N6410A 

AGSE 

334 

57 

1N6157A 

♦ MSC 

333 

- 24 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6298 

AGSE 

334 

- 9 

1N6411 

AGSE 

334 

58 


♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6285 

AGSE 

333 • 

■ 93 

CEN 

♦ FGRS 



1N6411A 

AGSE 

334 

59 

1N6158 

MSC 

333 

- 25 


SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦MSC 



1N6412 

AGSE 

334 

60 


♦THEF 



1N6272A 

AGSE 

333 

- 68 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6412A 

AGSE 

334 

61 

1N6158A 

♦ MSC 

333 

- 26 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6413 

AGSE 

334 

62 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6298A 

AGSE 

334 

- 10 

1N6413A 

AGSE 

334 

63 

1N6159 

MSC 

333 

- 27 

SCN 

SLCB 



1N6285A 

AGSE 

333 

■ 94 

CEN 

♦ MOTA 



1N6414 

AGSE 

334 

64 


♦THEF 



1N6273 

AGSE 

333 

- 69 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6414A 

AGSE 

334 

65 

1N6159A 

♦ MSC 

333 

- 28 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6415 

AGSE 

334 

66 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6299 

AGSE 

334 

- 11 

1N6415A 

AGSE 

334 

67 

1N6160 

MSC 

333 

- 29 

NJS 

SCN 



1N6286 

AGSE 

333 

■ 95 

CEN 

♦ FGRS 



1N6416 

AGSE 

334 

68 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6416A 

GSE 

334 

69 

1N6160A 

♦ MSC 

333 

- 30 

1N6273A 

AGSE 

333 

- 70 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6417 

AGSE 

334 

70 


♦THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6417A 

AGSE 

334 

71 

1N6161 

MSC 

333 

- 31 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6299A 

AGSE 

334 

- 12 

1N6418 

AGSE 

334 

72 


♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6286A 

AGSE 

333 ■ 

• 96 

CEN 

♦MOTA 



1N6418A 

AGSE 

334 

73 

1N6161A 

♦ MSC 

333 

- 32 

1N6274 

AGSE 

333 

- 71 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6419 

AGSE 

334 

74 


♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6419A 

AGSE 

334 

75 

1N6162 

MSC 

333 

- 33 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6300 

AGSE 

334 

- 13 

1N6420 

AGSE 

334 

76 


♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6287 

AGSE 

333 ■ 

■ 97 

CEN 

♦ FGRS 



1N6420A 

AGSE 

334 

77 

1N6162A 

♦ MSC 

333 

- 34 


SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6421 

AGSE 

334 

78 


♦THEF 



1N6274A 

AGSE 

333 

- 72 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6421A 

AGSE 

334 

79 

1N6163 

MSC 

333 

- 35 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6422 

AGSE 

334 

80 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6300A 

AGSE 

334 

- 14 

1N6422A 

AGSE 

334 

81 

1N6163A 

♦ MSC 

333 

- 36 

SCN 

SLCB 



1N6287A 

AGSE 

333 ■ 

■ 98 

CEN 

♦ MOTA 



1N6423 

AGSE 

334 

82 


♦THEF 



1N6275 

AGSE 

333 

- 73 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6423A 

AGSE 

334 

83 

1N6164 

MSC 

333 

- 37 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6424 

AGSE 

334 

84 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6301 

AGSE 

334 

- 15 

1N6424A 

AGSE 

334 

85 

1N6164A 

♦ MSC 

333 

- 38 

NJS 

SCN 



1N6288 

AGSE 

333 ■ 

• 99 

CEN 

♦ FGRS 



1N6425 

AGSE 

334 

86 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6425A 

GSE 

334 

87 

1N6165 

MSC 

333 

- 39 

1N6275A 

AGSE 

333 

- 74 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6426 

AGSE 

334 

88 


♦THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6426A 

AGSE 

334 

89 

1N6165A 

♦ MSC 

333 

- 40 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6301A 

AGSE 

334 

- 16 

1N6427 

AGSE 

334 

90 


♦THEF 



SCN 

SLCB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




iBE mw 




■rmi 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


■MsM 


1N6428 


334 - 92 

1S138 

SLCB 

235 -182 

1S442 

CEI 

287 -152 

1S1888J 

♦ IMTM 

402 - 73 

1S2250 

HUM 

404 -211 

1N6428A 

AGSE 

334 - 93 

1S144 

IMTM 

445 - 7 


SLCB 


1SI890 

♦TOSJ 

283 - 1 


SLCB 


1N6429 

AGSE 

334 - 94 


TOSJ 


1S446 

CEI 

288 - 54 

1S1891 

♦ TOSJ 

283 - 22 

1S2251 

MITJ 

408 - 95 

1N6429A 

AGSE 

334 - 95 

1S180 

CEI 

231 -206 


SLCB 


1S1892 

♦ TOSJ 

402 - 29 


SLCB 


1N6430 

AGSE 

334 - 96 


HSE 


1S447 

CEI 

233 - 59 

1 SI 925 

NJRC 

439 - 50 

1S2252 

MITJ 

411 -202 

1N6430A 

AGSE 

334 - 97 

1 SI 81 

CEI 

231 -207 


HSE 


1 SI 926 

NJRC 

439 - 51 


SLCB 


1N6431 

AGSE 

334 - 98 


HSE 


1S448 

CEI 

232 -206 

1 SI941 

IMTM 

276 -159 

1S2253 

MITJ 

415 -176 

1N6431A 

AGSE 

334 - 99 

1S188 

TSAJ 

233 -111 


HSE 


1S1941B 

IMTM 

277 -195 


SLCB 


1N6438 

AGSE 

334 -100 

1S206 

MITJ 

274 -161 

1S449 

CEI 

233 - 60 

1S1941L 

IMTM 

277 -217 

1S2254 

MITJ 

418 - 7 

1N6438A 

AGSE 

334 -101 

1S220 

♦TOSJ 

169 -116 


HSE 


1 SI942 

IMTM 

276 -182 


SLCB 


1N6439 

AGSE 

334 -102 

1S221 

♦TOSJ 

172 - 82 

1S451 

CEI 

232 -207 

1 SI 943 

♦ IMTM 

277 - 1 

1S2255 

MITJ 

419 -208 

1N6439A 

AGSE 

334 -103 

1S222 

♦TOSJ 

177 - 72 


HSE 


1 SI944 

IMTM 

277 - 42 


SLCB 


1N6440 

AGSE 

334 -104 

1S223 

♦TOSJ 

180 -127 

1S452 

CEI 

233 - 61 

1S1944H 

IMTM 

279 - 50 

1S2256 

MITJ 

404 -146 

1N6440A 

AGSE 

334 -105 

1S224 

♦TOSJ 

183 -104 


HSE 


1S1944J 

IMTM 

401 -126 


SLCB 


1N6441 

AGSE 

334 -106 

1S225 

♦TOSJ 

186 -111 

1S453 

CEI 

233 - 66 

1SI992 

NECJ 

238 - 51 

1S2257 

♦MITJ 

408 - 20 

1N6441A 

AGSE 

334 -107 

1S226 

♦TOSJ 

189 -116 


HSE 


1 SI 993 

NECJ 

238 - 36 


SLCB 


1N6442 

AGSE 

334 -108 

1S227 

♦ TOSJ 

191 - 89 

1S456 

CEI 

274 -112 

1 SI 994 

NECJ 

238 - 52 

1S2258 

MITJ 

411 -180 

1N6442A 

AGSE 

334 -109 

1S228 

♦TOSJ 

193 - 34 


HSE 


1 SI 995 

NECJ 

238 - 37 


SLCB 


1N6443 

AGSE 

334 -110 

1S229 

♦TOSJ 

194 - 13 

1S457 

CEI 

274 -123 

1S2030A 

SLCB 

165 - 70 

1S2259 

MITJ 

413 - 33 

1N6443A 

AGSE 

335 - 1 

1S230 

♦TOSJ 

195 - 87 


HSE 


1S2033 

SLCB 

166 - 19 


SLCB 


1N6444 

AGSE 

335 - 2 

1S231 

♦TOSJ 

196 -177 

1S458 

HSE 

274 -133 

1S2033A 

SLCB 

166 - 1 

1S2260 

MITJ 

414 - 39 

1N6445 

AGSE 

335 - 3 

1S232 

♦ TOSJ 

197 -133 

1S459 

HSE 

274 -137 

1S2036 

SLCB 

166 -196 


SLCB 


1N6445A 

AGSE 

335 - 4 

1S233 

♦TOSJ 

198 -195 

1S770 

IMTM 

296 - 40 

1S2036A 

SLCB 

166 -177 

1S2261 

MITJ 

408 -113 

1N6446 

AGSE 

335 - 5 

1S234 

♦TOSJ 

199 -142 

1S770R 

IMTM 

296 - 41 

1S2039 

SLCB 

167 -161 


SLCB 


1N6446A 

AGSE 

335 - 6 

1S235 

♦TOSJ 

200 -186 

1S920 

FSC 

235 -201 

1S2039A 

SLCB 

167 -143 

1S2262 

MITJ 

413 - 90 

1N6447 

AGSE 

335 - 7 

1S236 

♦TOSJ 

202 - 86 

1S921 

FSC 

235 -202 

1S2043 

SLCB 

168 -180 


SLCB 


1N6447A 

AGSE 

335 - 8 

1S237 

♦TOSJ 

203 -182 

1S922 

FSC 

235 -203 

1S2043A 

SLCB 

168 -159 

1S2263 

MITJ 

414 - 91 

1N6448 

AGSE 

335 - 9 

1S238 

♦TOSJ 

204 -119 

1S923 

FSC 

235 -204 

1S2047 

SLCB 

170 - 18 


SLCB 


1N6448A 

AGSE 

335 - 10 

1S239 

♦TOSJ 

205 -124 

1S941#B 

♦ SHEJ 

308 -160 

1S2047A 

SLCB 

169 -200 

1S2264 

MITJ 

415 -190 

1N6449 

AGSE 

335 - 11 

1S240 

♦TOSJ 

207 - 48 

1S942#B 

♦SHEJ 

308 -180 

1S2051 

SLCB 

171 -100 


SLCB 


1N6449A 

AGSE 

335 - 12 

1S241 

♦TOSJ 

208 -142 

1S951 

SLCB 

251 -101 

1S2051A 

SLCB 

171 - 75 

1S2265 

MITJ 

418 - 16 

1N6450 

AGSE 

335 - 13 

1S242 

♦TOSJ 

209 -199 

1S952#C 

NECJ 

245 - 24 

1S2056 

SLCB 

172 -190 


SLCB 


1N6450A 

AGSE 

335 - 14 

1S243 

♦TOSJ 

211 - 34 

1S953 

NECE 

245 - 34 

1S2056A 

SLCB 

172 -163 

1S2266 

MITJ 

418 -198 

1N6451A 

AGSE 

335 - 15 

1S244 

♦TOSJ 

212 - 43 


♦ NECJ 


1S2062 

SLCB 

175 - 42 


SLCB 


1N6452 

AGSE 

335 - 16 

1S245 

♦TOSJ 

212 -131 

1S954 

NECE 

246 - 66 

1S2062A 

SLCB 

174 -181 

1S2267 

♦ HITJ 

438 - 44 

1N6452A 

AGSE 

335 - 17 

1S246 

♦TOSJ 

213 - 59 


♦ NECJ 


1S2067 

SLCB 

183 - 93 

1S2268 

♦ HITJ 

438 - 45 

1N6453 

AGSE 

335 - 18 

1S247 

♦TOSJ 

213 -154 

1S955 

NECE 

246 -215 

1S2068A 

SLCB 

177 -201 

1S2270 

SAKJ 

280 -160 

1N6453A 

AGSE 

335 - 19 

1S248 

♦TOSJ 

214 -138 


♦ NECJ 


1S2069 

SLCB 

183 - 94 


SLCB 


1N6454 

AGSE 

335 - 20 

1S249 

♦TOSJ 

215 - 43 

1S990 

NJRC 

163 - 29 

1S2070 

SLCB 

245 -189 

1S2270A 

SLCB 

205 - 3 

1N6454A 

AGSE 

335 - 21 

1S250 

♦TOSJ 

216 - 48 

1S991 

NJRC 

163 - 72 

1S2071 

SLCB 

244 -168 

1S2271 

SAKJ 

281 - 66 

1N6455A 

AGSE 

335 - 22 

1S251 

♦TOSJ 

217 - 29 

1S1011 

NJRC 

434 - 44 

1S2072 

SLCB 

246 -185 


SLCB 


1N6456 

AGSE 

335 - 23 

1S252 

♦TOSJ 

218 - 11 

1SI288 

IMTM 

297 -110 

1S2074H 

♦ HITJ 

245 -158 

1S2272 

SAKJ 

281 -181 

1N6456A 

AGSE 

335 - 24 

1S253 

♦TOSJ 

218 -191 

1S1288R 

IMTM 

298 - 15 

1S2075 

SLCB 

180 - 9 


SLCB 


1NE11 

TOSJ 

401 -180 

1S254 

♦TOSJ 

219 -170 

1S1314 

IMTM 

233 -159 

1S2075A 

SLCB 

179 -187 

1S2273 

SAKJ 

282 - 55 

1NZ61 

TOSJ 

402 - 1 

1S255 

♦TOSJ 

220 -131 


♦TOSJ 


1S2075K 

♦ HITJ 

245 - 51 


SLCB 


1P643 

♦ FGRS 

238 - 74 

1S256 

♦TOSJ 

221 - 22 

1SI342 

MITJ 

279 - 72 

1S2076 

♦ HITJ 

245 - 37 

1S2274 

SAKJ 

401 -181 


♦ ITTG 


1S257 

♦TOSJ 

221 - 93 

1 SI 343 

MITJ 

279 - 82 


SLCB 



SLCB 


1P644 

♦FGRS 

238 -142 

1S258 

♦TOSJ 

222 - 44 

1 SI 344 

MITJ 

279 - 88 

1S2076A 

♦ HITJ 

246 - 50 

1S2300 

SLCB 

206 -153 


♦ ITTG 


1S259 

♦TOSJ 

222 -188 

1SI 345 

MITJ 

279 - 98 


SLCB 


1S2300A 

SLCB 

206 -137 

1P645 

♦FGRS 

239 -102 

1S260 

♦TOSJ 

223 -100 

1SI346 

MITJ 

279 -110 

1S2082 

SLCB 

181 -192 

1S2306 

SLCB 

279 -114 


♦ ITTG 


1S261 

♦TOSJ 

224 - 32 

1SI347 

MITJ 

279 -122 

1S2082A 

SLCB 

181 -167 

1S2307 

SLCB 

279 -127 

1P646 

♦FGRS 

239 -108 

1S262 

♦TOSJ 

378 - 5 

1 SI348 

MITJ 

401 -133 

1S2090 

♦HITJ 

438 - 43 

1S2308 

SLCB 

401 -139 


♦ITTG 


1S263 

♦TOSJ 

378 - 95 

1 SI349 

MITJ 

406 - 28 

1S2091 

IMTM 

232 -216 

1S2309 

SLCB 

411 - 64 

1P647 

♦FGRS 

239 -137 

1S264 

♦TOSJ 

379 - 2 

1SI465 

TOSJ 

294 - 39 

SLCB 

♦TOSJ 


1S2310 

SLCB 

276 - 32 


♦ITTG 


1S265 

♦TOSJ 

379 -191 

1S1553 

IMTM 

234 -157 

1S2091A 

SLCB 

184 -215 

1S2311 

SLCB 

276 - 38 

1P648 

♦FGRS 

239 -197 

1S266 

♦TOSJ 

380 -139 


♦TOSJ 


1S2092 

IMTM 

232 -217 

1S2312 

SLCB 

401 - 72 

1P649 

♦ITTG 

276 -107 

1S267 

♦TOSJ 

381 - 60 

1 SI 554 

IMTM 

234 -158 

SLCB 

♦TOSJ 


1S2313 

SLCB 

275 - 8 

1QE11 

TOSJ 

406 - 53 

1S268 

♦TOSJ 

382 - 18 


♦TOSJ 


1S2095A 

IMTM 

251 -103 

1S2314 

SLCB 

275 - 16 

1R5BZ61 

♦TOSJ 

283 -175 

1S269 

♦TOSJ 

382 -139 

1 SI 555 

IMTM 

234 -159 

SLCB 

♦TOSJ 


1S2315 

SLCB 

401 - 37 

1R5DZ61 

♦TOSJ 

284 - 23 

1S270 

♦TOSJ 

383 - 46 


♦TOSJ 


1S2097 

SLCB 

247 -141 

1S2330 

SLCB 

208 - 41 

1R5GZ61 

♦TOSJ 

284 -130 

1S271 

♦TOSJ 

383 -126 

1SI575 

TOSJ 

295 - 77 

1S2098 

SLCB 

247 -113 

1S2330A 

SLCB 

208 - 25 

1R5JZ61 

♦TOSJ 

285 - 9 

1S272 

♦TOSJ 

384 - 23 

1 SI 576 

TOSJ 

295 -126 

1S2099 

SLCB 

247 - 99 

1S2342 

MITJ 

309 - 39 

1R5TH61 

♦TOSJ 

248 -154 

1S273 

♦TOSJ 

384 -120 

1 SI 577 

TOSJ 

295 -162 

1S2100 

SLCB 

187 - 68 

1S2343 

MITJ 

309 - 47 

1R61 

IMTM 

291 -141 

1S274 

♦TOSJ 

384 -188 

1SI 578 

TOSJ 

403 - 64 

1S2100A 

SLCB 

187 - 41 

1S2344 

MITJ 

309 - 58 

1R62 

IMTM 

291 -193 

1S275 

♦TOSJ 

385 - 85 

1SI 579 

IMTM 

233 -144 

1S2110 

SLCB 

189 - 11 

1S2345 

MITJ 

309 - 65 

1RM40 

♦THEF 

421 -199 

1S276 

♦TOSJ 

385 -155 


♦TOSJ 


1S2110A 

SLCB 

188 -194 

1S2346 

MITJ 

309 - 69 

1RM60 

♦THEF 

424 -199 

1S277 

♦TOSJ 

386 - 33 

1 SI 580 

IMTM 

233 -145 

1S2120 

SLCB 

190 -180 

1S2347 

MITJ 

309 - 79 

1RM80 

♦THEF 

426 - 69 

1S278 

♦TOSJ 

386 -140 


♦TOSJ 


1S2120A 

SLCB 

190 -156 

1S2348H 

♦ HITJ 

252 -135 

1RM100 

♦THEF 

427 -109 

1S279 

♦TOSJ 

387 - 55 

1SI585 

IMTM 

246 -202 

1S2128 

SLCB 

174 - 19 

1S2392 

NECJ 

280 -203 

1RM120 

♦THEF 

428 -104 

1S280 

♦TOSJ 

387 -118 


♦TOSJ 


1S2129 

SLCB 

183 -208 

1S2394 

NECJ 

281 -108 

1RM150 

♦THEF 

429 - 80 

1S281 

♦TOSJ 

387 -199 

1 SI 586 

IMTM 

246 - 19 

1S2130 

SLCB 

192 -146 

1S2396 

NECJ 

282 - 2 

1RM200 

♦THEF 

430 -164 

1S282 

♦TOSJ 

388 -113 


♦TOSJ 


1S2130A 

SLCB 

192 -128 

1S2398 

NECJ 

282 - 87 

1RM250 

♦THEF 

431 -126 

1S283 

♦TOSJ 

389 - 22 

1SI587 

IMTM 

246 - 20 

1S2131 

SLCB 

199 - 95 

1S2401 

MITJ 

279 - 70 

1S030 

SLCB 

277 -212 

1S284 

♦TOSJ 

389 -131 


♦TOSJ 


1S2134 

NECJ 

245 -101 

1S2402 

MITJ 

279 - 79 

1S031 

SLCB 

278 - 25 

1S285 

♦TOSJ 

390 - 24 

1SI588 

IMTM 

245 - 39 


SLCB 


1S2403 

MITJ 

279 - 95 

1S032 

SLCB 

278 - 65 

1S286 

♦TOSJ 

390 -131 


♦TOSJ 


1S2135 

♦ NECJ 

246 - 57 

1S2404 

MITJ 

279 -107 

1S32 

CEI 

232 -213 

1S287 

♦TOSJ 

390 -199 

1 SI 640 

TOSJ 

296 - 61 


SLCB 


1S2405 

MITJ 

279 -120 

HSE 

IMTM 


1S288 

♦TOSJ 

391 - 66 

1 SI 641 

TOSJ 

297 -120 

1S2144 

SLCB 

245 - 99 

1S2406 

MITJ 

401 -132 


TOSJ 


1S289 

♦TOSJ 

391 -136 

1 SI650 

CEI 

231 - 1 

1S2145 

SLCB 

246 -206 

1S2408 

MITJ 

285 -205 

1S33 

CEI 

232 -214 

1S290 

♦TOSJ 

392 - 48 


TOSJ 


1S2148 

SLCB 

283 -138 

1S2409 

MITJ 

286 - 17 

HSE 

IMTM 


1S291 

♦TOSJ 

392 -123 

1SI651 

CEI 

231 - 2 

1S2149 

SLCB 

283 -202 

1S2410 

MITJ 

286 - 57 


TOSJ 


1S292 

♦TOSJ 

393 - 36 


TOSJ 


1S2150 

SLCB 

194 -169 

1S2411 

MITJ 

286 - 87 

1S034 

SLCB 

278 -147 

1S293 

♦TOSJ 

393 -130 

1S1715 

IMTM 

176 -207 

1S2150A 

SLCB 

194 -152 

1S2412 

MITJ 

286 -107 

1S34 

CEI 

232 -215 

1S294 

♦TOSJ 

394 - 50 

1S1716 

IMTM 

179 -159 

1S2160A 

SLCB 

196 - 57 

1S2413 

MITJ 

286 -136 

HSE 

IMTM 


1S295 

♦TOSJ 

394 -157 

1S1717 

IMTM 

183 - 95 

1S2180 

SLCB 

198 - 81 

1S2414 

MITJ 

286 -156 


♦TOSJ 


1S296 

♦TOSJ 

395 - 65 

1S1718 

IMTM 

186 - 93 

1S2180A 

SLCB 

198 - 64 

1S2415 

MITJ 

285 -206 

1S036 

SLCB 

278 -218 

1S297 

♦TOSJ 

395 -174 

1SI829 

IMTM 

282 - 68 

1S2186 

SLCB 

237 -108 

1S2416 

MITJ 

286 - 18 

1S038 

SLCB 

279 - 44 

1S298 

♦TOSJ 

396 - 29 


♦TOSJ 



♦TOSJ 


1S2417 

MITJ 

286 - 58 

1S40 

CEI 

278 - 26 

1S299 

♦TOSJ 

396 - 92 

1 SI 830 

IMTM 

401 -198 

1S2187 

SLCB 

439 - 98 

1S2418 

MITJ 

286 - 88 


HSE 


1S300 

♦TOSJ 

396 -179 


♦TOSJ 



♦ TOSJ 


1S2419 

MITJ 

286 -108 

1S41 

CEI 

278 - 66 

1S301 

♦TOSJ 

397 - 68 

1SI832 

IMTM 

248 -159 

1S2190 

NECJ 

181 -124 

1S2420 

MITJ 

286 -137 


HSE 


1S302 

♦TOSJ 

397 -137 


♦TOSJ 



SLCB 


1S2421 

MITJ 

286 -157 

1S42 

CEI 

278 -109 

1S303 

♦TOSJ 

398 - 11 

1SI834 

IMTM 

248 -123 

1S2191 

NECJ 

181 -125 

1S2428 

MITJ 

296 - 35 


HSE 


1S410 

SLCB 

288 - 49 


♦TOSJ 


1S2192 

NECJ 

181 -126 

1S2429 

MITJ 

296 - 60 

1S43 

CEI 

278 -148 

1S411 

SLCB 

288 -132 

1 SI835 

IMTM 

248 -131 


SLCB 


1S2430 

MITJ 

296 - 97 


HSE 


1S413 

SLCB 

289 - 9 


♦TOSJ 


1S2198 

SLCB 

439 - 52 

1S2431 

MITJ 

296 -110 

1S45 

CEI 

278 -219 

1S415 

SLCB 

289 - 91 

1 SI855 

♦NECJ 

244 -173 

1S2210 

NECJ 

238 - 29 

1S2432 

MITJ 

296 -140 


HSE 


1S417 

SLCB 

289 -161 

1 SI856 

♦NECJ 

244 -172 

1S2211 

NECJ 

238 - 65 

1S2433 

MITJ 

296 -149 

1S84H 

♦CEI 

249 -123 

1S419 

SLCB 

402 -193 

1SI857 

♦ NECJ 

244 -139 

1S2220 

SLCB 

201 -185 

1S2434 

MITJ 

294 -182 

1S102 

SLCB 

279 -188 

1S420 

SLCB 

294 - 13 

1SI885 

IMTM 

280 - 86 

1S2220A 

SLCB 

201 -169 

1S2435 

MITJ 

294 -212 

1S104 

SLCB 

279 -189 

1S421 

SLCB 

294 - 46 


♦TOSJ 


1S2233 

SLCB 

284 -217 

1S2436 

MITJ 

295 - 26 

1S106 

SLCB 

279 -128 

1S423 

SLCB 

294 - 92 

1S1885A 

IMTM 

282 -165 

1S2234 

SLCB 

285 - 73 

1S2437 

MITJ 

295 - 52 

1S108 

SLCB 

279 - 65 

1S425 

SLCB 

294 -129 


♦TOSJ 


1S2235 

SLCB 

402 - 74 

1S2438 

MITJ 

295 - 78 

1S111 

SLCB 

276 - 77 

1S426 

SLCB 

232 -149 

1 SI886 

IMTM 

280 -182 

1S2236 

IMTM 

231 ■ 3 

1S2439 

MITJ 

295 - 99 

1 S113 

SLCB 

276 - 92 


TSAJ 



♦TOSJ 


SLCB 

♦TOSJ 


1S2452 

♦TOSJ 

176 - 24 

1S115 

SLCB 

276 -106 

1S427 

SLCB | 

294 -145 

1S1886A 

IMTM 

282 -178 

1S2237 

SLCB 

431 - 1 1 

1S2453 

♦TOSJ 

176 - 25 

1S117 

SLCB 

276 -111 

1S430 

SLCB 

287 -206 


♦TOSJ 


1S2240 

SLCB 

203 - 84 

1S2454 

♦TOSJ 

176 - 26 

1S120 

SLCB 

275 - 32 

1S431 

SLCB 

288 - 50 

1 SI 887 

IMTM 

281 - 86 

1S2240A 

SLCB 

203 - 70 

1S2460 

IMTM 

274 -121 

1S121 

SLCB 

275 - 62 

1S432 

SLCB 

288 -133 


♦TOSJ 


1S2247 

MITJ 

311 -177 


♦TOSJ 


1S130 

SLCB 

235 -177 

1S434 

SLCB 

289 - 10 

1S1887A 

IMTM 1 

282 -199 


SLCB 


1S2461 

IMTM 

274 -131 

1 SI 31 

SLCB 

235 -178 

1S436 

SLCB 

289 - 92 


♦TOSJ 


1S2248 

MITJ 

311 -179 


♦TOSJ 


1S132 

SLCB 

235 -179 

1S438 

SLCB 

289 -162 

1 SI888 

IMTM 

281 -202 


SLCB 


1S2462 

IMTM 

274 -145 

1S134 

SLCB 

235 -180 

1S441 

CEI 

287 -147 


♦TOSJ 


1S2249 

MITJ 

311 -183 


♦TOSJ 


1S136 

SLCB 

235 -181 


SLCB 


1S1888H 

♦ IMTM 

285 - 72 


SLCB 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


Ml 1 II 


TYPE No. 

MFRS 

IsMfllTiTil 


—yAastel 



■raisrasa 

IsEKMliTsl 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

1S2463 

IHMI 

274 -152 

1S5062.A 

SLCB 

393 - 24 

1S7082.A.B 

■klM:a 

181 -168 

1SV87 

♦ HITJ 

232 -146 

1.5K13 

GSE 

335 

- 39 


TOSJ 


1S5062C 

SLCB 

393 - 37 

1S7091.B 

SLCB 

184 -216 

1SV89 

♦ HITJ 

231 - 6 

1.5K13A 

GSE 

335 

- 40 

1S2464 

SAKJ 

296 - 98 

1S5068.A 

SLCB 

393 -117 

1S7091A 

♦ SLCB 

185 - 1 

1SV97 

♦ HITJ 

232 -147 

1.5K15 

GSE 

335 

- 41 

1S2471 

RHMJ 

243 - 13 

1S5068C 

SLCB 

393 -131 

1S7100.B 

SLCB 

187 - 42 

1SV98 

♦ HITJ 

438 - 65 

1.5K15A 

GSE 

335 

- 42 

1S2472 

RHMJ 

242 -201 

1S5075.A 

SLCB 

394 - 37 

1S7100A 

♦ SLCB 

187 - 43 

1SV110 

♦ HITJ 

231 - 7 

1.5K16 

GSE 

335 

- 43 

1S2473 

RHMJ 

242 -190 

1S5075C 

SLCB 

394 - 51 

1S7110.B 

SLCB 

188 -195 

1SV111 

♦ HITJ 

231 - 8 

1.5K16A 

GSE 

335 

- 44 

1S2580 

NJRC 

445 - 8 

1S5082.A 

SLCB 

394 -144 

1S7110A 

♦ SLCB 

188 -196 

1SV113 

♦ HITJ 

232 -148 

1.5K18 

GSE 

335 

- 45 

1S2606 

NECJ 

281 -220 

1S5082C 

SLCB 

394 -158 

1S7120.B 

SLCB 

190 -157 

1SV114(A) 

HITJ 

444 - 5 

1.5K18A 

GSE 

335 

- 46 

1S2608 

NECJ 

282 - 85 

1S5091.A 

SLCB 

395 - 53 

1S7120A 

♦ SLCB 

190 -158 

1SV124 

♦ HITJ 

231 - 9 

1.5K20 

GSE 

335 

- 47 

1S2610 

NECJ 

401 -216 

1S5091C 

SLCB 

395 - 66 

1S7130.B 

SLCB 

192 -129 

1SV125(A) 

HITJ 

444 - 6 

1.5K20A 

GSE 

335 

- 48 

1S2711 

♦ TOSJ 

248 -156 

1S5100.A 

SLCB 

395 -160 

1S7130A 

♦ SLCB 

192 -130 

1SV126 

♦ HITJ 

231 - 10 

1.5K22 

GSE 

335 

- 49 

1S2712 

TOSJ 

248 -157 

1S5100C 

SLCB 

395 -175 

1S7150.B 

SLCB 

194 -153 

1SV132(A) 

HITJ 

444 - 7 

1.5K22A 

GSE 

335 

- 50 

1S2745 

TOSJ 

248 -136 

1S5110.A 

SLCB 

396 - 80 

1S7150A 

♦ SLCB 

194 -154 

1SV134 

♦ HITJ 

231 - 11 

1.5K24 

GSE 

335 

- 51 

1S2746 

TOSJ 

248 -137 

1S5110C 

SLCB 

396 - 93 

1S7160A 

SLCB 

196 - 58 

1SV136(A) 

HITJ 

444 - 8 

1.5K24A 

GSE 

335 

- 52 

1S2747 

TOSJ 

248 -139 

1S5120.A 

SLCB 

396 -167 

1SM1 

♦SELI 

280 - 42 

1SV141(A) 

HITJ 

444 - 9 

1.5K27 

GSE 

335 

- 53 

1S2756 

IMTM 

248 -126 

1S5120C 

SLCB 

396 -180 

1SM3 

♦SELI 

287 -213 

1SV146 

♦ HITJ 

231 - 12 

1.5K27A 

GSE 

335 

- 54 


♦TOSJ 


1S5130.A 

SLCB 

397 - 56 

1SM6 

♦SELI 

291 -137 

1SV154 

♦ HITJ 

238 -118 

1.5K30 

GSE 

335 

- 55 

1S2757 

IMTM 

248 -134 

1S5130C 

SLCB 

397 - 69 

1SM15 

♦SELI 

296 - 39 

1SV178 

♦ HITJ 

238 -119 

1.5K30A 

GSE 

335 

- 56 


♦TOSJ 


1S5150.A 

SLCB 

397 -194 

1SM25 

♦ SELI 

298 -133 

1SV187 

♦ HITJ 

238 -120 

1.5K33 

GSE 

335 

- 57 

1S2762 

NECJ 

288 - 93 

1S5150C 

SLCB 

398 - 12 

1SM40 

♦ SELI 

301 -103 

1SV192 

♦ HITJ 

238 -216 

1.5K33A 

GSE 

335 

- 58 

1S2764 

NECJ 

288 -191 

1S6006 

SLCB 

379 - 60 

1SM55 

♦ SELI 

303 - 42 

1SX170 

SLCB 

252 -121 

1.5K36 

GSE 

335 

- 59 

1S2766 

NECJ 

289 - 57 

1S6006A 

SLCB 

379 - 49 

1SM70 

♦ SELI 

304 - 27 

1SX171 

SLCB 

252 -183 

1.5K36A 

GSE 

335 

- 60 

1S2766A 

NECJ 

289 - 58 

1S6007 

SLCB 

379 -192 

1SM100 

♦ SELI 

305 -188 

1SX172 

SLCB 

253 - 91 

1.5K39 

GSE 

335 

- 61 

1S2768 

NECJ 

289 -127 

1S6007A 

SLCB 

379 -182 

1SM150 

♦ SELI 

307 - 52 

1SX173 

SLCB 

254 - 85 

1.5K39A 

GSE 

335 

- 62 

1S2768A 

NECJ 

289 -128 

1S6008 

SLCB 

380 -100 

1SM200 

♦ SELI 

308 -154 

1SX174 

SLCB 

254 -144 

1.5K43 

GSE 

335 

- 63 

1S2775 

IMTM 

248 -118 

1S6008A 

SLCB 

380 - 89 

1 SRI 9-100 

SAKJ 

294 - 14 

1SX175 

SLCB 

255 - 1 

1.5K43A 

GSE 

335 

- 64 


♦TOSJ 


1S6009 

SLCB 

381 - 20 

1 SRI 9-250 

SAKJ 

294 - 53 

1SZ45A 

NECE 

176 -103 

1.5K47 

GSE 

335 

- 65 

1S2776 

IMTM 

248 -125 

1S6009A 

SLCB 

381 - 9 

1 SR 19-400 

SAKJ 

294 - 93 


NECJ 


1.5K47A 

GSE 

335 

- 66 


♦TOSJ 


1S6010 

SLCB 

381 -130 

1SR20-100 

SAKJ 

300 - 49 

1SZ46A 

NECE 

176 -104 

1.5K51 

GSE 

335 

- 67 

1S2777 

IMTM 

248 -133 

1S6010A 

SLCB 

381 -116 

1SR20-250 

SAKJ 

300 - 93 


NECJ 


1.5K51A 

GSE 

335 

- 68 


♦TOSJ 


1S6011 

SLCB 

382 - 19 

1SR20-400 

SAKJ 

300 -123 

1SZ47 

NECE 

176 -105 

1.5K56 

GSE 

335 

- 69 

1S2787 

RHMJ 

245 - 35 

1S6011A 

SLCB 

382 - 7 

1SR35-50 

RHMJ 

280 - 11 


NECJ 


1.5K56A 

GSE 

335 

- 70 

1S2790 

♦ HITJ 

438 - 46 

1S6012 

SLCB 

382 -140 

1SR35-100 

RHMJ 

280 - 87 

1SZ47A 

NECE 

176 -106 

1.5K62 

GSE 

335 

- 71 

1S2835 

NECE 

231 - 95 

1S6012A 

SLCB 

382 -124 

1SR35-200 

RHMJ 

280 -184 


NECJ 


1.5K62A 

GSE 

335 

- 72 


♦ NECJ 


1S6013 

SLCB 

383 - 47 

1SR35-400 

RHMJ 

281 - 88 

1SZ48 

NECE 

176 -107 

1.5K68 

GSE 

335 

- 73 

1S2836 

NECE 

231 - 96 

1S6013A 

SLCB 

383 - 34 

1 SRI 24-50 

RHMJ 

280 - 12 


NECJ 


1.5K68A 

GSE 

335 

- 74 


♦ NECJ 

271 - 72 

1S6015 

SLCB 

384 - 25 

1 SRI 24-100 

RHMJ 

280 - 88 

1SZ50 

NECE 

174 -114 

1.5K75 

GSE 

335 

- 75 

1S2837 

NECE 

231 - 97 

1S6015A 

SLCB 

384 - 8 

1 SRI 24-200 

RHMJ 

280 -185 


NECJ 


1.5K75A 

GSE 

335 

- 76 


♦ NECJ 


1S6016 

SLCB 

384 -122 

1 SRI 24-400 

RHMJ 

281 - 89 

1SZ51 

NECE 

174 -115 

1.5K82 

GSE 

335 

- 77 

1S2838 

♦ NECE 

231 - 98 

1S6016A 

SLCB 

384 -107 

1SS16 

♦ NECJ 

438 - 64 


NECJ 


1.5K82A 

GSE 

335 

- 78 

1S4006.A 

SLCB 

178 -161 

1S6018 

SLCB 

385 - 87 

1SS23 

NECJ 

437 - 39 

1SZ52 

NECE 

174 -116 

1.5K91 

GSE 

335 

- 79 

1 S4007.A 

SLCB 

180 -153 

1S6018A 

SLCB 

385 - 71 

1SS41 

RHMJ 

246 -115 


NECJ 


1.5K91A 

GSE 

335 

- 80 

1S4008.A 

SLCB 

182 -142 

1S6020 

SLCB 

386 - 35 

1SS53 

NECE 

234 -180 

1SZ53 

NECE 

174 -117 

1.5K100 

GSE 

335 

- 81 

1S4009.A 

SLCB 

185 -174 

1S6020A 

SLCB 

386 - 21 


♦ NECJ 



NECJ 


1.5K100A 

GSE 

335 

- 82 

1S4010.A 

SLCB 

188 - 35 

1S6022 

SLCB 

386 -142 

1SS54 

NECE 

234 -181 

1SZ57 

IMTM 

176 -202 

1.5K110 

GSE 

335 

- 83 

1S4011.A 

SLCB 

189 -149 

1S6022A 

SLCB 

386 -126 


♦ NECJ 



TOSJ 


1.5K110A 

GSE 

335 

- 84 

1S4012.A 

SLCB 

191 -124 

1S6024 

SLCB 

387 - 57 

1SS55 

NECE 

234 -182 

1SZ58 

IMTM 

176 -203 

1.5K120 

GSE 

335 

- 85 

1S4013.A 

SLCB 

193 - 66 

1S6024A 

SLCB 

387 - 42 


♦ NECJ 



TOSJ 


1.5K120A 

GSE 

335 

- 86 

1S4015.A 

SLCB 

195 -121 

1S6027 

SLCB 

387 -201 

1SS68 

HSE 

245 -100 

1SZ59 

IMTM 

176 -204 

1.5K130 

GSE 

335 

- 87 

1S4016.A 

SLCB 

197 - 4 

1S6027A 

SLCB 

387 -184 

1SS78 

NECJ 

437 - 40 


TOSJ 


1.5K130A 

GSE 

335 

- 88 

1S4018.A 

SLCB 

199 - 20 

1S6030 

SLCB 

388 -115 

1SS81 

♦ HITJ 

249 -104 

1SZ60 

IMTM 

176 -205 

1.5K150 

GSE 

335 

- 89 

1 S4020.A 

SLCB 

201 - 13 

1S6030A 

SLCB 

388 -102 

1SS82 

♦ HITJ 

249 -128 

1T22 

♦ SONY 

234 - 2 

1.5K150A 

GSE 

335 

- 90 

1S4022, A 

SLCB 

202 -120 

1S6033 

SLCB 

389 - 24 

1SS83 

♦ HITJ 

249 -135 

1T22G 

SONY 

233 -134 

1.5K160 

GSE 

335 

- 91 

1S4024.A 

SLCB 

204 - 6 

1S6033A 

SLCB 

389 - 8 

1SS84 

♦ HITJ 

250 - 98 

1T23 

♦ SONY 

232 -176 

1.5K160A 

GSE 

335 

- 92 

1S4027, A 

SLCB 

205 -160 

1S6036 

SLCB 

389 -133 

1SS85 

♦ HITJ 

446 - 44 

1T23G 

SONY 

232 -177 

1.5K170 

GSE 

335 

- 93 

1S4030.A 

SLCB 

207 - 84 

1S6036A 

SLCB 

389 -119 

1SS86 

♦ HITJ 

439 - 24 

1T26 

SONY 

234 - 3 

1.5K170A 

GSE 

335 

- 94 

1S4033.A 

SLCB 

208 -177 

1S6039 

SLCB 

390 - 26 

1SS87 

♦ HITJ 

439 - 25 

1T501 

CEI 

276 -162 

1.5K180 

GSE 

335 

- 95 

1 S4036.A 

SLCB 

210 - 26 

1S6039A 

SLCB 

390 - 12 

1SS88 

♦ HITJ 

436 - 81 

1T502 

CEI 

276 -186 

1.5K180A 

GSE 

335 

- 96 

1S4039.A 

SLCB 

211 - 63 

1S6043 

SLCB 

390 -133 

1SS92 

RHMJ 

246 - 43 

1T504 

CEI 

277 - 6 

1.5K200 

GSE 

335 

- 97 

1S4043.A 

SLCB 

212 - 74 

1S6043A 

SLCB 

390 -120 

1SS93 

RHMJ 

245 -136 

1T505 

CEI 

277 - 30 

1.5K200A 

GSE 

335 

- 98 

1 S4047.A 

SLCB 

213 - 91 

1S6047 

SLCB 

391 - 68 

1SS94 

RHMJ 

245 - 25 

1T509 

CEI 

277 - 71 

1.5KC6.8 

♦ GSE 

335 

- 99 

1S4051.A 

SLCB 

214 - 85 

1S6047A 

SLCB 

391 - 54 

1 SSI03 

NECE 

446 - 45 

1T510 

CEI 

401 - 96 

1.5KC6.8A 

♦ GSE 

335 

-100 

1S4056.A 

SLCB 

215 - 74 

1S6051 

SLCB 

391 -202 

1 SSI04 

IMTM 

234 -193 

1TH61 

TOSJ 

248 -153 

1.5KC7.5 

♦GSE 

335 

-101 

1 S4062.A 

SLCB 

216 - 78 

1S6051A 

SLCB 

391 -190 


TOSJ 


1Z6.2 

IMTM 

175 -141 

1.5KC7.5A 

♦ GSE 

335 

-102 

1 S4068.A 

SLCB 

217 - 59 

1S6056 

SLCB 

392 -125 

1SSI08 

♦ HITJ 

244 -204 


♦TOSJ 


1.5KC7.5C 

♦GSE 

335 

-103 

1S4075.A 

SLCB 

218 - 42 

1S6056A 

SLCB 

392 -110 

1SS110 

♦ HITJ 

234 - 93 

1Z6.8 

IMTM 

178 -125 

1.5KC7.5CA 

♦GSE 

335 

-104 

1 S4082.A 

SLCB 

219 - 19 

1S6062 

SLCB 

393 - 38 

1 SS115 

♦ HITJ 

246 -216 


♦TOSJ 


1.5KC8.2 

♦ GSE 

335 

-105 

1S4091.A 

SLCB 

219 -197 

1S6062A 

SLCB 

393 - 25 

1SS116 

♦ HITJ 

247 - 92 

1Z7.5 

IMTM 

180 -128 

1.5KC8.2A 

♦GSE 

335 

-106 

1S4100.A 

SLCB 

220 -161 

1S6068 

SLCB 

393 -132 

1SS117 

♦ HITJ 

245 - 36 


♦TOSJ 


1.5KC8.2C 

♦GSE 

335 

-107 

1S4110.A 

SLCB 

221 -121 

1S6068A 

SLCB 

393 -118 

1SS118 

♦ HITJ 

246 - 86 

1Z8.2 

IMTM 

182 -115 

1.5KC8.2CA 

♦GSE 

335 

-108 

1S4120.A 

SLCB 

222 - 75 

1S6075 

SLCB 

394 - 52 

1SS122H 

HITJ 

249 -136 


♦TOSJ 


1.5KC9.1 

♦ GSE 

335 

-109 

1S4130.A 

SLCB 

223 - 28 

1S6075A 

SLCB 

394 - 38 

1 SSI 23 

♦ NECJ 

271 - 73 

1Z9.1 

IMTM 

185 -144 

1.5KC9.1 A 

♦ GSE 

335 

-110 

1S4150.A 

SLCB 

224 - 62 

1S6082 

SLCB 

394 -159 

1SSI30 

RHMJ 

246 -116 


♦TOSJ 


1.5KC9.1C 

♦ GSE 

336 

- 1 

1S4160.A 

SLCB 

224 -188 

1S6082A 

SLCB 

394 -145 

1SS131 

RHMJ 

246 -183 

1Z10 

IMTM 

188 - 1 

1.5KC9.1CA 

♦ GSE 

336 

- 2 

1S4180.A 

SLCB 

226 - 20 

1S6091 

SLCB 

395 - 67 

1SS132 

RHMJ 

245 -159 


♦TOSJ 


1.5KC10 

♦ GSE 

336 

- 3 

1S4200.A 

SLCB 

227 - 14 

1S6091A 

SLCB 

395 - 54 

1SS133 

RHMJ 

245 - 40 

1Z11 

IMTM 

189 -117 

1.5KC10A 

♦ GSE 

336 

- 4 

1 S5006.A 

SLCB 

379 - 48 

1S6100 

SLCB 

395 -176 

1 SSI 34 

RHMJ 

242 -191 


♦TOSJ 


1.5KC10C 

♦ GSE 

336 

- 5 

1 S5007.A 

SLCB 

379 -181 

1S6100A 

SLCB 

395 -161 

1 SSI35 

RHMJ 

234 - 81 

1Z12 

IMTM 

191 - 90 

1.5KC10CA 

♦ GSE 

336 

- 6 

1S5008.A 

SLCB 

380 - 88 

1S6110 

SLCB 

396 - 94 

1SSI 36 

RHMJ 

246 - 44 


♦TOSJ 


1.5KC11 

♦ GSE 

336 

- 7 

1 S5009.A 

SLCB 

381 - 8 

1S6110A 

SLCB 

396 - 81 

1 SSI 37 

RHMJ 

245 -137 

1Z13 

IMTM 

193 - 35 

1.5KC11A 

♦GSE 

336 

- 8 

1S5010.A 

SLCB 

381 -115 

1S6120 

SLCB 

396 -181 

1SSI38 

RHMJ 

245 - 26 


♦TOSJ 


1.5KC11C 

♦GSE 

336 

- 9 

1S5011.A 

SLCB 

382 - 6 

1S6120A 

SLCB 

396 -168 

1SSI39 

RHMJ 

246 -192 

1Z15 

IMTM 

195 - 88 

1.5KC11CA 

♦GSE 

336 

- 10 

1S5012.A 

SLCB 

382 -123 

1S6130 

SLCB 

397 - 70 

1SS140 

RHMJ 

246 - 5 


♦TOSJ 


1.5KC12 

♦GSE 

336 

- 11 

1S5013.A 

SLCB 

383 - 33 

1S6130A 

SLCB 

397 - 57 

1SS141 

RHMJ 

245 - 55 

1Z16 

IMTM 

196 -178 

1.5KC12A 

♦ GSE 

336 

- 12 

1S5015.A 

SLCB 

384 - 7 

1S6150 

SLCB 

398 - 13 

1 SSI42 

RHMJ 

247 -147 


♦TOSJ 


1.5KC13 

♦ GSE 

336 

- 13 

1S5015C 

SLCB 

384 - 24 

1S6150A 

SLCB 

397 -195 

1SSI43 

RHMJ 

247 -129 

1Z18 

IMTM 

198 -196 

1.5KC13A 

♦ GSE 

336 

- 14 

1S5016.A 

SLCB 

384 -106 

1S6160 

SLCB 

398 - 90 

1SSI44 

RHMJ 

247 -111 


♦TOSJ 


1.5KC15 

♦ GSE 

336 

- 15 

1S5016C 

SLCB 

384 -121 

1S6160A 

SLCB 

398 - 81 

1 SSI 45 

RHMJ 

247 -148 

1Z20 

IMTM 

200 -187 

1.5KC15A 

♦ GSE 

336 

- 16 

1S5018.A 

SLCB 

385 - 70 

1S6180 

SLCB 

399 - 15 

1SSI46 

RHMJ 

247 -130 


♦TOSJ 


1.5KC16 

♦ GSE 

336 

- 17 

1S5018C 

SLCB 

385 - 86 

1S6180A 

SLCB 

399 - 6 

1SS147 

RHMJ 

247 -112 

1Z22 

IMTM 

202 - 87 

1.5KC16A 

♦ GSE 

336 

- 18 

1 S5020.A 

SLCB 

386 - 20 

1S6200 

SLCB 

399 -112 

1SS149H 

HITJ 

249 -133 


♦TOSJ 


1.5KC18 

♦ GSE 

336 

- 19 

1S5020C 

SLCB 

386 - 34 

1S6200A 

SLCB 

399 -103 

1 SSI 50(A) 

HITJ 

234 - 94 

1Z24 

IMTM 

203 -183 

1.5KC18A 

♦ GSE 

336 

- 20 

1 S5022.A 

SLCB 

386 -125 

1S7030A 

♦ SLCB 

165 - 71 

1 SSI 51 (A) 

HITJ 

439 - 47 


♦TOSJ 


1.5KC20 

♦ GSE 

336 

- 21 

1S5022C 

SLCB 

386 -141 

1S7033 

SLCB 

166 - 20 

1 SSI 52(A) 

HITJ 

234 - 82 

1Z27 

IMTM 

205 -125 

1.5KC20A 

♦ GSE 

336 

- 22 

1S5024.A 

SLCB 

387 - 41 

1S7033A 

♦SLCB 

166 - 2 

1 SSI 65(A) 

HITJ 

439 - 48 


♦TOSJ 


1.5KC22 

♦GSE 

336 

- 23 

1S5024C 

SLCB 

387 - 56 

1S7033B 

SLCB 

166 • 24 

1 SSI 66(A) 

HITJ 

436 - 40 

1Z30 

IMTM 

207 - 49 

1.5KC22A 

♦ GSE 

336 

- 24 

1 S5027.A 

SLCB 

387 -183 

1S7036.B 

SLCB 

166 -178 

1 SSI 68(A) 

HITJ 

234 - 95 


♦TOSJ 


1.5KC24 

♦ GSE 

336 

- 25 

1S5027C 

SLCB 

387 -200 

1S7036A 

♦SLCB 

166 -179 

1 SSI 72 

♦HITJ 

247 - 94 

1Z33 

IMTM 

208 -143 

1.5KC24A 

♦GSE 

336 

- 26 

1S5030, A 

SLCB 

388 -101 

1S7039.B 

SLCB 

167 -144 

1SSI 73 

♦ HITJ 

245 - 57 


TOSJ 


1.5KC27 

♦GSE 

336 

- 27 

1S5030C 

SLCB 

388 -114 

1S7039A 

♦ SLCB 

167 -145 

1SS173A 

♦ HITJ 

246 - 60 

1.25AGD 

SCN 

163 - 94 

1.5KC27A 

♦GSE 

336 

- 28 

1S5033.A 

SLCB 

389 - 7 

1S7043.B 

SLCB 

168 -160 

1 SSI 74 

♦ HITJ 

243 -164 

1.5K6.8 

GSE 

335 - 25 

1.5KC30 

♦ GSE 

336 

- 29 

1S5033C 

SLCB 

389 - 23 

1S7043A 

♦SLCB 

168 -161 

1 SSI 75 

♦ HITJ 

246 -165 

1.5K6.8A 

GSE 

335 - 26 

1.5KC30A 

♦ GSE 

336 

- 30 

1S5036.A 

SLCB 

389 -118 

1S7047.B 

SLCB 

170 - 19 

1SS175A 

♦ HITJ 

247 - 72 

1.5K7.5 

GSE 

335 - 27 

1.5KC33 

♦ GSE 

336 

- 31 

1S5036C 

SLCB 

389 -132 

1S7047A 

♦SLCB 

169 -201 

1SS198 

♦ HITJ 

237 -105 

1.5K7.5A 

GSE 

335 - 28 

1.5KC33A 

♦ GSE 

336 

- 32 

1S5039.A 

SLCB 

390 - 11 

1S7051.B 

SLCB 

171 -101 

1SS199 

♦ HITJ 

237 -102 

1.5K8.2 

GSE 

335 - 29 

1.5KC36 

♦ GSE 

336 

- 33 

1S5039C 

SLCB 

390 - 25 

1S7051A 

♦SLCB 

171 - 76 

1SS228 

♦ HITJ 

374 - 7 

1.5K8.2A 

GSE 

335 - 30 

1.5KC36A 

♦GSE 

336 

- 34 

1S5043.A 

SLCB 

390 -119 

1S7056.B 

SLCB 

172 -191 

1SS274 

♦ HITJ 

374 - 8 

1.5K9.1 

GSE 

335 - 31 

1.5KC39 

♦ GSE 

336 

- 35 

1S5043C 

SLCB 

390 -132 

1S7056A 

♦ SLCB 

172 -164 

1SS275 

♦ HITJ 

374 - 9 

1.5K9.1A 

GSE 

335 - 32 

1.5KC39A 

♦ GSE 

336 

- 36 

1 S5047.A 

SLCB 

391 - 53 

1S7062.B 

SLCB 

174 -182 

1SS276 

♦ HITJ 

374 - 10 

1.5K10 

GSE 

335 - 33 

1.5KC43 

♦ GSE 

336 

- 37 

1S5047C 

SLCB 

391 - 67 

1S7062A 

♦ SLCB 

174 -183 

1SV45 

NECJ 

444 - 4 

1.5K10A 

GSE 

335 - 34 

1.5KC43A 

♦GSE 

336 

- 38 

1S5051.A 

SLCB 

391 -189 

1S7068.B 

SLCB 

177 -202 

1SV55 

♦ HITJ 

435 - 58 

1.5K11 

GSE 

335 - 35 

1.5KC47 

♦GSE 

336 

- 39 

1S5051C 

SLCB 

391 -201 

1S7068A 

♦SLCB 

177 -203 

1SV68 

♦ HITJ 

235 -175 

1.5K11A 

GSE 

335 - 36 

1.5KC47A 

♦ GSE 

336 

- 40 

1S5056.A 

SLCB 

392 -109 

1S7075.B 

SLCB 

179 -188 

1SV69 

♦ HITJ 

231 - 4 

1.5K12 

GSE 

335 - 37 

1.5KC51 

♦ GSE 

336 

- 41 

1S5056C 

SLCB 

392 -124 

1S7075A 

SLCB 

179 -189 

1SV70 

♦ HITJ 

231 - 5 

1.5K12A 

GSE 

335 - 38 

1.5KC51A 

♦ GSE 

336 

- 42 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

mmm 

TYPE No. 

MFRS 

lifiMlfiEl 

TYPE No. 

mmm 

IsMUiEl 


■Mils! 

[2TCUI.T* 


■Mia 

mm* i 

1.5KC56 

♦GSE 

MM 

1.5K622 


SEia 

mm 

1 h Ml — 


337 - 16 

1.5SE11A 


aHBctji 

2-OA90A-M 

MATJ 

233 -168 

1.5KC56A 

♦GSE 

336 - 44 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE12 

♦SCN 

337 - 58 

2-OA99 

MATJ 

233 -169 

1.5KC62 

♦GSE 

336 - 45 

1.5KE22A 

♦GSE 

336 

- 94 

1.5KE100CA 

♦THEF 

316 - 95 

1.5SE12A 

♦SCN 

337 - 59 

2-OA99A 

MATJ 

233 -170 

1.5KC62A 

♦GSE 

336 - 46 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE100CP 

♦THEF 

316 - 96 

1.5SE13 

♦SCN 

337 - 60 

2A1/18 

♦SSI 

244 -177 

1.5KC68 

♦GSE 

336 - 47 

1.5KE22CA 

♦THEF 

316 

- 47 

1.5KE100P 

♦THEF 

316 - 97 

1.5SE13A 

♦SCN 

337 - 61 

2A1/52 

♦SSI 

250 - 64 

1.5KC68A 

♦GSE 

336 - 48 

1.5KE22CP 

♦THEF 

316 

- 48 

1.5KE110 

♦GSE 

337 - 17 

1.5SE15 

♦SCN 

317 - 36 

2A2/18 

♦SSI 

244 -178 

1.5KC75 

♦GSE 

336 - 49 

1.5KE22P 

♦THEF 

316 

- 49 


♦ MOTA 


1.5SE15A 

♦ SCN 

337 - 62 

2A2/52 

♦SSI 

250 - 65 

1.5KC75A 

♦GSE 

336 - 50 

1.5KE24 

♦GSE 

336 

- 95 

1.5KE110A 

♦GSE 

337 - 18 

1.5SE16 

♦SCN 

317 - 37 

2A5/18 

♦SSI 

244 -179 

1.5KC82 

♦GSE 

336 - 51 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE16A 

♦SCN 

317 - 38 

2A5/52 

♦SSI 

250 - 66 

1.5KC82A 

♦GSE 

336 - 52 

1.5KE24A 

♦GSE 

336 

- 96 

1.5KE110CA 

♦THEF 

316 - 98 

1.5SE18 

♦SCN 

337 - 63 

2A12/18 

SSI 

235 • 86 

1.5KC91 

♦GSE 

336 - 53 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE110CP 

♦THEF 

316 - 99 

1.5SE18A 

♦SCN 

337 - 64 

2A12/52 

SSI 

250 - 67 

1.5KC91A 

♦ GSE 

336 - 54 

1.5KE24CA 

♦THEF 

316 

- 50 

1.5KE110P 

♦THEF 

316 -100 

1.5SE20 

♦SCN 

337 - 65 

2A13/18 

SSI 

236 - 56 

1.5KC100 

♦GSE 

336 - 55 

1.5KE24CP 

♦THEF 

316 

- 51 

1.5KE120 

♦GSE 

337 - 19 

1.5SE20A 

♦SCN 

337 - 66 

2A13/52 

SSI 

250 - 68 

1.5KC100A 

♦GSE 

336 - 56 

1.5KE24P 

♦THEF 

316 

- 52 


♦MOTA 


1.5SE22 

♦SCN 

337 - 67 

2A14/18 

SSI 

236 - 91 

1.5KC110 

♦GSE 

336 - 57 

1.5KE27 

♦ GSE 

336 

- 97 

1.5KE120A 

♦GSE 

337 - 20 

1.5SE22A 

♦SCN 

337 - 68 

2A14/52 

SSI 

250 - 69 

1.5KC110A 

♦GSE 

336 - 58 


♦ MOTA 



♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE24 

♦SCN 

317 - 39 

2A15/18 

SSI 

236 -162 

1.5KE6V8A 

♦THEF 

316 - 9 

1.5KE27A 

♦GSE 

336 

- 98 

1.5KE120CA 

♦THEF 

316 -101 

1.5SE24A 

♦SCN 

317 - 40 

2A15/52 

SSI 

250 - 70 

1.5KE6V8CA 

♦THEF 

316 - 10 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE120CP 

♦THEF 

316 -102 

1.5SE27 

♦SCN 

317 - 41 

2A16/18 

SSI 

236 -213 

1.5KE6V8CP 

♦THEF 

316 - 11 

1.5KE27CA 

♦THEF 

316 

- 53 

1.5KE120P 

♦THEF 

316 -103 

1.5SE27A 

♦SCN 

317 - 42 

2A16/52 

SSI 

250 - 71 

1.5KE6V8P 

♦ THEF 

316 - 12 

1.5KE27CP 

♦THEF 

316 

- 54 

1.5KE130 

♦GSE 

337 - 21 

1.5SE30 

♦SCN 

317 - 43 

2A22/18 

SSI 

235 - 87 

1.5KE6.8 

♦ GSE 

336 - 59 

1.5KE27P 

♦THEF 

316 

■ 55 


♦ MOTA 


1.5SE30A 

♦SCN 

337 - 69 

2A23/18 

SSI 

236 - 57 


♦ MOTA 


1.5KE30 

♦GSE 

336 

- 99 

1.5KE130A 

♦ GSE 

337 - 22 

1.5SE33 

♦SCN 

337 - 70 

2A24/18 

♦SSI 

236 - 92 

1.5KE6.8A 

♦ GSE 

336 - 60 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE33A 

♦SCN 

317 - 44 

2A25/18 

SSI 

236 -163 


♦ MOTA 


1.5KE30A 

♦GSE 

336 

-100 

1.5KE130CA 

♦THEF 

316 -104 

1.5SE36 

♦ SCN 

337 - 71 

2A26/18 

SSI 

236 -214 

1.5KE7V5A 

♦ THEF 

316 - 13 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE130CP 

♦THEF 

316 -105 

1.5SE36A 

♦ SCN 

317 - 45 

2A30 

SOD 

285 -195 

1.5KE7V5CA 

♦ THEF 

316 - 14 

1.5KE30CA 

♦THEF 

316 

- 56 

1.5KE130P 

♦THEF 

316 -106 

1.5SE39 

♦SCN 

317 - 46 

2A50 

SOD 

285 -207 

1.5KE7V5CP 

♦ THEF 

316 - 15 

1.5KE30CP 

♦THEF 

316 

- 57 

1.5KE150 

♦GSE 

337 - 23 

1.5SE39A 

♦ SCN 

337 - 72 

2A52/18 

SSI 

235 - 88 

1.5KE7V5P 

♦THEF 

316 - 16 

1.5KE30P 

♦THEF 

316 

- 58 


♦ MOTA 


1.5SE43 

♦ SCN 

317 - 47 

2A53/18 

SSI 

236 - 58 

1.5KE7.5 

♦GSE 

336 - 61 

1.5KE33 

♦GSE 

336 

-101 

1.5KE150A 

♦GSE 

337 - 24 

1.5SE43A 

♦ SCN 

337 - 73 

2A54/18 

SSI 

236 - 93 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE47 

♦ SCN 

317 - 48 

2A55/18 

SSI 

236 -164 

1.5KE7.5A 

♦ GSE 

336 - 62 

1.5KE33A 

♦ GSE 

336 

-102 

1.5KE160 

♦GSE 

337 - 25 

1.5SE47A 

♦ SCN 

337 - 74 

2A56/18 

SSI 

236 -215 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 




♦ MOTA 


1.5SE51 

♦SCN 

317 - 49 

2A100 

SOD 

286 - 22 

1.5KE7.5C 

♦ GSE 

336 - 63 

1.5KE33CA 

♦THEF 

316 

- 59 

1.5KE160A 

♦GSE 

337 - 26 

1.5SE51A 

♦SCN 

317 - 50 

2A119 

MISI 

231 -107 

1.5KE7.5CA 

♦GSE 

336 - 64 

1.5KE33CP 

♦THEF 

316 

- 60 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE56 

♦SCN 

337 - 75 

2A200 

SOD 

286 - 62 

1.5KE8V2A 

♦THEF 

316 - 17 

1.5KE33P 

♦THEF 

316 

- 61 

1.5KE170 

♦GSE 

337 - 27 

1.5SE56A 

♦ SCN 

337 - 76 

2A300 

SOD 

286 - 89 

1.5KE8V2CA 

♦THEF 

316 - 18 

1.5KE36 

♦GSE 

336 

-103 


♦ MOTA 


1.5SE62 

♦SCN 

317 - 51 

2A400 

SOD 

286 -112 

1.5KE8V2CP 

♦THEF 

316 - 19 


♦ MOTA 



1.5KE170A 

♦GSE 

337 - 28 

1.5SE62A 

♦SCN 

337 - 77 

2A500 

SOD 

286 -138 

1.5KE8V2P 

♦THEF 

316 - 20 

1.5KE36A 

♦ GSE 

336 

-104 

♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE68 

♦SCN 

317 - 52 

2A600 

SOD 

286 -160 

1.5KE8.2 

♦GSE 

336 - 65 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE180 

♦GSE 

337 - 29 

1.5SE68A 

♦SCN 

317 - 53 

2A800 

SOD 

286 -198 


♦ MOTA 


1.5KE36CA 

♦THEF 

316 

- 62 


♦MOTA 


1.5SE75 

♦ SCN 

337 - 78 

2A1000 

SOD 

402 -107 

1.5KE8.2A 

♦GSE 

336 - 66 

1.5KE36CP 

♦THEF 

316 

- 63 

1.5KE180A 

♦GSE 

337 - 30 

1.5SE75A 

♦SCN 

337 - 79 

2A1200 

SOD 

406 -102 


♦ MOTA 


1.5KE36P 

♦THEF 

316 

- 64 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE82 

♦ SCN 

337 - 80 

2AA112#B 

MISI 

231 -108 

1.5KE8.2C 

♦GSE 

336 - 67 

1.5KE39 

♦GSE 

336 

-105 

1.5KE180CA 

♦THEF 

316 -107 

1.5SE82A 

♦ SCN 

317 - 54 

2AA113#B 

MISI 

231 -117 

1.5KE8.2CA 

♦GSE 

336 - 68 


♦ MOTA 



1.5KE180CP 

♦THEF 

316 -108 

1.5SE91 

♦SCN 

337 - 81 

2AA116 

MISI 

231 - 29 

1.5KE9V1A 

♦THEF 

316 - 21 

1.5KE39A 

♦GSE 

336 

-106 

1.5KE200 

♦GSE 

337 - 31 

1.5SE91A 

♦SCN 

337 - 82 

2AA117 

MISI 

231 -159 

1.5KE9V1CA 

♦THEF 

316 - 22 

♦ MOTA 

♦THEF 




♦MOTA 


1.5SE100 

♦SCN 

317 - 55 

2AA118 

MISI 

231 -158 

1.5KE9V1CP 

♦THEF 

316 - 23 

1.5KE39CA 

♦THEF 

316 

- 65 

1.5KE200A 

♦GSE 

337 - 32 

1.5SE100A 

♦SCN 

317 - 56 

2AA119 

CEI 

233 - 37 

1.5KE9V1P 

♦THEF 

316 - 24 

1.5KE39CP 

♦THEF 

316 

- 66 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE110 

♦SCN 

317 - 57 

2ASLD1 

SOD 

412 - 66 

1.5KE9.1 

♦GSE 

336 - 69 

1.5KE39P 

♦THEF 

316 

- 67 

1.5KE200CA 

♦THEF 

316 -109 

1.5SE110A 

♦SCN 

317 - 58 

2ASLD2 

SOD 

415 - 64 


♦ MOTA 


1.5KE43 

♦GSE 

336 

•107 

1.5KE200CP 

♦THEF 

316 -110 

1.5SE120 

♦SCN 

317 - 59 

2ASLD3 

SOD 

419 -147 

1.5KE9.1A 

♦GSE 

336 - 70 


♦ MOTA 



1.5KE200P 

♦THEF 

317 - 1 

1.5SE120A 

♦SCN 

337 - 83 

2ASLD4 

SOD 

422 - 7 


♦ MOTA 


1.5KE43A 

♦GSE 

336 

-108 

1.5KE220 

♦GSE 

337 - 33 

1.5SE130 

♦SCN 

317 - 60 

2ASLD5 

SOD 

423 -213 

1.5KE9.1C 

♦GSE 

336 - 71 

♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE220A 

♦GSE 

337 - 34 

1.5SE130A 

♦SCN 

317 - 61 

2ASLD6 

SOD 

425 - 2 

1.5KE9.1CA 

♦GSE 

336 - 72 

1.5KE43CA 

♦THEF 

316 

- 68 


♦THEF 


1.5SE150 

♦SCN 

317 - 62 

2ASLD7 

SOD 

425 -104 

1.5KE10 

♦GSE 

336 - 73 

1.5KE43CP 

♦THEF 

316 

- 69 

1.5KE220CA 

♦THEF 

317 - 2 

1.5SE150A 

♦SCN 

337 - 84 

2ASLD8 

SOD 

426 - 96 


♦MOTA 


1.5KE43P 

♦THEF 

316 

- 70 

1.5KE220CP 

♦THEF 

317 - 3 

1.5SE160 

♦SCN 

317 - 63 

2ASLD9 

SOD 

426 -179 

1.5KE10A 

♦GSE 

336 - 74 

1.5KE47 

♦GSE 

336 

-109 

1.5KE220P 

♦THEF 

317 - 4 

1.5SE160A 

♦SCN 

317 - 64 

2ASLD10 

SOD 

427 -170 

♦ MOTA 

♦THEF 



♦MOTA 



1.5KE250 

♦GSE 

337 - 35 

1.5SE170 

♦SCN 

317 - 65 

2ASLD10TRA 

SOD 

427 -168 

1.5KE10C 

♦GSE 

336 - 75 

1.5KE47A 

♦ GSE 

336 

-110 

1.5KE250A 

♦GSE 

337 - 36 

1.5SE170A 

♦SCN 

317 - 66 

2ASLD10TRB 

SOD 

427 -169 

1.5KE10CA 

♦GSE 

336 - 76 

♦ MOTA 

♦THEF 




♦THEF 


1.5SE180 

♦ SCN 

317 - 67 

2ASLD15 

SOD 

429 -125 


♦THEF 


1.5KE47CA 

♦THEF 

316 

- 71 

1.5KE250CA 

♦THEF 

317 - 5 

1.5SE180A 

♦SCN 

317 - 68 

2ASLD15TR 

SOD 

429 -128 

1.5KE10CP 

♦THEF 

316 - 25 

1.5KE47CP 

♦THEF 

316 

- 72 

1.5KE250CP 

♦THEF 

317 - 6 

1.5SE200 

♦SCN 

337 - 85 

2ASLD20 

SOD 

430 -186 

1.5KE10P 

♦THEF 

316 - 26 

1.5KE47P 

♦THEF 

316 

- 73 

1.5KE250P 

♦THEF 

317 - 7 

1.5SE200A 

♦SCN 

317 - 69 

2ASLD25 

SOD 

431 -153 

1.5KE11 

♦GSE 

336 - 77 

1.5KE51 

♦GSE 

337 

- 1 

1.5KE280A 

♦THEF 

317 - 8 

1.5SE220 

♦ SCN 

337 - 86 

2ASLD30 

SOD 

432 - 83 


♦ MOTA 



♦MOTA 



1.5KE280CA 

♦THEF 

317 - 9 

1.5SE220A 

♦SCN 

337 - 87 

2ASLD35 

SOD 

432 -132 

1.5KE11A 

♦GSE 

336 - 78 

1.5KE51 A 

♦GSE 

337 

- 2 

1.5KE280CP 

♦THEF 

317 - 10 

1.5SE250 

♦SCN 

337 - 88 

2ASLD40 

SOD 

432 -187 

♦ MOTA 

♦THEF 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE280P 

♦THEF 

317 - 11 

1.5SE250A 

♦SCN 

337 - 89 

2ASLD40TR 

SOD 

432 -193 

1.5KE11C 

♦GSE 

336 - 79 

1.5KE51CA 

♦THEF 

316 

- 74 

1.5KE300 

♦GSE 

337 - 37 

1.5SE300 

♦SCN 

337 - 90 

2ASLD45 

SOD 

433 - 17 

1.5KE11CA 

♦GSE 

336 - 80 

1.5KE51CP 

♦THEF 

316 

- 75 

1.5KE300A 

♦GSE 

337 - 38 

1.5SE300A 

♦SCN 

337 - 91 

2ASLD50 

SOD 

433 - 63 


♦THEF 


1.5KE51P 

♦THEF 

316 

- 76 


♦THEF 


1.5SE350 

♦SCN 

337 - 92 

2ASLD75 

SOD 

433 - 98 

1.5KE11CP 

♦THEF 

316 - 27 

1.5KE56 

♦GSE 

337 

- 3 

1.5KE300CA 

♦THEF 

317 - 12 

1.5SE350A 

♦SCN 

337 - 93 

2ASLD100 

SOD 

433 -139 

1.5KE11P 

♦THEF 

316 - 28 


♦MOTA 



1.5KE300CP 

♦THEF 

317 - 13 

1.5SE400 

♦SCN 

337 - 94 

2ASLD120 

SOD 

433 -166 

1.5KE12 

♦GSE 

336 - 81 

1.5KE56A 

♦GSE 

337 

- 4 

1.5KE300P 

♦THEF 

317 - 14 

1.5SE400A 

♦SCN 

337 - 95 

2ASPC1 

SOD 

412 - 67 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE320A 

♦THEF 

317 - 15 

02BZ2.2 

IMTM 

163 -175 

2ASPC2 

SOD 

415 - 65 

1.5KE12A 

♦GSE 

336 - 82 

1.5KE56CA 

♦THEF 

316 

- 77 

1.5KE320CA 

♦THEF 

317 - 16 


TOSJ 


2ASPC3 

SOD 

419 -148 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE56CP 

♦THEF 

316 

- 78 

1.5KE320CP 

♦THEF 

317 - 17 

02BZ2.7 

IMTM 

164 -138 

2ASPC4 

SOD 

422 - 8 

1.5KE12CA 

♦THEF 

316 - 29 

1.5KE56P 

♦THEF 

316 

- 79 

1.5KE320P 

♦THEF 

317 - 18 


TOSJ 


2ASPC5 

SOD 

423 -214 

1.5KE12CP 

♦THEF 

316 - 30 

1.5KE62 

♦GSE 

337 

- 5 

1.5KE350 

♦GSE 

337 - 39 

02BZ3.3 

IMTM 

165 -194 

2ASPC6 

SOD 

425 - 3 

1.5KE12P 

♦THEF 

316 - 31 


♦MOTA 



1.5KE350A 

♦GSE 

337 - 40 


TOSJ 


2ASPC7 

SOD 

425 -105 

1.5KE13 

♦GSE 

336 - 83 

1.5KE62A 

♦GSE 

337 

- 6 


♦THEF 


02BZ3.9 

IMTM 

167 -130 

2ASPC8 

SOD 

426 - 97 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE350CA 

♦THEF 

317 - 19 


TOSJ 


2ASPC9 

SOD 

426 -180 

1.5KE13A 

♦ GSE 

336 - 84 

1.5KE62CA 

♦THEF 

316 

- 80 

1.5KE350CP 

♦THEF 

317 - 20 

02BZ4.7 

IMTM 

169 -171 

2ASPC10 

SOD 

427 -171 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE62CP 

♦THEF 

316 

- 81 

1.5KE350P 

♦THEF 

317 - 21 


TOSJ 


2ASPC15 

SOD 

429 -126 

1.5KE13CA 

♦THEF 

316 - 32 

1.5KE62P 

♦THEF 

316 

- 82 

1.5KE400 

♦GSE 

337 - 41 

02Z5.6A 

IMTM 

172 -115 

2ASPC20 

SOD 

430 -187 

1.5KE13CP 

♦THEF 

316 - 33 

1.5KE68 

♦ GSE 

337 

• 7 

1.5KE400A 

♦GSE 

337 - 42 


TOSJ 


2ASPC25 

SOD 

431 -154 

1.5KE13P 

♦THEF 

316 - 34 


♦MOTA 




♦THEF 


02Z6.2A 

IMTM 

174 - 96 

2ASPC30 

SOD 

432 - 84 

1.5KE15 

♦ GSE 

336 - 85 

1.5KE68A 

♦ GSE 

337 

- 8 

1.5KE400CA 

♦THEF 

317 - 22 


TOSJ 


2ASPC35 

SOD 

432 -133 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE400CP 

♦THEF 

317 - 23 

02Z6.8A 

IMTM 

177 -147 

2ASPC40 

SOD 

432 -188 

1.5KE15A 

♦GSE 

336 - 86 

1.5KE68CA 

♦THEF 

316 

- 83 

1.5KE400P 

♦THEF 

317 - 24 


TOSJ 


2ASPC45 

SOD 

433 - 18 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE68CP 

♦THEF 

316 

- 84 

1.5KE440A 

♦THEF 

317 - 25 

02Z7.5A 

IMTM 

179 -146 

2ASPC50 

SOD 

433 - 64 

1.5KE15CA 

♦THEF 

316 - 35 

1.5KE68P 

♦THEF 

316 

- 85 

1.5KE440CA 

♦THEF 

317 - 26 


TOSJ 


2ASPC75 

SOD 

433 - 99 

1.5KE15CP 

♦THEF 

316 ■ 36 

1.5KE75 

♦ GSE 

337 

- 9 

1.5KE440CP 

♦THEF 

317 - 27 

02Z8.2A 

IMTM 

181 -129 

2ASPC100 

SOD 

433 -140 

1.5KE15P 

♦THEF 

316 - 37 


♦ MOTA 



1.5KE440P 

♦THEF 

317 - 28 


TOSJ 


2ASPC120 

SOD 

433 -167 

1.5KE16 

♦GSE 

336 - 87 

1.5KE75A 

♦ GSE 

337 

- 10 

1.5S220 

♦ SON 

337 - 43 

02Z9.1A 

IMTM 

184 -161 

2ASPF16 

♦SOD 

412 - 82 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5S220A 

♦SON 

337 - 44 


TOSJ 


2ASPF20 

♦SOD 

415 - 86 

1.5KE16A 

♦GSE 

336 - 88 

1.5KE75CA 

♦THEF 

316 

- 86 

1.5S250 

♦SCN 

337 - 45 

02Z10A 

IMTM 

186 -205 

2ASPF30 

♦SOD 

419 -165 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE75CP 

♦THEF 

316 

- 87 

1.5S250A 

♦SON 

337 - 46 


TOSJ 


2ASPF40 

♦SOD 

422 - 26 

1.5KE16CA 

♦THEF 

316 ■ 38 

1.5KE75P 

♦THEF 

316 

- 88 

1.5S300 

♦SCN 

337 - 47 

02Z11A 

IMTM 

188 -166 

2ASPF50 

♦SOD 

424 - 23 

1.5KE16CP 

♦THEF 

316 - 39 

1.5KE82 

♦ GSE 

337 

- 11 

1.5S300A 

♦SCN 

337 - 48 


TOSJ 


2ASPF60 

♦SOD 

425 - 12 

1.5KE16P 

♦THEF 

316 ■ 40 


♦ MOTA 



1.5S350 

♦SCN 

337 - 49 

02Z12A 

IMTM 

190 -116 

2ASPF70 

♦SOD 

425 -114 

1.5KE18 

♦ GSE 

336 ■ 89 

1.5KE82A 

♦ GSE 

337 

- 12 

1.5S350A 

♦SCN 

337 - 50 


TOSJ 


2ASPF80 

♦SOD 

426 -108 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5S400 

♦SCN 

337 - 51 

02Z13A 

IMTM 

192 -104 

2ASPF90 

♦SOD 

426 -188 

1.5KE18A 

♦ GSE 

336 - 90 

1.5KE82CA 

♦THEF 

316 

- 89 

1.5S400A 

♦SCN 

337 - 52 


TOSJ 


2ASPF100 

♦SOD 

427 -193 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE82CP 

♦THEF 

316 

- 90 

1.5SE6.8 

♦SCN 

317 - 29 

02Z15A 

IMTM 

194 -124 

2ASPF150 

♦SOD 

429 -148 

1.5KE18CA 

♦THEF 

316 - 41 

1.5KE82P 

♦ THEF 

316 

- 91 

1.5SE6.8A 

♦SCN 

317 - 30 


TOSJ 


2ASPF200 

♦SOD 

430 -199 

1.5KE18CP 

♦THEF 

316 - 42 

1.5KE91 

♦ GSE 

337 

- 13 

1.5SE7.5 

♦SCN 

337 - 53 

02Z16A 

IMTM 

196 - 34 

2ASPF250 

♦ SOD 

431 -164 

1.5KE18P 

♦THEF 

316 - 43 


♦ MOTA 



1.5SE7.5A 

♦SCN 

337 - 54 


TOSJ 


2ASPF300 

♦SOD 

432 - 92 

1.5KE20 

♦GSE 

336 - 91 

1.5KE91A 

♦ GSE 

337 

- 14 

1.5SE8.2 

♦SCN 

337 - 55 

02Z18A 

IMTM 

198 - 33 

2ASPF350 

♦SOD 

432 -141 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5SE8.2A 

♦SCN 

337 - 56 


TOSJ 


2ASPF400 

♦SOD 

432 -199 

1.5KE20A 

♦GSE 

336 - 92 

1.5KE91CA 

♦THEF 

316 

- 92 

1.5SE9.1 

♦SCN 

317 - 31 

02Z20A 

TOSJ 

200 - 42 

2ASPF450 

♦SOD 

433 - 25 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE91CP 

♦THEF 

316 

- 93 

1.5SE9.1A 

♦SCN 

317 - 32 

02Z22A 

TOSJ 

201 -141 

2ASPF500 

♦SOD 

433 - 69 

1.5KE20CA 

♦THEF 

316 - 44 

1.5KE91P 

♦THEF 

316 

- 94 

1.5SE10 

♦SCN 

337 - 57 

02Z24A 

IMTM 

203 - 48 

2ASPF750 

♦SOD 

433 -106 

1.5KE20CP 

♦THEF 

316 - 45 

1.5KE100 

♦GSE 

337 

- 15 

1.5SE10A 

♦SCN 

317 - 33 


TOSJ 


2ASPF1000 

♦SOD 

433 -143 

1.5KE20P 

♦THEF 

316 - 46 


♦ MOTA 



1.5SE11 

♦SCN 

317 - 34 

2-OA90-M 

MATJ 

233 -167 

2ASPF1200 

♦SOD 

433 -170 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 





TYPE No. 

MM blasts! 

IsSTflffiTSl 

TYPE No. 

mutt* 

Iz/TMTtT-JI 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

i n i i ii — 


412 

-108 



168 - 51 



213 -102 

2KZ6.8A 

■MM 

317 

- 71 

205 

" ' EDL 

410 -201 

2ASPS20 

♦SOD 

415 

-118 

mmm 

SIEG 



SIEG 


2KZ6.8B 

♦ SAR 

317 

- 72 

2L20 

EDL 

414 -178 

2ASPS30 

♦SOD 

419 

-186 


MSC 

169 - 78 

2EZ47D10 

MSC 

213 -108 

2KZ7.5 

♦ SAR 

317 

- 73 

2L25 

EDL 

417 -103 

2ASPS40 

♦SOD 

422 

- 41 

2EZ4.3D10 

MSC 

169 - 75 


MSC 

213 -111 

2KZ7.5A 

♦ SAR 

317 

- 74 

2L30 

EDL 

419 - 44 

2ASPS50 

♦SOD 

424 

- 49 


♦ MSC 

169 - 71 


♦ MSC 

214 - 97 

2KZ7.5B 

♦ SAR 

317 

- 75 

2L35 

EDL 

420 -170 

2ASPS60 

♦SOD 

425 

- 23 

HHMH 

SIEG 



SIEG 


2KZ8.2 

♦ SAR 

317 

- 76 

2L40 

EDL 

421 -129 

2ASPS70 

♦SOD 

425 

-122 

nTrln r MH 

MSC 

170 -135 

2EZ51D10 

MSC 

214 -103 

2KZ8.2A 

♦ SAR 

317 

- 77 

2L45 

EDL 

422 -185 

2ASPS80 

♦SOD 

426 

-119 

2EZ4.7D10 

MSC 

170 -132 

2EZ51D 

MSC 

214 -106 

2KZ8.2B 

♦ SAR 

317 

- 78 

2L50 

EDL 

423 - 69 

2ASPS90 

♦SOD 

426 

-196 


♦MSC 

170 -128 

2EZ56D5 

♦ MSC 

215 - 86 

2KZ9 

♦ SAR 

317 

- 79 

2L55 

EDL 

424 - 89 

2ASPS100 

♦SOD 

427 

-208 


SIEG 



SIEG 


2KZ9A 

♦ SAR 

317 

- 80 

2L60 

EDL 

424 -123 

2ASPS150 

♦SOD 

429 

-162 


MSC 

172 - 8 

2EZ56D10 

MSC 

215 - 92 

2KZ9B 

♦ SAR 

317 

- 81 

2L65 

EDL 

425 - 34 

2ASPS200 

♦SOD 

430 

-212 

2EZ5.1D10 

MSC 

172 - 5 

2EZ56D 

MSC 

215 - 95 

2KZ9.1 

♦ SAR 

317 

- 82 

2L70 

EDL 

425 - 60 

2ASPS250 

♦SOD 

431 

-176 

ki&liKUUmm 

♦MSC 

172 - 1 

2EZ62D5 

♦ MSC 

216 - 90 

2KZ9.1A 

♦ SAR 

317 

- 83 

2L75 

EDL 

425 -132 

2ASPS300 

♦SOD 

432 

-104 


SIEG 



SIEG 


2KZ10 

♦ SAR 

317 

- 84 

2L80 

EDL 

426 - 3 

2ASPS350 

♦SOD 

432 

-149 


MSC 

173 -106 

2EZ62D10 

♦ MSC 

216 - 96 

2KZ10A 

♦ SAR 

317 

- 85 

2L85 

EDL 

426 -137 

2ASPS400 

♦SOD 

432 

-208 

2EZ5.6D10 

MSC 

173 -103 

2EZ62D 

MSC 

216 - 99 

2KZ10B 

♦ SAR 

317 

- 86 

2L90 

EDL 

426 -151 

2ASPS450 

♦SOD 

433 

- 33 


♦ MSC 

173 - 98 

2EZ68D5 

♦ MSC 

217 - 71 

2KZ11 

♦ SAR 

317 

- 87 

2L95 

EDL 

426 -198 

2ASPS500 

♦SOD 

433 

- 79 


SIEG 



SIEG 


2KZ11A 

♦ SAR 

317 

- 88 

2L100 

EDL 

427 - 26 

2ASPS750 

♦SOD 

433 

-113 


MSC 

175 -171 

2EZ68D10 

MSC 

217 - 77 

2KZ11B 

♦ SAR 

317 

- 89 

2L110 

EDL 

428 - 1 

2ASPS1000 

♦SOD 

433 

-152 

2EZ6.2D10 

MSC 

175 -168 

2EZ68D 

MSC 

217 - 80 

2KZ12 

♦ SAR 

317 

- 90 

2L120 

EDL 

428 - 48 

2ASPS1200 

♦SOD 

433 

-179 

2EZ6.2D5 

♦ MSC 

175 -163 

2EZ75D5 

♦ MSC 

218 - 54 

2KZ12A 

♦ SAR 

317 

- 91 

2L130 

EDL 

428 -160 

2ATPF16 

♦SOD 

412 

- 91 


SIEG 



SIEG 


2KZ12B 

♦ SAR 

317 

- 92 

2L140 

EDL 

428 -189 

2ATPF20 

♦SOD 

415 

-103 

2EZ6.8D 

MSC 

178 -177 

2EZ75D10 

MSC 

218 - 60 

2KZ13 

♦ SAR 

317 

- 93 

2L150 

EDL 

429 - 26 

2ATPF30 

♦SOD 

419 

-175 

2EZ6.8D10 

MSC 

178 -174 


MSC 

218 - 63 

2KZ13A 

♦ SAR 

317 

- 94 

2L160 

EDL 

429 -180 

2ATPF40 

♦SOD 

422 

- 33 


♦ MSC 

178 -168 


♦ MSC 

219 - 30 

2KZ13B 

♦ SAR 

317 

- 95 

2L170 

EDL 

430 - 13 

2ATPF50 

♦SOD 

424 

- 39 


SIEG 



SIEG 


2KZ15 

♦ SAR 

317 

- 96 

2L180 

EDL 

430 - 46 

2ATPF60 

♦ SOD 

425 

- 13 


MSC 

180 -169 

2EZ82D10 

MSC 

219 - 36 

2KZ15A 

♦ SAR 

317 

- 97 

2L190 

EDL 

430 - 71 

2ATPF70 

♦ SOD 

425 

-115 

2EZ7.5D10 

MSC 

180 -166 

2EZ82D 

MSC 

219 - 39 

2KZ15B 

♦ SAR 

317 

- 98 

2L200 

EDL 

430 -118 

2ATPF80 

♦SOD 

426 

-110 

2EZ7.5D5 

♦ MSC 

180 -160 

2EZ91D5 

♦ MSC 

220 - 9 

2KZ16 

♦ SAR 

317 

- 99 

2L210 

EDL 

431 - 2 

2ATPF90 

♦SOD 

426 

-191 


SIEG 



SIEG 


2KZ16A 

♦ SAR 

317 

-100 

2L220 

EDL 

431 - 16 

2ATPF100 

♦SOD 

427 

-199 

2EZ8.2D 

MSC 

182 -158 

2EZ91D10 

MSC 

220 - 15 

2KZ16B 

♦ SAR 

317 

-101 

2L230 

EDL 

431 - 36 

2ATPF150 

♦ SOD 

429 

-150 

2EZ8.2D10 

MSC 

182 -155 


MSC 

220 - 18 

2KZ18 

♦ SAR 

317 

-102 

2L240 

EDL 

431 - 51 

2ATPF200 

♦SOD 

430 

-201 


♦ MSC 

182 -149 

2EZ100D5 

♦ MSC 

220 -171 

2KZ18A 

♦ SAR 

317 

-103 


EDL 

431 - 91 

2ATPF250 

♦SOD 

431 

-166 

■Mill 

SIEG 



SIEG 


2KZ18B 

♦ SAR 

317 

-104 

2L260 

EDL 

431 -179 

2ATPF300 

♦SOD 

432 

- 94 


MSC 

185 -193 

2EZ100D10 

MSC 

220 -177 

2KZ20 

♦ SAR 

317 

-105 

2L270 

EDL 

431 -196 

2ATPF350 

♦SOD 

432 

-142 

2EZ9.1D10 

MSC 

185 -190 

him 

MSC 

220 -180 

2KZ20A 

♦ SAR 

444 

- 10 

2L280 

EDL 

431 -208 

2ATPF400 

♦SOD 

432 

-201 

2EZ9.1D5 

♦ MSC 

185 -184 

2EZ110D5 

♦ MSC 

221 -131 


♦ SAR 

444 

- 11 

2L290 

EDL 

432 - 6 

2ATPF450 

♦SOD 

433 

- 26 


SIEG 



SIEG 



♦ SAR 

444 

- 12 

2L300 

EDL 

432 - 34 

2ATPF500 

♦ SOD 

433 

- 74 

2EZ10D5 

♦ MSC 

188 - 48 

2EZ110D10 

MSC 

221 -137 

2KZ22A 

♦ SAR 

444 

- 13 

2OA90 

MISI 

231 -109 

2ATPF750 

♦ SOD 

433 

-108 


SIEG 



MSC 

221 -140 

2KZ22B 

♦ SAR 

444 

- 14 

2R0/18 

SSI 

251 -162 

2ATPF1000 

♦SOD 

433 

-148 

2EZ10D10 

MSC 

188 - 54 

2EZ120D5 

♦ MSC 

222 - 85 

2KZ24 

♦ SAR 

444 

- 15 

2R1/18 

SSI 

251 -163 

2ATPF1200 

♦SOD 

433 

-174 


MSC 

188 - 57 


SIEG 


2KZ24A 

♦ SAR 

444 

- 16 

2R1/52 

♦SSI 

257 - 91 

2ATPH16 

♦SOD 

412 

- 92 


♦ MSC 

189 -161 

2EZ120D10 

MSC 

222 - 91 


♦ SAR 

444 

- 17 

2R2/18 

SSI 

238 - 32 

2ATPH20 

♦SOD 

415 

-104 


SIEG 


2EZ120D 

MSC 

222 - 94 


♦ SAR 

444 

- 18 

2R2B 

♦ SSI 

251 -164 

2ATPH30 

♦SOD 

419 

-176 

2EZ11D10 

MSC 

189 -167 

2EZ130D5 

♦ MSC 

223 - 36 

2KZ27A 

♦ SAR 

444 

- 19 

2R2S 

SSI 

251 -165 

2ATPH40 

♦SOD 

422 

- 34 


MSC 

189 -170 


SIEG 


2KZ27B 

♦ SAR 

444 

- 20 

2R3B 

♦SSI 

251 -166 

2ATPH50 

♦SOD 

424 

- 40 


♦ MSC 

191 -136 

2EZ130D10 

MSC 

223 - 42 


♦SAR 

444 

- 21 

2R3S 

SSI 

251 -167 

2ATPH60 

♦SOD 

425 

- 14 


SIEG 



MSC 

223 - 45 


♦SAR 

444 

- 22 

2R4C 

♦SSI 

251 -168 

2ATPH70 

♦SOD 

425 

-116 

2EZ12D10 

MSC 

191 -142 

2EZ140D5 

♦ MSC 

223 -110 

2KZ30B 

♦SAR 

444 

- 23 

2R4S 

SSI 

251 -169 

2ATPH80 

♦SOD 

426 

-111 


MSC 

191 -145 


SIEG 



♦SAR 

444 

- 24 

2R5C 

♦SSI 

251 -170 

2ATPH90 

♦SOD 

426 

-192 


♦ MSC 

193 - 78 

2EZ140D10 

MSC 

223 -113 


♦SAR 

444 

- 25 

2R5S 

SSI 

251 -171 

2ATPH100 

♦SOD 

427 

-200 


SIEG 



MSC 

223 -115 


♦SAR 

444 

- 26 

2R6C 

♦SSI 

251 -172 

2ATPH150 

♦SOD 

429 

-151 

2EZ13D10 

MSC 

193 - 84 

2EZ150D5 

♦ MSC 

224 - 70 


♦ SAR 

444 

- 27 

2R6S 

SSI 

251 -173 

2ATPH200 

♦SOD 

430 

-202 


MSC 

193 - 87 


SIEG 


2KZ36A 

♦ SAR 

444 

- 28 

2R7CD 

SSI 

251 -174 

2ATPH250 

♦ SOD 

431 

-167 


♦MSC 

194 - 23 

2EZ150D10 

MSC 

224 - 76 

2KZ36B 

♦ SAR 

444 

- 29 

2R7S 

♦SSI 

304 -212 

2ATPH300 

♦SOD 

432 

- 95 


SIEG 



MSC 

224 - 79 

2KZ39 

♦ SAR 

444 

- 30 

2R8CD 

SSI 

251 -175 

2ATPH350 

♦SOD 

432 

-143 

2EZ14D10 

MSC 

194 - 28 

2EZ160D5 

♦ MSC 

225 - 9 

2KZ39A 

♦ SAR 

444 

- 31 

2R8S 

SSI 

251 -176 

2ATPH400 

♦SOD 

432 

-202 


MSC 

194 - 31 


SIEG 


2KZ39B 

♦ SAR 

444 

- 32 

2R52 

SSI 

257 - 92 

2ATPH450 

♦SOD 

433 

- 27 


♦ MSC 

195 -133 

2EZ160D10 

MSC 

225 - 15 

2KZ43 

♦ SAR 

444 

- 33 

2RE52 

♦ SSI 

291 - 94 

2ATPH500 

♦SOD 

433 

- 75 


SIEG 



MSC 

225 - 18 

2KZ43A 

♦ SAR 

444 

- 34 

2SB50 

♦ CODI 

362 -172 

2ATPH750 

♦SOD 

433 

-109 

2EZ15D10 

MSC 

195 -139 

2EZ170D5 

♦ MSC 

225 - 82 

2KZ43B 

♦SAR 

317 

-106 

2SB100 

♦ CODI 

363 - 1 

2ATPH1000 

♦SOD 

433 

-149 


MSC 

195 -142 


SIEG 


2KZ47 

♦SAR 

317 

-107 

2SB200 

♦CODI 

363 - 42 

2ATPH1200 

♦SOD 

433 

-175 


♦ MSC 

197 - 15 

2EZ170D10 

MSC 

225 - 83 

2KZ47A 

♦SAR 

317 

-108 

2SB400 

♦CODI 

363 - 91 

2B1/18 

♦SSI 

244 

-180 


SIEG 



MSC 

225 - 84 

2KZ47B 

♦SAR 

317 

-109 

2SB600 

♦CODI 

363 -135 

2B1/52 

♦SSI 

250 

- 72 

2EZ16D10 

MSC 

197 - 19 

2EZ180D5 

♦MSC 

226 - 31 

2KZ51 

♦SAR 

317 

-110 

2SB800 

CODI 

363 -173 

2B2/18 

♦SSI 

244 

-181 


MSC 

197 - 21 


SIEG 


2KZ51A 

♦SAR 

318 

- 1 

2SB1000 

CODI 

363 -204 

2B2/52 

♦SSI 

250 

- 73 


♦ MSC 

197 -141 

2EZ180D10 

MSC 

226 - 37 

2KZ51B 

♦ SAR 

318 

- 2 

2SBF20 

CODI 

363 - 28 

2B4B41 

TOSJ 

362 

-131 


SIEG 


EMmsmt, 

MSC 

226 - 40 

2KZ56 

♦ SAR 

318 

- 3 

2SBF40 

CODI 

363 - 76 

2B5/18 

♦SSI 

244 

-182 

2EZ17D10 

MSC 

197 -144 

2EZ190D5 

♦ MSC 

226 - 95 

2KZ56A 

♦ SAR 

318 

- 4 

2SBF60 

CODI 

363 -123 

2B5/52 

♦SSI 

250 

- 74 


MSC 

197 -146 


SIEG 


2KZ56B 

♦ SAR 

318 

- 5 

2SBF80 

CODI 

363 -163 

2B12/18 

SSI 

235 

- 89 


♦ MSC 

199 - 31 

2EZ190D10 

MSC 

226 - 96 

2KZ62 

♦ SAR 

318 

- 6 

2SBF100 

CODI 

363 -197 

2B13/18 

SSI 

236 

- 59 


SIEG 



MSC 

226 - 97 

2KZ62A 

♦ SAR 

444 

- 35 

2SD2A 

SELI 

442 - 27 

2B14/18 

SSI 

236 

- 94 

2EZ18D10 

MSC 

199 - 37 

2EZ200D5 

♦ MSC 

227 - 24 

2KZ62B 

♦SAR 

318 

- 7 

2SFD111 

MISI 

231 - 82 

2B15/18 

SSI 

236 

-165 

2EZ18D 

MSC 

199 - 40 


SIEG 


2KZ68 

♦SAR 

318 

- 8 

2SM1 

♦SELI 

280 -129 

2B16/18 

SSI 

236 

-216 

2EZ19D5 

♦ MSC 

199 -144 

2EZ200D10 

MSC 

227 - 30 

2KZ68A 

♦ SAR 

318 

- 9 

2SM3 

♦SELI 

288 - 64 

2B22/18 

SSI 

235 

- 90 


SIEG 


2EZ200D 

MSC 

227 - 33 


♦ SAR 

318 

- 10 

2SM6 

♦SELI 

291 -191 

2B23/18 

SSI 

236 

- 60 

2EZ19D10 

MSC 

199 -147 

2E.5 

SSI 

251 -161 


♦SAR 

318 

- 11 

2SM15 

♦SELI 

296 - 74 

2B24/18 

SSI 

236 

- 95 


MSC 

199 -149 

2FB050 

♦ CODI 

362 -169 

2KZ75A 

♦SAR 

318 

- 12 

2SM25 

♦SELI 

298 -172 

2B25/18 

SSI 

236 

-166 


♦ MSC 

201 - 24 

2FB050R 

♦ CODI 

362 -170 

2KZ75B 

♦SAR 

318 

- 13 

2SM40 

♦SELI 

301 -126 

2B26/18 

SSI 

236 

-217 


SIEG 



♦ CODI 

362 -207 

2KZ82 

♦SAR 

318 

- 14 

2SM55 

♦SELI 

303 - 43 

2B52/18 

SSI 

235 

- 91 

2EZ20D10 

MSC 

201 - 30 

2FB100R 

♦CODI 

362 -208 

2KZ82A 

♦SAR 

318 

- 15 

2SM70 

♦SELI 

304 - 57 

2B53/18 

SSI 

236 

- 61 

2EZ20D 

MSC 

201 - 33 

INI !'■ 

♦ CODI 

363 - 39 

2KZ82B 

♦SAR 

318 

- 16 

2SM100 

♦SELI 

305 -203 

2B54/18 

SSI 

236 

- 96 

2EZ22D5 

♦ MSC 

202 -131 


♦ CODI 

363 - 40 

2KZ90 

♦ SAR 

318 

- 17 

2SM150 

♦SELI 

307 - 81 

2B55/18 

SSI 

236 

-167 


SIEG 


2FB400 

♦CODI 

363 - 88 

2KZ90A 

♦ SAR 

444 

- 36 

2SM200 

♦SELI 

308 -157 

2B56/18 

SSI I 

236 

-218 

2EZ22D10 

MSC 

202 -137 


♦ CODI 

363 • 89 

2KZ90B 

♦ SAR 

318 

- 18 

2VR5.6.A.B 

SAR 

173 - 99 

2C1/18 

♦SSI 

244 

-191 


MSC 

202 -140 

2FB600 

♦ CODI 

363 -132 

Mil !■ Wm 

♦SAR 

318 

- 19 

2VR6.A.B 

SAR 

174 - 24 

2C1/52 

♦SSI 

250 

- 75 


♦MSC 

204 - 17 

2FB600R 

♦CODI 

363 -133 


♦SAR 

318 

- 20 

2VR6.2.A.B 

SAR 

175 -164 

2C2/18 

♦SSI 

244 

-192 


SIEG 


2FB800 

♦CODI 

363 -170 

2KZ100 

♦ SAR 

318 

- 21 

2VR6.8,A,B 

SAR 

178 -169 

2C2/52 

♦SSI 

250 

- 76 

2EZ24D10 

MSC 

204 - 23 

2FB800R 

♦ CODI 

363 -171 

2KZ100A 

♦ SAR 

318 

- 22 

2VR7.A.B 

SAR 

179 - 26 

2C05/18 

♦SSI 

244 

-193 


MSC 

204 - 26 

2FB1000 

♦CODI 

363 -201 

2KZ100B 

♦SAR 

318 

- 23 

2VR7.5.A.B 

SAR 

180 -161 

2C05/52 

♦SSI 

250 

- 77 


♦ MSC 

205 -171 

2FB1000R 

♦CODI 

363 -202 


♦SAR 

318 

- 24 

2VR8.2.A.B 

SAR 

182 -150 

2C14/18 

SSI 

236 

- 97 


SIEG 


2G1 

♦SOD 

286 - 5 

2KZ110A 

♦SAR 

318 

- 25 

2VR8.5.A.B 

SAR 

183 -105 

2C15/18 

SSI 

236 

-168 

2EZ27D10 

MSC 

205 -177 

2G2 

♦ SOD 

286 - 63 

2KZ110B 

♦SAR 

318 

- 26 

2VR9.1.A.B 

SAR 

185 -185 

2C16/18 

SSI 

237 

- 1 

1 11 ||iBiii| li 

MSC 

205 -180 

2G4 

♦SOD 

286 -113 


♦SAR 

318 

- 27 

2VR10.A.B 

SAR 

188 - 49 

2C17/18 

SSI 

237 

- 37 


♦ MSC 

207 - 95 

2G4B41 

TOSJ 

362 -138 

2KZ120A 

♦SAR 

318 

- 28 

2VR11.A.B 

SAR 

189 -162 

2C24/18 

SSI 

236 

- 98 


SIEG 


2G6 

♦ SOD 

286 -161 

2KZ120B 

♦SAR 

318 

- 29 

2VR12.A.B 

SAR 

191 -137 

2C25/18 

SSI 

236 

-169 

2EZ30D10 

MSC 

207 -101 

2G8 

CEI 

278 - 67 


♦SAR 

318 

- 30 

2VR13.A.B 

SAR 

193 - 79 

2C26/18 

SSI 

237 

- 2 


MSC 

207 -104 

2G8#B 

♦ SOD 

286 -199 

2KZ130A 

♦SAR 

318 

- 31 

2VR14.A.B 

SAR 

194 - 24 

2C27/18 

SSI 

237 

- 38 


♦ MSC 

208 -188 

2G10 

♦SOD 

402 -108 

2KZ130B 

♦SAR 

318 

- 32 

2VR15.A.B 

SAR 

195 -134 

2C054/18 

SSI 

236 

- 99 


SIEG 


2J4B41 

TOSJ 

362 -140 


♦SAR 

318 

- 33 

2VR16.A.B 

SAR 

197 - 16 

2C055/18 

SSI 

236 

-170 

2EZ33D10 

MSC 

208 -194 

2KBP01 

♦ FEC 

362 -209 

2KZ150A 

♦SAR 

318 

- 34 

2VR18.A.B 

SAR 

199 - 32 

2C056/18 

SSI 

237 

- 3 


MSC 

208 -197 

2KBP02 

♦ FEC 

363 - 41 

2KZ150B 

♦SAR 

318 

- 35 

2VR20AB 

SAR 

201 - 25 

2C057/18 

SSI 

237 

- 39 


♦MSC 

210 - 37 


♦GIC 


11 1 H ■ 

♦SAR 

318 

- 36 

2VR22,A,B 

SAR 

202 -132 

2D4B41 

TOSJ 

362 

-134 


SIEG 


2KBP04 

♦ FEC 

363 - 90 

2KZ160A 

♦SAR 

318 

- 37 

2VR24AB 

SAR 

204 - 18 

2DL15A 

INRJ 

247 

-210 

2EZ36D10 

MSC 

210 - 43 


♦GIC 


2KZ160B 

♦SAR 

318 

- 38 

2VR27AB 

SAR 

205 -172 

2DL18A 

INRJ 

247 

-215 

2EZ36D 

MSC 

210 - 46 

2KBP005 

♦ FEC 

362 -171 


♦SAR 

318 

- 39 

2VR28AB 

SAR 

206 - 56 

2DS506 

LUCB 

291 

- 5 

2EZ39D5 

♦MSC 

211 - 74 


♦GIC 


2KZ170A 

♦SAR 

318 

- 40 

2VR30AB 

SAR 

207 - 96 

2E23.6D 

MSC 

167 

- 73 


SIEG 


2KBP06 

♦ FEC 

363 -134 

2KZ170B 

♦SAR 

318 

- 41 

2VR33AB 

SAR 

208 -189 

2EZ3.6D10 

MSC 

167 

- 70 

2EZ39D10 

MSC 

211 - 80 


♦ GIC 



♦SAR 

318 

- 42 

2VR36AB 

SAR 

210 - 38 

2EZ3.6D5 

♦MSC 

167 

- 66 


MSC 

211 - 83 

2KBP08 

♦ FEC 

363 -172 

2KZ180A 

♦SAR 

318 

- 43 

2VR39AB 

SAR 

211 - 75 


SIEG 




♦ MSC 

212 - 85 


♦ GIC 


2KZ180B 

♦SAR 

444 

- 37 

2VR43AB 

SAR 

212 - 86 

2EZ3.9D 

MSC 

168 

- 58 


SIEG 


2KBP10 

♦ FEC 

363 -203 


♦SAR 

444 

- 38 

2VR47AB 

SAR 

213 -103 

2EZ3.9D10 

MSC 

168 

- 55 

2EZ43D10 

MSC 

212 - 91 


♦GIC 


2KZ200A 

♦SAR 

444 

- 39 

2VR51AB 

SAR 

214 - 98 






MSC 

212 - 94 

2KZ6.8 

♦ SAR 

317 - 70 

2KZ200B 

♦SAR 

444 

- 40 

2VR56.A.B 

SAR 

215 - 87 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 



ECHMgEM 

MFRS 




IsSHITTM 


— III! 

nsEwnra 

i» 11 ■ i — 


ESfllEEll 

2VP62,A,B 


216 - 91 

n i mi— 

♦ MSC 

169 - 83 

ft] WB8B 

■ i 11 ■ 

195 -151 

KnsfrziciiiTr—a 

Ml ■ 

212 -112 

Ml inn.TM 

mmam 

225 - "21~ 

2VR67,A,B 

SAR 

216 -132 

3EZ4.3D10 

MSC 

169 - 90 

3EZ15D5 

♦MSC 

195 -153 

3EZ43D 

MSC 

212 -115 


♦MSC 

225 - 22 

2VR68,A,B 

SAR 

217 - 72 

3EZ4.3D2 

♦ MSC 

169 - 84 


SIEG 


3EZ47D1 

♦MSC 

213 -118 

3EZ160D3 

♦MSC 

225 - 23 

2VR75,A,B 

SAR 

218 - 55 

3EZ4.3D3 

♦ MSC 

169 - 85 

3EZ15D10 

MSC 

195 -161 

3EZ47D2 

♦MSC 

213 -119 

3EZ160D4 

♦ MSC 

225 - 24 

2VR80,A,B 

SAR 

218 -104 

3EZ4.3D4 

♦ MSC 

169 - 86 

3EZ15D 

MSC 

195 -165 

3EZ47D3 

♦ MSC 

213 -120 


♦ MSC 

225 • 26 

2VR82,A,B 

SAR 

219 - 31 

3EZ4.3D5 

♦ MSC 

169 - 87 

3EZ16D1 

♦ MSC 

197 - 27 

3EZ47D4 

♦MSC 

213 -121 


SIEG 


2VR90,A,B 

SAR 

219 - 94 


SIEG 


3EZ16D2 

♦ MSC 

197 - 28 

3EZ47D5 

♦MSC 

213 -123 

3EZ160D10 

MSC 

225 - 32 

2VR91AB 

SAR 

220 - 10 

3EZ4.7D 

MSC 

170 -149 

3EZ16D3 

♦MSC 

197 - 29 


SIEG 



MSC 

225 - 36 

2VR100AB 

SAR 

220 -172 

3EZ4.7D1 

♦ MSC 

170 -140 

3EZ16D4 

♦MSC 

197 - 30 

3EZ47D10 

MSC 

213 -129 

3EZ170D1 

♦ MSC 

225 - 85 

2VR105AB 

SAR 

221 - 25 

3EZ4.7D10 

MSC 

170 -147 

3EZ16D5 

♦ MSC 

197 - 32 

3EZ47D 

MSC 

213 -132 


♦MSC 

225 - 86 

2VR110AB 

SAR 

221 -132 

3EZ4.7D2 

♦ MSC 

170 -141 


SIEG 


3EZ51D1 

♦MSC 

214 -113 

3EZ170D3 

♦MSC 

225 - 87 

2VR120,A,B 

SAR 

222 - 86 

3EZ4.7D3 

♦ MSC 

170 -142 

3EZ16D10 

MSC 

197 - 37 

3EZ51D2 

♦MSC 

214 -114 

3EZ170D4 

♦ MSC 

225 - 88 

2VR130AB 

SAR 

223 - 37 

3EZ4.7D4 

♦ MSC 

170 -143 

3EZ16D 

MSC 

197 - 40 

3EZ51D3 

♦MSC 

214 -115 

3EZ170D5 

♦ MSC 

225 - 90 

2VR150AB 

SAR 

224 - 71 

3EZ4.7D5 

♦ MSC 

170 -144 

3EZ17D1 

♦ MSC 

197 -149 

3EZ51D4 

♦ MSC 

214 -116 


SIEG 


2VR160AB 

SAR 

225 - 10 


SIEG 


3EZ17D2 

♦MSC 

197 -150 

3EZ51D5 

♦ MSC 

214 -118 

3EZ170D10 

MSC 

225 - 93 

2VR180,A,B 

SAR 

226 - 32 

3EZ5.1D 

MSC 

172 - 23 

3EZ17D3 

♦MSC 

197 -151 


SIEG 


3EZ170D 

MSC 

225 - 96 

2VR200,A,B 

SAR 

227 - 25 

3EZ5.1D1 

♦ MSC 

172 - 14 

3EZ17D4 

♦MSC 

197 -152 

3EZ51D10 

MSC 

214 -124 

3EZ180D1 

♦MSC 

226 - 43 

2W01 

♦ Dll 

361 -161 

3EZ5.1D10 

MSC 

172 - 21 

3EZ17D5 

♦ MSC 

197 -153 

3EZ51D 

MSC 

214 -127 

3EZ180D2 

♦MSC 

226 - 44 

2W01G 

♦ Dll 

363 - 2 

3EZ5.1D2 

♦ MSC 

172 - 15 


SIEG 


3EZ56D1 

♦ MSC 

215 -102 

3EZ180D3 

♦MSC 

226 - 45 

2W02 

♦ Dll 

363 - 29 

3EZ5.1D3 

♦ MSC 

172 - 16 

3EZ17D10 

MSC 

197 -156 

3EZ56D2 

♦ MSC 

215 -103 

3EZ180D4 

♦MSC 

226 - 46 


♦ GIC 


3EZ5.1D4 

♦ MSC 

172 - 17 

3EZ17D 

MSC 

197 -158 

3EZ56D3 

♦ MSC 

215 -104 


♦MSC 

226 - 48 

2W02G 

♦ Dll 

363 - 43 

3EZ5.1D5 

♦ MSC 

172 - 18 

3EZ18D1 

♦ MSC 

199 - 47 

3EZ56D4 

♦ MSC 

215 -105 


SIEG 


2W04 

♦ Dll 

363 - 77 


SIEG 


3EZ18D2 

♦ MSC 

199 - 48 

3EZ56D5 

♦ MSC 

215 -107 

3EZ180D10 

MSC 

226 - 54 


♦GIC 


3EZ5.6D 

MSC 

173 -121 

3EZ18D3 

♦MSC 

199 - 49 


SIEG 



MSC 

226 - 59 

2W04G 

♦ Dll 

363 - 92 

3EZ5.6D1 

♦ MSC 

173 -111 

3EZ18D4 

♦MSC 

199 - 50 

3EZ56D10 

MSC 

215 -114 

3EZ190D1 

♦MSC 

226 - 98 

2W005 

♦ Dll 

362 -163 

3EZ5.6D10 

MSC 

173 -119 


♦MSC 

199 - 52 

3EZ56D 

MSC 

215 -118 

3EZ190D2 

♦MSC 

226 - 99 


♦GIC 


3EZ5.6D2 

♦ MSC 

173 -112 


SIEG 


3EZ62D1 

♦ MSC 

216 -106 

3EZ190D3 

♦MSC 

226 -100 

2W005G 

♦ Dll 

362 -173 

3EZ5.6D3 

♦ MSC 

173 -113 

3EZ18D10 

MSC 

199 - 60 

3EZ62D2 

♦ MSC 

216 -107 

3EZ190D4 

♦MSC 

226 -101 

2W06 

♦ Dll 

363 -124 

3EZ5.6D4 

♦ MSC 

173 -114 

3EZ18D 

MSC 

199 - 65 

3EZ62D3 

♦ MSC 

216 -108 

3EZ190D5 

♦MSC 

226 -103 


♦GIC 


3EZ5.6D5 

♦ MSC 

173 -115 

3EZ19D1 

♦ MSC 

199 -153 

3EZ62D4 

♦ MSC 

216 -109 


SIEG 


2W06G 

♦ Dll 

363 -136 


SIEG 


3EZ19D2 

♦MSC 

199 -154 

3EZ62D5 

♦ MSC 

216 -111 

3EZ190D10 

MSC 

226 -106 

2W08 

♦ Dll 

363 -164 

3EZ6.2D 

MSC 

175 -186 

3EZ19D3 

♦MSC 

199 -155 


SIEG 


3EZ190D 

MSC 

226 -109 


♦GIC 


3EZ6.2D1 

♦ MSC 

175 -176 

3EZ19D4 

♦MSC 

199 -156 

3EZ62D10 

MSC 

216 -117 

3EZ200D1 

♦MSC 

227 - 38 

2W08G 

♦ Dll 

363 -174 

3EZ6.2D10 

MSC 

175 -184 

3EZ19D5 

♦ MSC 

199 -157 

3EZ62D 

MSC 

216 -120 

3EZ200D2 

♦MSC 

227 - 39 

2W10 

♦ Dll 

362 -111 

3EZ6.2D2 

♦ MSC 

175 -177 


SIEG 


3EZ68D1 

♦MSC 

217 - 87 

3EZ200D3 

♦MSC 

227 - 40 

2W10G 

♦ Dll 

363 -205 

3EZ6.2D3 

♦ MSC 

175 -178 

3EZ19D10 

MSC 

199 -160 

3EZ68D2 

♦MSC 

217 - 88 

3EZ200D4 

♦MSC 

227 - 41 

3A15 

♦SOD 

287 -148 

3EZ6.2D4 

♦ MSC 

175 -179 

3EZ19D 

MSC 

199 -162 

3EZ68D3 

♦MSC 

217 - 89 


♦MSC 

227 - 43 

3A30 

♦SOD 

287 -156 

3EZ6.2D5 

♦ MSC 

175 -180 

3EZ20D1 

♦ MSC 

201 - 40 

3EZ68D4 

♦ MSC 

217 - 90 


SIEG 


3A50 

♦ SOD 

287 -179 


SIEG 


3EZ20D2 

♦ MSC 

201 - 41 

3EZ68D5 

♦ MSC 

217 - 92 

3EZ200D10 

MSC 

227 - 50 

3A50FS 

SOD 

287 -180 

3EZ6.8D 

MSC 

178 -197 

3EZ20D3 

♦ MSC 

201 - 42 


SIEG 



MSC 

227 - 54 

3A100 

♦ SOD 

288 - 17 

3EZ6.8D1 

♦MSC 

178 -181 

3EZ20D4 

♦ MSC 

201 - 43 

3EZ68D10 

MSC 

217 - 98 

3E.5 

SSI 

251 -178 

3A100FS 

SOD 

288 - 18 

3EZ6.8D10 

MSC 

178 -193 

3EZ20D5 

♦ MSC 

201 - 45 

3EZ68D 

MSC 

217 -101 

3FB050R 

♦CODI 

364 - 94 

3A200 

♦SOD 

288 - 94 

3EZ6.8D2 

♦ MSC 

178 -182 


SIEG 


3EZ75D1 

♦ MSC 

218 - 70 

fc] 3 : i |<ii] 

♦CODI 

364 -108 

3A200FS 

SOD 

288 - 95 

3EZ6.8D3 

♦ MSC 

178 -183 

3EZ20D10 

MSC 

201 - 54 

3EZ75D2 

♦ MSC 

218 - 71 

K1 a 1 

♦CODI 

364 -118 

3A300 

♦SOD 

288 -149 

3EZ6.8D4 

♦ MSC 

178 -184 


MSC 

201 - 58 

3EZ75D3 

♦ MSC 

218 - 72 

m a :eM l 

♦CODI 

364 -135 

3A300FS 

SOD 

288 -150 

3EZ6.8D5 

♦ MSC 

178 -186 

3EZ22D1 

♦MSC 

202 -146 

3EZ75D4 

♦ MSC 

218 - 73 

|c] a 

♦CODI 

364 -150 

3A400 

♦SOD 

288 -192 


SIEG 


3EZ22D2 

♦MSC 

202 -147 

3EZ75D5 

♦ MSC 

218 - 75 

Icj a 

CODI 

364 -165 

3A400FS 

SOD 

288 -193 

3EZ7.5D 

MSC 

180 -191 

3EZ22D3 

♦MSC 

202 -148 


SIEG 


M a: i 

CODI 

364 -180 

3A500 

♦SOD 

289 - 20 

3EZ7.5D1 

♦ MSC 

180 -174 

3EZ22D4 

♦MSC 

202 -149 

3EZ75D10 

MSC 

218 - 82 

3FC13 

♦TOSJ 

288 -152 

3A500FS 

SOD 

289 - 21 

3EZ7.5D10 

MSC 

180 -187 

3EZ22D5 

♦MSC 

202 -151 

3EZ75D 

MSC 

218 - 86 

3FD13 

♦TOSJ 

288 -153 

3A600 

♦SOD 

289 - 59 

3EZ7.5D2 

♦ MSC 

180 -175 


SIEG 


3EZ82D1 

♦MSC 

219 - 44 

3G1 

♦SOD 

287 -214 

3A600FS 

SOD 

289 - 60 

3EZ7.5D3 

♦ MSC 

180 -176 

3EZ22D10 

MSC 

202 -158 

3EZ82D2 

♦MSC 

219 - 45 

3G2 

♦SOD 

288 - 83 

3A700 

SOD 

289 -101 

3EZ7.5D4 

♦ MSC 

180 -177 

3EZ22D 

MSC 

202 -162 

3EZ82D3 

♦MSC 

219 - 46 

3G4 

SOD 

288 -181 

3A700FS 

SOD 

289 -102 

3EZ7.5D5 

♦ MSC 

180 -179 

3EZ24D1 

♦ MSC 

204 - 33 

3EZ82D4 

♦MSC 

219 - 47 

3G4B41 

TOSJ 

363 - 81 

3A800 

♦SOD 

289 -129 


SIEG 


3EZ24D2 

♦ MSC 

204 - 34 

3EZ82D5 

♦MSC 

219 - 49 

3G6 

SOD 

289 - 46 

3A800FS 

SOD 

289 -130 

3EZ8.2D 

MSC 

182 -181 

3EZ24D3 

♦ MSC 

204 - 35 


SIEG 


3G8 

♦SOD 

289 -120 

3A900 

SOD 

289 -168 

3EZ8.2D1 

♦MSC 

182 -164 

3EZ24D4 

♦ MSC 

204 - 36 

3EZ82D10 

MSC 

219 - 55 


SOD 

402 -161 

3A900FS 

SOD 

289 -169 

3EZ8.2D10 

MSC 

182 -177 

3EZ24D5 

♦ MSC 

204 - 38 

3EZ82D 

MSC 

219 - 58 

3GC12 

♦TOSJ 

288 -195 

3A1000 

♦SOD 

402 -166 

3EZ8.2D2 

♦MSC 

182 -165 


SIEG 


3EZ91D1 

♦MSC 

220 - 23 

3GH61 

TOSJ 

248 -121 

3A1000FS 

SOD 

402 -167 

3EZ8.2D3 

♦MSC 

182 -166 

3EZ24D10 

MSC 

204 - 46 

3EZ91D2 

♦ MSC 

220 - 24 

3GZ61 

♦TOSJ 

289 - 2 

3A1100 

SOD 

405 - 76 

3EZ8.2D4 

♦ MSC 

182 -167 

3EZ24D 

MSC 

204 - 50 

3EZ91D3 

♦ MSC 

220 - 25 

3J4B41 

TOSJ 

363 -128 

3A1100FS 

SOD 

405 - 77 

3EZ8.2D5 

♦ MSC 

182 -169 

3EZ27D1 

♦MSC 

205 -188 

3EZ91D4 

♦ MSC 

220 - 26 

3JC12 

♦TOSJ 

289 • 62 

3A1200 

♦SOD 

406 -122 


SIEG 


3EZ27D2 

♦MSC 

205 -189 

3EZ91D5 

♦ MSC 

220 - 28 

3JH61 

TOSJ 

248 -129 

3A1200FS 

SOD 

406 -123 

3EZ9.1D 

MSC 

186 - 12 

3EZ27D3 

♦MSC 

205 -190 


SIEG 


3JZ61 

♦TOSJ 

289 • 84 

3A1300 

SOD 

408 -200 

3EZ9.1D1 

♦ MSC 

185 -198 

3EZ27D4 

♦MSC 

205 -191 

3EZ91D10 

MSC 

220 - 34 

3KZ6.8 

♦SAR 

174 - 36 

3A1300FS 

SOD 

408 -201 

3EZ9.1D10 

MSC 

186 - 8 

3EZ27D5 

♦MSC 

205 -193 

3EZ91D 

MSC 

220 - 37 

3KZ7.5 

♦SAR 

177 -122 

3AF2 

SAR 

288 - 73 

3EZ9.1D2 

♦ MSC 

185 -199 


SIEG 


3EZ100D1 

♦MSC 

220 -185 

3KZ8.2 

♦SAR 

179 - 95 

3AF4 

SAR 

288 -142 

3EZ9.1D3 

♦ MSC 

185 -200 

3EZ27D10 

MSC 

205 -201 

3EZ100D2 

♦MSC 

220 -186 

3KZ9.1 

♦SAR 

181 - 97 

3AF6 

SAR 

289 - 39 

3EZ9.1D4 

♦ MSC 

185 -201 


MSC 

205 -206 

3EZ100D3 

♦MSC 

220 -187 

3KZ10 

♦SAR 

184 - 98 

3AF8 

SAR 

289 -114 

3EZ9.1D5 

♦ MSC 

185 -203 


♦ MSC 

206 - 57 

3EZ100D4 

♦MSC 

220 -188 

3KZ11 

♦SAR 

186 -161 

3B4B41 

TOSJ 

362 -201 


SIEG 


3EZ28D2 

♦ MSC 

206 - 58 

3EZ100D5 

♦MSC 

220 -190 

3KZ12 

♦SAR 

188 -140 

3BZ61 

♦TOSJ 

288 - 43 

3EZ10D1 

♦MSC 

188 - 64 

3EZ28D3 

♦ MSC 

206 - 59 


SIEG 


3KZ13 

♦SAR 

190 - 79 

3C50 

SOD 

287 -181 

3EZ10D2 

♦MSC 

188 - 65 

3EZ28D4 

♦ MSC 

206 - 60 

3EZ100D10 

MSC 

220 -197 

3KZ15 

♦SAR 

193 -144 

3C100 

SOD 

288 - 19 

3EZ10D3 

♦MSC 

188 - 66 

3EZ28D5 

♦ MSC 

206 - 61 

3EZ100D 

MSC 

221 - 4 

3KZ16 

♦SAR 

194 - 73 

3C200 

SOD 

288 - 96 

3EZ10D4 

♦MSC 

188 - 67 

3EZ28D10 

MSC 

206 - 62 

3EZ110D1 

♦MSC 

221 -143 

3KZ18 

♦SAR 

197 - 67 

3C300 

SOD 

288 -151 

3EZ10D5 

♦MSC 

188 - 69 

3EZ28D 

MSC 

206 - 63 

3EZ110D2 

♦MSC 

221 -144 

3KZ20 

♦SAR 

199 - 61 

3C400 

SOD 

288 -194 


SIEG 


3EZ30D1 

♦ MSC 

207 -112 

3EZ110D3 

♦ MSC 

221 -145 

3KZ22 

♦SAR 

200 - 16 

3C500 

SOD 

289 - 22 

3EZ10D10 

MSC 

188 - 77 

3EZ30D2 

♦MSC 

207 -113 

3EZ110D4 

♦ MSC 

221 -146 

3KZ24 

♦SAR 

201 -111 

3C600 

SOD 

289 - 61 

3EZ10D 

MSC 

188 - 81 

3EZ30D3 

♦ MSC 

207 -114 

3EZ110D5 

♦ MSC 

221 -148 

3KZ27 

♦SAR 

204 - 75 

3C800 

SOD 

289 -131 

3EZ11D1 

♦ MSC 

189 -177 

3EZ30D4 

♦MSC 

207 -115 


SIEG 


3KZ30 

♦SAR 

205 -202 

3C1000 

SOD 

402 -168 

3EZ11D2 

♦ MSC 

189 -178 

3EZ30D5 

♦MSC 

207 -117 

3EZ110D10 

MSC 

221 -154 

3KZ33 

♦SAR 

206 - 97 

3C1200 

SOD 

406 -124 

3EZ11D3 

♦MSC 

189 -179 


SIEG 


3EZ110D 

MSC 

221 -158 

3KZ36 

♦SAR 

207 -180 

3CC13 

♦TOSJ 

288 - 59 

3EZ11D4 

♦ MSC 

189 -180 

3EZ30D10 

MSC 

207 -126 

3EZ120D1 

♦ MSC 

222 - 98 

3KZ39 

♦SAR 

209 - 71 

3CD13 

♦TOSJ 

288 - 60 

3EZ11D5 

♦ MSC 

189 -182 

3EZ30D 

MSC 

207 -130 

3EZ120D2 

♦ MSC 

222 - 99 

3KZ43 

♦ SAR 

210 -115 

3D4B41 

TOSJ 

363 - 33 


SIEG 


3EZ33D1 

♦ MSC 

208 -205 

3EZ120D3 

♦ MSC 

222 -100 

3KZ47 

♦SAR 

211 -143 

3DD10 

♦CODI 

233 - 19 

3EZ11D10 

MSC 

189 -188 

3EZ33D2 

♦MSC 

208 -206 

3EZ120D4 

♦ MSC 

222 -101 

3KZ51 

♦ SAR 

212 -149 

3DD15 

♦CODI 

233 - 20 

3EZ11D 

MSC 

189 -191 

3EZ33D3 

♦MSC 

209 - 1 

3EZ120D5 

♦MSC 

222 -104 

3KZ56 

♦SAR 

213 -174 

3DD20 

♦CODI 

233 - 21 

3EZ12D1 

♦ MSC 

191 -152 

3EZ33D4 

♦ MSC 

209 - 2 


SIEG 


3KZ62 

♦SAR 

214 -149 

3DD25 

♦CODI 

233 - 22 

3EZ12D2 

♦ MSC 

191 -153 

3EZ33D5 

♦ MSC 

209 - 4 

3EZ120D10 

MSC 

222 -111 

3KZ66 

♦ SAR 

215 -163 

3DD30 

♦CODI 

233 - 23 

3EZ12D3 

♦ MSC 

191 -154 


SIEG 


3EZ120D 

MSC 

222 -115 

3KZ75 

♦SAR 

216 -136 

3DF10 

♦CODI 

241 -121 

3EZ12D4 

♦ MSC 

191 -155 

3EZ33D10 

MSC 

209 - 13 

3EZ130D1 

♦MSC 

223 - 50 

3KZ82 

♦SAR 

217 -128 

3DF12 

♦CODI 

241 -128 

3EZ12D5 

♦ MSC 

191 -157 

3EZ33D 

MSC 

209 - 17 

3EZ130D2 

♦ MSC 

223 - 51 

3KZ91 

♦ SAR 

218 -112 

3DF15 

♦ CODI 

241 -138 


SIEG 


3EZ36D1 

♦ MSC 

210 - 53 

3EZ130D3 

♦ MSC 

223 - 52 


♦SAR 

219 - 99 

3DF20 

♦CODI 

241 -157 

3EZ12D10 

MSC 

191 -165 

3EZ36D2 

♦ MSC 

210 - 54 

3EZ130D4 

♦ MSC 

223 - 53 

i 11 »! I Ji 

♦SAR 

220 - 49 

3DF25 

♦CODI 

241 -163 

3EZ12D 

MSC 

191 -169 

3EZ36D3 

♦ MSC 

210 - 55 

3EZ130D5 

♦ MSC 

223 - 55 


♦SAR 

221 - 32 

3DF30 

♦CODI 

241 -179 

3EZ13D1 

♦ MSC 

193 - 93 

3EZ36D4 

♦MSC 1 

210 - 56 


SIEG 



♦SAR 

221 -170 

3DH61 

TOSJ 

248 -116 

3EZ13D2 

♦ MSC 

193 - 94 

3EZ36D5 

♦ MSC 

210 - 58 

3EZ130D10 

MSC 

223 - 61 


♦SAR 

223 - 77 

3DZ61 

♦TOSJ 

288 -123 

3EZ13D3 

♦ MSC 

193 - 95 


SIEG 


3EZ130D 

MSC 

223 - 65 

MiTii 

♦SAR 

223 -142 

3E1 

Dll 

288 - 40 

3EZ13D4 

♦ MSC 

193 - 96 

3EZ36D10 

MSC 

210 - 67 

3EZ140D1 

♦ MSC 

223 -118 


♦SAR 

225 - 47 

3E2 

Dll 

288 -120 

3EZ13D5 

♦ MSC 

193 - 98 

3EZ36D 

MSC 

210 - 71 

3EZ140D2 

♦ MSC 

223 -119 

1 V 

♦SAR 

226 - 55 

3E4 

Dll 

288 -218 


SIEG 


3EZ39D1 

♦ MSC 

211 - 90 

3EZ140D3 

♦ MSC 

223 -120 

3LC12 

♦TOSJ 

289 -132 

3E05 

Dll 

287 -200 

3EZ13D10 

MSC 

193 -105 

3EZ39D2 

♦ MSC 

211 - 91 

3EZ140D4 

♦ MSC 

223 -121 

3LF11 

♦TOSJ 

289 -164 

3E6 

Dll 

289 - 80 

3EZ13D 

MSC 

193 -109 

3EZ39D3 

♦MSC 

211 - 92 

3EZ140D5 

♦ MSC 

223 -124 

3LZ61 

♦TOSJ 

289 -153 

3E8 

Dll 

289 -148 

3EZ14D1 

♦ MSC 

194 - 34 

3EZ39D4 

♦MSC 

211 - 93 


SIEG 


3N246 

♦DIX 

360 -108 

3E10 

Dll 

402 -181 

3EZ14D2 

♦ MSC 

194 - 35 

3EZ39D5 

♦MSC 

211 - 95 

3EZ140D10 

MSC 

223 -129 


♦ MOTA 


3EZ3.9D 

MSC 

168 - 72 

3EZ14D3 

♦ MSC 

194 - 36 


SIEG 


3EZ140D 

MSC 

223 -133 

3N247 

♦ DIX 

360 -138 

3EZ3.9D1 

♦MSC 

168 - 63 

3EZ14D4 

♦ MSC 

194 - 37 

3EZ39D10 

MSC 

211 -101 

3EZ150D1 

♦ MSC 

224 - 84 


♦ MOTA 


3EZ3.9D10 

MSC 

168 - 70 

3EZ14D5 

♦ MSC 

194 - 39 

3EZ39D 

MSC 

211 -104 

3EZ150D2 

♦ MSC 

224 - 85 

3N248 

♦ DIX 

360 -174 

3EZ3.9D2 

♦MSC 

168 - 64 


SIEG 


3EZ43D1 

♦MSC 

212 -101 

3EZ150D3 

♦ MSC 

224 - 86 


♦ MOTA 


3EZ3.9D3 

♦ MSC 

168 - 65 

3EZ14D10 

MSC 

194 - 44 

3EZ43D2 

♦MSC 

212 -102 

3EZ150D4 

♦MSC 

223 -122 

3N249 

♦ DIX 

360 -209 

3EZ3.9D4 

♦MSC 

168 - 66 

3EZ14D 

MSC 

194 - 48 

3EZ43D3 

♦MSC 

212 -103 

3EZ150D5 

♦MSC 

224 - 88 


♦ MOTA 


3EZ3.9D5 

♦ MSC 

168 - 67 

3EZ15D1 

♦MSC 

195 -148 

3EZ43D4 

♦MSC 

212 -104 


SIEG 


3N250 

♦ DIX 

361 - 30 


SIEG 


3EZ15D2 

♦MSC 

195 -149 

3EZ43D5 

♦ MSC 

212 -106 

3EZ150D10 

MSC 

224 - 94 


♦ MOTA 


3EZ4.3D 

MSC 

169 - 92 

3EZ15D3 

♦ MSC 

195 -150 


SIEG 


3EZ150D 

MSC 

224 - 98 
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TYPE No. CROSS INDEX 




3N251 


IcMI 

- 54 

EWslcIiyjM 


♦MOTA 




3N252 

♦DIX 

361 

- 72 

3VR33.A.B 


♦ MOTA 

401 

-205 


3N253 

♦DIX 

♦MOTA 

362 

-188 

3VR36.A.B 

3N254 

♦ DIX 
♦MOTA 

363 

- 18 

3VR39.A.B 

3N255 

♦DIX 
♦ MOTA 

363 

- 60 

3VR43.A.B 

3N256 

♦ DIX 

♦ MOTA 

363 

-107 

3VR47AB 

3N257 

♦ DIX 

♦ MOTA 

363 

-152 

3VR51AB 

3N258 

♦ DIX 

♦ MOTA 

363 

-190 

3VR56AB 

3N259 

♦DIX 

364 

- 1 

3VR62AB 


♦ MOTA 

402 

- 95 

3VR67AB 

3NC12 

♦TOSJ 

402 

-169 

3VR68AB 

3NF11 

♦TOSJ 

402 

-194 

3VR75AB 

3QF11 

♦TOSJ 

402 

-195 

3VR82AB 

3R0/18 

SSI 

251 

-179 

3VR90AB 

3R1/18 

SSI 

251 

-180 

3VR91AB 

3R2/18 

SSI 

238 

- 43 

3VR100AB 

3R2B 

♦SSI 

251 

-181 

3VR110AB 

3R2S 

SSI 

251 

-182 

3VR120AB 

3R3B 

♦SSI 

251 

-183 

3VR130AB 

3R3S 

SSI 

251 

-184 

3VR150AB 




3R8CD 

3R8S 

3R52 

3RUS2120 

3RUS2150 

3RUS2180 

3SBMB4F 

3SF1 

3SF2 

3SM0 

3SM6 

3SM8 

3T6.2.A.B 

3T7.5,A,B 

3T9.1,A,B 

3T11,A,B 

3T13AB 

3T16AB 

3T20,A,B 

3T24.A.B 

3T30.A.B 

3T33AB 

3T36,A,B 

3T39.A.B 

3T43.A.B 

3T47.A.B 

3T51AB 

3T56.A.B 

3T62,A,B 

3T68,A,B 

3T75AB 

3T82,A,B 

3T91 ,A,B 

3T100AB 

3T110AB 

3T120AB 

3T130.A.B 

3T150AB 

3T160,A,B 

3T180AB 

3T200.A.B 

3VR5.6AB 

3VR6,A,B 


♦SSI 251 
SSI 251 

♦SSI 251 
SSI 251 

♦ SSI 251 

SSI 251 

SSI 251 

SSI 251 

SSI 251 

SSI 257 

♦ EDI 406 

♦ EDI 411 

♦ EDI 413 

♦SET 364 
♦SET 253 
♦SET 254 
♦SET 256 
♦SET 255 
♦SET 255 

SAR 175 
SAR 180 
SAR 186 
SAR 189 

SAR 193 
SAR 197 
SAR 201 
SAR 204 
SAR 207 
SAR 209 
SAR 210 
SAR 211 
SAR 212 
SAR 213 

SAR 214 
SAR 215 
SAR 216 
SAR 217 
SAR 218 
SAR 219 
SAR 220 
SAR 221 
SAR 221 
SAR 222 

SAR 223 
SAR 224 
SAR 225 
SAR 226 
SAR 227 
♦SAR 173 
APD 174 
SAR 

APD 175 

♦SAR 

APD 178 
♦SAR 

APD 180 
♦SAR 

APD 182 
♦SAR 

APD 183 
SAR 

APD 186 

♦SAR 

APD 188 
♦SAR 

APD 189 

♦SAR 
APD 191 

♦SAR 

APD 193 

♦SAR 

APD 195 

♦SAR 

APD 197 

♦SAR 

APD 199 

♦SAR 

APD 201 

♦SAR 

APD 202 

♦SAR 

APD 204 

♦SAR 

APD 205 


185 3VR160.A.B 

186 3VR180.A.B 

187 3VR200.A.B 

188 4AF1NLH 

189 4AF1NLV 

190 4AF1NPP 

191 4AF2NLH 

193 4AF2NLV 

194 4AF2NPP 
93 4AF4NLH 
76 4AF4NLV 
85 4AF4NPP 

216 4AF05NLH 

129 4AF05NLV 

58 4AF05NPP 
50 4AF6NLH 

59 4AF6NLV 
127 4AF6NPP 
206 4B4B41 
188 4B10Y 
194 4B20Y 

16 4B30Y 
194 4B40Y 
113 4D4B41 
44 4E.5 
62 4FB5 
54 4FB10 
118 4FB20 
21 4FB30 
75 4FB40 
107 
118 
135 

130 
123 

123 4G4B41 
104 4J4B41 


4R0/18 

SSI 

4R1/18 

SSI 

4R2/18 

SSI 


♦SSI 

4R2S 

SSI 

4R3B 

♦SSI 

4R3S 

SSI 

4R4C 

4R4S 

♦ SSI 

SSI 

4R5C 

♦ SSI 

4R5S 

SS! 

4R6C 

♦ SSI 

4R6S 

SSI 

4R7CD 

SSI 

4R8CD 

SSI 

4R8S 

SSI 

4R52 

SSI 

4SM1 

♦ SELI 

4SM3 

♦ SELI 

4SM6 

♦ SELI 


♦SELI 

♦SELI 

4SM40 

♦SELI 


♦SELI 

4SM70 

♦SELI 

4SM100 

♦SELI 

4SM150 

♦SELI 

4SM200 

♦SELI 


183 05RM80 
05RM100 
158 05RM120 
05RM150 
99 05RM200 
05RM250 
154 05SM1 
05SM05 
33 05Z2.0 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

0523.6 

" IMTM" 

166 

-201 

5B56/18 

SSI 

237 



TOSJ 



5BL2C41 

IMTM 

272 

-125 

05Z3.9 

IMTM 

167 

-166 


TOSJ 




TOSJ 



5BL41 

IMTM 

262 

- 7 

05Z4.3 

IMTM 

168 

-186 


TOSJ 




TOSJ 



5C1/18 

♦SSI 

245 

-205 

05Z4.7 

IMTM 

170 

- 25 

5C1/52 

♦SSI 

250 

- 89 


TOSJ 



5C1R10 

SAKJ 

238 

-188 

05Z5.1 

IMTM 

171 

-129 

5C1R20 

SAKJ 

239 

- 60 


TOSJ 



5C1R30 

SAKJ 

239 

-115 

05Z5.6 

IMTM 

173 

- 7 

5C1S10 

SAKJ 

238 

-189 


TOSJ 



5C1S20 

SAKJ 

239 

- 61 

05Z6.2 

IMTM 

175 

- 72 

5C1S30 

SAKJ 

239 

-116 


TOSJ 



5C2/18 

♦ SSI 

245 

-206 

05Z6.8 

IMTM 

178 

- 41 

5C2/52 

♦SSI 

250 

- 90 


TOSJ 



5C05/18 

♦SSI 

245 

-207 

05Z7.5 

IMTM 

180 

- 40 

5C05/52 

♦SSI 

245 

-208 


TOSJ 



5C14/18 

SSI 

236 

-106 

05Z8.2 

IMTM 

182 

- 18 

5C15/18 

SSI 

236 

-177 


TOSJ 



5C16/18 

SSI 

237 

- 10 

05Z9.1 

IMTM 

185 

- 55 

5C17/18 

SSI 

237 

- 40 


TOSJ 



5C24/18 

SSI 

236 

-107 

05Z10 

IMTM 

187 

-100 

5C25/18 

SSI 

236 

-178 


TOSJ 



5C26/18 

SSI 

237 

- 11 

05Z11 

IMTM 

189 

- 44 

5C27/18 

SSI 

237 

- 41 


TOSJ 



5C50 

♦SOD 

290 

-109 

05Z12 

IMTM 

190 

-214 

5C054/18 

SSI 

236 

-108 


TOSJ 



5C055/18 

SSI 

236 

-179 

05Z13 

IMTM 

192 

-177 

5C056/18 

SSI 

237 

- 12 


TOSJ 



5C057/18 

SSI 

237 

- 42 

05Z15 

IMTM 

194 

-197 

5C100 

♦SOD 

290 

-135 


TOSJ 



5C200 

♦ SOD 

290 

-167 

05Z16 

IMTM 

196 

-108 

5C400 

♦ SOD 

290 

-219 


TOSJ 



5C600 

♦ SOD 

291 

- 41 

05Z18 

IMTM 

198 

-111 

5C800 

♦ SOD 

291 

- 64 


TOSJ 



5C1000 

♦ SOD 

402 

-204 

05Z20 

IMTM 

200 

-114 

5CH1M 

NECJ 

271 

-123 


TOSJ 



5CH2M 

NECJ 

271 

-126 

05Z22 

IMTM 

202 

- 7 

5CH3M 

NECJ 

271 

-129 


TOSJ 



5CH4M 

NECJ 

271 

-132 

05Z24 

IMTM 

203 

-114 

5CL2C41 

IMTM 

272 

-127 


TOSJ 




TOSJ 



05Z27 

IMTM 

205 

- 19 

5CL41 

IMTM 

262 

- 10 


TOSJ 




TOSJ 



05Z30 

IMTM 

206 

-156 

5CS04SM 

NECJ 

436 

- 82 


TOSJ 



5D50 

♦ SOD 

290 

-121 

05Z33 

IMTM 

208 

- 43 

5D50FS 

♦ SOD 

262 

-139 


TOSJ 



5D100 

♦ SOD 

290 

-147 

05Z36 

IMTM 

209 

-121 

5D100FS 

♦ SOD 

262 

-151 


TOSJ 



5D200 

♦ SOD 

290 

-185 

05Z36X 

IMTM 

209 

- 55 

5D200FS 

♦ SOD 

262 

-164 

05Z36Y 

IMTM 

209 

-147 

5D400 

♦ SOD 

291 

- 14 

05Z36Z 

IMTM 

210 

- 94 

5D400FS 

♦ SOD 

262 

-175 

05Z39 

IMTM 

210 

-158 

5D600 

♦ SOD 

291 

- 52 


TOSJ 



5D600FS 

♦ SOD 

262 

-186 

05Z43 

IMTM 

211 

-176 

5D800 

♦ SOD 

291 

- 75 


TOSJ 



5D800FS 

♦SOD 

262 

-197 

05Z47 

IMTM 

212 

-188 

5D1000 

♦SOD 

402 

-211 


TOSJ 


1 

5DL2C41 

IMTM 

272 

-129 

05Z51 

IMTM 

213 

-198 


TOSJ 




TOSJ 



5DL41 

IMTM 

262 

- 13 

5A1/18 

♦ SSI 

245 

-146 


TOSJ 



5A1/52 

♦ SSI 

250 

- 83 

5E1R20 

SAKJ 

239 

- 62 

5A2/18 

♦ SSI 

245 

-147 

5E1R40 

SAKJ 

239 

-167 

5A2/52 

♦SSI 

250 

- 84 

5E1R60 

SAKJ 

240 

- 21 

5A5/18 

♦ SSI 

245 

-148 

5E1S20 

SAKJ 

239 

- 63 

5A5/52 

♦SSI 

250 

- 85 

5E1S40 

SAKJ 

239 

-168 

5A12/18 

SSI 

235 

- 92 

5E1S60 

SAKJ 

240 

- 22 

5A13/18 

SSI 

236 

- 62 

5E.5 

SSI 

251 

-219 

5A14/18 

SSI 

236 

-100 

5F1R07 

♦ SAKJ 

238 

-132 

5A15/18 

SSI 

236 

-171 

5F1R15 

♦SAKJ 

239 

- 25 

5A16/18 

SSI 

237 

- 4 

5F1S07 

♦SAKJ 

290 

-131 

5A22/18 

SSI 

235 

- 93 

5F1S15 

♦SAKJ 

290 

-164 

5A23/18 

SSI 

236 

- 63 


♦SET 

252 

- 28 

5A24/18 

SSI 

236 

-101 


♦SET 

252 

-213 

5A25/18 

SSI 

236 

-172 

5FF15 

♦SET 

253 

-180 

5A26/18 

SSI 

237 

- 5 

5FWJ2C41 

TOSJ 

272 

-131 

5A50 

♦SOD 

290 

-108 

5GWJ2C41 

IMTM 

272 

-132 

5A52/18 

SSI 

235 

- 94 


TOSJ 



5A53/18 

SSI 

236 

- 64 

5J3P 

SAR 

294 

-179 

5A54/18 

SSI 

236 

-102 

5JH3 

SAR 

304 

-204 

5A55/18 

SSI 

236 

-173 

5KF10(B) 

INRJ 

262 

- 45 

5A56/18 

SSI 

237 

- 6 

5KF20(B) 

INRJ 

262 

- 55 

5A100 

♦SOD 

290 

-134 

5KP5.0 

♦GSE 

337 

- 96 

5A200 

♦SOD 

290 

-166 

5KP5.0A 

♦GSE 

337 

- 97 

5A400 

♦SOD 

290 

-218 

5KP6.0 

♦ GSE 

337 

- 98 


♦SOD 

291 

- 40 

5KP6.0A 

♦ GSE 

337 

- 99 


♦SOD 

291 

- 63 

5KP6.5 

♦GSE 

337 

-100 

5A1000 

♦SOD 

402 

-203 

5KP6.5A 

♦GSE 

337 

■101 

5B1 

INRJ 

290 

- 9 

5KP7.0 

♦GSE 

337 

-102 

5B1/18 

♦ SSI 

245 

-149 

5KP7.0A 

♦GSE 

337 

-103 

5B1/52 

♦ SSI 

250 

- 86 

5KP7.5 

♦GSE 

337 

-104 

5B2 

INRJ 

290 

- 10 

5KP7.5A 

♦GSE 

337 

-105 

5B2/18 

♦ SSI 

245 

-150 

5KP8.0 

♦GSE 

337 

-106 

5B2/52 

♦SSI 

250 

- 87 

5KP8.0A 

♦GSE 

337 

-107 

5B3 

INRJ 

290 

- 11 

5KP8.5 

♦GSE 

337 

-108 

5B4 

INRJ 

290 

- 12 

5KP8.5A 

♦GSE 

337 

-109 

5B05 

INRJ 

365 

- 8 

5KP9.0 

♦GSE 

337 

-110 

5B5/18 

♦SSI 

245 

-151 

5KP9.0A 

♦GSE 

338 

- 1 

5B5/52 

♦SSI 

250 

- 88 

5KP10 

♦GSE 

338 

- 2 

5B12/18 

SSI 

235 

- 95 

5KP10A 

♦GSE 

338 

- 3 

5B13/18 

SSI 

236 

- 65 

5KP11 

♦GSE 

338 

- 4 

5B14/18 

SSI 

236 

-103 

5KP11A 

♦GSE 

338 

- 5 

5B15/18 

SSI 

236 

-174 

5KP12 

♦GSE 

338 

- 6 

5B16/18 

SSI 

237 

• 7 

5KP12A 

♦GSE 

338 

- 7 

5B22/18 

SSI 

235 

- 96 

5KP13 

♦GSE 

338 

- 8 

5B23/18 

SSI 

236 

- 66 

5KP13A 

♦GSE 

338 

- 9 

5B24/18 

SSI 

236 

-104 

5KP14 

♦GSE 

338 

- 10 

5B25/18 

SSI 

236 

-175 

5KP14A 

♦GSE 

338 

- 11 

5B26/18 

SSI 

237 

- 8 

5KP15 

♦GSE 

338 

- 12 

5B52/18 

SSI 

235 

- 97 

5KP15A 

♦GSE 

338 

- 13 

5B53/18 

SSI 

236 

- 67 

5KP16 

♦GSE 

338 

- 14 

5B54/18 

SSI 

236 

-105 

5KP16A 

♦GSE 

338 

- 15 

5B55/18 

SSI 

236 

-176 

5KP17 

♦GSE 

338 

- 16 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 





















TYPE 


CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


real 


R!U>J 

LHruvJ 


♦SSI 


6A10A 

♦ RFE 

6A10#B 

Dll 

GTC 

RECT 

6A10F1 

♦SCN 

6A10F 

♦SCN 

6A10G 

♦ Dll 


♦ RECT 

6A15 

♦SOD 

6A30 

♦SOD 

6A50 

♦SOD 

6A100 

♦ SOD 

6A100#B 

♦ RFE 

6A150 

♦ SOD 

6A200 

♦SOD 

6A300 

♦SOD 

6A400 

♦SOD 

6A500 

♦SOD 

6A600 

♦SOD 

6A700 

SOD 

6A800 

♦SOD 

6A900 

SOD 

6A1000 

♦SOD 

6A1200 

♦SOD 

6ALZ6.8 

♦SAR 

6ALZ6.8A 

♦SAR 

6ALZ6.8B 

♦SAR 

6ALZ7.5 

♦SAR 

6ALZ7.5A 

♦SAR 

6ALZ7.5B 

♦SAR 

6ALZ8.2 

♦SAR 

6ALZ8.2A 

♦SAR 

6AL28.2B 

♦SAR 

6AL28.7 

♦SAR 

6ALZ8.7A 

♦ SAR 

6ALZ8.7B 

♦ SAR 

6ALZ9.1 

♦ SAR 

6ALZ9.1A 

♦ SAR 

6ALZ9.1B 

♦SAR 

6ALZ10 

♦ SAR 

6ALZ10A 

♦SAR 

6ALZ10B 

♦ SAR 

6ALZ11 

♦SAR 

6ALZ11A 

♦SAR 

6ALZ11B 

♦SAR 

6ALZ12 

♦SAR 

6ALZ12A 

♦SAR 

6ALZ12B 

♦SAR 

6AL213 

♦ SAR 

6AL213A 

♦SAR 

6ALZ13B 

♦SAR 

6ALZ14 

♦SAR 

6AL214A 

♦SAR 

6ALZ14B 

♦ SAR 

6ALZ15 

♦SAR 

6ALZ15A 

♦ SAR 

6ALZ15B 

♦ SAR 

80 

a, 


M3 

TYPE No. 

MFRS 

isgEWiTslhmj 

—i'ii 11 in miiii 

TYPE No. 

MFRS 



252 

- 35 

6ALZT6 

TSAR 

384 

- 98 

6B60 


366 

-126 

7A52/18 

SSl 

235 

-100 

8SM15 


296 

-168 

252 

- 50 

6ALZ16A 

♦SAR 

384 

- 97 

6BG11 

♦TOSJ 

258 

- 76 

7A53/18 

SSI 

236 

- 70 

8SM25 

♦SELI 

299 

-140 

252 

- 36 

6ALZ16B 

♦SAR 

384 

- 99 

6CC13 

♦TOSJ 

291 

-184 

7A54/18 

SSI 

236 

-111 

8SM40 

♦SELI 

302 

- 15 

252 

- 51 

6ALZ17 

♦ SAR 

384 

-180 

6CD13 

♦TOSJ 

291 

-185 

7A55/18 

SSI 

236 

-112 

8SM55 

♦SELI 

303 

- 50 

252 

- 37 

6ALZ17A 

♦SAR 

384 

-179 

6D4B41 

♦TOSJ 

366 

- 68 

7A56/18 

SSI 

237 

- 15 

8SM70 

♦SELI 

304 

-169 

252 

- 38 

6ALZ17B 

♦SAR 

384 

-181 

6D50 

♦SOD 

291 

-122 

7B1/18 

♦SSI 

246 

- 90 

8SM100 

♦SELI 

306 

-126 

252 

- 52 

6ALZ18 

♦SAR 

385 

- 57 

6D50FS 

♦SOD 

262 

-140 

7B1/52 

♦SSI 

250 

-102 

8SM150 

♦ SELI 

308 

- 7 

252 

- 53 

6ALZ18A 

♦SAR 

385 

- 55 

6D100 

♦SOD 

291 

-164 

7B2/18 

♦SSI 

246 

- 91 

8SM200 

♦ SELI 

308 

-206 

252 

- 54 

6ALZ18B 

♦SAR 

385 

- 59 

6D100FS 

♦SOD 

262 

-152 

7B2/52 

♦ SSI 

250 

-103 

9MF2A100 

AEIL 

258 

-113 

252 

- 55 

6ALZ19 

♦ SAR 

385 

-145 

6D200 

♦SOD 

291 

-214 

7B5/18 

♦SSI 

246 

- 92 

9MF2A200 

AEIL 

259 

-112 

252 

- 56 

6ALZ19A 

♦ SAR 

385 

-144 

6D200FS 

♦SOD 

262 

-165 

7B5/52 

♦SSI 

250 

-104 

9MF2A400 

AEIL 

260 

- 75 

252 

- 57 

6ALZ19B 

♦ SAR 

385 

-146 

6D400 

♦SOD 

292 

- 61 

7B12/18 

SSI 

235 

-101 

9MF2A600 

AEIL 

260 

-204 

252 

- 58 

6ALZ20 

♦ SAR 

386 

- 10 

6D400FS 

♦SOD 

262 

-176 

7B13/18 

SSI 

236 

- 71 

9MF2B100 

AEIL 

258 

-130 

252 

- 69 

6ALZ20A 

♦ SAR 

386 

- 8 

6D600 

♦SOD 

292 

-121 

7B14/18 

SSI 

236 

-113 

9MF2B200 

AEIL 

259 

-127 

252 

- 59 

6ALZ20B 

♦ SAR 

386 

- 12 

6D600FS 

♦SOD 

262 

-187 

7B15/18 

SSI 

236 

-182 

9MF2B400 

AEIL 

260 

- 86 

252 

- 70 

6ALZ22 

♦ SAR 

386 

-114 

6D800 

♦SOD 

292 

-172 

7B16/18 

SSI 

237 

- 16 

9MF2B600 

AEIL 

261 

- 1 

252 

- 60 

6ALZ22A 

♦ SAR 

386 

-113 

6D800FS 

♦SOD 

262 

-198 

7B22/18 

SSI 

235 

-102 

9MF2B800 

AEIL 

261 

- 71 

305 

- 2 

6ALZ22B 

♦ SAR 

386 

-115 

6D1000 

♦ SOD 

403 

- 19 

7B23/18 

SSI 

236 

- 72 

9MF10B100 

AEIL 

258 

-131 

252 

- 71 

6ALZ23 

♦ SAR 

386 

-186 

6DG11 

♦TOSJ 

259 

- 72 

7B24/18 

SSI 

236 

-114 

9MF10B100R 

AEIL 

258 

-132 

252 

- 72 

6ALZ23A 

♦ SAR 

386 

-185 

6FB050 

♦CODI 

366 

- 26 

7B25/18 

SSI 

236 

-183 

9MF10B200 

AEIL 

259 

-128 

252 

- 73 

6ALZ23B 

♦ SAR 

386 

-187 

6FB100 

♦ CODI 

366 

- 50 

7B26/18 

SSI 

237 

- 17 

9MF10B200R 

AEIL 

259 

-129 

252 

- 74 

6ALZ24 

♦ SAR 

387 

- 32 

6FB200 

♦ CODI 

366 

- 76 

7B52/18 

SSI 

235 

-103 

9MF10B400 

AEIL 

260 

- 87 

252 

- 75 

6ALZ24A 

♦ SAR 

387 

- 30 

6FB400 

♦CODI 

366 

-105 

7B53/18 

SSI 

236 

- 73 

9MF10B400R 

AEIL 

260 

- 88 

252 

- 76 

6ALZ24B 

♦ SAR 

387 

- 34 

6FB600 

♦ CODI 

366 

-133 

7B54/18 

SSI 

236 

-115 

9MF10B600 

AEIL 

261 

- 2 

257 

- 96 

6ALZ25 

♦ SAR 

387 

-112 

6FB800 

♦CODI 

366 

-160 

7B55/18 

SSI 

236 

-184 

9MF10B600R 

AEIL 

261 

- 3 

291 

-100 

6ALZ25A 

♦ SAR 

387 

-111 

6FB1000 

♦CODI 

366 

-182 

7B56/18 

SSI 

237 

- 18 

9MF10B800 

AEIL 

261 

- 72 

252 

- 1 

6ALZ25B 

♦ SAR 

387 

-113 

6FC13 

TOSJ 

292 

- 17 

7C1/18 

♦ SSI 

246 

-147 

9MF10B800R 

AEIL 

261 

- 73 

374 

-192 

6ALZ27 

♦ SAR 

387 

-171 

6FD13 

TOSJ 

292 

- 18 

7C1/52 

♦ SSI 

250 

-105 

10A1/18 

♦ SSI 

247 

- 4 

374 

-198 

6ALZ27A 

♦ SAR 

387 

-169 

6FH1S 

NECJ 

262 

- 47 

7C2/18 

♦ SSI 

246 

-148 

10A1/52 

♦ SSI 

250 

-113 

291 

-160 

6ALZ27B 

♦ SAR 

387 

-173 

6FH2S 

NECJ 

262 

- 57 

7C2/52 

♦SSI 

250 

-106 

10A2/18 

♦ SSI 

247 

- 5 



6ALZ28 

♦SAR 

388 

- 45 

6FH3S 

NECJ 

262 

- 65 

7C05/18 

♦SSI 

246 

-149 

10A2/52 

♦ SSI 

250 

-114 

291 

-154 

6ALZ28A 

♦ SAR 

388 

- 44 

6FH4S 

NECJ 

262 

- 72 

7C05/52 

♦SSI 

250 

-107 

10A5/18 

♦ SSI 

247 

- 6 



6ALZ28B 

♦ SAR 

388 

- 46 

6FH05S 

NECJ 

262 

- 40 

7C14/18 

SSI 

236 

-116 

10A5/52 

♦ SSI 

250 

-115 

291 

-211 

6ALZ30 

♦ SAR 

388 

- 90 

6FL10S02 

INRJ 

258 

- 68 

7C15/18 

SSI 

236 

-185 

10A12/18 

SSI 

235 

-104 



6ALZ30A 

♦ SAR 

388 

- 88 

6FL20S02 

INRJ 

259 

- 64 

7C16/18 

SSI 

237 

- 19 

10A13/18 

SSI 

236 

- 74 

291 

-205 

6ALZ30B 

♦ SAR 

388 

- 92 

6FL40S02 

INRJ 

260 

- 27 

7C17/18 

SSI 

237 

- 43 

10A14/18 

SSI 

236 

-119 



6ALZ33 

♦ SAR 

388 

-196 

6FL60S02 

INRJ 

260 

-153 

7C24/18 

SSI 

236 

-117 

10A15/18 

SSI 

236 

-188 

292 

- 58 

6ALZ33A 

♦ SAR 

388 

-194 

6FXF11 

♦TOSJ 

419 

-180 

7C25/18 

SSI 

236 

-186 

10A16/18 

SSI 

237 

- 22 



6ALZ33B 

♦ SAR 

388 

-198 

6G4B41 

TOSJ 

366 

- 97 

7C26/18 

SSI 

237 

- 20 

10A22/18 

SSI 

235 

-105 

292 

- 53 

6ALZ36 

♦ SAR 

389 

-109 

6GC12 

TOSJ 

292 

- 48 

7C27/18 

SSI 

237 

- 44 

10A23/18 

SSI 

236 

- 75 



6ALZ36A 

♦ SAR 

389 

-107 

6GG11 

♦TOSJ 

260 

- 39 

7C054/18 

SSI 

236 

-118 

10A24/18 

SSI 

236 

-120 

291 

-102 

6ALZ36B 

♦ SAR 

389 

-111 

6J4B41 

TOSJ 

366 

-151 

7C055/18 

SSI 

236 

-187 

10A25/18 

SSI 

236 

-189 

291 

-117 

6ALZ39 

♦ SAR 

390 

- 2 

6JC12 

TOSJ 

292 

-107 

7C056/18 

SSI 

237 

- 21 

10A26/18 

SSI 

237 

- 23 



6ALZ39A 

♦ SAR 

390 

- 1 

6LC12 

TOSJ 

292 

-158 

7C057/18 

SSI 

237 

- 45 

10A50 

SOD 

293 

-209 

291 

-111 

6ALZ39B 

♦ SAR 

390 

- 3 

6LF11 

♦TOSJ 

292 

-180 

7D8 

♦CODI 

275 

-195 

10A52/18 

SSI 

235 

-106 



6ALZ43 

♦SAR 

390 

-111 

6M10 

♦INRJ 

296 

- 59 

7D10 

♦ CODI 

401 

- 65 

10A53/18 

SSI 

236 

- 76 

292 

-116 

6ALZ43A 

♦ SAR 

390 

-110 

6M20 

♦ INRJ 

296 

- 96 

7D12 

♦ CODI 

405 

-208 

10A54/18 

SSI 

236 

-121 



6ALZ43B 

♦SAR 

390 

-112 

6M30 

INRJ 

296 

-109 

7D15 

♦CODI 

411 

- 23 

10A55/18 

SSI 

236 

-190 

292 

- 98 

6ALZ47 

♦ SAR 

391 

- 44 

6M40 

♦ INRJ 

296 

-139 

7E.5 

SSI 

252 

-136 

10A56/18 

SSI 

237 

- 24 

292 

- 99 

6ALZ47A 

♦SAR 

391 

- 43 

6M60 

♦ INRJ 

296 

-165 

7R0/18 

SSI 

252 

-137 

10A100 

SOD 

294 

- 11 

292 

-111 

6ALZ47B 

♦SAR 

391 

- 45 

6M80 

♦ INRJ 

296 

-174 

7R1/18 

SSI 

252 

-139 

10A200 

SOD 

294 

- 41 



6ALZ51 

♦SAR 

391 

-181 

6M100 

♦INRJ 

403 

- 93 

7R1/52 

♦SSI 

257 

-207 

10A400 

SOD 

294 

- 90 

292 

-167 

6ALZ51A 

♦SAR 

391 

-180 

6MA10 

INRJ 

296 

- 54 

7R2/4 

♦SSI 

252 

-140 

10A600 

SOD 

294 

-128 



6ALZ51B 

♦SAR 

391 

-182 

6MA20 

INRJ 

296 

- 90 

7R2/18 

SSI 

238 

-121 

10A800 

SOD 

294 

-143 

292 

-149 

6ALZ56 

♦SAR 

392 

-100 

6MA40 

INRJ 

296 

-133 

7R2/66 

♦SSI 

252 

-141 

10B1/18 

♦SSI 

247 

- 7 

292 

-150 

6ALZ56A 

♦SAR 

392 

- 99 

6MA60 

INRJ 

296 

-161 

7R2B 

♦SSI 

252 

-142 

10B1/52 

♦SSI 

250 

-116 

292 

-162 

6ALZ56B 

♦SAR 

392 

-101 

6MA80 

INRJ 

296 

-173 

7R2S 

SSI 

252 

-143 

10B2/18 

♦SSI 

247 

- 8 



6ALZ60 

♦ SAR 

392 

-183 

6MA100 

INRJ 

403 

- 91 

7R3/4 

♦SSI 

252 

-145 

10B2/52 

♦SSI 

250 

-117 

291 

-144 

6ALZ60A 

♦ SAR 

392 

-181 

6NC12 

♦TOSJ 

403 

- 4 

7R3/66 

♦SSI 

252 

-146 

10B4B41 

TOSJ 

367 

-130 

403 

- 16 

6ALZ60B 

♦SAR 

392 

-185 

6NF11 

♦TOSJ 

403 

- 26 

7R3B 

♦SSI 

252 

-147 

10B5/18 

♦SSI 

247 

- 9 



6ALZ62 

♦SAR 

393 

- 15 

6QF11 

♦TOSJ 

406 

-155 

7R3S 

SSI 

252 

-148 

10B5/52 

♦SSI 

250 

-118 

402 

-217 

6ALZ62A 

♦ SAR 

393 

- 14 

6RH1S 

NECJ 

262 

- 48 

7R4/3 

♦SSI 

252 

-149 

10B12/18 

SSI 

235 

-107 

402 

-218 

6ALZ62B 

♦ SAR 

393 

- 17 

6RH2S 

NECJ 

262 

- 58 

7R4/3C 

♦SSI 

252 

-153 

10B13/18 

SSI 

236 

- 77 

403 

- 9 

6ALZ68 

♦SAR 

393 

-106 

6RH3S 

NECJ 

262 

- 66 

7R4/4 

♦SSI 

252 

-150 

10B14/18 

SSI 

236 

-122 



6ALZ68A 

♦SAR 

393 

-105 

6RH4S 

NECJ 

262 

- 73 

7R4/59 

♦SSI 

252 

-154 

10B15/18 

SSI 

236 

-191 

291 

- 93 

6ALZ68B 

♦ SAR 

393 

-108 

6RH05S 

NECJ 

262 

- 41 

7R4C 

♦SSI 

252 

-151 

10B16/18 

SSI 

237 

- 25 

291 

- 96 

6ALZ75 

♦SAR 

394 

- 28 

6RM40 

♦THEF 

422 

- 9 

7R4S 

SSI 

252 

-152 

10B22/18 

SSI 

235 

-108 

291 

-103 

6ALZ75A 

♦SAR 

394 

-27 

6RM60 

♦THEF 

425 

- 5 

7R5/3 

♦SSI 

252 

-155 

10B23/18 

SSI 

236 

- 78 

291 

-145 

6ALZ75B 

♦ SAR 

394 

- 30 

6RM80 

♦THEF 

426 

- 95 

7R5/3D 

♦SSI 

252 

-159 

10B24/18 

SSI 

236 

-123 

402 

-220 

6ALZ82 

♦ SAR 

394 

-134 

6RM100 

♦THEF 

427 

-173 

7R5/5 

♦SSI 

252 

-156 

10B25/18 

SSI 

236 

-192 

291 

-183 

6ALZ82A 

♦ SAR 

394 

-133 

6RM120 

♦THEF 

428 

-140 

7R5/61 

♦SSI 

252 

-160 

10B26/18 

SSI 

237 

- 26 

291 

-195 

6ALZ82B 

♦SAR 

394 

-136 

6RM150 

♦THEF 

429 

-135 

7R5C 

♦SSI 

252 

-157 

10B52/18 

SSI 

235 

-109 

292 

- 13 

6ALZ87 

♦ SAR 

394 

-198 

6RM200 

♦THEF 

430 

-191 

7R5S 

SSI 

252 

■158 

10B53/18 

SSI 

236 

- 79 

292 

- 42 

6ALZ87A 

♦SAR 

394 

-197 

6RM250 

♦THEF 

431 

-159 

7R6/3 

♦SSI 

252 

-161 

10B54/18 

SSI 

236 

-124 

292 

- 80 

6ALZ87B 

♦ SAR 

395 

- 1 

6SB050 

♦CODI 

366 

- 27 

7R6/3D 

♦SSI 

252 

-162 

10B55/18 

SSI 

236 

-193 

292 

-101 

6ALZ91 

♦SAR 

395 

- 44 

6SB50 

♦CODI 

366 

- 28 

7R6/5 

♦SSI 

252 

-163 

10B56/18 

SSI 

237 

- 27 

292 

-147 

6ALZ91A 

♦ SAR 

395 

- 43 

6SB100 

♦CODI 

366 

- 51 

7R6/61 

♦SSI 

252 

-164 

10BL2C41 

IMTM 

272 

-126 

292 

-186 

6ALZ91B 

♦ SAR 

395 

- 46 

6SB200 

♦CODI 

366 

- 77 

7R6C 

♦SSI 

252 

-165 


TOSJ 



292 

-195 

6ALZ100 

♦ SAR 

395 

-148 

6SB400 

♦CODI 

366 

-106 

7R6S 

SSI 

252 

-166 

10C1R10 

SAKJ 

238 

-190 

403 

- 32 

6ALZ100A 

♦ SAR 

395 

-146 

6SB600 

♦CODI 

366 

-134 

7R7/3 

♦SSI 

252 

-167 

10C1R20 

SAKJ 

239 

- 64 

406 

-143 

6ALZ100B 

♦ SAR 

395 

-151 

6SB800 

♦CODI 

366 

-161 

7R7/3D 

♦SSI 

252 

-170 

10C1R30 

SAKJ 

239 

-117 

379 

- 38 

6ALZ110 

♦ SAR 

396 

- 71 

6SB1000 

♦CODI 

366 

-183 

7R7/5 

♦SSI 

252 

-168 

10C1S10 

SAKJ 

238 

-191 

379 

- 37 

6ALZ110A 

♦ SAR 

396 

- 70 

6SBF20 

CODI 

366 

- 67 

7R7/61 

♦SSI 

252 

-171 

10C1S20 

SAKJ 

239 

- 65 

379 

- 39 

6ALZ110B 

♦ SAR 

396 

- 73 

6SBF40 

CODI 

366 

- 96 

7R7CD 

SSI 

252 

-169 

10C1S30 

SAKJ 

239 

-118 

380 

- 32 

6ALZ120 

♦ SAR 

396 

-158 

6SBF60 

CODI 

366 

-125 

7R7S 

♦SSI 

305 

- 8 

10C2/18 

♦SSI 

247 

- 57 

380 

- 31 

6ALZ120A 

♦ SAR 

396 

-157 

6SBF80 

CODI 

366 

-153 

7R8/3 

♦SSI 

252 

-172 

10C2/52 

♦SSI 

250 

-120 

390 

- 33 

6ALZ120B 

♦ SAR 

396 

-160 

6SBF100 

CODI 

366 

-177 

7R8/3D 

♦SSI 

252 

-173 

10C2R10 

SAKJ 

238 

-192 

380 

- 76 

6ALZ130 

♦SAR 

397 

- 47 

6SM1 

♦ SELI 

281 

-152 

7R8/5 

♦SSI 

252 

-174 

10C2R11 

SAKJ 

238 

-193 

380 

- 74 

6ALZ130A 

♦ SAR 

397 

- 46 

6SM3 

♦SELI 

289 

- 31 

7R8/63 

♦SSI 

252 

-175 

10C2R20 

SAKJ 

239 

- 66 

380 

- 78 

6ALZ130B 

♦ SAR 

397 

- 49 

6SM6 

♦ SELI 

292 

- 77 

7R8CD 

SSI 

252 

-176 

10C2R21 

SAKJ 

239 

- 67 

380 

-146 

6ALZ140 

♦ SAR 

397 

-128 

6SM15 

♦SELI 

296 

-145 

7R8S 

SSI 

252 

-177 

10C2R30 

SAKJ 

239 

-119 

380 

-145 

6ALZ140A 

♦SAR 

397 

-127 

6SM25 

♦SELI 

299 

- 80 

7R52 

SSI 

257 

-208 

10C2S10 

SAKJ 

238 

-194 

380 

-147 

6ALZ140B 

♦ SAR 

397 

-129 

6SM40 

♦SELI 

301 

-199 

7RE52 

♦SSI 

291 

-134 

10C2S11 

SAKJ 

238 

-195 

380 

-203 

6ALZ150 

♦ SAR 

397 

-184 

6SM55 

♦ SELI 

303 

- 47 

7RO/18 

♦SSI 

252 

-138 

10C2S20 

SAKJ 

239 

- 68 

380 

-201 

6ALZ150A 

♦SAR 

397 

-183 

6SM70 

♦SELI 

304 

-131 

8AF1NLH 

♦ INR 

302 

-142 

10C2S21 

SAKJ 

239 

- 69 

381 

- 1 

6ALZ150B 

♦SAR 

397 

-186 

6SM100 

♦SELI 

306 

- 73 

8AF1NLV 

♦ INR 

302 

-143 

10C2S30 

SAKJ 

239 

-120 

381 

-102 

6ALZ160 

♦ SAR 

398 

- 73 

6SM150 

♦SELI 

307 

-181 

8AF1NPP 

♦ INR 

302 

-144 

10C2SR11 

SAKJ 

238 

-196 

381 

- 99 

6ALZ160A 

♦ SAR 

398 

- 72 

6SM200 

♦SELI 

308 

-190 

8AF2NLH 

♦ INR 

302 

-172 

10C2SR20 

SAKJ 

239 

- 70 

381 

-104 

6ALZ160B 

♦ SAR 

398 

- 75 

7A1/18 

♦ SSI 

246 

- 87 

8AF2NLV 

♦ INR 

302 

-173 

10C2SR21 

SAKJ 

239 

- 71 

381 

-197 

6ALZ170 

♦ SAR 

398 

-137 

7A1/52 

♦SSI 

250 

- 99 

8AF2NPP 

♦ INR 

302 

-174 

10C2SR30 

SAKJ 

239 

-121 

381 

-196 

6ALZ170A 

♦ SAR 

398 

-136 

7A2/18 

♦SSI 

246 

- 88 

8AF4NLH 

♦ INR 

302 

-207 

10C2SR31 

SAKJ 

239 

-122 

381 

-198 

6ALZ170B 

♦ SAR 

398 

-138 

7A2/52 

♦SSI 

250 

-100 

8AF4NLV 

♦ INR 

302 

-208 

10C2SS11 

SAKJ 

238 

-197 

382 

-110 

6ALZ180 

♦ SAR 

398 

-187 

7A5/18 

♦SSI 

246 

- 89 

8AF4NPP 

♦ INR 

302 

-209 

10C2SS21 

SAKJ 

239 

- 72 

382 

-108 

6ALZ180A 

♦ SAR 

398 

-186 

7A5/52 

♦SSI 

250 

-101 

8AF05NLH 

♦INR 

302 

-127 

10C2SS30 

SAKJ 

239 

-123 

382 

-112 

6ALZ180B 

♦SAR 

398 

-189 

7A12/18 

SSI 

235 

- 98 

8AF05NLV 

♦ INR 

302 

-128 

10C2SS31 

SAKJ 

239 

-124 

383 

- 25 

6ALZ190 

♦ SAR 

399 

- 62 

7A13/18 

SSI 

236 

- 68 

8AF05NPP 

♦ INR 

302 

-129 

10C05/18 

♦ SSI 

247 

- 58 

383 

- 24 

6ALZ190A 

♦ SAR 

399 

- 61 

7A14/18 

SSI 

236 

-109 

8SB050 

♦CODI 

367 

- 2 

10C05/52 

♦SSI 

250 

-121 

383 

- 26 

6ALZ190B 

♦ SAR 

399 

- 63 

7A15/18 

SSI 

236 

-180 

8SB100 

♦ CODI 

367 

- 15 

10C11/18 

♦ SSI 

247 

- 59 

383 

-116 

6ALZ200 

♦SAR 

399 

- 95 

7A16/18 

SSI 

237 

- 13 

8SB200 

♦CODI 

367 

- 32 

10C11/52 

♦SSI 

247 

- 60 

383 

-115 

6ALZ200A 

♦SAR 

399 

- 94 

7A22/18 

SSI 

235 

- 99 

8SB400 

♦CODI 

367 

■ 48 

10C14/18 

SSI 

236 

-125 

383 

-117 

6ALZ200B 

♦SAR 

399 

- 97 

7A23/18 

SSI 

236 

- 69 

8SB600 

♦CODI 

367 

■ 65 

10C15/18 

SSI 

236 

-194 

383 

-191 

6B4B41 

♦TOSJ 

366 

- 43 

7A24/18 

SSI 

236 

-110 

8SM1 

♦ SELI 

282 

- 27 

10C16/18 

SSI 

237 

- 28 

383 

■189 

6B20 

INRJ 

366 

- 69 

7A25/18 

SSI 

236 

-181 

8SM3 

♦SELI 

289 

-107 

10C17/18 

SSI 

237 

- 46 

383 

-193 

6B40 

INRJ 

366 

- 98 

7A26/18 

SSI 

237 

- 14 

8SM6 

♦ SELI 

292 

-138 

10C24/18 

SSI 

236 

-126 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 
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ra.KITC-Jl 


1M 1 1 1 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

10C25/18 

SSI 

236 

-195 



395 

-104 


EDL 

274 -184 

ft rn~— 


251 

-137 

12RH05S 

NECJ 

262 

43 

10C26/18 

SSI 

237 

- 29 

10KZ120 

♦ SAR 

396 

- 45 

10R10B 

EDL 

401 - 28 


♦ NECJ 



12RO/18 

♦SSI 

253 

109 

10C27/18 

SSI 

237 

- 47 

10KZ130 

♦SAR 

396 

-130 

10R11B 

EDL 

405 - 61 

12CH3FM 

NECE 

271 

-130 

12SM1 

♦SELI 

406 

36 

10C054/18 

SSI 

236 

-127 

10KZ150 

♦ SAR 

397 

-105 

10R12B 

EDL 

405 -193 

12CH3M 

NECE 

251 

-138 

12SM3 

♦SELI 

406 

114 

10C055/18 

SSI 

236 

-196 

10KZ160 

♦ SAR 

397 

-157 

10R13B 

EDL 

408 -174 


♦ NECJ 



12SM6 

♦SELI 

402 

219 

10C056/18 

SSI 

237 

- 30 

10KZ180 

♦ SAR 

398 

-124 

10R14B 

EDL 

409 - 54 

12CH4FM 

NECE 

271 

-133 

12SM15 

♦SELI 

403 

81 

10C057/18 

SSI 

237 

- 48 

10KZ200 

♦ SAR 

399 

- 16 

10R15B 

EDL 

410 -218 

12CH4M 

NECE 

251 

-141 

12SM25 

♦SELI 

403 

124 

10CL2C41 

IMTM 

272 

-128 

10L15 

EDL 

410 

-217 

10R16B 

EDL 

412 - 13 


♦ NECJ 



12SM40 

♦SELI 

403 

173 


TOSJ 



10L20 

EDL 

414 

-201 

10R18B 

EDL 

413 -194 

12CTQ030 

♦ INR 

374 

-154 

12SM55 

♦SELI 

403 

210 

10CS04SM 

NECJ 

436 

- 83 

10L25 

EDL 

417 

-112 

10R20B 

EDL 

414 -202 

12CTQ035 

♦ INR 

374 

-156 

12SM70 

♦SELI 

404 

3 

10D1 

♦ INR 

280 

- 95 

10L30 

EDL 

419 

- 76 

10R22B 

EDL 

416 - 70 

12CTQ040 

♦ INR 

374 

-158 

12SM100 

♦ SELI 

404 

44 


INRJ 



10L35 

EDL 

420 

-174 

10R24B 

EDL 

416 -207 

12CTQ045 

♦ INR 

294 

-174 

12SM150 

♦SELI 

404 

85 

10D2 

♦ INR 

280 

-193 

10L40 

EDL 

421 

-159 

10R26B 

EDL 

418 - 54 

12DG11 

♦TOSJ 

259 

- 73 

12SM200 

♦SELI 

404 

117 


♦ INRJ 



10L45 

EDL 

422 

-187 

10R28B 

EDL 

418 -151 

12DH11 

♦TOSJ 

259 

- 74 

12TB050 

♦CODI 

368 

110 

10D4 

♦ INR 

281 

- 98 

10L50 

EDL 

423 

-104 

10R30B 

EDL 

419 - 77 

12F5 

INR 

294 

•168 

12TB100 

♦ CODI 

368 

123 


♦ INRJ 



10L55 

EDL 

424 

- 93 

10R32B 

EDL 

420 - 51 

12F5B 

INR 

294 

-191 

12TB200 

♦ CODI 

368 

140 

10D4B41 

TOSJ 

367 

-165 

10L60 

EDL 

424 

-156 

10R34B 

EDL 

420 -132 

12F10 

♦ INR 

294 

-209 

12TB400 

♦CODI 

368 

160 

10D05 

♦ INR 

280 

- 18 

10L65 

EDL 

425 

- 38 

10R36B 

EDL 

421 - 3 

12F10B 

INR 

295 

- 1 

12TB600 

♦CODI 

368 

175 

10D6 

♦ INR 

281 

-211 

10L70 

EDL 

425 

- 73 

10R38B 

EDL 

421 - 73 

12F20 

♦ INR 

295 

- 22 

15A50 

♦SOD 

296 

32 


♦ INRJ 



10L75 

EDL 

425 

-137 

10R40B 

EDL 

421 -160 

12F20B 

INR 

295 

- 36 

15A100 

♦ SOD 

296 

50 

10D8 

♦ INR 

282 

- 75 

10L80 

EDL 

426 

- 30 

10R42B 

EDL 

422 -100 

12F40 

♦ INR 

295 

- 73 

15A200 

♦ SOD 

296 

82 


♦ INRJ 



10L85 

EDL 

426 

-140 

10R44B 

EDL 

422 -146 

12F40B 

INR 

295 

- 89 

15A400 

♦ SOD 

296 

119 

10D10 

♦ INR 

401 

-206 

10L90 

EDL 

426 

-158 

10R46B 

EDL 

422 -218 

12F60 

♦ INR 

295 

-122 

15A600 

♦ SOD 

296 

155 


♦ INRJ 



10L95 

EDL 

426 

-201 

10R48B 

EDL 

423 - 22 

12F60B 

INR 

295 

-136 

15A800 

♦ SOD 

296 

171 

10DF1 

INRJ 

247 

- 73 

10L100 

EDL 

427 

- 57 

10R50B 

EDL 

423 -105 

12F80 

♦ INR 

295 

-161 

15B4B41 

TOSJ 

296 

55 

10DF2 

INRJ 

247 

-122 

10L110 

EDL 

428 

- 6 

10RE52 

♦ SSI 

291 -142 

12F80B 

INR 

261 

- 98 

15BG15 

TOSJ 

262 

150 

10DF4 

INRJ 

260 

-100 

10L120 

EDL 

428 

- 71 

10RM60 

♦ THEF 

425 - 18 

12F100 

♦ INR 

403 

- 63 

15BL11 

TOSJ 

262 

8 

10DF6 

INRJ 

261 

- 20 

10L130 

EDL 

428 

-165 

10RM80 

♦THEF 

426 -114 

12F100B 

INR 

261 

-148 

15CC11 

♦TOSJ 

296 

72 

10DL1 

♦ INR 

280 

- 48 

10L140 

EDL 

428 

-199 

10RM100 

♦THEF 

427 -203 

12FC12 

♦TOSJ 

295 

- 46 

15CD11 

♦TOSJ 

296 

73 


INRJ 



10L150 

EDL 

429 

- 44 

10RM120 

♦THEF 

428 -146 

12FD12 

♦TOSJ 

295 

- 47 

15CG15 

TOSJ 

262 

162 

10DL2 

♦ INR 

280 

-136 

10L160 

EDL 

429 

-193 

10RM150 

♦THEF 

429 -158 

12FH1S 

NECJ 

262 

- 49 

15CL11 

TOSJ 

262 

11 


INRJ 



10L170 

EDL 

430 

- 17 

10RM200 

♦THEF 

430 -208 

12FH2S 

NECJ 

262 

- 59 

15D4B41 

TOSJ 

296 

91 

10DL2C41 

TOSJ 

272 

-130 

10L180 

EDL 

430 

- 52 

10RM220 

♦THEF 

431 - 33 

12FH3S 

NECJ 

262 

- 67 

15DF4 

INRJ 

261 

206 

10E1 

INRJ 

280 

- 89 

10L190 

EDL 

430 

- 75 

10RM250 

♦ THEF 

431 -172 

12FH4S 

NECJ 

262 

- 74 

15DF6 

INRJ 

261 

207 

10E1R20 

SAKJ 

239 

- 73 

10L200 

EDL 

430 

-137 

10RO/18 

♦ SSI 

252 -186 

12FH05S 

NECJ 

262 

- 42 

15DG15 

TOSJ 

262 

163 

10E1R40 

SAKJ 

239 

-169 

10L210 

EDL 

431 

- 5 

10S1S03 

SAKJ 

375 - 39 

12FL5S05 

INR 

257 

-188 

15DL11 

TOSJ 

262 

14 

10E1R60 

SAKJ 

240 

- 23 

10L220 

EDL 

431 

- 21 

10S1S04 

SAKJ 

375 - 41 

12FL5S10 

INR 

257 

-199 

15FC11 

♦TOSJ 

296 

111 

10E1S20 

SAKJ 

239 

- 74 

10L230 

EDL 

431 

- 38 

10S2S03 

SAKJ 

374 -193 

12FL10S02 

INRJ 

258 

- 58 

15FD11 

♦TOSJ 

296 

112 

10E1S40 

SAKJ 

239 

-170 

10L240 

EDL 

431 

- 54 

10S2S04 

SAKJ 

374 -199 

12FL10S05 

INR 

258 

-114 

15FWJ11 

TOSJ 

262 

134 

10E1S60 

SAKJ 

240 

- 24 

10L250 

EDL 

431 

-107 

10S20 

♦ CODI 

414 -177 

12FL10S10 

INR 

258 

-141 

15G4B41 

TOSJ 

296 

134 

10E2 

INRJ 

280 

-186 

10L260 

EDL 

431 

-182 

10S30 

♦ CODI 

419 - 43 

12FL20S02 

INRJ 

259 

- 48 

15GWJ11 

TOSJ 

262 

137 

10E2R20 

SAKJ 

239 

- 75 

10L270 

EDL 

431 

-198 

10S40 

♦ CODI 

421 -128 

12FL20S05 

INR 

259 

-113 

15IP02 

♦GIC 

296 

83 

10E2R21 

SAKJ 

239 

- 76 

10L280 

EDL 

431 

-211 

10S50 

♦ CODI 

423 - 67 

12FL20S10 

INR 

259 

-144 

15IP04 

♦GIC 

296 

120 

10E2R40 

SAKJ 

239 

-171 

10L290 

EDL 

432 

- 8 

10SB050 

♦ CODI 

367 -121 

12FL40S02 

INR 

260 

- 17 

15IP005 

♦GIC 

296 

33 

10E2R41 

SAKJ 

239 

-172 

10L300 

EDL 

432 

- 47 

10SB100 

CODI 

367 -152 


INRJ 



15IP06 

♦GIC 

296 

156 

10E2R60 

SAKJ 

240 

- 25 

10M10 

♦ INRJ 

301 

-111 

10SB200 

CODI 

367 -190 

12FL40S10 

INR 

260 

- 99 

15IP08 

♦GIC 

296 

172 

10E2R61 

SAKJ 

240 

- 26 

10M20 

♦ INRJ 

301 

-134 

10SB400 

♦ CODI 

368 - 10 

12FL60S02 

INRJ 

260 

-148 

15IP10 

♦GIC 

403 

82 

10E2S20 

SAKJ 

239 

- 77 

10M30 

♦ INRJ 

301 

-157 

10SB600 

♦CODI 

368 - 49 

12FL60S05 

INR 

260 

-205 

15J4B41 

TOSJ 

296 

162 

10E2S21 

SAKJ 

239 

- 78 

10M40 

♦ INRJ 

301 

-181 

10SM1 

♦SELI 

401 -150 

12FL60S10 

INR 

261 

- 19 

15KP17 

♦GSE 

338 

68 

10E2S40 

SAKJ 

239 

-173 

10M50 

♦ INRJ 

301 

-201 

10SM3 

♦ SELI 

402 -147 

12FL80S05 

INR 

261 

- 62 

15KP17A 

♦GSE 

338 

69 

10E2S41 

SAKJ 

239 

-174 

10M60 

♦ INRJ 

301 

-214 

10SM6 

♦ SELI 

292 -151 

12FL80S10 

INR 

261 

- 84 

15KP18 

♦GSE 

338 

70 

10E2S60 

SAKJ 

240 

- 27 

10M80 

♦ INRJ 

302 

- 25 

10SM15 

♦ SELI 

296 -169 

12FL100S10 

INR 

261 

-133 

15KP18A 

♦GSE 

338 

71 

10E2S61 

SAKJ 

240 

- 28 

10M100 

♦ INRJ 

403 

-178 

10SM25 

♦ SELI 

299 -148 

12FXF11 

♦ TOSJ 

419 

-187 

15KP20 

♦ GSE 

338 

72 

10E4 

INRJ 

281 

- 90 

10MA10 

INRJ 

301 

-112 

10SM40 

♦ SELI 

302 - 18 

12GC11 

♦TOSJ 

295 

- 69 

15KP20A 

♦GSE 

338 

73 

10E6 

INRJ 

281 

-204 

10MA20 

INRJ 

301 

-135 

10SM55 

♦ SELI 

303 - 51 

12GG11 

TOSJ 

260 

- 40 

15KP22 

♦GSE 

338 

74 

10E8 

INRJ 

282 

- 70 

10MA30 

INRJ 

301 

-158 

10SM70 

♦SELI 

304 -175 

12GH11 

TOSJ 

260 

- 41 

I5KP22A 

♦ GSE 

338 

75 

10E.5 

SSI 

252 

-184 

10MA40 

INRJ 

301 

-182 

10SM100 

♦ SELI 

306 -131 

12JC11 

♦TOSJ 

295 

-118 

15KP24 

♦ GSE 

338 

76 

10F1R07 

SAKJ 

238 

-124 

10MA60 

INRJ 

301 

-215 

10SM150 

♦ SELI 

308 - 19 

12JG11 

♦TOSJ 

260 

-166 

15KP24A 

♦ GSE 

338 

77 

10F1R15 

SAKJ 

239 

- 15 

10MA80 

INRJ 

302 

- 26 

10SM200 

♦ SELI 

308 -209 

12JH11 

♦TOSJ 

260 

-167 

15KP26 

♦ GSE 

338 

78 

10F1S07 

SAKJ 

238 

-125 

10MA100 

INRJ 

403 

-179 

10TB050 

♦ CODI 

367 -122 

12LC11 

♦TOSJ 

295 

-156 

15KP26A 

♦ GSE 

338 

79 

10F1S15 

SAKJ 

239 

- 16 

10MA120 

INRJ 

407 

- 30 

10TB100 

♦ CODI 

367 -153 

12LF11 

TOSJ 

295 

-167 

15KP28 

♦ GSE 

338 

80 

10F2R07 

SAKJ 

240 

- 55 

10MA140 

INRJ 

409 

-153 

10TB200 

♦ CODI 

367 -191 

12MF5 

INRJ 

250 

- 92 

15KP28A 

♦ GSE 

338 

81 

10F2R15 

SAKJ 

239 

- 17 

10MA160 

INRJ 

412 

-142 

10TB400 

♦ CODI 

368 - 11 

12MF10 

INRJ 

250 

-123 

15KP30 

♦ GSE 

338 

82 

10F2S07 

SAKJ 

240 

- 56 

10Q3 

SAR 

296 

- 57 

10TB600 

♦ CODI 

368 - 50 

12MF15 

INRJ 

250 

-136 

15KP30A 

♦ GSE 

338 

83 

10F2S15 

SAKJ 

239 

- 18 

10R0/18 

SSI 

252 

-185 

10TQ030 

♦ INR 

374 -142 

12MF20 

INRJ 

250 

-145 

15KP33 

♦GSE 

338 

84 

10F20 

♦CODI 

241 

-143 

10R1/18 

SSI 

252 

-187 

10TQ035 

♦ INR 

374 -144 

12NC11 

♦TOSJ 

403 

- 57 

15KP33A 

♦ GSE 

338 

85 

10F30 

♦CODI 

241 

-165 

10R1/52 

♦ SSI 

257 

-215 

10TQ040 

♦ INR 

374 -145 

12NF11 

TOSJ 

403 

- 68 

15KP36 

♦GSE 

338 

86 

10F40 

♦CODI 

241 

-182 

10R1B 

EDL 

274 

-127 

10TQ045 

♦ INR 

374 -148 

12QF11 

TOSJ 

406 

-179 

15KP36A 

♦GSE 

338 

87 

10F50 

♦CODI 

241 

-197 

10R2/4 

♦ SSI 

252 

-188 

11DQ03 

♦ INR 

374 - 32 

12R0/18 

SSI 

253 

-108 

15KP40 

♦GSE 

338 

88 

10FWJ2C11 

TOSJ 

262 

- 33 

10R2/18 

SSI 

238 

-143 


INRJ 


12R1/18 

SSI 

253 

-110 

15KP40A 

♦GSE 

338 

89 

10FWJ2C41 

TOSJ 

272 

-134 

10R2/66 

♦SSI 

252 

-189 

11DQ04 

♦ INR 

374 - 39 

12R1/52 

♦SSI 

258 

-153 

15KP43 

♦ GSE 

338 

90 

10G4B41 

TOSJ 

367 

-207 

10R2B 

EDL 

252 

-190 


INRJ 


12R2/4 

♦ SSI 

253 

-111 

15KP43A 

♦GSE 

338 

91 

10GWJ2C11 

IMTM 

262 

- 38 


♦SSI 



11DQ05 

♦ INR 

374 - 47 

12R2/66 

♦ SSI 

253 

-112 

15KP45 

♦ GSE 

338 

92 


TOSJ 



10R2S 

SSI 

252 

-191 


INRJ 


12R2B 

SSI 

253 

-113 

15KP45A 

♦ GSE 

338 

93 

10GWJ2C41 

TOSJ 

272 

-136 

10R3/4 

♦ SSI 

252 

-193 

11DQ06 

♦ INR 

374 - 50 

12R2S 

SSI 

253 

-114 

15KP48 

♦ GSE 

338 

94 

10H3 

♦ SAR 

291 

-166 

10R3/66 

♦SSI 

252 

-194 


INRJ 


12R3/4 

♦SSI 

253 

-115 

15KP48A 

♦ GSE 

338 

95 

10HB05 

♦CODI 

367 

-104 

10R3B 

EDL 

252 

-195 

11DQ10 

INRJ 

374 - 59 

12R3/66 

♦SSI 

253 

-116 

15KP51 

♦ GSE 

338 

96 

10HB10 

♦ CODI 

367 

-134 


♦SSI 



11 El 

INRJ 

280 - 65 

12R3B 

SSI 

253 

-117 

15KP51A 

♦ GSE 

338 

97 

10HB20 

♦ CODI 

367 

-172 

10R3S 

SSI 

252 

-196 

11E2 

INRJ 

280 -154 

12R3S 

SSI 

253 

-118 

15KP54 

♦ GSE 

338 

98 

10HB40 

♦ CODI 

367 

-212 

10R4/3 

♦SSI 

252 

-198 

11E4 

INRJ 

281 - 60 

12R4/3 

♦SSI 

253 

-120 

15KP54A 

♦ GSE 

338 

99 

10HB60 

♦ CODI 

368 

- 30 

10R4/3C 

♦SSI 

252 

-219 

11R4S 

NECJ 

294 - 98 

12R4/3C 

♦SSI 

253 

-125 

15KP58 

♦ GSE 

338 

100 

10HB80 

♦CODI 

368 

- 62 

10R4/4 

♦SSI 

252 

-199 

11R05S 

NECJ 

293 -210 

12R4/4 

♦SSI 

253 

-121 

15KP58A 

♦ GSE 

338 

101 

10J3P 

SAR 

294 

-208 

10R4/59 

♦SSI 

252 

-220 

11R5S 

NECJ 

294 -115 

12R4/59 

♦SSI 

253 

-126 

15KP60 

♦ GSE 

338 

102 

10J4B41 

TOSJ 

368 

- 48 

10R4B 

EDL 

274 

-156 

11R6S 

NECJ 

294 -133 

12R4C 

SSI 

253 

-122 

15KP60A 

♦GSE 

338 

103 

10JH3 

SAR 

304 

-205 

10R4C 

♦SSI 

252 

-200 

11R8S 

NECJ 

294 -149 

12R4S 

SSI 

253 

-123 

15KP64 

♦ GSE 

338 

104 

10KZ6.8 

♦SAR 

378 

-150 

10R4S 

SSI 

252 

-201 

11R10S 

NECJ 

403 - 50 

12R5/3 

♦SSI 

253 

-127 

15KP64A 

♦ GSE 

338 

105 

10KZ7.5 

♦SAR 

379 

- 5 

10R5/3 

♦ SSI 

253 

- 1 

11R12S 

NECJ 

406 -169 

12R5/3D 

♦SSI 

253 

-131 

15KP70 

♦GSE 

338 

106 

10KZ8.2 

♦SAR 

379 

-113 

10R5/3D 

♦SSI 

253 

- 17 

12A6F1 

♦SCN 

295 -114 

12R5/5 

♦SSI 

253 

-128 

15KP70A 

♦GSE 

338 

107 

10KZ9.1 

♦SAR 

380 

- 36 

10R5/5 

♦SSI 

253 

- 2 

12A6F 

♦ SON 

295 -115 

12R5/61 

♦SSI 

253 

-132 

15KP75 

♦GSE 

338 

108 

10KZ10 

♦SAR 

380 

-163 

10R5/61 

♦ SSI 

253 

- 18 

12A8F1 

♦SCN 

295 -153 

12R5C 

SSI 

253 

-129 

15KP75A 

♦GSE 

338 

109 

10KZ11 

♦SAR 

381 

- 63 

10R5B 

EDL 

274 

-164 

12A8F 

♦ SCN 

295 -154 

12R5S 

SSI 

253 

-130 

15KP78 

♦GSE 

338 

110 

10KZ12 

♦SAR 

381 

-177 

10R5C 

♦SSI 

253 

- 3 

12A10F1 

♦SCN 

403 - 55 

12R6/3 

♦ SSI 

253 

-133 

15KP78A 

♦GSE 

339 

1 

10KZ13 

♦SAR 

382 

- 70 

10R5S 

SSI 

253 

- 4 

12A10F 

♦SCN 

403 - 56 

12R6/3D 

♦ SSI 

253 

-134 

15KP85 

♦GSE 

339 

2 

10KZ15 

♦SAR 

383 

- 88 

10R6/3 

♦SSI 

253 

- 19 

12A50 

SOD 

294 -176 

12R6/5 

♦SSI 

253 

-135 

15KP85A 

♦GSE 

339 

3 

10KZ16 

♦SAR 

383 

-151 

10R6/3D 

♦SSI 

253 

- 20 

12A100 

SOD 

294 -204 

12R6/61 

♦ SSI 

253 

-136 

15KP90 

♦GSE 

339 

4 

10KZ18 

♦SAR 

384 

-163 

10R6/5 

♦SSI 

253 

- 21 

12A150 

♦ SOD 

295 - 9 

12R6C 

SSI 

253 

-137 

15KP90A 

♦GSE 

339 

5 

10KZ20 

♦ SAR 

385 

- 88 

10R6/61 

♦SSI 

253 

- 22 

12A200 

SOD 

295 - 17 

12R6S 

SSI 

253 

-138 

15KP100 

♦GSE 

339 

6 

10KZ22 

♦ SAR 

385 

-170 

10R6B 

EDL 

274 

-170 

12A300 

♦ SOD 

295 - 44 

12R7/3 

♦SSI 

253 

-139 

15KP100A 

♦GSE 

339 

7 

10KZ24 

♦ SAR 

386 

- 77 

10R6C 

♦SSI 

253 

- 23 

12A400 

SOD 

295 - 68 

12R7/3D 

♦SSI 

253 

-142 

15KP110 

♦GSE 

339 

8 

10KZ27 

♦SAR 

387 

- 95 

10R6S 

SSI 

253 

- 24 

12A500 

♦ SOD 

295 - 96 

12R7/5 

♦SSI 

253 

-140 

15KP110A 

♦GSE 

339 

9 

10KZ30 

♦ SAR 

387 

-202 

10R7/3 

♦SSI 

253 

- 25 

12A600 

SOD 

295 -117 

12R7/61 

♦SSI 

253 

-143 

15KP120 

♦GSE 

339 

10 

10KZ33 

♦ SAR 

388 

- 50 

10R7/3D 

♦SSI 

253 

- 36 

12A800 

SOD 

295 -155 

12R7CD 

SSI 

253 

-141 

15KP120A 

♦ GSE 

339 

11 

10KZ36 

♦ SAR 

388 

-155 

10R7/5 

♦SSI 

253 

- 26 

12A900 

SOD 

295 -183 

12R7S 

♦SSI 

305 

- 12 

15KP130 

♦ GSE 

339 

12 

10KZ39 

♦ SAR 

389 

- 66 

10R7/61 

♦SSI 

253 

- 37 

12A1000 

SOD 

403 - 73 

12R8/3 

♦SSI 

253 

-144 

15KP130A 

♦ GSE 

339 

13 

10KZ43 

♦ SAR 

389 

-173 

10R7B 

EDL 

274 

-177 

12BG11 

♦TOSJ 

258 - 77 

12R8/3D 

♦SSI 

253 

-145 

15KP150 

♦ GSE 

339 

14 

10KZ47 

♦ SAR 

390 

- 85 

10R7CD 

SSI 

253 

- 27 

12BH11 

♦TOSJ 

258 - 78 

12R8/5 

♦SSI 

253 

-146 

15KP150A 

♦ GSE 

339 

15 

10KZ51 

♦ SAR 

391 

- 15 

10R7S 

♦SSI 

305 

- 10 

12CC12 

♦TOSJ 

295 - 10 

12R8/63 

♦SSI 

253 

-147 

15KP160 

♦ GSE 

339 

16 

10KZ56 

♦ SAR 

391 

-155 

10R8/3 

♦SSI 

253 

- 38 

12CD12 

♦TOSJ 

295 - 11 

12R8CD 

SSI 

253 

-148 

15KP160A 

♦GSE 

339 

17 

10KZ62 

♦ SAR 

392 

- 63 

10R8/3D 

♦SSI 

253 

- 39 

12CF11 

TOSJ 

295 -166 

12R8S 

SSI 

253 

-149 

15KP170 

♦ GSE 

339 

18 

10KZ66 

♦ SAR 

392 

-189 

10R8/5 

♦SSI 

253 

- 40 

12CH1FM 

NECE 

271 -124 

12R52 

SSI 

258 

-154 

15KP170A 

♦ GSE 

339 

19 

10KZ75 

♦SAR 

393 

- 78 

10R8/63 

♦SSI 

253 

- 41 

12CH1M 

NECE 

251 -136 

12RH1S 

NECJ 

262 

- 50 

15KP180 

♦ GSE 

339 

20 

10KZ82 

♦ SAR 

393 

-185 

10R8B 

EDL 

274 

-179 


♦ NECJ 


12RH2S 

NECJ 

262 

- 60 

15KP180A 

♦ GSE 

339 

21 

10KZ91 

♦SAR 

394 

-106 

10R8CD 

SSI 

253 

- 42 

12CH2FM 

NECE 

271 -127 

12RH3S 

NECJ 

262 

-68 

15KP200 

♦ GSE 

339 

22 

10KZ100 


395 

- 16 

10R8S 

SSI 

253 

- 43 




12RH4S 

NECJ 

262 

- 75 

15KP200A 

♦GSE 

339 

23 
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15KP220A 

15KP240 

15KP240A 

15KP260 

15KP260A 

15KP280 

15KP280A 

15KS17 

15KS17A 

15KS18 

15KS18A 

15KS20 

15KS20A 

15KS22 

15KS22A 

15KS24 

15KS24A 

15KS26 

15KS26A 

15KS28A 

15KS30 

15KS30A 

15KS33 

15KS33A 

15KS36 

15KS36A 

15KS40 

15KS40A 

15KS43 

15KS43A 

15KS45 

15KS45A 

15KS48 

15KS48A 

15KS51 

15KS51A 

15KS54 

15KS54A 

15KS58 

15KS58A 

15KS60 

15KS60A 

15KS64 

15KS64A 

15KS70 

15KS70A 

15KS75 

15KS75A 

15KS78 

15KS78A 

15KS85 

15KS85A 

15KS90 

15KS90A 

15KS100 

15KS100A 

15KS110 

15KS110A 

15KS120 

15KS120A 

15KS130 

15KS130A 

15KS150 

15KS150A 

15KS160 

15KS160A 

15KS170 

15KS170A 

15KS180 

15KS180A 

15KS200 

15KS200A 

15KS220 

15KS220A 

15KS240 

15KS240A 

15KS260 

15KS260A 

15KS280 

15KS280A 

15L15 

15L20 

15L25 

15L30 

15L35 

15L40 

15L45 

15L50 

15L55 

15L60 

15L65 

15L70 

15L75 

15L80 

15L85 

15L90 

15L95 

15L100 

15L110 

15L120 

15L130 

15L140 

15L150 

15L160 

15L170 

15L180 

15L190 

15L200 

15L210 

15L220 

15L230 

15L240 

15L250 


TYPE No. CROSS INDEX 






m 

339 

339 

- 24 

- 25 

15L260 

15L270 

EDL 

EDL 

431 

431 

-184 

-199 

♦GSE 

339 

- 26 

15L280 

EDL 

431 

-213 

♦GSE 

339 

- 27 

15L290 

EDL 

432 

- 9 

♦GSE 

339 

- 28 

15L300 

EDL 

432 

- 50 

♦GSE 

339 

- 29 

15MA300 

INRJ 

419 

-189 

♦GSE 

339 

- 30 

15MA400 

INRJ 

422 

- 44 

♦GSE 

339 

- 31 

15MLA160 

INRJ 

263 

-149 

♦SCN 

318 

- 44 

15MLA180 

INRJ 

263 

-150 

♦SCN 

318 

- 45 

15MLA200 

INRJ 

263 

-151 

♦SCN 

318 

- 46 

15N25A9 

EDL 

417 

-114 

♦SCN 

318 

- 47 

15N25A 

EDL 

417 

-115 

♦SCN 

318 

- 48 

15P1 

MISI 

247 

- 75 

♦SCN 

318 

- 49 

15Q3 

SAR 

296 

- 71 

♦SCN 

318 

- 50 

15R0/18 

SSI 

253 

-152 

♦SCN 

318 

- 51 

15R1/18 

SSI 

253 

-154 

♦ SCN 

318 

- 52 

15R1/52 

♦SSI 

258 

-159 

♦ SCN 

318 

- 53 

15R2/4 

♦ SSI 

253 

-155 

♦ SCN 

318 

- 54 

15R2/66 

♦SSI 

253 

-156 

♦SCN 

318 

- 55 

15R2B 

SSI 

253 

-157 

♦SCN 

318 

- 56 

15R2S 

SSI 

253 

-158 

♦ SCN 

318 

- 57 

15R3/4 

♦ SSI 

253 

-160 

♦SCN 

318 

- 58 

15R3/66 

♦ SSI 

253 

-161 

♦SCN 

318 

- 59 

15R3B 

SSI 

253 

-162 

♦ SCN 

318 

- 60 

15R3S 

SSI 

253 

-163 

♦ SCN 

318 

- 61 

15R4/3 

♦SSI 

253 

-166 

♦SCN 

318 

- 62 

15R4/3C 

♦ SSI 

253 

-184 

♦ SCN 

318 

- 63 

15R4/4 

♦SSI 

253 

-167 

♦SCN 

318 

- 64 

15R4/59 

♦ SSI 

253 

-185 

♦ SCN 

318 

- 65 

15R4C 

SSI 

253 

-168 

♦SCN 

318 

- 66 

15R4S 

SSI 

253 

-169 

♦ SCN 

318 

- 67 

15R5/3 

♦SSI 

253 

-186 

♦ SCN 

318 

- 68 

15R5/3D 

♦SSI 

253 

-200 

♦ SCN 

318 

- 69 

15R5/5 

♦SSI 

253 

-187 

♦ SCN 

318 

- 70 

15R5/61 

♦SSI 

253 

-201 

♦ SCN 

318 

- 71 

15R5C 

SSI 

253 

-188 

♦ SCN 

318 

- 72 

15R5S 

SSI 

253 

-189 

♦ SCN 

318 

- 73 

15R6/3 

♦SSI 

253 

-202 

♦ SCN 

318 

- 74 

15R6/3D 

♦SSI 

253 

-203 

♦SCN 

318 

- 75 

15R6/5 

♦SSI 

253 

-204 

♦ SCN 

318 

- 76 

15R6/61 

♦SSI 

253 

-205 

♦ SCN 

318 

- 77 

15R6C 

SSI 

253 

-206 

♦SCN 

318 

- 78 

15R6S 

SSI 

253 

-207 

♦SCN 

318 

- 79 

15R7/3 

♦SSI 

253 

-208 

♦SCN 

318 

- 80 

15R7/3D 

♦SSI 

253 

-217 

♦SCN 

318 

- 81 

15R7/5 

♦SSI 

253 

-209 

♦SCN 

318 

- 82 

15R7/61 

♦SSI 

253 

-218 

♦SCN 

318 

- 83 

15R7CD 

SSI 

253 

-210 

♦SCN 

318 

- 84 

15R7S 

♦ SSI 

305 

- 13 

♦SCN 

318 

- 85 

15R8/3 

♦ SSI 

253 

-219 

♦SCN 

318 

- 86 

15R8/3D 

♦SSI 

253 

-220 

♦SCN 

318 

- 87 

15R8/5 

♦SSI 

254 

- 1 

♦SCN 

318 

- 88 

15R8/63 

♦ SSI 

254 

- 2 

♦SCN 

318 

- 89 

15R8CD 

SSI 

254 

- 3 

♦SCN 

318 

- 90 

15R8S 

SSI 

254 

- 4 

♦SCN 

318 

- 91 

15R52 

SSI 

258 

-160 

♦SCN 

318 

- 92 

15RO/19 

♦SSI 

253 

-153 

♦SCN 

318 

- 93 

15SB03S 

NECE 

262 

- 30 

♦SCN 

318 

- 94 


NECJ 



♦SCN 

318 

- 95 

15SB04M 

NECE 

436 

- 47 

♦SCN 

318 

- 96 


♦NECJ 



♦SCN 

318 

- 97 

15SB04S 

NECE 

262 

- 35 

♦SCN 

318 

- 98 


NECJ 



♦SCN 

318 

- 99 

15SM6 

♦SELI 

406 

-142 

♦SCN 

318 

-100 

15SM15 

♦SELI 

406 

-183 

♦SCN 

318 

-101 

15SM25 

♦SELI 

406 

-211 

♦ SCN 

318 

-102 

15SM40 

♦SELI 

407 

- 26 

♦SCN 

318 

-103 

15SM55 

♦SELI 

407 

- 60 

♦SCN 

318 

-104 

15SM70 

♦SELI 

407 

- 80 

♦SCN 

318 

-105 

15SM100 

♦SELI 

407 

-126 

♦SCN 

318 

-106 

15SM150 

♦SELI 

407 

-178 

♦SCN 

318 

-107 

15SM200 

♦SELI 

407 

-212 

♦SCN 

318 

-108 

15TB050 

♦CODI 

368 

-203 

♦SCN 

318 

-109 

15TB100 

♦CODI 

368 

-220 

♦SCN 

318 

-110 

15TB200 

♦CODI 

369 

- 26 

♦SCN 

319 

- 1 

15TB400 

♦CODI 

369 

- 53 

♦SCN 

319 

- 2 

15TB600 

♦CODI 

369 

- 78 

♦SCN 

319 

- 3 

16F5 

♦ INR 

296 

-184 

♦SCN 

319 

- 4 

16F10 

♦ INR 

296 

-195 

♦SCN 

319 

- 5 

16F20 

♦ INR 

296 

-211 

♦SCN 

319 

- 6 

16F40 

♦ INR 

297 

- 9 

EDL 

411 

- 6 

16F60 

♦ INR 

297 

- 23 

EDL 

414 

-208 

16F80 

♦ INR 

297 

- 38 

EDL 

417 

-113 

16F100 

♦ INR 

403 

- 96 

EDL 

419 

- 79 

16FL5S02 

INR 

257 

-147 

EDL 

420 

-177 

16FL5S05 

INR 

257 

-186 

EDL 

421 

-165 

16FL5S10 

INR 

257 

-198 

EDL 

422 

-190 

16FL10S02 

INR 

258 

- 57 

EDL 

423 

-110 


INRJ 



EDL 

424 

- 94 

16FL10S05 

INR 

258 

-112 

EDL 

424 

-160 

16FL10S10 

INR 

258 

-137 

EDL 

425 

- 39 

16FL20S02 

INR 

259 

- 46 

EDL 

425 

- 75 


INRJ 



EDL 

425 

-140 

16FL20S05 

INR 

259 

-111 

EDL 

426 

- 36 

16FL20S10 

INR 

259 

-134 

EDL 

426 

-142 

16FL40S02 

INR 

260 

- 16 

EDL 

426 

-160 


INRJ 



EDL 

426 

-203 

16FL40S10 

INR 

260 

- 93 

EDL 

427 

- 65 

16FL60S02 

INR 

260 

-147 

EDL 

428 

- 8 


INRJ 



EDL 

428 

- 76 

16FL60S05 

INR 

260 

-202 

EDL 

428 

-167 

16FL60S10 

INR 

261 

- 8 

EDL 

428 

-202 

16FL80S05 

INR 

261 

- 60 

EDL 

429 

- 50 

16FL80S10 

INR 

261 

- 80 

EDL 

429 

-198 

16FL100S05 

INR 

261 

-121 

EDL 

430 

- 19 

16FL100S10 

INR 

261 

-131 

EDL 

430 

- 55 

16G010F 

♦GBL 

314 

- 11 

EDL 

430 

- 77 

16G011F 

♦GBL 

314 

- 21 

EDL 

430 

-143 

16G011L 

♦GBL 

314 

- 22 

EDL 

431 

- 6 

16KQ30(B) 

INRJ 

374 

-170 

EDL 

431 

- 23 

16KQ40(B) 

INRJ 

374 

-180 

EDL 

431 

- 39 

16KQ50(B) 

INRJ 

374 

-184 

EDL 

431 

- 56 

16KQ60(B) 

INRJ 

374 

-186 

EDL 

431 

-111 

16MQ30 

INRJ 

374 

-171 



20C4#B 

20C6#B 

20CS04M 


20CTQ40 

20CTQ45 




374 
INRJ 374 
INRJ 374 
HSE 247 
MISI 231 
HSE 233 
HSE 233 
HSE 233 
MISI 244 
HSE 233 

♦SCN 297 

♦ SCN 297 

♦ SCN 403 
SOD 297 
SOD 297 
SOD 297 
SOD 297 
SOD 297 


SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 239 
SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 239 

♦ Dll 286 

SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 239 
SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 239 

♦ Dll 286 

♦ Dll 286 

NECE 436 

♦ NECJ 

♦ INR 297 

♦ INR 297 

♦ INR 297 

♦ INR 297 

INR 286 
INR 286 
INR 286 
INR 286 
INR 286 
INR 286 
INR 402 
INRJ 285 
SAKJ 239 
SAKJ 239 
SAKJ 240 
SAKJ 239 
SAKJ 239 
SAKJ 240 
INRJ 285 
SAKJ 239 
SAKJ 239 
SAKJ 240 
SAKJ 239 
SAKJ 239 
SAKJ 240 
INRJ 285 
INRJ 285 
INRJ 285 
INRJ 402 
SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 238 
SAKJ 239 
SAKJ 238 
SAKJ 239 

♦ INR 374 

INRJ 

♦ INR 374 

INRJ 

♦ INR 374 

♦ INR 374 

♦ INR 374 

INRJ 

SAR 291 
SAR 295 
SAR 304 
EDL 411 
EDL 414 
EDL 417 
EDL 419 
EDL 420 
EDL 421 
EDL 422 
EDL 423 
EDL 424 
EDL 424 
EDL 425 
EDL 425 
EDL 425 
EDL 426 
EDL 426 
EDL 426 
EDL 426 
EDL 427 
EDL 428 
EDL 428 
EDL 428 
EDL 428 
EDL 429 
EDL 429 
EDL 430 
EDL 430 
EDL 430 
EDL 430 
EDL 431 



A-Register@d with JEDEC 
by this manufacturer 


TYPE No. 


-181 20L220 
-185 20L230 EDL 431 

-187 20L240 EDL 431 

-110 20L250 EDL 431 

-208 20L260 EDL 431 

- 40 20L270 EDL 431 

- 41 20L280 EDL 431 

- 42 20L290 EDL 432 

-121 20L300 EDL 432 

-197 20M10 ♦INRJ 303 

-193 20M20 ♦INRJ 303 

-212 20M30 ♦INRJ 303 

-108 20M40 ♦INRJ 303 

- 97 20M50 ♦INRJ 303 

-111 20M60 ♦INRJ 303 

-136 20M80 ♦INRJ 303 

-162 20M100 ♦INRJ 403 

-196 20MA10 INRJ 303 

-214 20MA20 INRJ 303 

- 23 20MA30 INRJ 303 

-183 20MA40 INRJ 303 

- 79 20MA60 INRJ 303 

-125 20MA80 INRJ 303 

-184 20MA100 INRJ 403 

- 80 20MA120 INRJ 407 

-126 20MA140 INRJ 409 

- 64 20MA160 INRJ 412 

-198 20MLA60 INRJ 263 

- 81 20MLA80 INRJ 263 

-127 20MLA100 INRJ 263 

-199 20MLA120 INRJ 263 

- 82 20Q3 SAR 296 

-128 20RM60 ♦THEF 425 

-114 20RM80 ♦THEF 426 

-162 20RM100 ♦THEF 427 

- 48 20RM120 ♦THEF 428 

20RM150 ♦THEF 429 

- 90 20RM200 ♦THEF 430 

- 91 20RM220 ♦THEF 431 

- 93 20RM250 ♦THEF 431 

- 94 20S1S03 SAKJ 375 

- 38 20S1S04 SAKJ 375 

- 79 20S2S03 SAKJ 375 

-127 20S2S04 SAKJ 375 

- 3 21DQ03 ♦INR 374 

-175 INRJ 

-210 21DQ04 ♦INR 374 

-124 INRJ 

-174 21DQ05 INRJ 374 

- 83 21DQ06 INRJ 374 

-175 21FQ030 ♦INR 375 

- 29 INRJ 

- 84 21FQ035 ♦INR 299 

-176 21FQ040 ♦INR 299 

- 30 21FQ045 ♦INR 375 

-176 INRJ 

- 85 21PT60 INRJ 297 

-177 21R4S NECJ 297 

- 31 21R05S NECJ 297 

- 86 21R5S NECJ 297 

-178 21R6S NECJ 297 

- 32 21R8S NECJ 298 

-179 21R10S NECJ 403 

-180 21R12S NECJ 406 

-181 22A50 SOD 298 

- 90 22A100 SOD 298 

-126 22A200 SOD 298 

- 19 22A400 SOD 298 

-127 22A600 SOD 298 

- 20 22A800 SOD 298 

-128 22CC11 ♦TOSJ 298 

- 21 22CD11 ♦TOSJ 298 

-129 22FC11 ♦TOSJ 298 

- 22 22FD11 ♦TOSJ 298 

-215 24CH1FM NECE 271 

24CH2FM NECE 271 

-212 24CH3FM NECE 271 

24CH4FM NECE 271 

-213 25CC13 ♦TOSJ 298 

-214 25CD13 ♦TOSJ 298 

-217 25D4B41 TOSJ 370 

25DF10 ♦CODI 248 

-216 25DF15 ♦CODI 248 

- 23 25DF20 ♦CODI 248 

-206 25DF25 ♦CODI 248 

- 8 25DF30 ♦CODI 248 

-212 25FC13 ♦TOSJ 299 

-116 25FD13 ♦TOSJ 299 

- 81 25FXF11 ♦TOSJ 419 

-178 25G4B41 TOSJ 370 

-169 25GC12 ♦TOSJ 299 

-192 25J4B41 TOSJ 370 

-117 25JC12 ♦TOSJ 299 

- 95 25L15 ♦EDL 411 

-166 25L20 EDL 414 

- 41 25L25 ♦EDL 417 

- 78 25L30 EDL 419 

-144 25L35 EDL 420 

- 37 25L40 EDL 421 

-143 25L45 EDL 422 

-161 25L50 EDL 423 

-204 25L55 EDL 424 

- 71 25L60 EDL 424 

- 9 25L65 EDL 425 

- 80 25L70 EDL 425 

-168 25L75 EDL 425 

-203 25L80 EDL 426 

- 54 25L85 EDL 426 

-199 25L90 EDL 426 

- 20 25L95 EDL 426 

- 57 25L100 EDL 427 

- 78 25L110 EDL 428 

-146 25L120 EDL 428 

- 7 I25L130 _ EDL 1428 

4-Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



■L'iUJ 

EDL 

431 

- 24 

25L140 


EDL 

431 

- 40 

25L150 

EDL 

EDL 

431 

- 57 

25L160 

EDL 

EDL 

431 

-113 

25L170 

EDL 

EDL 

431 

-185 

25L180 

EDL 

EDL 

431 

-200 

25L190 

EDL 

EDL 

431 

-214 

25L200 

EDL 

EDL 

432 

- 10 

25L210 

EDL 

EDL 

432 

- 52 

25L220 

EDL 

♦ INRJ 

303 

- 95 

25L230 

EDL 

♦ INRJ 

303 

-114 

25L240 

EDL 

♦ INRJ 

303 

-134 

25L250 

EDL 

♦ INRJ 

303 

-160 

25L260 

EDL 

♦ INRJ 

303 

-174 

25L270 

EDL 

♦ INRJ 

303 

-191 

25L280 

EDL 

♦ INRJ 

303 

-210 

25L290 

EDL 

♦ INRJ 

403 

-219 

25L300 

EDL 

INRJ 

303 

- 89 

25LC12 

TOSJ 

INRJ 

303 

-108 

25LF11 

♦TOSJ 

INRJ 

303 

-126 

25NC12 

♦TOSJ 

INRJ 

303 

-154 

25NF11 

♦TOSJ 

INRJ 

303 

-185 

25PW5 

INRJ 

INRJ 

303 

-207 

25PW10 

INRJ 

INRJ 

403 

-216 

25PW20 

INRJ 

INRJ 

407 

- 72 

25PW30 

INRJ 

INRJ 

409 

-179 

25PW40 

INRJ 

INRJ 

412 

-166 

25PW50 

INRJ 

INRJ 

263 

-195 

25PW60 

INRJ 

INRJ 

263 

-198 

25QF11 

♦TOSJ 

INRJ 

263 

-200 

26P1 

MISI 

INRJ 

263 

-202 

28CPQ030 

♦ INR 

SAR 

296 

- 93 

28CPQ040 

♦ INR 

♦THEF 

425 

- 19 

28CPQ050 

♦ INR 

♦THEF 

426 

-115 

28CPQ060 

♦ INR 

♦THEF 

427 

-204 

30A6F 

♦SCN 

♦THEF 

428 

-147 

30A8F 

♦SCN 

♦THEF 

429 

-159 

30A10F 

♦SCN 

♦THEF 

430 

-209 

30AD50 

♦SOD 

♦ THEF 

431 

- 34 

30AD100 

♦SOD 

♦ THEF 

431 

-173 

30AD200 

♦SOD 

SAKJ 

375 

- 82 

30AD400 

♦SOD 

SAKJ 

375 

- 83 

30AD600 

♦SOD 

SAKJ 

375 

- 40 

30AD800 

♦SOD 

SAKJ 

375 

- 42 

30BG11 

♦TOSJ 

♦ INR 

374 

- 62 

30BG15 

TOSJ 

INRJ 



30BL11 

TOSJ 

♦ INR 

374 

- 63 

30CG15 

TOSJ 

INRJ 



30CL11 

TOSJ 

INRJ 

374 

- 64 

30CTQ30 

♦ INR 

INRJ 

374 

- 65 

30CTQ35 

♦ INR 

♦ INR 

375 

- 10 

30CTQ40 

♦ INR 

INRJ 



30CTQ45 

♦ INR 

♦INR 

299 

-197 

30D1 

INRJ 

♦ INR 

299 

-209 

30D2 

INRJ 

♦INR 

375 

- 25 

30D4 

INRJ 

INRJ 



30DF1 

INRJ 

INRJ 

297 

-200 

30DF2 

INRJ 

NECJ 

297 

-173 

30DG11 

♦TOSJ 

NECJ 

297 

-104 

30DG15 

TOSJ 

NECJ 

297 

-189 

30DL1 

♦ INR 

NECJ 

297 

-201 


INRJ 

NECJ 

298 

- 3 

30DL2 

♦ INR 

NECJ 

403 

-116 


INRJ 

NECJ 

406 

-201 

30DL4 

INRJ 

SOD 

298 

- 12 

30DL11 

TOSJ 

SOD 

298 

- 17 

30FH1S 

NECJ 

SOD 

298 

- 27 

30FH2S 

NECJ 

SOD 

298 

- 40 

30FH3S 

NECJ 

SOD 

298 

- 48 

30FH4S 

NECJ 

SOD 

298 

- 57 

30FQ030 

♦ INR 

♦TOSJ 

298 

- 21 


INRJ 

♦TOSJ 

298 

- 22 

30FQ030A 

♦ INR 

♦TOSJ 

298 

- 34 

30FQ035 

♦ INR 

♦TOSJ 

298 

- 35 

30FQ035A 

♦ INR 

NECE 

271 

-125 

30FQ040 

♦ INR 

NECE 

271 

-128 

30FQ040A 

♦ INR 

NECE 

271 

-131 

30FQ045 

♦ INR 

NECE 

271 

-134 


INRJ 

♦TOSJ 

298 

-165 

30FQ045A 

♦ INR 

♦TOSJ 

298 

-166 

30FWJ2C12 

TOSJ 

TOSJ 

370 

- 4 

30FWJ11 

TOSJ 

♦CODI 

248 

-142 

30GG11 

♦TOSJ 

♦CODI 

248 

-151 

30GWJ2C12 

TOSJ 

♦CODI 

248 

-162 

30GWJ11 

TOSJ 

♦CODI 

248 

-166 

30H3 

SAR 

♦CODI 

248 

-171 

30HB050 

♦CODI 

♦TOSJ 

299 

- 8 

30HB100 

♦CODI 

♦TOSJ 

299 

- 9 

30HB200 

♦CODI 

♦TOSJ 

419 

-190 

30HB400 

♦CODI 

TOSJ 

370 

- 41 

30HB600 

♦CODI 

♦ TOSJ 

299 

- 34 

30HB800 

♦CODI 

TOSJ 

370 

- 76 

30J3P 

SAR 

♦TOSJ 

299 

- 99 

30JG11 

♦TOSJ 

♦ EDL 

411 

- 15 


SAR 

EDL 

414 

-220 

30L15 

EDL 

♦ EDL 

417 

-123 


EDL 

EDL 

419 

- 90 

30L25 

EDL 

EDL 

420 

-183 

30L30 

EDL 

EDL 

421 

-176 


EDL 

EDL 

422 

-200 

30L40 

EDL 

EDL 

423 

■125 

30L45 

EDL 

EDL 

424 

- 98 

30L50 

EDL 

EDL 

424 

-177 

30L55 

EDL 

EDL 

425 

- 46 

30L60 

EDL 

EDL 

425 

- 79 


EDL 

EDL 

425 

-146 


EDL 

EDL 

426 

- 45 

30L75 

EDL 

EDL 

426 

-144 

30L80 

EDL 

EDL 

426 

-162 

30L85 

EDL 

EDL 

426 

-205 

30L90 

EDL 

EDL 

427 

- 79 

30L95 

EDL 

EDL 

428 

- 11 

30L100 

EDL 

EDL 

428 

■ 88 

30L110 

EDL 

EDL 

428 

-170 

30L120 

EDL 







































1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 





[sKiairrai 

TYPE No. 

MFRS 


I 

j 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

30L130 

EDL 

428 

-171 

40F2R07 

IH5 

271 - 74 

41F2FM ~ 

NECJ 

301 

-136 

50KZ58 

♦SAR 

393 

-184 

50Z6.8,A,B 

SAR 

379 - 86 

30L140 

EDL 

428 

-208 

40F2R15 

♦ SAKJ 

271 - 78 

41F3FM 

NECJ 

301 

-159 

50KZ58A 

♦ SAR 

393 

- 79 

50Z7.5.A.B 

SAR 

380 - 9 

30L150 

EDL 

429 

- 73 

40F2S07 

♦SAKJ 

271 - 90 

41MQ30 

INRJ 

375 

- 47 

50KZ60 

♦SAR 

393 

-186 

50Z8.2AB 

SAR 

380 -124 

30L160 

EDL 

429 

-206 

40F2S15 

♦SAKJ 

271 - 79 

41MQ40 

INRJ 

375 

- 50 

50KZ60A 

♦ SAR 

393 

-183 

50Z9.1.A.B 

SAR 

381 - 47 

30L170 

EDL 

430 

- 24 

40H3 

SAR 

292 - 63 

41MQ50 

INRJ 

375 

- 51 

50KZ64 

♦SAR 

394 

- 90 

50Z10.A.B 

SAR 

381 -155 

30L180 

EDL 

430 

- 61 

40HF5 

♦ INR 

301 - 97 

41MQ60 

INRJ 

375 

- 52 

50KZ64A 

♦SAR 

393 

-187 

50Z11.A.B 

SAR 

382 - 43 

30L190 

EDL 

430 

- 83 


INRJ 


41R1FM 

NECJ 

301 

-114 

50KZ70 

♦ SAR 

394 

-192 

50Z12.A.B 

SAR 

382 -166 

30L200 

EDL 

430 

-160 

40HF10 

♦ INR 

301 -117 

41R2FM 

NECJ 

301 

-137 

50KZ70A 

♦SAR 

394 

-107 

50Z13 f A,B 

SAR 

383 - 73 

30L210 

EDL 

431 

- 9 


INRJ 


41R3FM 

NECJ 

301 

-160 

50KZ75 

♦ SAR 

395 

-102 

50Z14AB 

SAR 

383 -143 

30L220 

EDL 

431 

- 27 

40HF20 

♦ INR 

301 -141 

45M10 

♦ INRJ 

307 

- 61 

50KZ75A 

♦ SAR 

395 

- 2 

50Z15AB 

SAR 

384 - 52 

30L230 

EDL 

431 

- 42 


INRJ 


45M20 

♦ INRJ 

307 

- 91 

50KZ78 

♦ SAR 

395 

-103 

50Z16AB 

SAR 

384 -149 

30L240 

EDL 

431 

- 60 

40HF30 

♦ INR 

301 -165 

45M30 

♦ INRJ 

307 

-126 

50KZ78A 

♦ SAR 

395 

-101 

50Z17AB 

SAR 

385 - 6 

30L250 

EDL 

431 

-123 


INRJ 


45M40 

♦ INRJ 

307 

-156 

50KZ85 

♦ SAR 

396 

- 14 

50Z18AB 

SAR 

385 -114 

30L260 

EDL 

431 

-188 

40HF40 

♦ INR 

301 -187 

45M50 

♦ INRJ 

307 

-186 

50KZ85A 

♦ SAR 

395 

-105 

50Z19AB 

SAR 

385 -162 

30L270 

EDL 

431 

-202 


INRJ 


45M60 

♦ INRJ 

307 

-203 

50KZ90 

♦ SAR 

396 

-129 

50Z20AB 

SAR 

386 - 61 

301.280 

EDL 

431 

-217 

40HF50 

♦ INR 

301 -203 

45M80 

♦ INRJ 

308 

- 27 

50KZ90A 

♦ SAR 

396 

- 34 

50Z22AB 

SAR 

386 -168 

30L290 

EDL 

432 

- 12 


INRJ 


45M100 

♦ INRJ 

404 

- 93 

50KZ100 

♦ SAR 

397 

- 19 

50Z24A.B 

SAR 

387 - 81 

30L300 

EDL 

432 

- 65 

40HF60 

♦ INR 

302 - 3 

45MA10 

INRJ 

307 

- 57 

50KZ100A 

♦ SAR 

396 

-131 

50Z25AB 

SAR 

387 -123 

30MF5 

INRJ 

250 

- 93 


INRJ 


45MA20 

INRJ 

307 

- 86 

50KZ110 

♦ SAR 

397 

-106 

50Z27AB 

SAR 

388 - 23 

30MF10 

INRJ 

250 

-124 

40HF70 

INRJ 

302 - 16 

45MA30 

INRJ 

307 

-123 

50KZ110A 

♦ SAR 

397 

- 20 

50Z30AB 

SAR 

388 -139 

30MF15 

INRJ 

250 

-137 

40HF80 

♦ INR 

302 - 35 

45MA40 

INRJ 

307 

-151 

50L15 

EDL 

411 

- 39 

50Z33AB 

SAR 

389 - 48 

30MF20 

INRJ 

250 

-146 


INRJ 


45MA60 

INRJ 

307 

-198 

50L20 

EDL 

415 

- 25 

50Z36AB 

SAR 

389 -157 

30Q3 

SAR 

296 

-108 

40HF90 

INRJ 

302 - 44 

45MA80 

INRJ 

308 

- 22 

50L25 

EDL 

417 

-137 

50Z39AB 

SAR 

390 - 48 

30QHC030 

♦ INRJ 

374 

-172 

40HF100 

♦ INR 

403 -185 

45MA100 

INRJ 

404 

- 87 

50L30 

EDL 

419 

-115 

50Z43AB 

SAR 

390 -154 

30QHC045 

♦ INRJ 

374 

-183 


INRJ 


45MA120 

INRJ 

407 

-180 

50L35 

EDL 

420 

-190 

50Z45AB 

SAR 

391 - 7 

30RH1S 

NECJ 

262 

- 52 

40HF120 

INR 

407 - 27 

45MA140 

INRJ 

410 

- 28 

50L40 

EDL 

421 

-200 

50Z47AB 

SAR 

391 - 90 

30RH2S 

NECJ 

262 

- 62 

40HFL10S02 

INR 

258 - 49 

45MA160 

INRJ 

413 

- 3 

50L45 

EDL 

422 

-207 

50Z50AB 

SAR 

391 -146 

30RH3S 

NECJ 

262 

- 70 


INRJ 


45MLA60 

INRJ 

264 

- 43 

50L50 

EDL 

423 

-152 

50Z51AB 

SAR 

392 - 20 

30RH4S 

NECJ 

262 

- 77 

40HFL10S05 

INR 

258 - 74 

45MLA80 

INRJ 

264 

- 45 

50L55 

EDL 

424 

-103 

50Z52AB 

SAR 

392 - 54 

30RH05S 

NECJ 

262 

- 44 


INRJ 


45MLA100 

INRJ 

264 

- 47 

50L60 

EDL 

424 

-200 

50Z56AB 

SAR 

392 -147 

30S1S03 

SAKJ 

375 

-116 

40HFL10S10 

INR 

258 -133 

45MLA120 

INRJ 

264 

- 49 

50L65 

EDL 

425 

- 49 

50Z62AB 

SAR 

393 - 60 

30S1S04 

SAKJ 

375 

-117 


INRJ 


50AD50 

♦SOD 

302 

-122 

50L70 

EDL 

425 

- 90 

50Z68AB 

SAR 

393 -154 

30SB03SA 

NECE 

262 

- 31 

40HFL20S02 

INR 

259 - 36 

50AD100 

♦SOD 

302 

-136 

50L75 

EDL 

425 

-158 

50Z75AB 

SAR 

394 - 76 


NECJ 




INRJ 


50AD200 

♦ SOD 

302 

-156 

50L80 

EDL 

426 

- 70 

50Z82AB 

SAR 

394 -179 

30SB04SA 

NECE 

262 

- 36 

40HFL20S05 

INR 

259 - 70 

50AD400 

♦ SOD 

302 

-192 

50L85 

EDL 

426 

-147 

50Z91AB 

SAR 

395 - 88 


NECJ 




INRJ 


50AD600 

SOD 

302 

-219 

50L90 

EDL 

426 

-169 

50Z100AB 

SAR 

395 -198 

30TB050 

♦ CODI 

370 

-155 

40HFL20S10 

INR 

259 -130 

50AD800 

♦ SOD 

303 

- 13 

50L95 

EDL 

426 

-208 

50Z105AB 

SAR 

396 - 37 

30TB100 

♦CODI 

370 

-163 


INRJ 


50F20 

♦ CODI 

241 

-144 

50L100 

EDL 

427 

-110 

50Z110AB 

SAR 

396 -115 

30TB200 

♦ CODI 

370 

-176 

40HFL40S02 

INR 

260 - 7 

50F30 

♦ CODI 

241 

-166 

50L110 

EDL 

428 

- 15 

50Z120AB 

SAR 

397 - 5 

30TB400 

♦ CODI 

370 

-195 


INRJ 


50F40 

♦ CODI 

241 

-183 

50L120 

EDL 

428 

-105 

50Z130AB 

SAR 

397 - 91 

30TB600 

♦CODI 

370 

-212 

40HFL40S05 

INR 

260 - 37 

50F50 

♦ CODI 

241 

-198 

50L130 

EDL 

428 

-173 

50Z140AB 

SAR 

397 -150 

31DQ03 

♦ INR 

374 

- 75 


INRJ 


50H3 

SAR 

292 

- 87 

50L140 

EDL 

428 

-215 

50Z150AB 

SAR 

398 - 34 


INRJ 



40HFL40S10 

INR 

260 - 89 

50HQ020 

♦ INR 

375 

- 53 

50L150 

EDL 

429 

- 81 

50Z160AB 

SAR 

398 -111 

31DQ04 

♦ INR 

374 

- 80 


INRJ 



INRJ 



50L160 

EDL 

429 

-210 

5QZ175AB 

SAR 

398 -155 


INRJ 



40HFL60S02 

INR 

260 -144 

50HQ030 

♦ INR 

375 

- 54 

50L170 

EDL 

430 

- 26 

50Z180AB 

SAR 

399 - 37 

31DQ05 

♦INR 

374 

- 85 


INRJ 



INRJ 



50L180 

EDL 

430 

- 63 

50Z200AB 

SAR 

399 -132 


INRJ 



40HFL60S05 

INR 

260 -164 

50HQ035 

INR 

303 

- 58 

50L190 

EDL 

430 

- 85 

51HQ045 

♦ INR 

375 - 55 

31DQ06 

♦ INR 

374 

- 88 


INRJ 


50HQ040 

INR 

303 

- 62 

50L200 

EDL 

430 

-165 


INRJ 



INRJ 



40HFL60S10 

INR 

261 - 4 

50J1 

SAR 

284 

-166 

50L210 

EDL 

431 

- 11 

52HQ030 

♦ INR 

303 - 55 

31MQ30 

INRJ 

375 

- 11 


INRJ 


50J2P 

SAR 

294 

-114 

50L220 

EDL 

431 

- 29 

52HQ035 

♦ INR 

303 - 57 

31MQ40 

INRJ 

375 

- 19 

40HFL80S05 

INR 

261 - 51 

50J3P 

SAR 

295 

- 98 

50L230 

EDL 

431 

- 44 

52HQ040 

♦ INR 

303 - 61 

35AD50 

♦SOD 

300 

-196 


INRJ 


50JH3 

SAR 

304 

-210 

50L240 

EDL 

431 

- 62 

52HQ045 

♦ INR 

303 - 68 

35AD100 

♦ SOD 

300 

-206 

40HFL80S10 

INR 

261 - 74 

50KZ5.0 

♦SAR 

379 

-102 

50L250 

EDL 

431 

-127 

52HV100AV18L 

INR 

433 -202 

35AD200 

♦SOD 

300 

-219 


INRJ 


50KZ5.0A 

♦ SAR 

379 

- 4 

50L260 

EDL 

431 

-190 

55HQ015 

INRJ 

303 - 34 

35AD400 

♦SOD 

301 

- 15 

40HFL100S05 

INR 

261 -114 

50KZ6.0 

♦ SAR 

379 

-114 

50L270 

EDL 

431 

-204 

55HQ020 

INRJ 

303 - 35 

35AD600 

♦SOD 

301 

- 27 


INRJ 


50KZ6.0A 

♦ SAR 

379 

-103 

50L280 

EDL 

432 

- 1 

55HQ025 

INRJ 

303 - 36 

35AD800 

♦SOD 

301 

- 36 

40HFL100S10 

INR 

261 -129 

50KZ6.5 

♦SAR 

380 

- 34 

50L290 

EDL 

432 

- 14 

55HQ030 

INRJ 

303 - 37 

40A50 

♦SOD 

301 

- 90 


INRJ 


50KZ6.5A 

♦ SAR 

380 

- 35 

50L300 

EDL 

432 

- 68 

60BC15 

♦TOSJ 

303 - 96 

40A100 

♦SOD 

301 

-104 


SAR 

295 - 74 

50KZ7.0 

♦ SAR 

380 

-140 

50 LA 

SAR 

286 

-143 

60CDQ020 

♦ INR 

303 - 54 

40A150 

♦SOD 

301 

-123 


SAR 

304 -208 

50KZ7.0A 

♦ SAR 

380 

- 37 

50LF11 

♦TOSJ 

303 

- 28 

60CDQ030 

♦ INR 

303 - 56 

40A200 

♦SOD 

301 

-127 

40L15 

EDL 

411 - 34 

50KZ7.5 

♦ SAR 

381 

- 59 

50LF 

SAR 

291 

- 35 

60CDQ035 

♦ INR 

303 - 59 

40A300 

♦SOD 

301 

-155 

40L20 

EDL 

415 - 20 

50KZ7.5A 

♦ SAR 

380 

-150 

50M9.1SZ.5 

MOTA 

381 

- 45 

60CDQ040 

♦ INR 

303 - 63 

40A400 

♦ SOD 

301 

-174 

40L25 

EDL 

417 -133 

50KZ8.0 

♦ SAR 

381 

- 64 

50M 

SAR 

277 

- 32 

60CDQ045 

♦ INR 

303 - 69 

40A500 

♦SOD 

301 

-200 

40L30 

EDL 

419 -109 

50KZ8.0A 

♦ SAR 

381 

- 61 

50MV80 

♦ INR 

426 

- 68 

60DC15 

TOSJ 

303 -115 

40A600 

♦ SOD 

301 

-209 

40L35 

EDL 

420 -188 

50KZ8.5 

♦ SAR 

381 

-171 

50NF11 

♦TOSJ 

403 

-208 

60FC15 

TOSJ 

303 -135 

40AD50 

♦SOD 

301 

- 94 

40L40 

EDL 

421 -192 

50KZ8.5A 

♦ SAR 

381 

- 62 

50QF11 

♦TOSJ 

407 

- 55 

60FWJ2C11 

TOSJ 

263 - 33 

40AD100 

♦SOD 

301 

-108 

40L45 

EDL 

422 -204 

50KZ9.0 

♦ SAR 

382 

- 57 

50S20 

♦CODI 

414 

-190 

60FWJ11 

TOSJ 

263 -118 

40AD200 

♦ SOD 

301 

-130 

40L50 

EDL 

423 -146 

50KZ9.0A 

♦ SAR 

381 

-175 

50S30 

♦CODI 

419 

- 67 

60GC15 

TOSJ 

303 -161 

40AD400 

♦SOD 

301 

-176 

40L55 

EDL 

424 -102 

50KZ10 

♦ SAR 

382 

-182 

50S40 

♦CODI 

421 

-152 

60GWJ2C11 

TOSJ 

263 - 37 

40AD600 

♦ SOD 

301 

-210 

40L60 

EDL 

424 -191 

50KZ10A 

♦ SAR 

382 

- 71 

50S50 

CODI 

423 

- 94 

60GWJ11 

TOSJ 

263 -120 

40AD800 

♦SOD 

302 

- 20 

40L65 

EDL 

425 - 48 

50KZ11 

♦ SAR 

383 

- 89 

50SQ030 

♦ INR 

374 

- 93 

60H3 

SAR 

292 -123 

40C1R10 

SAKJ 

238 

-200 

40L70 

EDL 

425 - 88 

50KZ11A 

♦ SAR 

382 

-185 

50SQ035 

♦ INR 

374 

- 94 

60HF10 

♦ INR 

303 - 93 

40C1R20 

SAKJ 

238 

- 9 

40L75 

EDL 

425 -152 

50KZ12 

♦ SAR 

383 

-152 

50SQ040 

♦ INR 

374 

- 95 

60HF20 

♦ INR 

303 -112 

40C1R30 

SAKJ 

239 

-129 

40L80 

EDL 

426 - 62 

50KZ12A 

♦ SAR 

383 

-140 

50SQ045 

♦ INR 

374 

- 96 

60HF30 

♦ INR 

303 -130 

40C1SI0 

SAKJ 

238 

-201 

40L85 

EDL 

426 -146 

50KZ13 

♦ SAR 

384 

-145 

50SQ060 

♦ INR 

374 

- 97 

60HF40 

♦ INR 

303 -158 

40C1S20 

SAKJ 

239 

- 87 

40L90 

EDL 

426 -168 

50KZ13A 

♦ SAR 

384 

- 67 

50SQ080 

♦ INR 

374 

- 98 

60HF50 

♦ INR 

303 -172 

40C1S30 

SAKJ 

239 

-130 

40L95 

EDL 

426 -207 

50KZ14 

♦SAR 

385 

- 14 

50SQ090 

♦ INR 

374 

- 99 

60HF60 

♦ INR 

303 -187 

40C2R10 

SAKJ 

271 

- 76 

40L100 

EDL 

427 -101 

50KZ14A 

♦ SAR 

384 

-165 

50SQ0100 

♦ INR 

374 

-100 

60HF80 

♦ INR 

303 -208 

40C2R20 

SAKJ 

271 

- 80 

40L110 

EDL 

428 - 14 

50KZ15 

♦ SAR 

385 

-129 

50T6.8.A.B 

♦ SAR 

379 

- 85 

60HF100 

♦ INR 

403 -217 

40C2R30 

SAKJ 

271 

- 84 

40L120 

EDL 

428 -102 

50KZ15A 

♦SAR 

385 

- 15 

50T7.5.A.B 

♦SAR 

380 

- 8 

60HQ030 

INRJ 

375 -118 

40C2S10 

SAKJ 

271 

- 77 

40L130 

EDL 

428 -172 

50KZ16 

♦ SAR 

385 

-171 

50T8.2,A,B 

♦SAR 

380 

-123 

60HQ035 

♦ INRJ 

375 -119 

40C2S20 

SAKJ 

271 

- 81 

40L140 

EDL 

428 -213 

50KZ16A 

♦ SAR 

385 

-130 

50T9.1.A.B 

♦ SAR 

381 

- 46 

60HQ045 

♦ INRJ 

375 -121 

40C2S30 

SAKJ 

271 

- 85 

40L150 

EDL 

429 - 77 

50KZ17 

♦ SAR 

386 

- 75 

50T10.A.B 

♦SAR 

381 

-154 

60HQ060 

♦ INR 

303 - 79 

40CDQ020 

♦ INR 

375 

-181 

40L160 

EDL 

429 -209 

50KZ17A 

♦ SAR 

385 

-172 

50T11,A,B 

♦SAR 

382 

- 42 

60HQ080 

♦ INR 

303 - 80 

40CDQ030 

♦ INR 

375 

-182 

40L170 

EDL 

430 - 25 

50KZ18 

♦SAR 

386 

-183 

50T12.A.B 

♦ SAR 

382 

-165 

60HQ090 

♦ INR 

303 - 81 

40CDQ035 

♦ INR 

375 

-183 

40L180 

EDL 

430 - 62 

50KZ18A 

♦ SAR 

386 

- 76 

50T13.A.B 

♦ SAR 

383 

- 72 

60HQ100 

♦ INR 

303 - 86 

40CDQ040 

♦ INR 

375 

-184 

40L190 

EDL 

430 - 84 

50KZ20 

♦ SAR 

387 

- 97 

50T15,A,B 

♦ SAR 

384 

- 51 

60 J1 

SAR 

285 - 10 

40CDQ045 

♦ INR 

375 

-185 

40L200 

EDL 

430 -162 

50KZ20A 

♦ SAR 

386 

-188 

50T16AB 

♦SAR 

384 

-148 

60J2P 

SAR 

294 -130 

40D1 

♦ INR 

290 

- 32 

40L210 

EDL 

431 - 10 

50KZ22 

♦ SAR 

388 

- 38 

50T18.A.B 

♦ SAR 

385 

-113 

60J3P 

SAR 

295 -123 


INRJ 



40L220 

EDL 

431 - 28 

50KZ22A 

♦ SAR 

387 

-131 

50T20AB 

♦SAR 

386 

- 60 

60JC15 

TOSJ 

303 -192 

40D2 

♦ INR 

290 

- 44 

40L230 

EDL 

431 - 43 

50KZ24 

♦ SAR 

388 

- 51 

50T22.A.B 

♦ SAR 

386 

-167 

60JH3 

SAR 

304 -211 


INRJ 



40L240 

EDL 

431 - 61 

50KZ24A 

♦ SAR 

388 

- 47 

50T24AB 

♦SAR 

387 

- 80 

60KS200C 

♦GSE 

339 - 32 

40D4 

♦ INR 

290 

- 58 

40L250 

EDL 

431 -125 

50KZ26 

♦ SAR 

388 

-154 

50T27AB 

♦ SAR 

388 

- 22 

60L15 

EDL 

411 - 52 


INRJ 



40L260 

EDL 

431 -189 

50KZ26A 

♦ SAR 

388 

-153 

50T30AB 

♦SAR 

388 

-138 

60L20 

EDL 

415 - 36 

40D6 

♦ INR 

290 

- 70 

40L270 

EDL 

431 -203 

50KZ28 

♦ SAR 

389 

- 64 

50T33AB 

♦SAR 

389 

- 47 

60L25 

EDL 

417 -139 


INRJ 



40L280 

EDL 

431 -218 

50KZ28A 

♦ SAR 

388 

-156 

50T36AB 

♦ SAR 

389 

-156 

60L30 

EDL 

419 -123 

40D8 

♦ INR 

290 

- 76 

40L290 

EDL 

432 - 13 

50KZ30 

♦ SAR 

389 

-172 

50T39AB 

♦ SAR 

390 

- 47 

60L35 

EDL 

420 -193 


INRJ 



40L300 

EDL 

432 - 67 

50KZ30A 

♦ SAR 

389 

- 67 

50T43AB 

♦SAR 

390 

-153 

60L40 

EDL 

421 -204 

40E1R20 

SAKJ 

239 

- 88 

40Q3 

SAR 

296 -135 

50K.Z33 

♦ SAR 

390 

- 83 

50T47AB 

♦SAR 

391 

- 89 

60L45 

EDL 

422 -210 

40E1R40 

SAKJ 

239 

-179 

40Q4 

SAR 

296 -136 

50KZ33A 

♦ SAR 

389 

-174 

50T51AB 

♦SAR 

392 

- 19 

60L50 

EDL 

423 -164 

40E1R60 

SAKJ 

240 

- 33 

40S2S03 

SAKJ 

375 -192 

50KZ36 

♦ SAR 

390 

-168 

50T62AB 

♦SAR 

393 

- 59 

60L55 

EDL 

424 -104 

40E1S20 

SAKJ 

239 

- 89 

40S2S04 

SAKJ 

375 -193 

50KZ36A 

♦ SAR 

390 

- 84 

50T68AB 

♦SAR 

393 

-153 

60L60 

EDL 

424 -204 

40E1S40 

SAKJ 

239 

-180 

40SB03SA 

NECE 

262 - 32 

50KZ40 

♦ SAR 

391 

-105 

50T75AB 

♦SAR 

394 

- 75 

60L65 

EDL 

425 - 50 

40E1S60 

SAKJ 

240 

- 34 


NECJ 


50KZ40A 

♦ SAR 

391 

- 16 

50T82AB 

♦SAR 

394 

-178 

60L70 

EDL 

425 - 92 

40E2R20 

SAKJ 

271 

- 82 

40SB04SA 

NECE 

262 - 37 

50KZ43 

♦SAR 

392 

- 61 

50T91AB 

♦SAR 

395 

- 87 

60L75 

EDL 

425 -167 

40E2R40 

SAKJ 

271 

- 86 


NECJ 


50KZ43A 

♦ SAR 

391 

-154 

50T100AB 

♦SAR 

395 

-197 

60L80 

EDL 

426 - 74 

40E2R60 

SAKJ 

271 

- 88 

40SL1 

INRJ 

262 -127 

50KZ45 

♦SAR 

392 

- 62 

50T110AB 

♦SAR 

396 

-114 

60L85 

EDL 

426 -148 

40E2S20 

SAKJ 

271 

- 83 

40SL2 

INRJ 

262 -128 

50KZ45A 

♦ SAR 

392 

- 60 

50T120AB 

♦SAR 

397 

- 4 

60L90 

EDL 

426 -170 

40E2S40 

SAKJ 

271 

- 87 

40SL3 

INRJ 

262 -129 

50KZ48 

♦ SAR 

392 

-162 

50T130.A.B 

♦SAR 

397 

- 90 

60L95 

EDL 

426 -209 

40E2S60 

SAKJ 

271 

- 89 

40SL4 

INRJ 

262 -130 

50KZ48A 

♦SAR 

392 

-181 

50T150AB 

♦SAR 

398 

- 33 

60L100 

EDL 

427 -128 

40F1R07 

♦ SAKJ 

238 

-130 

40SL05 

INRJ 

262 -126 

50KZ51 

♦ SAR 

393 

- 75 

50T160AB 

♦SAR 

398 

-110 

60L110 

EDL 

428 - 16 

40F1R15 

♦ SAKJ 

239 

- 23 

40SL5 

INRJ 

262 -131 

50KZ51A 

♦ SAR 

393 

- 74 

50T180AB 

♦SAR 

399 

- 36 

60L120 

EDL 

428 -115 

40F1S07 

♦SAKJ 

238 

-131 

40SL6 

INRJ 

262 -132 

50KZ54 

♦ SAR 

393 

- 77 

50T200AB 

♦ SAR 

399 

-131 

60L130 

EDL 

428 -174 

40F1S15 

♦ SAKJ 

239 

- 24 

41F1FM 

NECJ 

301 -113 

50KZ54A 

♦SAR 

393 

- 76 

50Z6.2.A.B 

SAR 

378 

-183 

60L140 

EDL 

428 -216 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 






TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 




Pq&Line 1 

60L150 

EDL 

429 

• 98 

70H80A 

■II ]!■ 

305 

-123 

75R346 

EEC 

420 -133 

85HQ035 


305 

- 59 

101KL60S20 

INRJ 

265 

41 

60L160 

EDL 

429 

■212 

70H100A 

INRJ 

404 

- 33 

75R36B 

EDL 

421 - 14 

85HQ040 

INR 

305 

- 60 

101KL80S10 

♦ INR 

306 

134 

60L170 

EDL 

430 

- 27 

70HF10 

♦ INR 

304 

- 43 

75R38B 

EDL 

421 - 76 

85HQ045 

INR 

305 

- 61 

101KL80S15 

INR 

265 

42 

60L180 

EDL 

430 

- 64 

70HF80 

♦ INR 

304 

-192 

75R40B 

EDL 

421 -209 

85P1 

MISI 

246 

- 10 


INRJ 



60L190 

EDL 

430 

- 86 

70HF120 

INR 

407 

- 81 

75R42B 

EDL 

422 -104 

100EXD21 

TOSJ 

417 

-197 

101KL80S20 

INRJ 

265 

43 

60L200 

EDL 

430 

-176 

70HF140 

INR 

409 

-184 

75R44B 

EDL 

422 -147 

100F20 

♦CODI 

241 

-145 

101KL80S25 

♦ INR 

433 

212 

60L210 

EDL 

431 

- 12 

70HF160 

INR 

412 

-172 

75R46B 

EDL 

422 -219 

100H3 

SAR 

403 

- 21 

101KL100S10 

♦ INR 

404 

47 

60L220 

EDL 

431 

- 30 

70HFL10S02 

♦ INR 

258 

- 42 

75R48B 

EDL 

423 - 29 

100JB1L 

♦ INR 

367 

-148 

101KL100S15 

INRJ 

265 

44 

60L230 

EDL 

431 

- 45 


INRJ 



75R50B 

EDL 

423 -171 

100JB2L 

♦ INR 

367 

-186 

101KL100S20 

INRJ 

265 

45 

60L240 

EDL 

431 

- 64 

70HFL10S05 

♦ INR 

258 

- 70 

80H3 

SAR 

292 -174 

100JB4L 

♦ INR 

368 

- 6 

101KL100S25 

♦ INR 

404 

62 

60L250 

EDL 

431 

-140 


INRJ 



80L15 

EDL 

411 - 62 

100JB05L 

♦ INR 

367 

-117 

101KL100S30 

INRJ 

265 

46 

60L260 

EDL 

431 

-191 

70HFL10S10 

♦ INR 

258 

-121 

80L20 

EDL 

415 - 44 

100JB6L 

♦ INR 

368 

- 44 

101KL120S10 

♦ INR 

407 

129 

60L270 

EDL 

431 

-205 


INRJ 



80L25 

EDL 

417 -148 

100JB8L 

♦ INR 

368 

- 73 

101KL120S15 

♦ INR 

407 

155 

60L280 

EDL 

432 

- 2 

70HFL20S02 

♦ INR 

259 

- 27 

80L30 

EDL 

419 -130 

100JB10L 

♦ INR 

368 

- 90 

101KL120S20 

INRJ 

265 

47 

60L290 

EDL 

432 

- 15 


INRJ 



80L35 

EDL 

420 -195 

100JB12L 

♦ INR 

368 

- 94 

101KL120S25 

♦ INR 

407 

142 

60L300 

EDL 

432 

- 72 

70HFL20S05 

♦ INR 

259 

- 67 

80L40 

EDL 

421 -211 

100JH21 

TOSJ 

263 

-192 

101KL120S30 

INR 

265 

48 

60 LA 

SAR 

285 

- 11 


INRJ 



80L45 

EDL 

422 -211 

100L15 

EDL 

411 

- 69 


INRJ 



60LC15 

TOSJ 

303 

-211 

70HFL20S10 

♦ INR 

259 

-120 

80L50 

EDL 

423 -175 

100L20 

EDL 

415 

- 47 

101KL130S10 

♦ INR 

408 

215 

60 LF 

SAR 

291 

- 53 


INRJ 



80L55 

EDL 

424 -105 

100L25 

EDL 

417 

-153 

101KL130S15 

♦ INR 

409 

2 

60M 

SAR 

277 

- 47 

70HFL40S02 

♦ INR 

260 

- 4 

80L60 

EDL 

424 -209 

100L30 

EDL 

419 

-137 

101KL130S25 

♦ INR 

408 

219 

60NC15 

TOSJ 

403 

-220 


INRJ 



80L65 

EDL 

425 - 51 

100L35 

EDL 

420 

-196 

101KL130S30 

INR 

265 

49 

60QC15 

♦TOSJ 

407 

- 73 

70HFL40S05 

♦ INR 

260 

- 30 

80L70 

EDL 

425 - 95 

100L40 

EDL 

421 

-216 


INRJ 



60S1 

INRJ 

291 

-165 


INRJ 



80L75 

EDL 

425 -173 

100L45 

EDL 

422 

-212 

101KL140S10 

♦ INR 

409 

214 

60S2 

INRJ 

291 

-215 

70HFL40S10 

♦ INR 

260 

- 79 

80L80 

EDL 

426 - 81 

100L50 

EDL 

423 

-184 

101KL140S15 

♦ INR 

410 

8 

60S3 

INRJ 

292 

- 25 


INRJ 



80L85 

EDL 

426 -149 

100L55 

EDL 

424 

-106 

101KL140S20 

♦ INR 

410 

9 

60S4 

INRJ 

292 

- 62 

70HFL60S02 

♦ INR 

260 

-141 

80L90 

EDL 

426 -173 

100L60 

EDL 

424 

-213 

101KL140S25 

♦ INR 

409 

216 

60S05 

INRJ 

291 

-123 


INRJ 



80L95 

EDL 

426 -210 

100L65 

EDL 

425 

- 52 

101KL140S30 

INR 

265 

50 

60S5#B 

♦ INR 

292 

- 86 

70HFL60S05 

♦ INR 

260 

-158 

80L100 

EDL 

427 -139 

100L70 

EDL 

425 

- 98 


INRJ 




INRJ 




INRJ 



80L110 

EDL 

428 - 18 

100L75 

EDL 

425 

-181 

101KL150S10 

♦ INR 

411 

149 

60S6 

INRJ 

292 

-122 

70HFL60S10 

♦ INR 

260 

-213 

80L120 

EDL 

428 -122 

100L80 

EDL 

426 

- 86 

101KL150S15 

♦ INR 

411 

150 

60S8 

INRJ 

292 

-173 


INRJ 



80L130 

EDL 

428 -175 

100L85 

EDL 

426 

-150 

101KL150S20 

♦ INR 

411 

151 

60S10 

INRJ 

403 

- 20 

70HFL80S05 

♦ INR 

261 

- 47 

80L140 

EDL 

429 - 2 

100L90 

EDL 

426 

-176 

101KL150S25 

♦ INR 

411 

152 

60SB03S 

NECE 

262 

- 34 


INRJ 



80L150 

EDL 

429 -108 

100L95 

EDL 

426 

-211 

101KL150S30 

INRJ 

265 

51 


NECJ 



70HFL80S10 

♦ INR 

261 

- 68 

80L160 

EDL 

429 -214 

100L100 

EDL 

427 

-143 

101KL160S10 

♦ INR 

412 

207 

60SB04S 

NECE 

262 

- 39 


INRJ 



80L170 

EDL 

430 - 28 

100L110 

EDL 

428 

- 20 

101KL160S15 

♦ INR 

412 

208 


NECJ 



70HFL100S05 

♦ INR 

261 

-111 

80L180 

EDL 

430 - 65 

100L120 

EDL 

428 

-125 

101KL160S20 

♦ INR 

412 

209 

61F1FM 

NECJ 

303 

- 87 


INRJ 



80L190 

EDL 

430 - 88 

100L130 

EDL 

428 

-176 

101KL160S25 

♦ INR 

412 

210 

61F2FM 

NECJ 

303 

-106 

70HFL100S10 

♦ INR 

261 

-127 

80L200 

EDL 

430 -181 

100L140 

EDL 

429 

- 3 

101KL160S30 

INR 

265 

52 

61F3FM 

NECJ 

303 

-124 


INRJ 



80L210 

EDL 

431 - 13 

100L150 

EDL 

429 

-113 


INRJ 



61MQ30 

INRJ 

375 

- 60 

70HFR10 

♦ INR 

304 

- 44 

80L220 

EDL 

431 - 31 

100L160 

EDL 

429 

-215 

101KLR40S10 

♦ INR 

306 

33 

61MQ40 

INRJ 

375 

- 65 

70HFR20 

♦ INR 

304 

- 75 

80L230 

EDL 

431 - 46 

100L170 

EDL 

430 

- 29 

101KLR40S15 

♦ INR 

306 

61 

61MQ50 

INRJ 

375 

- 78 

70HFR30 

♦ INR 

304 

- 94 

80L240 

EDL 

431 - 65 

100L180 

EDL 

430 

- 66 

101KLR40S20 

♦ INR 

306 

62 

61MQ60 

INRJ 

375 

- 81 

70HFR40 

♦ INR 

304 

-121 

80L250 

EDL 

431 -145 

100L190 

EDL 

430 

- 89 

101KLR40S25 

♦ INR 

306 

63 

61R1FM 

NECJ 

303 

- 88 

70HFR50 

♦ INR 

304 

-137 

80L260 

EDL 

431 -192 

100L200 

EDL 

430 

-182 

101KLR40S30 

♦ INR 

306 

64 

61R2FM 

NECJ 

303 

-107 

70HFR60 

♦ INR 

304 

-160 

80L270 

EDL 

431 -206 

100L210 

EDL 

431 

- 14 

101KLR60S10 

♦ INR 

306 

90 

61R3FM 

NECJ 

303 

-125 

70HFR80 

♦ INR 

304 

-193 

80L280 

EDL 

432 - 3 

100L220 

EDL 

431 

- 32 

101KLR60S15 

♦ INR 

306 

113 

67C015H20LSS 

♦ INR 

411 

- 86 

70HFR100 

♦ INR 

404 

- 20 

80L290 

EDL 

432 - 16 

100L230 

EDL 

431 

- 47 

101KLR60S20 

♦ INR 

306 

114 

67C024H20LSS 

♦ INR 

417 

- 7 

70HFR120 

♦ INR 

407 

- 96 

80L300 

EDL 

432 - 77 

100L240 

EDL 

431 

- 66 

101KLR60S25 

♦ INR 

306 

115 

67C030H20LSS 

♦ INR 

419 

-144 

70HFR140 

♦ INR 

409 

-188 

80SQ030 

♦ INR 

374 -132 

100L250 

EDL 

431 

-146 

101KLR60S30 

♦ INR 

306 

116 

67C050H20LSS 

♦ INR 

423 

-202 

70HFR160 

♦ INR 

412 

-174 


INRJ 


100L260 

EDL 

431 

-193 

101KLR80S10 

♦ INR 

306 

135 

67C075H20LSS 

♦ INR 

425 

-190 

70M10 

♦ INRJ 

309 

- 98 

80SQ035 

INR 

374 -133 

100L270 

EDL 

431 

-207 

101KLR80S15 

♦ INR 

306 

166 

67C100H20LSS 

♦ INR 

427 

-162 

70M20 

♦ INRJ 

309 

-118 

80SQ040 

♦ INR 

374 -135 

100L280 

EDL 

432 

- 4 

101KLR80S20 

♦ INR 

306 

167 

67C120H20LSS 

♦ INR 

428 

-138 

70M30 

♦ INRJ 

309 

-139 


INRJ 


100L290 

EDL 

432 

- 17 

101KLR80S25 

♦ INR 

306 

168 

67C150H20LSS 

♦ INR 

429 

-124 

70M4Q 

♦ INRJ 

309 

-157 

80SQ045 

♦ INR 

374 -136 

100L300 

EDL 

432 

- 78 

101KLR80S30 

♦ INR 

306 

169 

67C200H20LSS 

♦ INR 

430 

-185 

70M50 

♦ INRJ 

309 

-178 


INRJ 


100MAB180 

INRJ 

414 

- 19 

101KLR100S10 

♦ INR 

404 

48 

67C250H20LSS 

♦ INR 

431 

-152 

70M60 

♦ INRJ 

309 

-191 

80TF3.9.A 

♦TRI 

377 -129 

100MAB200 

INRJ 

415 

-129 

101KLR100S15 

♦ INR 

404 

71 

67C300H20LSS 

♦ INR 

432 

- 82 

70M80 

♦ INRJ 

309 

-215 

80TF4.7.A 

♦TRI 

378 - 50 

100MAB250 

INRJ 

417 

-196 

101KLR100S20 

♦ INR 

404 

72 

67C400H20LSS 

♦ INR 

432 

-190 

70M100 

♦ INRJ 

404 

-204 

80TF5.6.A 

♦TRI 

378 -140 

100MLAB160 

INRJ 

264 

- 85 

101KLR100S25 

♦ INR 

404 

73 

67C500H20LSS 

♦ INR 

433 

- 66 

70MA10 

INRJ 

309 

- 95 

80TF6.8.A 

♦TRI 

379 -101 

100MLAB18Q 

INRJ 

264 

- 88 

101KLR100S30 

♦ INR 

404 

74 

67C750H20LSS 

♦ INR 

433 

-103 

70MA20 

INRJ 

309 

-115 

80TF8.2.A 

♦TRI 

380 -136 

100MLAB200 

INRJ 

264 

- 93 

101KLR120S10 

♦ INR 

407 

130 

67D006H53PNN 

INR 

275 

-187 

70MA30 

INRJ 

309 

-136 

80TF10.A 

♦TRI 

381 -167 

100QD21 

TOSJ 

407 

-157 

101KLR120S15 

♦ INR 

407 

158 

67D010H53PNN 

INR 

401 

- 62 

70MA40 

INRJ 

309 

-154 

80TF12.A 

♦TRI 

382 -178 

100QH21 

TOSJ 

263 

-203 

101KLR120S20 

♦ INR 

407 

159 

67D015H53PNN 

INR 

411 

- 18 

70MA60 

INRJ 

309 

-190 

80TF15.A 

♦TRI 

384 - 64 

100R1B , 

EDL 

280 

- 49 

101KLR120S25 

♦ INR 

407 

160 

67D015H55FNN 

INR 

411 

- 19 

70MA80 

INRJ 

309 

-212 

80TF18.A 

♦TRI 

385 -126 

100R2B 

EDL 

280 

-137 

101KLR120S30 

♦ INR 

407 

161 

67D018H55FNN 

INR 

413 

-196 

70MA100 

INRJ 

404 

-143 

80TF22.A 

♦TRI 

386 -180 

100R3B 

EDL 

281 

- 8 

101KLR130S10 

♦ INR 

408 

216 

67D020H53PNN 

INR 

415 

- 3 

70MA120 

INRJ 

408 

- 15 

80TF27.A 

♦TRI 

388 - 35 

100R4B 

EDL 

281 

- 44 

101KLR130S15 

♦ INR 

409 

3 

67D024H55FNN 

INR 

416 

-213 

70MA140 

INRJ 

410 

- 61 

80TF33.A 

♦TRI 

389 - 60 

100R5B 

EDL 

281 

-133 

101KLR130S20 

♦ INR 

409 

4 

67D030H53PNN 

INR 

419 

- 92 

70MA160 

INRJ 

413 

- 32 

80TF39.A 

♦TRI 

390 - 60 

100R6B 

EDL 

281 

-161 

101KLR130S25 

♦ INR 

409 

5 

67D036H55FNN 

INR 

421 

- 7 

70MLA60 

INRJ 

265 

-114 

80TF47.A 

♦TRI 

391 -102 

100R7B 

EDL 

282 

- 16 

101KLR130S30 

♦ INR 

409 

6 

67D048H55FNN 

INR 

423 

- 24 

70MLA80 

INRJ 

265 

-116 

80TF56.A 

♦TRI 

392 -159 

100R8B 

EDL 

282 

- 35 

101KLR140S10 

♦ INR 

409 

215 

67D050H04TNN 

♦ INR 

423 

-128 

70MLA100 

INRJ 

265 

-118 

81F1FMA 

NECJ 

305 - 35 

100R9B 

EDL 

282 

-101 

101KLR140S15 

♦ INR 

410 

11 

67D050H20TTS 

♦ INR 

423 

-144 

70MLA120 

INRJ 

265 

-120 

81F2FMA 

NECJ 

305 - 38 

100R10B 

EDL 

401 

-158 

101KLR140S20 

♦ INR 

410 

12 

67D050H53PNN 

INR 

423 

-129 

70MLAB160 

INRJ 

264 

- 84 

81F3FMA 

NECJ 

305 - 42 

100R11B 

EDL 

405 

- 65 

101KLR140S25 

♦ INR 

410 

13 

67D050H55FNN 

INR 

423 

-130 

70MLAB180 

INRJ 

264 

- 87 

81R1FMA 

NECJ 

305 - 36 

100R12B 

EDL 

406 

- 41 

101KLR140S30 

♦ INR 

410 

14 

67D075H04TNN 

♦ INR 

425 

- 80 

70MLAB200 

INRJ 

264 

- 92 

81R2FMA 

NECJ 

305 - 39 

100R13B 

EDL 

408 

-179 

101KLR150S10 

♦ INR 

411 

146 

67D075H20TTS 

♦ INR 

425 

-150 

70MLAB250 

INRJ 

264 

- 98 

81R3FMA 

NECJ 

305 - 43 

100R14B 

EDL 

409 

- 70 

101KLR150S15 

♦ INR 

411 

153 

67D075H55FNN 

INR 

425 

-147 

70U10 

♦ INR 

309 

-109 

85HF10 

♦ INR 

305 - 71 

100R15B 

EDL 

411 

- 70 

101KLR150S20 

♦ INR 

411 

154 

67D080H53PNN 

INR 

426 

- 49 

70U20 

♦ INR 

309 

-128 

85HF20 

♦ INR 

305 - 83 

100R16B 

EDL 

412 

- 42 

101KLR150S25 

♦ INR 

411 

155 

67D100H04TNN 

♦ INR 

427 

- 84 

70U40 

♦ INR 

309 

-169 

85HF40 

♦ INR 

305 -100 

100R18B 

EDL 

413 

-212 

101KLR150S30 

♦ INR 

411 

156 

67D100H20TTS 

♦ INR 

427 

- 97 

70U60 

♦ INR 

309 

-202 

85HF60 

♦ INR 

305 -115 

100R20B 

EDL 

415 

- 48 

101KLR160S10 

♦ INR 

412 

198 

67D100H53PNN 

INR 

427 

- 85 

70U80 

♦ INR 

310 

- 10 

85HF80 

♦ INR 

305 -126 

100R22B 

EDL 

416 

- 73 

101KLR160S15 

♦ INR 

412 

212 

67D100H55FNN 

INR 

427 

- 86 

70U100 

♦ INR 

404 

-154 

85HF100 

♦ INR 

404 - 36 

100R24B 

EDL 

417 

- 6 

101KLR160S20 

♦ INR 

412 

213 

67D120H04TNN 

♦ INR 

428 

- 90 

70U120 

♦ INR 

408 

- 31 

85HF120 

♦ INR 

407 -110 

100R26B 

EDL 

418 

- 56 

101KLR160S25 

♦ INR 

412 

214 

67D120H20TTS 

♦ INR 

428 

- 98 

75HQ030 

♦ INR 

375 

-100 

85HF140 

♦ INR 

409 -200 

100R28B 

EDL 

418 

-165 

101KLR160S30 

♦ INR 

412 

215 

67D120H53PNN 

INR 

428 

- 91 


INRJ 



85HF160 

♦ INR 

412 -186 

100R30B 

EDL 

419 

-138 

103PJLA160 

INRJ 

264 

86 

67D120H55FNN 

INR 

428 

- 92 

75HQ035 

♦ INR 

304 

-216 

85HFL10S02 

♦ INR 

305 - 64 

100R32B 

EDL 

420 

- 57 

103PJLA180 

INRJ 

264 

89 

67D150H04TNN 

♦ INR 

429 

- 68 

75HQ040 

♦ INR 

375 

-103 

85HFL10S05 

♦ INR 

305 - 65 

100R34B 

EDL 

420 

-134 

103PJLA200 

INRJ 

264 

94 

67D150H20TTS 

♦ INR 

429 

- 76 


INRJ 



85HFL10S10 

♦ INR 

305 - 66 

100R36B 

EDL 

421 

- 15 

103PJLA250 

INRJ 

264 

99 

67D150H53PNN 

INR 

429 

- 69 

75HQ045 

♦ INR 

375 

-105 

85HFL20S02 

♦ INR 

305 - 75 

100R38B 

EDL 

421 

- 77 

120MLA60 

INRJ 

268 

150 

67D150H55FNN 

INR 

429 

- 70 


INRJ 



85HFL20S05 

♦ INR 

305 - 76 

100R40B 

EDL 

421 

-217 

120MLA80 

INRJ 

268 

154 

67D200H04TNN 

♦ INR 

430 

-157 

75R1B 

EDL 

278 

- 5 

85HFL20S10 

♦ INR 

305 - 77 

100R42B 

EDL 

422 

-105 

120MLA100 

INRJ 

268 

158 

67D200H20TTS 

♦ INR 

430 

-161 

75R2B 

EDL 

278 

- 44 

85HFL40S02 

♦ INR 

305 - 93 

100R44B 

EDL 

422 

-148 

120MLA120 

INRJ 

268 

163 

67D200H53PNN 

INR 

430 

-158 

75R3B 

EDL 

278 

- 91 

85HFL40S05 

♦ INR 

305 - 94 

100R46B 

EDL 

422 

-220 

121 

Dll 

253 

79 

67D200H55FNN 

INR 

430 

-159 

75R4B 

EDL 

278 

-125 

85HFL40S10 

♦ INR 

305 - 95 

100R48B 

EDL 

423 

- 30 

121A 

Dll 

253 

80 

67D250H20TTS 

♦ INR 

431 

-124 

75R5B 

EDL 

278 

-166 

85HFL60S02 

♦ INR 

305 -108 

100R50B 

EDL 

423 

-185 

122 

Dll 

254 

75 

67D250H53PNN 

INR 

431 

-121 

75R6B 

EDL 

278 

-196 

85HFL60S05 

♦ INR 

305 -109 

100S20 

♦ CODI 

241 

-146 

122A 

Dll 

254 

76 

67D250H55FNN 

INR 

431 

-122 

75R7B 

EDL 

279 

- 17 

85HFL60S10 

♦ INR 

305 -110 

100S30 

♦ CODI 

241 

-167 

124 

Dll 

254 

207 

67D300H04TNN 

♦ INR 

432 

- 61 

75R8B 

EDL 

279 

- 31 

85HFL80S02 

♦ INR 

305 -120 

100S40 

♦CODI 

241 

-184 

124A 

Dll 

254 

208 

67D300H20TTS 

♦ INR 

432 

- 66 

75R9B 

EDL 

279 

- 55 

85HFL80S05 

♦ INR 

305 -121 

100S50 

♦ CODI 

241 

-199 

126 

Dll 

255 

94 

67D300H53PNN 

INR 

432 

- 62 

75R10B 

EDL 

401 

-112 

85HFL80S10 

♦ INR 

305 -122 

100YD21 

TOSJ 

415 

-131 

126A 

Dll 

255 

95 

67D300H55FNN 

INR 

432 

- 63 

75R11B 

EDL 

405 

- 64 

85HFL100S05 

♦ INR 

404 - 31 

101F1FM 

NECJ 

305 

-194 

150BC15 

♦ TOSJ 

307 

62 

67D400H04TNN 

♦ INR 

432 

-176 

75R12B 

EDL 

406 

- 14 

85HFL100S10 

♦ INR 

404 - 32 

101F2FM 

NECJ 

305 

-220 

150DC15 

♦ TOSJ 

307 

92 

67D400H20TTS 

♦ INR 

432 

-180 

75R13B 

EDL 

408 

-178 

85HFR10 

♦ INR 

305 - 72 

101F3FM 

NECJ 

306 

- 17 

150FC15 

♦TOSJ 

307 

127 

67D400H55FNN 

INR 

432 

-177 

75R14B 

EDL 

409 

- 65 

85HFR20 

♦ INR 

305 - 84 

101F4S 

♦ NECJ 

306 

- 60 

150GC15 

♦ TOSJ 

307 

157 

67D500H20TTS 

INR 

433 

- 57 

75R15B 

EDL 

411 

- 57 

85HFR30 

♦ INR 

305 - 90 

101F5S 

♦ NECJ 

306 

- 79 

150JC15 

TOSJ 

307 

204 

67D500H55FNN 

INR 

433 

- 54 

75R16B 

EDL 

412 

- 32 

85HFR40 

♦ INR 

305 -101 

101F6S 

♦ NECJ 

306 

-110 

150K5A 

INR 

307 

45 

67D600H20TTS 

INR 

433 

- 85 

75R18B 

EDL 

413 

-208 

85HFR50 

♦ INR 

305 -106 

101F8S 

♦ NECJ 

306 

-163 

150K10A 

♦ INR 

307 

69 

67D750H20TTS 

INR 

433 

- 96 

75R20B 

EDL 

415 

- 43 

85HFR60 

♦ INR 

305 -116 

101 FI OS 

♦ NECJ 

404 

- 69 

150K20A 

♦ INR 

307 

107 

70H10A 

INRJ 

305 

- 68 

75R22B 

EDL 

416 

- 72 

85HFR80 

♦ INR 

305 -127 

101F12S 

♦ NECJ 

407 

-154 

150K60A 

♦ INR 

307 

219 

70H20A 

INRJ 

305 

- 80 

75R24B 

EDL 

417 

- 5 

85HFR100 

♦ INR 

404 - 37 

101KL40S10 

♦ INR 

306 

- 32 

150K80A 

♦ INR 

308 

43 

70H30A 

INRJ 

305 

- 87 

75R26B 

EDL 

418 

- 55 

85HFR120 

♦ INR 

407 -111 

101KL40S15 

INRJ 

265 

- 38 

150K100A 

♦ INR 

404 

106 

70H40A 

INRJ 

305 

- 97 

75R28B 

EDL 

418 

-164 

85HFR140 

♦ INR 

409 -201 

101KL40S20 

INRJ 

265 

- 39 

150K120A 

♦ INR 

407 

198 

70H50A 

INRJ 

305 

-103 

75R30B 

EDL 

419 

-127 

85HFR160 

♦ INR 

412 -187 

101KL60S10 

♦ INR 

306 

- 89 

150KS5 

INR 

307 

46 

70H60A 

INRJ 

305 

-112 

75R32B 

EDL 

420 

- 56 

85HQ030 

INR 

305 - 58 

101KL60S15 

INRJ 

265 

- 40 

150KS10 

INR 

307 

70 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 




fg'ETOaSM 




TYPE No. 

MFRS 



■Jildetei 


150KS20 

INR 

307 

■108 

156 

dh 

255 

-123 

250R38B 

eDL 

Kziwwiun 

300U30A 

♦TRR 

310 

- 68 

350R14B 

EDL 

409 

- 92 

150KS30 

INR 

307 

-134 

156A 

Dll 

255 

-124 

250R40B 

EDL 

422 - 19 


INRJ 



350R15B 

EDL 

411 

-107 

150KS40 

INR 

307 

-173 

200CNQ020 

♦ INR 

375 

-196 

250R42B 

EDL 

422 -108 

300U40A 

♦ INR 

310 

- 76 

350R16B 

EDL 

412 

- 80 

150KS60 

INR 

307 

-220 

200CNQ030 

♦ INR 

375 

-197 

250R44B 

EDL 

422 -151 


INRJ 



350R18B 

EDL 

414 

- 2 

150KS80 

INR 

308 

- 44 

200CNQ035 

♦ INR 

375 

-198 

250R46B 

EDL 

423 - 3 

300U50A 

INR 

310 

- 85 

350R20B 

EDL 

415 

- 81 

150KS100 

INR 

404 

-107 

200CNQ040 

♦ INR 

375 

-199 

250R48B 

EDL 

423 - 35 


INRJ 



350R22B 

EDL 

416 

- 78 

150KS120 

INR 

407 

-199 

200CNQ045 

♦ INR 

375 

-201 

250R50B 

EDL 

424 - 10 

300U60A 

♦ INR 

310 

- 91 

350R24B 

EDL 

417 

- 15 

150L5A 

INR 

307 

- 47 

200EXD21 

TOSJ 

417 

-204 

250RS35 

♦ CODI 

420 -186 


INRJ 



350R26B 

EDL 

418 

- 61 

150L10A 

♦ INR 

307 

- 71 

200JH21 

TOSJ 

263 

-193 

250RS40 

♦ CODI 

421 -187 

300U70A 

INRJ 

310 

- 99 

350R28B 

EDL 

418 

-170 

150L30A 

♦ INR 

307 

-135 

200MAB180 

INRJ 

414 

- 27 

250S30 

CODI 

419 - 98 

300U80A 

♦ INR 

310 

-108 

350R30B 

EDL 

419 

-163 

150L60A 

♦ INR 

308 

- 1 

200MAB200 

INRJ 

415 

-137 

250S35 

CODI 

420 -185 


INRJ 



350R32B 

EDL 

420 

- 64 

150L100A 

♦ INR 

404 

-108 

200MAB250 

INRJ 

417 

-203 

250S40 

CODI 

421 -184 

300U90A 

INRJ 

310 

-118 

350R34B 

EDL 

420 

-139 

150L120A 

♦ INR 

407 

-200 

200QD21 

TOSJ 

408 

- 3 

251F5S 

NECJ 

309 -175 

300U100A 

♦ INR 

404 

-161 

350R36B 

EDL 

421 

- 21 

150LC15 

TOSJ 

308 

- 28 

200QH21 

TOSJ 

264 

- 29 

251F6S 

NECJ 

309 -188 


INRJ 



350R38B 

EDL 

421 

- 82 

150LD13 

TOSJ 

308 

- 25 

200R1B 

EDL 

286 

- 9 

251F8S 

NECJ 

309 -209 

300U120A 

♦ INR 

408 

- 37 

350R40B 

EDL 

422 

- 25 

150MLAB160 

INRJ 

266 

- 39 

200R2B 

EDL 

286 

- 47 

251 FI OS 

NECJ 

404 -140 


INRJ 



350R42B 

EDL 

422 

-110 

150MLAB180 

INRJ 

266 

- 41 

200R3B 

EDL 

286 

- 83 

251F12S 

NECJ 

408 - 13 

300WD13 

TOSJ 

414 

- 53 

350R44B 

EDL 

422 

-153 

150MLAB200 

INRJ 

266 

- 43 

200R4B 

EDL 

286 

- 98 

251UL20S10 

♦ INR 

266 - 65 

300YD13 

TOSJ 

415 

-153 

350R46B 

EDL 

423 

- 5 

150MLAB250 

INRJ 

266 

- 45 

200R5B 

EDL 

286 

-131 

251UL20S15 

♦ INR 

266 - 66 

301U80 

♦ INR 

310 

-109 

350R48B 

EDL 

423 

- 37 

150NC15 

TOSJ 

404 

- 94 

200R6B 

EDL 

286 

-147 

251UL40S10 

♦ INR 

266 - 94 


INRJ 



350R50B 

EDL 

424 

- 21 

150ND13 

TOSJ 

404 

- 91 

200R7B 

EDL 

286 

-177 

251UL40S15 

♦ INR 

266 - 97 

301U1Q0 

♦ INR 

404 

-162 

350RS25 

♦ CODI 

417 

-132 

150QC15 

TOSJ 

407 

-185 

200R8B 

EDL 

286 

-187 


INRJ 



INRJ 



350RS30 

♦CODI 

419 

-107 

150QD13 

TOSJ 

407 

-183 

200R9B 

EDL 

286 

-211 

251UL40S20 

INRJ 

266 -101 

301U120 

♦ INR 

408 

- 38 

350S20 

CODI 

415 

- 17 

150R1B 

EDL 

283 

-121 

200R10B 

EDL 

402 

- 96 

251UL60S10 

♦ INR 

266 -127 


INRJ 



350S25 

CODI 

417 

-130 

150R2B 

EDL 

283 

-184 

200R11B 

EDL 

405 

- 72 

251UL60S15 

♦ INR 

266 -130 

301U140 

♦ INR 

410 

- 78 

350S30 

CODI 

419 

-106 

150R3B 

EDL 

284 

- 32 

200R12B 

EDL 

406 

-101 


INRJ 



INRJ 



351 

Dll 

253 

- 95 

150R4B 

EDL 

284 

- 72 

200R13B 

EDL 

408 

-195 

251UL60S20 

♦ INR 

266 -135 

301U160 

♦ INR 

413 

- 38 

351A 

Dll 

253 

- 96 

150R5B 

EDL 

284 

-137 

200R14B 

EDL 

409 

- 84 


INRJ 



INRJ 



352 

Dll 

254 

- 89 

150R6B 

EDL 

284 

-174 

200R15B 

EDL 

411 

- 95 

251UL80S10 

♦ INR 

266 -166 

301U180 

♦ INR 

414 

- 46 

352A 

Dll 

254 

- 90 

150R7B 

EDL 

285 

- 16 

200R16B 

EDL 

412 

- 68 

251UL80S15 

♦ INR 

266 -169 


INRJ 



353PJLA160 

INRJ 

268 

- 46 

150R8B 

EDL 

285 

- 37 

200R18B 

EDL 

413 

-218 


INRJ 


301U200 

♦ INR 

415 

-147 

353PJLA180 

INRJ 

268 

- 53 

150R9B 

EDL 

285 

- 84 

200R20B 

EDL 

415 

- 66 

251UL80S20 

♦ INR 

267 - 4 


INRJ 



353PJLA200 

INRJ 

268 

- 60 

150R10B 

EDL 

402 

- 38 

200R22B 

EDL 

416 

- 75 


INRJ 


301U210 

♦ INR 

416 

- 28 

353PJLA250 

INRJ 

268 

- 76 

150R11B 

EDL 

405 

- 70 

200R24B 

EDL 

417 

- 10 

251UL100S10 

♦ INR 

267 - 34 


INRJ 



354 

Dll 

255 

- 5 

150R12B 

EDL 

406 

- 85 

200R26B 

EDL 

418 

- 58 

251UL100S15 

INR 

267 - 37 

301U220 

♦ INR 

416 

- 91 

354A 

Dll 

255 

- 6 

150R13B 

EDL 

408 

-192 

200R28B 

EDL 

418 

-167 


INRJ 



INRJ 



356 

Dll 

255 

-125 

150R14B 

EDL 

409 

- 79 

200R30B 

EDL 

419 

-149 

251UL100S20 

♦ INR 

267 - 42 

301U230 

♦ INR 

416 

-162 

356A 

Dll 

255 

-126 

150R15B 

EDL 

411 

- 91 

200R32B 

EDL 

420 

- 60 


INRJ 



INRJ 



359V 

MEHK 

285 

- 85 

150R16B 

EDL 

412 

- 59 

200R34B 

EDL 

420 

-136 

251UL100S25 

♦ INR 

267 - 48 

301U240 

♦ INR 

417 

- 26 

363A 

♦ PRX 

257 

-160 

150R18B 

EDL 

413 

-217 

200R36B 

EDL 

421 

- 17 

251UL100S30 

INRJ 

267 - 49 


INRJ 



363B 

♦ PRX 

258 

- 80 

150R20B 

EDL 

415 

- 58 

200R38B 

EDL 

421 

- 79 

251UL120S20 

♦ INR 

267 - 76 

301U250 

♦ INR 

417 

-209 

363D 

♦ PRX 

259 

- 76 

150R22B 

EDL 

416 

- 74 

200R40B 

EDL 

422 

- 10 


INRJ 



INRJ 



363F 

♦PRX 

259 

-190 

150R24B 

EDL 

417 

- 9 

200R42B 

EDL 

422 

-107 

251UL120S25 

♦ INR 

267 - 83 

302U5A 

INR 

310 

- 45 

363H 

♦ PRX 

260 

- 43 

150R26B 

EDL 

418 

- 57 

200R44B 

EDL 

422 

-150 

251UL120S30 

INRJ 

267 - 84 

302U10A 

INR 

310 

- 49 

363M 

♦ PRX 

260 

-169 

150R28B 

EDL 

418 

-166 

200R46B 

EDL 

423 

- 2 

251UL130S30 

INRJ 

267 - 96 


INRJ 



363S 

♦ PRX 

240 

- 77 

150R30B 

EDL 

419 

-145 

200R48B 

EDL 

423 

- 33 

251UL140S20 

♦ INR 

267 - 99 

302U15A 

INRJ 

310 

- 54 

363Z 

♦ PRX 

240 

-122 

150R32B 

EDL 

420 

- 59 

200R50B 

EDL 

423 

-215 

251UL140S25 

♦ INR 

267 -106 

302U20A 

INR 

310 

- 59 

368V 

♦ PRX 

296 

-175 

150R34B 

EDL 

420 

-135 

200RS45 

♦CODI 

422 

-195 

251UL140S30 

INR 

267 -107 


INRJ 



368Z 

♦ PRX 

403 

- 94 

150R36B 

EDL 

421 

- 16 

200RS50 

♦ CODI 

423 

-122 


INRJ 


302U25A 

INRJ 

310 

- 64 

384P 

MEHK 

285 

- 27 

150R38B 

EDL 

421 

- 78 

200S40 

CODI 

421 

-171 

251UL150S30 

INRJ 

267 -115 

302U30A 

INR 

310 

- 69 

384V 

MEHK 

285 

- 86 

150R40B 

EDL 

422 

- 4 

200S45 

CODI 

422 

-193 

251UL160S25 

♦ INR 

267 -121 


INRJ 



388A 

♦ PRX 

257 

-157 

150R42B 

EDL 

422 

-106 

200S50 

CODI 

423 

-119 

251UL160S30 

♦ INR 

267 -122 

302U40A 

INR 

310 

- 77 

388B 

♦ PRX 

258 

- 69 

150R44B 

EDL 

422 

-149 

200YD21 

TOSJ 

415 

-139 


INRJ 



INRJ 



388D 

♦ PRX 

259 

- 65 

150R46B 

EDL 

423 

- 1 

201CNQ020 

♦ INR 

375 

-217 

251UL180S25 

♦ INR 

267 -129 

302U50A 

INRJ 

310 

- 86 

388F 

♦ PRX 

259 

-188 

150R48B 

EDL 

423 

- 32 

201CNQ030 

♦ INR 

375 

-219 

251UL180S30 

♦ INR 

414 - 38 

302U60A 

INR 

310 

- 92 

388H 

♦ PRX 

260 

- 28 

150R50B 

EDL 

423 

-206 

201CNQ035 

♦ INR 

376 

- 1 

253PJA60 

INRJ 

309 -189 


INRJ 



388M 

♦ PRX 

260 

-157 

150TD13 

TOSJ 

411 

-163 

201CNQ040 

♦ INR 

376 

- 5 

253PJA80 

INRJ 

309 -211 

302U70A 

INRJ 

310 

-100 

388S 

♦ PRX 

240 

- 78 

150YD13 

TOSJ 

415 

-136 

201CNQ045 

♦ INR 

376 

- 9 

253PJA100 

INRJ 

404 -142 

302U80A 

INR 

310 

-110 

388Z 

♦ PRX 

240 

-123 

151 

Dll 

253 

- 93 

203PJLA160 

INRJ 

266 

- 40 

253PJA120 

INRJ 

408 - 14 


INRJ 



398P 

MEHK 

269 

-103 

151A 

Dll 

253 

- 94 

203PJLA180 

INRJ 

266 

- 42 

253PJA140 

INRJ 

410 - 60 

302U90A 

INRJ 

310 

-119 

398V 

MEHK 

289 

-170 

151MQ30 

INRJ 

375 

-123 

203PJLA200 

INRJ 

266 

- 44 

253PJA160 

INRJ 

413 - 31 

302U100A 

INR 

404 

-163 

400EXD21 

TOSJ 

417 

-215 

151MQ40 

INRJ 

375 

-124 

203PJLA250 

INRJ 

266 

- 46 

253PJLA60 

INRJ 

265 -115 


INRJ 



400MAB180 

INRJ 

414 

- 57 

152 

Dll 

254 

- 87 

250BC15 

♦TOSJ 

309 

- 99 

253PJLA80 

INRJ 

265 -117 

302U120A 

INR 

408 

- 39 

400MAB200 

INRJ 

415 

-157 

152A 

Dll 

254 

- 88 

250DC15 

♦ TOSJ 

309 

-119 

253PJLA100 

INRJ 

265 -119 


INRJ 



400MAB250 

INRJ 

417 

-213 

152K5A 

INR 

307 

- 48 

250FC15 

♦TOSJ 

309 

-140 

253PJLA120 

INRJ 

265 -121 

303PJA180 

INRJ 

414 

- 44 

400QD21 

TOSJ 

408 

- 61 

152K10A 

INR 

307 

- 72 

250GC15 

♦TOSJ 

309 

-158 

300EXD13 

TOSJ 

417 -208 

303PJA200 

INRJ 

415 

-144 

400R1B 

EDL 

290 

- 26 

152K20A 

INR 

307 

-109 

250JB1L 

♦ INR 

369 

-210 

300EXH21 

TOSJ 

264 - 95 

303PJA250 

INRJ 

417 

-207 

400R2B 

EDL 

290 

- 38 

152K30A 

INR 

307 

-136 

250JB2L 

♦ INR 

370 

- 21 

300FXD13 

TOSJ 

419 -194 

303U80 

♦ INR 

310 

-111 

400R3B 

EDL 

290 

- 46 

152K40A 

INR 

307 

-174 

250JB4L 

♦ INR 

370 

- 58 

300JH21 

TOSJ 

263 -194 

303U100 

♦ INR 

404 

-164 

400R4B 

EDL 

290 

- 52 

152K60A 

INR 

308 

- 2 

250JB05L 

♦ INR 

369 

-187 

300LD13 

TOSJ 

310 -153 

303U120 

♦ INR 

408 

- 40 

400R5B 

EDL 

290 

- 61 

152K80A 

INR 

308 

- 45 

250JB6L 

♦ INR 

370 

- 93 

300ND13 

TOSJ 

404 -172 

303U140 

♦ INR 

410 

- 79 

400R6B 

EDL 

290 

- 65 

152K100A 

INR 

404 

-109 

250JB8L 

♦ INR 

370 

-115 

300QD13 

TOSJ 

408 - 52 

303U160 

♦ INR 

413 

- 39 

400R7B 

EDL 

290 

- 73 

152L5A 

INR 

307 

- 49 

250JB10L 

♦ INR 

370 

-132 

300QH21 

TOSJ 

264 - 78 

303U180 

♦ INR 

414 

- 47 

400R8B 

EDL 

290 

- 75 

152L10A 

INR 

307 

- 73 

250JB12L 

♦ INR 

370 

-140 

300R1B 

EDL 

288 - 2 

303U200 

♦ INR 

415 

-148 

400R9B 

EDL 

290 

- 78 

152L15A 

INR 

307 

- 80 

250JC15 

♦TOSJ 

309 

-192 

300R2B 

EDL 

288 - 74 

303U210 

♦ INR 

416 

- 29 

400R10B 

EDL 

402 

-198 

152L20A 

INR 

307 

-110 

250LC15 

♦TOSJ 

309 

-216 

300R3B 

EDL 

288 -143 

303U220 

♦ INR 

416 

- 92 

400R11B 

EDL 

405 

- 80 

152L25A 

INR 

307 

-118 

250MA60 

INRJ 

311 

-206 

300R4B 

EDL 

288 -175 

303U230 

♦ INR 

416 

-163 

400R12B 

EDL 

406 

-129 

152L30A 

INR 

307 

-137 

250MA80 

INRJ 

311 

-209 

300R5B 

EDL 

289 - 15 

303U240 

♦ INR 

417 

- 27 

400R13B 

EDL 

408 

-206 

152L40A 

INR 

307 

-175 

250MA100 

INRJ 

404 

-219 

300R6B 

EDL 

289 - 40 

303U250 

♦ INR 

417 

-210 

400R14B 

EDL 

409 

- 93 

152L50A 

INR 

307 

-193 

250MA120 

INRJ 

408 

-104 

300R7B 

EDL 

289 - 97 

305U120 

♦ INR 

408 

- 46 

400R15B 

EDL 

411 

-108 

152L60A 

INR 

308 

- 3 

250MA140 

INRJ 

410 

-138 

300R8B 

EDL 

289 -115 

305U220 

♦INR 

416 

- 94 

400R16B 

EDL 

412 

- 83 

152L70A 

INR 

308 

- 17 

250MA160 

INRJ 

413 

- 82 

300R9B 

EDL 

289 -166 

309U80 

♦ INR 

310 

-112 

400R18B 

EDL 

414 

- 3 

152L80A 

INR 

308 

- 46 

250MA180 

INRJ 

414 

- 85 

300R10B 

EDL 

402 -154 

309U100 

♦ INR 

404 

-165 

400R20B 

EDL 

415 

- 87 

152L90A 

INR 

308 

- 55 

250MLAB160 

INRJ 

268 

- 45 

300R11B 

EDL 

405 ■ 75 

309U120 

♦ INR 

408 

- 41 

400R22B 

EDL 

416 

- 79 

152L100A 

INR 

404 

-110 

250MLAB180 

INRJ 

268 

- 52 

300R12B 

EDL 

406 -120 

309U140 

♦ INR 

410 

- 80 

400R24B 

EDL 

417 

- 16 

152L120A 

INR 

407 

-201 

250MLAB200 

INRJ 

268 

- 59 

300R13B 

EDL 

408 -199 

309U160 

♦ INR 

413 

- 40 

400R26B 

EDL 

418 

- 62 

153PJA180 

INRJ 

414 

- 26 

250MLAB250 

INRJ 

268 

- 75 

300R14B 

EDL 

409 - 91 

309U180 

♦ INR 

414 

- 48 

400R28B 

EDL 

418 

-171 

153PJA200 

INRJ 

415 

-135 

250NC15 

♦ TOSJ 

404 

-144 

300R15B 

EDL 

411 -102 

309U200 

♦ INR 

415 

-149 

400R30B 

EDL 

419 

-166 

153PJA250 

INRJ 

417 

-200 

250R1B 

EDL 

287 

- 8 

300R16B 

EDL 

412 - 75 

309U210 

♦ INR 

416 

- 30 

400R32B 

EDL 

420 

- 65 

153PJLA60 

INRJ 

264 

- 44 

250R2B 

EDL 

287 

- 28 

300R18B 

EDL 

413 -220 

309U220 

♦ INR 

416 

- 93 

400R34B 

EDL 

420 

-140 

153PJLA80 

INRJ 

264 

- 46 

250R3B 

EDL 

287 

- 48 

300R20B 

EDL 

415 - 74 

309U230 

♦ INR 

416 

-164 

400R36B 

EDL 

421 

- 22 

153PJLA100 

INRJ 

264 

- 48 

250R4B 

EDL 

287 

- 56 

300R22B 

EDL 

416 - 77 

309U240 

♦ INR 

417 

- 28 

400R38B 

EDL 

421 

- 83 

153PJLA120 

INRJ 

264 

- 50 

250R5B 

EDL 

287 

- 75 

300R24B 

EDL 

417 - 13 

309U250 

♦ INR 

417 

-211 

400R40B 

EDL 

422 

- 27 

154 

Dll 

255 

- 3 

250R6B 

EDL 

287 

- 85 

300R26B 

EDL 

418 - 60 

321 

Dll 

253 

- 81 

400R42B 

EDL 

422 

-111 

154A 

Dll 

255 

- 4 

250R7B 

EDL 

287 

-102 

300R28B 

EDL 

418 -169 

321A 

Dll 

253 

- 82 

400R44B 

EDL 

422 

-154 

154K5A 

INR 

307 

- 50 

250R8B 

EDL 

287 

-111 

300R30B 

EDL 

419 -157 

322 

Dll 

254 

- 77 

400R46B 

EDL 

423 

- 6 

154K10A 

INR 

307 

- 74 

250R9B 

EDL 

287 

-130 

300R32B 

EDL 

420 - 63 

322A 

Dll 

254 

- 78 

400R48B 

EDL 

423 

- 38 

154K20A 

INR 

307 

-111 

250R10B 

EDL 

402 

-128 

300R34B 

EDL 

420 -138 

324 

Dll 

254 

-209 

400R50B 

EDL 

424 

- 24 

154K30A 

INR 

307 

-138 

250R11B 

EDL 

405 

- 74 

300R36B 

EDL 

421 - 19 

324A 

Dll 

254 

-210 

400YD21 

TOSJ 

415 

-160 

154K40A 

INR 

307 

-176 

250R12B 

EDL 

406 

-107 

300R38B 

EDL 

421 - 81 

326 

Dll 

255 

- 96 

401PDA20L15 

♦ INR 

268 

-146 

154K60A 

INR 

308 

- 4 

250R13B 

EDL 

408 

-197 

300R40B 

EDL 

422 - 20 

326A 

Dll 

255 

- 97 

401PDA40L15 

♦ INR 

268 

-147 

154K80A 

INR 

308 

- 47 

250R14B 

EDL 

409 

- 85 

300R42B 

EDL 

422 -109 

350R1B 

EDL 

289 

-178 

401PDA60L15 

♦ INR 

268 

-148 

154K100A 

INR 

404 

-111 

250R15B 

EDL 

411 

-100 

300R44B 

EDL 

422 -152 

350R2B 

EDL 

289 

-184 

401PDA60L20 

♦ INR 

268 

-149 

154K120A 

INR 

407 

-202 

250R16B 

EDL 

412 

- 71 

300R46B 

EDL 

423 - 4 

350R3B 

EDL 

289 

-190 


INRI 



154L5A 

INR 

307 

- 51 

250R18B 

EDL 

413 

-219 

300R48B 

EDL 

423 - 36 

350R4B 

EDL 

289 

-193 

401PDA80L15 

♦ INR 

268 

-152 

154L10A 

INR 

307 

- 75 

250R20B 

EDL 

415 

- 72 

300R50B 

EDL 

424 - 15 

350R5B 

EDL 

289 

-197 

401PDA80L20 

♦ INR 

268 

-153 

154L20A 

INR 

307 

-112 

250R22B 

EDL 

416 

- 76 

300TD13 

TOSJ 

411 -186 

350R6B 

EDL 

289 

-199 

401PDA100L20 

♦ INR 

268 

-156 

154L30A 

INR 

307 

-139 

250R24B 

EDL 

417 

- 11 

300U5A 

♦ INR 

310 - 44 

350R7B 

EDL 

289 

-203 

401PDA100L25 

♦ INR 

268 

-157 

1541.40A 

INR 

307 

-177 

250R26B 

EDL 

418 

- 59 

300U10A 

♦ INR 

310 - 48 

350R8B 

EDL 

289 

-204 

401PDA100L30 

♦ INR 

268 

-174 

154L60A 

INR 

308 

- 5 

250R28B 

EDL 

418 

-168 


INRJ 


350R9B 

EDL 

289 

-206 

401PDA120L20 

♦ INR 

268 

-161 

154L80A 

INR 

308 

- 48 

250R30B 

EDL 

419 

-156 

300U15A 

INRJ 

310 - 53 

350R10B 

EDL 

402 

-196 

401PDA120L25 

♦ INR 

268 

-162 

154L90A 

INR 

308 

- 56 

250R32B 

EDL 

420 

- 62 

300U20A 

♦ INR 

310 - 58 

350R11B 

EDL 

405 

- 79 

401PDA120L30 

♦ INR 

268 

-175 

154L100A 

INR 

404 

-112 

250R34B 

EDL 

420 

-137 


INRJ 


350R12B 

EDL 

406 

-127 

401PDA140L20 

♦ INR 

268 

-166 

154L120A 

INR 

407 

-203 

250R36B 

EDL 

421 

- 18 

300U25A 

INRJ 

310 - 63 

350R13B 

EDL 

408 

-204 

401PDA140L25 

♦ INR 

268 

-167 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 







TYPE No. 




■5B5EI 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line I 

401PDA140L30 

KMJi 

268 

-176 

424MD13AE1 


425 

-156 


EDL 

mt 

- 85 

503V140B 

♦ INR 

404 

-203 

550&32B 

"'"EDL" 

420 

- 68 

401PDA160L25 

♦ INR 

268 

-169 

424MF1AH1 


240 

- 4 


EDL 

422 

- 30 

503V160 

♦ INR 

413 

- 67 

550R34B 

EDL 

420 

-143 

401PDA160L30 

♦ INR 

268 

-177 

424MH5AE1 

CSD 

417 

-135 


EDL 

422 

-113 

503V180 

♦INR 

414 

- 70 

550R36B 

EDL 

421 

- 25 

401PDA180L25 

♦ INR 

268 

-171 

424MH5AS1 

♦CSD 

417 

-131 


EDL 

422 

-156 


♦ INR 

415 

-171 

550R38B 

EDL 

421 

- 86 

401PDA180L30 

♦ INR 

268 

-172 

424MH9AS1 

♦CSD 

423 

-145 


EDL 


- 8 

503V210 

♦INR 

416 

- 35 

550R40B 

EDL 

422 

- 32 

403PJA60 

INRJ 

311 

- 18 

424MH10AE1 

CSD 

423 

-149 


EDL 

423 

- 40 


♦INR 

416 

-105 

550R42B 

EDL 

422 

-114 

403PJA80 

INRJ 

311 

- 40 

424MH13AE1 

CSD 

425 

-157 


EDL 

424 

- 30 


♦ INR 

416 

-172 

550R44B 

EDL 

422 

-157 

403PJA100 

INRJ 

404 

-178 

424MH13AS1 

♦ CSD 

425 

-151 


HIM B ■ 

415 

- 35 

503V240 

♦INR 

417 

- 40 

550R46B 

EDL 

423 

- 9 

403PJA120 

INRJ 

408 

- 57 

424MH17AE1 

CSD 

427 

-108 



401 

- 92 

503V250 

♦ INR 

417 

-220 

550R48B 

EDL 

423 

- 41 

403PJA140 

INRJ 

410 

- 91 

424MH17AS1 

♦CSD 

427 

-100 


b 1 

411 

- 49 

523AB1AF1 

CSD 

366 

- 52 

550R50B 

EDL 

424 

- 37 

403PJA160 

INRJ 

413 

- 53 

424MH21AE1 

CSD 

428 

-103 



415 

- 34 

523AB1AI1 

CSD 

365 

- 29 

600HT1U 

♦ INR 

303 

- 85 

423AB1AB1 

♦ CSD 

361 

-162 

424MH21AS1 

♦CSD 

428 

-101 


♦ INR 

311 

- 98 

523AC1AD1 

♦CSD 

293 

-137 

600HT2U 

♦ INR 

303 

-105 

423AB1AF1 

♦CSD 

364 

-109 

424MH25AE1 

CSD 

429 

- 78 


♦ INR 

311 

-102 

523AC1AI1 

CSD 

365 

- 30 

600HT3U 

♦ INR 

303 

-122 

423AB1AI1 

CSD 

362 

-202 

425NH9AB1 

CSD 

423 

-154 


♦ INR 

311 

-106 

523AD1AD1 

♦CSD 

290 

- 82 

600HT4U 

♦ INR 

303 

-146 

423AC1AI1 

CSD 

362 

-203 

425NH10AB1 

CSD 

424 

-192 


♦ INR 

311 

-108 

523BB1AF1 

CSD 

366 

- 78 

600HT6U 

♦ INR 

303 

-184 

423AF1AH1 

CSD 

289 

-210 

425NH14AB1 

CSD 

426 

- 38 


♦ INR 

311 

-112 

523BB1AI1 

CSD 

365 

- 52 

600HT8U 

♦ INR 

303 

-199 

423BB1AB1 

♦CSD 

361 

-195 

425NH17AB1 

CSD 

427 

- 67 


♦ INR 

311 

-115 

523BC1AD1 

♦CSD 

293 

-144 

600HT10U 

♦INR 

403 

-214 

423BB1AF1 

♦ CSD 

364 

-119 

425SH2AB1 

CSD 

401 

-182 


♦ INR 

311 

-124 

523BC1AI1 

CSD 

365 

- 53 

600R1B 

EDL 

291 

-146 

423BB1AI1 

CSD 

363 

- 34 

425SH3AB1 

CSD 

411 

- 65 

501V60 

♦ INR 

311 

-118 

523BD1AD1 

♦ CSD 

290 

- 83 

600R2B 

EDL 

291 

-196 

423BC1AI1 

CSD 

363 

- 35 

425SH4AB1 

CSD 

415 

- 39 

501V60B 

♦ INR 

311 

-122 

523DB1AF1 

CSD 

366 

-107 

600R3B 

EDL 

292 

- 14 

423BF1AH1 

CSD 

289 

-213 

425SH6AB1 

CSD 

419 

-118 


INRJ 



523DB1AI1 

CSD 

365 

- 75 

600R4B 

EDL 

292 

- 43 

423DB1AB1 

♦CSD 

362 

- 31 

425SH8AB1 

CSD 

421 

-202 

501V80 

♦ INR 

311 

-130 

523DC1AD1 

♦ CSD 

293 

-153 

600R5B 

EDL 

292 

- 81 

423DB1AF1 

♦CSD 

364 

-136 

425SH23AB1 

CSD 

428 

- 74 

501V80B 

♦ INR 

311 

-134 

523DC1AI1 

CSD 

365 

- 76 

600R6B 

EDL 

292 

-102 

423DB1AI1 

CSD 

363 

- 82 

425SH29AB1 

CSD 

429 

- 48 


INRJ 



523DD1AD1 

♦ CSD 

290 

- 84 

600R7B 

EDL 

292 

-140 

423DC1AI1 

CSD 

363 

- 83 

425SH38AB1 

CSD 

430 

-140 


♦ INR 

404 

-196 

523FB1AF1 

CSD 

366 

- 29 

600R8B 

EDL 

292 

-154 

423DF1AH1 

CSD 

289 

-218 

426EH2AB1 

CSD 

240 

-113 


♦INR 


-199 

523FB1AI1 

CSD 

365 

- 14 

600R9B 

EDL 

292 

-189 

423EB2AF1 

CSD 

364 

-181 

426EH3AB1 

CSD 

240 

-170 


INRJ 



523FC1AD1 

♦ CSD 

293 

-131 

600R10B 

EDL 

403 

- 1 

423EF2AH1 

CSD 

402 

-109 

426EH4AB1 

CSD 

240 

-177 

501VI20 

♦ INR 

408 

- 81 

523FC1AI1 

CSD 

365 

- 15 

600R11B 

EDL 

405 

- 85 

423EF3AH1 

CSD 

415 

- 68 

426EH6AB1 

CSD 

240 

-178 


INRJ 



523FD1AD1 

♦ CSD 

290 

- 81 

600R12B 

EDL 

406 

-144 

423FB1AB1 

♦ CSD 

361 

-136 

426EH8AB1 

CSD 

240 

-186 

501V120B 

♦ INR 

408 

- 86 

523MB1AF1 

CSD 

366 

-135 

600R13B 

EDL 

408 

-211 

423FB1AF1 

♦CSD 

364 

- 95 

426EH10AB1 

CSD 

240 

-188 


INRJ 



523MB1AI1 

CSD 

365 

- 94 

600R14B 

EDL 

409 

-100 

423FB1AI1 

CSD 

362 

-167 

426EH12AB1 

CSD 

240 

-192 


♦ INR 

410 

-118 

523MB2AI1 

CSD 

402 

-105 

600R15B 

EDL 

411 

-119 

423FC1AI1 

CSD 

362 

-168 

426EH16AB1 

CSD 

240 

-197 


INRJ 



523MC1AD1 

♦ CSD 

293 

-161 

600R16B 

EDL 

412 

- 93 

423FF1AH1 

CSD 

289 

-207 

426EH20AB1 

CSD 

240 

-206 


♦ INR 

410 

-122 

523MC1AI1 

CSD 

365 

- 95 

600R18B 

EDL 

414 

- 9 

423MB1AB1 

♦CSD 

362 

- 65 

450R1B 

EDL 

290 

- 87 


INRJ 



523MC2AI1 

CSD 

402 

-106 

600R20B 

EDL 

415 

-105 

423MB1AF1 

♦CSD 

364 

-151 

450R2B 

EDL 

290 

- 88 


♦ INR 

413 

- 65 

523MD1AD1 

♦CSD 

290 

- 85 

600R22B 

EDL 

416 

- 83 

423MB1AI1 

CSD 

363 

-129 

450R3B 

EDL 

290 

- 89 


INRJ 



523MH5AE1 

CSD 

417 

-163 

600R24B 

EDL 

417 

- 20 

423MB2AI1 

CSD 

401 

-173 

450R4B 

EDL 

290 

- 90 

501V180 

♦ INR 

414 

- 68 

523MH5AS1 

♦CSD 

417 

-102 

600R26B 

EDL 

418 

- 66 

423MB6AH1 

CSD 

417 

-154 

450R5B 

EDL 

290 

- 91 


INRJ 



523MH9AS1 

♦CSD 

423 

-196 

600R28B 

EDL 

418 

-175 

423MC1AI1 

CSD 

363 

-130 

450R6B 

EDL 

290 

- 92 


♦ INR 

415 

-169 

523MH10AE1 

CSD 

423 

-199 

600R30B 

EDL 

419 

-177 

423MC2AI1 

CSD 

401 

-174 

450R7B 

EDL 

290 

- 93 


INRJ 



523MH13AS1 

♦CSD 

425 

-185 

600R32B 

EDL 

420 

- 69 

423MC5AE1 

CSD 

417 

-162 

450R8B 

EDL 

290 

- 94 

501V210 

INR 

416 

- 33 

523MH17AS1 

♦CSD 

427 

-156 

600R34B 

EDL 

420 

-144 

423MC6AH1 

CSD 

417 

-166 

450R9B 

EDL 

290 

- 95 


INRJ 




♦CSD 

428 

-134 

600R36B 

EDL 

421 

- 26 

423MC11AH1 

CSD 

423 

-186 

450R10B 

EDL 

402 

-201 

501V220 

INR 

416 

-103 

eiiSm 

♦CSD 

429 

-118 

600R38B 

EDL 

421 

- 87 

423MD5AE1 

CSD 

417 

-142 

450R11B 

EDL 

405 

- 81 


INRJ 



523NB1AF1 

CSD 

366 

-162 

600R40B 

EDL 

422 

- 35 

423MD6AH1 

CSD 

417 

-141 

450R12B 

EDL 

406 

-132 


INR 

416 

-170 

523NB1AI1 

CSD 

365 

-115 

600R42B 

EDL 

422 

-115 

423MD11AH1 

CSD 

423 

-138 

450R13B 

EDL 

408 

-207 


INRJ 



523NB2AI1 

CSD 

411 

- 97 

600R44B 

EDL 

422 

-158 

423MF1AH1 

CSD 

290 

- 1 

450R14B 

EDL 

409 

- 94 

501V240 

INR 

417 

- 38 

523NC1AD1 

♦CSD 

293 

-165 

600R46B 

EDL 

423 

- 10 

423MH5AE1 

CSD 

417 

-143 

450R15B 

EDL 

411 

-109 


INRJ 



523NC1AI1 

CSD 

365 

-116 

600R48B 

EDL 

423 

- 42 

423MH6AH1 

CSD 

417 

-167 

450R16B 

EDL 

412 

- 84 

501V250 

INR 

417 

-219 

523NC2AI1 

CSD 

411 

- 98 

600R50B 

EDL 

424 

- 41 

423MH10AE1 

CSD 

423 

-169 

450R18B 

EDL 

414 

- 4 

501VF60B 

INRJ 

311 

-119 

523NC4AE1 

CSD 

417 

-176 

651PDB40L20 

♦INR 

271 

- 56 

423MH11AH1 

CSD 

423 

-187 

450R20B 

EDL 

415 

- 92 

501VF80B 

INRJ 

311 

-131 

523NC7AE1 

CSD 

424 

- 8 

651PDB40L25 

♦INR 

271 

- 57 

423NB1AB1 

♦CSD 

362 

- 92 

450R22B 

EDL 

416 

- 80 


♦ INR 

404 

-197 

523NC10AE1 

CSD 

425 

-199 

651PDB50L20 

♦ INR 

269 

- 53 

423NB1AF1 

♦CSD 

364 

-166 

450R24B 

EDL 

417 

- 17 


INRJ 



523ND1AD1 

♦CSD 

290 

- 86 

651PDB50L25 

♦INR 

269 

- 54 

423NB1AI1 

CSD 

363 

■167 

450R26B 

EDL 

418 

- 63 


INRJ 

408 

- 82 

523ND4AE1 

CSD 

417 

-164 

651PDB60L20 

♦INR 

271 

- 58 

423NB2AF1 

CSD 

364 

-187 

450R28B 

EDL 

418 

-172 

501VF120B 

INRJ 

408 

- 83 

523ND7AE1 

CSD 

423 

-200 

651PDB60L25 

♦INR 

271 

- 59 

423NB2AI1 

CSD 

411 

- 73 

450R30B 

EDL 

419 

-169 

501VF140 

♦ INR 

410 

-119 

523ND10AE1 

CSD 

425 

-187 

651PDB80L20 

♦INR 

271 

- 60 

423NC1 All 

CSD 

363 

-168 

450R32B 

EDL 

420 

- 66 


INRJ 



523NH10AE1 

CSD 

425 

-188 

651PDB80L25 

♦INR 

271 

- 61 

423NC2AI1 

CSD 

411 

- 74 

450R34B 

EDL 

420 

-141 

501VF140B 

INRJ 

410 

-120 

523NH13AE1 

CSD 

427 

-158 

651PDB80L30 

♦INR 

271 

- 62 

423NC7AE1 

CSD 

423 

-198 

450R36B 

EDL 

421 

- 23 

501VF160 

INRJ 

413 

- 66 

523NH16AE1 

CSD 

428 

-136 

651PDB100L25 

♦INR 

271 

- 63 

423NC17AH1 

CSD 

427 

-115 

450R38B 

EDL 

421 

- 84 

501VF180 

♦ INR 

414 

- 69 

523NH20AE1 

CSD 

429 

-122 

651PDB100L30 

♦INR 

271 

- 64 

423ND17AH1 

CSD 

427 

- 75 

450R40B 

EDL 

422 

- 29 


INRJ 



524AB1AF1 

CSD 

272 

-150 

651PDB120L25 

♦INR 

271 

- 65 

423NF1AH1 

CSD 

290 

- 4 

450R42B 

EDL 

422 

-112 


INRJ 

415 

-170 

524AC1AD1 

♦CSD 

293 

- 44 

651PDB120L30 

♦ INR 

271 

- 66 

423NF2AH1 

CSD 

411 

- 99 

450R44B 

EDL 

422 

-155 

501VF210 

♦ INR 

416 

- 34 

524AD1AD1 

♦CSD 

290 

- 14 

651PDB130L30 

♦ INR 

270 

- 61 

423NH10AE1 

CSD 

425 

-168 

450R46B 

EDL 

423 

- 7 


INRJ 



524BB1AF1 

CSD 

272 

-154 

651PDB140L30 

♦ INR 

270 

- 68 

423NH16AE1 

CSD 

428 

-117 

450R48B 

EDL 

423 

- 39 

501VF220 

♦ INR 

416 

-104 

524BC1ADI 

♦CSD 

293 

- 46 

651PDB160L30 

♦ INR 

270 

- 89 

423NH26AH1 

CSD 

429 

- 59 

450R50B 

EDL 

424 

- 27 


INRJ 



524BD1ADI 

♦CSD 

290 

- 15 

673-1 

♦ UNI 

361 

-154 

423PB1AB1 

♦CSD 

362 

-112 

470PDA10 

INR 

311 

- 89 

501VF230 

♦ INR 

416 

-171 

524DB1AF1 

CSD 

272 

-158 

673-1S 

♦ UNI 

361 

-155 

423PB10AH1 

♦CSD 

425 

-159 

470PDA20 

INR 

311 

- 90 


INRJ 



524DC1AD1 

♦CSD 

293 

- 49 

673-2 

♦ UNI 

361 

-181 

423PC8AE1 

CSD 

425 

-186 

470PDA40 

INR 

311 

- 91 

501VF240 

INRJ 

417 

- 39 

524DD1AD1 

♦CSD 

290 

- 16 

673-2S 

♦ UNI 

361 

-182 

423PC10AE1 

CSD 

427 

-157 

470PDA60 

INR 

311 

- 92 

501VR60B 

INRJ 

311 

-127 

524FB1AF1 

CSD 

272 

-146 

673-3 

♦ UNI 

362 

- 10 

423PC13AE1 

CSD 

428 

-135 

471 PD A120 

♦ INR 

408 

- 79 

501VR80B 

INRJ 

311 

-137 

524FC1AD1 

♦CSD 

293 

- 42 

673-3S 

♦ UNI 

362 

- 11 

423PC15AE1 

CSD 

429 

-121 


INRJ 




INRJ 

ETtEl 

-206 

524FD1AD1 

♦CSD 

290 

- 13 

673-4 

♦UNI 

362 

- 16 

423PD8AE1 

CSD 

425 

-169 

471PDA140 

♦ INR 

410 

-116 

501VR120 

♦ INR 

408 

- 87 

524MB1AF1 

CSD 

272 

-162 

673-4S 

♦ UNI 

362 

- 17 

423PD10AE1 

CSD 

427 

-131 


INRJ 




INRJ 



524MC1AD1 

♦CSD 

293 

- 52 

673-5 

♦ UNI 

362 

- 47 

423PD13AE1 

CSD 

428 

-118 

471PDA160 

♦ INR 

413 

- 64 

501VR120B 

INRJ 

408 

- 89 

524MC5AE1 

CSD 

417 

-169 

673-5S 

♦ UNI 

362 

- 48 

423PD15AE1 

CSD 

429 

-101 


INRJ 



501VR140 

INRJ 

410 

-123 

524MC10AE1 

CSD 

423 

-211 

673-6 

♦ UNI 

362 

- 51 

423PH5AS1 

♦CSD 

423 

-156 

471PDA180 

♦ INR 

414 

- 66 

501VR140B 

♦ INR 

Eu9 

-125 

524MD1AD1 

♦CSD 

290 

- 17 

673-6S 

♦ UNI 

362 

- 52 

423PH8AS1 

♦CSD 

425 

-160 


INRJ 




INRJ 



524MD5AE1 

CSD 

417 

-149 

673-7 

♦ UNI 

360 

- 45 

423PH10AE1 

CSD 

427 

-132 

471PDA200 

♦ INR 

415 

-167 

501VR160 

INRJ 

413 

- 68 


CSD 

423 

-178 

673-8 

♦ UNI 

416 

-218 

423PH10AS1 

♦CSD 

427 

-117 


INRJ 



501VR180 

♦ INR 

414 

- 71 

524MH5AE1 

CSD 

417 

-150 

673-9 

♦ UNI 

421 

- 6 

423PH13AS1 

♦CSD 

428 

-107 

471PDA210 

♦ INR 

416 

- 32 


INRJ 



524MH5AS1 

♦CSD 

417 

-146 

673-10 

♦ UNI 

422 

-101 

423PH15AE1 

CSD 

429 

-102 

471PDA220 

♦ INR 

416 

-102 

1 llll ■ 

INRJ 

415 

-172 

524MH9AS1 

♦CSD 

423 

-173 

673-11 

♦ UNI 

423 

- 23 

423PH15AS1 

♦CSD 

429 

- 87 

471PDA230 

♦ INR 

416 

-169 

501VR210 

INR 

416 

- 36 

524MH10AE1 

CSD 

423 

-179 

673-12 

♦ UNI 

423 

-116 

423PH20AS1 

♦CSD 

430 

-169 

471PDA240 

♦ INR 

417 

- 37 


INRJ 



524MH13AE1 

CSD 

425 

-176 

673-75 

♦ UNI 

413 

-203 

423PH25AS1 

♦CSD 

431 

-132 

471PDA250 

♦ INR 

417 

-217 

501VR220 

INR 

416 

-106 

524MH13AS1 

♦CSD 

425 

-172 

673-85 

♦ UNI 

419 

-104 

423SC14AH1 

CSD 

425 

-170 

500EXH21 

TOSJ 

264 

- 96 


INRJ 



524MH17AE1 

CSD 

427 

-140 

676-1 

♦UNI 

272 

-165 

423SD14AH1 

CSD 

425 

-148 

500HXD25 

TOSJ 

424 

- 62 


INR 

416 

-173 

524MH17AS1 

♦CSD 

427 

-137 

676-1S 

♦ UNI 

247 

- 84 

423SH14AH1 

CSD 

425 

-171 

500R1B 

EDL 

290 

-139 


INRJ 



524MH21AE1 

CSD 

428 

-123 

676-2 

♦ UNI 

272 

-167 

423SH19AH1 

CSD 

427 

-102 

500R2B 

EDL 

290 

-173 

501VR240 

INR 

417 

- 41 

524MH21AS1 

♦ CSD 

428 

-121 

676-2S 

♦ UNI 

247 

-134 

423SH24AH1 

CSD 

428 

- 93 

500R3B 

EDL 

290 

-203 


INRJ 



524MH25AS1 

♦CSD 

429 

-107 

676-3 

♦UNI 

272 

-168 

423TB8AH1 

CSD 

423 

-172 

500R4B 

EDL 

291 

- 6 


♦ INR 

311 

- 99 

550R1B 

EDL 

291 

- 84 

676-3S 

♦UNI 

247 

-152 

424AB1AB1 

CSD 

272 

-148 

500R5B 

EDL 

291 

- 32 

502V10A 

♦ INR 

311 

-103 

550R2B 

EDL 

291 

- 85 

676-4 

♦UNI 

272 

-169 

424AB1AF1 

CSD 

272 

-149 

500R6B 

EDL 

291 

- 47 


♦ INR 

311 

-107 

550R3B 

EDL 

291 

- 86 

676-4S 

♦UNI 

247 

-165 

424AF1AH1 

CSD 

238 

-185 

500R7B 

EDL 

291 

- 59 

502V30A 

♦ INR 

311 

-109 

550R4B 

EDL 

291 

- 87 

676-5 

♦ UNI 

272 

-170 

424BB1AB1 

CSD 

272 

-152 

500R8B 

EDL 

291 

- 69 

502V40A 

♦ INR 

311 

-113 

550R5B 

EDL 

291 

- 88 

676-5S 

♦ UNI 

247 

-177 

424BB1AF1 

CSD 

272 

-153 

500R9B 

EDL 

291 

- 81 

502V50A 

♦ INR 

311 

-116 

550R6B 

EDL 

291 

- 89 

676-6 

♦UNI 

272 

-171 

424BF1AH1 

CSD 

239 

- 59 

500R10B 

EDL 

402 

-205 

502V60A 

♦ INR 

311 

-125 

550R7B 

EDL 

291 

- 90 

676-6S 

♦ UNI 

247 

-190 

424DB1AB1 

CSD 

272 

-156 

500R11B 

EDL 

405 

- 83 


INRJ 

414 

- 67 

550R8B 

EDL 

291 

- 91 

676-12 

♦ UNI 

272 

-172 

424DB1AF1 

CSD 

272 

-157 

500R12B 

EDL 

406 

-138 

503PJA200 

INRJ 

415 

-168 

550R9B 

EDL 

291 

- 92 

676-18 

♦ UNI 

272 

-173 

424DF1AH1 

CSD 

239 

-165 

500R13B 

EDL 

408 

-209 

503PJA250 

INRJ 

417 

-218 

550R10B 

EDL 

402 

-216 

676-24 

♦UNI 

272 

-174 

424DF2AH1 

CSD 

240 

- 68 

500R14B 

EDL 

409 

- 98 

503PJLA60 

INRJ 

268 

-151 

550R11B 

EDL 

405 

- 84 

676-30 

♦ UNI 

272 

-175 

424EF2AH1 

CSD 

240 

-112 

500R15B 

EDL 

411 

-114 

503PJLA80 

INRJ 

268 

-155 

550R12B 

EDL 

406 

-141 

676-36 

♦ UNI 

272 

-176 

424EF3AH1 

CSD 

240 

-169 

500R16B 

EDL 

412 

- 88 

Em 

INRJ 

268 

-159 

550R13B 

EDL 

408 

-210 

676-42 

♦ UNI 

272 

-177 

424FB1AB1 

CSD 

272 

-144 

500R18B 

EDL 

414 

- 7 

503PJLA120 

INRJ 

268 

-164 

550R14B 

EDL 

409 

- 99 

676-48 

♦ UNI 

272 

-178 

424FB1AF1 

CSD 

272 

-145 

500R20B 

EDL 

415 

- 95 

503V60 

♦ INR 

311 

-120 

550R15B 

EDL 

411 

-118 

676-50 

♦ UNI 

272 

-179 

424FF1AH1 

CSD 

238 

-111 

500R22B 

EDL 

416 

- 81 

503V60B 

♦ INR 

311 

-123 

550R16B 

EDL 

412 

- 90 

678-1 

♦ UNI 

373 

- 4 

424MB1AB1 

CSD 

272 

-160 

500R24B 

EDL 

417 

- 18 


♦ INR 

311 

-132 

550R18B 

EDL 

414 

- 8 

678-2 

♦ UNI 

373 

- 9 

424MB1AF1 

CSD 

272 

-161 

500R26B 

EDL 

418 

- 64 

503V80B 

♦ INR 

Rill 

-135 

550R20B 

EDL 

415 

-102 

678-3 

♦ UNI 

373 

- 15 

424MC5AE1 

CSD 

417 

-151 

500R28B 

EDL 

418 

-173 

Ereang mm 

♦ INR 

eh 


550R22B 

EDL 

416 

- 82 

678-4 

♦ UNI 

373 

- 17 

424MC10AE1 

CSD 

423 

-182 

500R30B 

EDL 

419 

-170 


♦ INR 

404 

Z 

550R24B 

EDL 

417 

- 19 

678-5 

♦ UNI 

373 

- 21 

424MC13AE1 

CSD 

425 

-178 

500R32B 

EDL 

420 

- 67 

503V120 

♦ INR 

408 

- 84 

550R26B 

EDL 

418 

- 65 

678-6 

♦ UNI 

373 

- 23 

424MD5AE1 

CSD 

417 

-134 

500R34B 

EDL 

420 

-142 

503V120B 

♦ INR 

404 

-202 

550R28B 

EDL 

418 

-174 

679-1 

♦UNI 

369 

-200 

424MD10AE1 

CSD 

423 

-148 

500R36B 

EDL 

421 

- 24 

503VI40 

♦ INR 

410 

-121 

550R30B 

EDL 

419 

-174 

679-2 

♦ UNI 

370 

- 9 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

[aMOTliia 

Hi 1 Bi'l — 


[gfTHlTiTSa 

■~gj sJaW Jf?—i 


e mssm 


■EHSa 

IsflMTiTJ 

i n \~mrmm 

■fliasKl 

mmiM] 

679-3 

fUfii 


II11 II11 — 


311 

-207 

1000HB2U 

BUM 

305 -219 


♦ INR 

313 

- 92 


EDL 

277 

-175 

679-4 

♦ UNI 

370 - 46 

703PJA100 

INRJ 

404 

-218 

1000HB3U 

♦ INR 

306 - 15 

mum— 

INRJ 



A2H9 

EDL 

277 

-176 

679-5 

♦ UNI 

370 - 73 

703PJA120 

INRJ 

408 

-102 

1000HB4U 

♦ INR 

306 - 46 

2601PDN120 

♦ INR 

408 

-167 

A2K1 

EDL 

277 

-181 

679-6 

♦ UNI 

370 - 81 

703PJA140 

INRJ 

410 

-136 

1000HB6U 

♦ INR 

306 -103 


INRJ 




EDL 

276 

-126 

680-1 

♦UNI 

367 -139 

703PJA160 

INRJ 

413 

- 80 

1000HT1U 

♦ INR 

305 -195 

2601PDN140 

♦ INR 

410 

-195 

Hl'i'M 

EDL 

277 

-182 

680-2 

♦ UNI 

367 -177 

704-15K36 

♦GSE 

339 

- 33 

1000HT2U 

♦ INR 

306 - 1 


INRJ 



A2K9 

EDL 

277 

-183 

680-3 

♦ UNI 

367 -201 

704-15K36T 

♦ GSE 

339 

- 34 

1000HT3U 

♦ INR 

306 - 18 

2601PDN160 

♦ INR 

413 

-138 

A2M1 

EDL 

401 

- 98 

680-4 

♦ UNI 

367 -217 

704-34 

♦ GSE 

339 

- 35 

1000HT4U 

♦ INR 

306 - 48 


INRJ 



A2M4 

EDL 

401 

- 83 

680-5 

♦UNI 

368 - 21 

704-34A 

GSE 

339 

- 36 

1000HT6U 

♦ INR 

306 -104 

2601PDN180 

♦ INR 

414 

-135 

A2M5 

EDL 

401 

- 99 

680-6 

♦UNI 

368 - 35 

704-34B 

GSE 

339 

- 37 

1000HT8U 

♦ INR 

306 -150 


INRJ 



A2M9 

EDL 

401 

-100 

681-1D 

♦ UNI 

296 - 51 

704-45A 

GSE 

339 

- 38 

1001PDE120 

♦ INR 

408 -131 

2601PDN200 

♦ INR 

416 

- 21 

A2N1 

EDL 

406 

- 3 

681-IN 

♦UNI 

296 - 52 

704-56A 

GSE 

339 

- 39 

1001PDE140 

♦ INR 

410 -162 


INRJ 



A2N4 

EDL 

405 

-214 

681-IP 

♦ UNI 

296 - 53 


GSE 

339 

- 40 

1001PDE160 

♦ INR 

413 -107 

2601PDN210 

INRJ 

416 

- 64 

A2N5 

EDL 

406 

- 4 

681-2D 

♦ UNI 

296 - 84 


♦ UNI 

373 

- 67 

1001PDE180 

♦ INR 

414 -103 

2601PDN220 

INRJ 

416 

-156 

A2N9 

EDL 

406 

- 5 

681-2N 

♦ UNI 

296 - 85 


♦ UNI 

373 

- 68 

1001PDE200 

♦ INR 

415 -204 

2601PDN230 

INRJ 

416 

-199 

A2S009 

TRWM 

438 

- 66 

681-2P 

♦ UNI 

296 - 86 


♦ UNI 

373 

- 69 

1001PDE210 

♦ INR 

416 - 46 

2601PDN240 

♦ INR 

417 

- 97 

A2S024 

TRWM 

436 

- 84 

681-3D 

♦UNI 

296 -104 

: i liKiSlill 

♦ UNI 

373 

- 70 

1001PDE220 

♦ INR 

416 -127 


INRJ 



A2S087 

♦TRWM 

436 

- 85 

681-3N 

♦ UNI 

296 -105 

i i 1 " 

UNI 

373 

- 74 

1001PDE230 

♦ INR 

416 -183 

2601PDN250 

♦ INR 

418 

- 50 

A2S097 

♦TRWM 

436 

- 86 

681-3P 

♦ UNI 

296 -106 

i 'iH 

UNI 

373 

- 75 

1001PDE240 

♦ INR 

417 - 62 


INRJ 



A2S302 

♦TRWM 

436 

- 87 

681-4D 

♦ UNI 

296 -121 

800EXD26 

TOSJ 

418 

- 20 

1001PDE250 

♦ INR 

418 - 24 

3000BD21 

TOSJ 

313 

-105 

A2S303 

♦TRWM 

436 

- 88 

681-4N 

♦ UNI 

296 -122 

800EXH21 

TOSJ 

264 

- 97 

1003PJA250 

INRJ 

418 - 25 

3000PJA10 

INRJ 

313 

-103 

A2S305 

♦TRWM 

436 

- 89 

681-4P 

♦ UNI 

296 -123 

800FXD26 

TOSJ 

419 

-219 

1003PJA300 

INRJ 

420 - 5 

3001PDN60 

♦ INR 

433 

-211 

A2S306 

♦TRWM 

438 

- 67 

681-5D 

♦ UNI 

296 -146 

800HB1U 

♦ INR 

305 

- 34 

1101PDK120 

♦ INR 

408 -135 


INRJ 



A2S308 

♦TRWM 

438 

- 68 

681-5N 

♦ UNI 

296 -147 

800HB2U 

♦ INR 

305 

- 37 

1101PDK140 

♦ INR 

410 -165 

3001PDN80 

♦ INR 

433 

-213 

A2S356 

♦TRWM 

438 

- 69 

681-5P 

♦ UNI 

296 -148 

800HB3U 

♦ INR 

305 

- 41 

1101PDK160 

♦ INR 

413 -108 


INRJ 



A2S370 

♦TRWM 

438 

- 70 

681-6D 

♦ UNI 

296 -157 

800HB4U 

♦ INR 

305 

- 46 

1101PDK180 

♦ INR 

414 -104 

3001PDN100 

♦ INR 

405 

- 53 

A2S396 

♦TRWM 

438 

- 71 

681-6N 

♦ UNI 

296 -158 


♦ INR 

305 

- 51 

1101PDK200 

♦ INR 

415 -205 


INRJ 



A2S401 

♦TRWM 

438 

- 72 

681-6P 

♦UNI 

296 -159 

800PDB10 

♦ INR 

312 

- 83 


INRJ 


3001PDN120 

♦ INR 

408 

-169 

A2S566 

♦TRWM 

438 

- 73 

682-1 

♦ UNI 

273 - 64 

800PDB20 

♦ INR 

312 

- 88 

1101PDK220 

♦ INR 

416 -128 


INRJ 



A2S730 

TRWM 

438 

- 74 

682-2 

♦UNI 

273 - 66 

800PDB30 

♦ INR 

312 

- 92 


INRJ 


3001PDN140 

♦ INR 

410 

-197 

A2S800 

TRWM 

437 

- 47 

682-3 

♦UNI 

273 - 68 

800PDB40 

♦ INR 

312 

- 96 

1101PDK240 

♦ INR 

417 - 64 


INRJ 



A2S804 

TRWM 

438 

- 75 

682-4 

♦UNI 

273 - 70 

800PDB50 

♦ INR 

312 

-100 


INRJ 



♦ Dll 

252 

-113 

A2S805 

TRWM 

438 

- 76 

682-5 

♦ UNI 

273 - 72 

800PDB60 

♦ INR 

312 

-105 

1101PDK260 

♦ INR 

418 - 95 

3205A 

♦ Dll 

252 

-114 

A2S807 

TRWM 

437 

- 48 

682-6 

♦UNI 

273 - 74 


TOSJ 

413 

- 93 


INRJ 



♦ Dll 

252 

-125 

A2S810 

♦TRWM 

437 

- 49 

683-1 

♦UNI 

273 - 9 


TOSJ 

415 

-193 

1101PDK280 

♦ INR 

418 -203 

3505A 

♦ Dll 

252 

-126 

A2S811 

♦TRWM 

437 

- 50 

683-2 

♦ UNI 

273 - 32 

800YKD26 

TOSJ 

418 

-132 


INRJ 


4001PDR60 

♦ INR 

313 

-143 

A2S813 

♦TRWM 

437 

- 51 

683-3 

♦ UNI 

273 - 36 

801-1 

♦ UNI 

372 

-197 

1101PDK300 

♦ INR 

420 - 7 

4001PDR80 

♦ INR 

313 

-144 

A2S814 

♦TRWM 

437 

- 52 

683-4 

♦ UNI 

273 - 54 

801-2 

♦ UNI 

372 

-198 


INRJ 


4001PDR100 

♦ INR 

405 

- 57 

A2S815 

♦TRWM 

437 

- 53 

683-5 

♦ UNI 

273 - 56 

801-3 

♦ UNI 

372 

-200 

1200PDE10 

♦ INR 

312 -151 

4001PDR120 

♦ INR 

408 

-173 

A2S818 

♦TRWM 

438 

- 77 

683-6 

♦ UNI 

273 - 59 

801-4 

♦ UNI 

372 

-201 

1200PDE20 

♦ INR 

312 -156 

4001PDR140 

♦ INR 

410 

-199 

A2S819 

♦TRWM 

438 

- 78 

684-1 

♦ UNI 

258 -142 

801-5 

UNI 

372 

-205 

1200PDE30 

♦ INR 

312 -161 

4001PDR160 

♦ INR 

413 

-140 

A2S825 

♦TRWM 

438 

- 79 

684-2 

♦ UNI 

259 -145 

801-6 

UNI 

372 

-206 

1200PDE40 

♦ INR 

312 -166 

4001PDR180 

♦ INR 

414 

-138 

A2S826 

♦TRWM 

438 

- 80 

684-3 

♦ UNI 

259 -208 

801F8H 

NECJ 

312 

- 29 

1200PDE50 

♦ INR 

312 -171 

4001PDR200 

♦ INR 

416 

- 25 

A2S860 

♦TRWM 

437 

- 54 

684-4 

♦ UNI 

260 -101 

801F12H 

NECJ 

408 

-109 

1200PDE60 

♦ INR 

312 -176 

5555E 

♦ SCN 

339 

- 41 

A2S862 

♦TRWM 

437 

- 55 

684-5 

♦ UNI 

260 -135 

801F16H 

NECJ 

413 

- 87 

1201PDE20 

♦ INR 

312 -158 

5556E 

♦SCN 

339 

- 42 

A2S864 

♦TRWM 

437 

- 56 

684-6 

♦ UNI 

261 - 21 

801F20H 

NECJ 

415 

-186 

1201PDE30 

♦ INR 

312 -163 

5557E 

♦ SCN 

339 

- 43 

A2S865 

♦TRWM 

438 

- 81 

688-10 

♦ UNI 

277 - 75 

801F25H 

NECJ 

418 

- 13 

1201PDE40 

♦ INR 

312 -168 

5558E 

♦ SCN 

339 

- 44 

A2S866 

♦TRWM 

438 

- 82 

688-12 

♦ UNI 

276 -130 

801F30H 

NECJ 

419 

-215 

1201PDE60 

♦ INR 

312 -179 

9491AJ 

SONY 

163 

- 59 

A2S900 

♦TRWM 

437 

- 57 

688-15 

♦ UNI 

276 - 49 

801PDB60B 

♦ INR 

312 

-104 

1201PDE80 

♦ INR 

312 -188 

9491AM 

SONY 

163 

- 60 

A2S912 

♦TRWM 

437 

- 58 

688-18 

♦ UNI 

276 - 41 

801PDB80B 

♦ INR 

312 

-114 

1201PDE100 

♦ INR 

405 - 29 

9491BJ 

SONY 

163 

- 61 

A2S970 

♦TRWM 

437 

- 59 

688-20 

♦ UNI 

275 -203 

801PDB100B 

♦ INR 

405 

- 18 

1201PDE120 

♦ INR 

408 -143 

9491BM 

SONY 

163 

- 62 

A3A1 

EDL 

277 

-198 

688-25 

♦ UNI 

275 - 28 

801PDB120 

♦ INR 

408 

-115 

1201PDE140 

♦ INR 

410 -172 

A1A1 

EDL 

275 

- 33 

A3A3 

EDL 

277 

-213 

689-1 D(M) 

♦ UNI 

272 - 80 

801PDB120B 

♦ INR 

408 

-130 

1205 

♦ Dll 

252 -111 

A1A5 

EDL 

275 

- 34 

A3A5 

EDL 

277 

-199 

689-IN 

♦ UNI 

272 - 81 

801PDB140 

♦ INR 

410 

-147 

1205A 

♦ Dll 

252 -112 

A1A9 

EDL 

275 

- 35 

A3A9 

EDL 

277 

-200 

689-IP 

♦ UNI 

272 - 82 

801PDB140B 

♦ INR 

410 

-161 

1500PJA10 

INRJ 

312 -200 

A1B1 

EDL 

275 

- 49 


EDL 

278 

- 6 

689-2D(M) 

♦ UNI 

272 -100 

801PDB160 

♦ INR 

413 

- 92 

1500PJA20 

INRJ 

312 -202 

A1B5 

EDL 

275 

- 50 


EDL 

278 

- 27 

689-2N 

♦ UNI 

272 -101 

801PDB180 

♦ INR 

414 

- 93 

1500PJA30 

INRJ 

312 -205 

A1B9 

EDL 

275 

- 51 

A3B5 

EDL 

278 

- 7 


♦ UNI 

272 -102 

801PDB200 

♦ INR 

415 

-192 

1500PJA40 

INRJ 

312 -207 

A1C1 

EDL 

275 

- 69 

fill "'v 

EDL 

278 

- 8 

689-3D 

♦ UNI 

272 -105 

801PDB210 

♦ INR 

416 

- 41 

1505 

♦ Dll 

252 -123 

A1C5 

EDL 

275 

- 70 

A3C1 

EDL 

278 

- 45 

689-3N 

♦UNI 

272 -106 

801PDB220 

♦ INR 

416 

-121 

1505A 

♦ Dll 

252 -124 

A1C9 

EDL 

275 

- 71 


EDL 

278 

- 68 

689-3P 

♦ UNI 

272 -107 

801PDB230 

♦ INR 

416 

-178 

1600EXD24 

TOSJ 

418 - 42 

A1D1 

EDL 

275 

- 87 


EDL 

278 

- 46 

689-4D 

♦ UNI 

272 -110 

801PDB240 

♦ INR 

417 

- 55 

1600FD26 

TOSJ 

312 -220 

A1D5 

EDL 

275 

- 88 

5: • sHBHili 

EDL 

278 

- 47 

\msnm 

♦ UNI 

272 -111 

801PDB250 

♦ INR 

418 

- 18 

1600FXD24 

TOSJ 

420 - 17 

A1D9 

EDL 

275 

- 89 

A3D1 

EDL 

278 

- 92 

689-4P 

♦ UNI 

272 -112 

801PJA250 

INRJ 

418 

- 19 

1601PDK120 

♦ INR 

408 -151 

A1E1 

EDL 

275 

-103 


EDL 

278 

-110 

689-5D 

♦ UNI 

272 -113 

801PJA300 

INRJ 

419 

-218 


INRJ 


A1E5 

EDL 

275 

-104 


EDL 

278 

- 93 

689-5N 

♦ UNI 

272 -114 

801PJA400 

INRJ 

422 

- 73 

1601PDK140 

♦ INR 

410 -183 

A1E9 

EDL 

275 

-105 


EDL 

278 

- 94 

689-5P 

♦ UNI 

272 -115 

802-1 

♦ UNI 

371 

- 12 


INRJ 


A1F1 

EDL 

275 

-117 

A3E1 

EDL 

278 

-126 

689-6D 

♦ UNI 

272 -118 

802-2 

♦ UNI 

371 

- 31 

1601PDK160 

♦ INR 

413 -121 

A1F5 

EDL 

275 

-118 

A3E3 

EDL 

278 

-149 

689-6N 

♦ UNI 

272 -119 

802-3 

♦ UNI 

371 

- 46 


INRJ 


A1F9 

EDL 

275 

-119 


EDL 

278 

-127 

689-6P 

♦ UNI 

272 -120 

802-4 

♦ UNI 

371 

- 48 

1601PDK180 

♦ INR 

414 -117 

A1G1 

EDL 

275 

-129 


EDL 

278 

-128 

695-1 

♦ UNI 

372 -157 

803-1 

♦ UNI 

369 

-149 


INRJ 


A1G5 

EDL 

275 

-130 

A3F1 

EDL 

278 

-167 

695-2 

♦ UNI 

372 -160 

803-2 

♦ UNI 

369 

-150 

1601PDK200 

♦ INR 

416 - 1 

A1G9 

EDL 

275 

-131 

A3F3 

EDL 

278 

-182 

695-3 

♦ UNI 

372 -166 

803-3 

♦ UNI 

369 

-152 


INRJ 


A1H1 

EDL 

275 

-140 

A3F5 

EDL 

278 

-168 

695-4 

♦ UNI 

372 -167 

803-4 

♦ UNI 

369 

-153 

1601PDK210 

♦ INRJ 

416 - 55 

A1H5 

EDL 

275 

-141 

A3F9 

EDL 

278 

-169 

695-5 

♦ UNI 

372 -174 

804-ID 

♦ UNI 

297 

- 98 

1601PDK220 

♦ INR 

416 -138 

A1H9 

EDL 

275 

-142 

A3G1 

EDL 

278 

-197 

695-6 

♦ UNI 

372 -176 

804-1N 

♦ UNI 

297 

- 99 


INRJ 


A1K1 

EDL 

275 

-149 

A3G3 

EDL 

278 

-220 

696-1 

♦ UNI 

273 - 65 

804-IP 

♦ UNI 

297 

-100 

1601PDK230 

♦ INRJ 

416 -192 

A1K5 

EDL 

275 

-150 


EDL 

278 

-198 

696-2 

♦UNI 

273 - 67 

804-2D 

♦ UNI 

297 

-113 

1601PDK240 

♦ INR 

417 - 78 

A1K9 

EDL 

275 

-151 


EDL 

278 

-199 

696-3 

♦ UNI 

273 - 69 

804-2N 

♦ UNI 

297 

-114 


INRJ 


A1M1 

EDL 

401 

- 45 

A3H1 

EDL 

279 

- 18 

696-4 

♦ UNI 

273 - 71 

804-2P 

♦ UNI 

297 

-115 

1601PDK250 

♦ INR 

418 - 40 

A1M5 

EDL 

401 

- 46 

A3H3 

EDL 

279 

- 25 

696-5 

♦ UNI 

273 - 73 

804-3D 

♦ UNI 

297 

-126 


INRJ 


A1M9 

EDL 

401 

- 47 

A3H5 

EDL 

279 

- 19 

696-6 

♦UNI 

273 - 75 

804-3N 

♦ UNI 

297 

-127 

1750 

♦ HIEE 

439 - 26 

A1N1 

EDL 

405 

-199 

A3H9 

EDL 

279 

- 20 

697-1 

♦ UNI 

364 - 23 

804-3P 

♦ UNI 

297 

-128 

1751 

♦ HIEE 

439 - 27 

A1N5 

EDL 

405 

-200 

A3K1 

EDL 

279 

- 32 

697-2 

♦UNI 

364 - 27 

804-4D 

♦ UNI 

297 

-129 

1754 

♦ HIEE 

439 - 28 

A1N9 

EDL 

405 

-201 

A3K3 

EDL 

279 

- 45 

697-3 

♦UNI 

364 - 32 

804-4N 

♦ UNI 

297 

-130 

1755 

♦ HIEE 

439 - 29 

A2A1 

EDL 

277 

- 77 

A3K5 

EDL 

279 

- 33 

697-4 

♦ UNI 

364 - 33 

851PDE40L20 

♦ INR 

312 

- 38 

1762 

♦ HIEE 

439 - 30 

A2A4 

EDL 

276 

-118 

A3K9 

EDL 

279 

- 34 

697-5 

♦ UNI 

364 - 39 

851PDE40L25 

♦ INR 

312 

- 39 

1763 

♦ HIEE 

439 - 31 

A2A5 

EDL 

277 

- 78 

A3M1 

EDL 

401 

-113 

697-6 

♦ UNI 

364 - 40 

851PDE40L30 

♦ INR 

312 

- 40 

1764 

♦ HIEE 

439 - 32 

A2A9 

EDL 

277 

- 79 

A3M3 

EDL 

401 

-123 

698-1 

♦ UNI 

273 - 10 

851PDE50L20 

♦ INR 

312 

- 41 

1765 

♦ HIEE 

439 - 33 

A2B1 

EDL 

277 

- 91 

A3M5 

EDL 

401 

-114 

698-2 

♦ UNI 

273 - 33 

851PDE50L25 

♦ INR 

312 

- 42 

1768 

♦ HIEE 

439 - 34 

A2B4 

EDL 

276 

-119 


EDL 

401 

-115 

698-3 

♦ UNI 

273 - 37 

851PDE50L30 

♦ INR 

312 

- 43 

1785 

♦ HIEE 

439 - 35 

A2B5 

EDL 

277 

- 92 

A3N1 

EDL 

406 

- 15 

698-4 

♦ UNI 

273 - 55 

851PDE60L20 

♦ INR 

312 

- 44 

1793 

♦ HIEE 

439 - 36 

A2B9 

EDL 

277 

- 93 

A3N3 

EDL 

406 

- 24 

698-5 

♦ UNI 

273 - 57 

851PDE60L25 

♦ INR 

312 

- 45 

1794 

♦ HIEE 

439 - 37 

A2C1 

EDL 

277 

-106 

A3N5 

EDL 

406 

- 16 

698-6 

♦ UNI 

273 - 60 

851PDE60L30 

♦INR 

312 

- 46 

1795 

♦ HIEE 

439 - 38 

A2C4 

EDL 

276 

-120 

A3N9 

EDL 

406 

- 17 


♦ UNI 

372 - 93 

851PDE80L20 

♦ INR 

312 

- 47 

1798 

♦ HIEE 

439 - 39 

A2C5 

EDL 

277 

-107 

A4A1 

EDL 

279 

-129 


♦ UNI 

372 - 95 

851PDE80L25 

♦ INR 

312 

- 48 

1813 

♦ HIEE 

439 - 40 

A2C9 

EDL 

277 

-108 

A4A5 

EDL 

279 

-130 


♦ UNI 

372 - 96 

851PDE80L30 

♦ INR 

312 

- 49 

1814 

♦ HIEE 

439 - 41 

A2D1 

EDL 

277 

-121 

A4A9 

EDL 

279 

-131 


♦ UNI 

372 - 97 

851PDE100L20 

♦ INR 

405 

- 10 

1815 

♦ HIEE 

439 - 42 

A2D4 

EDL 

276 

-121 

A4B1 

EDL 

279 

-135 


♦ UNI 

372 - 98 

851PDE100L25 

♦ INR 

405 

- 8 

1833 

♦ HIEE 

439 - 43 

A2D5 

EDL 

277 

-122 

fJ 'I 

EDL 

279 

-136 


♦ UNI 

372 - 99 

851PDE100L30 

♦ INR 

405 

- 9 

1834 

♦ HIEE 

439 - 44 

A2D9 

EDL 

277 

-123 

r'*1 r i i 

EDL 

279 

-137 

701-1 

♦ UNI 

247 - 85 

851PDE120L20 

♦ INR 

408 

-121 

1835 

♦ HIEE 

439 - 45 

A2E1 

EDL 

277 

-131 

A4C1 

EDL 

279 

-142 

701-2 

♦ UNI 

247 -135 

851PDE120L25 

♦ INR 

408 

-119 

1843 

♦ HIEE 

439 - 46 

A2E4 

EDL 

276 

-122 

A4C5 

EDL 

279 

-143 

701-3 

♦ UNI 

247 -153 

851PDE120L30 

♦ INR 

408 

-120 

2001PDK60 

♦ INR 

313 - 44 

A2E5 

EDL 

277 

-132 

A4C9 

EDL 

279 

-144 

701-4 

♦ UNI 

247 -166 

851PDE130L20 

♦ INR 

409 

- 30 

2001PDK80 

INR 

313 - 49 

A2E9 

EDL 

277 

-133 

A4D1 

EDL 

279 

-148 

701-5 

♦ UNI 

247 -178 

851PDE130L25 

♦ INR 

409 

- 31 

2001PDK100 

INR 

405 - 45 

A2F1 

EDL 

277 

-149 

A4D5 

EDL 

279 

-149 

701-6 

♦ UNI 

247 -191 

851PDE130L30 

♦ INR 

409 

- 29 

2001PDK120 

INR 

408 -159 

A2F4 

EDL 

276 

-123 

A4D9 

EDL 

279 

-150 

701F6S 

NECJ 

311 -126 

851PDE140L20 

♦ INR 

410 

-152 

2001PDK140 

INR 

410 -190 

A2F5 

EDL 

277 

-150 

A4E1 

EDL 

279 

-155 

701F8S 

NECJ 

311 -136 

851PDE140L25 

♦ INR 

410 

-153 

2001PDK160 

INR 

413 -129 

A2F9 

EDL 

277 

-151 


EDL 

279 

-156 

701 FIOS 

NECJ 

404 -205 

851PDE140L30 

♦ INR 

410 

-151 

2501PDK20 

♦ INR 

313 - 89 

A2G1 

EDL 

277 

-159 


EDL 

279 

-157 

701F12S 

NECJ 

408 - 88 

851PDE160L20 

♦ INR 

413 

- 98 


INRJ 


A2G4 

EDL 

276 

-124 

A4F1 

EDL 

279 

-161 

701F14S 

NECJ 

410 -124 

851PDE160L25 

♦ INR 

413 

- 99 

2501PDK30 

♦ INR 

313 - 90 

A2G5 

EDL 

277 

-160 


EDL 

279 

-162 

701F16S 

NECJ 

413 - 69 

851PDE160L30 

♦ INR 

413 

- 97 


INRJ 


A2G9 

EDL 

277 

-161 


EDL 

279 

-163 

701F18S 

NECJ 

414 - 72 

1000DS10 

CODI 

427 

-153 

2501PDK40 

♦ INR 

313 - 91 

A2H1 

EDL 

277 

-174 


EDL 

279 

-167 

.HIM 

INRJ 

311 -205 

1000HB1U 

♦ INR 

305 

-193 


INRJ 


A2H4 

EDL 

276 

-125 


EDL 

279 

-168 
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ITYPE No. 





li/fMiriTB 

TYPE NO. 

■ 111 4^ 


TYPE No. 


iire rau 

Pa&Line 

mDcn 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


EDL 


A7K1 

EDL 

ET:L—d.a 

JJTtC 

PRX 

306 - 19 



40S - 40 

A3&8PD " 

♦NAT ‘ 

240 -167" 

Si! 

EDL 

279 -174 

A7K5 

EDL 

285 - 39 

A177D 

PRX 

306 - 49 

A330PD 

PRX 

410 -171 


PRX 



EDL 

279 -175 

A7K9 

EDL 

285 - 40 

A177E 

PRX 

306 - 77 

A330PE 

PRX 

411 -217 

A398PE 

♦ NAT 

240 -174 


EDL 

279 -176 

A7M1 

EDL 

402 - 39 

A177M 

PRX 

306 -105 

A330S 

PRX 

312 -183 


PRX 



EDL 

279 -180 

A7M5 

EDL 

402 - 40 

A177N 

PRX 

306 -151 

A330T 

PRX 

312 -192 

A398S 

♦ NAT 

240 - 60 

?y?sni 

EDL 

279 -181 

A7M9 

EDL 

402 - 41 

A177P 

PRX 

404 - 63 

A337A 

PRX 

238 -206 


PRX 


2: K illllllilHB 

EDL 

279 -182 

A7N1 

EDL 

406 - 86 

A177PA 

PRX 

405 -104 

A337B 

PRX 

239 - 93 

A398T 

♦NAT 

240 -106 

vrrmmm 

EDL 

401 -140 

A7N5 

EDL 

406 - 87 

A177PB 

PRX 

407 -143 

A337C 

PRX 

239 -131 


PRX 



EDL 

401 -141 

A7N9 

EDL 

406 - 88 

A177PC 

PRX 

408 -220 

A337D 

PRX 

239 -187 

A399E 

♦NAT 

310 - 31 


EDL 

401 -142 

A11CA 

♦ HITJ 

415 -219 

A177PD 

PRX 

409 -217 

A337E 

PRX 

239 -210 

A399M 

♦ NAT 

310 - 33 

5! i' iMBliEffi 

EDL 

406 - 30 

A11CF 

♦ HITJ 

418 - 39 

A177PE 

PRX 

411 -148 

A337M 

PRX 

240 - 40 

A399N 

♦NAT 

310 - 37 

rTTHBami 

EDL 

406 - 31 

All DA 

♦ HITJ 

420 - 16 

A177S 

PRX 

306 -128 

A337N 

PRX 

240 - 94 

A399P 

♦NAT 

404 -156 

?TCHkEHh 

EDL 

406 - 32 

A14A 

GDC 

287 - 9 

A177T 

PRX 

306 -179 

A337P 

PRX 

240 -137 

A399PA 

♦ NAT 

405 -129 


EDL 

279 -208 

♦ GESY 

SST 


A180A 

♦ NAT 

307 - 67 

A337PA 

PRX 

240 -146 

A399PB 

♦ NAT 

408 - 33 


EDL 

274 -195 

A14B 

GDC 

280 -212 


PRX 


A337PB 

PRX 

240 -151 

A399PC 

♦ NAT 

409 - 16 


EDL 

279 -209 


♦ GESY 


A180B 

♦ NAT 

307 -105 


PRX 

240 -159 

A399PD 

♦NAT 

410 - 73 


EDL 

279 -210 

A14C 

GDC 

281 - 27 


PRX 


A337PD 

PRX 

240 -164 

A399S 

♦NAT 

310 - 35 


EDL 

280 - 50 


♦GESY 


A180C 

♦ NAT 

307 -132 

A337PE 

PRX 

240 -171 

A399T 

♦NAT 

310 - 39 


EDL 

274 -203 

A14D 

GDC 

281 -117 


PRX 


A337S 

PRX 

240 - 57 

A402DA 

♦NAT 

408 - 93 

A5B5 

EDL 

280 - 51 


♦ GESY 


A180D 

♦ NAT 

307 -171 

A337T 

PRX 

240 -103 

A402DB 

♦ NAT 

409 - 24 

A5B9 

EDL 

280 - 52 

A14E 

GDC 

281 -149 


PRX 


A387A 

♦ NAT 

310 -139 

A402DC 

♦ NAT 

410 -127 

f ‘ <lB In 1 ! 1 II 11 ! 1 1 

EDL 

280 -138 


♦ GESY 


A180E 

♦ NAT 

307 -191 

A387B 

♦ NAT 

310 -140 

A402DD 

♦ NAT 

411 -201 


EDL 

280 -161 

A14F 

GDC 

280 - 31 


PRX 


A387C 

♦ NAT 

310 -141 

A402DE 

♦ NAT 

413 - 71 


EDL 

280 -139 

♦ GESY 

SST 


A180M 

♦NAT 

307 -216 

A387D 

♦ NAT 

310 -142 

A402DM 

♦ NAT 

413 -162 


EDL 

280 -140 

A14M 

GESY 

282 - 6 


PRX 


A387E 

♦ NAT 

310 -143 

A402DN 

♦ NAT 

414 -144 


EDL 

281 - 9 

A14N 

GESY 

282 - 90 

A180N 

♦NAT 

308 - 41 

A387M 

♦ NAT 

310 -144 

A402DP 

♦ NAT 

405 -152 

A5D2 

EDL 

274 -212 

A14P 

♦ GESY 

402 - 3 


PRX 


A387N 

♦ NAT 

310 -146 

A402DS 

♦ NAT 

414 - 77 

A5D5 

EDL 

281 - 10 

A14U 

SST 

279 -198 

A180P 

♦NAT 

404 -104 

A387P 

♦ NAT 

310 -136 

A402DT 

♦ NAT 

415 -174 


EDL 

281 - 11 

A15A 

GDC 

288 - 36 


PRX 


A387PA 

♦ NAT 

310 -137 

A402EA 

♦ NAT 

416 -110 


EDL 

281 - 45 

♦ GESY 

NJS 


A180PA 

♦ NAT 

405 -117 

A387PB 

♦ NAT 

310 -138 

A402EB 

♦ NAT 

416 -174 


EDL 

281 - 67 


SST 



PRX 


A387S 

♦ NAT 

310 -145 

A402EC 

♦ NAT 

417 - 43 

A5E5 

EDL 

281 - 46 

A15C 

GDC 

288 -160 

A180PB 

♦ NAT 

407 -196 

A387T 

♦ NAT 

310 -147 

A402ED 

♦ NAT 

418 - 5 


EDL 

281 - 47 


NJS 



PRX 


A390A 

♦ NAT 

310 -195 

A402EE 

♦ NAT 

418 - 80 


EDL 

281 -134 

A15E 

GDC 

289 - 26 

A180PC 

♦ NAT 

409 - 9 


PRX 


A402EM 

♦ NAT 

418 -126 


EDL 

275 - 6 


NJS 



PRX 


A390B 

♦ NAT 

310 -208 

A402EP 

♦ NAT 

416 - 37 

A5F5 

EDL 

281 -135 

A15F 

GDC 

287 -196 

A180PD 

♦ NAT 

410 - 35 


PRX 


A430A 

♦ NAT 

312 - 84 

MM M."'Ini. 

EDL 

281 -136 

♦ GESY 

NJS 



PRX 



♦ NAT 

310 -214 

A430B 

♦ NAT 

312 - 89 

EE 

EDL 

281 -162 


SST 


A180PE 

♦ NAT 

411 -165 


PRX 


A430C 

♦ NAT 

312 - 93 

Kwl. 

EDL 

281 -182 

A15U 

GDC 

287 -154 


PRX 


A390D 

♦ NAT 

311 - 9 

A430D 

♦ NAT 

312 - 97 

A5G5 

EDL 

281 -163 

NJS 

SST 


A180S 

♦ NAT 

308 - 16 


PRX 


A430E 

♦ NAT 

312 -101 


EDL 

281 -164 

A20 

STI 

231 - 87 


PRX 


A390E 

♦ NAT 

311 - 16 


PRX 


2; ■ 

EDL 

282 - 17 

A25A 

♦ NAT 

298 -145 

A180T 

♦ NAT 

308 - 54 


PRX 


A430M 

♦NAT 

312 -106 

2; * taiHMHii 

EDL 

282 - 25 

A25B 

♦ NAT 

298 -201 


PRX 


A390M 

♦ NAT 

311 - 31 


PRX 



EDL 

282 - 18 

A25D 

♦ NAT 

299 - 57 

A187A 

PRX 

307 - 55 


PRX 


A430N 

♦ NAT 

312 -115 

. • ■ iiiim 

EDL 

282 - 19 

A25M 

♦ NAT 

299 -121 

A187B 

PRX 

307 - 84 

A390N 

♦ NAT 

311 - 52 


PRX 


2*5 HHHHB 

EDL 

282 - 36 

A25N 

♦NAT 

299 -162 

A187C 

PRX 

307 -121 


PRX 


A430P 

♦NAT 

405 - 19 

etsi^hbbiIi 

EDL 

282 - 89 

A25P 

♦ NAT 

403 -137 

A187D 

PRX 

307 -149 

A390P 

♦ NAT 

404 -190 


PRX 


? j^KSliitS 

EDL 

282 - 37 

A25PB 

♦ NAT 

406 -215 

A187E 

PRX 

307 -182 


PRX 


A430PA 

♦NAT 

405 -166 

sTThBBII 

EDL 

282 - 38 

A040B250C700 

♦SIEG 

361 - 3 

A187M 

PRX 

307 -196 

HB1 

♦ NAT 

405 -142 


PRX 


a s y i^Hllfiii 

EDL 

401 -159 

A72A 

♦ NAT 

304 - 36 

A187N 

PRX 

308 - 21 


PRX 


A430PB 

♦ NAT 

408 -132 

a iy 

EDL 

402 - 2 

A72B 

♦ NAT 

304 - 68 

A187P 

PRX 

404 - 86 

A390PB 

♦ NAT 

408 - 70 


PRX 


2 • j ^^HH|jj|| 

EDL 

401 -160 

A72D 

♦ NAT 

304 -114 

A187PA 

PRX 

405 -114 


PRX 


A430PC 

♦NAT 

409 - 35 

a i y 

EDL 

401 -161 

A72M 

♦ NAT 

304 -151 

A187PB 

PRX 

407 -179 

A390PC 

♦ NAT 

409 - 22 


PRX 


2 • ? 

EDL 

406 - 42 

A72N 

♦ NAT 

304 -183 

A187PC 

PRX 

409 - 8 


PRX 


A430PD 

♦ NAT 

410 -163 

2 ; J flHH 

EDL 

406 - 59 

A72P 

♦ NAT 

404 - 11 

A187PD 

PRX 

410 - 27 

A390PD 

♦ NAT 

410 -103 


PRX 


All 

EDL 

406 - 43 

A72PB 

♦ NAT 

407 - 88 

A187PE 

PRX 

411 -162 


PRX 


A430PE 

♦ NAT 

411 -212 

2 • 

EDL 

406 - 44 

A77A 

♦ NAT 

304 - 34 

A187S 

PRX 

308 - 9 

A390PE 

♦ NAT 

411 -196 


PRX 


2 • PjHBSBfi 

EDL 

282 -150 

A77B 

♦ NAT 

304 - 63 

A187T 

PRX 

308 - 50 


PRX 


A430S 

♦ NAT 

312 -110 


EDL 

282 -151 

A77D 

♦ NAT 

304 -111 

A190A 

PRX 

309 -108 

A390S 

♦ NAT 

311 - 38 


PRX 



EDL 

282 -152 

A77M 

♦ NAT 

304 -148 

A190B 

PRX 

309 -127 


PRX 


A430T 

♦ NAT 

312 -119 

2*i 

EDL 

282 -157 

A77N 

♦ NAT 

304 -181 

A190C 

PRX 

309 -147 

A390T 

♦ NAT 

311 - 57 


PRX 


2ii 

EDL 

282 -158 

A77P 

♦ NAT 

404 - 7 

A190D 

PRX 

309 -168 


PRX 


A432L 

PRX 

415 -163 

2 •* 

EDL 

282 -159 

A77PB 

♦ NAT 

407 - 85 

A190E 

PRX 

309 -185 

A397A 

♦NAT 

310 -191 

A432LA 

PRX 

416 - 31 

2 1 [- 

EDL 

282 -167 

A100 

MAL 

280 -112 

A190M 

PRX 

309 -201 


PRX 


A432LB 

PRX 

416 -101 


EDL 

282 -168 

A114A 

GDC 

280 - 80 

A190N 

PRX 

310 - 9 

A397B 

♦ NAT 

310 -197 

A432LC 

PRX 

416 -165 


EDL 

282 -169 


♦GESY 


A190P 

PRX 

404 -153 


PRX 


A432LD 

PRX 

417 - 36 

2 • • 

EDL 

282 -180 

A114B 

GDC 

280 -175 

A190PA 

PRX 

405 -128 

A397C 

♦ NAT 

310 -211 

A432LE 

PRX 

417 -216 

tli'mmm 

EDL 

282 -181 


♦GESY 


A190PB 

PRX 

408 - 30 


PRX 


A432LM 

PRX 

418 - 73 


EDL 

282 -182 

A114C 

GDC 

281 - 19 

A190PC 

PRX 

409 - 15 

A397D 

♦NAT 

310 -218 

A432PM 

♦GESY 

413 - 63 

2 *3 * ilftS 

EDL 

282 -189 


♦GESY 


A190PD 

PRX 

410 - 71 


PRX 



PRX 



EDL 

282 -190 

A114D 

GDC 

281 - 81 

A190PE 

PRX 

411 -182 

A397E 

♦NAT 

311 - 12 

A432PN 

PRX 

414 - 63 

2 ; |B§|§|||| 

EDL 

282 -191 


♦GESY 


A190S 

PRX 

309 -208 


PRX 


A432PT 

PRX 

414 -143 

2; 

EDL 

282 -200 

A114E 

GDC 

281 -144 

A190T 

PRX 

310 - 15 

A397M 

♦NAT 

311 - 20 

A433CA 

PRX 

420 - 36 

2 • gfflttBBm 

EDL 

282 -201 


♦GESY 


A197A 

PRX 

309 -100 


PRX 


A433CB 

PRX 

420 - 89 


EDL 

282 -202 

A114F 

GDC 

280 - 6 

A197B 

PRX 

309 -120 

A397N 

♦ NAT 

311 - 42 

A433CP 

PRX 

419 -214 

2; e HH 

EDL 

282 -208 


♦GESY 


A197C 

PRX 

309 -141 


PRX 


A433L 

PRX 

415 -185 

Jie |||BB|jB 

EDL 

282 -209 

A114M 

♦GESY 

281 -196 

A197D 

PRX 

309 -159 

A397P 

♦ NAT 

404 -180 

A433LB 

PRX 

416 -118 

2ic jH||||b 

EDL 

282 -210 

A115A 

GDC 

288 - 27 

A197E 

PRX 

309 -179 


PRX 


A433LD 

PRX 

417 - 53 

A*A I||SBi|i 

EDL 

283 - 3 


♦GESY 


A197M 

PRX 

309 -193 

A397PA 

♦ NAT 

405 -140 

A433LM 

PRX 

418 - 88 

a * ■ i^SSi 

EDL 

283 - 4 

A115B 

GDC 

288 -106 

A197N 

PRX 

309 -217 


PRX 


A433LN 

PRX 

418 -195 

2*1 

EDL 

283 - 5 


♦GESY 


A197P 

PRX 

404 -145 

A397PB 

♦ NAT 

408 - 59 

A433LS 

PRX 

418 -130 

2 i 5 ^H|BI|| 

EDL 

283 - 10 

A115C 

GDC 

288 -157 

A197PA 

PRX 

405 -125 


PRX 


A433LT 

PRX 

419 - 21 

2 ’ 

EDL 

283 - 11 


♦ GESY 


A197PB 

PRX 

408 - 19 

A397PC 

♦ NAT 

409 - 20 

A433PM 

PRX 

413 - 84 

2 • ? BIByBi 

EDL 

283 - 12 

A115D 

GDC 

288 -206 

A197PC 

PRX 

409 - 14 


PRX 


A433PN 

PRX 

414 - 87 

Ssy lBBB 

EDL 

402 - 17 


♦ GESY 


A197PD 

PRX 

410 - 65 

A397PD 

♦ NAT 

410 - 94 

A433PS 

PRX 

413 -166 

2 i J 3v- 

EDL 

402 - 18 

A115E 

GDC 

289 - 25 

A197PE 

PRX 

411 -179 


PRX 


A433PT 

PRX 

414 -148 

a ; y 

EDL 

402 - 19 


♦ GESY 


A197S 

PRX 

309 -203 

A397PE 

♦ NAT 

411 -192 

A437A 

♦ NAT 

311 -167 

All 

EDL 

406 - 64 

A115F 

GDC 

287 -190 

A197T 

PRX 

310 - 11 


PRX 


A437B 

♦ NAT 

311 -169 

Si! ^Kl|||p 

EDL 

406 - 65 


♦ GESY 


A198A 

PRX 

238 -212 

A397S 

♦ NAT 

311 - 36 

A437C 

♦ NAT 

311 -172 


EDL 

406 - 66 

A115M 

GDC 

289 - 72 

A198B 

PRX 

239 - 98 


PRX 


A437D 

♦ NAT 

311 -174 

A7A1 

EDL 

283 - 73 


♦ GESY 


A198C 

PRX 

239 -134 

A397T 

♦ NAT 

311 - 55 

A437E 

♦ NAT 

311 -210 

A7A5 

EDL 

283 - 74 

A120UF 

♦VMI 

232 -107 

A198D 

PRX 

239 -192 


PRX 



PRX 


A7A9 

EDL 

283 - 75 

A139E 

♦ NAT 

299 - 82 

A198E 

PRX 

239 -212 

A398A 

♦ NAT 

238 -214 

A437M 

♦ NAT 

311 -211 

A7B1 

EDL 

283 -122 

A139M 

♦ NAT 

299 -100 

A198M 

PRX 

240 - 45 


PRX 



PRX 


A7B5 

EDL 

283 -123 

A139N 

♦ NAT 

299 -151 

A198N 

PRX 

240 - 99 

A398B 

♦NAT 

239 - 99 

A437N 

♦ NAT 

311 -213 

A7B9 

EDL 

283 -124 

A139P 

♦ NAT 

403 -128 

A198P 

PRX 

240 -142 


PRX 



PRX 


A7C1 

EDL 

283 -185 

A160UF 

♦VMI 

232 -108 

A198PA 

PRX 

240 -148 

A398C 

♦ NAT 

239 -135 

A437P 

♦ NAT 

404 -220 

A7C5 

EDL 

283 -186 

A170A 

PRX 

305 -200 

A198PB 

PRX 

240 -156 


PRX 



PRX 


A7C9 

EDL 

283 -187 

A170B 

PRX 

306 - 7 

A198PC 

PRX 

240 -161 

A398D 

♦NAT 

239 -193 

A437PA 

♦ NAT 

405 -156 

A7D1 

EDL 

284 - 33 

A170C 

PRX 

306 - 23 

A198PD 

PRX 

240 -166 


PRX 



PRX 


A7D5 

EDL 

284 - 34 

A170D 

PRX 

306 - 69 

A198PE 

PRX 

240 -173 

A398E 

♦NAT 

239 -213 

A437PB 

♦ NAT 

408 -105 

A7D9 

EDL 

284 - 35 

A170E 

PRX 

306 - 84 

A198S 

PRX 

240 - 59 


PRX 



PRX 


A7E1 

EDL 

284 - 73 

A170M 

PRX 

306 -120 

A198T 

PRX 

240 -105 

A398M 

♦ NAT 

240 - 46 

A437PC 

♦ NAT 

409 - 27 

A7E5 

EDL 

284 - 74 

A170N 

PRX 

306 -174 

A200UF 

♦VMI 

232 -109 


PRX 



PRX 


A7E9 

EDL 

284 - 75 

A170P 

PRX 

404 - 78 

A315A(A) 

♦ GESY 

238 -149 

A398N 

♦ NAT 

240 -100 

A437PD 

♦ NAT 

410 -139 

A7F1 

EDL 

284 -138 

A170PA 

PRX 

405 -105 

A315B(A) 

♦GESY 

239 - 27 


PRX 



PRX 


A7F5 

EDL 

284 -139 

A170PB 

PRX 

407 -166 

A315F(A) 

♦GESY 

238 • 83 

A398P 

♦ NAT 

240 -143 

A437PE 

♦ NAT 

411 -206 

A7F9 

EDL 

284 -140 

A170PC 

PRX 

409 - 7 

A315G(A) 

♦GESY 

239 - 4 


PRX 



PRX 


A7G1 

EDL 

284 -175 

A170PD 

PRX 

410 - 17 

A330E 

PRX 

312 -173 

A398PA 

♦NAT 

240 -149 

A437S 

♦NAT 

311 -212 

A7G5 

EDL 

284 -176 

A170PE 

PRX 

411 -157 

A330M 

PRX 

312 -178 


PRX 



PRX 


A7G9 

EDL 

284 -177 

A170S 

PRX 

306 -129 

A330N 

PRX 

312 -187 

A398PB 

♦ NAT 

240 -157 

A437T 

♦NAT 

311 -215 

A7H1 

EDL 

285 - 17 

A170T 

PRX 

306 -180 

A330P 

PRX 

405 - 28 


PRX 



PRX 


A7H5 

EDL 

285 - 18 

A177A 

PRX 

305 -196 

A330PA 

PRX 

405 -172 

A398PC 

♦ NAT 

240 -162 

A440E 

PRX 

312 -211 

A7H9 

EDL 

285 - 19 

A177B 

PRX 

306 - 2 

A330PB 

PRX 

408 -142 


PRX 


A440M 

PRX 

312 -213 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( ii 

i TYPE NUMBER SEQUENCE 

i a? y 

EHiH 


TYPE No. 

MFRS 

|y»7:tlriTti 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 



1 

ii 

ii 

2 


A440N 

PRX 

312 

-215 

A620CM 

♦NAT 

312 

- 63 

AA218 " 

MIST" 

244 -166 

AR402P05 

— 11 m 

311 -155 

AR912S31 

wixmm 

420 

- 34 

A440P 

PRX 

405 

- 32 

A620CN 

♦NAT 

312 

- 67 

♦ MULB 

♦ PHIN 


AR402P06 

ASGI 

311 -157 

AR912S32 

♦ ASGI 

420 

- 86 

A440PA 

PRX 

405 

-174 

A620CS 

♦ NAT 

312 

- 65 

♦ RTCF 

♦VALG 


AR402P07 

ASGI 

311 -159 

AR912S33 

♦ASGI 

420 

-119 

A440PB 

PRX 

408 

-146 

A620CT 

♦NAT 

405 

- 12 

AD110A 

USSR 

231 -114 

AR402P08 

ASGI 

311 -161 

AR912S34 

♦ASGI 

420 

-152 

A440PC 

PRX 

409 

■ 42 

A620DA 

♦NAT 

408 

-125 

AD516A 

USSR 

242 -160 

AR402P09 

ASGI 

311 -163 

AR912S35 

♦ASGI 

420 

-204 

A440PD 

PRX 

410 

-177 

A620DC 

♦ NAT 

410 

-155 

AD516B 

USSR 

242 -161 

AR402P10 

ASGI 

404 -208 

AR912S36 

♦ASGI 

421 

- 37 

A440PE 

PRX 

411 

-219 

A620DD 

♦NAT 

411 

-210 

AD-29 

SAKJ 

282 -103 

AR402P11 

ASGI 

405 -148 

AR912S37 

♦ASGI 

421 

- 64 

A440S 

PRX 

312 

-214 

A620DP 

♦ NAT 

405 

-161 

AE1A 

♦ Dll 

283 -109 

AR402P12 

ASGI 

408 - 91 

AR912S38 

♦ASGI 

421 

- 98 

A440T 

PRX 

312 

-216 

A620LP 

♦ NAT 

312 

- 51 

AE1B 

♦ Dll 

283 -164 

AR402S01 

ASGI 

311 -148 

AR912S39 

♦ASGI 

421 

-114 

A442CA 

PRX 

420 

- 37 

A620PC 

♦ NAT 

409 

- 33 

AE1C 

♦ Dll 

284 - 12 

AR402S02 

ASGI 

311 -150 

AR912S40 

♦ASGI 

422 

- 67 

A442CB 

PRX 

420 


A621A 

♦ NAT 

313 

- 32 

AE1D 

♦ Dll 

284 -120 

AR402S03 

ASGI 

311 -152 

AR912S41 

♦ASGI 

422 

- 92 

A442CP 

PRX 

419 

-216 

A621B 

♦ NAT 

313 

- 34 

AE1E 

♦ Dll 

285 - 3 

AR402S04 

ASGI 

311 -154 

AR912S42 

♦ASGI 

422 

-123 

y t T l 1 

PRX 

311 

-220 

A621C 

♦ NAT 

313 

- 36 

AE1F 

♦ Dll 

285 - 77 

AR402S05 

ASGI 

311 -156 

AR912S43 

♦ASGI 

422 

-138 

A442LA 

PRX 

312 

- 1 

A621D 

♦ NAT 

313 

- 39 

AE1G 

♦ Dll 

402 - 78 

AR402S06 

ASGI 

311 -158 

AR912S44 

♦ASGI 

422 

-170 

A442LB 

PRX 

312 

- 2 

A621E 

♦ NAT 

313 

- 41 


♦ Dll 

287 -201 

AR402S07 

ASGI 

311 -160 

AR912S45 

♦ASGI 

422 

-215 

A442LC 

PRX 

312 

- 3 

A621M 

♦ NAT 

313 

- 43 


♦ Dll 

288 - 41 

AR402S08 

ASGI 

311 -162 

AR912S46 

♦ASGI 

423 

- 13 

A442LD 

PRX 

417 

- 54 

A621N 

♦ NAT 

313 

- 48 

AE3C 

♦ Dll 

288 -121 

AR402S09 

ASGI 

311 -164 

AR912S47 

♦ASGI 

423 

- 17 

A442LE 

PRX 

418 

- 14 

A621P 

♦ NAT 

405 

- 44 

AE3D 

♦ Dll 

288 -219 

AR402S10 

ASGI 

404 -209 

AR912S48 

♦ASGI 

423 

- 46 

A442LM 

PRX 

418 

- 89 

A621PA 

♦ NAT 

405 

-181 

AE3E 

♦ Dll 

289 - 81 

AR402S11 

ASGI 

405 -149 

AR912S49 

♦ASGI 

423 

- 55 

A442LN 

PRX 

418 

-196 

A621PB 

♦ NAT 

408 

-158 

AE3F 

♦ Dll 

289 -149 

AR402S12 

ASGI 

408 - 92 

AR912S50 

♦ ASGI 

424 

- 64 

A442LS 

PRX 

418 

-131 

A621S 

♦ NAT 

313 

- 46 

AE3G 

♦ Dll 

402 -182 

AR904P02 

♦ASGI 

312 -126 

AR912S51 

♦ASGI 

424 

- 71 

A442LT 

PRX 

419 

- 22 

A621T 

♦ NAT 

313 

- 51 

AF68-3 

♦ DIT 

293 - 62 

AR904P03 

♦ ASGI 

312 -129 

AR912S52 

♦ ASGI 

424 

- 76 

A442PM 

PRX 

311 

-217 

A641L 

♦ NAT 

415 

-214 

AGP15-200 

♦GIC 

283 -219 

AR904P04 

♦ASGI 

312 -132 

AR912S53 

♦ASGI 

424 

- 81 

A442PN 

PRX 

311 

-218 

A641LA 

♦ NAT 

416 

- 51 

AGP15-400 

♦GIC 

284 -106 

AR904P05 

♦ASGI 

312 -135 

AR912S54 

♦ASGI 

424 

- 86 

A442PT 

PRX 

311 

-219 

A641LB 

♦ NAT 

416 

-134 

AGP15-600 

♦GIC 

284 -207 

AR904P06 

♦ ASGI 

312 -138 

AR912S55 

♦ASGI 

424 

-109 


PRX 

239 

-214 

A641LC 

♦ NAT 

416 

-188 

AGP15-800 

♦GIC 

285 - 65 

AR904P07 

♦ ASGI 

312 -141 

AR912S56 

♦ASGI 

424 

-115 


PRX 

240 

- 47 

A641LD 

♦ NAT 

417 

- 74 

AP3.3A.B 

♦APD 

166 - 66 

AR904P08 

♦ ASGI 

312 -144 

AR1101P01 

♦ASGI 

313 

-168 


PRX 

240 

-101 

A641LE 

♦ NAT 

418 

- 35 

AP3.6A.B 

♦APD 

167 - 31 

AR904P09 

♦ ASGI 

312 -147 

AR1101P02 

♦ASGI 

313 

-171 

A447P 

PRX 

240 

-144 

A641LM 

♦ NAT 

418 

-106 

AP3.9A.B 

♦APD 

168 - 10 

AR904P10 

♦ ASGI 

405 - 23 

AR1101P03 

♦ASGI 

313 

-174 

A447PA 

PRX 

240 

-150 

A641PD 

♦ NAT 

410 

-176 

AP4.3A.B 

♦APD 

169 - 31 

AR904P11 

♦ASGI 

405 -170 

AR1101P04 

♦ASGI 

313 

-176 

A447PB 

PRX 

240 

-158 

A641PE 

♦ NAT 

411 

-218 

AP4.7A.B 

♦APD 

170 - 82 

AR904P12 

♦ASGI 

408 -138 

AR1101P05 

♦ASGI 

313 

-179 

A447PC 

PRX 

240 

-163 

A641PM 

♦ NAT 

413 

-116 

AP5.1A.B 

♦APD 

171 -161 

AR904P13 

♦ASGI 

409 - 38 

AR1101P06 

♦ASGI 

313 

-181 

A447PD 

PRX 

240 

-168 

A641PN 

♦ NAT 

414 

-112 

AP5.6A.B 

♦APD 

173 - 44 

AR904P14 

♦ASGI 

410 -168 

AR1101P07 

♦ASGI 

313 

-184 

A447PE 

PRX 

240 

-175 

A641PS 

♦ NAT 

413 

-177 

AP6.0A.B 

♦APD 

174 - 17 

AR904P15 

♦ASGI 

411 -215 

AR1101P08 

♦ASGI 

313 

-186 


PRX 

240 

- 61 

A641PT 

♦ NAT 

414 

-157 

AP6.2A.B 

♦APD 

175 -106 

AR904P16 

♦ASGI 

413 -111 

AR1101P09 

♦ASGI 

313 

-188 

Ail ' 

PRX 

240 

-107 

A696L 

GESY 

415 

-200 

AP6.8A.B 

♦APD 

178 - 83 

AR904P17 

♦ASGI 

413 -173 

AR1101P10 

♦ ASGI 

405 

- 58 


♦ NAT 

415 

-184 

A696PM 

GESY 

413 

-104 

AP7.5A.B 

♦APD 

180 - 77 

AR904P18 

♦ASGI 

414 -107 

AR1101S01 

♦ASGI 

313 

-169 


PRX 



A696PN 

♦GESY 

414 

-100 

AP8.2A.B 

♦APD 

182 - 61 

AR904P19 

♦ASGI 

414 -155 

AR1101S02 

♦ASGI 

313 

-172 

A500LA 

♦ NAT 

416 

- 40 

A696PS 

♦ GESY 

413 

-169 

AP9.1A.B 

♦APD 

184 - 92 

AR904P20 

♦ASGI 

415 -208 

AR1101S03 

♦ASGI 

313 

-175 


PRX 



A696PT 

GESY 

414 

-151 

AP10.0A.B 

♦APD 

187 -147 

AR904P21 

♦ASGI 

416 - 48 

AR1101S04 

♦ASGI 

313 

-177 

A500LB 

♦ NAT 

416 

-117 

A730L 

♦ NAT 

416 

- 6 

AP11.0A.B 

♦APD 

189 - 68 

AR904P22 

♦ASGI 

416 -130 

AR1101S05 

♦ASGI 

313 

-180 


PRX 



A730LA 

♦ NAT 

416 

- 57 

AP12.0A.B 

♦APD 

191 - 31 

AR904P23 

♦ASGI 

416 -185 

AR1101S06 

♦ASGI 

313 

-182 

A500LC 

♦ NAT 

416 

-177 

A730LB 

♦ NAT 

416 

-140 

AP13.0A.B 

♦APD 

192 -201 

AR904P24 

♦ASGI 

417 - 68 

AR1101S07 

♦ASGI 

313 

-185 


PRX 



A730LC 

♦ NAT 

416 

-193 

AP14.0A.B 

♦APD 

194 - 4 

AR904P25 

♦ASGI 

418 - 31 

AR1101S08 

♦ASGI 

313 

-187 

A500LD 

♦ NAT 

417 

- 52 

A730LD 

♦ NAT 

417 

- 81 

AP15.0A.B 

♦APD 

195 - 50 

AR904P26 

♦ASGI 

418 - 99 

AR1101S09 

♦ASGI 

313 

-189 


PRX 



A730P 

♦ NAT 

405 

- 39 

AP16.0A.B 

♦APD 

196 -145 

AR904P27 

♦ASGI 

418 -138 

AR1101S10 

♦ASGI 

405 

- 59 

A500LE 

♦ NAT 

418 

- 12 

A730PA 

♦ NAT 

405 

-179 

AP17.0A.B 

♦APD 

197 -128 

AR904P28 

♦ASGI 

418 -207 

AR1104P10 

♦ASGI 

405 

- 33 


PRX 



A730PB 

♦ NAT 

408 

-154 

AP18.0A.B 

♦APD 

198 -161 

AR904P29 

♦ASGI 

419 - 29 

AR1104P11 

♦ASGI 

405 

-176 

A500LM 

♦ NAT 

418 

- 87 

A730PC 

♦ NAT 

409 

- 47 

AP19.0A.B 

♦APD 

199 -140 

AR904S02 

♦ASGI 

312 -127 

AR1104P12 

♦ASGI 

408 

-147 


PRX 



A730PD 

♦NAT 

410 

-187 

AP20.0A.B 

♦APD 

200 -154 

AR904S03 

♦ASGI 

312 -130 

AR1104P13 

♦ASGI 

409 

- 43 

A500LN 

♦ NAT 

418 

-194 

A730PE 

♦ NAT 

412 

- 3 

AP22.0A.B 

♦APD 

202 - 52 

AR904S04 

♦ASGI 

312 -133 

AR1104P14 

♦ASGI 

410 

-179 


PRX 



A730PM 

♦NAT 

413 

-126 

AP24.0A.B 

♦APD 

203 -150 

AR904S05 

♦ASGI 

312 -136 

AR1104P15 

♦ASGI 

411 

-220 

A500LP 

♦ NAT 

419 

-213 

A730PN 

♦ NAT 

414 

-121 

AP26.0A.B 

♦APD 

227 -100 

AR904S06 

♦ASGI 

312 -139 

AR1104P16 

♦ASGI 

413 

-117 


PRX 



A730PS 

♦NAT 

413 

-183 

AP28.0A.B 

♦APD 

206 - 52 

AR904S07 

♦ASGI 

312 -142 

AR1104P17 

♦ASGI 

413 

-179 

A500LS 

♦ NAT 

418 

-129 

A730PT 

♦NAT 

414 

-161 

AP30.0A.B 

♦APD 

207 - 14 

AR904S08 

♦ASGI 

312 -145 

AR1104P18 

♦ASGI 

414 

-113 


PRX 



A740P 

♦NAT 

405 

- 50 

AP33.0A.B 

♦APD 

208 -107 

AR904S09 

♦ASGI 

312 -148 

AR1104P19 

♦ASGI 

414 

-158 

A500LT 

♦ NAT 

419 

- 20 

A740PA 

♦ NAT 

405 

-186 

AP36.0A.B 

♦APD 

209 -173 

AR904S10 

♦ASGI 

405 - 24 

AR1104P20 

♦ASGI 

415 

-216 


PRX 



A740PB 

♦ NAT 

408 

-165 

AP39.0A.B 

♦APD 

211 - 10 

AR904S11 

♦ASGI 

405 -171 

AR1104P21 

♦ASGI 

416 

- 52 

A500PM 

♦ NAT 

413 

- 83 

A740PC 

♦ NAT 

409 

- 51 

AP2361 

APD 

446 - 35 

AR904S12 

♦ASGI 

408 -139 

AR1104P22 

♦ASGI 

416 

-135 


PRX 



A740PD 

♦ NAT 

413 

-189 

AP3897 

APD 

446 - 36 

AR904S13 

♦ASGI 

409 - 39 

AR1104P23 

♦ASGI 

416 

-189 

A500PN 

♦ NAT 

414 

- 86 

A740PE 

♦ NAT 

414 

-131 

AP3898 

APD 

445 - 9 

AR904S14 

♦ASGI 

410 -169 

AR1104P24 

♦ASGI 

417 

- 75 


PRX 



A740PM 

♦ NAT 

414 

-167 

AP4156 

APD 

446 - 37 

AR904S15 

♦ASGI 

411 -216 

AR1104P25 

♦ASGI 

418 

- 36 

A500PS 

♦ NAT 

413 

-165 


PRX 



AP4157 

APD 

446 - 38 

AR904S16 

♦ASGI 

413 -112 

AR1104P26 

♦ASGI 

418 

-107 


PRX 



A740PN 

♦ NAT 

416 

- 63 

AP4829 

APD 

446 - 39 

AR904S17 

♦ASGI 

413 -174 

AR1104P27 

♦ASGI 

418 

-142 

A500PT 

♦ NAT 

414 

-147 


PRX 



AP4830 

APD 

446 - 40 

AR904S18 

♦ASGI 

414 -108 

AR1104P28 

♦ASGI 

418 

-213 


PRX 



A740PS 

♦ NAT 

416 

- 17 

AP5179 

APD 

446 - 41 

AR904S19 

♦ASGI 

414 -156 

AR1104P29 

♦ASGI 

419 

- 34 

A0503B20C700 

SIEG 

360 

- 88 


PRX 



AP5317 

APD 

246 -184 

AR904S20 

♦ASGI 

415 -209 

AR1104S10 

♦ASGI 

405 

- 34 

A0506B40C700 

S1EG 

360 

-115 

A800 

MAL 

282 

- 91 

APD3.3A.B 

♦APD 

166 - 73 

AR904S21 

♦ASGI 

416 - 49 

AR1104S11 

♦ASGI 

405 

-177 

A0512B80C700 

SIEG 

360 

-148 

A1000 

MAL 

402 

- 4 

APD3.6A.B 

♦APD 

167 - 38 

AR904S22 

♦ASGI 

416 -131 

AR1104S12 

♦ASGI 

408 

-148 

A0526B160C700 

SIEG 

360 

-183 

AA112#B 

MISI 

231 

-110 

APD3.9A.B 

♦APD 

168 - 18 

AR904S23 

♦ASGI 

416 -186 

AR1104S13 

♦ASGI 

409 

- 44 

A0540B250C700 

SIEG 

361 

- 4 

AA113 

MISI 

232 

- 92 

APD4.3A.B 

♦APD 

169 - 40 

AR904S24 

♦ASGI 

417 - 69 

AR1104S14 

♦ASGI 

410 

-180 

A540L 

♦NAT 

415 

-202 


♦SIEG 



APD4.7A.B 

♦APD 

170 - 93 

AR904S25 

♦ASGI 

418 - 32 

AR1104S15 

♦ASGI 

412 

- 1 


PRX 



AA114 

MISI 

231 

-111 

APD5.1A.B 

♦APD 

171 -174 

AR904S26 

♦ASGI 

418 -100 

AR1104S16 

♦ASGI 

413 

-118 

A540LA 

♦ NAT 

416 

- 44 

AA116 

MISI 

232 

-189 

APD5.6A.B 

♦APD 

173 - 58 

AR904S27 

♦ASGI 

418 -139 

AR1104S17 

♦ASGI 

413 

-180 


PRX 




♦SIEG 



APD6.2A.B 

♦APD 

175 -121 

AR904S28 

♦ASGI 

418 -208 

AR1104S18 

♦ASGI 

414 

-114 

A540LB 

♦ NAT 

416 

-125 

AA117 

MISI 

233 

- 76 

APD6.8A.B 

♦APD 

178 -103 

AR904S29 

♦ASGI 

419 - 30 

AR1104S19 

♦ASGI 

414 

-159 


PRX 




♦SIEG 



APD7.5A.B 

♦APD 

180 - 96 

AR912P25 

♦ASGI 

418 - 2 

AR1104S20 

♦ASGI 

415 

-217 

A540LC 

♦ NAT 

416 

-181 

AA118 

MISI 1 

231 

- 79 

APD8.2A.B 

♦APD 

182 - 81 

AR912P26 

♦ASGI 

418 - 77 

AR1104S21 

♦ASGI 

416 

- 53 


PRX 




♦SIEG 



APD9.1A.B 

♦APD 

185 -112 

AR912P27 

♦ASGI 

418 -123 

AR1104S22 

♦ASGI 

416 

-136 

A540LD 

♦ NAT 

417 

- 60 

AA119 

MISI 

233 

- 38 

APD10.0A.B 

♦APD 

188 - 99 

AR912P28 

♦ASGI 

418 -184 

AR1104S23 

♦ASGI 

416 

-190 


PRX 



♦ MULB 

♦ PHIN 



APD11.0A.B 

♦APD 

189 - 83 

AR912P29 

♦ASGI 

419 - 15 

AR1104S24 

♦ASGI 

417 

- 76 

A540LE 

♦ NAT 

418 

■ 23 

♦ RTCF 

♦SIEG 



APD12.0A.B 

♦APD 

191 - 50 

AR912P30 

♦ASGI 

419 -203 

AR1104S25 

♦ASGI 

418 

- 37 

A540LM 

♦ NAT 

418 

- 93 

STI 

♦VALG 



APD13.0A.B 

♦APD 

193 - 3 

AR912P31 

♦ASGI 

420 - 33 

AR1104S26 

♦ASGI 

418 

-108 

A540PM 

♦ NAT 

413 

-103 

AA121 #B 

MISI 

231 

- 86 

APD15.0A.B 

♦APD 

195 - 51 

AR912P32 

♦ ASGI 

420 - 85 

AR1104S27 

♦ASGI 

418 

-143 

A540PN 

♦ NAT 

414 

- 99 

AA123#B 

MISI 

231 

- 62 

APD16.0A.B 

♦APD 

196 -146 

AR912P33 

♦ ASGI 

420 -118 

AR1104S28 

♦ASGI 

418 

-214 

A540PS 

♦NAT 

413 

-168 

AA130#B 

MISI 

231 

- 63 

APD18.0A.B 

♦APD 

198 -162 

AR912P34 

♦ ASGI 

420 -151 

AR1104S29 

♦ASGI 

419 

- 35 

A540PT 

♦NAT 

414 

-150 

AA132 

MISI 

233 

-148 

APD20.0A.B 

♦APD 

200 -155 

AR912P35 

♦ ASGI 

420 -203 

AR1107P24 

♦ASGI 

417 

- 65 

A0553B320C700 

SIEG 

361 

- 35 

AA133 

MISI 

233 

-149 

APD22.0A.B 

♦APD 

202 - 53 

AR912P36 

♦ASGI 

421 - 36 

AR1107P25 

♦ASGI 

418 

- 28 

A570B 

PRX 

312 

-203 

AA135 

MISI 

235 

- 2 

APD24.0A.B 

♦APD 

203 -151 

AR912P37 

♦ ASGI 

421 - 63 

AR1107P26 

♦ASGI 

418 

- 96 

A570C 

PRX 

312 

-206 

AA137#B 

MISI 

231 

-112 

APD27.0A.B 

♦APD 

205 - 89 

AR912P38 

♦ASGI 

421 - 97 

AR1107P27 

♦ASGI 

418 

-135 

A570D 

PRX 

312 

-208 

AA138#B 

MISI 

231 

-113 

APD30.0A.B 

♦APD 

207 - 15 

AR912P39 

♦ASGI 

421 -113 

AR1107P28 

♦ASGI 

418 

-204 

A570E 

PRX 

312 

-210 

AA139 

MISI 

235 

-112 

APD33.0A.B 

♦APD 

208 -108 

AR912P40 

♦ASGI 

422 - 66 

AR1107P29 

♦ASGI 

419 

- 26 

A570M 

PRX 

312 

-212 

AA143 

♦ ITTG 

233 

-198 

APD36.0A.B 

♦APD 

209 -174 

AR912P41 

♦ASGI 

422 - 91 

AR1107P30 

♦ASGI 

420 

- 8 

A596N 

♦ NAT 

311 

-214 


MISI 



APD39.0A.B 

♦APD 

211 - 11 

AR912P42 

♦ASGI 

422 -122 

AR1107P31 

♦ASGI 

420 

- 42 


PRX 



AA144 

♦ ITTG 

233 

-195 

APD103 

♦APD 

163 - 18 

AR912P43 

♦ASGI 

422 -137 

AR1107P32 

♦ASGI 

420 

- 99 

A596P 

♦ NAT 

405 

- 1 


MISI 



APD200 

APD 

446 - 42 

AR912P44 

♦ASGI 

422 -169 

AR1107P33 

♦ASGI 

420 

-125 


PRX 



AAY27 

SIEG 

248 

- 93 

APD203 

♦APD 

163 - 66 

AR912P45 

♦ASGI 

422 -214 

AR1107P34 

♦ASGI 

420 

-159 

A596PA 

♦ NAT 

405 

-157 

AAY28 

♦ SIEG 

243 

- 19 

APD300 

APD 

445 - 10 

AR912P46 

♦ ASGI 

423 - 12 

AR1107P35 

♦ASGI 

420 

-210 


PRX 



AAY43 

♦ SIEG 

435 

- 61 

APD303 

♦APD 

163 -103 

AR912P47 

♦ASGI 

423 - 16 

AR1107P36 

♦ASGI 

421 

- 48 

A596PB 

♦ NAT 

408 

-106 

AAY48 

MISI 

244 

- 86 

APD400 

APD 

445 - 11 

AR912P48 

♦ASGI 

423 - 45 

AR1107S24 

♦ASGI 

417 

- 66 


PRX 



AAY49 

MISI 

245 

-118 

APD3595 

♦APD 

231 -209 

AR912P49 

♦ASGI 

423 - 54 

AR1107S25 

♦ASGI 

418 

- 29 

A596PC 

♦ NAT 

409 

- 28 

AAY53 

SIEG 

231 

- 43 

AR25A 

♦GIC 

298 -124 

AR912P50 

♦ASGI 

424 - 63 

AR1107S26 

♦ASGI 

418 

- 97 


PRX 



AAY54 

SIEG 

231 

- 44 

AR25B 

♦GIC 

298 -158 

AR912P51 

♦ASGI 

424 - 70 

AR1107S27 

♦ASGI 

418 

-136 

A596PD 

♦ NAT 

410 

-140 

AAY55 

SIEG 

231 

- 45 

AR25D 

♦GIC 

298 -218 

AR912P52 

♦ASGI 

424 - 75 

AR1107S28 

♦ASGI 

418 

-205 


PRX 



AAY60 

♦ MULB 

434 

- 11 

AR25F 

GIC 

299 - 22 

AR912P53 

♦ASGI 

424 - 80 

AR1107S29 

♦ASGI 

419 

- 27 

A596PE 

♦ NAT 

411 

-207 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



AR25G 

♦GIC 

299 - 71 

AR912P54 

♦ASGI 

424 - 85 

AR1107S30 

♦ASGI 

420 

- 9 

A596T 

♦ NAT 

311 

-216 


♦VALG 



AR25H 

GIC 

299 - 95 

AR912P55 

♦ASGI 

424 -108 

AR1107S31 

♦ASGI 

420 

- 43 


PRX 



AA215 

MISI 

247 

- 81 

AR25J 

♦GIC 

299 -132 

AR912P56 

♦ASGI 

424 -114 

AR1107S32 

♦ASGI 

420 

-100 

A600 

MAL 

282 

- 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 



AR25K 

♦GIC 

299 -169 

AR912S25 

♦ASGI 

418 - 3 

AR1107S33 

♦ASGI 

420 

-126 

A620CA 

♦ NAT 

312 

- 53 

♦ RTCF 

♦VALG 



AR25M 

♦GIC 

403 -142 

AR912S26 

♦ASGI 

418 - 78 

AR1107S34 

♦ASGI 

420 

-160 

A620CB 

♦ NAT 

312 

- 55 

AA217 

MISI 

246 

-166 

AR402P01 

ASGI 

311 -147 

AR912S27 

♦ASGI 

418 -124 

AR1107S35 

♦ASGI 

420 

-211 

A620CC 

♦ NAT 

312 

- 57 

♦ MULB 

♦ PHIN 



AR402P02 

ASGI 

311 -149 

AR912S28 

♦ASGI 

418 -185 

AR1107S36 

♦ASGI 

421 

- 49 

A620CD 

♦ NAT 

312 

- 59 

♦ RTCF 

♦VALG 



AR402P03 

ASGI 

311 -151 

AR912S29 

♦ASGI 

419 - 16 

AR1109P30 

♦ASGI 

420 

- 2 

A620CE 

♦ NAT 

312 

- 61 





AR402P04 

ASGI 

311 -153 

AR912S30 

♦ ASGI 

419 -204 

AR1109P31 

♦ASGI 

420 

- 38 
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TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

HHEKEaH 

KmrairaKl 

TYPE NO. 


AR1109P32 

♦ASGI 

420 

- 92 

AR3007P17 


413 

-185 

I l l 1 1 1 hi 1 III 

imen 

267 

AR1109P33 

♦ASGI 

420 

-121 

AR3007P18 

ASGI 

414 

-125 

ARF2012P06 

♦ASGI 

268 

AR1109P34 

♦ASGI 

420 

-155 

AR3007P19 

ASGI 

414 

-163 

ARF2012P07 

♦ASGI 

268 

AR1109P35 

♦ASGI 

420 

-206 

AR3007P20 

♦ASGI 

416 

- 9 

ARF2012P08 

♦ASGI 

268 

AR1109P36 

♦ASGI 

421 

- 43 

AR3007P21 

ASGI 

416 

- 59 

ARF2012P09 

♦ASGI 

268 

AR1109P37 

♦ASGI 

421 

- 66 

AR3007P22 

ASGI 

416 

-145 

ARF2012P10 

♦ASGI 

268 

AR1109P38 

♦ASGI 

421 

-101 

AR3007P23 

ASGI 

416 

-195 

ARF2012P11 

♦ASGI 

268 

AR1109P39 

♦ASGI 

421 

-116 

AR3007P24 

ASGI 

417 

- 87 

ARF2012P12 

♦ASGI 

268 

AR1109P40 

♦ASGI 

422 

- 74 

AR3007P25 

ASGI 

418 

- 47 

ARF2012P13 

♦ASGI 

268 

AR1109P41 

♦ASGI 

422 

- 94 

AR3007P26 

ASGI 

418 

-113 

ARF2012P14 

♦ASGI 

268 

AR1109P42 

♦ASGI 

422 

-125 

AR3007P27 

ASGI 

418 

-146 

ARF2012P15 

♦ASGI 

268 

AR1109P43 

♦ASGI 

422 

-140 

AR3007P28 

ASGI 

419 

- 1 

ARF2012P16 

♦ASGI 

268 

AR1109P44 

♦ASGI 

422 

-176 

AR3007P29 

ASGI 

419 

- 38 

ARF2012P17 

♦ASGI 

268 

AR1109S30 

♦ASGI 

420 

- 3 

AR3007P30 

ASGI 

420 

- 21 

ARF2012P18 

♦ASGI 

268 

AR1109S31 

♦ASGI 

420 

- 39 

AR3007S16 

ASGI 

413 

-131 

ARF2012P19 

♦ASGI 

268 

AR1109S32 

♦ASGI 

420 

- 93 

AR3007S17 

ASGI 

413 

-186 

ARF2012P20 

♦ASGI 

268 

AR1109S33 

♦ASGI 

420 

-122 

AR3007S18 

ASGI 

414 

-126 

ARF2012P21 

♦ASGI 

268 

AR1109S34 

♦ASGI 

420 

-156 

AR3007S19 

ASGI 

414 

-164 

ARF2012P22 

♦ASGI 

268 

AR1109S35 

♦ASGI 

420 

-207 

AR3007S20 

ASGI 

416 

- 10 

ARF2012P23 

♦ASGI 

268 

AR1109S36 

♦ASGI 

421 

- 44 

AR3007S21 

ASGI 

416 

- 60 

ARF2012P24 

♦ASGI 

268 

AR1109S37 

♦ASGI 

421 

- 67 

AR3007S22 

ASGI 

416 

-146 

ARF2012P25 

♦ASGI 

268 

AR1109S38 

♦ASGI 

421 

-102 

AR3007S23 

ASGI 

416 

-196 

ARF2012P26 

♦ASGI 

268 

AR1109S39 

♦ASGI 

421 

-117 

AR3007S24 

ASGI 

417 

- 88 

ARF2012S01 

♦ASGI 

267 

AR1109S40 

♦ASGI 

422 

- 75 

AR3007S25 

ASGI 

418 

- 48 

ARF2012S02 

♦ASGI 

267 

AR1109S41 

♦ASGI 

422 

- 95 

AR3007S26 

ASGI 

418 

-114 

ARF2012S03 

♦ASGI 

267 

AR1109S42 

♦ASGI 

422 

-126 

AR3007S27 

ASGI 

418 

-147 

ARF2012S04 

♦ASGI 

267 

AR1109S43 

♦ASGI 

422 

-141 

AR3007S28 

ASGI 

419 

- 2 

ARF2012S05 

♦ASGI 

268 

AR1109S44 

♦ASGI 

422 

-177 

AR3007S29 

ASGI 

419 

- 39 

ARF2012S06 

♦ASGI 

268 

AR2004P06 

♦ASGI 

313 

- 70 

AR3007S30 

ASGI 

420 

- 22 

ARF2012S07 

♦ASGI 

268 

AR2004P07 

♦ASGI 

313 

- 72 

ARF612P01 

ASGI 

263 

-210 

ARF2012S08 

♦ASGI 

268 

AR2004P08 

♦ASGI 

313 

- 74 

ARF612P02 

ASGI 

263 

-213 

ARF2012S09 

♦ASGI 

268 

AR2004P09 

♦ASGI 

313 

- 76 

ARF612P03 

ASGI 

263 

-216 

ARF2012S10 

♦ASGI 

268 

AR2004P10 

♦ASGI 

405 

- 48 

ARF612P04 

ASGI 

263 

-219 

ARF2012S11 

♦ASGI 

268 

AR2004P11 

♦ASGI 

405 

-184 

ARF612P05 

ASGI 

264 

- 4 

ARF2012S12 

♦ASGI 

268 

AR2004P12 

♦ASGI 

408 

-163 

ARF612P06 

ASGI 

264 

- 8 

ARF2012S13 

♦ASGI 

268 

AR2004P13 

♦ASGI 

409 

- 49 

ARF612P07 

ASGI 

264 

- 9 

ARF2012S14 

♦ASGI 

268 

AR2004P14 

♦ASGI 

410 

-192 

ARF612P08 

ASGI 

264 

- 15 

ARF2012S15 

♦ASGI 

268 

AR2004P15 

♦ASGI 

412 

- 6 

ARF612P09 

ASGI 

264 

- 20 

ARF2012S16 

♦ASGI 

268 

AR2004P16 

♦ASGI 

413 

-134 

ARF612P10 

ASGI 

264 

- 23 

ARF2012S17 

♦ASGI 

268 

AR2004P17 

♦ASGI 

413 

-187 

ARF612P11 

ASGI 

264 

- 27 

ARF2012S18 

♦ASGI 

268 

AR2004P18 

♦ASGI 

414 

-129 

ARF612P12 

ASGI 

264 

- 31 

ARF2012S19 

♦ASGI 

268 

AR2004P19 

♦ASGI 

414 

-165 

ARF612P13 

ASGI 

264 

- 35 

ARF2012S20 

♦ASGI 

268 

AR2004P20 

♦ASGI 

416 

- 15 

ARF612P14 

ASGI 

264 

- 37 

ARF2012S21 

♦ASGI 

268 

AR2004P21 

♦ASGI 

416 

- 61 

ARF612P15 

ASGI 

264 

- 40 

ARF2012S22 

♦ASGI 

268 

AR2004P22 

♦ASGI 

416 

-150 

ARF612S01 

ASGI 

263 

-211 

ARF2012S23 

♦ASGI 

268 

AR2004P23 

♦ASGI 

416 

-197 

ARF612S02 

ASGI 

263 

-214 

ARF2012S24 

♦ASGI 

268 

AR2004P24 

♦ASGI 

417 

- 92 

ARF612S03 

ASGI 

263 

-217 

ARF2012S25 

♦ASGI 

268 

AR2004S06 

♦ASGI 

313 

- 71 

ARF612S04 

ASGI 

264 

- 1 

ARF2012S26 

♦ASGI 

268 

AR2004S07 

♦ASGI 

313 

- 73 

ARF612S05 

ASGI 

264 

- 5 

ARS25A 

GIC 

298 

AR2004S08 

♦ASGI 

313 

- 75 

ARF612S06 

ASGI 

264 

- 10 

ARS25B 

GIC 

298 

AR2004S09 

♦ASGI 

313 

- 77 

ARF612S07 

ASGI 

264 

- 13 

ARS25D 

GIC 

298 

AR2004S10 

♦ASGI 

405 

- 49 

ARF612S08 

ASGI 

264 

- 16 

ARS25G 

GIC 

299 

AR2004S11 

♦ASGI 

405 

-185 

ARF612S09 

ASGI 

264 

- 21 

ARS25J 

GIC 

299 

AR2004S12 

♦ASGI 

408 

-164 

ARF612S10 

ASGI 

264 

- 24 

ARS25K 

GIC 

299 

AR2004S13 

♦ASGI 

409 

- 50 

ARF612S11 

ASGI 

264 

- 28 

ARS25M 

GIC 

403 

AR2004S14 

♦ASGI 

410 

-193 

ARF612S12 

ASGI 

264 

- 32 

AS3A 

♦Dll 

287 

AR2004S15 

♦ASGI 

412 

- 7 

ARF612S13 

ASGI 

264 

- 36 

AS3B 

♦Dll 

288 

AR2004S16 

♦ASGI 

413 

-135 

ARF612S14 

ASGI 

264 

- 38 

AS3C 

♦Dll 

288 

AR2004S17 

♦ASGI 

413 

-188 

ARF612S15 

ASGI 

264 

- 41 

AS3D 

♦Dll 

288 

AR2004S18 

♦ASGI 

414 

-130 

ARF912P01 

♦ASGI 

265 

- 54 

AS3E 

♦Dll 

289 

AR2004S19 

♦ASGI 

414 

-166 

ARF912P02 

♦ASGI 

265 

- 56 

AS3F 

♦Dll 

289 

AR2004S20 

♦ASGI 

416 

- 16 

ARF912P03 

♦ASGI 

265 

- 58 

ASZ10 

♦SELI 

187 

AR2004S21 

♦ASGI 

416 

- 62 

ARF912P04 

♦ASGI 

265 

- 60 

ASZ12 

♦SELI 

191 

AR2004S22 

♦ASGI 

416 

-151 

ARF912P05 

♦ASGI 

265 

- 62 

ASZ15 

♦SELI 

195 

AR2004S23 

♦ASGI 

416 

-198 

ARF912P06 

♦ASGI 

265 

- 64 

AU01-07 

♦ HITJ 

179 

AR2004S24 

♦ASGI 

417 

- 93 

ARF912P07 

♦ASGI 

265 

- 66 

AU01-08 

♦ HITJ 

182 

AR2009P24 

♦ASGI 

417 

- 72 

ARF912P08 

♦ASGI 

265 

- 68 

AU01-09 

♦ HITJ 

184 

AR2009P25 

♦ASGI 

418 

- 33 

ARF912P09 

♦ASGI 

265 

- 70 

AU01-10 

♦ HITJ 

188 

AR2009P26 

♦ASGI 

418 

-104 

ARF912P10 

♦ASGI 

265 

- 72 

AU01-11 

♦ HITJ 

189 

AR2009P27 

♦ASGI 

418 

-140 

ARF912P11 

♦ASGI 

265 

- 74 

AU01-12 

♦ HITJ 

191 

AR2009P28 

♦ASGI 

418 

-211 

ARF912P12 

♦ASGI 

265 

- 76 

AU01-13 

♦ HITJ 

193 

AR2009P29 

♦ASGI 

419 

- 32 

ARF912P13 

♦ASGI 

265 

- 78 

AU01-15 

♦ HITJ 

194 

AR2009P30 

♦ASGI 

420 

- 14 

ARF912P14 

♦ASGI 

265 

- 80 

AU01-16 

♦ HITJ 

197 

AR2009P31 

♦ASGI 

420 

- 45 

ARF912P15 

♦ASGI 

265 

- 82 

AU01-18 

♦ HITJ 

199 

AR2009P32 

♦ASGI 

420 

-103 

ARF912P17 

♦ASGI 

265 

- 85 

AU01-20 

♦ HITJ 

201 

AR2009P33 

♦ASGI 

420 

-128 

ARF912P18 

♦ASGI 

265 

- 87 

AU01-22 

♦ HITJ 

202 

AR2009P34 

♦ASGI 

420 

-162 

ARF912P19 

♦ASGI 

265 

- 89 

AU01-24 

♦ HITJ 

204 

AR2009P35 

♦ASGI 

420 

-213 

ARF912P20 

♦ASGI 

265 

- 91 

AU01-27 

♦ HITJ 

205 

AR2009P36 

♦ASGI 

421 

- 51 

ARF912P21 

♦ASGI 

265 

- 93 

AU01-30 

♦ HITJ 

207 

AR2009P37 

♦ASGI 

421 

- 70 

ARF912P22 

♦ASGI 

265 

- 95 

AU01-33 

♦ HITJ 

208 

AR2009P38 

♦ASGI 

421 

-106 

ARF912P23 

♦ASGI 

265 

- 97 

AW01-06 

♦ HITJ 

174 

AR2009P39 

♦ASGI 

421 

-120 

ARF912P24 

♦ASGI 

265 

- 99 

AW01-07 

♦ HITJ 

179 

AR2009P40 

♦ASGI 

422 

- 78 

ARF912P25 

♦ASGI 

265 

-101 

A W01-08 

♦ HITJ 

182 

AR2009P41 

♦ASGI 

422 

- 98 

ARF912P26 

♦ASGI 

265 

-103 

AW01-09 

♦ HITJ 

184 

AR2009P42 

♦ASGI 

422 

-129 

ARF912S01 

♦ASGI 

265 

- 55 

AW01-10 

♦ HITJ 

187 

AR2009P43 

♦ASGI 

422 

-144 

ARF912S02 

♦ASGI 

265 

- 57 

AW01-11 

♦ HITJ 

189 

AR2009P44 

♦ASGI 

422 

-181 

ARF912S03 

♦ ASGI 

265 

- 59 

AW01-12 

♦ HITJ 

191 

AR2009S24 

♦ASGI 

417 

- 73 

ARF912S04 

♦ASGI 

265 

- 61 

AW01-13 

♦ HITJ 

193 

AR2009S25 

♦ASGI 

418 

- 34 

ARF912S05 

♦ASGI 

265 

- 63 

AW01-15 

♦ HITJ 

194 

AR2009S26 

♦ASGI 

418 

-105 

ARF912S06 

♦ASGI 

265 

- 65 

AW01-16 

♦ HITJ 

197 

AR2009S27 

♦ASGI 

418 

-141 

ARF912S07 

♦ASGI 

265 

- 67 

AW01-18 

♦ HITJ 

198 

AR2009S28 

♦ASGI 

418 

-212 

ARF912S08 

♦ASGI 

265 

- 69 

AW01-20 

♦ HITJ 

200 

AR2009S29 

♦ASGI 

419 

- 33 

ARF912S09 

♦ASGI 

265 

- 71 

AW01-22 

♦ HITJ 

202 

AR2009S30 

♦ASGI 

420 

- 15 

ARF912S10 

♦ASGI 

265 

- 73 

AW01-24 

♦ HITJ 

204 

AR2009S31 

♦ASGI 

420 

- 46 

ARF912S11 

♦ASGI 

265 

- 75 

AW01-27 

♦ HITJ 

205 

AR2009S32 

♦ ASGI 

420 

-104 

ARF912S12 

♦ASGI 

265 

- 77 

AW01-30 

♦ HITJ 

207 

AR2009S33 

♦ ASGI 

420 

-129 

ARF912S13 

♦ASGI 

265 

- 79 

AW01-33 

♦ HITJ 

208 

AR2009S34 

♦ASGI 

420 

-163 

ARF912S14 

♦ASGI 

265 

- 81 

AW03-02 

HITJ 

163 

AR2009S35 

♦ASGI 

420 

-214 

ARF912S15 

♦ASGI 

265 

- 83 

AW03-03 

HITJ 

165 

AR2009S36 

♦ASGI 

421 

- 52 

ARF912S16 

♦ASGI 

265 

- 84 

AW03-04 

HITJ 

168 

AR2009S37 

♦ASGI 

421 

- 71 

ARF912S17 

♦ASGI 

265 

- 86 

AW03-05 

HITJ 

171 

AR2009S38 

♦ASGI 

421 

-107 

ARF912S18 

♦ASGI 

265 

- 88 

AW08-7.5A 

♦ HITJ 

180 

AR2009S39 

♦ASGI 

421 

-121 

ARF912S19 

♦ASGI 

265 

- 90 

AW08-7.5B 

♦ HITJ 

180 

AR2009S40 

♦ASGI 

422 

- 79 

ARF912S20 

♦ASGI 

265 

- 92 

AW08-8.2A 

♦ HITJ 

182 

AR2009S41 

♦ASGI 

422 

- 99 

ARF912S21 

♦ ASGI 

265 

- 94 

AW08-8.2B 

♦ HITJ 

182 

AR2009S42 

♦ASGI 

422 

-130 

ARF912S22 

♦ ASGI 

265 

- 96 

AW08-9.1A 

♦ HITJ 

185 

AR2009S43 

♦ASGI 

422 

-145 

ARF912S23 

♦ASGI 

265 

- 98 

AW08-9.1B 

♦ HITJ 

185 

AR2009S44 

♦ASGI 

422 

-182 

ARF912S24 

♦ASGI 

265 

-100 

AW08-10A 

♦ HITJ 

187 

AR2400 

GIC 

298 

- 65 

ARF912S25 

♦ASGI 

265 

-102 

AW08-10B 

♦ HITJ 

187 

AR2401 

GIC 

298 

- 67 

ARF912S26 

♦ASGI 

265 

-104 

AW08-11A 

♦ HITJ 

189 

AR2402 

GIC 

298 

- 69 

ARF2012P01 

♦ASGI 

267 

-149 

AW08-11B 

♦ HITJ 

189 

AR2404 

GIC 

298 

- 77 

ARF2012P02 

♦ ASGI 

267 

-152 

AW08-12A 

♦ HITJ 

191 

AR2406 

GIC 

298 

- 79 

ARF2012P03 

♦ASGI 

267 

-156 

AW08-12B 

♦ HITJ 

191 

AR3007P16 

ASGI 

413 

-130 

ARF2012P04# 

♦ASGI 

267 

-160 

AW08-13A 

♦ HITJ 

193 

90 

D.A.TJ 

1. 

A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


B2D914F 
B2D914T 
B2D3600 
B2D3600F 
B2D3600T 
B2D4148 
B2D4148F 
B2D4148T 


IB3D914 
IB3D3600 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 





278 

-172 

278 

-200 

278 

-201 

278 

-202 

279 

- 21 

279 

- 22 

279 

- 23 

279 

- 35 

279 

- 36 

279 

- 37 

401 

-116 

401 

-117 

401 

-118 

406 

- 18 

406 

- 19 

406 

- 20 

279 

-132 

279 

-133 

279 

-134 

279 

-138 

279 

-139 

279 

-140 

279 

-145 

279 

-146 

279 

-147 

279 

-151 

279 

-152 

279 

-153 

279 

-158 

279 

-159 

279 

-160 

279 

-164 

279 

-165 

279 

-166 

279 

-170 

279 

-171 

279 

-172 

279 

-177 

279 

-178 

279 

-179 

279 

-183 

279 

-184 

279 

-185 

401 

-143 

401 

-144 

401 

-145 

406 

- 33 

406 

- 34 

406 

- 35 

279 

-211 

279 

-212 

279 

-213 

280 

- 53 

280 

- 54 

280 

• 55 

280 

-141 

280 

-142 

280 

-143 


401 

-162 

401 

-163 

401 

-164 

406 

- 45 

406 

- 46 

406 

- 47 

282 

-153 

282 

-154 

282 

-155 

282 

-160 

282 

-161 

282 

-162 

282 

-170 

282 

-171 

282 

-172 

282 

-183 

282 

-184 

282 

-185 

282 

-192 

282 

-193 

282 

-194 

282 

-203 

282 

-204 

282 

-205 

282 

-211 

282 

-212 

282 

-213 


















































































1. TYPE No. CROSS INDEX 
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TYPE No. 
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EDL 

406 

- 69 

B80C5000/3300Si 

365 - 46 

B412-25-25 

♦ EDL 

431 

96 

B1340B250C2300-1400 


BA315 

♦APX 

163 - 48 

B7A1 

EDL 

283 

- 76 


♦AEGG 


B412-25-5 

♦ EDL 

431 

83 


SIEG 

364 - 12 

♦ MULB 

♦PHIN 


B7A5 

EDL 

283 

- 77 

B125C800 

♦AEGG 

281 - 15 

B412-30-10 

♦ EDL 

432 

32 

B1340M 

BBCG 

362 -158 

RTCF 

♦VALG 


B7A9 

EDL 

283 

* 78 


♦ FGRS 

360 - 73 

B412-30-25 

♦ EDL 

432 

39 

B1380B500C2300-1400 


BA316 

♦APX 

244 - 70 

B7B1 

EDL 

283 

-125 

B125C800D 

♦AEGG 

360 - 75 

B412-30-5 

♦ EDL 

432 

22 


SIEG 

364 - 13 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7B5 

EDL 

283 

-126 

B125C800D1 

♦ AEGG 

360 - 76 

B412-40-10 

♦ EDL 

432 

162 

B1380M 

BBCG 

362 -159 

♦ RTCF 

♦VALG 


I H | M u'U ! '.p 

EDL 

283 

-127 

B125C800W 

MEHK 

360 - 61 

B412-40-25 

♦ EDL 

432 

167 

B1906B40C1500-1000 


BA317 

♦APX 

244 -215 


EDL 

283 

-188 

B125C1000 

♦ AEGG 

282 -186 

B412-40-5 

♦ EDL 

432 

157 


SIEG 

361 -125 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7C5 

EDL 

283 

-189 


♦ FGRS 

361 -102 

B412-50-10 

♦ EDL 

433 

44 

B1906L 

BBCG 

361 - 83 

♦ RTCF 

♦VALG 


B7C9 

EDL 

283 

-190 

B125C1000W 

MEHK 

360 -178 

B412-50-25 

♦ EDL 

433 

46 

B1912B80C1500-1000 


BA318 

♦APX 

245 -164 

B7D1 

EDL 

284 

- 36 

B125C1200S 

MEHK 

361 - 98 

B412-50-5 

♦ EDL 

433 

43 


♦SIEG 

360 - 4 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7D5 

EDL 

284 

- 37 

B125C1200W 

MEHK 

361 - 99 

B427-10 

♦ EDL 

401 

54 

B1912L 

BBCG 

361 - 93 

RTCF 

♦VALG 


B7D9 

EDL 

284 

- 38 

B125C1500 

♦ AEGG 

362 -144 

B427-15 

♦ EDL 

411 

10 

B2806B40C900-600 

360 - 65 

BA423 

MULB 

249 -142 

B7E1 

EDL 

284 

- 76 

B125C1500/1000 

361 -103 

B427-20 

♦ EDL 

414 

215 


SIEG 


PHIN 

RTCF 


B7E5 

EDL 

284 

- 77 


♦ FGRS 


B427-25 

♦ EDL 

417 

117 

B2812B80C900-600 

360 - 5 


VALG 


B7E9 

EDL 

284 

- 78 

B125C1500/1 OOOSiC 


B427-30 

♦ EDL 

419 

83 


SIEG 


BA481 

♦MULB 

274 - 51 

B7F1 

EDL 

284 

-141 


♦ AEGG 

361 -104 

B427-35 

♦ EDL 

420 

175 

BA5A5 

EDL 

280 - 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B7F5 

EDL 

284 

-142 

B125C1500R 

♦ FGRS 

285 -125 

B427-40 

♦ EDL 

421 

162 

BA5B5 

EDL 

280 - 96 


♦VALG 


B7F9 

EDL 

284 

-143 

B125C150QW 

MEHK 

362 - 12 

B427-45 

♦ EDL 

422 

188 

BA5C5 

EDL 

280 -194 

BA482 

♦APX 

238 - 67 

B7G1 

EDL 

284 

-178 

B125C2000/1500 

362 -137 

B427-50 

♦ EDL 

423 

107 

BA5D5 

EDL 

281 - 21 

MULB 

♦ PHIN 


B7G5 

EDL 

284 

-179 


♦ FGRS 


B427-55 

♦ EDL 

424 

91 

BA5E5 

EDL 

281 - 99 

RTCF 

VALG 


B7G9 

EDL 

284 

-180 

B125C3700/2200 

364 - 69 

B427-60 

♦ EDL 

424 

147 

BA5F5 

EDL 

281 -147 

BA483 

♦APX 

238 - 68 

B7H1 

EDL 

285 

- 20 


♦ FGRS 


B427-65 

♦ EDL 

425 

36 

BA5G5 

EDL 

281 -212 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7H5 

EDL 

285 

- 21 

B125C3700/2200Si 

364 - 70 

B427-70 

♦ EDL 

425 

71 

BA5H5 

EDL 

282 - 24 

RTCF 

VALG 


B7H9 

EDL 

285 

- 22 


♦AEGG 


B481A2 

GTN 

373 

48 

BA5K5 

EDL 

282 - 76 

BA484 

♦APX 

438 - 83 

B7K1 

EDL 

285 

- 41 

B125C3700/2200SiC 


B481B2 

GTN 

373 

51 

BA5M5 

EDL 

401 -207 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7K5 

EDL 

285 

- 42 


♦AEGG 

364 - 71 

B481C2 

GTN 

373 

53 

BA5N5 

EDL 

406 - 57 

♦ RTCF 

VALG 


B7K9 

EDL 

285 

- 43 

B125C5000/3300 

365 - 68 

B481D2 

GTN 

373 

56 

BA5P5 

EDL 

411 - 83 

BA579A 

♦THEF 

442 - 28 

B7M1 

EDL 

402 

- 42 


♦ FGRS 


B481E2 

GTN 

373 

58 

BA103 

♦ SIEG 

231 -210 

BA579C 

♦THEF 

442 - 29 


EDL 

402 

- 43 

B125C5000/3300Si 

365 - 69 

B481F2 

GTN 

373 

62 

BA104 

♦ SIEG 

232 - 6 

BA579S 

♦THEF 

442 - 30 


EDL 

402 

- 44 


♦AEGG 


B482A2 

GTN 

373 

49 

BA105 

♦SIEG 

232 - 7 

BA679 

♦ALGG 

231 -172 

B7N1 

EDL 

406 

- 89 

B172-5 

EDL 

285 -209 

B482B2 

GTN 

373 

52 

BA108 

♦SIEG 

232 - 8 

BA682 

♦ALGG 

231 -211 

B7N5 

EDL 

406 

- 90 

B172-10 

EDL 

286 - 25 

B482C2 

GTN 

373 

54 

BA127 

♦ SIEG 

274 -120 

BA683 

♦ALGG 

231 -212 

B7N9 

EDL 

406 

- 91 

B172-20 

EDL 

286 - 66 

B482D2 

GTN 

373 

57 

BA127D 

♦ SIEG 

238 -112 

BAL74 

♦SIEG 

245 -138 


EDL 

285 

-208 

B172-30 

EDL 

286 - 91 

B482E2 

GTN 

373 

59 

BA128 

♦ FSC 

234 - 35 

BAL99 

♦SIEG 

246 - 53 


EDL 

286 

- 24 

B172-40 

EDL 

286 -116 

B482F2 

GTN 

373 

63 

BA129 

♦ FSC 

234 -203 


THEF 


: : • 

EDL 

286 

- 65 

B172-50 

EDL 

286 -140 

B485B2 

GTN 

373 

81 

BA130 

♦ FSC 

233 -147 

BAR10 

♦THEF 

436 - 90 

B8D5 

EDL 

286 

- 90 

B172-60 

EDL 

286 -164 

B485C2 

GTN 

373 

83 

BA133 

♦ SIEG 

401 - 16 

BAR11 

♦THEF 

436 - 91 

B8E5 

EDL 

286 

-115 

B172-70 

EDL 

286 -182 

B485D2 

GTN 

373 

84 

BA133F 

♦SIEG 

237 - 55 

BAR 18 

♦THEF 

438 - 84 

B8F5 

EDL 

286 

-139 

B172-80 

EDL 

286 -201 

B587-10 

♦ EDL 

401 

55 

BA145 

♦ MULB 

236 - 81 

BAR 19 

♦THEF 

436 - 92 

B8G5 

EDL 

286 

-163 

B172-90 

EDL 

286 -212 

B587-15 

♦ EDL 

411 

11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAR28 

♦THEF 

436 - 93 

B8H5 

EDL 

286 

-181 

B172-100 

EDL 

402 -111 

B587-20 

♦ EDL 

414 

216 


♦VALG 


BAR42 

♦THEF 

245 - 10 

B8K5 

EDL 

286 

-200 

B172-110 

EDL 

405 - 73 

B587-25 

♦ EDL 

417 

118 

BA157 

BELI 

247 -167 

BAR43 

♦THEF 

245 - 11 

B8M5 

EDL 

402 

-110 

B172-120 

EDL 

406 -104 

B587-30 

♦ EDL 

419 

84 

♦ FGRS 

♦ ITTG 


BAR43A 

♦THEF 

436 - 94 

B8N5 

EDL 

406 

-103 

B223-10 

♦ EDL 

401 -165 

B587-35 

♦ EDL 

420 

176 

MULB 

PHIN 


BAR43C 

♦THEF 

436 - 95 

B40C800 

♦AEGG 

280 

- 66 

B223-20 

♦ EDL 

415 - 40 

B587-40 

♦ EDL 

421 

163 

RTCF 

♦THEF 


BAR43S 

♦THEF 

436 - 96 


♦ FGRS 

360 

- 6 

B223-30 

♦ EDL 

419 -116 

B587-45 

♦ EDL 

422 

189 

VALG 

WAB 


BAR74 

♦SIEG 

245 -139 

B40C800D 

♦AEGG 

360 

- 69 

B223-40 

♦ EDL 

421 -193 

B587-50 

♦ EDL 

423 

108 

BA158 

BELI 

247 -179 

BAR99 

♦SIEG 

246 - 54 

B40C800D1 

♦AEGG 

360 

- 70 

B223-50 

♦ EDL 

423 -134 

B587-55 

♦ EDL 

424 

92 

♦ FGRS 

♦ ITTG 


BAR223-10 

♦ EDL 

248 -140 

B40C800W 

MEHK 

360 

- 59 

B223-60 

♦ EDL 

424 -167 

B587-60 

♦ EDL 

424 

148 

MULB 

PHIN 


BAR223-15 

♦ EDL 

248 -149 

B40C1000 

♦AEGG 

282 

-163 

B250C800 

♦AEGG 

279 -111 

B587-65 

♦ EDL 

425 

37 

RTCF 

♦THEF 


BAR223-20 

♦ EDL 

248 -160 


♦ FGRS 

361 

-100 


♦ FGRS 

360 - 74 

B587-70 

♦ EDL 

425 

72 

VALG 

WAB 


BAR223-25 

♦ EDL 

248 -164 

B40C1000W 

MEHK 

360 

-110 

B250C800D 

♦AEGG 

360 - 77 

B587-80 

♦ EDL 

426 

25 

BA159 

BELI 

247 -201 

BAR223-30 

♦ EDL 

248 -168 

B40C1200S 

MEHK 

361 

- 78 

B250C800D1 

♦AEGG 

360 - 78 

B587-85 

♦ EDL 

426 

139 

♦ FGRS 

♦ ITTG 


BAR223-35 

♦ EDL 

248 -173 

B40C1200W 

MEHK 

361 

- 79 

B250C800W 

MEHK 

360 - 62 

B587-90 

♦ EDL 

426 

157 

MULB 

PHIN 


BAR223-40 

♦ EDL 

248 -176 

B40C1500 

♦AEGG 

362 

-142 

B250C1000 

♦AEGG 

282 -214 

B587-95 

♦ EDL 

426 

200 

RTCF 

♦THEF 


BAR223-45 

♦ EDL 

248 -179 

B40C1500/1000 

361 

- 80 


♦ FGRS 

361 -105 

B587-100 

♦ EDL 

427 

50 

VALG 

WAB 


BAR223-50 

♦ EDL 

248 -181 


♦ FGRS 



B250C1OOOW 

MEHK 

361 - 5 

B587-110 

♦ EDL 

428 

5 

BA164 

FSC 

234 - 28 

BAR223-55 

♦ EDL 

248 -184 

B40C1500/1 OOOSi 

361 

- 81 

B250C1200S 

MEHK 

361 -109 

B587-120 

♦ EDL 

428 

65 

BA 166 

HSE 

231 -106 

BAR223-60 

♦ EDL 

248 -186 


♦AEGG 



B250C1200W 

MEHK 

361 -110 

B587-130 

♦ EDL 

428 

164 

BA167 

HSE 

244 -195 

BAR223-65 

♦ EDL 

248 -189 

B40C1500/1 OOOSiC 

361 

- 82 

B250C1500 

♦AEGG 

362 -145 

B587-140 

♦ EDL 

428 

196 

BA168 

HSE 

244 -113 

BAR223-70 

♦ EDL 

248 -191 


♦AEGG 



IB250C1500/1000 

361 -112 

B587-150 

♦ EDL 

429 

35 

BA170 

HSE 

234 -220 

BAS11 

♦APX 

251 -139 

B40C1500R 

♦ FGRS 

285 

- 99 


♦ FGRS 


B587-160 

♦ EDL 

429 

190 


♦ ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


B40C1500W 

MEHK 

361 

-153 

B250C1500/1 OOOSiC 


B587-170 

♦ EDL 

430 

16 

BA180 

♦ FSC 

233 -112 

♦ RTCF 

♦VALG 


B40C2000/1500 

362 

-132 


♦ AEGG 

361 -113 

B587-180 

♦ EDL 

430 

49 

BA181 

♦ FSC 

233 -113 

BAS15 

♦ MULB 

245 -165 


♦ FGRS 



B250C1500R 

♦ FGRS 

285 -149 

B587-190 

♦ EDL 

430 

74 

BA182 

♦ MULB 

234 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B40C3700/2200 

364 

- 57 

B250C1500W 

MEHK 

362 - 53 

B587-200 

♦ EDL 

430 

128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ FGRS 



B250C2000/1500 

362 -146 

B588-10 

♦ EDL 

401 

191 

SIEG 

♦VALG 


BAS16 

♦APX 

246 -142 

B40C3700/2200Si 

364 

- 58 


♦ FGRS 


B588-15 

♦ EDL 

411 

78 

BA201 

♦ ITTG 

245 -162 

FERB 

MULB 



♦AEGG 



B250C3700/2200 

364 - 75 

B588-20 

♦ EDL 

415 

41 

BA204 

♦ALGG 

245 -214 

♦ PHIN 

RTCF 


B40C3700/2200SiC 

364 

- 59 


♦ FGRS 


B588-25 

♦ EDL 

417 

144 

BA216 

♦ FSC 

244 - 68 

♦SIEG 

THEF 



♦AEGG 



B250C3700/2200SiC 


B588-30 

♦ EDL 

419 

120 

BA217 

♦ FSC 

244 -213 


VALG 


B40C5000/3300 

365 

- 31 


♦ AEGG 

364 - 76 

B588-35 

♦ EDL 

420 

191 

BA218 

♦ FSC 

245 -163 

BAS17 

♦APX 

446 - 46 


♦ FGRS 



B250C5000/3300 

365 - 96 

B588-40 

♦ EDL 

421 

197 

BA219 

♦ FSC 

249 - 62 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B40C5000/3300Si 

365 

- 32 


♦ FGRS 


B588-45 

♦ EDL 

422 

205 

♦ MULB 

♦ PHIN 



VALG 



♦AEGG 



B250C5000/3300Si 

365 - 97 

B588-50 

♦ EDL 

423 

139 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAS18 

MULB 

445 - 15 

B60C800W 

MEHK 

360 

- 60 


♦AEGG 


B588-55 

♦ EDL 

424 

100 

BA220 

♦APX 

244 - 69 

PHIN 

RTCF 


B60C1000W 

MEHK 

360 

-139 

B380C800 

♦ FGRS 

282 -102 

B588-60 

♦ EDL 

424 

171 

♦ MULB 

♦ PHIN 



VALG 


B60C1200S 

MEHK 

361 

- 88 

B380C800W 

MEHK 

360 - 64 

B588-65 

♦ EDL 

425 

42 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAS19 

♦APX 

249 - 59 

B60C1200W 

MEHK 

361 

- 89 

B380C1000 

♦ FGRS 

283 - 23 

B588-70 

♦ EDL 

425 

76 

BA221 

♦APX 

244 -214 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B60C1500W 

MEHK 

361 

-179 

B380C1 OOOW 

MEHK 

361 - 55 

B588-80 

♦ EDL 

426 

35 

HSE 

♦ MULB 


RTCF 

♦THEF 


B70H40 

♦INR 

300 

-169 

B380C1200S 

MEHK 

361 -116 

B588-85 

♦ EDL 

426 

141 

♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


B70H60 

♦ INR 

300 

-171 

B380C1200W 

MEHK 

361 -117 

B588-90 

♦ EDL 

426 

159 


♦VALG 


BAS20 

♦APX 

249 - 86 

B70H80 

♦ INR 

300 

-173 

B380C1500/1000 

361 -118 

B588-95 

♦ EDL 

426 

202 

BA223 

♦APX 

249 -141 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B70H100 

♦ INR 

403 

-165 


♦ FGRS 


B588-100 

♦ EDL 

427 

62 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦THEF 


B80C800 

♦AEGG 

279 

- 78 

B380C1500/1 OOOSiC 


B588-110 

♦ EDL 

428 

7 

RTCF 

VALG 



VALG 



♦ FGRS 

360 

- 7 


♦ AEGG 

361 -119 

B588-120 

♦ EDL 

428 

73 

BA223-10 

♦ EDL 

401 -192 

BAS21 

♦APX 

249 -105 

B80C800D 

♦AEGG 

360 

- 71 

B380C1500R 

♦ FGRS 

285 -169 

B588-130 

♦ EDL 

428 

166 

BA223-15 

♦ EDL 

411 - 79 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B80C800D1 

♦AEGG 

360 

- 72 

B380C1500W 

MEHK 

362 -106 

B588-140 

♦ EDL 

428 

200 

BA223-20 

♦ EDL 

415 - 42 

RTCF 

♦THEF 


B80C800W 

MEHK 

360 

-142 

B380C2000/1500 

362 -149 

B588-150 

♦ EDL 

429 

49 

BA223-25 

♦ EDL 

417 -145 


VALG 


B80C1000 

♦AEGG 

282 

-173 

’ 

♦ FGRS 


B588-160 

♦ EDL 

429 

195 

BA223-30 

♦ EDL 

419 -121 

BAS27 

♦ MULB 

235 -176 


♦ FGRS 

361 

-101 

B380C3700/2200 

364 - 79 

B588-170 

♦ EDL 

430 

18 

BA223-35 

♦ EDL 

420 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C1000W 

MEHK 

360 

-143 


♦ FGRS 


B588-180 

♦ EDL 

430 

53 

BA223-40 

♦ EDL 

421 -198 


♦VALG 


B80C1200S 

MEHK 

361 

- 90 

B380C3700/2200SiC 


B588-190 

♦ EDL 

430 

76 

BA223-45 

♦ EDL 

422 -206 

BAS28 

♦ MULB 

236 - 7 

B80C1200W 

MEHK 

361 

- 91 


♦ AEGG 

364 - 80 

B588-200 

♦ EDL 

430 

141 

BA223-50 

♦ EDL 

423 -140 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C1500 

♦AEGG 

362 

-143 

B412-5-10 

♦ EDL 

423 - 68 

B1210B60C1000-700 



BA223-55 

♦ EDL 

424 -101 


♦VALG 


B80C1500/1000 

361 

- 95 

B412-5-25 

EDL 

423 - 76 


SIEG 

1360 

140 

BA223-60 

♦ EDL 

424 -172 

BAS29 

♦ MULB 

236 - 8 


♦ FGRS 



B412-5-5 

♦ EDL 

423 - 63 

B1210L 

BBCG 

1360 

66 

BA223-65 

♦ EDL 

425 - 43 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C1500/1OOOSi 

361 

- 92 

B412-7-10 

♦ EDL 

425 - 59 

B1220B125C1000-700 



BA223-70 

♦ EDL 

425 - 77 


♦VALG 



♦AEGG 



B412-7-25 

♦ EDL 

425 - 66 


SIEG 

1360 

179 

BA243 

♦ALGG 

238 - 33 

BAS31 

♦ MULB 

236 - 9 

B80C1500/1 OOOSiC 

361 

- 96 

B412-7-5 

♦ EDL 

425 - 56 

B1220L 

BBCG 

|360 

67 

♦ HITJ 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦AEGG 



B412-10-10 

♦ EDL 

427 - 21 

B1240B250C1000-700 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


B80C1500R 

♦ FGRS 

285 

-116 

B412-10-25 

♦ EDL 

427 - 38 


SIEG 

1361 

6 

♦ SIEG 

♦VALG 


BAS32 

♦ MULB 

234 -201 

B80C1500W 

MEHK 

361 

-180 

B412-10-5 

♦ EDL 

427 - 9 

B1240L 

BBCG 

360 

68 

BA243A 

♦ HITJ 

238 - 66 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C2000/1500 

362 

-135 

B412-12-10 

♦ EDL 

428 - 40 

B1280B500C1000-700 



BA243S 

♦SIEG 

445 - 12 


♦VALG 



♦ FGRS 



B412-12-25 

♦ EDL 

428 - 57 


SIEG 

1361 

57 

BA244 

♦ALGG 

250 - 62 

BAS33 

♦ALGG 

231 -213 

B80C3700/2200 

364 

- 67 

B412-12-5 

♦ EDL 

428 - 32 

B1280L 

BBCG 

401 

146 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAS34 

♦ALGG 

231 -214 


♦ FGRS 



B412-15-10 

♦ EDL 

429 • 23 

B1310B60C2300-1400 



♦ RTCF 

♦ SIEG 


BAS35 

♦ MULB 

236 - 10 

B80C3700/2200Si 

364 

- 64 

B412-15-25 

♦ EDL 

429 - 31 


SIEG 

1364 

10 


♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦AEGG 



B412-15-5 

♦ EDL 

429 - 10 

B1310M 

BBCG 

362 

156 

BA244S 

♦ SIEG 

445 - 13 


♦VALG 


B80C3700/2200SiC 

364 

- 68 

B412-20-10 

♦ EDL 

430 -115 

B1320B125C2300-1400 



BA280 

♦ MULB 

439 - 99 

BAS40-01 

♦ SIEG 

248 -216 


♦AEGG 



B412-20-25 

♦ EDL 

430 -124 


SIEG 

364 

11 

♦ PHIN 

♦VALG 


BAS40-02 

♦ SIEG 

248 -217 

B80C5000/3300 

365 

- 54 

B412-20-5 

♦ EDL 

430 -102 

B1320M 

BBCG 

362 

157 

BA284 

SIEG 

445 - 14 

BAS40-03 

♦ SIEG 

248 -218 

1_ 

♦ FGRS 



B412-25-10 

♦ EDL 

431 - 89 








BAS40-04 

♦SIEG 

248 -219 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■fiiasta 


TYPE No. 

MFRS 

[SMUTS 


■Aldsfcl 

iSMlTiTS 


mmzM 

umssm 



urnsm 

BAS40-05 

■mai 

248 -100 

BAVI02 

♦ ALGG 

249 - 87 

BAY63 


245 -168 

BOD1-11L 

BBCG 

EEE1 

- 52 

BOV625S10K 


442 

- 54 

BAS40-06 

♦SIEG 

248 -101 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAY68 

♦ALGG 

245 - 52 

BOD1-11LD 

BBCG 

339 

- 53 

BOV625S14K 

BBCG 

442 

- 55 

BAS45 

♦ MULB 

236 - 6 

♦ RTCF 

♦ VALG 


BAY69 

♦ALGG 

246 - 42 

BOD1-11R 

BBCG 

339 

- 54 

BOV625S20K 

BBCG 

442 

- 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAVI03 

♦ ALGG 

249 -108 

BAY72 

♦ FSC 

249 - 82 

BOD1-11RD 

BBCG 

339 

- 55 

BR5A5 

EDL 

252 

-122 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



THEF 


BOD1-12L 

BBCG 

339 

- 56 

BR5B5 

EDL 

253 

- 92 

BAS70-01 

♦SIEG 

248 -220 

♦ RTCF 

♦ VALG 


BAY73 

♦ FSC 

234 - 88 

BOD1-12LD 

BBCG 

339 

- 57 

BR5C5 

EDL 

254 

- 86 

BAS70-02 

♦SIEG 

249 - 1 

BAW21A 

THEF 

249 - 45 

BAY74 

♦ FSC 


BOD1-12R 

BBCG 

339 

- 58 

BR5D5 

EDL 

254 

-145 

BAS70-03 

♦SIEG 

249 - 2 

BAW24 

♦ ALGG 

250 - 78 


SIEG 


BOD1-12RD 

BBCG 

339 

- 59 

BR5E5 

EDL 

255 

- 2 

BAS70-04 

♦SIEG 

438 - 85 

BAW25 

♦ ALGG 

250 - 79 

BAY80 

♦ FSC 

249 - 78 

BOD1-13L 

BBCG 

339 

- 60 

BR5F5 

EDL 

255 

- 57 


♦THEF 


BAW26 

♦ ALGG 

250 - 96 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BOD1-13LD 

BBCG 

339 

- 61 

BR5G5 

EDL 

255 

-122 

BAS70-05 

♦SIEG 

438 - 86 

BAW27 

♦ALGG 

250 - 97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BOD1-13R 

BBCG 

339 

- 62 

BR5H5 

EDL 

255 

-155 


♦THEF 


BAW55 

THEF 

251 -104 

THEF 

♦VALG 


BOD1-13RD 

BBCG 

339 

- 63 

BR5K5 

EDL 

255 

-195 

BAS70-06 

♦SIEG 

438 - 87 

BAW56 

♦ APX 

271 -108 

BAY82 

♦ FSC 

244 - 99 

BOD1-14L 

BBCG 

339 

- 64 

BR5M5 

EDL 

256 

- 42 


♦THEF 


♦ FERB 

♦ MULB 


BAY84 

♦THEF 

249 - 54 

BOD1-14LD 

BBCG 

339 

- 65 

BR5N5 

EDL 

256 

- 90 

BAT17 

APX 

439 -100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAY85 

♦THEF 

249 -125 

BOD1-14R 

BBCG 

445 

- 31 

BR5P5 

EDL 

256 

-114 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ SIEG 

SPR 


BAY85S(A) 

♦THEF 

271 -119 

BOD1-14RD 

BBCG 

339 

- 66 

BR31 

♦ Dll 

364 

-104 

RTCF 

♦THEF 


THEF 

♦ VALG 


BAY93 

♦ALGG 

244 -164 

BOD1-15L 

BBCG 

339 

- 67 


♦ RECT 




♦VALG 


BAW56G 

♦ SIEG 

314 - 4 

BB1 

♦ INRJ 

247 - 90 

BOD1-15LD 

BBCG 

339 

- 68 

BR31F 

♦ RECT 

364 

-105 

BAT17DS 

♦THEF 

439 - 53 

BAW56GT 

♦ SIEG 

314 - 5 

BB2 

♦ INRJ 

247 -140 

BOD1-15R 

BBCG 

339 

- 69 

BR31G 

♦ Dll 

364 

-110 

BAT18 

♦APX 

234 -156 

BAW62 

♦ APX 

246 -117 

BB4 

♦ INRJ 

247 -171 

BOD1-15RD 

BBCG 

339 

- 70 


♦ RECT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BB6 

♦ INRJ 

247 -193 

BOD1-16L 

BBCG 

339 

- 71 

BR32 

♦ Dll 

364 

-114 

RTCF 

THEF 


RTCF 

♦ VALG 


BB8 

♦ INRJ 

247 -198 

BOD1-16LD 

BBCG 

339 

- 72 


♦ RECT 




♦VALG 


BAW63 

♦ FERB 

246 - 27 

BB10 

♦ INRJ 

247 -202 

BOD1-16R 

BBCG 

339 

- 73 

BR32F 

♦ RECT 

364 

-115 

BAT19 

♦THEF 

436 - 97 

BAW63A 

♦ FERB 

244 -216 

BB100 

♦ HITJ 

231 -215 

BOD1-16RD 

BBCG 

339 

- 74 

BR32G 

♦ Dll 

364 

-120 

BAT21E 

♦ FERB 

314 -105 

BAW63B 

♦ FERB 

244 -114 

BB101 

ITTG 

446 - 43 

BOD1-17L 

BBCG 

339 

- 75 


♦ RECT 



BAT21J 

♦ FERB 

314 -106 

BAW64 

♦ FERB 

435 - 89 

BB112 

♦SIEG 

445 - 16 

BOD1-17LD 

BBCG 

339 

- 76 

BR34 

♦ Dll 

364 

-131 

BAT22E 

FERB 

314 -107 

BAW65 

♦ FERB 

435 - 90 

BB304 

♦ALGG 

445 - 17 

BOD1-17R 

BBCG 

339 

- 77 


♦ RECT 



BAT22J 

FERB 

314 -108 

BAW66 

♦ FERB 

435 - 91 


♦SIEG 


BOD1-17RD 

BBCG 

339 

- 78 

BR34F 

♦ RECT 

364 

-132 

BAT23G 

FERB 

314 - 32 

BAW67 

♦ FERB 

435 - 92 

BB312 

♦SIEG 

445 - 18 

BOD1-18L 

BBCG 

339 

- 79 

BR34G 

♦ Dll 

364 

-137 

BAT23H 

FERB 

314 - 33 

BAW68 

♦ FERB 

435 - 93 

BB313 

♦ SIEG 

445 - 19 

BOD1-18LD 

BBCG 

339 

- 80 


♦ RECT 



BAT24G 

FERB 

314 - 34 

BAW75 

♦ALGG 

245 - 41 

BB409 

♦ SIEG 

445 - 20 

BOD1-18R 

BBCG 

339 

- 81 

BR36 

♦ Dll 

364 

-146 

BAT24H 

FERB 

314 - 35 

♦ FSC 

♦ ITTG 


BB505B 

♦ SIEG 

445 - 21 

BOD1-18RD 

BBCG 

339 

- 82 


♦ RECT 



BAT25E 

FERB 

314 -109 


♦ SIEG 


BB505G 

♦ SIEG 

445 - 22 

BOD1-19L 

BBCG 

339 

- 83 

BR36F 

♦ RECT 

364 

-147 

BAT25J 

FERB 

314 -110 

BAW76 

♦ALGG 

246 -118 

BB609A 

♦ SIEG 

445 - 23 

BOD1-19LD 

BBCG 

339 

- 84 

BR36G 

♦ Dll 

364 

-152 

BAT26E 

FERB 

315 - 1 

FSC 

♦ ITTG 


BB609B 

♦SIEG 

445 - 24 

BOD1-19R 

BBCG 

339 

- 85 


♦ RECT 



BAT26J 

FERB 

315 - 2 


♦ SIEG 


BBY40 

♦ MULB 

231 -137 

BOD1-19RD 

BBCG 

339 

- 86 

BR38 

♦ Dll 

364 

-161 

BAT27G 

FERB 

314 - 36 

BAW78A 

♦ SIEG 

272 -190 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BOD1-20L 

BBCG 

339 

- 87 


♦ RECT 



BAT27H 

FERB 

314 - 37 

BAW78B 

♦ SIEG 

272 -191 


♦VALG 


BOD1-20LD 

BBCG 

339 

- 88 

BR38F 

♦ RECT 

364 

-162 

BAT28G 

FERB 

314 - 38 

BAW78C 

♦ SIEG 

272 -192 

BCD08 

♦ EDI 

426 - 31 

BOD1-20R 

BBCG 

339 

- 89 

BR38G 

♦Dll 

364 

-167 

BAT28H 

FERB 

314 - 39 

BAW78D 

♦ SIEG 

272 -193 

BCD10 

♦ EDI 

427 - 58 

BOD1-20RD 

BBCG 

339 

- 90 


♦ RECT 



BAT29 

♦THEF 

436 - 98 

BAW79A 

♦SIEG 

272 -194 

BCD15 

♦ EDI 

429 - 45 

BOD1-21L 

BBCG 

339 

- 91 

BR61 

♦ Dll 

366 

- 44 

BAT41 

♦THEF 

436 - 99 

BAW79B 

♦SIEG 

272 -195 

BCD20 

♦ EDI 

430 -138 

BOD1-21LD 

BBCG 

339 

- 92 


RECT 



BAT42 

♦THEF 

436 -100 

BAW79C 

♦SIEG 

272 -196 

BCD25 

♦ EDI 

431 -108 

BOD1-21R 

BBCG 

339 

- 93 

BR61F 

♦RECT 

366 

- 45 

BAT43 

♦THEF 

436 -101 

BAW79D 

♦SIEG 

272 -197 

BCD30 

♦ EDI 

432 - 48 

BOD1-21RD 

BBCG 

339 

- 94 

BR61G 

♦Dll 

366 

- 46 

BAT45 

THEF 

436 -102 

BAX 12 

♦APX 

249 - 52 

BCD35 

♦ EDI 

432 -121 

BOD1-22L 

BBCG 

339 

- 95 


♦RECT 



BAT46 

♦THEF 

436 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BCD40 

♦ EDI 

432 -169 

BOD1-22LD 

BBCG 

339 

- 96 

BR62 

♦Dll 

366 

- 70 

BAT47 

♦THEF 

436 -104 

♦ SIEG 

THEF 


BCD45 

♦ EDI 

433 - 3 

BOD1-22R 

BBCG 

339 

- 97 


RECT 



BAT48 

♦THEF 

436 -105 


♦VALG 


BCD50 

♦ EDI 

433 - 48 

BOD1-22RD 

BBCG 

339 

- 98 

BR62F 

♦ RECT 

366 

- 71 

BAT49(A) 

♦THEF 

236 -197 

BAX12A 

♦APX 

249 - 53 

BD1 

♦GPD 

238 - 10 

BOD1-23L 

BBCG 

339 

- 99 

BR62G 

♦ Dll 

366 

- 72 

BAT81 

♦APX 

245 - 59 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BD1-05 

AEIL 

444 - 41 

BOD1-23LD 

BBCG 

339 

-100 


♦ RECT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BD1-06 

AEIL 

444 - 42 

BOD1-23R 

BBCG 

339 

-101 

BR64 

♦ Dll 

366 

- 99 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAX 13 

♦ FSC 

245 -167 

BD1-07 

AEIL 

444 - 43 

BOD1-23RD 

BBCG 

339 

-102 


RECT 



BAT82 

♦APX 

245 -132 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BD1-08 

AEIL 

444 - 44 

BOD1-24L 

BBCG 

339 

-103 

BR64F 

♦ RECT 

366 

-100 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD1-09 

AEIL 

444 - 45 

BOD1-24LD 

BBCG 

339 

-104 

BR64G 

♦ Dll 

366 

-101 

♦ RTCF 

♦VALG 


THEF 

♦VALG 


BD1-10 

AEIL 

444 - 46 

BOD1-24R 

BBCG 

339 

-105 


♦ RECT 



BAT83 

♦ APX 

246 - 24 

BAX 14 

♦APX 

249 - 16 

BD2 

♦ GPD 

238 - 16 

BOD1-24RD 

BBCG 

339 

-106 

BR66 

♦Dll 

366 

-127 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BD3 

♦ GPD 

238 - 15 

BOD1-25L 

BBCG 

339 

-107 


RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BD4 

♦GPD 

238 - 11 

BOD1-25LD 

BBCG 

339 

-108 

BR66F 

♦ RECT 

366 

-128 

BAT85 

♦APX 

245 - 12 

BAX14A 

♦ MULB 

249 - 21 

BD5 

♦GPD 

238 - 12 

BOD1-25R 

BBCG 

339 

-109 

BR66G 

♦ Dll 

366 

-129 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD6 

♦GPD 

238 - 13 

BOD1-25RD 

BBCG 

339 

-110 


♦ RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BD7 

♦GPD 

238 - 14 

BOD1-26L 

BBCG 

340 

- 1 

BR68 

♦ Dll 

366 

-154 

BAT86 

♦ MULB 

235 -110 

BAX 15 

♦ MULB 

249 - 91 

BD8-05 

♦AEIL 

445 - 25 

BOD1-26LD 

BBCG 

340 

- 2 


RECT 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD8-06 

♦AEIL 

445 - 26 

BOD1-26R 

BBCG 

340 

- 3 

BR68F 

♦RECT 

366 

-155 


♦VALG 



♦VALG 


BD8-07 

♦AEIL 

445 - 27 

BOD1-26RD 

BBCG 

340 

- 4 

BR68G 

♦ Dll 

366 

-156 

BAV10 

♦APX 

251 -135 

BAX 16 

♦ FSC 

249 - 89 

BD8-08 

♦AEIL 

445 - 28 

BOD1-28L 

BBCG 

340 

- 5 


♦ RECT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BD8-09 

♦AEIL 

445 - 29 

BOD1-28LD 

BBCG 

340 

- 6 

BR81 

♦Dll 

367 

- 4 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD8-10 

♦AEIL 

445 - 30 

BOD1-28R 

BBCG 

340 

- 7 


♦ RECT 



BAV17 

♦ ALGG 

249 - 8 

THEF 

♦VALG 


BD457 

♦ RTN 

234 - 20 

BOD1-28RD 

BBCG 

340 

- 8 

BR81D 

♦Dll 

362 

-198 

♦ FSC 

♦ ITTG 


BAX17 

♦ MULB 

249 -111 

BD457F 

♦ RTN 

234 - 21 

BOD1-30L 

BBCG 

340 

- 9 


♦ RECT 



BAV18 

♦ALGG 

249 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD457T 

♦ RTN 

234 - 22 

BOD1-30LD 

BBCG 

340 

- 10 

BR81DF 

♦ RECT 

363 

- 4 

♦APX 

♦ FSC 


THEF 

♦VALG 


BD458 

♦ RTN 

233 -181 

BOD1-30R 

BBCG 

340 

- 11 

BR81DG 

♦ Dll 

363 

- 5 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BAX 18 

♦APX 

236 - 84 

BD458F 

♦ RTN 

233 -182 

BOD1-30RD 

BBCG 

340 

- 12 


♦ RECT 



♦ PHIN 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BD458T 

♦ RTN 

233 -183 

BOD1-32R 

BBCG 

340 

- 13 

BR81F 

♦ RECT 

367 

- 5 

BAV19 

♦ALGG 

249 - 77 

♦ RTCF 

♦VALG 


BD483B 

♦ RTN 

234 - 83 

BOD1-34R 

BBCG 

340 

- 14 

BR81G 

♦ Dll 

367 

- 6 

♦APX 

♦ FSC 


BAX18A 

♦ MULB 

236 -153 

BD483BF 

RTN 

234 - 84 

BOD1-36R 

BBCG 

340 

- 15 


♦ RECT 



♦ ITTG 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD483BT 

♦ RTN 

234 - 85 

BOD1-38R 

BBCG 

340 

- 16 

BR82 

♦ Dll 

367 

- 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BD914 

♦ RTN 

245 -215 

BOD1-40R 

BBCG 

340 

- 17 


♦ RECT 



THEF 

♦ VALG 


BAX45 

♦SGSI 

314 - 40 

BD914F 

♦ RTN 

245 -216 

BODI-11LD 

BBCG 

340 

- 18 

BR82D 

♦ Dll 

363 

- 30 

BAV20 

♦ ALGG 

249 -106 

BAX46 

♦SGSI 

314 - 41 

BD914T 

♦ RTN 

245 -217 

BOV14S10K 

BBCG 

442 

- 31 


♦ RECT 



♦APX 

♦ FSC 


BAX47 

♦SGSI 

314 - 42 

BD3595 

♦ RTN 

234 -198 

BOV14S14K 

BBCG 

442 

- 32 

BR82DF 

♦ RECT 

363 

- 45 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BAX48 

♦SGSI 

314 - 43 

BD3595F 

♦ RTN 

234 -199 

BOV30S10K 

BBCG 

442 

- 33 

BR82DG 

♦ Dll 

363 

- 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX49 

♦SGSI 

314 - 44 

BD3595T 

♦ RTN 

234 -200 

BOV30S14K 

BBCG 

442 

- 34 


♦ RECT 



THEF 

♦VALG 


BAX50 

♦SGSI 

314 - 45 

BD3600 

♦ RTN 

245 -169 

BOV60S05K 

BBCG 

442 

- 35 

BR82F 

♦ RECT 

367 

- 18 

BAV21 

♦ALGG 

249 -129 

BAX51 

♦SGSI 

314 - 46 

BD3600F 

♦ RTN 

245 -170 

BOV60S07K 

BBCG 

442 

- 36 

BR82G 

♦ Dll 

367 

- 19 

♦APX 

♦ FSC 


BAX52 

♦SGSI 

314 - 47 

BD3600T 

♦ RTN 

245 -171 

BOV60S10K 

BBCG 

442 

- 37 


♦ RECT 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BAX53 

♦SGSI 

314 - 48 

BD4148 

♦ RTN 

246 -153 

BOV60S14K 

BBCG 

442 

-108 

BR84 

♦ Dll 

367 

- 34 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX54 

♦ SGSI 

314 - 49 

BD4148F 

♦ RTN 

246 -154 

BOV60S20K 

BBCG 

442 

-109 


♦ RECT 



THEF 

♦VALG 


BAX55 

♦ SGSI 

314 - 50 

BD4148T 

♦ RTN 

246 -155 

BOV130S10K 

BBCG 

442 

-110 

BR84D 

♦ Dll 

363 

- 78 

BAV23 

♦ MULB 

249 -107 

BAX56 

♦SGSI 

314 - 51 

BFW50 

STI 

362 -174 

BOV130S14K 

BBCG 

443 

- 1 


♦ RECT 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX57 

♦SGSI 

314 - 52 

BFW100 

STI 

363 - 3 

BOV130S20K 

BBCG 

443 

- 2 

BR84DF 

♦ RECT 

363 

- 94 


♦VALG 


BAX58 

♦SGSI 

314 - 53 

BFW200 

STI 

363 - 44 

BOV150B32K 

BBCG 

443 

- 7 

BR84DG 

♦ Dll 

363 

- 95 

BAV45 

♦ MULB 

244 -167 

BAX59 

♦ SGSI 

314 - 54 

BFW300 

STI 

363 - 70 

BOV150S05K 

BBCG 

443 

• 3 


♦ RECT 



♦PHIN 

♦ RTCF 


BAX60 

♦SGSI 

314 - 55 

BFW400 

STI 

363 - 93 

BOV150S07K 

BBCG 

443 

- 4 

BR84F 

♦ RECT 

367 

- 35 


♦VALG 


BAX61 

♦ SGSI 

314 - 56 

BFW500 

STI 

363 -117 

BOV150S10K 

BBCG 

443 

- 5 

BR84G 

♦ Dll 

367 

- 36 

BAV70 

♦APX 

271 -106 

BAX62 

♦ SGSI 

314 - 57 

BFW600 

STI 

363 -137 

BOV150S14K 

BBCG 

443 

- 6 


♦ RECT 



♦ FERB 

♦ MULB 


BAX63 

♦ SGSI 

314 - 58 

BFW800 

STI 

363 -175 

BOV150S20K 

BBCG 

446 

- 47 

BR86 

♦ Dll 

367 

- 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX64 

♦SGSI 

314 - 59 

BFW1000 

STI 

363 -206 

BOV250B25K 

BBCG 

443 

- 8 


♦ RECT 



♦SIEG 

SPR 


BAX65 

♦ SGSI 

314 - 60 

BGX50A 

♦ SIEG 

314 - 6 

BOV250S05K 

BBCG 

442 

- 38 

BR86D 

♦ Dll 

363 

-125 

THEF 

♦VALG 


BAX66 

♦ SGSI 

314 - 61 

BH200 

EDI 

415 - 10 

BOV250S07K 

BBCG 

442 

- 39 


♦ RECT 



BAV74 

♦ FERB 

245 -166 

BAX67 

♦SGSI 

314 - 62 

BH300 

EDI 

419 -101 

BOV250S10K 

BBCG 

442 

- 40 

BR86DF 

♦ RECT 

363 

-138 

♦SIEG 

SPR 


BAX68 

♦SGSI 

314 - 63 

BH400 

EDI 

421 -185 

BOV250S14K 

BBCG 

442 

- 41 

BR86DG 

♦ Dll 

363 

-139 


THEF 


BAX69 

♦SGSI 

314 - 64 

BH500 

EDI 

423 -131 

BOV250S20K 

BBCG 

442 

- 42 


♦ RECT 



BAV99 

♦APX 

271 -107 

BAX70 

♦SGSI 

314 - 65 

BHC0001 

♦ SOD 

293 -219 

BOV275S05K 

BBCG 

442 

- 43 

BR86F 

♦ RECT 

367 

- 51 

♦ FERB 

♦ MULB 


BAX71 

♦SGSI 

314 - 66 

BHC0002 

♦ SOD 

294 - 30 

BOV275S07K 

BBCG 

442 

- 44 

BR86G 

♦ Dll 

367 

- 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX72 

♦SGSI 

314 - 67 

BHC0003 

♦ SOD 

294 - 58 

BOV275S10K 

BBCG 

442 

- 45 


♦ RECT 



♦SIEG 

THEF 


BAX73 

♦SGSI 

314 - 68 

BHC0004 

♦ SOD 

294 - 78 

BOV275S14K 

BBCG 

442 

- 46 

BR88 

♦ Dll 

367 

- 67 


♦VALG 


BAY41 

♦SIEG 

251 - 92 

BHC0005 

♦ SOD 

294 -120 

BOV275S20K 

BBCG 

442 

- 47 


♦ RECT 



B AVI 00 

♦ALGG 

249 - 22 

BAY42 

♦SIEG 

251 -100 

BOD1-04 

BBCG 

339 - 45 

BOV420B32K 

BBCG 

442 

-107 

BR88D 

♦ Dll 

363 

-165 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAY43 

♦SIEG 

251 -110 

BOD1-05 

BBCG 

339 - 46 

BOV420S10K 

BBCG 

442 

- 48 


♦ RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 


BAY44 

♦SIEG 

232 - 9 

BOD1-06 

BBCG 

339 - 47 

BOV420S14K 

BBCG 

442 

- 49 

BR88DF 

♦ RECT 

363 

-176 

BAV101 

♦ALGG 

249 - 60 

BAY45 

♦ SIEG 

232 - 10 

BOD1-07 

BBCG 

339 - 48 

BOV420S20K 

BBCG 

442 

- 50 

BR88DG 

♦Dll 

363 

-177 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAY46 

♦SIEG 

232 - 11 

BOD1-08 

BBCG 

339 - 49 

BOV550S10K 

BBCG 

442 

- 51 


♦RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 


BAY60 

♦SIEG 

244 -176 

BOD1-09 

BBCG 

339 - 50 

BOV550S14K 

BBCG 

442 

- 52 

BR88F 

♦RECT 

367 

- 68 




BAY61 

♦SIEG 

247 - 17 

BOD1-10 

BBCG 

339 - 51 

BOV550S20K 

BBCG 

442 

- 53 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


BR88G 

41511 

367 

- 69 

BR412-15-10 


242 

- 85 


4RECT 



BR412-15-25 

♦ EDL 

242 

- 86 

BR101 

4 Dll 

367 

-131 

BR412-15-5 

♦ EDL 

242 

- 87 


4RECT 



BR412-20-10 

♦ EDL 

242 

-112 

BR101F 

4RECT 

367 

-135 

BR412-20-25 

♦ EDL 

242 

-113 

BR101G 

4RECT 

367 

-136 

BR412-20-5 

♦ EDL 

242 

-114 

BR102 

4 Dll 

367 

-166 

BR412-25-10 

♦ EDL 

242 

-126 


4RECT 



BR412-25-25 

♦ EDL 

242 

-127 

BR102F 

4RECT 

367 

-173 

BR412-25-5 

♦ EDL 

242 

-128 

BR102G 

4RECT 

367 

-174 

BR412-30-10 

♦ EDL 

242 

-134 

BR104 

4DII 

367 

-208 

BR412-30-25 

♦ EDL 

242 

-135 


4RECT 



BR412-30-5 

♦ EDL 

242 

-136 

BR104F 

4RECT 

367 

-213 

BR412-40-10 

♦ EDL 

242 

-143 

BR104G 

4RECT 

367 

-214 

BR412-40-25 

♦ EDL 

242 

-144 

BR106 

4DII 

368 

- 27 

BR412-40-5 

♦ EDL 

242 

-145 


4RECT 



BR412-50-10 

♦ EDL 

242 

-153 

BR106F 

4RECT 

368 

- 31 

BR412-50-25 

♦ EDL 

242 

-154 

BR106G 

4RECT 

368 

- 32 

BR412-50-5 

♦ EDL 

242 

-155 

BR108 

4DII 

368 

- 61 

BR427-10 

♦ EDL 

241 

-110 


4RECT 



BR427-15 

♦ EDL 

241 

-132 

BR108F 

4RECT 

368 

- 63 

BR427-20 

♦ EDL 

241 

-147 

BR108G 

4RECT 

368 

- 64 

BR427-25 

♦ EDL 

241 

-159 

BR151 

4DII 

369 

- 1 

BR427-30 

♦ EDL 

241 

-168 


RECT 



BR427-35 

♦ EDL 

241 

-180 

BR151F 

4RECT 

369 

- 2 

BR427-40 

♦ EDL 

241 

-185 

BR151G 

4 Dll 

369 

- 3 

BR427-45 

♦ EDL 

241 

-195 


4 RECT 



BR427-50 

♦ EDL 

241 

-203 

BR152 

4DII 

369 

- 27 

BR427-55 

♦ EDL 

241 

-216 


RECT 



BR427-60 

♦ EDL 

241 

-219 

BR152F 

4 RECT 

369 

- 28 

BR427-65 

♦EDL 

242 

- 7 

BR152G 

4DII 

369 

- 29 

BR427-70 

♦ EDL 

242 

- 12 


4 RECT 



BR587-10 

♦ EDL 

241 

-111 

BR154 

4 Dll 

369 

- 54 

BR587-15 

♦ EDL 

241 

-133 


RECT 



BR587-20 

♦ EDL 

241 

-148 

BR154F 

4 RECT 

369 

- 55 

BR587-25 

♦ EDL 

241 

-160 

BR154G 

4DII 

369 

- 56 

BR587-30 

♦ EDL 

241 

-169 


4 RECT 



BR587-35 

♦ EDL 

241 

-181 

BR156 

4DII 

369 

- 79 

BR587-40 

♦ EDL 

241 

-186 


RECT 



BR587-45 

♦ EDL 

241 

-196 

BR156F 

4 RECT 

369 

- 80 

BR587-50 

♦ EDL 

241 

-204 

BR156G 

4DII 

369 

- 81 

BR587-55 

♦ EDL 

241 

-217 


4 RECT 



BR587-60 

♦ EDL 

241 

-220 

BR158 

♦Dll 

369 

- 99 

BR587-65 

♦ EDL 

242 

- 8 


RECT 



BR587-70 

♦ EDL 

242 

- 13 

BR158F 

4 RECT 

369 

-100 

BR587-80 

♦ EDL 

242 

- 20 

BR158G 

4DII 

369 

-101 

BR587-85 

♦ EDL 

242 

- 31 


4 RECT 



BR587-90 

♦ EDL 

242 

- 33 

BR251 

4DII 

369 

-211 

BR587-95 

♦ EDL 

242 

- 37 


RECT 



BR587-100 

♦ EDL 

242 

- 42 

BR251F 

4 RECT 

369 

-212 

BR587-110 

♦ EDL 

242 

- 59 

BR251G 

4DII 

369 

-213 

BR587-120 

♦ EDL 

242 

- 65 


4 RECT 



BR587-130 

♦ EDL 

242 

- 79 

BR252 

4DII 

370 

- 22 

BR587-140 

♦ EDL 

242 

- 80 


RECT 



BR587-150 

♦ EDL 

242 

- 88 

BR252F 

4 RECT 

370 

- 23 

BR587-160 

♦ EDL 

242 

-101 

BR252G 

4DII 

370 

- 24 

BR587-170 

♦ EDL 

242 

-104 


4 RECT 



BR587-180 

♦ EDL 

242 

-106 

BR254 

4DII 

370 

- 59 

BR587-190 

♦ EDL 

242 

-110 


RECT 



BR587-200 

♦ EDL 

242 

-115 

BR254F 

4 RECT 

370 

- 60 

BR588-10 

♦ EDL 

248 

-141 

BR254G 

4DII 

370 

- 61 

BR588-15 

♦ EDL 

248 

-150 


4 RECT 



BR588-20 

♦ EDL 

248 

-161 

BR256 

4DII 

370 

- 94 

BR588-25 

♦ EDL 

248 

-165 


RECT 



BR588-30 

♦ EDL 

248 

-169 

BR256F 

4 RECT 

370 

- 95 

BR588-35 

♦ EDL 

248 

-174 

BR256G 

4DII 

370 

- 96 

BR588-40 

♦ EDL 

248 

-177 


4 RECT 



BR588-45 

♦ EDL 

248 

-180 

BR258 

♦ Dll 

370 

-116 

BR588-50 

♦ EDL 

248 

-182 


RECT 



BR588-55 

♦ EDL 

248 

-185 

BR258F 

4 RECT 

370 

-117 

BR588-60 

♦ EDL 

248 

-187 

BR258G 

♦ Dll 

370 

-118 

BR588-65 

♦ EDL 

248 

-190 


4 RECT 



BR588-70 

♦ EDL 

248 

-192 

BR305 

4DII 

364 

- 90 

BR588-80 

♦ EDL 

248 

-193 


4 RECT 



BR588-85 

♦ EDL 

248 

-195 

BR305F 

4 RECT 

364 

- 91 

BR588-90 

♦ EDL 

248 

-196 

BR305G 

4DII 

364 

- 96 

BR588-95 

♦ EDL 

248 

-197 


4 RECT 



BR588-100 

♦ EDL 

248 

-198 

BR310 

4DII 

364 

-176 

BR588-110 

♦ EDL 

248 

-200 


4 RECT 



BR588-120 

♦ EDL 

248 

-201 

BR310F 

4 RECT 

364 

-177 

BR588-130 

♦ EDL 

248 

-203 

BR310G 

4DII 

364 

-182 

BR588-140 

♦ EDL 

248 

-204 


4 RECT 



BR588-150 

♦ EDL 

248 

-205 

BR351 

4DII 

371 

- 40 

BR588-160 

♦ EDL 

248 

■207 


RECT 



BR588-170 

♦ EDL 

248 

-208 

BR351F 

4 RECT 

371 

- 41 

BR588-180 

♦ EDL 

248 

-209 

BR351G 

4 RECT 

371 

- 42 

BR588-190 

♦ EDL 

248 

-210 

BR352 

4 Dll 

371 

- 59 

BR588-200 

♦ EDL 

248 

-211 


RECT 



BR605 

♦ Dll 

366 

- 21 

BR352F 

4 RECT 

371 

- 60 


RECT 



BR352G 

4 RECT 

371 

- 61 

BR605F 

♦ RECT 

366 

- 22 

BR354 

4DII 

371 

- 76 

BR605G 

♦ Dll 

366 

- 23 


RECT 




♦ RECT 



BR354F 

4 RECT 

371 

- 77 

BR610 

♦ Dll 

366 

-178 

BR354G 

4 RECT 

371 

- 78 


RECT 



BR356 

♦ Dll 

371 

- 92 

BR610F 

♦RECT 

366 

-179 


RECT 



BR610G 

♦ Dll 

366 

-180 

BR356F 

4 RECT 

371 

- 93 


♦ RECT 



BR356G 

4 RECT 

371 

- 94 

BR805 

♦ Dll 

366 

-207 

BR358 

4 Dll 

371 

-107 


♦RECT 




RECT 



BR805D 

♦ Dll 

362 

-164 

BR358F 

4 RECT 

371 

-108 


♦ RECT 



BR358G 

4 RECT 

371 

-109 

BR805DF 

♦ RECT 

362 

-175 

BR412-5-10 

4EDL 

241 

-200 

BR805DG 

♦ Dll 

362 

-176 

BR412-5-25 

4EDL 

241 

-201 


♦ RECT 



BR412-5-5 

4EDL 

241 

-202 

BR805F 

♦ RECT 

366 

-208 

BR412-7-10 

4EDL 

242 

- 9 

BR805G 

♦ Dll 

366 

-209 

BR412-7-25 

4EDL 

242 

- 10 


♦ RECT 



BR412-7-5 

4EDL 

242 

- 11 

BR810 

♦ Dll 

367 

- 82 

BR412-10-10 

4EDL 

242 

- 39 


♦ RECT 



BR412-10-25 

4EDL 

242 

- 40 

BR810D 

♦ Dll 

363 

-198 

BR412-10-5 

4EDL 

242 

- 41 


♦ RECT 



BR412-12-10 

4EDL 

242 

- 62 

BR810DF 

♦ RECT 

363 

-207 

BR412-12-25 

4EDL 

242 

- 63 

BR810DG 

♦ Dll 

363 

-208 

BR412-12-5 


242 

- 64 


♦ RECT 







BR1005F 

BR1005G 

BR1010 

BR1010F 

BR1010G 

BR1505 

BR1505F 

BR1505G 


BR1510F 

BR1510G 


BR2505F 

BR2505G 


BR2510F 

BR2510G 


BR3505F 

BR3505G 

BR3510 

BR3510F 

BR3510G 

BRF151 

BRF152 

BRF153 

BRF154 

BRF155 

BRF156 

BRF157 

BRF201 

BRF202 

BRF203 

BRF204 

BRF205 

BRF206 

BRF207 

BRF251 

BRF252 

BRF253 

BRF254 

BRF255 

BRF256 

BRF257 

BRF401 

BRF402 

BRF403 

BRF404 

BRF405 

BRF406 

BRF407 

BRR101 

BRR102 

BRR103 

BRR104 

BRR105 

BRR106 

BRR107 

BRR151 

BRR152 

BRR153 

BRR154 

BRR155 

BRR156 

BRR157 

BRS10-01 

BRS10-02 

BRS10-04 

BRS10-005 

BRS10-06 

BRS10-08 

BRS10-10 

BRS12-01 

BRS12-02 

BRS12-04 

BRS12-005 

BRS12-06 

BRS12-08 

BRS12-10 

BRS15-01 

BRS15-02 

BRS15-04 

BRS15-005 

BRS15-06 

BRS15-08 

BRS15-10 

BRS25-01(M) 

BRS25-02(M) 

BRS25-04(M) 

BRS25-005(M) 

BRS25-06(M) 

BRS25-08(M) 

BRS25-10(M) 

BRS35-01 

BRS35-02 

BRS35-04 

BRS35-005 

BRS35-06 


BRS35-08 
BRS35-10 ♦ 

BRS101 4 

BRS102 4 

BRS103 4 

BRS104 4 

BRS105 4 

BRS106 4 

BRS107 4 

BRS301 4 

BRS302 4 

BRS303 4 

BRS304 4 

BRS305 4 

BRS306 4 

BRS307 4 

BRS601 4 

BRS602 4 

BRS603 4 

BRS604 4 

BRS605 4 

BRS606 4 

BRS607 4 

BS9301F019-8308 

BS9301F019-8805 




225-200 

4PHIN 


BY228/13 

BY228/15 

BY229-200 

4PHIN 

BY229-200R 

4PHIN 

BY229-400 

4PHIN 

BY229-400R 

4PHIN 

BY229-600 

4PHIN 

BY229-600R 

4PHIN 

BY229-800 

4PHIN 

BY229-800R 

4PHIN 




RECT 


BY125 

♦ BELI 

280 -120 

BY229-1000 

♦ MULB 

♦ RECT 

371 -120 

BY126 

♦ BELI 

282 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ RECT 

371 -121 

BY127 

BELI 

282 - 65 


♦VALG 

♦ INC 

361 -137 


♦VALG 


BY229-1000R 

♦ MULB 

♦ INC 

361 -163 

BY133 

FGRS 

408 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

361 -196 

♦ ITTG 

WAB 



♦VALG 

♦ INC 

362 - 32 

BY134 

♦ ITTG 

281 -183 

BY233-200 

♦THEF 

♦ INC 

362 - 66 

BY135 

♦ ITTG 

280 -122 

BY233-400 

♦THEF 

♦ INC 

362 - 93 

BY164 

♦ MULB 

361 - 84 

BY233-600 

♦THEF 

♦ INC 

402 - 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY239-200 

THEF 

♦ INC 

362 -177 


♦VALG 


BY239-400 

THEF 

♦ INC 

363 - 6 

BY176 

♦ MULB 

429 - 4 

BY239-600 

THEF 

♦ INC 

363 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY239-800 

THEF 

♦ INC 

363 - 96 


♦VALG 


BY246-600 

SIEG 

♦ INC 

363 -140 

BY 179 

♦ MULB 

361 - 31 

BY246-1000 

SIEG 

♦ INC 

363 -178 

♦ PHIN 

♦VALG 


BY246-1200 

SIEG 

♦ INC 

402 -112 

BY184 

♦ MULB 

232 - 89 

BY249-300 

MULB 

♦ INC 

364 - 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 

♦ INC 

364 - 24 


♦VALG 



VALG 

♦ INC 

364 - 29 

BY187 

♦ EDI 

242 - 43 

BY249-600 

MULB 

♦ INC 

364 - 36 

BY187-01 

♦ EDI 

242 - 66 

PHIN 

RTCF 

♦ INC 

364 - 41 

BY188 

♦ MULB 

282 -147 


VALG 

♦ INC 

364 - 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY251 

♦ FGRS 

♦ INC 

402 -140 


♦VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦ INC 

365 - 16 

BY188A 

♦ MULB 

282 -148 


WAB 

♦ INC 

365 - 34 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY252 

♦ FGRS 

♦ INC 

365 - 55 


VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦ INC 

365 - 77 

BY188B 

♦ MULB 

282 -149 


WAB 

♦ INC 

365 - 99 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY253 

♦ FGRS 

♦ INC 

365 -117 


VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦ INC 

402 -199 

BY188G 

MULB 

283 -105 


WAB 

♦ INC 

360 -101 

PHIN 

RTCF 


BY254 

♦ FGRS 

♦ INC 

360 -128 


VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦ INC 

360 -161 

BY203-12 

♦ALGG 

247 -206 


WAB 

♦ INC 

360 -196 

BY203-16 

♦ALGG 

247 -213 

BY255 

♦ FGRS 

♦ INC 

361 - 19 

BY203-20 

♦ALGG 

247 -220 

♦ ITTG 

THEF 

♦ INC 

361 - 46 

BY203/12S 

♦ALGG 

256 - 89 


WAB 

♦ INC 

401 -183 

BY203/16S 

♦ALGG 

256 -126 

BY256 

♦ MULB 

♦ INC 

361 -129 

BY203/20S 

♦ALGG 

256 -142 

♦ PHIN 

♦VALG 

♦ INC 

361 -156 

BY206 

♦MULB 

251 -140 

BY257 

♦ MULB 

♦ INC 

361 -183 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 

♦ INC 

362 - 18 

BY207 

♦MULB 

251 -142 

BY260-200 

♦ MULB 

♦ INC 

362 - 54 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

362 - 81 

BY208-600 

♦ MULB 

251 -143 


♦VALG 

♦ INC 

402 - 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY260-400 

♦ MULB 

♦ INC 

367 -140 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

367 -178 

BY208-800 

♦ MULB 

251 -145 


♦VALG 

♦ INC 

367 -218 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY260-600 

♦ MULB 

♦ INC 

367 -109 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

368 - 36 

BY208-1000 

♦ MULB 

251 -147 


♦VALG 

♦ INC 

368 - 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY261-200 

♦ MULB 

♦ INC 

403 - 47 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

368 -114 

BY209 

♦ MULB 

251 -117 


♦VALG 

♦ INC 

368 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY261-400 

♦ MULB 

♦ INC 

368 -149 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

368 -104 

BY214-50 

THEF 

291 -124 


♦VALG 

♦ INC 

368 -164 

BY214-100 

THEF 

291 -167 

BY261-600 

♦ MULB 

♦ INC 

368 -178 

BY214-200 

THEF 

291 -217 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

403 - 61 

BY214-400 

THEF 

292 - 64 


♦VALG 

♦ INC 

368 -214 

BY214-600 

THEF 

292 -120 

BY268 

♦ALGG 

♦ INC 

369 - 18 

BY214-800 

THEF 

292 -171 

BY269 

♦ALGG 

♦ INC 

369 - 46 

BY214-1000 

THEF 

403 - 18 

BY277-600R 

♦ MULB 

♦ INC 

368 -197 

BY218-100 

♦THEF 

258 - 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

369 - 70 

BY218-200 

♦THEF 

259 - 77 


♦VALG 

♦ INC 

369 - 93 

BY218-400 

♦THEF 

260 - 44 

BY277-750R 

♦ MULB 

♦ INC 

403 - 83 

BY218-600 

♦THEF 

260 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

369 -170 

BY223 

♦ MULB 

262 - 29 


♦VALG 

♦ INC 

370 - 10 

♦ PHIN 

♦VALG 


BY289-150 

♦ SIEG 

♦ INC 

370 - 47 

BY224-400 

♦ MULB 

365 -155 

BY289-200 

♦ SIEG 

♦ INC 

369 -177 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY289-300 

♦SIEG 

♦ INC 

370 - 82 


♦VALG 


BY289-400 

♦ SIEG 

♦ INC 

370 -108 

BY224-600 

♦ MULB 

365 -156 

BY289-450 

♦SIEG 

♦ INC 

403 -127 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY289-600 

♦ SIEG 

♦ INC 

371 - 32 


♦VALG 


BY289-900 

♦SIEG 

♦ INC 

371 - 52 

BY225-100 

♦ MULB 

365 -153 

BY289-1000 

♦SIEG 

♦ INC 

371 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY291-75 

♦ SIEG 

♦ INC 

371 - 13 


♦VALG 


BY291-150 

♦SIEG 

♦ INC 

371 - 85 




BY291-225 

♦ SIEG 


409 - 67 
412 - 39 
261 - 9 


250 -138 
250 -149 
250 -175 
250 -181 
250 -205 

250 -212 

251 - 16 
251 - 17 
250 -108 
250 -131 
250 -164 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 











1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 

ItfWHTEl 



li/.MH.fcl 

TYPE No. 

MFRS 

MMIliM 



n 

BY291-300 

MMism 

250 

-169 

&Y550/400 


vTitmmPM 

BYT12-300 

wmmm 

254 -118 

BYT230PI-1000(A) 

272 -123 

BYV28-150 

"♦MDLb 

444 -105 

BY291-450 

♦ SIEG 

250 

-202 

BY550/600 

FGRS 

291 - 51 

BYT12-400 

♦THEF 

254 -159 


♦THEF 


PHIN 

RTCF 


BY291-600 

♦SIEG 

250 

-207 

BY550/800 

FGRS 

291 - 74 

BYT12-600 

♦THEF 

260 -149 

BYT230PIV200 

♦THEF 

273 - 16 


VALG 


BY292-75 

♦SIEG 

250 

-109 

BY584 

♦ MULB 

251 - 27 

BYT12-800 

♦THEF 

261 - 41 

BYT230PIV300 

♦THEF 

273 - 35 

BYV28-200 

♦ MULB 

444 -106 

BY292-150 

♦SIEG 

250 

-132 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT12-1000(A) 


261 -105 

BYT230PIV400 

♦THEF 

273 - 39 

PHIN 

RTCF 


BY292-225 

♦SIEG 

250 

-165 


♦VALG 



♦THEF 


BYT230PIV-600(A) 

272 -117 


VALG 


BY292-300 

♦SIEG 

250 

-170 

BY588 

♦ MULB 

283 -106 

BYT12P600 

♦THEF 

260 -150 


♦THEF 


BYV29-300 

♦ MULB 

293 -169 

BY293-75 

♦SIEG 

250 

-110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT12P800 

♦THEF 

260 -151 

BYT230PIV-800(A) 

272 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY293-150 

♦SIEG 

250 

-133 


♦VALG 


BYT12P-1000(A) 

261 -106 


♦THEF 



♦VALG 


BY293-225 

♦SIEG 

250 

-166 

BY609 

♦ MULB 

251 - 54 


♦THEF 


BYT230PIV-1000(A) 


BYV29-400 

♦ MULB 

293 -171 

BY293-300 

♦SIEG 

250 

-171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT12PI-600(A) 


260 -152 


♦THEF 

272 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY294-75 

♦SIEG 

250 

-111 


♦VALG 



♦THEF 


BYV10-20 

♦THEF 

436 -106 


♦VALG 


BY294-150 

♦SIEG 

250 

-134 

BY610 

♦ MULB 

251 - 55 

BYT 12PI-800(A) 


261 - 42 

BYV10-20A 

♦THEF 

374 - 24 

BYV29-500 

♦ MULB 

293 -172 

BY294-225 

♦SIEG 

250 

-167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BYV10-30 

♦THEF 

436 -107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY294-300 

♦ SIEG 

250 

-172 


♦VALG 


BYT12PI-1000(A) 

261 -107 

BYV10-40 

♦THEF 

436 -108 


♦VALG 


BY294-450 

♦SIEG 

250 

-203 

BY707 

♦ MULB 

251 - 49 


♦THEF 


BYV10-60 

♦THEF 

374 - 51 

BYV30-200 

♦ MULB 

258 -209 

BY294-600 

♦SIEG 

250 

-208 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT13-600 

♦THEF 

255 - 85 

BYV12 

♦ALGG 

253 - 90 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY295-150 

♦SIEG 

250 

-135 


♦VALG 


BYT13-800 

♦THEF 

255 -174 

BYV13 

♦ ALGG 

254 -220 


VALG 


BY295-200 

♦ SIEG 

250 

-144 

BY708 

♦ MULB 

251 - 56 

BYT13-1000 

♦THEF 

256 - 27 

BYV14 

♦ALGG 

255 -118 

BYV30-300 

♦ MULB 

259 -164 

BY295-300 

♦SIEG 

250 

-173 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT16P200 

♦THEF 

259 - 44 

BYV15 

♦ ALGG 

255 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY295-400 

♦SIEG 

250 

-178 


♦VALG 


BYT16P300 

♦THEF 

259 -175 

BYV16 

♦ ALGG 

256 - 41 


VALG 


BY295-450 

♦ SIEG 

250 

-204 

BY709 

♦ MULB 

251 - 60 

BYT16P400 

♦THEF 

260 - 13 

BYV19-30 

MULB 

436 - 49 

BYV30-400 

♦ MULB 

259 -214 

BY295-600 

♦SIEG 

250 

-209 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30-200 

♦THEF 

259 - 49 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY296 

♦ FGRS 

286 

- 19 


♦VALG 


BYT30-300 

♦THEF 

259 -178 


VALG 



VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BY710 

♦ MULB 

251 - 66 

BYT30-400 

♦THEF 

260 - 18 

BYV19-35 

MULB 

436 - 50 

BYV32-50 

♦ MULB 

293 -200 

BY297 

♦ FGRS 

286 

- 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30-600(A) 

♦THEF 

260 -154 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ ITTG 

♦THEF 




♦VALG 


BYT30-800(A) 

♦THEF 

261 - 44 


VALG 


SIEG 

VALG 


BY298 

♦ FGRS 

286 

-109 

BY711 

♦ MULB 

251 - 68 

BYT30-1000(A) 


261 -108 

BYV19-40 

MULB 

436 - 51 

BYV32-100 

♦ MULB 

293 -220 

♦ ITTG 

♦THEF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY299 

♦ FGRS 

286 

-197 


♦ VALG 


BYT30P200 

♦THEF 

259 - 50 


VALG 


SIEG 

VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BY712 

♦ PHIN 

291 -178 

BYT30P300 

♦THEF 

259 -179 

BYV19-45 

MULB 

436 - 52 

BYV32-150 

♦ MULB 

294 - 24 

BY300-500 

♦SIEG 

250 

-206 


♦ RTCF 


BYT30P400 

♦THEF 

260 - 19 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY300-600 

♦SIEG 

250 

-210 

BY713 

♦ PHIN 

292 - 8 

BYT30P600 

♦THEF 

260 -155 


VALG 


SIEG 

VALG 


BY300-650 

♦ SIEG 

251 

- 7 

BY714 

♦ MULB 

251 - 76 

BYT30P800 

♦THEF 

261 - 45 

BYV20-30 

♦ MULB 

295 -186 

BYV32-200 

♦ MULB 

294 - 31 

BY300-700 

♦SIEG 

251 

- 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30P-1000(A) 

261 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY302-75 

SIEG 

287 

- 6 


♦ VALG 



♦THEF 



VALG 


SIEG 

VALG 


BY302-150 

SIEG 

287 

- 26 

BYM56A 

♦ MULB 

289 -186 

BYT30PI200 

♦THEF 

259 - 51 

BYV20-35 

♦ MULB 

295 -187 

BYV33-30 

MULB 

436 - 55 

BY302-225 

SIEG 

287 

- 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30PI300 

♦THEF 

259 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


BY302-300 

SIEG 

287 

- 47 


♦ VALG 


BYT30PI400 

♦THEF 

260 - 20 


VALG 



VALG 


BY318-100 

♦THEF 

274 

- 39 

BYM56B 

♦ MULB 

289 -195 

BYT30PI-600(A) 


260 -156 

BYV20-40 

♦ MULB 

295 -188 

BYV33-35 

MULB 

436 - 56 

BY318-200 

♦THEF 

274 

- 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


BY318-400 

♦THEF 

274 

- 41 


♦ VALG 


BYT30PI-800(A) 


261 - 46 


VALG 



VALG 


BY318-600 

♦THEF 

274 

- 42 

BYM56C 

♦ MULB 

289 -201 


♦THEF 


BYV20-45 

♦ MULB 

436 - 53 

BYV33-40 

MULB 

436 - 57 

BY329-800 

♦ MULB 

293 

-128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30PI-1000(A) 

261 -110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 



♦THEF 



♦VALG 



VALG 



♦VALG 



BYM56D 

♦MULB 

289 -205 

BYT60-200 

♦THEF 

259 - 9 

BYV21-30 

♦ MULB 

436 - 41 

BYV33-45 

MULB 

436 - 58 

BY329-1000 

♦ MULB 

403 

- 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT60-300 

♦THEF 

259 -165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


BYT60-400 

♦THEF 

259 -215 


VALG 



VALG 



♦VALG 



BYM56E 

♦ MULB 

402 -197 

BYT60P200 

♦THEF 

259 - 52 

BYV21-35 

♦ MULB 

298 - 99 

BYV34-300 

♦MULB 

297 -156 

BY329-1200 

♦ MULB 

406 

-157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT60P300 

♦THEF 

259 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


BYT60P400 

♦THEF 

260 - 21 


VALG 



♦VALG 



♦VALG 



BYS15 

♦SIEG 

296 - 25 

BYT61-600 

♦SSEI 

274 - 45 

BYV21-40 

♦ MULB 

298 -103 

BYV34-400 

♦ MULB 

297 -172 

BY350-1300 

SIEG 

408 

-191 

BYS21 

SIEG 

279 -201 


♦THEF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY350-1500 

SIEG 

411 

- 89 

BYS21-45 

♦SIEG 

279 -202 

BYT61-800 

♦SSEI 

274 - 46 


VALG 



♦VALG 


BY359-1000 

♦ MULB 

402 

-202 

BYS21-90 

♦SIEG 

280 - 40 


♦THEF 


BYV21-45 

♦ MULB 

436 - 42 

BYV34-500 

♦MULB 

297 -188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS22-45 

♦SIEG 

285 -171 

BYT61-900 

♦THEF 

274 - 47 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 



BYS22-90 

♦SIEG 

286 - 4 

BYT61-1000 

♦SSEI 

401 - 9 


VALG 



♦VALG 


BY359-1300 

♦ MULB 

408 

-208 

BYS24 

SIEG 

293 - 61 


♦THEF 


BYV22-30 

♦ MULB 

302 -116 

BYV37 

♦ALGG 

255 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS24-45 

♦SIEG 

290 - 18 

BYT65-600 

♦SSEI 

274 - 53 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV38 

♦ALGG 

256 - 35 


♦VALG 



BYS24-90 

♦SIEG 

290 -132 


♦THEF 



VALG 


BYV42-50 

♦MULB 

300 - 21 

BY359-1500 

♦ MULB 

411 

-110 

BYS26 

♦SIEG 

287 -161 

BYT65-800 

♦SSEI 

274 - 54 

BYV22-35 

♦ MULB 

302 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS26-45 

♦SIEG 

287 -162 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



BYS26-90 

♦SIEG 

287 -212 

BYT65-900 

♦THEF 

274 - 55 


VALG 


BYV42-100 

♦ MULB 

300 - 52 

BY360-600 

SIEG 

281 

-153 

BYS27-45 

♦SIEG 

290 -106 

BYT65-1000 

♦SSEI 

401 - 12 

BYV22-40 

♦ MULB 

302 -119 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY396 

♦FGRS 

247 

- 86 

BYS28 

SIEG 

298 -104 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BYS28-45 

♦SIEG 

295 -189 

BYT67-800 

♦THEF 

261 - 52 


VALG 


BYV42-150 

♦ MULB 

300 - 65 

BY397 

♦ FGRS 

247 

-136 

BYS28-90 

♦SIEG 

295 -192 

BYT67-1000 

♦THEF 

261 -115 

BYV22-45 

♦ MULB 

436 - 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ ITTG 

♦THEF 



BYS30 

♦SIEG 

299 -217 

BYT71-100 

♦THEF 

258 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BY398 

♦ FGRS 

247 

-168 

BYS31 

SIEG 

300 - 27 

BYT71-200 

♦THEF 

259 -121 


♦VALG 


BYV42-200 

♦ MULB 

300 - 85 

♦ ITTG 

♦THEF 



BYS32 

SIEG 

300 - 4 

BYT71-400 

♦THEF 

260 - 80 

BYV23-30 

♦ MULB 

304 - 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY399 

♦ FGRS 

247 

-196 

BYS41 

SIEG 

299 -218 

BYT71-600 

♦THEF 

241 - 43 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BYS42 

SIEG 

299 -219 

BYT71-800 

♦THEF 

261 - 81 


VALG 


BYV43-30 

♦ MULB 

375 -170 

BY406A 

THEF 

279 

- 92 

BYS50 

♦SIEG 

303 - 67 

BYT75-200 

♦SSEI 

263 -170 

BYV23-35 

♦ MULB 

304 - 12 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY407A 

THEF 

279 

-115 

BYS51 

SIEG 

303 - 65 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BY409 

♦VALG 

292 

-187 

BYS71 

SIEG 

305 - 6 

BYT75-400 

♦SSEI 

263 -179 


VALG 


BYV43-35 

♦ MULB 

375 -173 

BY409A 

♦MULB 

251 

-116 

BYS72 

SIEG 

305 - 3 


♦THEF 


BYV23-40 

♦ MULB 

304 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS76 

SIEG 

304 -219 

BYT75-500 

♦THEF 

263 -187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



BYS79 

♦ SIEG 

296 - 38 

BYT75-600 

♦SSEI 

263 -191 


VALG 


BYV43-40 

♦ MULB 

375 -176 

BY438 

♦ MULB 

261 

-165 

BYS80 

♦SIEG 

296 - 36 


♦THEF 


BYV23-45 

♦ MULB 

304 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



BYS92-40 

♦ SIEG 

305 - 31 

BYT75-800 

♦SSEI 

240 - 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



BYS92-45 

♦ SIEG 

305 - 32 

BYT75-1000 

♦SSEI 

240 -111 


VALG 


BYV43-40A 

♦ MULB 

375 -177 

BY448 

♦ALGG 

411 

- 96 

BYS92-50 

♦SIEG 

305 - 33 

BYT77 

♦ALGG 

255 -179 

BYV24-800 

MULB 

262 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



BYS93-40 

♦ SIEG 

307 - 37 

BYT78 

♦ALGG 

256 - 34 

PHIN 

RTCF 


BYV43-45 

♦ MULB 

375 -179 

RTCF 

♦VALG 



BYS93-45 

♦SIEG 

307 - 38 

BYT79-300 

♦ MULB 

296 - 12 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY458 

♦ALGG 

406 

-130 

BYS93-50 

♦ SIEG 

307 - 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV24-1000 

MULB 

262 -123 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



BYS94 

SIEG 

444 - 47 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


BYV52-50 

♦THEF 

272 - 63 

RTCF 

♦VALG 



BYS95 

SIEG 

444 - 48 

BYT79-400 

♦ MULB 

296 - 13 


VALG 


BYV52-100 

♦THEF 

272 - 75 

BY476 

♦ MULB 

251 

-118 

BYS95-40 

♦SIEG 

303 - 64 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV26A 

♦ MULB 

254 - 17 

BYV52-150 

♦THEF 

272 - 89 

♦PHIN 

♦ RTCF 



BYS95-45 

♦SIEG 

303 - 70 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV52-200 

♦THEF 

272 - 95 


♦VALG 



BYS95-50 

♦SIEG 

303 - 76 

BYT79-500 

♦ MULB 

296 - 14 


♦VALG 


BYV54-50 

♦THEF 

272 -198 

BY476A 

♦ MULB 

251 

-119 

BYS96 

SIEG 

444 - 49 

♦PHIN 

♦ RTCF 


BYV26B 

♦MULB 

254 -150 

BYV54-100 

♦THEF 

272 -202 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS97 

SIEG 

444 - 50 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV54-150 

♦THEF 

273 - 11 


♦VALG 



BYS97-40 

♦SIEG 

305 -183 

BYT95A 

♦ MULB 

277 -119 


♦VALG 


BYV54-200 

♦THEF 

273 - 13 

BY477 

♦ MULB 

431 

- 35 

BYS97-45 

♦SIEG 

305 -184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV26C 

♦ MULB 

255 - 62 

BYV54V50 

♦THEF 

272 -199 

; ♦PHIN 

♦ RTCF 



BYS97-50 

♦ SIEG 

305 -186 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV54V100 

♦THEF 

272 -203 


♦VALG 



BYS98-40 

♦ SIEG 

299 -213 

BYT95B 

♦ MULB 

277 -147 


♦VALG 


BYV54V150 

♦THEF 

273 - 12 

BY478 

♦ MULB 

431 

-195 

BYS98-45 

♦SIEG 

300 - 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-50 

♦ MULB 

444 - 99 

BYV54V200 

♦THEF 

273 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS98-50 

♦SIEG 

300 - 25 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV61 

♦ALGG 

252 - 39 


♦VALG 



BYT01-200 

♦THEF 

259 - 25 

BYT95C 

♦ MULB 

277 -173 


♦VALG 


BYV62 

♦ALGG 

252 -214 

BY505 

♦ MULB 

251 

- 34 

BYT01-300 

♦THEF 

259 -166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-100 

MULB 

444 -100 

BYV63 

♦ALGG 

253 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYT01-400 

♦THEF 

260 - 2 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV72-50 

♦ MULB 

300 - 22 


♦VALG 



BYT03-200 

♦THEF 

259 - 26 

BYT95D 

♦ MULB 

261 - 63 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY509 

♦ MULB 

295 

-172 

BYT03-300 

♦THEF 

259 -167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-150 

MULB 

444 -101 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 



BYT03-400 

♦THEF 

260 - 3 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV72-100 

♦ MULB 

300 - 53 


VALG 



BYT08P200 

♦THEF 

259 - 42 

BYT95E 

♦ MULB 

261 -122 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY510 

♦ MULB 

427 

-219 

BYT08P300 

♦THEF 

259 -173 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-200 

MULB 

444 -102 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYT08P400 

♦THEF 

260 - 11 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV72-150 

♦ MULB 

300 - 66 


♦VALG 



BYT08PI200 

♦THEF 

259 - 43 

BYT230PI200 

♦THEF 

273 - 15 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY527 

♦ MULB 

295 

-137 

BYT08PI300 

♦THEF 

259 -174 

BYT230PI300 

♦THEF 

273 - 34 

BYV28-50 

♦ MULB 

444 -103 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYT08PI400 

♦THEF 

260 - 12 

BYT230PI400 

♦THEF 

273 - 38 

PHIN 

RTCF 


BYV72-200 

♦ MULB 

300 • 86 


♦VALG 



BYT11-600 

♦THEF 

255 - 82 

BYT230PI-600(A) 

272 -116 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY550/50 

FGRS 

290 

-119 

BYT11-800 

♦ THEF 

255 -172 


♦THEF 


BYV28-100 

♦ MULB 

444 -104 


♦VALG 


BY550/100 

FGRS 

290 

•145 

BYT11-1000 

♦ THEF 

256 - 25 

BYT230PI-800(A) 

272 -121 

PHIN 

RTCF 


BYV79-50 

♦ MULB 

296 - 3 

BY550/200 

FGRS 

290 

-181 

BYT12-200 

♦ THEF 

254 - 31 


♦THEF 



VALG 


cont.next Daae 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



larcmrai 




TYPE No. 

MFRS 



MldsKfl 




EiMlllM 

BW79-50 



BYW29-200 



BYW88-200 ~ 

THEF 

295 - 28 

BYX15 


302 - 32 

BYX39-1000 


403 - 42 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

SIEG 


BYW88-300 

THEF 

295 - 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦RTCF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BYW88-400 

THEF 

295 - 81 


♦VALG 



♦VALG 


BW79-100 

♦ MULB 

296 - 6 

BYW30-50 

♦ FERB 

257 -106 

BYW88-500 

THEF 

295 -102 

BYX 16 

♦ MULB 

302 - 33 

BYX39-1200 

♦ MULB 

406 -158 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BYW88-600 

THEF 

295 -128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BYW88-800 

THEF 

295 -164 


♦VALG 



♦VALG 


BYV79-150 

♦MULB 

296 - 7 

BYW30-100 

♦ FERB 

258 - 7 

BYW88-1000 

THEF 

403 - 66 

BYX22-200 

♦ MULB 

283 - 61 

BYX39-1400 

♦ MULB 

409 -103 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BYW92-50 

♦ FERB 

257 -137 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 



♦VALG 


BYV79-200 

♦ MULB 

296 - 11 

BYW30-150 

♦ FERB 

258 -168 

♦ RTCF 

♦ SSEI 


BYX22-400 

♦MULB 

283 - 62 

BYX42-300 

♦ MULB 

295 - 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ THEF 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BYW92-100 

♦ FERB 

258 - 45 


♦VALG 



♦VALG 


BYV92-200 

♦ MULB 

301 - 3 

BYW30-200 

MULB 

259 - 4 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX22-600 

♦ MULB 

283 - 64 

BYX42-600 

♦MULB 

295 -125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦ SSEI 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦ VALG 


♦THEF 

VALG 



VALG 



♦VALG 


BYV92-300 

♦ MULB 

301 - 10 

BYW31-50 

♦ FERB 

257 -114 

BYW92-150 

♦ FERB 

258 -195 

BYX22-800 

♦ MULB 

283 - 65 

BYX42-900 

♦ MULB 

295 -178 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦ SSEI 



♦VALG 



♦VALG 


BYV92-400 

♦ MULB 

301 - 18 

BYW31-100 

♦ FERB 

258 - 19 

♦THEF 

VALG 


BYX22-1200 

♦ MULB 

406 - 79 

BYX42-1200 

♦ MULB 

406 -176 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BYW92-200 

♦ MULB 

259 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦VALG 


BYV95A 

♦ MULB 

294 - 48 

BYW31-150 

♦ FERB 

258 -178 

♦ SSEI 

♦THEF 


BYX25-600 

♦ MULB 

297 -206 

BYX45-600R 

♦ MULB 

284 -208 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BYW93-50 

MULB 

257 -138 


VALG 


SLCB 

♦VALG 


BW95B 

♦ MULB 

294 -101 

BYW31-200 

MULB 

259 - 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-800 

♦ MULB 

298 - 4 

BYX45-800R 

♦ MULB 

285 - 66 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦VALG 


BYW93-100 

MULB 

258 - 46 


VALG 


SLCB 

♦VALG 


BYV95C 

♦ MULB 

294 -134 

BYW32 

♦ALGG 

254 - 79 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-1000 

♦ MULB 

403 -117 

BYX45-1000R 

♦ MULB 

402 - 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW33 

♦ALGG 

254 -138 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


BYW34 

♦ALGG 

254 -211 

BYW93-150 

MULB 

258 -196 


VALG 


SLCB 

♦VALG 


BW96D 

♦ MULB 

294 -152 

BYW35 

♦ ALGG 

255 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-1200 

♦ MULB 

406 -195 

BYX45-1200R 

♦ MULB 

406 - 82 

♦PHIN 

♦ RTCF 


BYW36 

♦ALGG 

255 - 98 


VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


BYW51-50 

♦THEF 

296 -187 

BYW93-200 

MULB 

259 - 31 


VALG 



♦VALG 


BW96E 

♦MULB 

403 - 53 

BYW51-100 

♦THEF 

296 -199 

PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-1400 

♦ MULB 

409 -119 

BYX45-1400R 

♦ MULB 

409 - 78 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW51-150 

♦THEF 

296 -207 


VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


BYW51-200 

♦THEF 

272 - 92 

BYW94-50 

MULB 

257 -139 


VALG 



♦VALG 


BYW07-50 

♦THEF 

252 - 61 

BYW52 

♦ALGG 

254 - 97 

PHIN 

RTCF 


BYX30-200 

♦ MULB 

259 - 78 

BYX46-200 

♦MULB 

259 - 79 

BYW07-100 

♦THEF 

253 - 28 

BYW53 

♦ALGG 

255 - 13 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW07-150 

♦THEF 

253 -211 

BYW54 

♦ALGG 

255 -137 

BYW94-50U 

MULB 

257 -140 


♦VALG 



VALG 


BYW07-200 

♦THEF 

254 - 32 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PHIN 

RTCF 


BYX30-300 

♦ MULB 

259 -191 

BYX46-300 

♦ MULB 

259 -192 

BYW08-50 

♦THEF 

257 -135 

♦ RTCF 

♦ VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW08-100 

♦THEF 

258 - 43 

BYW55 

♦ ALGG 

255 -214 

BYW94-100 

MULB 

258 - 47 


♦VALG 



VALG 


BYW08-150 

♦THEF 

258 -193 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PHIN 

RTCF 


BYX30-400 

♦ MULB 

260 - 45 

BYX46-400 

♦ MULB 

260 - 46 

BYW08-200 

♦THEF 

259 - 28 

♦ RTCF 

♦ VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW14-100 

THEF 

250 -128 

BYW56 

♦ ALGG 

256 - 67 

BYW94-100U 

MULB 

258 - 48 


♦VALG 



VALG 


BYW14-200 

THEF 

250 -163 

♦ MULB 

♦ PHIN 

402 - 98 

PHIN 

RTCF 


BYX30-500 

♦ MULB 

260 -124 

BYX46-500 

♦ MULB 

260 -125 

BYW14-400 

THEF 

250 -199 

♦ RTCF 

♦ VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW14-600 

THEF 

251 - 4 

BYW72 

♦ ALGG 

254 - 80 

BYW94-150 

MULB 

258 -197 


♦ VALG 



VALG 


BYW14-800 

THEF 

251 - 13 

BYW73 

♦ ALGG 

254 -139 

PHIN 

RTCF 


BYX30-600 

♦ MULB 

260 -171 

BYX46-600 

♦ MULB 

260 -172 

BYW15-100 

THEF 

250 -127 

BYW74 

♦ ALGG 

254 -212 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦RTCF 


BYW15-200 

THEF 

250 -160 

BYW75 

♦ ALGG 

255 - 49 

BYW94-150U 

MULB 

258 -198 


♦ VALG 



VALG 


BYW15-400 

THEF 

250 -195 

BYW76 

♦ ALGG 

255 - 99 

PHIN 

RTCF 


BYX32-400 

♦ MULB 

307 -152 

BYX49-300 

♦ MULB 

292 - 24 

BYW15-600 

THEF 

251 - 2 

BYW77-50 

♦ SSEI 

257 -115 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW15-800 

THEF 

251 - 12 


♦THEF 


BYW94-200 

MULB 

259 - 32 


♦ VALG 



♦VALG 


BYW16-100 

THEF 

250 -125 

BYW77-100 

♦ SSEI 

258 - 20 

PHIN 

RTCF 


BYX32-600 

♦ MULB 

307 -199 

BYX49-600 

♦ MULB 

292 -119 

BYW16-200 

THEF 

250 -147 


♦THEF 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW16-400 

THEF 

250 -179 

BYW77-150 

♦ SSEI 

258 -179 

BYW94-200U 

MULB 

259 - 33 


♦VALG 



♦VALG 


BYW16-600 

THEF 

250 -211 


♦THEF 


PHIN 

RTCF 


BYX32-800 

♦ MULB 

308 - 23 

BYX49-900 

♦ MULB 

289 -173 

BYW16-800 

THEF 

251 - 9 

BYW77-200 

♦ SSEI 

259 - 11 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW17-100 

THEF 

288 - 42 


♦THEF 


BYW95A 

♦ MULB 

282 -177 


♦VALG 



♦VALG 


BYW17-200 

THEF 

288 -122 

BYW77P-50(A) 

♦THEF 

257 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX32-1000 

♦ MULB 

404 - 88 

BYX49-1200 

♦ MULB 

406 -146 

BYW17-400 

THEF 

288 -220 

BYW77P-100(A) 


258 - 21 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW17-600 

THEF 

289 - 82 


♦THEF 


BYW95B 

♦ MULB 

282 -198 


♦VALG 



♦VALG 


BYW17-800 

THEF 

289 -150 

BYW77P-150(A) 


258 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX32-1200 

♦MULB 

407 -181 

BYX50-200 

♦ MULB 

259 - 53 

BYW17-1000 

THEF 

402 -183 


♦THEF 



VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW17-1200 

THEF 

406 -126 

BYW77P-200(A) 


259 - 12 

BYW95C 

♦ MULB 

282 -220 


♦VALG 



♦VALG 


BYW18-400 

THEF 

289 - 1 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX32-1600 

♦MULB 

413 - 4 

BYX50-300 

♦ MULB 

259 -182 

BYW18-600 

THEF 

289 - 83 

BYW77PI-50(A) 


257 -117 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW18-800 

THEF 

289 -151 


♦THEF 


BYW96D 

♦ MULB 

283 - 21 


♦VALG 



♦VALG 


BYW18-1000 

THEF 

402 -184 

BYW77PI-100(A) 


258 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX33-400 

♦ MULB 

309 -161 

BYX50-400 

♦ MULB 

260 - 22 

BYW19-800 

♦MULB 

262 - 18 


♦THEF 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW77PI-150(A) 


258 -181 

BYW96E 

♦ MULB 

402 - 28 


♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX33-800 

♦ MULB 

309 -219 

BYX52-300 

♦ MULB 

301 -162 

BYW19-1000 

♦MULB 

262 - 20 

BYW77PI-200(A) 


259 - 13 


VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BYW98-50 

♦ THEF 

257 -120 


♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


BYW78-50 

♦THEF 

257 -136 

BYW98-100 

♦ THEF 

258 - 25 

BYX33-1200 

♦ MULB 

408 - 24 

BYX52-600 

♦MULB 

301 -220 

BYW25 

♦ MULB 

262 -118 

BYW78-100 

♦THEF 

258 - 44 

BYW98-150 

♦ THEF 

258 -184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW78-150 

♦ THEF 

258 -194 

BYW98-200 

♦THEF 

259 - 16 


♦VALG 



♦VALG 



VALG 


BYW78-200 

♦ THEF 

259 - 29 

BYW99P-50(A) 

♦THEF 

272 - 61 

BYX33-1600 

♦ MULB 

413 - 34 

BYX52-900 

MULB 

302 - 42 

BYW25-800 

♦ MULB 

298 - 63 

BYW80-50 

♦ THEF 

257 -118 

BYW99P-100(A) 


272 - 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW80-100 

♦ THEF 

258 - 23 


♦THEF 



♦VALG 



VALG 



VALG 


BYW80-150 

♦THEF 

258 -182 

BYW99P-150(A) 


272 - 87 

BYX34-200 

♦ MULB 

304 - 64 

BYX52-1200 

♦ MULB 

407 - 36 

BYW25-1000 

♦ MULB 

403 -123 

BYW80-200 

♦ THEF 

259 ■ 14 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYW81-50 

♦ SSEI 

257 -119 

BYW99P-200(A) 


272 - 93 


♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 



♦THEF 



♦THEF 


BYX34-300 

♦ MULB 

304 - 90 

BYX55-100 

♦SSEI 

238 -179 

BYW27-50 

♦ FGRS 

280 - 13 

BYW81-100 

♦ SSEI 

258 ■ 24 

BYW100-50 

♦THEF 

257 -102 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX55-200 

♦SSEI 

239 - 55 


THEF 



♦THEF 


BYW100-100 

♦THEF 

257 -103 


♦ VALG 


BYX55-300 

♦SSEI 

239 -113 

BYW27-100 

♦ FGRS 

280 - 90 

BYW81-150 

♦ SSEI 

258 -183 

BYW100-150 

♦THEF 

258 -166 

BYX34-400 

♦ MULB 

304 -112 

BYX55-350 

♦ MULB 

259 -209 


THEF 



♦THEF 


BYW100-200 

♦THEF 

259 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYW27-200 

♦ FGRS 

280 -187 

BYW81-200 

♦SSEI 

259 - 15 

BYX10 

CEN 

276 - 47 


♦VALG 



♦VALG 



THEF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX34-500 

♦ MULB 

304 -133 

BYX55-400 

♦SSEI 

239 -161 

BYW27-400 

♦ FGRS 

281 - 91 

BYW81P-50(A) 

♦THEF 

257 -107 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX55-500 

♦SSEI 

239 -208 


THEF 


BYW8 IP-100(A) 


258 - 8 

BYX13-400 

♦ MULB 

297 -169 


♦VALG 


BYX55-600 

♦ MULB 

260 -138 

BYW27-600 

♦ FGRS 

281 -205 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX35 

♦ MULB 

431 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 


BYW8 IP-150(A) 


258 -169 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SSEI 

♦VALG 


BYW27-800 

♦ FGRS 

282 - 71 


♦THEF 


BYX13-800 

♦ MULB 

297 -219 


♦VALG 


BYX56-600 

♦ MULB 

302 -107 


THEF 


BYW8 IP-200(A) 


259 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-300 

♦ MULB 

292 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW27-1000 

♦ FGRS 

401 -201 


♦THEF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



THEF 


BYW81 PI-50(A) 


257 -108 

BYX13-1200 

♦ MULB 

406 -197 


♦VALG 


BYX56-800 

♦ MULB 

302 -108 

BYW29-50 

♦ MULB 

257 -105 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-600 

♦ MULB 

292 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

RTCF 


BYW81 PI-100(A) 


258 - 9 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


SI EG 

♦THEF 



♦THEF 


BYX13-1600 

♦ MULB 

412 -113 


♦VALG 


BYX56-1000 

♦ MULB 

403 -195 


♦VALG 


BYW81 PI-150(A) 


258 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-900 

♦ MULB 

292 -190 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW29-100 

♦ MULB 

258 - 6 


♦THEF 



♦ VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYW81 PI-200(A) 


259 - 6 

BYX14-400 

♦ MULB 

307 -159 


♦VALG 


BYX56-1200 

♦ MULB 

407 - 46 

SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-1200 

♦ MULB 

406 -149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BYW82 

♦ALGG 

254 - 98 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BYW29-150 

♦ MULB 

258 -167 

BYW83 

♦ALGG 

255 - 14 

BYX14-800 

♦ MULB 

308 - 29 


♦VALG 


BYX56-1400 

♦ MULB 

409 -160 

♦ PHIN 

RTCF 


BYW84 

♦ALGG 

255 -138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX39-600 

♦ MULB 

293 -188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

♦THEF 


BYW85 

♦ALGG 

255 -215 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 


BYW86 

♦ALGG 

256 - 68 

BYX14-1200 

♦ MULB 

407 -186 


♦VALG 


BYX58-50 

THEF 

250 - 94 

BYW29-200 

MULB 

259 - 3 



402 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX39-800 

♦MULB 

293 -190 

BYX58-100 

THEF 

250 -126 

PHIN 

RTCF 


BYW88-50 

THEF 

294 -184 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX58-200 

THEF 

250 -148 

cont.next col. 



BYW88-100 

THEF 

294 -214 





♦VALG 


BYX58-300 

THEF 

250 -174 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 


■H 1 11 1 

MFRS 

[sSFflWiEB 


■cm 



h rasa 

umsxm 



EM* 

BYX58-400 

TREF" 

250 -180 

BYX97-1600 

“"♦MULB" 

412 -143 


Mi |i| IH 

189 

85 

BZD10C51 

M'l urn 

214 

- 76 

BZT03C24 



BYX61-50 

♦SSEI 

257 -148 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZ115 

NJRC 

190 

29 


♦ SIEG 



(cont.) 

♦APX 



♦THEF 


BYX98-300 

♦ MULB 

292 - 28 

BZ120 

NJRC 

191 

53 

BZD10C56 

MSC 

215 

- 66 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX61-100 

♦ SSEI 

258 - 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ125 

NJRC 

192 

8 


♦SIEG 



RTCF 

♦VALG 



♦THEF 



♦VALG 


BZ130 

NJRC 

193 

4 

BZD10C62 

MSC 

216 

- 70 

BZT03C27 

♦ALGG 

388 - 37 

BYX61-200 

♦ SSEI 

259 - 54 

BYX98-600 

♦ MULB 

292 -126 

BZ135 

NJRC 

193 

142 


♦SIEG 



♦ APX 

♦ MULB 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ140 

NJRC 

194 

5 

BZD10C68 

MSC 

217 

- 51 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX61-300 

♦ SSEI 

259 -183 


♦VALG 


BZ145 

NJRC 

194 

81 


♦SIEG 




♦VALG 



♦THEF 


BYX98-900 

♦ MULB 

291 - 82 

BZ147 

BELI 

179 

156 

BZD10C75 

MSC 

218 

- 35 

BZT03C30 

♦ALGG 

388 -152 

BYX61-400 

♦ SSEI 

260 - 23 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ148 

BELI 

181 

138 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦THEF 



♦VALG 


BZ150 

NJRC 

195 

53 

BZD10C82 

MSC 

219 

- 12 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX62-600 

♦SSEI 

260 -173 

BYX98-1200 

♦ MULB 

406 -151 

BZ157 

NJRC 

196 

9 


♦ SIEG 




♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ162 

NJRC 

197 

61 

BZD10C91 

MSC 

219 

-190 

BZT03C33 

♦ALGG 

389 - 62 

BYX62-800 

♦SSEI 

261 - 75 


♦ VALG 


BZ167 

NJRC 

197 

81 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 


BYX62-1000 

♦SSEI 

240 -116 

BYX99-300 

♦ MULB 

296 -113 

BZ172 

NJRC 

197 

176 

BZD10C100 

MSC 

220 

-152 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX63-600 

♦SSEI 

260 -174 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ177 

NJRC 

197 

183 


♦SIEG 




♦VALG 



♦THEF 



♦ VALG 


BZ182 

NJRC 

199 

79 

BZD10C110 

MSC 

221 

-110 

BZT03C36 

♦ALGG 

389 -170 

BYX63-800 

♦SSEI 

240 - 71 

BYX99-600 

♦ MULB 

296 -166 

BZ187 

NJRC 

199 

104 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 


BYX63-1000 

♦SSEI 

240 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ192 

NJRC 

199 

208 

BZD10C120 

MSC 

222 

- 62 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX64-600 

♦ SSEI 

260 -175 


♦ VALG 


BZ197 

NJRC 

200 

13 


♦ SIEG 




♦VALG 



♦THEF 


BYX99-900 

♦ MULB 

296 - 15 

BZ210 

NJRC 

201 

85 

BZD10C130 

MSC 

223 

- 17 

BZT03C39 

♦ALGG 

390 - 62 

BYX64-800 

♦ SSEI 

240 - 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ220 

NJRC 

202 

54 


♦ SIEG 



♦APX 

♦ MULB 


BYX64-1000 

♦SSEI 

240 -118 


♦ VALG 


BZ230 

NJRC 

202 

194 

BZD10C150 

MSC 

224 

- 55 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX65-50 

♦THEF 

257 -149 

BYX99-1200 

♦ MULB 

406 -184 

BZ240 

NJRC 

203 

152 


♦ SIEG 




♦VALG 


BYX65-100 

♦ SSEI 

258 - 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ250 

NJRC 

204 

117 

BZD10C160 

MSC 

224 

-177 

BZT03C43 

♦ALGG 

390 -167 


♦THEF 



♦ VALG 


BZ260 

NJRC 

204 

149 


♦ SIEG 



♦APX 

♦ MULB 


BYX65-200 

♦SSEI 

259 - 55 

BYY15 

♦ MULB 

301 -193 

BZ270 

NJRC 

205 

90 

BZD10C180 

MSC 

226 

- 12 

♦ PHIN 

RTCF 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ280 

NJRC 

206 

53 


♦ SIEG 




♦VALG 


BYX65-300 

♦SSEI 

259 -184 


♦ VALG 


BZ290 

NJRC 

206 

88 

BZD10C200 

MSC 

227 

- 7 

BZT03C47 

♦ALGG 

391 -104 


♦THEF 


BYY16 

♦ MULB 

297 -178 

BZ300 

NJRC 

207 

16 


♦ SIEG 



♦APX 

♦ MULB 


BYX65-400 

♦SSEI 

260 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ310 

NJRC 

207 

152 

BZT03/D9V1 

♦ALGG 

186 

- 15 

♦ PHIN 

RTCF 



♦THEF 



♦ VALG 


BZ320 

NJRC 

207 

171 

BZT03/D10 

♦ALGG 

188 

- 84 


♦VALG 


BYX66-500 

THEF 

260 -136 

BYY20 

♦ MULB 

294 -199 

BZ330 

NJRC 

208 

109 

BZT03/D11 

♦ ALGG 

189 

-193 

BZT03C51 

♦ALGG 

392 - 33 

BYX66-600 

♦THEF 

261 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ340 

NJRC 

209 

45 

BZT03/D12 

♦ ALGG 

191 

-172 

♦ APX 

♦ MULB 


BYX66-700 

THEF 

261 - 35 


♦VALG 


BZ350 

NJRC 

209 

66 

BZT03/D13 

♦ALGG 

193 

-112 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX66-800 

♦THEF 

261 - 85 

BYY21 

♦ MULB 

294 -200 

BZ752 

♦ RTN 

172 

127 

BZT03/D15 

♦ ALGG 

195 

-168 


♦VALG 


BYX66-900 

THEF 

261 -100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ752F 

♦ RTN 

172 

128 

BZT03/D16 

♦ALGG 

197 

- 43 

BZT03C56 

♦ALGG 

215 -121 

BYX66-1000 

♦THEF 

261 -135 


♦VALG 


BZ752T 

♦ RTN 

172 

129 

BZT03/D18 

♦ALGG 

199 

- 68 

♦ APX 

♦ MULB 


BYX67-500 

THEF 

260 -137 

BYY22 

♦ MULB 

296 - 99 

BZ758 

♦ RTN 

187 

9 

BZT03/D20 

♦ALGG 

201 

- 61 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX67-600 

♦THEF 

261 - 23 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ758F 

♦ RTN 

187 

10 

BZT03/D22 

♦ALGG 

202 

-165 


♦VALG 


BYX67-700 

THEF 

261 - 36 


♦VALG 


BZ758T 

♦ RTN 

187 

11 

BZT03/D24 

♦ALGG 

204 

- 53 

BZT03C62 

♦ALGG 

393 - 73 

BYX67-800 

♦THEF 

261 - 86 

BYY23 

♦ MULB 

296 -100 

BZ821T 

♦ RTN 

174 

128 

BZT03/D27 

♦ALGG 

206 

- 3 

♦ APX 

♦MULB 


BYX67-900 

THEF 

261 -101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ821TF 

♦ RTN 

174 

129 

BZT03/D30 

♦ALGG 

207 

-133 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX67-1000 

♦THEF 

261 -136 


♦ VALG 


BZ821TT 

♦ RTN 

174 

130 

BZT03/D33 

♦ALGG 

209 

- 20 


♦VALG 


BYX71-350 

♦ MULB 

262 - 16 

BYY24 

♦ MULB 

296 -142 

BZ963 

♦ RTN 

190 

133 

BZT03/D36 

♦ALGG 

210 

- 74 

BZT03C68 

♦ALGG 

393 -167 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ963F 

♦ RTN 

190 

134 

BZT03/D39 

♦ALGG 

211 

-106 

♦APX 

♦MULB 



♦VALG 



♦VALG 


BZ963T 

♦ RTN 

190 

135 

BZT03/D43 

♦ALGG 

212 

-117 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX71-600 

♦ MULB 

262 - 17 

BYY25 

♦ MULB 

296 -143 

BZ965 

♦ RTN 

194 

134 

BZT03/D47 

♦ALGG 

213 

-134 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ965F 

♦ RTN 

194 

135 

BZT03/D51 

♦ALGG 

214 

-129 

BZT03C75 

♦ALGG 

394 - 89 


♦VALG 



♦VALG 


BZ965T 

♦ RTN 

194 

136 

BZT03/D56 

♦ALGG 

215 

-122 

♦APX 

♦ MULB 


BYX72-150 

♦ MULB 

294 - 25 

BYY57/75H 

♦AEGG 

302 - 55 

BZ969 

♦ RTN 

201 

146 

BZT03/D62 

♦ALGG 

216 

-122 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


BYY57/150H 

♦AEGG 

302 - 62 

BZ969F 

♦ RTN 

201 

147 

BZT03/D68 

♦ALGG 

217 

-103 


♦VALG 



♦VALG 


BYY57/300H 

♦AEGG 

302 - 75 

BZ969T 

♦ RTN 

201 

148 

BZT03/D75 

♦ALGG 

218 

- 89 

BZT03C82 

♦ALGG 

394 -191 

BYX72-300 

♦ MULB 

294 - 67 

BYY57/500H 

♦AEGG 

302 - 88 

BZ971 

♦ RTN 

204 

194 

BZT03/D82 

♦ALGG 

219 

- 60 

♦APX 

♦ MULB 


♦ PHIN 

RTCF 


BYY57/700H 

♦AEGG 

302 - 99 

BZ971F 

RTN 

204 

195 

BZT03/D91 

♦ALGG 

220 

- 39 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ VALG 


BYY58/75H 

♦AEGG 

302 - 56 

BZ971T 

RTN 

204 

196 

BZT03/D100 

♦ALGG 

221 

- 7 


♦VALG 


BYX72-500 

♦ MULB 

294 -113 

BYY58/150H 

♦AEGG 

302 - 63 

BZD10C3V3 

MSC 

166 

91 

BZT03/D110 

♦ALGG 

221 

-161 

BZT03C91 

♦ALGG 

395 -100 

♦ PHIN 

RTCF 


BYY58/300H 

♦AEGG 

302 - 76 


♦SIEG 



BZT03/D120 

♦ALGG 

222 

-118 

♦APX 

♦ MULB 



♦VALG 


BYY58/500H 

♦AEGG 

302 - 89 

BZD10C3V6 

MSC 

167 

59 

BZT03/D130 

♦ALGG 

223 

- 68 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX82 

♦ALGG 

254 - 99 

BYY58/700H 

♦AEGG 

302 -100 


♦SIEG 



BZT03/D150 

♦ALGG 

224 

-101 


♦VALG 


BYX83 

♦ALGG 

255 - 15 

BYY77 

♦ MULB 

302 - 9 

BZD10C3V9 

MSC 

168 

39 

BZT03/D160 

♦ALGG 

225 

- 39 

BZT03C100 

♦ALGG 

396 - 13 

BYX84 

♦ALGG 

255 -139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZT03/D180 

♦ALGG 

226 

- 62 

♦APX 

♦ MULB 


BYX85 

♦ALGG 

255 -216 


♦VALG 


BZD10C4V3 

MSC 

169 

62 

BZT03/D200 

♦ALGG 

227 

- 57 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX86 

♦ALGG 

256 - 69 

BYY78 

♦ MULB 

302 - 10 


♦SIEG 



BZT03/D220 

♦ALGG 

227 

- 82 


♦VALG 




402 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZD10C4V7 

MSC 

170 

118 

BZT03/D240 

♦ALGG 

227 

- 90 

BZT03C110 

♦ALGG 

396 -128 

BYX90 

♦ MULB 

425 -145 


♦VALG 



♦SIEG 



BZT03/D270 

♦ALGG 

227 

-111 

♦APX 

♦ MULB 


♦ PHIN 

RTCF 


BYZ14 

♦ MULB 

301 -147 

BZD10C5V1 

MSC 

171 

200 

BZT03C7V5 

♦APX 

340 

- 19 

♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BYX90G 

♦ MULB 

257 - 39 


♦VALG 


BZD10C5V6 

MSC 

173 

88 

♦ RTCF 

♦VALG 



BZT03C120 

♦ALGG 

397 - 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYZ15 

♦ MULB 

301 -148 


♦SIEG 



BZT03C8V2 

♦APX 

340 

- 20 

♦APX 

♦ MULB 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZD10C6V2 

MSC 

175 

151 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX91-90K 

♦ MULB 

433 -121 


♦VALG 



♦SIEG 



♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ3.6 

CEN 

166 -155 

BZD10C6V8 

MSC 

178 

152 

BZT03C9V1 

♦ALGG 

380 

-165 

BZT03C130 

♦ALGG 

397 -104 


♦VALG 


BZ3.9 

CEN 

167 -117 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦ APX 

♦ MULB 


BYX91-120K 

♦ MULB 

433 -161 

BZ4.3 

CEN 

168 -127 

BZD10C7V5 

MSC 

180 

145 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ4.7 

CEN 

169 -154 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


BYX91-150K 

♦ MULB 

433 -193 

BZ5.1 

CEN 

171 - 32 

BZD10C8V2 

MSC 

182 

133 

BZT03C10 

♦ALGG 

381 

-169 

BZT03C150 

♦ALGG 

398 - 47 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZ5.6 

CEN 

172 -102 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 



♦ APX 

♦ MULB 


BYX91-180K 

♦ MULB 

433 -201 

BZ6.2 

CEN 

174 - 80 

BZD10C9V1 

MSC 

185 

166 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ6.8 

CEN 

177 -142 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


BYX92-50 

THEF 

250 - 91 

BZ7.5 

CEN 

179 -137 

BZD10C10 

MSC 

188 

25 

BZT03C11 

♦ALGG 

382 

- 56 

BZT03C160 

♦ALGG 

398 -123 

BYX92-100 

THEF 

250 -122 

BZ8.2 

CEN 

181 -112 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦ APX 

♦ MULB 


BYX92-200 

THEF 

250 -140 

BZ9.1 

CEN 

184 -131 

BZD10C11 

MSC 

189 

133 

♦PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX92-300 

THEF 

250 -168 

BZ050 

NJRC 

171 - 13 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


BYX92-400 

THEF 

250 -177 

BZ052 

NJRC 

172 - 30 

BZD10C12 

MSC 

191 

108 

BZT03C12 

♦ ALGG 

382 

-180 

BZT03C180 

♦ALGG 

399 - 49 

BYX96-100 

♦ SSEI 

300 - 35 

BZ054 

NJRC 

172 - 63 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦ APX 

♦ MULB 


BYX96-200 

♦ SSEI 

300 - 68 

BZ056 

NJRC 

173 - 59 

BZD10C13 

MSC 

193 

52 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-300 

♦ MULB 

300 -105 

BZ058 

NJRC 

173 -162 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ061 

NJRC 

174 - 28 

BZD10C15 

MSC 

195 

113 

BZT03C13 

♦ALGG 

383 

- 86 

BZT03C200 

♦ALGG 

399 -144 


♦VALG 


BZ063 

NJRC 

176 - 20 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦ APX 

♦ MULB 


BYX96-400 

♦ SSEI 

300 -109 

BZ065 

NJRC 

177 - 71 

BZD10C16 

MSC 

196 

196 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-600 

♦ MULB 

300 -150 

BZ067 

NJRC 

177 -117 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ069 

NJRC 

179 - 11 

BZD10C18 

MSC 

199 

12 

BZT03C15 

♦ALGG 

384 

■ 66 

BZT03C220 

♦ALGG 

399 -155 

♦ SSEI 

♦VALG 


BZ071 

NJRC 

179 - 67 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦ MULB 


BYX96-800 

♦ SSEI 

300 -156 

BZ073 

NJRC 

179 - 93 

BZD10C20 

MSC 

201 

3 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-900 

♦ MULB 

298 - 9 


NJRC 

180 - 97 


♦SIEG 




♦ VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ077 

NJRC 

181 - 31 

BZD10C22 

MSC 

202 

105 

BZT03C16 

♦ ALGG 

384 

-162 

BZT03C240 

♦ALGG 

399 -164 


♦VALG 


BZ079 

NJRC 

181 - 52 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦ MULB 


BYX96-1000 

♦ SSEI 

403 -149 

BZ081 

NJRC 

181 - 94 

BZD10C24 

MSC 

203 

200 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-1200 

♦ MULB 

407 - 6 

BZ083 

NJRC 

183 - 4 


♦SIEG 




♦ VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ085 

NJRC 

183 -102 

BZD10C27 

MSC 

205 

149 

BZT03C18 

♦ ALGG 

385 

-128 

BZT03C270 

♦ALGG 

399 -175 

♦ SSEI 

♦VALG 


BZ088 

NJRC 

183 -207 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦MULB 


BYX96-1400 

♦SSEI 

409 -134 

BZ090 

NJRC 

184 ■ 93 

BZD10C30 

MSC 

207 

74 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-1600 

♦ MULB 

412 -129 

BZ092 

NJRC 

186 - 38 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ094 

NJRC 

186 - 88 

BZD10C33 

MSC 

208 

166 

BZT03C20 

♦ALGG 

386 

- 74 

BZV10 

♦APX 

177 - 6 


♦VALG 


BZ096 

NJRC 1 

186 -118 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX97-300 

♦ MULB 

301 -163 

BZ098 

NJRC 

186 -154 

BZD10C36 

MSC 

210 

17 

♦ PHIN 

RTCF 



RTCF 

♦VALG ! 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ100 

NJRC 

187 -171 


♦SIEG 




♦VALG 



BZV11 

♦APX 

177 - 7 

BYX97-600 

♦MULB 

302 - 1 

BZ102-0V7 

♦ APD 

163 - 27 

BZD10C39 

MSC 

211 

49 

BZT03C22 

♦ALGG 

386 

■182 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦VALG 


BZ102-1V4 

♦ APD 

163 - 73 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



RTCF 

♦VALG 


BYX97-900 

♦MULB 

302 - 43 

BZ102-2 VI 

♦ APD 

163 -156 

BZD10C43 

MSC 

212 

63 

♦ PHIN 

RTCF 



BZV12 

♦APX 

177 - 8 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZ102-2V8 

♦ APD 

165 - 10 


♦SIEG 




♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX97-1200 

♦ MULB 

407 - 37 

BZ102-3V4 

♦ APD 

166 -124 

BZD10C47 

MSC 

213 

80 

BZT03C24 

♦ALGG 

387 

■ 94 

RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ105 

NJRC 

188 -121 


♦SIEG 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 





TYPE No. 

MFRS 

liffTfllflTSl 

TYPE No. 

MFRS 

ItfMHiU 

TYPE No. 

MFRS 

laSMITCT 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

BZV13 

♦APX 

177 - 9 

BZV16C180 

THEF 

399 

- 48 

BZV40C87 

MSC 

394 -194 

BZV47C180 

THEF 

226 

- 33 

B2V49C5V1 

♦APX 

171 - 25 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C200 

THEF 

399 

-143 


♦ SIEG 


BZV47C200 

THEF 

227 

- 26 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZV27 

THEF 

174 

-135 

BZV40C91 

MSC 

395 - 26 

BZV48C3V3 

THEF 

377 

- 47 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV14 

♦ APX 

177 - 10 

BZV27A 

THEF 

174 

-136 


♦ SIEG 


BZV48C3V6 

THEF 

377 

- 68 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV28 

THEF 

174 

-137 

BZV40C100 

MSC 

395 -116 

BZV48C3V9 

THEF 

377 

- 93 

BZV49C5V6 

♦APX 

172 - 91 

RTCF 

♦VALG 


BZV28A 

THEF 

174 

-138 


♦ SIEG 


BZV48C4V3 

THEF 

377 

-132 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C10 

♦ MULB 

188 - 58 

BZV29 

THEF 

174 

-139 

BZV40C110 

MSC 

396 - 52 

BZV48C4V7 

THEF 

378 

- 11 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV29A 

THEF 

174 

-140 


♦ SIEG 


BZV48C5V1 

THEF 

378 

- 58 


♦VALG 



♦VALG 


BZV30 

THEF 

174 

-141 

BZV40C120 

MSC 

396 -138 

BZV48C5V6 

THEF 

378 

- 98 

BZV49C6V2 

♦APX 

174 - 54 

BZV15C11 

♦ MULB 

189 -171 

BZV30A 

THEF 

174 

-142 


♦ SIEG 


BZV48C6V2 

THEF 

378 

-153 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV31 

THEF 

174 

-143 

BZV40C130 

MSC 

397 - 27 

BZV48C6V8 

THEF 

379 

- 13 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 


BZV31A 

THEF 

174 

-144 


♦ SIEG 


BZV48C7V5 

THEF 

379 

-125 


♦VALG 


BZV15C12 

♦ MULB 

191 -146 

BZV32 

THEF 

184 

- 13 

BZV40C140 

MSC 

397 -113 

BZV48C8V2 

♦ FGRS 

380 

- 46 

BZV49C6V8 

♦APX 

177 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV32A 

THEF 

184 

- 14 


♦ SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV32B 

THEF 

184 

- 15 

BZV40C150 

MSC 

397 -164 

BZV48C9V1 

♦ FGRS 

380 

-174 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C13 

♦ MULB 

193 - 88 

BZV33 

THEF 

184 

- 16 


♦ SIEG 



THEF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV33A 

THEF 

184 

- 17 

BZV40C160 

MSC 

398 - 54 

BZV48C10 

♦ FGRS 

381 

- 73 

BZV49C7V5 

♦APX 

179 -128 


♦VALG 


BZV33B 

THEF 

184 

- 18 


♦ SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C15 

♦ MULB 

195 -143 

BZV34 

THEF 

184 

- 19 

BZV40C170 

MSC 

398 -127 

BZV48C11 

♦ FGRS 

381 

-186 

♦RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV34A 

THEF 

184 

- 20 


♦ SIEG 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV34B 

THEF 

184 

- 21 

BZV40C180 

MSC 

398 -167 

BZV48C12 

♦ FGRS 

382 

- 81 

BZV49C8V2 

♦APX 

181 -100 

BZV15C16 

♦ MULB 

197 - 22 

BZV35 

THEF 

184 

- 22 


♦ SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV35A 

THEF 

184 

- 23 

BZV40C190 

MSC 

399 - 52 

BZV48C13 

♦ FGRS 

382 

-197 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 


BZV35B 

THEF 

184 

- 24 


♦SIEG 



THEF 




♦VALG 


BZV15C18 

♦ MULB 

199 - 41 

BZV36 

THEF 

184 

- 25 

BZV40C200 

MSC 

399 - 76 

BZV48C15 

♦ FGRS 

383 

-161 

BZV49C9V1 

♦APX 

184 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV36A 

THEF 

184 

- 26 


♦SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV36B 

THEF 

184 

- 27 

BZV41C2V7 

♦ FERB 

164 -189 

BZV48C16 

♦ FGRS 

384 

- 75 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C20 

♦ MULB 

201 - 34 

BZV37 

♦ RTCF 

177 

- 11 

BZV41C3V0 

♦ FERB 

165 -128 


THEF 




♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV38 

♦ PHIN 

176 

-150 

BZV41C3V3 

♦ FERB 

166 - 64 

BZV48C18 

♦ FGRS 

385 

- 27 

BZV49C10 

♦APX 

186 -173 


♦VALG 



VALG 



BZV41C3V6 

♦ FERB 

167 - 23 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C22 

♦ MULB 

202 -141 

BZV40C3V3 

MSC 

377 

- 46 

BZV41C3V9 

♦ FERB 

168 - 3 

BZV48C20 

♦ FGRS 

385 

-181 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZV41C4V3 

♦ FERB 

169 - 26 


THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C3V6 

MSC 

377 

- 67 

BZV41C4V7 

♦ FERB 

170 - 75 

BZV48C22 

♦ FGRS 

386 

- 86 

BZV49C11 

♦APX 

188 -150 

BZV15C24 

♦ MULB 

204 - 27 


♦SIEG 



BZV41C5V1 

♦ FERB 

171 -154 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C3V9 

MSC 

377 

- 92 

BZV41C5V6 

♦ FERB 

173 - 35 

BZV48C24 

♦ FGRS 

387 

- 2 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦SIEG 



BZV41C6V2 

♦ FERB 

175 - 98 


THEF 




♦VALG 


BZV15C27 

♦ MULB 

205 -181 

BZV40C4V3 

MSC 

377 

-131 

BZV41C6V8 

♦ FERB 

178 - 72 

BZV48C27 

♦ FGRS 

387 

-140 

BZV49C12 

♦APX 

190 - 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIEG 



BZV41C7V5 

♦ FERB 

180 - 67 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV40C4V7 

MSC 

378 

- 10 

BZV41C8V2 

♦ FERB 

182 - 50 

BZV48C30 

♦ FGRS 

388 

- 60 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C30 

♦ MULB 

207 -105 


♦ SIEG 



BZV41C9V1 

♦ FERB 

185 - 85 


THEF 




♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C5V1 

MSC 

378 

- 57 

BZV41C10 

♦ FERB 

187 -135 

BZV48C33 

♦ FGRS 

388 

-165 

BZV49C13 

♦APX 

192 - 89 


♦VALG 



♦ SIEG 



BZV41C11 

♦ FERB 

189 - 62 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C33 

♦ MULB 

208 -198 

BZV40C5V6 

MSC 

378 

- 97 

BZV41C12 

♦ FERB 

191 - 23 

BZV48C36 

♦ FGRS 

389 

- 79 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIEG 



BZV41C13 

♦ FERB 

192 -196 


THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C6V2 

MSC 

378 

-152 

BZV41C15 

♦ FERB 

195 - 27 

BZV48C39 

♦ FGRS 

389 

-183 

BZV49C15 

♦APX 

194 -103 

BZV15C36 

♦ MULB 

210 - 47 


♦ SIEG 



BZV41C16 

♦ FERB 

196 -126 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C6V8 

MSC 

379 

- 12 

BZV41C18 

♦ FERB 

198 -137 

BZV48C43 

♦ FGRS 

390 

- 94 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦ SIEG 



BZV41C20 

♦ FERB 

200 -132 


THEF 




♦VALG 


BZV15C39 

♦ MULB 

211 - 84 

BZV40C7V5 

MSC 

379 

-124 

BZV41C22 

♦ FERB 

202 - 30 

BZV48C47 

♦ FGRS 

391 

- 26 

BZV49C16 

♦APX 

196 - 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIEG 



BZV41C24 

♦ FERB 

203 -133 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV40C8V2 

MSC 

380 

- 45 

BZV41C27 

♦ FERB 

205 - 67 

BZV48C51 

♦ FGRS 

391 

-164 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C43 

♦ MULB 

212 - 95 


♦ SIEG 



BZV41C30 

♦ FERB 

206 -203 


THEF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C8V7 

MSC 

380 

-142 

BZV41C33 

♦ FERB 

208 - 91 

BZV48C56 

♦ FGRS 

392 

- 72 

BZV49C18 

♦APX 

198 - 11 


♦VALG 



♦ SIEG 



BZV41C36 

♦ FERB 

209 -159 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C47 

♦ MULB 

213 -112 

BZV40C9V1 

MSC 

380 

-173 

BZV41C39 

♦ FERB 

210 -196 

BZV48C62 

♦ FGRS 

392 

-199 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIEG 



BZV41C43 

♦ FERB 

212 - 9 


THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C10 

MSC 

381 

- 72 

BZV41C47 

♦ FERB 

213 - 23 

BZV48C68 

♦ FGRS 

393 

- 88 

BZV49C20 

♦APX 

200 - 24 

BZV15C51 

♦ MULB 

214 -107 


♦ SIEG 



BZV43C 

THEF 

215 -173 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C11 

MSC 

381 

-185 

BZV44C 

THEF 

215 -174 

BZV48C75 

♦ FGRS 

394 

- 1 

♦ RTCF 

SIEG 



♦ VALG 



♦SIEG 



BZV45C 

THEF 

215 -175 


THEF 




♦VALG 


BZV15C56 

♦ MULB 

215 - 96 

BZV40C12 

MSC 

382 

- 80 

BZV46-1V5 

♦APX 

163 - 84 

BZV48C82 

♦ FGRS 

394 

-116 

BZV49C22 

♦APX 

201 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV40C13 

MSC 

382 

-196 

RTCF 

♦ VALG 


BZV48C91 

♦ FGRS 

395 

- 27 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C62 

♦ MULB 

216 -100 


♦SIEG 



BZV46-2V0 

♦ APX 

163 -168 


THEF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C14 

MSC 

383 

- 96 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV48C100 

♦ FGRS 

395 

-117 

BZV49C24 

♦APX 

203 - 36 


♦VALG 



♦ SIEG 



RTCF 

♦ VALG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C68 

♦ MULB 

217 - 81 

BZV40C15 

MSC 

383 

-160 

BZV46-C1V5 

♦ MULB 

163 - 85 

BZV48C110 

♦ FGRS 

396 

- 53 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C16 

MSC 

384 

- 74 


♦ VALG 


BZV48C120 

♦ FGRS 

396 

-139 

BZV49C27 

♦APX 

204 -168 

BZV15C75 

♦ MULB 

218 - 64 


♦SIEG 



BZV46-C2V0 

♦ MULB 

163 -169 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C17 

MSC 

384 

-171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV48C130 

♦FGRS 

397 

- 28 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦SIEG 




♦ VALG 



THEF 




♦VALG 


BZV16C3V3 

THEF 

166 -107 

BZV40C18 

MSC 

385 

- 26 

BZV47C3V3 

THEF 

166 - 98 

BZV48C150 

♦FGRS 

397 

-165 

BZV49C30 

♦ APX 

206 -107 

BZV16C3V6 

THEF 

167 - 78 


♦ SIEG 



BZV47C3V6 

THEF 

167 - 67 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C3V9 

THEF 

168 - 68 

BZV40C19 

MSC 

385 

-136 

BZV47C3V9 

THEF 

168 - 52 

BZV48C160 

♦ FGRS 

398 

- 55 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C4V3 

THEF 

169 - 88 


♦ SIEG 



BZV47C4V3 

THEF 

169 - 72 


THEF 




♦VALG 


BZV16C4V7 

THEF 

170 -145 

BZV40C20 

MSC 

385 

-180 

BZV47C4V7 

THEF 

170 -129 

BZV48C180 

♦ FGRS 

398 

-168 

BZV49C33 

♦APX 

207 -188 

BZV16C5V1 

THEF 

172 - 19 


♦ SIEG 



BZV47C5V1 

THEF 

172 - 2 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C5V6 

THEF 

173 -117 

BZV40C22 

MSC 

386 

- 85 

BZV47C5V6 

THEF 

173 -100 

BZV48C200 

♦ FGRS 

399 

- 77 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C6V2 

THEF 

175 -182 


♦ SIEG 



BZV47C6V2 

THEF 

175 -165 


THEF 




♦ VALG 


BZV16C6V8 

THEF 

178 -188 

BZV40C24 

MSC 

387 

- 1 

BZV47C6V8 

THEF 

178 -170 

BZV49C0V8 

SIEG 

163 

- 41 

BZV49C36 

♦APX 

209 - 82 

BZV16C7V5 

THEF 

180 -181 


♦ SIEG 



BZV47C7V5 

THEF 

180 -162 

BZV49C2V4 

♦APX 

164 

- 15 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C8V2 

THEF 

182 -171 

BZV40C25 

MSC 

387 

-103 

BZV47C8V2 

THEF 

182 -151 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C9V1 

THEF 

186 - 2 


♦SIEG 



BZV47C9V1 

THEF 

185 -186 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C10 

THEF 

188 - 71 

BZV40C27 

MSC 

387 

-139 

BZV47C10 

THEF 

188 - 50 


♦VALG 



BZV49C39 

♦APX 

210 -118 

BZV16C11 

THEF 

189 -184 


♦ SIEG 



BZV47C11 

THEF 

189 -163 

BZV49C2V7 

♦APX 

164 

-128 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C12 

THEF 

191 -159 

BZV40C28 

MSC 

388 

- 41 

BZV47C12 

THEF 

191 -138 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C13 

THEF 

193 -100 


♦SIEG 



BZV47C13 

THEF 

193 - 80 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C15 

THEF 

195 -155 

BZV40C30 

MSC 

388 

- 59 

BZV47C15 

THEF 

195 -135 


♦VALG 



BZV49C43 

♦APX 

211 -146 

BZV16C16 

THEF 

197 - 34 


♦SIEG 



BZV47C16 

THEF 

197 - 17 

BZV49C3V0 

♦APX 

165 

- 52 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C18 

THEF 

199 - 54 

BZV40C33 

MSC 

388 

-164 

BZV47C18 

THEF 

199 - 33 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C20 

THEF 

201 - 47 


♦SIEG 



BZV47C20 

THEF 

201 - 26 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C22 

THEF 

202 -153 

BZV40C36 

MSC 

389 

- 78 

BZV47C22 

THEF 

202 -133 


♦ VALG 



BZV49C47 

♦APX 

212 -152 

BZV16C24 

THEF 

204 - 40 


♦SIEG 



BZV47C24 

THEF 

204 - 19 

BZV49C3V3 

♦APX 

165 

-178 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C27 

THEF 

205 -195 

BZV40C39 

MSC 

389 

-182 

BZV47C27 

THEF 

205 -173 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C30 

THEF 

207 -120 


♦SIEG 



BZV47C30 

THEF 

207 - 97 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C33 

THEF 

209 - 6 

BZV40C43 

MSC 

390 

- 93 

BZV47C33 

THEF 

208 -190 


♦VALG 



BZV49C51 

♦APX 

214 -147 

BZV16C36 

THEF 

210 - 60 


♦SIEG 



BZV47C36 

THEF 

210 - 39 

BZV49C3V6 

♦APX 

166 

-150 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C39 

THEF 

211 - 97 

BZV40C47 

MSC 

391 

- 25 

BZV47C39 

THEF 

211 - 76 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C43 

THEF 

212 -108 


♦SIEG 



BZV47C43 

THEF 

212 - 87 

♦ RTCF 

SIEG 



BZV49C56 

♦APX 

215 -152 

BZV16C47 

THEF 

213 -125 

BZV40C51 

MSC 

391 

-163 

BZV47C47 

THEF 

213 -104 


♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C51 

THEF 

214 -120 


♦SIEG 



BZV47C51 

THEF 

214 - 99 

BZV49C3V9 

♦APX 

167 

-110 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C56 

THEF 

215 -109 

BZV40C56 

MSC 

392 

- 71 

BZV47C56 

THEF 

215 - 88 

♦ MULB 

♦ PHIN 



BZV49C62 

♦APX 

216 -130 

BZV16C62 

THEF 

216 -113 


♦SIEG 



BZV47C62 

THEF 

216 - 92 

♦ RTCF 

SIEG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C68 

THEF 

217 - 94 

BZV40C60 

MSC 

392 

-165 

BZV47C68 

THEF 

217 - 73 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C75 

THEF 

218 - 77 


♦SIEG 



BZV47C75 

THEF 

218 - 56 

BZV49C4V3 

♦APX 

168 

-121 

BZV49C68 

♦APX 

217 -127 

BZV16C82 

THEF 

219 - 51 

BZV40C62 

MSC 

392 

-198 

BZV47C82 

THEF 

219 - 32 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C91 

THEF 

220 - 30 


♦SIEG 



BZV47C91 

THEF 

220 - 11 

♦ RTCF 

SIEG 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C100 

THEF 

220 -192 

BZV40C68 

MSC 

393 

- 87 

BZV47C100 

THEF 

220 -173 


♦VALG 



BZV49C75 

♦APX 

218 - 99 

BZV16C110 

THEF 

396 -126 


♦SIEG 



BZV47C110 

THEF 

221 -133 

BZV49C4V7 

♦APX 

169 

-145 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZVI6C120 

THEF 

397 - 16 

BZV40C75 

MSC 

393 

-198 

BZV47C120 

THEF 

222 - 87 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C130 

THEF 

397 -102 


♦SIEG 



BZV47C130 

THEF 

223 - 38 

♦ RTCF 

SIEG 



BZV53A(A) 

♦THEF 

378 -194 

BZV16C150 

THEF 

398 - 45 

BZV40C82 

MSC 

394 

-115 

BZV47C150 

THEF 

224 - 72 


♦VALG 



BZV53B(A) 

♦THEF 

378 -195 

BZV16C160 

THEF 

398 -122 


♦SIEG 



BZV47C160 

THEF 

225 - 11 





BZV54A(A1 

♦THEF 

378 -196 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 



liSMffiEl 

TYPE No. 

MFRS 



mmm 


TYPE No. 

MFRS 

RflKWiT:! 

TYPE No. 


ESEH« 

BZV54B(A) 


379 • 1 

BZV58C3V9 

TTHEF" 

377 - 70 

BZV60C24 



BZV85C39 “ 

♦APX 

211 - 12 

11 n "'■him 

♦ ALGG 


BZV55C2V4 

♦ MULB 

164 ■ 57 

BZV58C4V3 

♦THEF 

377 -133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C4V7 

♦THEF 

378 - 12 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C5V1 

♦THEF 

378 - 59 

BZV60C27 

♦ MULB 

205 - 46 

BZV85C43 

♦APX 

212 - 22 

BZW03C43 

♦ALGG 

340 - 38 

BZV55C2V7 

♦ MULB 

164 -177 

BZV58C5V6 

♦THEF 

378 - 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C6V2 

♦THEF 

378 -154 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C6V8 

♦THEF 

379 - 14 

BZV60C30 

♦MULB 

206 -182 

BZV85C47 

♦APX 

213 - 39 

BZW03C47 

♦ALGG 

340 - 39 

BZV55C3V0 

♦ MULB 

165 -115 

BZV58C7V5 

♦THEF 

379 -126 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C8V2 

♦THEF 

380 - 47 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C9V1 

♦THEF 

380 -175 

BZV60C33 

♦ MULB 

208 - 70 

BZV85C51 

♦APX 

214 - 36 

BZW03C51 

♦ALGG 

340 - 40 

BZV55C3V3 

♦ MULB 

166 - 47 

BZV58C10 

♦THEF 

381 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C11 

♦THEF 

381 -187 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C12 

♦THEF 

382 - 82 

BZV60C36 

♦MULB 

209 -143 

BZV85C56 

♦APX 

215 - 22 

BZW03C56 

♦ALGG 

340 - 41 

BZV55C3V6 

♦ MULB 

167 - 13 

BZV58C13 

♦THEF 

382 -198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C15 

♦THEF 

383 -162 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C16 

♦THEF 

384 - 76 

BZV60C39 

♦MULB 

210 -179 

BZV85C62 

♦APX 

216 - 28 

BZW03C62 

♦ALGG 

340 - 42 

BZV55C3V9 

♦ MULB 

167 -190 

BZV58C18 

♦THEF 

385 - 28 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C20 

♦THEF 

385 -182 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C22 

♦THEF 

386 - 87 

BZV60C43 

♦ MULB 

211 -197 

BZV85C68 

♦APX 

217 - 9 

BZW03C68 

♦ALGG 

340 - 43 

BZV55C4V3 

♦ MULB 

169 - 4 

BZV58C24 

♦ THEF 

387 - 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C27 

♦THEF 

387 -141 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C30 

♦THEF 

388 - 61 

BZV60C47 

♦ MULB 

213 - 6 

BZV85C75 

♦APX 

217 -191 

BZW03C75 

♦ALGG 

340 - 44 

BZV55C4V7 

♦ MULB 

170 - 50 

BZV58C33 

♦THEF 

388 -166 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C36 

♦ THEF 

389 - 80 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C39 

♦ THEF 

389 -184 

BZV60C51 

♦MULB 

214 - 12 

BZW03/D7V5 

♦ALGG 

379 -152 

BZW03C82 

♦ALGG 

340 - 45 

BZV55C5V1 

♦ MULB 

171 -132 

BZV58C43 

♦ THEF 

390 - 95 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW03/D8V2 

♦ALGG 

379 -153 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C47 

♦ THEF 

391 - 27 


♦VALG 


BZW03/D9V1 

♦ALGG 

379 -154 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C51 

♦ THEF 

391 -165 

BZV60C56 

♦MULB 

214 -195 

BZW03/D10 

♦ALGG 

379 -155 

BZW03C91 

♦ALGG 

340 - 46 

BZV55C5V6 

♦ MULB 

173 - 10 

BZV58C56 

♦THEF 

392 - 73 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW03/D11 

♦ALGG 

379 -156 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C62 

♦ THEF 

392 -200 


♦VALG 


BZW03/D12 

♦ALGG 

379 -157 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ VALG 


BZV58C68 

♦ THEF 

393 - 89 

BZV60C62 

♦ MULB 

216 - 3 

BZW03/D13 

♦ALGG 

379 -158 

BZW03C100 

♦ALGG 

340 - 47 

BZV55C6V2 

♦ MULB 

175 - 75 

BZV58C75 

♦ THEF 

394 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW03/D15 

♦ALGG 

379 -159 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C82 

♦ THEF 

394 -117 


♦VALG 


BZW03/D16 

♦ALGG 

379 -160 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C91 

♦ THEF 

395 - 28 

BZV60C68 

♦ MULB 

216 -178 

BZW03/D18 

♦ALGG 

379 -161 

BZW03C110 

♦ALGG 

340 - 48 

BZV55C6V8 

♦ MULB 

178 - 44 

BZV58C100 

♦ THEF 

395 -118 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW03/D20 

♦ALGG 

379 -162 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C110 

♦ THEF 

396 - 54 


♦VALG 


BZW03/D22 

♦ALGG 

379 -163 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C120 

♦ THEF 

396 -140 

BZV60C75 

♦ MULB 

217 -166 

BZW03/D24 

♦ALGG 

379 -164 

BZW03C120 

♦ALGG 

340 - 49 

BZV55C7V5 

♦ MULB 

180 - 42 

BZV58C130 

♦ THEF 

397 - 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW03/D27 

♦ALGG 

379 -165 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C150 

♦ THEF 

397 -166 


♦VALG 


BZW03/D30 

♦ALGG 

379 -166 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C160 

♦THEF 

398 - 56 

BZV85C3V6 

♦APX 

167 - 39 

BZW03/D33 

♦ALGG 

379 -167 

BZW03C130 

♦ALGG 

340 - 50 

BZV55C8V2 

♦ MULB 

182 - 21 

BZV58C180 

♦THEF 

398 -169 

MULB 

PHIN 


BZW03/D36 

♦ALGG 

379 -168 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C200 

♦ THEF 

399 - 78 

RTCF 

VALG 


BZW03/D39 

♦ALGG 

379 -169 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C2V4 

♦ MULB 

164 - 58 

BZV85C3V9 

♦APX 

168 - 19 

BZW03/D43 

♦ALGG 

379 -170 

BZW03C150 

♦ALGG 

340 • 51 

BZV55C9V1 

♦ MULB 

185 - 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

PHIN 


BZW03/D47 

♦ALGG 

379 -171 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03/D51 

♦ALGG 

379 -172 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C2V7 

♦ MULB 

164 -178 

BZV85C4V3 

♦APX 

169 - 41 

BZW03/D56 

♦ALGG 

379 -173 

BZW03C160 

♦ALGG 

340 - 52 

BZV55C10 

♦MULB 

187 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

PHIN 


BZW03/D62 

♦ALGG 

393 - 16 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03/D68 

♦ALGG 

393 -107 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V0 

♦ MULB 

165 -117 

BZV85C4V7 

♦APX 

170 - 94 

BZW03/D75 

♦ALGG 

394 - 29 

BZW03C180 

♦ALGG 

340 - 53 

BZV55C11 

♦ MULB 

189 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

PHIN 


BZW03/D82 

♦ALGG 

394 -135 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03/D91 

♦ALGG 

395 - 45 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V3 

♦ MULB 

166 - 50 

BZV85C5V1 

♦APX 

171 -175 

BZW03/D100 

♦ALGG 

395 -149 

BZW03C200 

♦ALGG 

340 - 54 

BZV55C12 

♦ MULB 

190 -212 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW03/D110 

♦ALGG 

396 - 72 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03/D120 

♦ALGG 

396 -159 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V6 

♦ MULB 

167 - 14 

BZV85C5V6 

♦APX 

173 - 60 

BZW03/D130 

♦ALGG 

397 - 48 

BZW03C220 

♦ALGG 

340 - 55 

BZV55C13 

♦ MULB 

192 -154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW03/D150 

♦ALGG 

397 -185 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03/D160 

♦ALGG 

398 - 74 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V9 

♦ MULB 

167 -191 

BZV85C6V2 

♦APX 

175 -122 

BZW03/D180 

♦ALGG 

398 -188 

BZW03C240 

♦ALGG 

340 - 56 

BZV55C15 

♦ MULB 

194 -200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦PHIN 


BZW03/D200 

♦ALGG 

399 - 96 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03/D220 

♦ALGG 

399 -154 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C4V3 

♦ MULB 

169 - 6 

BZV85C6V8 

♦APX 

178 -104 

BZW03/D240 

♦ALGG 

399 -163 

BZW03C270 

♦ALGG 

340 - 57 

BZV55C16 

♦ MULB 

196 - 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW03/D270 

♦ALGG 

399 -174 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C6V8 

♦ MULB 

177 -130 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C4V7 

♦ MULB 

170 - 51 

BZV85C7V5 

♦APX 

180 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW04-5V8 

♦THEF 

319 - 7 

BZV55C18 

♦ MULB 

198 -114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZW04-5V8B 

♦THEF 

319 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C8V2 

♦ALGG 

340 - 21 

BZW04-6V0 

♦FGRS 

319 - 9 


♦VALG 


BZV60C5V1 

♦ MULB 

171 -133 

BZV85C8V2 

♦APX 

182 - 82 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZW04-6V4 

♦FGRS 

319 - 10 

BZV55C20 

♦ MULB 

200 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C9V1 

♦ALGG 

340 - 22 

BZW04-6V4B 

♦THEF 

319 - 11 


♦VALG 


BZV60C5V6 

♦ MULB 

173 - 11 

BZV85C9V1 

♦APX 

185 -113 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-6V6 

♦ FGRS 

319 - 12 

BZV55C22 

♦ MULB 

202 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-7V0 

♦ FGRS 

319 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C10 

♦ALGG 

340 - 23 


♦THEF 



♦VALG 


BZV60C6V2 

♦ MULB 

175 - 76 

BZV85C10 

♦APX 

187 -172 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-7V0B 

♦THEF 

319 - 14 

BZV55C24 

♦ MULB 

203 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-7V4 

♦ FGRS 

319 - 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C11 

♦ALGG 

340 - 24 

BZW04-7V8 

♦FGRS 

319 - 16 


♦VALG 


BZV60C6V8 

♦ MULB 

178 - 45 

BZV85C11 

♦APX 

189 - 86 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


BZV55C27 

♦ MULB 

205 - 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-7V8B 

♦THEF 

319 - 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C12 

♦ALGG 

340 - 25 

BZW04-8V1 

♦ FGRS 

319 - 18 


♦VALG 


BZV60C7V5 

♦ MULB 

180 - 43 

BZV85C12 

♦APX 

191 - 54 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-8V5 

♦ FGRS 

340 - 58 

BZV55C30 

♦ MULB 

206 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-8V6 

♦THEF 

319 - 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C13 

♦ ALGG 

340 - 26 

BZW04-8V6B 

♦THEF 

319 - 20 


♦VALG 


BZV60C8V2 

♦ MULB 

182 - 22 

BZV85C13 

♦APX 

193 - 5 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-8V9 

♦ FGRS 

319 - 21 

BZV55C33 

♦ MULB 

208 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-9V4 

♦ FGRS 

319 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03C15 

♦ ALGG 

340 - 27 


♦THEF 



♦VALG 


BZV60C9V1 

♦ MULB 

185 - 57 

BZV85C15 

♦APX | 

195 - 54 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-9V4B 

♦THEF 

319 - 23 

BZV55C36 

♦ MULB 

209 -142 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 1 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-9V7 

♦ FGRS 

319 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C16 

♦ALGG 

340 - 28 

BZW04-9V9 

♦THEF 

319 - 25 


♦VALG 


BZV60C10 

♦ MULB 

187 -104 

BZV85C16 

♦APX 

196 -147 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-9V9B 

♦THEF 

319 - 26 

BZV55C39 

♦ MULB 

210 -178 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-10 

♦ FGRS 

319 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C18 

♦ALGG 

340 - 29 

BZW04-11 

♦ FGRS 

319 - 28 


♦VALG 


BZV60C11 

♦ MULB 

189 - 43 

BZV85C18 

♦APX | 

198 -163 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


BZV55C43 

♦ MULB 

211 -196 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-11B 

♦THEF 

319 - 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C20 

♦ALGG 

340 - 30 

BZW04-12 

♦ FGRS 

319 - 30 


♦VALG 


BZV60C12 

♦ MULB 

190 -213 

BZV85C20 

♦APX 

200 -143 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-12V5 

♦THEF 

319 - 31 

BZV55C47 

♦ MULB 

213 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-12V5B 

♦THEF 

319 - 32 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C22 

♦ALGG 

340 - 31 

BZW04-13 

♦ FGRS 

319 - 33 


♦VALG 


BZV60C13 

♦MULB ! 

192 -155 

BZV85C22 

♦APX ! 

202 - 55 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-13V5 

♦THEF 

319 - 34 

BZV55C51 

♦ MULB 

214 - 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-13V5B 

♦THEF 

319 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C24 

♦ALGG 

340 - 32 

BZW04-14 

♦ FGRS 

319 - 36 


♦VALG 


BZV60C15 

♦ MULB 

195 - 1 

BZV85C24 

♦APX 

203 -153 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-15 

♦ FGRS 

319 - 37 

BZV55C56 

♦ MULB 

214 -194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C27 

♦ALGG 

340 - 33 

BZW04-15B 

♦THEF 

319 - 38 


♦VALG 


BZV60C16 

♦ MULB 

196 - 83 

BZV85C27 

♦APX 

205 - 91 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-16 

♦ FGRS 

319 - 39 

BZV55C62 

♦ MULB 

216 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-17 

♦ FGRS 

319 - 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C30 

♦ALGG 

340 - 34 


♦THEF 



♦VALG 


BZV60C18 

♦ MULB 

198 -115 

BZV85C30 

♦APX 

207 - 17 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-17B 

♦THEF 

319 - 41 

BZV55C68 

♦ MULB 

216 -177 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-18 

♦ FGRS 

319 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C33 

♦ALGG 

340 - 35 

BZW04-18V15 

♦THEF 

319 - 43 


♦VALG 


BZV60C20 

♦ MULB 

200 -113 

BZV85C33 

♦APX 

208 -110 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-18V5B 

♦THEF 

319 - 44 

BZV55C75 

♦ MULB 

217 -165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-19 

♦ FGRS 

319 - 45 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C36 

♦ALGG 

340 - 36 

BZW04-20 

♦ FGRS 

319 - 46 


♦ VALG 


BZV60C22 

♦ MULB 

202 - 6 

BZV85C36 

♦APX 

209 -175 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


BZV58C3V3 

♦THEF 

377 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-20B 

♦THEF 

319 - 47 

BZV58C3V6 

♦THEF 

377 - 69 


♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 





BZW04-22 

♦ FGRS 

319 - 48 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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TYPE 


CROSS INDEX 


BZW04-23B 

BZW04-24 

BZW04-26 

BZW04-26B 

BZW04-27 

BZW04-28 

BZW04-28B 

BZW04-29 

BZW04-31 

BZW04-31B 

BZW04-32 

BZW04-33 

BZW04-33B 

BZW04-35 

BZW04-37 

BZW04-37B 

BZW04-38 

BZW04-40 

BZW04-40B 

BZW04-41 

BZW04-44 

BZW04-44B 

BZW04-45 

BZW04-48 

BZW04-48B 

BZW04-50 

BZW04-53 

BZW04-53B 

BZW04-55 

BZW04-58 

BZW04-58B 

BZW04-61 

BZW04-64 

BZW04-64B 

BZW04-66 

BZW04-70 

BZW04-70B 

BZW04-74 

BZW04-78 

BZW04-78B 

BZW04-81 

BZW04-85 

BZW04-85B 

BZW04-89 

BZW04-94 

BZW04-94B 

BZW04-97 

BZW04-102 

BZW04-102B 
BZW04-105 
BZW04-111 

BZW04-111B 
BZW04-121 
BZW04-128 

BZW04-128B 
BZW04-130 
BZW04-136 

BZW04-136B 
BZW04-138 
BZW04-144 
BZW04-145 
BZW04-145B 
BZW04-146 
BZW04-154 

BZW04-154B 
BZW04-162 
BZW04-171 

BZW04-171B 

BZW04-188 

BZW04-188B 

BZW04-213 

BZW04-213B 

BZW04-239 

BZW04-239B 

BZW04-256 

BZW04-256B 

BZW04-273 

BZW04-273B 

BZW04-299 

BZW04-299B 

BZW04-342 

BZW04-342B 

BZW04-376 

BZW04-376B 

BZW04P5V8 

BZW04P5V8B 

BZW04P6V4 

BZW04P6V4B 

BZW04P7V0 

BZW04P7V0B 

BZW04P7V8 


mare 


TYPE No. 

MFRS 

1HHife 


319 

- 49 

B2W04P7V8B 

” ♦THEF 

♦THEF 




BZW04P8V5 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 50 

BZW04P8V5B 

♦THEF 

♦ FGRS 


340 

- 59 

BZW04P9V4 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 51 

BZW04P9V4B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P10 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

- 52 

BZW04P10B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 53 

BZW04P11 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 54 

BZW04P11B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P13 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

- 55 

BZW04P13B 

♦ THEF 

♦ FGRS 


319 

- 56 

BZW04P14 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 57 

BZW04P14B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P15 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 58 

BZW04P15B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 59 

BZW04P17 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 60 

BZW04P17B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P19 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 61 

BZW04P19B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 62 

BZW04P20 

♦ THEF 

♦ FGRS 


319 

- 63 

BZW04P20B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P23 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 64 

BZW04P26 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 65 

BZW04P26B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 66 

BZW04P28 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P28B 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 67 

BZW04P31 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 68 

BZW04P31B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 69 

BZW04P33 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P37 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 70 

BZW04P37B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 71 

BZW04P40 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 72 

BZW04P40B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P44 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

- 73 

BZW04P44B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 74 

BZW04P48 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 75 

BZW04P48B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P53 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 76 

BZW04P53B 

♦ THEF 

♦ FGRS 


319 

- 77 

BZW04P58 

♦ THEF 

♦FGRS 


319 

- 78 

BZW04P58B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P64 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 79 

BZW04P64B 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 80 

BZW04P70 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 81 

BZW04P70B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P78 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 82 

BZW04P78B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 83 

BZW04P85 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 84 

BZW04P85B 

♦ THEF 

♦THEF 




BZW04P94 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 85 

BZW04P94B 

♦ THEF 

♦ FGRS 


319 

- 86 

BZW04P102 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 87 

BZW04P102B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P111 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 88 

BZW04P111B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 89 

BZW04P128 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 90 

BZW04P128B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P136 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 91 

BZW04P136B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 92 

BZW04P145 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 93 

BZW04P145B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P154 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

- 94 

BZW04P154B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 95 

BZW04P171 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 96 

BZW04P171B 

♦ THEF 

♦THEF 




BZW04P188 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 97 

BZW04P188B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 98 

BZW04P213 

♦ THEF 

♦ FGRS 


319 

- 99 

BZW04P213B 

♦ THEF 

♦THEF 




BZW04P239 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

-100 

BZW04P239B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-101 

BZW04P256 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-102 

BZW04P256B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P273 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-103 

BZW04P273B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-104 

BZW04P299 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-105 

BZW04P299B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P342 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

-106 

BZW04P342B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-107 

BZW04P376 

♦ THEF 

♦THEF 


319 

-108 

BZW04P376B 

♦THEF 

♦ FGRS 


340 

- 60 

BZW06-5V8 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-109 

BZW06-5V8B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-110 

BZW06-6V4 

♦ FGRS 

♦ FGRS 


320 

- 1 


♦THEF 

♦THEF 




BZW06-6V4B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 2 

BZW06-7V0 

♦ FGRS 

♦ FGRS 


320 

- 3 

* 

♦THEF 

♦ FGRS 


320 

- 4 

BZW06-7V0B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW06-7V8 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 5 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 6 

BZW06-7V8B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 7 

BZW06-8V5 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 8 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 9 

BZW06-8V5B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 10 

BZW06-9V4 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 11 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 12 

BZW06-9V4B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 13 

BZW06-10 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 14 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 15 

BZW06-1 OB 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 16 

BZW06-11 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 17 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 18 

BZW06-11B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 19 

BZW06-13 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 20 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 21 

BZW06-13B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 22 

BZW06-14 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 23 


♦ THEF 

♦THEF 


320 

- 24 

BZW06-14B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 25 

BZW06-15 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 26 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 27 

BZW06-15B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 28 




•j.mi.amsra 




BZW06-17B 

BZW06-19 

BZW06-19B 

BZW06-20 

BZW06-20B 

BZW06-23 

BZW06-23B 

BZW06-26 

BZW06-26B 

BZW06-28 

BZW06-28B 

BZW06-31 

BZW06-31B 

BZW06-33 

BZW06-33B 

BZW06-37 

BZW06-37B 

BZW06-40 

BZW06-40B 

BZW06-44 

BZW06-44B 

BZW06-48 

BZW06-48B 

BZW06-53 

BZW06-53B 

BZW06-58 

BZW06-58B 

BZW06-64 

BZW06-64B 

BZW06-70 

BZW06-70B 

BZW06-78 

BZW06-78B 

BZW06-85 

BZW06-85B 

BZW06-94 

BZW06-94B 

BZW06-102 

BZW06-102B 
BZW06-111 

BZW06-111B 
BZW06-128 

BZW06-128B 

BZW06-136 

BZW06-136B 

BZW06-138 

BZW06-145 

BZW06-145B 

BZW06-154 

BZW06-154B 

BZW06-171 

BZW06-171B 

BZW06-188 

BZW06-188B 

BZW06-213 

BZW06-213B 

BZW06-239 

BZW06-239B 

BZW06-256 

BZW06-256B 

BZW06-273 

BZW06-273B 

BZW06-299 

BZW06-299B 

BZW06-342 

BZW06-342B 

BZW06-376 

BZW06-376B 

BZW06P5V8 

BZW06P5V8B 

BZW06P6V4 

BZW06P6V4B 

BZW06P7V0 

BZW06P7V0B 

BZW06P7V8 

BZW06P7V8B 

BZW06P8V5 

BZW06P8V5B 

BZW06P9V4 

BZW06P9V4B 

BZW06P10 

BZW06P10B 

BZW06P11 

BZW06P1 IB 

BZW06P13 

BZW06P13B 

BZW06P14 


321 

♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 

♦ THEF 321 

♦ FGRS 321 

♦ THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 

♦ THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 

♦ THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 

♦ THEF 321 

♦ FGRS 321 

♦ THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 

♦ THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 

♦ THEF 

♦ THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

THEF 340 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 
♦THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 

♦ THEF 321 

♦ THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 


- 22 BZW06P14 

BZW06P15 

- 23 BZW06P15B 

- 24 BZW06P17 

BZW06P17B 

- 25 BZW06P19 

- 26 BZW06P19B 

BZW06P20 

- 27 BZW06P20B 

- 28 BZW06P23 
BZW06P23B 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MiasBi isS KffliiaMiasw 


wzz&mMmi 


♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 
♦THEF 322 


-110 BZW11-70 

- 1 BZW11-78 

- 2 BZW11-85 

- 3 BZW11-94 

- 4 BZW11-102 

- 5 BZW11-110 

- 6 BZW11-110B 

- 7 BZW11-128 

- 8 BZW11-136 


BZW06P26 

♦THEF 

322 


10 

BZW11-154 

BZW06P26B 

♦THEF 

322 


11 

BZW11-171 

BZW06P28 

♦THEF 

322 


12 

BZW14 

BZW06P28B 

♦THEF 

322 


13 

♦ PHIN 

BZW06P31 

♦THEF 

322 


14 


BZW06P31B 

♦THEF 

322 


15 

BZW22C1 

BZW06P33 

♦THEF 

322 


16 


BZW06P33B 

♦THEF 

322 


17 

BZW22C2V7 

BZW06P37 

♦THEF 

322 


18 

BZW22C3V0 

BZW06P37B 

♦THEF 

322 


19 

BZW22C3V3 

BZW06P40 

♦THEF 

322 


20 

MSC 

BZW06P40B 

♦THEF 

322 


21 

BZW22C3V6 

BZW06P44 

♦THEF 

322 


22 

MSC 

BZW06P44B 

♦THEF 

322 


23 

BZW22C3V9 

BZW06P48 

♦THEF 

322 


24 

MSC 

BZW06P48B 

♦THEF 

322 


25 

BZW22C4V3 

BZW06P53 

♦THEF 

322 


26 

MSC 

BZW06P53B 

♦THEF 

322 


27 

BZW22C4V7 

BZW06P58 

♦THEF 

322 


28 

MSC 

BZW06P58B 

♦THEF 

322 


29 

BZW22C5V1 

BZW06P64 

♦THEF 

322 


30 

MSC 

BZW06P64B 

♦THEF 

322 


31 

BZW22C5V6 

BZW06P70 

♦THEF 

322 


32 

MSC 

BZW06P70B 

♦THEF 

322 


33 

BZW22C6V2 

BZW06P78 

♦THEF 

322 


34 

MSC 

BZW06P78B 

♦THEF 

322 


35 

BZW22C6V8 

BZW06P85 

♦ THEF 

322 


36 

MSC 

BZW06P85B 

♦THEF 

322 


37 

BZW22C7V5 

BZW06P94 

♦THEF 

322 


38 

MSC 

BZW06P94B 

♦THEF 

322 


39 

BZW22C8V2 

BZW06P102 

♦THEF 

322 


40 

MSC 

BZW06P102B 

♦THEF 

322 


41 

BZW22C9V1 

BZW06P111 

♦THEF 

322 


42 

MSC 

BZW06P111B 

♦ THEF 

322 


43 

BZW22C10 

BZW06P128 

♦THEF 

322 


44 

MSC 

BZW06P128B 

♦ THEF 

322 


45 

BZW22C11 

BZW06P136 

♦THEF 

322 


46 

MSC 

BZW06P136B 

♦THEF 

322 


47 

BZW22C12 

BZW06P145 

♦THEF 

322 


48 

MSC 

BZW06P145B 

♦THEF 

322 


49 

BZW22C13 

BZW06P154 

♦THEF 

322 


50 

MSC 

BZW06P154B 

♦THEF 

322 


51 

BZW22C15 

BZW06P171 

♦THEF 

322 


52 

MSC 

BZW06P171B 

♦THEF 

322 


53 

BZW22C16 

BZW06P188 

♦THEF 

322 


54 

MSC 

BZW06P188B 

♦THEF 

322 


55 

BZW22C18 

BZW06P213 

♦THEF 

322 


56 

MSC 

BZW06P213B 

♦THEF 

322 


57 

BZW22C20 

BZW06P239 

♦THEF 

322 


58 

MSC 

BZW06P239B 

♦THEF 

322 


59 

BZW22C22 

BZW06P256 

♦THEF 

322 


60 

MSC 

BZW06P256B 

♦THEF 

322 


61 

BZW22C24 

BZW06P273 

♦THEF 

322 


62 

MSC 

BZW06P273B 

♦THEF 

322 


63 

BZW22C27 

BZW06P299 

♦THEF 

322 


64 

MSC 

BZW06P299B 

♦THEF 

322 


65 

BZW22C30 

BZW06P342 

♦THEF 

322 


66 

MSC 

BZW06P342B 

♦THEF 

322 


67 

BZW22C33 

BZW06P376 

♦THEF 

322 


68 

MSC 

BZW06P376B 

♦THEF 

322 


69 

BZW22C36 

BZW07-10 

THEF 

340 


62 

MSC 

BZW07-10B 

THEF 

340 


63 

BZW22C39 

BZW07-27 

THEF 

340 


64 

MSC 

BZW07-27B 

THEF 

340 


65 

BZW22C43 

BZW07-43 

THEF 

340 


66 

MSC 

BZW07-43B 

THEF 

340 


67 

BZW22C47 

BZW07-110 

THEF 

340 


68 

MSC 

BZW07-110B 

THEF 

340 


69 

BZW22C51 

BZW10-12 

♦ MULB 

340 


70 

MSC 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




BZW22C56 


♦VALG 




BZW22C62 

BZW10-15 

♦ MULB 

340 

. 

71 

BZW22C68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




BZW22C75 


♦VALG 




BZW22C82 

BZW11-7V0 

♦ FGRS 

340 


72 

BZW22C91 

BZW11-7V8 

♦ FGRS 

340 


73 

BZW22C100 

BZW11-8V5 

♦ FGRS 

340 


74 

BZW22C110 

BZW11-9V4 

♦FGRS 

340 


75 

BZW22C120 

BZW11-10 

♦FGRS 

340 


76 

BZW22C130 


THEF 




BZW22C150 

BZW11-10B 

THEF 

340 


77 

BZW22C160 

BZW11-11 

♦ FGRS 

340 


78 

BZW22C180 

BZW11-13 

♦ FGRS 

340 


79 

BZW22C200 

BZW11-14 

♦ FGRS 

340 


80 

BZW25-12 

BZW11-15 

♦FGRS 

340 


81 

BZW25-12B 

BZW11-17 

♦FGRS 

340 


82 

BZW25-24 

BZW11-19 

♦FGRS 

340 


83 

BZW25-24B 

BZW11-20 

♦ FGRS 

340 


84 

BZW25-47 

BZW11-23 

♦ FGRS 

340 


85 

BZW25-47B 

BZW11-26 

♦ FGRS 

340 


86 

BZW25-120 

BZW11-27 

THEF 

340 


87 

BZW25-120B 

BZW11-27B 

THEF 

340 


88 

BZW30-12 

BZW11-28 

♦ FGRS 

340 


89 

BZW30-13 

BZW11-31 

♦ FGRS 

340 


90 

BZW30-15 

BZW11-33 

♦ FGRS 

340 


91 

BZW30-16 

BZW11-37 

♦ FGRS 

340 


92 

BZW30-18 

BZW11-40 

♦ FGRS 

340 


93 

BZW30-19 

BZW11-43 

THEF 

340 


94 

BZW30-22 

BZW11-43B 

THEF 

340 


95 

BZW30-24 

BZW11-44 

♦ FGRS 

340 


96 

BZW30-27 

BZW11-48 

♦ FGRS 

340 


97 

BZW30-29 

BZW11-53 

♦ FGRS 

340 


98 

BZW30-32 

BZW11-58 

♦ FGRS 

340 


99 

BZW30-35 


D.A.T.A. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 








TYPE No. 

MFRS 

[gHifira 



EBHffiMI 

BZW30-38 

♦THEF 

322 

- 87 

BZW70-20 



BZW91-12 




&ZW93-39 

HWiai 

358 - 30 

BZX46C51 



BZW30-41 

♦THEF 

322 

- 88 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

♦ PHIN 



PHIN 

RTCF 


(cont.) 

♦ PHIN 


BZW30-45 

♦THEF 

322 

- 89 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 




VALG 


♦ RTCF 

THEF 


BZW30-50 

♦THEF 

322 

- 90 

BZW70-22 

♦ MULB 

341 - 53 

BZW91-13 

♦ MULB 

357 

-103 

BZW93-43 

MULB 

358 - 31 


♦VALG 


BZW30-55 

♦THEF 

322 

- 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C56 

♦ MULB 

214 -187 

BZW30-61 

♦THEF 

322 

- 92 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW30-66 

♦THEF 

322 

- 93 

BZW70-24 

♦ MULB 

341 - 54 

BZW91-15 

♦ MULB 

357 

-104 

BZW93-47 

MULB 

358 - 32 

THEF 

♦VALG 


BZW30-74 

♦THEF 

322 

- 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C62 

♦ MULB 

215 -197 

BZW30-81 

♦THEF 

322 

- 95 


♦ VALG 



♦VALG 




VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW30-89 

♦THEF 

322 

- 96 

BZW70-27 

♦ MULB 

341 - 55 

BZW91-16 

♦ MULB 

357 

-105 

BZW93-51 

MULB 

358 - 33 

THEF 

♦VALG 


BZW30-97 

♦THEF 

322 

- 97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C68 

THEF 

216 -170 

BZW30-105 

♦THEF 

322 

- 98 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


BZX46C75 

THEF 

217 -158 

BZW30-121 

♦THEF 

322 

- 99 

BZW70-30 

♦ MULB 

341 - 56 

BZW91-18 

♦ MULB 

357 

-106 

BZW93-56 

MULB 

358 - 34 

BZX46C82 

THEF 

218 -140 

BZW30-130 

♦THEF 

322 

-100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C91 

THEF 

219 -126 

BZW30-138 

♦THEF 

322 -101 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


BZX46C100 

THEF 

220 - 83 

BZW30-146 

♦THEF 

322 

-102 

BZW70-33 

♦ MULB 

341 - 57 

BZW91-20 

♦ MULB 

357 

-107 

BZW93-62 

MULB 

358 - 35 

BZX46C110 

THEF 

221 - 52 

BZW30-162 

♦THEF 

322 

-103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX55C0V8 

♦ ITTG 

163 - 42 

BZW30-175 

♦THEF 

322 -104 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


SI EG 

THEF 


BZW30-202 

♦THEF 

322 

-105 

BZW70-36 

♦ MULB 

341 - 58 

BZW91-22 

♦ MULB 

357 

-108 

BZX46C2V7 

MULB 

164 -166 

BZX55C2V4 

♦ALGG 

164 - 50 

BZW30-243 

♦THEF 

322 

-106 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ APX 

♦ MULB 


BZW30-283 

♦THEF 

322 

-107 


♦VALG 



♦VALG 



♦THEF 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW30-324 

♦THEF 

322 

-108 

BZW70-39 

♦ MULB 

341 - 59 

BZW91-24 

♦ MULB 

357 -109 

BZX46C3V 

MULB 

165 - 99 

THEF 

♦VALG 


BZW30-405 

♦ THEF 

322 

-109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX55C2V7 

♦ALGG 

164 -167 

BZW30-486 

♦THEF 

322 

-110 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


♦APX 

♦ FGRS 


BZW50-8V2 

♦ FGRS 

341 

- 7 

BZW70-43 

♦ MULB 

341 - 60 

BZW91-27 

♦ MULB 

357 -110 

BZX46C3V0 

♦THEF 

165 -100 

♦ ITTG 

♦ MULB 



THEF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C3V3 

MULB 

166 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW50-10 

♦ FGRS 

341 

- 8 


♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦THEF 

♦VALG 



THEF 



BZW70-47 

♦ MULB 

341 - 61 

BZW91-30 

♦ MULB 

358 

- 1 

♦THEF 

VALG 


BZX55C3V 

♦ FGRS 

165 -101 

BZW50-12 

♦ FGRS 

341 

- 9 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C3V6 

MULB 

167 - 1 

♦ MULB 

♦ PHIN 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW50-12B 

THEF 

341 

- 10 

BZW70-51 

♦ MULB 

341 - 62 

BZW91-33 

♦ MULB 

358 

- 2 

♦THEF 

VALG 


BZX55C3V0 

♦ALGG 

165 -102 

BZW50-15 

♦ FGRS 

341 

- 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C3V9 

MULB 

167 -176 

♦APX 

♦ITTG 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 



♦THEF 


BZW50-15B 

THEF 

341 

• 12 

BZW70-56 

♦ MULB 

341 - 63 

BZW91-36 

♦ MULB 

358 

- 3 

♦THEF 

VALG 


BZX55C3V3 

♦ALGG 

166 - 36 

BZW50-18 

♦ FGRS 

341 

- 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C4V3 

MULB 

168 -201 

♦APX 

♦FGRS 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW50-18B 

THEF 

341 

- 14 

BZW70-62 

♦ MULB 

341 - 64 

BZW91-39 

♦ MULB 

358 

- 4 

♦THEF 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW50-22 

♦ FGRS 

341 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C4V7 

MULB 

170 - 34 

♦THEF 

♦VALG 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


BZX55C3V6 

♦ALGG 

167 - 2 

BZW50-22B 

THEF 

341 

- 16 

BZW86-7V5 

♦ MULB 

357 - 71 

BZW91-43 

♦ MULB 

358 

- 5 

♦THEF 

VALG 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-27 

♦ FGRS 

341 

- 17 

♦ PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C5V1 

♦ MULB 

171 -115 

♦ ITTG 

♦MULB 



THEF 



BZW86-8V2 

♦ MULB 

357 - 72 


♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW50-27B 

THEF 

341 

- 18 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW91-47 

♦ MULB 

358 

- 6 

♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW50-33 

♦ FGRS 

341 

- 19 

BZW86-9V1 

♦ MULB 

357 - 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C5V6 

♦ MULB 

172 -203 

BZX55C3V9 

♦ALGG 

167 All 


THEF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-33B 

THEF 

341 

- 20 


♦VALG 


BZW91-51 

♦MULB 

358 

- 7 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW50-39 

♦FGRS 

341 

- 21 

BZW86-10 

♦ MULB 

357 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C6V2 

♦ MULB 

175 - 55 

♦ PHIN 

♦RTCF 



THEF 



♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-39B 

THEF 

341 

- 22 

BZW86-11 

♦ MULB 

357 - 75 

BZW91-56 

♦MULB 

358 

- 8 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-47 

♦FGRS 

341 

- 23 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



BZX46C6V8 

♦ MULB 

178 - 24 

BZX55C4V3 

♦ALGG 

168 -202 


THEF 



BZW86-12 

♦ MULB 

357 - 76 


♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-47B 

THEF 

341 

- 24 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW91-62 

♦MULB 

358 

- 9 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW50-56 

♦ FGRS 

341 

- 25 

BZW86-13 

♦ MULB 

357 - 77 

♦ PHIN 

♦RTCF 



BZX46C7V5 

♦ MULB 

180 - 23 

♦PHIN 

♦RTCF 



THEF 



♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-56B 

THEF 

341 

- 26 

BZW86-15 

♦ MULB 

357 - 78 

BZW93-5V6 

MULB 

358 

- 10 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-68 

♦ FGRS 

341 

- 27 

♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C8V2 

♦MULB 

182 - 2 

BZX55C4V7 

♦ALGG 

170 - 35 


THEF 



BZW86-16 

♦ MULB 

357 - 79 


VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-68B 

THEF 

341 

- 28 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-6V2 

MULB 

358 

- 11 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW50-82 

♦FGRS 

341 

- 29 

BZW86-18 

♦ MULB 

357 - 80 

PHIN 

RTCF 



BZX46C9V1 

♦ MULB 

185 - 37 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



♦ PHIN 

♦VALG 



VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-82B 

THEF 

341 

- 30 

BZW86-20 

♦ MULB 

357 - 81 

BZW93-6V8 

MULB 

358 

- 12 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-100 

♦FGRS 

341 

- 31 

♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C10 

♦ MULB 

187 - 81 

BZX55C5V1 

♦ALGG 

171 -116 


THEF 



BZW86-22 

♦ MULB 

357 - 82 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦ FGRS 


BZW50-100B 

THEF 

341 

- 32 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-7V5 

MULB 

358 

- 13 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦MULB 


BZW50-120 

♦FGRS 

341 

- 33 

BZW86-24 

♦ MULB 

357 - 83 

PHIN 

RTCF 



BZX46C11 

♦MULB 

189 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



♦ PHIN 

♦VALG 



VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-120B 

THEF 

341 

- 34 

BZW86-27 

♦ MULB 

357 - 84 

BZW93-8V2 

MULB 

358 

- 14 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-150 

♦FGRS 

341 

- 35 

♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C12 

♦MULB 

190 -193 

BZX55C5V6 

♦ALGG 

172 -204 


THEF 



BZW86-30 

♦ MULB 

357 - 85 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦ FGRS 


BZW50-150B 

THEF 

341 

- 36 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-9V1 

MULB 

358 

- 15 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW50-180 

♦FGRS 

341 

- 37 

BZW86-33 

♦ MULB 

357 - 86 

PHIN 

RTCF 



BZX46C13 

♦MULB 

192 -159 

♦PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



♦ PHIN 

♦VALG 



VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


SIEG 

♦THEF 


BZW50-180B 

THEF 

341 

- 38 

BZW86-36 

♦ MULB 

357 - 87 

BZW93-10 

MULB 

358 

- 16 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW70-5V6 

♦MULB 

341 

- 39 

♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C15 

♦MULB 

194 -180 

BZX55C6V2 

♦ALGG 

175 - 56 

♦ PHIN 

♦RTCF 



BZW86-39 

♦ MULB 

357 - 88 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-11 

MULB 

358 

- 17 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-6V2 

♦ MULB 

341 

- 40 


♦VALG 


RTCF 

VALG 



BZX46C16 

♦ MULB 

196 - 87 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



BZW86-43 

♦ MULB 

357 - 89 

BZW93-12 

MULB 

358 

- 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70-6V8 

♦ MULB 

341 

- 41 

BZW86-47 

♦ MULB 

357 - 90 


VALG 



BZX46C18 

♦ MULB 

198 - 92 

BZX55C6V8 

♦ALGG 

178 - 25 

PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-13 

MULB 

358 

- 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦ FGRS 



♦VALG 



BZW86-51 

♦ MULB 

357 - 91 

PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-7V5 

♦ MULB 

341 

- 42 

♦ PHIN 

♦VALG 



VALG 



BZX46C20 

♦ MULB 

200 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZW86-56 

♦ MULB 

357 - 92 

BZW93-15 

MULB 

358 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 1 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ THEF 

♦VALG 


BZW70-8V2 

♦ MULB 

341 

- 43 

BZW86-62 

♦ MULB 1 

357 - 93 


VALG 



BZX46C22 

♦MULB 

201 -197 

BZX55C7V5 

♦ALGG 

180 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-16 

MULB 

358 

- 21 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ APX 

♦ FGRS 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-9V1 

♦MULB 

341 

- 44 

BZW91-5V6 

♦ MULB 

357 - 94 


VALG 



BZX46C24 

♦ MULB 

203 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-18 

MULB 

358 

- 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70-10 

♦ MULB 

341 

- 45 

BZW91-6V2 

♦ MULB 

357 - 95 


VALG 



BZX46C27 

♦ MULB 

205 - 28 

BZX55C8V2 

♦ALGG 

182 - 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-20 

MULB 

358 

- 23 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-11 

♦ MULB 

341 

- 46 

BZW91-6V8 

♦ MULB 

357 - 96 


VALG 



BZX46C30 

♦ MULB 

206 -164 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-22 

MULB 

358 

- 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ THEF 

♦VALG 


BZW70-12 

♦ MULB 

341 

- 47 

BZW91-7V5 

♦ MULB 

357 - 97 


VALG 



BZX46C33 

♦ MULB 

208 - 52 

BZX55C9V1 

♦ALGG 

185 - 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-24 

MULB 

358 

- 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ APX 

♦ FGRS 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-13 

♦ MULB 

341 

- 48 

BZW91-8V2 

♦ MULB 

357 - 98 


VALG 



BZX46C36 

♦ MULB 

209 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-27 

MULB 

358 

- 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

SPR 



♦ VALG 




♦ VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70-15 

♦ MULB 

341 

- 49 

BZW91-9V1 

♦ MULB 

357 - 99 


VALG 



BZX46C39 

♦ MULB 

210 -165 

BZX55C10 

♦ALGG 

187 - 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-30 

MULB 

358 

- 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦ VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦ VALG 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW70-16 

♦ MULB 

341 

- 50 

BZW91-10 

♦ MULB 

357 -100 


VALG 



BZX46C43 

♦ MULB 

211 -183 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-33 

MULB 

358 

- 28 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SPR 

♦THEF 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦ VALG 



♦VALG 


BZW70-18 

♦MULB 

341 

- 51 

BZW91-11 

♦ MULB 

357 -101 


VALG 



BZX46C47 

♦ MULB 

212 -195 

BZX55C10V 

FGRS 

187 - 83 

♦PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-36 

MULB 

358 

- 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX55C11 

♦ALGG 

189 - 23 


♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



THEF 

♦VALG 


♦APX 

♦FGRS 


BZW70-20 

♦ MULB 

341 

- 52 

BZW91-12 

♦ MULB 

357 -102 


VALG 



BZX46C51 

♦ MULB 

214 - 3 

♦ ITTG 

♦MULB 
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1. 

TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 


wees ®i 

IsSMIBEl 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

M 

TYPE No. 

MFRS 

iaMEWTiTil 



H 

BZX55C11 



B2X55C62 



G2X61C36 



B2X70C43 

CEN 

212 - 98 

BZX79B4V3 

♦APX 

168 

-150 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

♦APX 


(cont.) 

♦ MULB 


♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦PHIN 



♦ RTCF 

SPR 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

THEF 



♦VALG 


BZX70C47 

CEN 

213 -115 

BZX79B4V7 

♦APX 

169 

-188 

BZX55C11V 

FGRS 

189 - 24 


♦VALG 


BZX61C39 

CEN 

211 - 51 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C12 

♦ALGG 

190 -194 

BZX55C68 

♦ALGG 

216 -176 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦APX 

♦ FGRS 


♦APX 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C51 

CEN 

214 -110 

BZX79B5V1 

♦APX 

171 

- 64 

♦ ITTG 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX61C43 

CEN 

212 - 58 

♦ MULB 

♦PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


THEF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

♦THEF 


BZX55C75 

♦ALGG 

217 -164 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C56 

CEN 

215 - 99 

BZX79B5V6 

♦APX 

172 

-146 


♦VALG 


♦ APX 

♦ MULB 


BZX61C47 

CEN 

213 - 74 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C12V 

FGRS 

190 -195 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C13 

♦ALGG 

192 -160 

THEF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C62 

CEN 

216 -103 

BZX79B6V2 

♦APX 

174 

-159 

♦APX 

♦FGRS 


BZX55C82 

♦ALGG 

218 -141 

BZX61C51 

CEN 

214 • 69 

♦ MULB 

♦PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 

♦ MULB 



THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦PHIN 

♦RTCF 


BZX55C91 

♦ALGG 

219 -127 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C68 

CEN 

217 - 84 

BZX79B6V8 

♦APX 

177 

-184 

SPR 

♦THEF 



THEF 


BZX61C56 

CEN 

215 - 60 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BZX55C100 

♦ALGG 

220 - 84 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C13V 

FGRS 

192 -161 


THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C75 

CEN 

218 - 67 

BZX79B7V5 

♦APX 

179 

-175 

BZX55C15 

♦ALGG 

194 -181 

BZX55C110 

♦ALGG 

221 - 53 

BZX61C62 

CEN 

216 - 64 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



♦APX 

♦FGRS 



THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BZX55C120 

♦ALGG 

222 - 2 

♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX75C1V4 

♦APD 

163 - 79 

BZX79B8V2 

♦APX 

181 

-156 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 


BZX61C68 

CEN 

217 - 45 

♦ APX 

♦ MULB 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

♦THEF 


BZX55C130 

♦ALGG 

222 -147 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 



THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZX79B9V1 

♦APX 

184 

-203 

BZX55C15V 

FGRS 

194 -182 

BZX55C150 

♦ALGG 

223 -172 

BZX61C75 

CEN 

218 - 28 

BZX75C2V1 

♦ APD 

163 -159 

MULB 

♦ PHIN 



BZX55C16 

♦ALGG 

196 - 88 


THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦APX 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦FGRS 


BZX55C160 

♦ALGG 

224 -125 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX79B10 

♦APX 

187 

- 29 

♦ ITTG 

♦ MULB 



THEF 


BZX61C82 

♦ MULB 

218 -116 


♦ VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX55C180 

♦ALGG 

225 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX75C2V8 

♦ APD 

165 - 14 

♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

♦THEF 



THEF 



♦ VALG 


♦APX 

♦ MULB 


BZX79B11 

♦APX 

188 

-188 


♦VALG 


BZX55C200 

♦ALGG 

226 -134 

BZX61C91 

♦ MULB 

219 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C16V 

FGRS 

196 - 89 


THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C18 

♦ALGG 

198 - 93 

BZX55D5V6 

SIEG 

172 - 98 


♦ VALG 


BZX75C3V6 

♦APD 

166 -180 

BZX79B12 

♦APX 

190 

-147 

♦APX 

♦ FGRS 


BZX55D6V8 

SIEG 

177 -138 

BZX61C100 

♦ MULB 

220 - 58 

♦APX 

♦ MULB 


MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BZX55D8V2 

SIEG 

181 -108 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦PHIN 

♦ RTCF 


BZX55D10 

SIEG 

186 -187 


♦VALG 



♦VALG 


BZX79B13 

♦APX 

192 

-123 

SPR 

♦THEF 


BZX58C6V8 

CEN 

177 -154 

BZX61C110 

♦ MULB 

221 - 37 

BZX78C5V1 

♦ MULB 

171 -162 

MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BZX58C7V5 

CEN 

179 -147 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C18V 

FGRS 

198 - 94 

BZX58C8V2 

CEN 

181 -130 


♦ VALG 


BZX78C5V6 

♦ MULB 

173 - 45 

BZX79B15 

♦APX 

194 

-146 

BZX55C20 

♦ALGG 

200 - 88 

BZX58C9V1 

CEN 

184 -162 

BZX61C120 

♦ MULB 

221 -172 

♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦APX 

♦ FGRS 


BZX58C10 

CEN 

186 -206 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX78C6V2 

♦ MULB 

175 -123 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BZX59C11 

CEN 

188 -167 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B16 

♦APX 

196 

- 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX59C12 

CEN 

190 -117 

BZX61C130 

♦ MULB 

222 -131 

BZX78C6V8 

♦ MULB 

178 -105 

MULB 

♦ PHIN 



SPR 

♦THEF 


BZX59C13 

CEN 

192 -105 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


BZX59C15 

CEN 

194 -125 


♦VALG 


BZX78C7V5 

♦ MULB 

180 - 99 

BZX79B18 

♦APX 

198 

- 56 

BZX55C20V 

FGRS 

200 - 89 

BZX59C16 

CEN 

196 - 35 

BZX61C150 

♦ MULB 

223 -155 

♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C22 

♦ALGG 

200 - 90 

BZX59C18 

CEN 

198 - 34 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX78C8V2 

♦ MULB 

181 -101 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦ FGRS 


BZX59C20 

CEN 

200 - 39 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B20 

♦APX 

200 

- 57 

♦ ITTG 

♦MULB 


BZX59C22 

CEN 

201 -138 

BZX61C160 

♦ MULB 

224 -111 

BZX78C9V1 

♦ PHIN 

185 -114 

MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX59C24 

CEN 

203 - 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

♦THEF 


BZX59C27 

CEN 

204 -188 


♦VALG 


BZX78C10 

♦ MULB 

187 -173 

BZX79B22 

♦APX 

201 

-161 


♦VALG 


BZX60C30 

CEN 

206 -120 

BZX61C180 

♦ MULB 

225 -109 

♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C22V 

FGRS 

201 -198 

BZX60C33 

CEN 

208 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX78C11 

♦ MULB 

189 - 87 

♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C24 

♦ALGG 

200 - 91 

BZX60C36 

CEN 

209 - 94 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B24 

♦APX 

203 

- 65 

♦APX 

♦ FGRS 


BZX60C39 

CEN 

210 -133 

BZX61C200 

♦ MULB 

226 -120 

BZX78C12 

♦ MULB 

191 - 55 

MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BZX60C43 

CEN 

211 -154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX60C47 

CEN 

212 -165 


♦VALG 


BZX78C13 

♦ MULB 

193 - 6 

BZX79B27 

♦APX 

204 

-205 

SPR 

♦THEF 


BZX60C51 

CEN 

213 -181 

BZX62 

MISI 

163 - 38 

♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BZX60C56 

CEN 

214 -164 


THEF 


BZX78C15 

♦ MULB | 

195 - 55 

♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C24V 

FGRS 

203 - 95 

BZX61C6V8 

CEN 

178 -147 

BZX70C7V5 

CEN 

180 -171 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B30 

♦APX 

206 

-132 

BZX55C27 

♦ALGG 

200 - 92 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C16 

♦MULB 

196 -148 

MULB 

♦ PHIN 



♦APX 

♦ FGRS 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BZX61C7V5 

CEN 

180 -139 

BZX70C8V2 

CEN 

182 -160 

BZX78C18 

♦ MULB 

198 -164 

BZX79B33 

♦APX 

208 

- 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C20 

♦ MULB 

200 -156 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


BZX61C8V2 

CEN 

182 -128 

BZX70C9V1 

CEN 

185 -195 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B36 

♦APX 

209 

-103 

BZX55C27V 

FGRS 

205 - 29 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C22 

♦ MULB 

202 - 56 

MULB 

♦ PHIN 



BZX55C30 

♦ALGG 

200 - 93 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦ FGRS 


BZX61C9V1 

CEN 

185 -160 

BZX70C10 

CEN 

188 - 60 

BZX78C24 

♦MULB 

203 -154 

BZX79B39 

♦APX 

210 

-141 

♦ ITTG 

♦ MULB 


♦ MULB 

NASG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX78C27 

♦MULB 

205 - 92 

♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

THEF 



♦VALG 


BZX70C11 

CEN 

189 -174 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B43 

♦APX 

211 

-162 


♦VALG 


BZX61C10 

CEN 

188 - 19 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C30 

♦ MULB ! 

207 - 18 

MULB 

♦ PHIN 



BZX55C30V 

FGRS 

206 -165 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C33 

♦ALGG 

200 - 94 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C12 

CEN 

191 -149 

BZX78C33 

♦ MULB 

208 -111 

BZX79B47 

♦APX 

212 

-174 

♦APX 

♦ FGRS 


BZX61C11 

CEN 

189 -135 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 

♦MULB 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C36 

♦ MULB 

209 -176 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C13 

CEN 

193 - 90 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B51 

♦APX 

213 

-186 

SPR 

THEF 


BZX61C12 

CEN 

191 -110 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C39 

♦MULB 

210 -200 

MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C33V 

FGRS 

208 - 53 

♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C15 

CEN 

195 -145 

BZX78C43 

♦MULB 

212 - 23 

BZX79B56 

♦APX 

214 

-171 

BZX55C36 

♦ALGG 

209 -130 

BZX61C13 

CEN 

193 - 54 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦APX 

♦MULB 


♦MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C47 

♦MULB 

213 - 27 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C16 

CEN 

197 - 24 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B62 

MULB 

215 

-181 

SPR 

THEF 


BZX61C15 

CEN 

195 -107 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C51 

♦ MULB 

214 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



BZX55C39 

♦ALGG 

210 -166 

♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C18 

CEN 

199 - 43 

BZX78C56 

♦ MULB 

215 - 12 

BZX79B68 

MULB 

216 

-153 

♦APX 

♦ MULB 


BZX61C16 

CEN 

196 -198 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C62 

♦ MULB 

216 - 19 


♦VALG 



SPR 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C20 

CEN 

201 - 36 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B75 

MULB 

217 

-144 


♦VALG 


BZX61C18 

CEN 

199 - 6 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C68 

♦ MULB 

216 -194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX55C43 

♦ALGG 

211 -184 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



♦APX 

♦ MULB 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C22 

CEN 

202 -143 

BZX78C75 

♦ MULB 

217 -182 

BZX79C2V4 

♦APX 

164 

- 29 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX61C20 

CEN 

200 -205 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

VALG 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B2V4 

♦APX 

164 - 27 

♦ RTCF 

VALG 




♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C24 

CEN 

204 - 30 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C2V7 

♦APX 

164 

-144 

BZX55C47 

♦ALGG 

212 -196 

BZX61C22 

CEN 

202 -107 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦ VALG 


MULB 

♦PHIN 



♦APX 

♦ MULB 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B2V7 

♦APX 

164 -141 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C27 

CEN 

205 -184 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V 

♦ MULB 

165 

-103 

SPR 

THEF 


BZX61C24 

CEN 

203 -202 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V0 

♦APX 

165 - 67 


♦VALG 



BZX55C51 

♦ALGG 

215 -130 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C30 

CEN 

207 -108 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V0 

♦APX 

165 

- 72 

♦APX 

♦ MULB 


BZX61C27 

CEN 

205 -143 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V3 

♦APX 

165 -166 

♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

THEF 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C33 

CEN 

208 -201 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V3 

♦APX 

166 

- 3 


♦VALG 


BZX61C30 

CEN 

207 - 67 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C56 

♦ALGG 

214 -188 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V6 

♦APX 

166 -172 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C36 

CEN 

210 - 50 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V6 

♦APX 

166 

-181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX61C33 

CEN 

208 -160 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX79B3V9 

♦APX 

167 -138 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C39 

CEN 

211 - 87 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V9 

♦APX 

167 

-146 

BZX55C62 

♦ALGG 

215 -198 

BZX61C36 

CEN 

210 - 12 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



cont.next col. 



cont.next col. 



♦ RTCF 

♦VALG 





♦ RTCF 

♦VALG 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


HQarci 


TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

BSHBSa 




BZX79C4V3 

♦APX 

168 -162 

BZX83C4V7 

CDIL 

170 - 36 

BZX84C3V9 





209 - 88 




MULB 

♦ PHIN 


MSC 

♦SIEG 


(cont.) 

♦RTCF 


HMHAad:!: 



■ i"i i vlmSmi 

CDIL 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


♦SIEG 

♦THEF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦FGRS 


BZX79C4V7 

♦APX 

169 -202 

BZX83C5V1 

CDIL 

171 -117 


♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


fnwf»TSi»rT^BI 

♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


BZX84C4V3 

FERB 

168 -130 


♦VALG 


BZX85C16V 

FGRS 

196 -199 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX84C39 

♦ APX 

210 -127 


♦ALGG 

198 -165 

BZX79C5V1 

♦APX 

171 - 77 

BZX83C5V6 

CDIL 

172 -205 

♦ RTCF 

♦SIEG 


♦ FERB 

♦ MULB 



CEN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ ITTG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


BZX84C4V7 

♦APX 

169 -159 

♦SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


BZX79C5V6 

♦APX 

172 -165 

BZX83C6V2 

CDIL 

175 - 57 

FERB 

♦ MULB 



♦VALG 


BZX85C18V 

FGRS 

199 - 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX84C43 

♦ APX 

211 -150 


♦ALGG 

200 -157 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 


♦ SIEG 

SPR 


♦ FERB 

♦ MULB 



CEN 


BZX79C6V2 

♦APX 

174 -184 

BZX83C6V8 

CDIL 

178 - 26 

♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


BZX84C5V1 

♦APX 

171 - 36 

♦SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦ THEF 


FERB 

♦ MULB 



♦VALG 


BZX85C20V 

FGRS 

200 -206 

BZX79C6V8 

♦APX 

177 -204 

BZX83C7V5 

CDIL 

180 - 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX84C47 

♦APX 

212 -161 

BZX85C22 

♦ALGG 

202 - 57 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦ SIEG 

SPR 


♦ FERB 

♦ MULB 


CDIL 

CEN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX79C7V5 

♦APX 

179 -190 

BZX83C8V2 

CDIL 

182 - 4 

BZX84C5V6 

♦APX 

172 -109 

♦ SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦MULB 



♦VALG 


BZX85C22V 

FGRS 

202 -108 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦ THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX84C51 

♦APX 

213 -178 

BZX85C24 

♦ALGG 

203 -155 

BZX79C8V2 

♦APX 

181 -169 

BZX83C9V1 

CDIL 

185 - 39 

♦ SIEG 

SPR 


♦ MULB 

♦ PHIN 


CDIL 

CEN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦THEF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 


BZX84C6V2 

♦APX 

174 - 97 


♦VALG 



♦THEF 


BZX79C9V1 

♦APX 

185 - 2 

BZX83C10 

CDIL 

187 - 84 

FERB 

♦ MULB 


BZX84C56 

♦APX 

214 -160 

BZX85C24V 

FGRS 

203 -203 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ALGG 

205 - 93 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


♦ RTCF 

♦THEF 



CEN 


BZX79C10 

♦APX 

187 - 44 

BZX83C10V 

FGRS 

187 -122 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C11 

CDIL 

189 - 25 

BZX84C6V8 

♦APX 

177 -148 

BZX84C62 

♦APX 

215 -169 


♦THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦ MULB 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX85C27V 

FGRS 

205 -144 

BZX79C11 

♦ APX 

188 -197 

♦ SIEG 

♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦THEF 



♦ALGG 

207 - 19 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C1IV 

FGRS 

189 - 59 

♦SIEG 

SPR 



♦VALG 



CEN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C12 

CDIL 

190 -196 

♦THEF 

♦VALG 


BZX84C68 

♦APX 

216 -144 


♦ ITTG 


BZX79C12 

♦APX 

190 -159 

♦ FGRS 

MSC 


BZX84C7V5 

♦APX 

179 -140 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦THEF 


BZX85C30V 

FGRS 

207 - 68 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C12V 

FGRS 

191 - 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ALGG 

208 -112 

BZX79C13 

♦APX 

192 -131 

BZX83C13 

CDIL 

192 -162 

♦SIEG 

SPR 


BZX84C75 

♦APX 

217 -129 


CEN 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 


BZX84C8V2 

♦APX 

181 -119 

♦ RTCF 

♦THEF 



♦THEF 


BZX79C15 

♦ APX 

194 -155 

BZX83C13V 

FGRS 

192 -193 

FERB 

♦ MULB 



♦VALG 


BZX85C33V 

FGRS 

208 -161 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C15 

CDIL 

194 -183 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX85C2V7 

♦ALGG 

164 -193 


♦ALGG 

209 -177 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ FGRS 

MSC 


♦SIEG 

SPR 


♦ FGRS 

THEF 


CDIL 

CEN 


BZX79C16 

♦ APX 

196 - 59 

♦ SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C3V0 

♦ALGG 

165 -133 

♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C15V 

FGRS 

195 - 22 

BZX84C9V1 

♦APX 

184 -135 

♦ FGRS 

THEF 



♦ALGG 

211 - 13 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C16 

CDIL 

196 - 90 

FERB 

♦ MULB 


BZX85C3V3 

♦ALGG 

166 - 74 

CDIL 

CEN 


BZX79C18 

♦APX 

198 - 65 

♦ FGRS 

MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 



♦THEF 


BZX85C43 

♦ALGG 

212 - 24 

1 ♦RTCF 

♦ VALG 


BZX83C16V 

FGRS 

196 - 91 

♦THEF 

♦VALG 


BZX85C3V6 

♦ALGG 

167 - 40 

CDIL 

CEN 


BZX79C20 

♦ APX 

200 - 64 

BZX83C18 

CDIL 

198 - 95 

BZX84C10 

♦APX 

186 -197 

CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦ MULB 


♦ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

213 - 75 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX85C3V9 

♦ALGG 

168 - 20 

CDIL 

CEN 


BZX79C22 

♦APX 

201 -170 

BZX83C18V 

FGRS 

198 - 96 

♦SIEG 

SPR 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C20 

CDIL 

200 - 95 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 


1: YfA : 

♦ALGG 

214 - 70 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ FGRS 

MSC 


BZX84C11 

♦APX 

188 -161 

BZX85C4V3 

♦ALGG 

169 - 42 

CDIL 

CEN 


BZX79C24 

♦ APX 

203 - 71 

♦SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

PHIN 


BZX83C20V 

FGRS 

200 - 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

215 - 61 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C22 

CDIL 

201 -199 

♦ SIEG 

SPR 


BZX85C4V7 

♦ALGG 

170 - 95 

CDIL 

CEN 


BZX79C27 

♦APX 

205 - 4 

♦ FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


BZX84C12 

♦APX 

190 -110 

♦ ITTG 

♦THEF 


BZX85C62 

♦ALGG 

216 - 65 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C22V 

FGRS 

201 -200 

FERB 

♦ MULB 


BZX85C5V1 

♦ALGG 

171 -176 

CDIL 

CEN 


BZX79C30 

♦APX 

206 -138 

BZX83C24 

CDIL 

203 - 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦SIEG 

SPR 


♦ ITTG 

♦THEF 


BZX85C68 

♦ALGG 

217 - 46 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C5V6 

♦ALGG 

173 - 61 

CDIL 

THEF 


BZX79C33 

♦APX 

208 - 26 

BZX83C24V 

FGRS 

203 - 97 

BZX84C13 

♦APX 

192 - 99 

CDIL 

♦ FGRS 



♦ALGG 

218 - 29 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C27 

CDIL 

205 - 30 

FERB 

♦ MULB 


♦ ITTG 

♦THEF 


CDIL 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ FGRS 

MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX85C6V2 

♦ALGG 

175 -124 

BZX85C82 

♦ALGG 

219 - 8 

BZX79C36 

♦APX 

209 -109 

♦ SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


CDIL 

♦ FGRS 


CDIL 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C27V 

FGRS 

205 - 31 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

219 -186 

♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX83C30 

CDIL 

206 -166 

BZX84C15 

♦APX 

194 -118 

BZX85C6V8 

♦ALGG 

178 -106 

CDIL 

THEF 


BZX79C39 

♦APX 

210 -146 

♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦ MULB 


CDIL 

CEN 


BZX85C100 

♦ALGG 

220 -148 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦ THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


CDIL 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C30V 

FGRS 

206 -167 

♦SIEG 

SPR 



♦THEF 


BZX85C110 

♦ALGG 

221 -112 

BZX79C43 

♦APX 

211 -166 

BZX83C33 

CDIL 

208 - 54 

♦THEF 

♦VALG 


BZX85C7V5 

♦ALGG 

180 -100 


THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


BZX84C16 

♦APX 

196 - 29 

CDIL 

CEN 


BZX85C120 

♦ALGG 

222 - 64 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 



THEF 


BZX79C47 

♦APX 

212 -178 

BZX83C33V 

FGRS 

208 - 55 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BZX85C130 

♦ALGG 

223 - 19 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C36 

CDIL 

209 -131 

♦SIEG 

SPR 


BZX85C8V1 

MULB 

181 - 88 


THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 


♦THEF 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


BZX85C150 

♦ALGG 

224 - 51 

BZX79C51 

♦APX 

213 -189 


♦THEF 


BZX84C18 

♦APX 

198 - 27 


VALG 



THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C39 

CDIL 

210 -167 

FERB 

♦ MULB 


BZX85C8V2 

♦ALGG 

182 - 83 

BZX85C160 

♦ALGG 

224 -179 

♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


CDIL 

CEN 



THEF 


BZX79C56 

♦APX 

214 -174 


♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX85C180 

♦ALGG 

226 - 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C43 

CDIL 

211 -185 

♦THEF 

♦VALG 



♦THEF 



THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 


BZX84C20 

♦APX 

200 - 34 

BZX85C9V1 

♦ALGG 

185 -115 

BZX85C200 

♦ALGG 

227 - 3 

BZX79C62 

♦APX 

215 -184 


♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


CDIL 

CEN 



THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C47 

CDIL 

212 -197 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX87C5V1 

♦APX 

171 -196 

♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 


♦SIEG 

SPR 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX79C68 

♦APX 

216 -157 


♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C10 

♦ALGG 

187 -174 

RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C51 

MSC 

214 - 4 

BZX84C22 

♦APX 

201 -133 

CDIL 

CEN 


BZX87C5V6 

♦APX 

173 - 84 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX79C75 

♦APX 

217 -147 

BZX83C56 

♦THEF 

214 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C62 

♦THEF 

215 -199 

♦SIEG 

SPR 


BZX85C10V 

FGRS 

188 - 20 

BZX87C6V2 

♦APX 

175 -147 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C68 

THEF 

216 -171 

♦THEF 

♦VALG 


BZX85C11 

♦ALGG 

189 - 88 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C0V8 

MSC 

163 - 43 

BZX83C75 

THEF 

217 -159 

BZX84C24 

♦APX 

204 - 65 

CDIL 

CEN 


RTCF 

♦VALG 



♦ SIEG 


BZX84C2V4 

♦THEF 

164 - 17 

FERB 

♦MULB, 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX87C6V8 

♦APX 

178 -148 

BZX83C2V4 

MSC 

164 - 51 

BZX84C2V7 

FERB 

164 -131 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

SPR 


BZX85C11V 

FGRS 

189 -136 

RTCF 

♦VALG 


BZX83C2V7 

MSC 

164 -168 

♦ RTCF 

♦ SIEG 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C12 

♦ALGG 

191 - 56 

BZX87C7V5 

♦APX 

180 -140 

♦SIEG 

♦THEF 


♦ THEF 

♦VALG 


BZX84C27 

♦APX 

204 -182 

CDIL 

CEN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C3V0 

CDIL 

165 -104 

BZX84C3V0 

FERB 

165 - 54 

FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


MULB 

PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BZX87C8V2 

♦APX 

182 -129 


♦THEF 


RTCF 

♦SIEG 


♦ SIEG 

SPR 


BZX85C12V 

FGRS 

191 -111 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZX83C3V3 

CDIL 

166 - 37 

♦THEF 

VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C13 

♦ALGG 

193 - 7 

RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


BZX84C3V3 

FERB 

165 -186 

BZX84C30 

♦APX 

206 -115 

CDIL 

CEN 


BZX87C9V1 

♦APX 

185 -161 


♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C3V6 

CDIL 

167 - 3 

♦ RTCF 

♦SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ THEF 


RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦THEF 

♦VALG 


SIEG 

♦SPR 


BZX85C13V 

FGRS 

193 - 55 

BZX87C10 

♦APX 

188 - 21 


♦THEF 


BZX84C3V6 

FERB 

166 -157 

♦ THEF 

♦VALG 


BZX85C15 

♦ALGG 

195 - 56 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C3V9 

CDIL 

167 -178 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX84C33 

♦APX 

207 -202 

CDIL 

CEN 


RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦ RTCF 

♦ SIEG 


♦ FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX87C11 

♦APX 

189 -137 


♦THEF 


♦THEF 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 



♦ PHIN 


BZX83C4V3 

CDIL 

168 -203 

BZX84C3V9 

FERB 

167 -122 

♦SIEG 

SPR 


BZX85C15V 

FGRS 

195 -108 


♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C16 

♦ALGG 

196 -149 

Hi . 

♦APX 

191 -112 


♦THEF 


cont.next col. 
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BZX87C12 



(cont.) 

♦ MULB 


♦PHIN 

RTCF 

♦VALG 


BZX87C13 

♦APX 

193 - 56 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C15 

♦APX 

195 -109 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C16 

♦APX 

196 -200 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C18 

♦APX 

199 - 8 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C20 

♦APX 

200 -207 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C22 

♦APX 

202 -109 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C24 

♦APX 

203 -204 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C27 

♦APX 

205 -145 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C30 

♦APX 

207 - 69 

♦ MULB 

♦PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C33 

♦APX 

208 -162 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C36 

♦APX 

210 - 13 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C39 

♦APX 

211 - 52 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C43 

♦APX 

212 - 59 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C47 

♦ APX 

213 - 76 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦ VALG 


BZX87C51 

♦ APX 

214 - 71 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦ VALG 


BZX87C56 

♦ APX 

215 - 62 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C62 

♦APX 

216 - 66 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C68 

♦APX 

217 - 47 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX87C75 

♦APX 

218 - 30 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZX88C2V7 

♦ FERB 

164 -139 

BZX88C3V0 

♦ FERB 

165 - 63 

BZX88C3V3 

♦ FERB 

♦ PHIN 

165 -195 

BZX88C3V6 

♦ FERB 

♦ PHIN 

166 -165 

BZX88C3V9 

♦ FERB 

♦ PHIN 

167 -131 

BZX88C4V3 

♦ FERB 

♦ PHIN 

168 -138 

BZX88C4V7 

♦ FERB 

♦ PHIN 

169 -173 

BZX88C5V1 

♦ FERB 

♦ PHIN 

171 - 50 

BZX88C5V6 

♦ FERB 

♦ PHIN 

172 -131 

BZX88C6V2 

♦ FERB 

♦ PHIN 

174 -133 

BZX88C6V8 

♦ FERB 

177 -168 

BZX88C7V5 

♦ FERB 

179 -162 

BZX88C8V2 

♦FERB 

181 -143 

BZX88C9V1 

♦ FERB 

184 -190 

BZX88C10 

♦ FERB 

187 - 14 

BZX88C11 

♦ FERB 

188 -179 

BZX88C12 

♦ FERB 

190 -137 

BZX88C13 

♦ FERB 

192 -114 

BZX88C15 

♦ FERB 

194 -138 

BZX88C16 

♦ FERB 

196 - 43 

BZX88C18 

♦ FERB 

198 - 46 

BZX88C20 

♦FERB 

200 - 48 

BZX88C22 

♦ FERB 

201 -151 

BZX88C24 

♦ FERB 

203 - 56 

BZX88C27 

♦ FERB 

204 -199 

BZX88C30 

♦ FERB 

206 -125 

BZX88C33 

♦ FERB 

208 - 11 

BZX88C36 

♦ FERB 

209 - 99 

BZX88C39 

♦ FERB 

210 -138 

BZX88C43 

♦ FERB 

211 -159 

BZX88C47 

♦ FERB 

212 -171 

BZX90 

♦APX 

177 - 12 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX91 

♦APX 

177 - 13 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX92 

♦APX 

177 - 14 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX93 

♦ APX 

177 - 15 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX94 

cont.next col. 

♦APX 

177 - 16 1 


TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




BZX96C2V7 

BZX96C3 

BZX96C3V3 

BZX96C3V9 

BZX96C4V3 

BZX96C4V7 

BZX96C5V1 

BZX96C5V6 

BZX96C6V2 

BZX96C6V8 

BZX96C7V5 

BZX96C0V2 

BZX96C9V1 

BZX96C10 

BZX96C11 

BZX96C12 

BZX96C13 

BZX96C15 

BZX96C16 

BZX96C18 

BZX96C20 

BZX96C22 

BZX96C24 

BZX96C27 

BZX96C30 

BZX96C33 

BZX97C0V8 


BZY83C4V7 

BZY83C5V1 

BZY83C5V6 

BZY83C6V2 


BZY83C13V5 

BZY83C15 


BZY83C16V5 

BZY83C18 


BZY83C24V5 

BZY83D1 

BZY83D4V7 

BZY83D5V6 

BZY83D6V8 

BZY83D8V2 

BZY83D10 

BZY83D12 

BZY83D15 

BZY83D18 

BZY83D22 

BZY85C6V8 

BZY85C7V5 

BZY85C9V1 

BZY85C10 

BZY85C11 

BZY85C12 

BZY85C13V5 



■EiasfciisEMiTiTaiid | m 1 1 

KlUaiZHIiIll 

BZY85C16V5 

mimm 

196 - 36 

BZY88C22 



BZY85C18 

♦APD 

198 - 36 

(cont.) 

♦ PHIN 


BZY85C20 

♦APD 

200 - 41 

♦ RTCF 

SLCB 


BZY85C22 

♦APD 

201 -140 


♦VALG 


BZY85C24V5 

♦APD 

203 - 50 

BZY88C22V 

FGRS 

201 -202 

BZY85D8V2 

APD 

181 -193 

BZY08C24 

♦APD 

203 - 29 

BZY88C2V7 

♦MSC 

164 -158 

♦ FGRS 

♦ MSC 



NECE 


♦ MULB 

NECE 


BZY88C3V0 

♦MSC 

165 - 74 

♦PHIN 

♦ RTCF 



NECE 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C3V3 

♦ MSC 

165 - 6 

BZY88C24V 

FGRS 

203 - 99 

♦ MULB 

NECE 


BZY88C27 

♦ FGRS 

204 -157 

♦ RTCF 

SLCB 


♦ MSC 

♦ MULB 



♦VALG 


NECE 

♦ PHIN 


BZY88C3V6 

♦ MSC 

165 - 75 

♦RTCF 

SLCB 


♦ MULB 

NECE 



♦VALG 


♦ RTCF 

SLCB 


BZY88C27V 

FGRS 

205 - 32 


♦VALG 


BZY88C30 

♦FGRS 

206 - 94 

BZY88C3V9 

♦ MSC 

166 - 5 

♦MSC 

♦MULB 


♦ MULB 

NECE 


NECE 

♦PHIN 


♦ RTCF 

SLCB 


♦ RTCF 

SLCB 



♦VALG 



♦VALG 


BZY88C4V3 

♦ MSC 

166 -182 

BZY88C30V 

FGRS 

206 -168 

♦ MULB 

NECE 


BZY88C33 

♦FGRS 

208 - 28 

♦RTCF 

SLCB 


♦ MSC 

♦ MULB 



♦VALG 


NECE 

♦ PHIN 


BZY88C4V7 

♦ MSC 

168 -103 

♦RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY88C33V 

FGRS 

208 - 56 

♦ RTCF 

SLCB 


BZY91C7V5 

♦ MULB 

380 - 22 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY88C5V1 

♦FGRS 

169 -131 

SLCB 

♦VALG 


♦ MSC 

♦MULB 


BZY91C8V2 

♦ MULB 

380 -133 

NECE 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C5V6 

♦FGRS 

172 - 49 

BZY91C9V1 

♦ MULB 

380 -164 

♦ MSC 

♦MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NECE 

♦RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY91C10 

♦ MULB 

381 -164 

BZY88C6V2 

♦ FGRS 

173 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MSC 

♦ MULB 


SLCB 

♦VALG 


NECE 

♦ RTCF 


BZY91C11 

♦ MULB 

382 - 52 

SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZY88C6V8 

♦APD 

177 -115 

SLCB 

♦VALG 


♦ FGRS 

♦ MSC 


BZY91C12 

♦MULB 

382 -175 

♦ MULB 

NECE 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦ VALG 


BZY91C13 

♦ MULB 

383 - 82 

BZY88C7V5 

♦ APD 

179 -117 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C15 

♦ MULB 

384 - 61 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C8V2 

♦ APD 

181 - 91 

BZY91C16 

♦ MULB 

384 -158 

♦ FGRS 

♦ MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

NECE 


SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY91C18 

♦ MULB 

385 -123 

SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY88C9V1 

♦APD 

184 - 29 

SLCB 

♦ VALG 


♦ FGRS 

♦ MSC 


BZY91C20 

♦ MULB 

386 - 70 

♦ MULB 

NECE 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY91C22 

♦ MULB 

386 -177 

BZY88C10 

♦APD 

186 -159 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C24 

♦ MULB 

387 - 90 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C10V 

♦ FGRS 

187 - 85 

BZY91C27 

♦ MULB 

388 - 32 

BZY88C11 

♦APD 

188 -145 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C30 

♦ MULB 

388 -148 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C1IV 

♦ FGRS 

189 - 27 

BZY91C33 

♦ MULB 

389 - 57 

BZY88C12 

♦APD 

190 - 86 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C36 

♦ MULB 

389 -166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C12V 

♦ FGRS 

190 -198 

BZY91C39 

♦ MULB 

390 - 57 

BZY88C13 

♦APD 

192 - 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C43 

♦ MULB 

390 -163 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C13V 

FGRS 

192 -164 

BZY91C47 

♦ MULB 

391 - 99 

BZY88C15 

♦APD 

194 - 98 

♦ PHIN 

♦RTCF 1 


♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C51 

♦ MULB 

392 - 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦ VALG 


BZY88C15V 

FGRS 

194 -184 

BZY91C56 

♦ MULB 

392 -156 

BZY88C16 

♦APD 

196 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C62 

♦ MULB 

393 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦ VALG 


BZY88C16V 

FGRS 

196 - 93 

BZY91C68 

♦ MULB 

393 -163 

BZY88C18 

♦APD 

197 -185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

NECE 


BZY91C75 

♦ MULB 

394 - 85 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZY88C18V 

FGRS 

198 - 97 

BZY93C6V8 

♦SLCB 

379 - 73 

BZY88C20 

♦ APD 

200 - 15 

BZY93C7V5 

♦ MULB 

379 -203 

♦ FGRS 

♦ MSC 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

NECE 


SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY93C8V2 

♦ MULB 

380 -113 

SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY88C20V 

FGRS 

200 - 97 

SLCB 

♦VALG 


BZY88C22 

♦APD 

201 -112 

BZY93C9V1 

♦ MULB 

381 - 35 

♦ FGRS 

♦ MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

NECE 


SLCB 

♦VALG 


cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

VIBER SEQUENCE 

fciTJW 

■Mftlasfel 

Bgaisa 

TYPE No. 

MFRS 

IsFlOTIiTa 



Earns 


1H II ■ 

IsflMlfiTJ 


MFRS 

Pq&Line 1 

BZY93C10 

KLMlll 

381 -145 

BZY95C47 

“ ♦MULB 

213 

- 92 

BZY97C27 



C2C36 

1 in ■ 

229 

- 34 

C5D459CA 

♦ UNI 

234 

-204 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



(cont.) 

MSC 


C2C39 

SLCB 

229 

- 40 

C5D459CC 

♦ UNI 

234 

-205 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



♦SIEG 

THEF 


C2C43 

SLCB 

229 

■ 50 

C5D485 

♦ UNI 

235 

-164 

BZY93C11 

♦ MULB 

382 - 32 

BZY95C51 

♦ MULB 

214 

- 86 

BZY97C27V 

FGRS 

205 -162 

C2C47 

SLCB 

229 

- 58 

C5D485CC 

♦ UNI 

235 

-165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C30 

♦ FGRS 

207 - 70 

C2C51 

SLCB 

229 

- 65 

C5D914 

♦ UNI 

247 

- 18 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C2C56 

SLCB 

229 

- 70 

C5D914CA 

♦ UNI 

247 

- 19 

BZY93C12 

♦ MULB 

382 -155 

BZY95C56 

♦ MULB 

215 

- 75 


THEF 


C2C62 

SLCB 

229 

- 81 

C5D914CC 

♦ UNI 

247 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C30V 

FGRS 

207 - 86 

C2C68 

SLCB 

229 

- 87 

C5D5226 

♦ UNI 

165 

-196 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C33 

♦ FGRS 

208 -163 

C2C75 

SLCB 

229 

- 93 

C5D5227 

♦ UNI 

166 

-166 

BZY93C13 

♦ MULB 

383 - 62 

BZY95C62 

♦ MULB 

216 

- 79 

MSC 

♦SIEG 


C2C82 

SLCB 

229 

-100 

C5D5228 

♦ UNI 

167 

-132 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




THEF 


C2C91 

SLCB 

229 

-107 

C5D5229 

♦ UNI 

168 

-139 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C33V 

FGRS 

208 -179 

C2C100 

SLCB 

229 

-116 

C5D5230 

♦ UNI 

169 

-172 

BZY93C15 

♦ MULB 

384 - 40 

BZY95C68 

♦ MULB 

217 

- 60 

BZY97C36 

♦ FGRS 

210 - 14 

C2C110 

SLCB 

229 

-124 

C5D5231 

♦ UNI 

171 

- 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



MSC 

♦SIEG 


C2C120 

SLCB 

229 

-133 

C5D5233 

♦ UNI 

173 

-200 

SLCB 

♦ VALG 



♦VALG 




THEF 


C2C130 

SLCB 

229 

-140 

C5D5234 

♦ UNI 

174 

-132 

BZY93C16 

♦ MULB 

384 -137 

BZY95C75 

♦ MULB 

218 

- 43 

BZY97C36V 

FGRS 

210 - 28 

C2C150 

SLCB 

229 

-154 

C5D5236 

♦ UNI 

179 

-161 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



BZY97C39 

♦ FGRS 

211 - 53 

C2C160 

SLCB 

230 

- 1 

C5D5237 

♦ UNI 

181 

-142 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C2C180 

SLCB 

230 

- 4 

C5D5238 

♦ UNI 

183 

-151 

BZY93C18 

♦ MULB 

385 -103 

BZY96C4V7 

♦ MULB 

170 

-125 


THEF 


C2C200 

SLCB 

230 

- 7 

C5D5239 

♦ UNI 

184 

-189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C39V 

FGRS 

211 - 65 

C2C400 

SLCB 

230 

- 10 

C5D5240 

♦ UNI 

187 

- 13 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C43 

♦ FGRS 

212 - 60 


SLCB 

377 

- 37 

C5D5241 

♦ UNI 

188 

-177 

BZY93C20 

♦ MULB 

386 - 50 

BZY96C5V1 

♦ MULB 

171 

-207 

MSC 

♦SIEG 


C3C3.3 

SLCB 

377 

- 57 

C5D5244 

♦ UNI 

193 

-169 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




THEF 


C3C3.6 

SLCB 

377 

- 79 

C5D5247 

♦ UNI 

197 

-101 

SLCB 

♦VALG 



♦ VALG 



BZY97C43V 

FGRS 

212 - 76 

C3C3.9 

SLCB 

377 

-106 

C5D5248 

♦ UNI 

198 

- 45 

BZY93C22 

♦ MULB 

386 -157 

BZY96C5V6 

♦ MULB 

173 

- 95 

BZY97C47 

♦FGRS 

213 - 77 

C3C4.3 

SLCB 

377 

-144 

C5D5250 

♦ UNI 

200 

- 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



MSC 

♦SIEG 


C3C4.7 

SLCB 

378 

- 27 

C5D5251 

♦ UNI 

201 

-150 

SLCB 

♦VALG 



♦ VALG 




THEF 


C3C5.1 

SLCB 

378 

- 70 

C5D5252 

♦ UNI 

203 

- 55 

BZY93C24 

♦ MULB 

387 - 72 

BZY96C6V2 

♦ MULB 

175 

-159 

BZY97C47V 

FGRS 

213 - 93 

C3C5.6 

SLCB 

378 

-116 

C5D5254 

♦ UNI 

204 

-198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C51 

♦ FGRS 

214 - 72 

C3C6.2 

SLCB 

378 

-169 

C5D5255 

♦ UNI 

206 

- 28 

SLCB 

♦VALG 



♦ VALG 



MSC 

♦SIEG 


C3C6.8 

SLCB 

379 

- 61 

C5D5256 

♦ UNI 

206 

-124 

BZY93C27 

♦ MULB 

388 - 14 

BZY96C6V8 

♦ MULB 

178 

-162 


THEF 


C3C7.5 

SLCB 

379 

-193 

C5D5257 

♦ UNI 

208 

- 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C51V 

FGRS 

214 - 87 

C3C8.2 

SLCB 

380 

-101 

C6C3.6 

SLCB 

377 

- 90 

SLCB 

♦VALG 



♦ VALG 



BZY97C56 

♦ FGRS 

215 - 63 

C3C9.1 

SLCB 

381 

- 21 

C6C3.9 

SLCB 

377 

-128 

BZY93C30 

♦ MULB 

388 -130 

BZY96C7V5 

♦ MULB 

180 

-154 

MSC 

♦SIEG 


C3C10 

SLCB 

381 

-131 

C6C4.3 

SLCB 

378 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




THEF 


C3C11 

SLCB 

382 

- 20 

C6C4.7 

SLCB 

378 

- 49 

SLCB 

♦VALG 



♦ VALG 



BZY97C56V 

FGRS 

215 - 76 

C3C12 

SLCB 

382 

-141 

C6C5.1 

SLCB 

378 

- 92 

BZY93C33 

♦ MULB 

389 - 39 

BZY96C8V2 

♦ MULB 

182 

-143 

BZY97C62 

♦ FGRS 

216 - 67 

C3C13 

SLCB 

383 

- 48 

C6C5.6 

SLCB 

378 

-139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



MSC 

♦SIEG 


C3C15 

SLCB 

384 

- 26 

C6C6.2 

SLCB 

378 

-193 

SLCB 

♦VALG 



♦ VALG 




THEF 


C3C16 

SLCB 

384 

-123 

C6C6.8 

SLCB 

379 

-100 

BZY93C36 

♦ MULB 

389 -148 

BZY96C9V1 

♦ MULB 

185 

-175 

BZY97C62V 

FGRS 

216 - 80 

C3C18 

SLCB 

385 

- 89 

C6C7.5 

SLCB 

380 

- 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C68 

♦ FGRS 

217 - 48 

C3C20 

SLCB 

386 

- 36 

C6C8.2 

SLCB 

380 

-135 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C3C22 

SLCB 

386 

-143 

C6C9.1 

SLCB 

381 

- 57 

BZY93C39 

♦ MULB 

390 - 39 

BZY96C10 

♦ MULB 

188 

- 37 


THEF 


C3C24 

SLCB 

387 

- 58 

C6C10 

SLCB 

381 

-166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C68V 

FGRS 

217 - 61 

C3C27 

SLCB 

387 

-203 

C6C11 

SLCB 

382 

- 54 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C75 

♦ FGRS 

218 - 31 


SLCB 

388 

-116 

C6C12 

SLCB 

382 

-177 

BZY93C43 

♦ MULB 

390 -146 

BZY97C3V3 

MSC 

166 

- 90 

MSC 

♦SIEG 


C3C33 

SLCB 

389 

- 25 

C6C13 

SLCB 

383 

- 84 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C36 

SLCB 

389 

-134 

C6C15 

SLCB 

384 

- 63 

SLCB 

♦VALG 


BZY97C3V6 

MSC 

167 

- 58 

BZY97C75V 

FGRS 

218 - 44 

C3C39 

SLCB 

390 

- 27 

C6C16 

SLCB 

384 

-160 

BZY93C47 

♦ MULB 

391 - 81 

♦ SIEG 

THEF 



BZY97C82 

♦FGRS 

219 - 9 

C3C43 

SLCB 

390 

-134 

C6C18 

SLCB 

385 

-125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C3V9 

MSC 

168 

- 41 

MSC 

♦SIEG 


C3C47 

SLCB 

391 

- 69 

C6C20 

SLCB 

386 

- 72 

SLCB 

♦VALG 


♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C51 

SLCB 

391 

-203 

C6C22 

SLCB 

386 

-179 

BZY93C51 

♦ MULB 

392 - 12 

BZY97C4V3 

MSC 

169 

- 59 

BZY97C82V 

FGRS 

219 - 20 

C3C56 

SLCB 

392 

-126 

C6C24 

SLCB 

387 

- 92 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIEG 

THEF 



BZY97C91 

♦ FGRS 

219 -187 

C3C62 

SLCB 

393 

- 39 

C6C27 

SLCB 

388 

- 34 

SLCB 

♦VALG 


BZY97C4V7 

MSC 

170 

-115 

MSC 

♦SIEG 


C3C68 

SLCB 

393 

-133 

C6C30 

SLCB 

388 

-150 

BZY93C56 

♦ MULB 

392 -139 

♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C75 

SLCB 

394 

- 53 

C6C33 

SLCB 

389 

- 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C5V1 

MSC 

171 

-197 

BZY97C91V 

FGRS 

219 -198 

C3C82 

SLCB 

394 

-160 

C6C36 

SLCB 

389 

-168 

SLCB 

♦VALG 


♦ SIEG 

THEF 



BZY97C100 

♦ FGRS 

220 -149 

C3C91 

SLCB 

395 

- 68 

C6C39 

SLCB 

390 

- 59 

BZY93C62 

♦ MULB 

393 - 51 

BZY97C5V6 

MSC 

173 

- 85 

MSC 

♦SIEG 


C3C100 

SLCB 

395 

-177 

C6C43 

SLCB 

390 

-165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C110 

SLCB 

396 

-95 

C6C47 

SLCB 

391 

-101 

SLCB 

♦VALG 


BZY97C6V2 

MSC 

175 

-148 

BZY97C100V 

FGRS 

228 - 28 

C3C120 

SLCB 

396 

-182 

C6C51 

SLCB 

392 

- 31 

BZY93C68 

♦ MULB 

393 -145 

♦ SIEG 

THEF 



BZY97C110 

♦ FGRS 

221 -113 

C3C130 

SLCB 

397 

- 71 

C6C56 

SLCB 

392 

-158 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C6V8 

MSC 

178 

-149 

MSC 

♦SIEG 


C3C150 

SLCB 

398 

- 14 

C6C62 

SLCB 

393 

- 71 

SLCB 

♦VALG 


♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C160 

SLCB 

398 

- 91 

C6C68 

SLCB 

393 

-165 

BZY93C75 

♦ MULB 

394 - 67 

BZY97C7V5 

♦ FGRS 

180 

-141 

BZY97C110V 

FGRS 

228 - 33 

C3C180 

SLCB 

399 

- 17 

C6C75 

SLCB 

394 

- 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



BZY97C120 

♦FGRS 

222 - 65 

C3C200 

SLCB 

399 

-113 

C6C82 

SLCB 

394 

-189 

SLCB 

♦ VALG 



THEF 



MSC 

♦SIEG 


C4C3.0 

SLCB 

228 

- 54 

C6G91 

SLCB 

395 

- 98 

BZY95C10 

♦ MULB 

188 - 36 

BZY97C8V2 

♦ FGRS 

182 

-130 


THEF 


C4C3.3 

SLCB 

228 

- 56 

C6C100 

SLCB 

396 

- 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦ SIEG 



BZY97C120V 

FGRS 

228 - 38 

C4C3.6 

SLCB 

228 

- 61 

C6C110 

SLCB 

396 

-125 


♦VALG 



THEF 



BZY97C130 

♦FGRS 

223 - 20 

C4C3.9 

SLCB 

228 

- 64 

C6C120 

SLCB 

397 

- 15 

BZY95C11 

♦ MULB 

189 -150 

BZY97C9V1 

♦ FGRS 

185 

-162 

MSC 

♦SIEG 


C4C4.3 

SLCB 

228 

- 69 

C6C130 

SLCB 

397 

-101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 




THEF 


C4C4.7 

SLCB 

228 

- 72 

C6C150 

SLCB 

398 

- 44 


♦ VALG 



THEF 



BZY97C130V 

FGRS 

228 - 41 

C4C5.1 

SLCB 

228 

- 79 

C6C160 

SLCB 

398 

-121 

BZY95C12 

♦ MULB 

191 -125 

BZY97C10 

♦ FGRS 

188 

- 22 

BZY97C150 

♦ FGRS 

224 - 52 

C4C5.6 

SLCB 

228 

- 81 

C6C180 

SLCB 

399 

- 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦ SIEG 



MSC 

♦SIEG 


C4C6.2 

SLCB 

228 

- 91 

C6C200 

SLCB 

399 

-142 


♦VALG 



THEF 




THEF 


C4C6.8 

SLCB 

228 

- 95 

C7C3.0 

SLCB 

377 

- 42 

BZY95C13 

♦ MULB 

193 - 67 

BZY97C10V 

FGRS 

188 

- 38 

BZY97C150V 

FGRS 

228 - 46 

C4C7.5 

SLCB 

228 

-101 

C7C3.3 

SLCB 

377 

- 63 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C11 

♦ FGRS 

189 

-138 

BZY97C160 

♦ FGRS 

224 -180 

C4C8.2 

SLCB 

228 

-110 

C7C3.6 

SLCB 

377 

- 85 


♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 



MSC 

♦SIEG 


C4C9.1 

SLCB 

228 

-118 

C7C3.9 

SLCB 

377 

-114 

BZY95C15 

♦ MULB 

195 -122 


THEF 




THEF 


C4C10 

SLCB 

228 

-126 

C7C4.3 

SLCB 

377 

-152 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C1IV 

FGRS 

189 

-151 

BZY97C160V 

FGRS 

228 - 47 

C4C11 

SLCB 

228 

-133 

C7C4.7 

SLCB 

378 

- 35 


♦VALG 


BZY97C12 

♦ FGRS 

191 

-113 

BZY97C180 

♦ FGRS 

226 - 8 

C4C12 

SLCB 

228 

-137 

C7C5.1 

SLCB 

378 

- 78 

BZY95C16 

♦ MULB 

197 - 5 

MSC 

♦ SIEG 



MSC 

♦SIEG 


C4C13 

SLCB 

228 

-144 

C7C5.6 

SLCB 

378 

-125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 




THEF 


C4C15 

SLCB 

228 

-149 

C7C6.2 

SLCB 

378 

-178 


♦VALG 


BZY97C12V 

FGRS 

191 

-126 

BZY97C180V 

FGRS 

228 - 48 

C4C16 

SLCB 

228 

-156 

C7C6.8 

SLCB 

379 

- 78 

BZY95C18 

♦ MULB 

199 - 21 

BZY97C13 

♦ FGRS 

193 

- 57 

BZY97C200 

♦ FGRS 

227 - 4 

C4C18 

SLCB 

228 

-161 

C7C7.5 

SLCB 

380 

- 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



MSC 

♦SIEG 



SLCB 

228 

-169 

C7C8.2 

SLCB 

380 

-118 


♦VALG 



THEF 




THEF 


C4C22 

SLCB 

228 

-175 

C7C9.1 

SLCB 

381 

- 40 

BZY95C20 

♦ MULB 

201 - 14 

BZY97C13V 

FGRS 

193 

- 68 

BZY97C200V 

FGRS 

228 - 49 

C4C24 

SLCB 

228 

-181 

C7C10 

SLCB 

381 

-149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C15 

♦ FGRS 

195 

-110 

C2C3.0 

SLCB 

228 - 55 

C4C27 

SLCB 

229 

- 4 

C7C11 

SLCB 

382 

- 37 


♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 



C2C3.3 

SLCB 

228 - 57 

C4C30 

SLCB 

229 

- 15 

C7C12 

SLCB 

382 

-160 

BZY95C22 

♦ MULB 

202 -121 


THEF 



C2C3.6 

SLCB 

228 - 62 

C4C33 

SLCB 

229 

- 22 

C7C13 

SLCB 

383 

- 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C15V 

FGRS 

195 

-123 

C2C3.9 

SLCB 

228 - 65 

C4C36 

SLCB 

229 

- 32 

C7C15 

SLCB 

384 

- 46 


♦VALG 


BZY97C16 

♦ FGRS 

196 

-201 

C2C4.3 

SLCB 

228 - 70 

C4C39 

SLCB 

229 

- 39 

C7C16 

SLCB 

384 

-142 

BZY95C24 

♦ MULB 

204 - 7 

MSC 

♦ SIEG 



C2C4.7 

SLCB 

228 - 73 

C4C43 

SLCB 

229 

- 49 

C7C18 

SLCB 

385 

-108 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



C2C5.1 

SLCB 

228 - 80 

C4C47 

SLCB 

229 

- 57 

C7C20 

SLCB 

386 

- 55 


♦VALG 


BZY97C16V 

FGRS 

197 

- 6 

C2C5.6 

SLCB 

228 - 82 

C4C51 

SLCB 

229 

- 64 

C7C22 

SLCB 

386 

-162 

BZY95C27 

♦ MULB 

205 -161 

BZY97C18 

♦ FGRS 

199 

- 9 

C2C6.2 

SLCB 

228 - 92 

C4C56 

SLCB 

229 

- 69 

C7C24 

SLCB 

228 

-184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



C2C6.8 

SLCB 

228 - 96 

C4C62 

SLCB 

229 

- 80 

C7C27 

SLCB 

229 

- 7 


♦VALG 



THEF 



C2C7.5 

SLCB 

228 -103 

C4C68 

SLCB 

229 

- 86 

C7C30 

SLCB 

229 

- 18 

BZY95C30 

♦ MULB 

207 - 85 

BZY97C18V 

FGRS 

199 

- 22 

C2C8.2 

SLCB 

228 -112 

C4C75 

SLCB 

229 

- 92 

C7C33 

SLCB 

229 

- 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C20 

♦ FGRS 

200 

-208 

C2C9.1 

SLCB 

228 -120 

C4C82 

SLCB 

229 

- 99 

C7C36 

SLCB 

229 

- 35 


♦ VALG 


MSC 

♦ SIEG 



C2C10 

SLCB 

228 -128 

C4C91 

SLCB 

229 

-106 

C7C39 

SLCB 

229 

- 41 

BZY95C33 

♦ MULB 

208 -178 


THEF 



C2C11 

SLCB 

228 -134 

C4C100 

SLCB 

229 

-115 

C7C43 

SLCB 

229 

- 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C20V 

FGRS 

201 

- 15 

C2C12 

SLCB 

228 -139 

C4C110 

SLCB 

229 

-123 

C7C47 

SLCB 

229 

- 59 


♦VALG 


BZY97C22 

♦ FGRS 

202 

-110 

C2C13 

SLCB 

228 -145 

C4C120 

SLCB 

229 

-132 

C7C51 

SLCB 

229 

- 66 

BZY95C36 

♦ MULB 

210 - 27 

MSC 

♦SIEG 



C2C15 

SLCB 

228 -151 

C4C130 

SLCB 

229 

-139 

C7C56 

SLCB 

229 

- 71 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



C2C16 

SLCB 

228 -157 

C4C150 

SLCB 

229 

-153 

C7C62 

SLCB 

229 

- 82 


♦ VALG 


BZY97C22V 

FGRS 

202 

-122 

C2C18 

SLCB 

228 -163 

C4C160 

SLCB 

229 

-156 

C7C68 

SLCB 

229 

- 88 

BZY95C39 

♦ MULB 

211 - 64 

BZY97C24 

♦ FGRS 

203 

-205 

C2C20 

SLCB 

228 -171 

C4C180 

SLCB 

230 

- 3 

C7C75 

SLCB 

229 

- 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦ SIEG 



C2C22 

SLCB 

228 -176 

C4C200 

SLCB 

230 

- 6 

C7C82 

SLCB 

229 

-101 


♦ VALG 



THEF 



C2C24 

SLCB 

228 -183 

C4P03Q 

INRJ 

375 

-134 

C7C91 

SLCB 

229 

-108 

BZY95C43 

♦ MULB 

212 - 75 

BZY97C24V 

FGRS 

204 

- 8 

C2C27 

SLCB 

229 - 6 

C4P04Q 

INRJ 

375 

-135 

C7C100 

SLCB 

229 

-117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C27 

♦ FGRS 

205 

-146 

C2C30 

SLCB 

229 - 17 

C4P05Q 

INRJ 

375 

-136 

C7C110 

SLCB 

229 

-125 


♦VALG 


cont.next col. 




C2C33 

SLCB 

229 - 24 

C4P06Q 

INRJ 

375 

-137 

C7C120 

SLCB 

229 

-134 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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TYPE No. MFRS 


C7C130 SLCB 229 

C7C150 SLCB 229 

C7C160 SLCB 230 

C7C180 SLCB 230 

C7C200 SLCB 230 

C7C400 SLCB 230 

C8P03Q INRJ 375 

C8P04Q INRJ 375 

C8P05Q INRJ 375 

C8P06Q INRJ 375 

C10P03Q INRJ 375 

C10P04Q INRJ 375 

C10P05Q INRJ 375 

C10P06Q INRJ 375 

CIOPIOF(R) INRJ 262 

C10P10Q INRJ 375 

C10P20F(R) INRJ 262 

C11CA ♦HITJ 415 

C11CF ♦HITJ 418 

C11CJ ♦ HITJ 418 

Cl IDA ♦HITJ 419 

C16P03Q INRJ 375 

C16P04Q INRJ 375 

C16P05Q INRJ 375 

C16P06Q INRJ 375 

C16P10F(R) INRJ 262 

C16P20F(R) INRJ 262 

C25P03Q INRJ 375 

C25P04Q INRJ 375 

C25P05Q INRJ 375 

C25P06Q INRJ 375 

C25P10Q INRJ 375 

C30H03Q INRJ 375 

C30H04Q INRJ 375 

C60H03Q INRJ 375 

C60H04Q INRJ 375 

C80H03Q INRJ 375 

C80H04Q INRJ 375 

C120H03Q INRJ 375 

C120H04Q INRJ 375 

Cl 406B40C3700-2200 

SIEG 1364 
C1406M BBCG |364 

C1412B80C3700-2200 

SIEG 1365 
C1412M BBCG |364 

C2120B125C3000-1800 

SIEG 1364 
C2120M BBCG |364 

C2140 B250C3000-1800 

SIEG 1364 
C2140M BBCG |364 

C2180B500C3000-1800 

SIEG 1364 
C2180M BBCG |364 

C2206B40C3700-2200 

SIEG 1364 
C2206N BBCG |364 

C2212B80C3700-2200 

SIEG 1372 
C2212N BBCG |364 

C2220B125C3700-2200 

SIEG 1372 
C2220N BBCG 364 

C2340N BBCG |364 

C2506B40C1600-1100 

SIEG 1362 
C2512B80C1600-1100 

SIEG 1362 

C2520B125C1500-1000 

SIEG |361 

C2540B250C1500-1000 


sl.Mll.fcamsMgE 


141 C8002w 
155 C8002D 

2 CAX15 
5 CAX20 
8 CAX25 
11 CAX30 
140 CD1 

142 CD2 
144 CD2A 
146 CD5 

148 CD12 

149 CD21 

150 CD22 

" ^D23 

:D24 


TYPE No. CROSS INDEX 





SIEG 

361 

-127 

CD936A 

♦CDI 

C3141 

♦CODI 

231 

-190 

CD937 

♦ CDI 

C3142 

♦CODI 

231 

-191 

CD937A 

♦ CDI 

ISIciEkHH 

♦CODI 

231 

-192 

CD962B 

CDI 

C3144 

♦CODI 

231 

-193 

CD963B 

CDI 

C6041 

♦CODI 

163 

- 30 

CD964B 

CDI 

C6041M 

♦CODI 

163 

- 25 

CD965B 

CDI 

C6042 

♦CODI 

163 

- 74 

CD966B 

CDI 

C6042M 

♦CODI 

163 

- 70 

CD967B 

CDI 

C6043 

♦CODI 

163 

-157 

CD968B 

CDI 

C6043M 

♦CODI 

163 

-153 

CD969B 

CDI 

C6044 

♦CODI 

165 

- 11 

CD970B 

CDI 

C6044M 

♦CODI 

165 

- 8 

CD971B 

CDI 

C6045 

♦CODI 

163 

- 13 

CD972B 

CDI 

C6045M 

♦CODI 

163 

- 12 

CD973B 

CDI 

C6046 

♦CODI 

163 

- 64 

CD974B 

CDI 

C6046M 

♦CODI 

163 

- 63 

CD975B 

CDI 

C6047 

♦ CODI 

163 

-120 

CD976B 

CDI 

C6047M 

♦CODI 

163 

-119 

CD977B 

CDI 

C6048 

♦CODI 

164 

- 79 

CD978B 

CDI 

C6048M 

♦CODI 

164 

- 78 

CD979B 

CDI 

C6049 

♦CODI 

163 

- 31 

CD980B 

CDI 

C6049M 

♦CODI 

163 

- 26 

CD981B 

CDI 

C6050 

♦CODI 

163 

- 75 

CD982B 

CDI 

C6050M 

♦CODI 

163 

- 71 

CD983B 

CDI 

C6051 

♦CODI 

163 

-158 

CD984B 

CDI 

C6051M 

♦CODI 

163 

-154 

CD985B 

CDI 

C6052 

♦CODI 

165 

- 12 

CD986B 

CDI 

C6052M 

♦CODI 

165 

- 9 

CD987B 

CDI 

C8000 

♦CODI 

177 

- 17 

CD988B 

CDI 

C8000A 

♦CODI 

177 

- 18 

CD989B 

CDI 

C8000B 

♦CODI 

177 

- 19 

CD990B 

CDI 

C8000C 

♦CODI 

177 

- 20 

CD991B 

CDI 

C8000D 

♦CODI 

177 

- 21 

CD992B 

CDI 

C8001 

♦CODI 

177 

- 22 

CD3154 

CDI 

C8001A 

♦CODI 

177 

- 23 

CD3155 

CDI 

C8001B 

♦CODI 

1177 

- 24 

CD3156 

CDI 

C8001C 

♦CODI 

177 

- 25 

CD4099 

♦CDI 

C8001D 

♦CODI 

177 

- 26 

CD4100 

♦CDI 

C8002 

♦CODI 

177 

- 27 

CD4101 

♦CDI 

C8002A 

♦CODI 

177 

- 28 

CD4102 

♦CDI 

C8002B 

♦ CODI 

177 

- 29 

CD4103 

♦CDI 


CD51 
167 CD56 
171 CD0057 
178 CD61 
186 CD62#B 
188 CD62#C 

194 CD63 

195 CD68 
205 CD75 
208 CD82 

CD91 

188 CD100 

60 CD610 
CD746A 

1 CD747A 

65 CD748A 
CD749A 

83 CD750A 

16 CD751A 
CD752A 

84 CD753A 

17 CD754A 
CD755A 

85 CD756A 
19 CD758A 

CD759A 

189 CD821 

61 CD821A 
CD823 

64 CD823A 

66 CD825 
CD825A 

65 CD826 
72 CD827 

18 CD827A 
CD828 

128 CD829 
CD829A 

129 CD914 
CD935 

126 CD935A 
CD936 


CD4105 

CD4106 

CD4107 

CD4108 

CD4109 

CD4110 

CD4111 

CD4112 

CD4113 

CD4114 

CD4115 

CD4116 

CD4117 

CD4118 

CD4119 

CD4120 

CD4121 

CD4122 

CD4123 

CD4124 

CD4125 

CD4126 

CD4127 

CD4128 

CD4129 

CD4130 

CD4131 

CD4132 

CD4133 

CD4134 

CD4135 

CD4148 

CD4370A 

CD4371A 

CD4372A 

CD4565 

CD4565A 

CD4566 

CD4566A 

CD4567 

CD4567A 

CD4568 

CD4568A 

CD4569 

CD4569A 

CD4570 

CD4570A 

CD4571 

CD4571A 

CD4572 

CD4572A 

CD4573 

CD4573A 

CD4574 

CD4574A 

CD4575 

CD4575A 

CD4576 

CD4576A 

CD4577 

CD4577A 

CD4578 

CD4578A 

CD4579 

CD4579A 

CD4580 

CD4580A 

CD4581 

CD4581A 

CD4582 

CD4582A 

CD4583 

CD4583A 

CD4584 

CD4584A 

CD4614 

CD4615 

CD4616 

CD4617 

CD4618 

CD4619 

CD4620 

CD4621 

CD4622 

CD4623 

CD4624 

CD4625 

CD4626 

CD4627 

CD4728 

CD4728A 

CD4729 

CD4729A 

CD4730 

CD4730A 

CD4731 

CD4731A 

CD4732 

CD4732A 

CD4733 

CD4733A 

CD4734 

CD4734A 

CD4735 

CD4735A 

CD4736 

CD4736A 

CD4737 

CD4737A 

CD4738 

CD4738A 

CD4739 

CD4739A 




47 CD4740 
200 CD4740A 
163 CD4741 
134 CD4741A 
176 CD4742 

158 CD4742A 
62 CD4743 

32 CD4743A 

33 CD4744 

34 CD4744A 

35 CD4745 

36 CD4745A 

120 CD4746 

121 CD4746A 

122 CD4747 
32 CD4747A 

141 CD4748 

123 CD4748A 

124 CD4749 

148 CD4749A 
168 CD4750 
180 CD4750A 
191 CD4751 
176 CD4751A 
140 CD4752 
186 CD4752A 

159 CD4753 

149 CD4753A 
131 CD4754 

74 CD4754A 
117 CD4755 

74 CD4755A 
168 CD4756 

30 CD4756A 

146 CD4757 

76 CD4757A 

151 CD4758 

152 CD4758A 

153 CD4759 

154 CD4759A 

155 CD4760 

156 CD4760A 

157 CD4761 

158 CD4761A 

159 CD4762 

160 CD4762A 

161 CD4763 

162 CD4763A 

163 CD4764 

164 CD4764A 

165 CD4765 

166 CD4765A 

167 CD4766 

168 CD4766A 

169 CD4767 

170 CD4767A 

171 CD4768 

172 CD4768A 

173 CD4770 

174 CD4770A 

175 CD4771 

176 CD4771A 

177 CD4772 

178 CD4772A 

179 CD4773 

180 CD4773A 

181 CD5221B 

182 CD5222B 

183 CD5223B 

184 CD5224B 

185 CD5225B 

186 CD5226B 

187 CD5227B 

188 CD5228B 

189 CD5229B 

190 CD5230B 
104 CD5231B 
131 CD5232B 

176 CD5233B 

31 CD5234B 

147 CD5235B 

77 CD5236B 
7 CD5237B 

184 CD5238B 
149 CD5239B 
165 CD5240B 
205 CD5241B 
80 CD5242B 
168 CD5243B 
197 CD5244B 

75 CD5245B 
179 CD5246B 

41 CD5247B 
151 CD5248B 
21 CD5249B 
111 CD5250B 
43 CD5251B 
122 CD5252B 
96 CD5253B 
146 CD5254B 

177 CD5255B 
26 CD5256B 
62 CD5257B 
92 CD5258B 

125 CD5259B 
55 CD5260B 

107 CD5261B 
131 CD5262B 

101 CD5263B 
129 CD5264B 

84 CD5265B 

102 CD5266B 
116 CD5267B 
122 CD5268B 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




CD5269B 

CD5270B 

CD5271B 

CD5272B 

CD5273A 

CD5274A 

CD5275A 

CD5276A 

CD5277B 

CD5278B 

CD5279B 

CD5280B 

CD5281B 

CD5333B 

CD5334B 

CD5335B 

CD5336B 

CD5337B 

CD5338B 

CD5339B 

CD5340B 

CD5341B 

CD5342B 

CD5343B 

CD5344B 

CD5345B 

CD5346B 

CD5347B 

CD5348B 

CD5349B 

CD5350B 

CD5351B 

CD5352B 

CD5353B 

CD5354B 

CD5355B 

CD5356B 

CD5357B 

CD5358B 

CD5359B 

CD5360B 

CD5361B 

CD5362B 

CD5363B 

CD5364B 

CD5365B 

CD5366B 

CD5367B 

CD5368B 

CD5369B 

CD5370B 

CD5371B 

CD5372B 

CD5373B 

CD5374B 

CD5375B 

CD5376B 

CD5377B 

CD5378B 

CD5379B 

CD5380B 

CD5381B 

CD5382B 

CD5383B 

CD5384B 

CD5385B 

CD5386B 

CD5387B 

CD5388B 

GDI 3333 

CD13334 

CD13336 

CD13338 

CD13339 

CER67 

CER67A 

CER67B 

CER67C 

CER67F 

CER68 

CER68A 

CER68B 

CER68C 

CER69 

CER69A 

CER69B 

CER69C 

CER70 

CER70A 

CER70B 

CER70C 

CER71 

CER71A 

CER71B 

CER71C 

CER71F 

CER72 

CER72A 

CER72B 

CER72C 

CER72D 

CER73 

CER73A 

CER73B 

CER73C 

CER73D 

CER500 

CER500A 

CER500B 

CER500C 

CER500F 

CER1200F 

CF10 

CF15 
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by this manufacturer 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



EEHSBm 

TYPE No. 

MFRS 

IsfrMIliT:! 

TYPE No. 

MFRS 



M 111 1 





CF20 

CODI 

430 

-147 

CH989 — 

♦ MSC 

223 

-166 

CH4578A 

♦MSC 

176 

- 91 

CH4764 

♦MSC 

220 -113 

CH5277 

♦MSC 

224 -119 

CF25 

CODI 

431 

-114 


♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CF30 

CODI 

432 

- 53 

CH990 

♦ MSC 

224 

-118 

CH4579A 

♦ MSC 

176 

- 92 

CH5221 

♦ MSC 

164 - 35 

CH5278 

♦MSC 

225 - 51 

CF35 

CODI 

432 

-123 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 



♦ SIEG 


CF40 

CODI 

432 

-174 

CH991 

♦ MSC 

225 

-122 

CH4580A 

♦ MSC 

176 

- 93 

CH5222 

♦ MSC 

164 - 94 

CH5279 

♦MSC 

225 -123 

CF45 

CODI 

433 

- 6 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CF50 

CODI 

433 

- 52 

CH992 

♦ MSC 

226 

-127 

CH4581A 

♦ MSC 

176 

- 94 

CH5223 

♦ MSC 

164 -151 

CH5280 

♦MSC 

226 - 72 

CFR10 

CODI 

427 

- 66 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CFR15 

CODI 

429 

- 51 

CH4099 

MSC 

177 

-209 

CH4582A 

♦ MSC 

176 

- 95 

CH5224 

♦MSC 

165 - 16 

CH5281 

♦MSC 

226 -128 

CFR20 

CODI 

430 

-144 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CFR25 

CODI 

431 

-112 

CH4100 

MSC 

179 

-196 

CH4583A 

♦ MSC 

176 

- 96 

CH5225 

♦ MSC 

165 - 81 

CIL250 

♦TCY 

434 - 45 

CFR30 

CODI 

432 

- 51 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


CIL251 

♦TCY 

434 - 46 

CFR35 

CODI 

432 

-122 

CH4101 

MSC 

181 

-175 

CH4584A 

♦ MSC 

176 

- 97 

CH5226 

♦ MSC 

166 - 11 

CIL252 

♦TCY 

434 - 47 

CFR40 

CODI 

432 

-172 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL253 

♦TCY 

434 - 48 

CFR45 

CODI 

433 

- 4 

CH4102 

MSC 

183 

-157 

CH4614 

♦MSC 

163 

-105 

CH5227 

♦ MSC 

166 -188 

CIL254 

♦TCY 

434 - 49 

CFR50 

CODI 

433 

- 50 


♦ SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


CIL255 

♦TCY 

434 - 50 


♦GIC 

256 

-101 

CH4103 

MSC 

185 

- 7 

CH4615 

♦MSC 

163 

-132 

CH5228 

♦ MSC 

167 -153 

CIL256 

♦TCY 

434 - 51 


GIC 

256 

-102 


♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL257 

♦TCY 

434 - 52 


GIC 

272 

-189 

CH4104 

MSC 

187 

- 50 

CH4616 

♦ MSC 

163 

-177 

CH5229 

♦ MSC 

168 -169 

CIL350 

♦TCY 

434 - 53 

CG-1/DG-1 

♦GIC 

445 

- 32 


♦ SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


CIL351 

♦TCY 

434 - 54 

CG-2/DG-2 

GIC 

445 

- 33 

CH4105 

MSC 

188 

-203 

CH4617 

♦ MSC 

164 

- 34 

CH5230 

♦ MSC 

170 - 2 

CIL352 

♦TCY 

434 - 55 

CG-3/DG-3 

GIC 

445 

- 34 


♦ SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


CIL353 

♦TCY 

434 - 56 

CH746 

♦MSC 

166 

- 9 

CH4106 

MSC 

190 

-167 

CH4618 

♦MSC 

164 

-150 

CH5231 

♦ MSC 

171 - 84 

CIL354 

♦TCY 

434 - 57 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL355 

♦TCY 

434 - 58 


♦MSC 

166 

-186 

CH4107 

MSC 

192 

-137 

CH4619 

♦ MSC 

165 

- 80 

CH5232 

♦ MSC 

172 -172 

CIL356 

♦TCY 

434 - 59 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL357 

♦TCY 

434 - 60 

CH748 

♦ MSC 

167 

-151 

CH4108 

MSC 

193 

-178 

CH4620 

♦ MSC 

166 

- 10 

CH5233 

♦ MSC 

173 -204 

CIL358 

♦TCY 

434 - 61 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL359 

♦TCY 

434 - 62 

CH749 

♦MSC 

168 

-167 

CH4109 

MSC 

194 

-161 

CH4621 

♦MSC 

166 

-187 

CH5234 

♦ MSC 

174 -202 

CIL360 

♦TCY 

434 - 63 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


CIL361 

♦TCY 

434 - 64 

CH750 

♦ MSC 

169 

-207 

CH4110 

MSC 

196 

- 65 

CH4622 

♦ MSC 

167 

-152 

CH5235 

♦ MSC 

177 -210 

CIL362 

♦TCY 

434 - 65 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦ SIEG 


CIL363 

♦TCY 

434 - 66 

CH751 

♦ MSC 

171 

- 82 

CH4111 

MSC 

197 

-106 

CH4623 

♦ MSC 

168 

-168 

CH5236 

♦ MSC 

179 -197 

CIL364 

♦TCY 

434 - 67 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL365 

♦ TCY 

434 - 68 

CH752 

♦MSC 

172 

-170 

CH4112 

MSC 

198 

- 70 

CH4624 

♦ MSC 

170 

- 1 

CH5237 

♦ MSC 

181 -176 

CIL366 

♦TCY 

434 - 69 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦ SIEG 




♦ SIEG 


CIL500/022 

♦TCY 

434 - 70 

CH753 

♦ MSC 

174 

-200 

CH4113 

MSC 

199 

-122 

CH4625 

♦ MSC 

171 

- 83 

CH5238 

♦ MSC 

183 -158 

CIL500/024 

♦TCY 

434 - 71 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL500/027 

♦TCY 

434 - 72 

CH754 

♦MSC 

177 

-208 

CH4114 

MSC 

200 

- 69 

CH4626 

♦ MSC 

172 

-171 

CH5239 

♦ MSC 

185 - 8 

CIL500/030 

♦TCY 

434 - 73 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL500/033 

♦TCY 

434 - 74 

CH755 

♦MSC 

179 

-195 

CH4115 

MSC 

201 

-175 

CH4627 

♦ MSC 

174 

-201 

CH5240 

♦ MSC 

187 - 51 

CIL500/039 

♦TCY 

434 - 75 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL500/043 

♦TCY 

434 - 76 

CH756 

♦MSC 

181 

-174 

CH4116 

MSC 

203 

- 76 

CH4728 

♦MSC 

166 

- 76 

CH5241 

♦MSC 

188 -204 

CIL500/047 

♦TCY 

434 - 77 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4729 

♦ MSC 

167 

- 42 


♦SIEG 


CIL500/056 

♦TCY 

434 - 78 

CH757 

♦ MSC 

185 

- 6 

CH4117 

MSC 

204 

-101 


♦SIEG 



CH5242 

♦ MSC 

190 -168 

CIL500/062 

♦TCY 

434 - 79 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4730 

♦ MSC 

168 

- 22 


♦SIEG 


CIL500/068 

♦TCY 

434 - 80 

CH758 

♦MSC 

187 

- 49 

CH4118 

MSC 

205 

- 9 


♦SIEG 



CH5243 

♦ MSC 

192 -138 

CIL500/075 

♦TCY 

434 - 81 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4731 

♦ MSC 

169 

- 44 


♦SIEG 


CIL500/082 

♦TCY 

434 - 82 

CH759 

♦ MSC 

190 

-165 

CH4119 

MSC 

206 

- 34 


♦SIEG 



CH5244 

♦ MSC 

193 -179 

CIL500/091 

♦TCY 

434 - 83 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4732 

♦MSC 

170 

- 97 


♦SIEG 


CIL500/100 

♦TCY 

434 - 84 

CH821 

♦ MSC 

174 

- 57 

CH4120 

MSC 

206 

-144 


♦SIEG 



CH5245 

♦ MSC 

194 -162 

CIL500/110 

♦TCY 

434 - 85 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4733 

♦ MSC 

171 

-178 


♦SIEG 


CIL500/120 

♦TCY 

434 - 86 

CH823 

♦MSC 

174 

- 58 

CH4121 

MSC 

208 

- 32 


♦SIEG 



CH5246 

♦ MSC 

196 - 66 

CIL500/130 

♦TCY 

434 - 87 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4734 

♦ MSC 

173 

- 63 


♦SIEG 


CIL500/140 

♦TCY 

434 - 88 

CH825 

♦ MSC 

174 

- 59 

CH4122 

MSC 

209 

-113 


♦SIEG 



CH5247 

♦MSC 

197 -107 

CIL500/150 

♦TCY 

434 - 89 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4735 

♦ MSC 

175 

-126 


♦SIEG 


CIL500/160 

♦TCY 

434 - 90 

CH827 

♦ MSC 

174 

- 60 

CH4123 

MSC 

210 

-151 


♦SIEG 



CH5248 

♦MSC 

198 - 71 

CIL500/180 

♦TCY 

434 - 91 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4736 

♦ MSC 

178 

-108 


♦SIEG 


CIL500/200 

♦TCY 

434 - 92 

CH829 

♦ MSC 

174 

- 61 

CH4124 

MSC 

211 

-171 


♦SIEG 



CH5249 

♦MSC 

199 -123 

CIL500/220 

♦TCY 

434 - 93 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4737 

♦ MSC 

180 

-102 


♦SIEG 


CIL500/240 

♦TCY 

434 - 94 

CH962 

♦MSC 

188 

-202 

CH4125 

MSC 

212 

-183 


♦SIEG 



CH5250 

♦MSC 

200 - 70 

CIL500/270 

♦TCY 

434 - 95 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4738 

♦ MSC 

182 

- 85 


♦SIEG 


CIL500/300 

♦TCY 

434 - 96 

CH963 

♦ MSC 

190 

-166 

CH4126 

MSC 

213 

-194 


♦SIEG 



CH5251 

♦MSC 

201 -176 

CIL500/330 

♦TCY 

434 - 97 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4739 

♦MSC 

185 

-117 


♦SIEG 


CIL500/360 

♦TCY 

434 - 98 

CH964 

♦ MSC 

192 

-136 

CH4127 

MSC 

214 

-179 


♦SIEG 



CH5252 

♦MSC 

203 - 77 

CIL500/390 

♦TCY 

434 - 99 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4740 

♦ MSC 

187 

-176 


♦SIEG 


CIL500/430 

♦TCY 

434 -100 


♦ MSC 

194 

-160 

CH4128 

MSC 

215 

-142 


♦SIEG 



CH5253 

♦ MSC 

204 -102 

CIL500/470 

♦TCY 

434 -101 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4741 

♦ MSC 

189 

- 90 


♦SIEG 


CIL500/510 

♦TCY 

434 -102 

CH966 

♦ MSC 

196 

- 64 

CH4129 

MSC 

215 

-189 


♦SIEG 



CH5254 

♦MSC 

205 - 10 

CIL500/560 

♦TCY 

434 -103 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4742 

♦ MSC 

191 

- 58 


♦SIEG 


CIL500/620 

♦TCY 

434 -104 

CH967 

♦ MSC 

198 

- 69 

CH4130 

MSC 

216 

-162 


♦SIEG 



CH5255 

♦MSC 

206 - 35 

CIL500/680 

♦TCY 

434 -105 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4743 

♦ MSC 

193 

- 9 


♦SIEG 


CIL1300 

TCY 

434 - 5 

CH968 

♦ MSC 

200 

• 68 

CH4131 

MSC 

217 

-152 


♦SIEG 



CH5256 

♦ MSC 

206 -145 

CIL1301 

TCY 

434 - 6 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4744 

♦ MSC 

195 

- 58 


♦SIEG 


CIL1302 

TCY 

434 - 7 

CH969 

♦MSC 

201 

-174 

CH4132 

MSC 

218 

-134 


♦SIEG 



CH5257 

♦ MSC 

208 - 33 

CIL1303 

TCY 

434 - 8 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4745 

♦ MSC 

196 

-151 


♦SIEG 


CIL1304 

TCY 

434 - 9 


♦ MSC 

203 

- 75 

CH4133 

MSC 

219 

- 76 


♦ SIEG 



CH5258 

♦ MSC 

209 -114 

CIL1305 

TCY 

434 - 10 


♦ SIEG 




♦SIEG 



CH4746 

♦ MSC 

198 

-167 


♦SIEG 


CL5#B 

CODI 

423 -118 

CH971 

♦ MSC 

205 

- 8 

CH4134 

MSC 

219 

-120 


♦SIEG 



CH5259 

♦ MSC 

210 -152 

CLIO 

CODI 

427 - 73 


♦ SIEG 




♦SIEG 



CH4747 

♦ MSC 

200 

-159 


♦SIEG 


CL15 

CODI 

429 - 56 

CH972 

♦ MSC 

206 

-143 

CH4135 

MSC 

220 

- 77 


♦SIEG 



CH5260 

♦ MSC 

211 -172 

CL20 

CODI 

430 -148 


♦ SIEG 




♦SIEG 



CH4748 

♦ MSC 

202 

- 59 


♦ SIEG 


CL25 

CODI 

431 -115 

CH973 

♦ MSC 

208 

- 31 

CH4370 

♦ MSC 

164 

- 33 


♦SIEG 



CH5261 

♦ MSC 

212 -184 

CL30 

CODI 

432 - 54 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4749 

♦ MSC 

203 

-157 


♦ SIEG 


CL35 

CODI 

432 -124 

CH974 

♦ MSC 

209 

-112 

CH4371 

♦ MSC 

164 

-149 


♦SIEG 



CH5262 

♦ MSC 

213 -195 

CL40 

CODI 

432 -175 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4750 

♦ MSC 

205 

- 95 


♦ SIEG 


CL45 

CODI 

433 - 7 

CH975 

♦ MSC 

210 

-150 

CH4372 

♦ MSC 

165 

- 79 


♦SIEG 



CH5263 

♦ MSC 

214 -180 

CL50 

CODI 

433 - 53 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4751 

♦ MSC 

207 

- 21 


♦SIEG 


CLR5 

CODI 

241 -213 

CH976 

♦MSC 

211 

-170 

CH4565A 

♦ MSC 

176 

- 78 


♦SIEG 



CH5264 

♦ MSC 

215 -143 

CLR10 

CODI 

242 - 56 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4752 

♦ MSC 

208 

-114 


♦ SIEG 


CLR15 

CODI 

242 - 98 

CH977 

♦ MSC 

212 

-182 

CH4566A 

♦ MSC 

176 

- 79 


♦SIEG 



CH5265 

♦ MSC 

215 -190 

CLR20 

CODI 

242 -122 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4753 

♦ MSC 

209 

-179 


♦ SIEG 


CLR25 

CODI 

242 -132 

CH978 

♦ MSC 

213 

-193 

CH4567A 

♦ MSC 

176 

- 80 


♦SIEG 



CH5266 

♦ MSC 

216 -163 

CLR30 

CODI 

242 -140 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4754 

♦ MSC 

211 

- 15 


♦ SIEG 


CLR35 

CODI 

242 -142 

CH979 

♦ MSC 

214 

-178 

CH4568A 

♦ MSC 

176 

- 81 


♦SIEG 



CH5267 

♦ MSC 

217 -153 

CLR40 

CODI 

242 -149 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4755 

♦ MSC 

212 

- 26 


♦ SIEG 


CLR45 

CODI 

242 -152 

CH980 

♦ MSC 

215 

-188 

CH4569A 

♦ MSC 

176 

- 82 


♦SIEG 



CH5268 

♦ MSC 

218 -135 

CLR50 

CODI 

242 -157 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4756 

♦ MSC 

213 

- 41 


♦ SIEG 


CLVA43A 

♦TRWS 

168 -133 

CH981 

♦ MSC 

216 

-161 

CH4570A 

♦ MSC 

176 

- 83 


♦ SIEG 



CH5269 

♦ MSC 

219 - 77 

CLVA47A 

♦TRWS 

169 -165 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4757 

♦ MSC 

214 

- 38 


♦SIEG 


CLVA51A 

♦TRWS 

171 - 42 

CH982 

♦ MSC 

217 

-151 

CH4571A 

♦ MSC 

176 

- 84 


♦SIEG 



CH5270 

♦ MSC 

219 -121 

CLVA56A 

♦TRWS 

172 -117 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4758 

♦MSC 

215 

- 24 


♦ SIEG 


CLVA62A 

♦TRWS 

174 -119 

CH983 

♦MSC 

218 

-133 

CH4572A 

♦ MSC 

176 

- 85 


♦SIEG 



CH5271 

♦ MSC 

220 - 78 

CLVA68A 

♦TRWS 

177 -157 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4759 

♦MSC 

216 

- 30 


♦SIEG 


CLVA75A 

♦TRWS 

179 -150 

CH984 

♦ MSC 

219 

-119 

CH4573A 

♦ MSC 

176 

- 86 


♦SIEG 



CH5272 

♦ MSC 

221 - 46 

CLVA82A 

♦TRWS 

181 -132 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4760 

♦ MSC 

217 

- 11 


♦ SIEG 


CLVA91A 

♦TRWS 

184 -180 

CH985 

♦ MSC 

220 

- 76 

CH4574A 

♦ MSC 

176 

- 87 


♦SIEG 



CH5273 

♦ MSC 

221 -188 

CLVA100A 

♦TRWS 

186 -209 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4761 

♦MSC 

217 

-193 


♦SIEG 


CM50 

♦CDIL 

438 • 50 

CH986 

♦MSC 

221 

- 45 

CH4575A 

♦ MSC 

176 

- 88 


♦SIEG 



CH5274 

♦ MSC 

222 -141 

CND10Q1A 

CODI 

435 - 97 

PH 

♦SIEG 




♦SIEG 



CH4762 

♦MSC 

218 

-172 


♦SIEG 


CND1002A 

CODI 

435 • 98 

M! 

♦ MSC 

221 

-187 

CH4576A 

♦ MSC 

176 

- 89 


♦SIEG 



CH5275 

♦ MSC 

223 - 83 

CND2001A 

CODI 

435 • 99 

PH 

♦SIEG 




♦SIEG 



CH4763 

♦MSC 

219 

-154 


♦SIEG 


CND2002A 

CODI 

435 -100 


♦MSC 

222 

-140 

CH4577A 

♦ MSC 

176 

- 90 


♦SIEG 



CH5276 

♦ MSC 

223 -167 

CND3001A 

CODI 

435 -101 


♦SIEG 




♦ SIEG 








♦SIEG 


CND3002A 

CODI 

435 -102 


106 


106 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet avaiiabie 
in microfilm service 















TYPE No. 


4D4001 
CND6001A 
CND6002A 
CND6003A 
CND6004A 
CND6005A 
CND6006A 
CND6007A 
CND6008A 
CND6009A 
CND6010A 
CND6011A 
CND6012A 
CNM5A 
CNM5B 
CNM5C 
CNM5D 
CNM5E 
CNM5EN 
CNM10A 
CNM10B 
CNM10C 
CNM10D 
CNM10E 
CNM10EN 
CNM20A 
CNM20B 
CNM20C 
CNM20D 
CNM20E 
CNM20EN 
CNM50A 
CNM50B 
CNM50C 
CNM50D 
CNM50E 
CNM50EN 
CNM100A 
CNM100B 
CNM100C 
CNM100D 
CNM100E 
CNM100EN 
CNM1000A 
CODI531 
CODI532 
CODI533 
CODI534 
CODI535 
CODI536 
CODI537 
CODI538 
CODI551 
CODI552 
CODI553 
CODI554 
CODI555 
CODI556 
CODI5314 
CODI5324 
CODI5334 
CODI5344 
CODI5354 
CODI5364 
CODI5514 
CODI5524 
CODI5534 
CODI5544 
CODI5554 
CODI5564 
CODI6041 
CODI6042 
CODI6043 
CODI6044 
CODI6045 
CODI6046 
CODI6047 
CODI6048 
CODI6049 
CODI6050 
CODI6051 
CODI6052 


TYPE 


CROSS INDEX 




i 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

CODl 

435 

-103 

CP146 

EDI 

CODI 

435 

-104 

CP147 

EDI 

CODl 

435 

-105 

CPI 48 

EDI 

CODI 

435 

-106 

CPI 49 

EDI 

CODl 

435 

-107 

CPI 50 

EDI 

CODI 

435 

-108 

CPI 51 

EDI 

CODI 

435 

-109 

CPI 52 

EDI 

CODI 

435 

-110 

CPI 53 

EDI 

CODI 

436 

- 1 

CPI 54 

EDI 

CODI 

436 

- 2 

CP 155 

EDI 

CODI 

436 

- 3 

CP156 

EDI 

CODI 

436 

- 4 

CPI 57 

EDI 

CODI 

436 

- 5 

CPI 58 

EDI 

CODI 

436 

- 6 

CP2009 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 7 

CP2009A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 8 

CP2010 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 9 

CP2010A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 10 

CP2011 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 11 

CP2011A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 12 

CP2012 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 13 

CP2012A 

♦LUCB 

CODI 

436 

- 14 

CP2013 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 15 

CP2013A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 16 

CP2015 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 17 

CP2015A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 18 

CP2016 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 19 

CP2016A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 20 

CP2018 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 21 

CP2018A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 22 

CP2020 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 23 

CP2020A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 24 

CP2022 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 25 

CP2022A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 26 

CP2024 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 27 

CP2024A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 28 

CP2027 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 29 

CP2027A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 30 

CP2030 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 31 

CP2030A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 32 

CP2033 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 33 

CP2033A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 34 

CP2036 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 35 

CP2036A 

♦ LUCB 

CODI 

436 

- 36 

CP2039 

♦ LUCB 

♦CODI 

278 

- 12 

CP2039A 

♦ LUCB 

♦CODI 

278 

- 51 

CP2043 

♦ LUCB 

♦CODI 

278 

- 98 

CP2043A 

♦ LUCB 

♦CODI 

278 

-132 

CP2047 

♦ LUCB 

♦CODI 

278 

-173 

CP2047A 

♦ LUCB 

♦CODI 

278 

-203 

CP2051 

♦ LUCB 

♦CODI 

279 

- 24 

CP2051A 

♦ LUCB 

♦CODI 

279 

- 38 

CP2056 

♦ LUCB 

♦CODI 

275 

-162 

CP2056A 

♦ LUCB 

♦CODI 

275 

-167 

CP2062 

♦ LUCB 

♦CODI 

275 

-173 

CP2062A 

♦ LUCB 

♦CODI 

275 

-176 

CP2068 

♦ LUCB 

♦CODI 

275 

-181 

CP2068A 

♦ LUCB 

♦CODI 1 

275 

-186 

CP2075 

♦ LUCB 

♦CODI 

361 

-157 

CP2075A 

♦ LUCB 

♦CODI 

361 

-184 

CP2082 

♦ LUCB 

♦CODI 

362 

- 13 

CP2082A 

♦ LUCB 

♦CODI 

362 

- 19 

CP2091 

♦ LUCB 

♦CODI 

362 

- 49 

CP2091A 

♦ LUCB 

♦CODI 

362 

- 55 

CP2100 

♦ LUCB 

CODI 

360 

- 34 

CP2100A 

♦ LUCB 

CODI 

360 

- 35 

CP2110 

♦ LUCB 

CODI 

360 

- 36 

CP2110A 

♦ LUCB 

CODI 

360 

- 37 

CP2120 

♦ LUCB 

CODI 

360 

- 38 

CP2130 

♦ LUCB 

CODI 

360 

- 39 

CP2130A 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 7 

CP2140 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 49 

CP2150 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 76 

CP2150A 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

-121 

CP2160 

♦ LUCB 

♦ CODI 

163 

- 8 

CP2160A 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 50 

CP2170 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 77 

CP2170A 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

-122 

CP2180 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 9 

CP2180A 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 51 

CP2200 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

- 78 

CP2200A 

♦ LUCB 

♦CODI 

163 

-123 

CP2220 

♦ LUCB 

♦CDIL 

276 

- 52 

CP2220A 

♦ LUCB 

EDI 

277 

- 11 

CP2250 

♦ LUCB 

EDI 

277 

- 12 

CP2250A 

♦ LUCB 

EDI 

277 

- 54 

CP2275 

♦ LUCB 

EDI 

401 

- 42 

CP2275A 

♦ LUCB 

EDI 

405 

-198 

CP3009 

♦ LUCB 

EDI 

412 

- 25 

CP3009A 

♦ LUCB 

EDI 

412 

- 19 

CP3010 

♦ LUCB 

EDI 

413 

-200 

CP3010A 

♦LUCB 

EDI 

418 

-155 

CP3011 

♦ LUCB 

EDI 

419 

-113 

CP3011A 

♦LUCB 

EDI 

419 

- 86 

CP3012 

♦ LUCB 

EDI 

422 

-194 

CP3012A 

♦ LUCB 

EDI 

422 

-208 

CP3013 

♦ LUCB 

EDI 

424 

- 11 

CP3013A 

♦ LUCB 

EDI 

423 

-121 

CP3015 

♦ LUCB 

EDI 

424 

-173 

CP3015A 

♦ LUCB 

EDI 

425 

- 87 

CP3016 

♦ LUCB 

EDI 

426 

- 41 

CP3016A 

♦ LUCB 

EDI 

426 

- 42 

CP3018 

♦ LUCB 

EDI 

427 

-125 

CP3018A 

♦ LUCB 

EDI 

427 

-164 

CP3020 

♦ LUCB 

EDI 

427 

-165 

CP3020A 

♦ LUCB 

EDI 

428 

- 17 

CP3022 

♦ LUCB 

EDI 

429 

-130 

CP3022A 

♦ LUCB 

EDI 

429 

-131 

CP3024 

♦ LUCB 

EDI 

429 

- 40 

CP3024A 

♦ LUCB 

EDI 

429 

- 95 

CP3027 

♦LUCB 

EDI 

429 

-147 

CP3027A 

♦LUCB 

EDI 

429 

- 96 

CP3030 

♦ LUCB 

EDI 

429 

-196 

CP3030A 

♦ LUCB 

EDI 

429 

-203 

CP3033 

♦ LUCB 


Gg Hiiaiigag 


3033A 
CP3036 
CP3036A 
CP3039 
CP3039A 
CP3043 
CP3043A 
CP3047 
CP3047A 
CP3051 
CP3051A 
CP3056 
CP3056A 
CP3062 
CP3062A 
CP3068 
CP3068A 
CP3075 
CP3075A 
CP3082 
! CP3082A 
I CP3091 
r CP3091A 
i CP3100 
i CP3100A 
' CP3110 
I CP3110A 
I CP3120 
) CP3120A 
CP3130 
! CP3130A 
I CP3140 
l CP3150 
i CP3150A 
i CP3160 
r CP3160A 
l CP3170 
I CP3170A 

> CP3180 
CP3180A 

I CP3200 
I CP3200A 
\ CP3220 
i CP3220A 

> CP3250 

r CP3250A 
I CP3275 
) CP3275A 
) CR022 
CR024 

> CR027 
I CR030 
I CR033 
i CR039 

> CR043 
r CR047 
I CR056 
) CR062 




♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ SIX 434 


3 

4 


♦ SIX 

♦ SIX 

435 

435 

- 9 

- 10 

5 

CR110#C 

♦ SIX 

435 

- 11 

6 

CR120 

♦ SIX 

435 

- 12 

7 

CR130 

♦SIX 

435 

- 13 

8 

CR140 

♦SIX 

435 

- 14 

9 

CR150 

♦ SIX 

435 

- 15 

10 

CR160 

♦SIX 

435 

- 16 

11 

CR180 

♦SIX 

435 

- 17 

12 

< 

:R200 

♦ SIX 

435 

- 18 

13 

It 

:R220 

♦SIX 

435 

- 19 

14 


:R240 

♦SIX 

435 

- 20 

15 


:R270 

♦ SIX 

435 

- 21 

16 


:R300 

♦ SIX 

435 

- 22 

17 


:R330 

♦ SIX 

435 

- 23 

18 


:R360 

♦ SIX 

435 

- 24 

19 

CR390 

♦ SIX 

435 

- 25 

20 

CR430 

♦ SIX 

435 

- 26 

21 

CR470 

♦ SIX 

435 

- 27 

22 

CRD821 

♦ CODI 

174 

- 62 

23 

CRD823 

♦CODI 

174 

- 63 

24 

CRD825 

♦CODI 

174 

- 64 

25 

CRD827 

♦CODI 

174 

- 65 

26 

CRD829 

♦ CODI 

174 

- 66 

27 

CRD921 

♦CODI 

174 

- 67 

28 

CRD923 

♦CODI 

174 

- 68 

29 

CRD925 

♦CODI 

174 

- 69 

30 

CRD927 

♦CODI 

174 

- 70 

31 

CRD929 

♦CODI 

174 

- 71 

32 

CRG20 

♦CODI 

414 

-175 

33 

CRG40 

♦CODI 

421 

-125 

34 

CRG60 

♦ CODI 

424 

-122 

35 

CRG100 

♦ CODI 

427 

- 12 

36 

CRG150 

♦ CODI 

429 

- 12 

37 

CRG200 

♦ CODI 

430 

-105 

38 

CRHG3 

♦ SSI 

241 

-176 

39 

CRHG4 

♦ SSI 

241 

-192 

40 

CRHG5 

♦ SSI 

241 

-214 

41 

CRHG6 

♦ SSI 

242 

- 5 

42 

CRHG7 

♦SSI 

242 

- 18 

43 

CRHG8 

♦SSI 

242 

- 29 

44 

CRHG9 

♦SSI 

242 

- 35 

45 

CRHG10 

♦ SSI 

242 

- 57 

46 

CRS20 

♦ CODI 

247 

-217 

47 

CRS40 

♦CODI 

248 

- 6 

48 

CRS60 

♦CODI 

248 

- 13 

49 

CRS100 

♦CODI 

248 

- 19 

50 

CRS150 

♦CODI 

248 

- 24 

51 

CRS200 

♦CODI 

248 

- 28 

52 

CRT15 

♦CODI 

242 

- 84 

53 

CRT20 

♦CODI 

242 

-111 

54 

CRT25 

♦ CODI 

242 

-125 

55 

CRT30 

♦ CODI 

242 

-133 


TYPE No. 


56 CS299DC 

57 CS299DI 

58 CSB1 

59 CSB2 

60 CSB4 

61 CSB05 

62 CSB6 

63 CSB8 

64 CSB10 

65 CSB151 

66 CSB152 

67 CSB154 

68 CSB156 

69 CSB158 

70 CSB251 

71 CSB252 

72 CSB254 

73 CSB256 

74 CSB258 

75 CSB351 

76 CSB352 

77 CSB354 

78 CSB356 

79 CSB358 

80 CSB1505 

81 CSB1510 

82 CSB2505 

83 CSB2510 

84 CSB3505 

85 CSB3510 

86 CSKB40C800 

87 CSKB40C1200 

88 CSKB80C800 

89 CSKB80C1200 

90 CSKB250C800 

91 CSKB250C1200 

92 CSKB500C800 

93 CSKB500C1200 

94 CT21 

95 CT22 

96 CT23 

97 CT24 

98 CT26 

99 CT27 

100 CT28 

101 CT29 

102 CT31 

103 CT32 

106 CT33 

107 CT34 

108 CT36 

109 CT37 

110 CT38 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEO 
by this manufacturer 


♦CHE 315 
CSD 360 
CSD 360 
CSD 360 
CSD 360 
CSD 361 
CSD 361 
CSD 361 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 

♦ CSD 370 
♦CSD 370 
♦CSD 370 
♦CSD 370 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 368 
♦CSD 403 
♦CSD 369 
♦CSD 403 
♦CSD 371 
♦CSD 403 
♦SEKG 361 
♦SEKG 361 
♦SEKG 361 
♦SEKG 362 

♦ SEKG 361 
♦SEKG 362 
♦SEKG 361 
♦SEKG 362 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 

♦ CDIL 235 

♦ CDIL 235 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 246 
♦CDIL 245 

♦ CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 

♦ CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 234 

♦ CDIL 234 
♦CDIL 233 
♦CDIL 233 

♦ CDIL 233 

♦ CDIL 233 
♦CDIL 232 
♦CDIL 233 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 233 
♦CDIL 233 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 

SAKJ 283 
SAKJ 283 
SAKJ 283 
SAKJ 283 
SAKJ 284 
SAKJ 284 
SAKJ 284 
SAKJ 1284 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

CTM26R ■” 

SAKJ 

284 

-213 

CTM26S 

SAKJ 

284 

-214 

CTM-20 

SAKJ 

361 

-150 

CTM-21 

SAKJ 

361 

-174 

CTM-22 

SAKJ 

362 

- 8 

CTM-24 

SAKJ 

362 

- 45 

CTM-26 

SAKJ 

362 

- 78 

CTN61 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

- 54 

CTN62 

♦Dll 
♦ RECT 

366 

- 80 

CTN64 

♦ Dll 
♦RECT 

366 

-109 

CTN66 

♦Dll 
♦ RECT 

366 

-137 

CTN68 

♦Dll 

♦RECT 

366 

-164 

CTN121 

♦ RECT 

294 

-205 

CTN122 

♦ RECT 

295 

- 18 

CTN124 

♦ RECT 

295 

- 70 

CTN126 

♦ RECT 

295 

-119 

CTN128 

♦ RECT 

295 

-157 

CTN151 

♦ Dll 

♦ RECT 

368 

-212 

CTN152 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 16 

CTN154 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 44 

CTN156 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 68 

CTN158 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 91 

CTN251 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

-198 

CTN252 

♦ Dll 

♦ RECT 

370 

- 7 

CTN254 

♦ Dll 

♦ RECT 

370 

- 44 

CTN256 

♦ Dll 

♦ RECT 

370 

- 79 

CTN258 

♦ Dll 

♦ RECT 

370 

-106 

CTN351 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 

- 29 

CTN352 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 

- 50 

CTN354 

♦ Dll 
♦RECT 

371 

- 67 

CTN356 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 

- 83 

CTN358 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 

- 99 

CTN605 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

- 31 

CTN610 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

-184 

CTN1205 

♦ RECT 

294 

-177 

CTN1210 

♦ RECT 

403 

- 58 

CTN1505 

♦ Dll 

♦ RECT 

368 

-195 

CTN1510 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

-106 

CTN2505 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

-175 

CTN2510 

♦ Dll 

♦ RECT 

370 

-124 

CTN3505 

♦Dll 
♦ RECT 

371 

- 10 

CTN3510 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 

-112 

CTNRB151 

♦ Dll 

♦ RECT 

283 

- 88 

CTNRB152 

♦ Dll 

♦ RECT 

283 

-139 

CTNRB153 

♦ Dll 

♦ RECT 

283 

-204 

CTNRB154 

♦ Dll 

♦ RECT 

284 

- 91 

CTNRB155 

♦ Dll 

♦ RECT 

284 

-194 

CTNRB156 

♦ Dll 

♦ RECT 

285 

- 55 

CTNRB157 

♦ Dll 

♦ RECT 

402 

- 60 

CTP50 

MAL 

283 

-110 

CTP61 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

- 55 

CTP62 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

- 81 

CTP64 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

-110 

CTP66 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

-138 

CTP68 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 

-165 

CTP100 

MAL 

283 

-165 

CTP121 

♦ RECT 

294 

-206 

CTP122 

♦ RECT 

295 

- 19 

CTP124 

♦ RECT 

295 

- 71 

CTP126 

♦ RECT 

295 

-120 

CTP128 

♦ RECT 

295 

-158 

CTP151 

♦ Dll 

♦ RECT 

368 

-213 

CTP152 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 17 

CTP154 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 45 

CTP156 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

- 69 

CTP158 

♦ Dll 
♦RECT 

369 

- 92 

CTP200 

MAL 

284 

- 13 

CTP251 

♦ Dll 

♦ RECT 

369 

-199 























1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




■siasM igMUiamaM 


CTP252 


370 - 8 


KMH 

203 


♦ RECT 


CTZ27 

♦CDIL 

205 

CTP254 

♦ Dll 

370 - 45 

CTZ27A 

♦CDIL 

205 


♦ RECT 


CTZ30 

♦CDIL 

206 

CTP256 

♦ Dll 

370 - 80 

CTZ30A 

♦CDIL 

206 


♦ RECT 


CTZ33 

♦CDIL 

208 

CTP258 

♦ Dll 

370 -107 

CTZ33A 

♦CDIL 

208 


♦ RECT 


CTZ36 

♦CDIL 

209 

CTP300 

MAL 

284 - 57 

CTZ36A 

♦CDIL 

209 

CTP351 

♦ Dll 

371 - 30 

CTZ39 

♦CDIL 

210 


♦ RECT 


CTZ39A 

♦CDIL 

210 

CTP352 

♦ Dll 

371 - 51 

CTZ43 

♦CDIL 

211 


♦ RECT 


CTZ43A 

♦CDIL 

211 

CTP354 

♦ Dll 

371 - 68 

CTZ47 

♦CDIL 

213 


♦ RECT 


CTZ47A 

♦CDIL 

212 

CTP356 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 - 84 

CTZC6.8AB.D 

♦ SCN 

379 

CTP358 

♦ Dll 

371 -100 

CTZC6.8C 

♦ SCN 

379 


♦ RECT 


CTZC6.8E 

♦ SCN 

379 

CTP500 

MAL 

284 -164 

CTZC7.5AB.D 


379 

CTP600 

MAL 

285 - 4 

♦ SCN 


CTP605 

♦ Dll 

366 - 32 

CTZC7.5C 

♦ SCN 

379 


♦ RECT 


CTZC7.5E 

♦ SCN 

379 

CTP610 

♦ Dll 

♦ RECT 

366 -185 

CTZC8.2AB.D 

♦ SCN 

380 

CTPIOOO 

MAL 

402 - 79 

CTZC8.2C 

♦ SCN 

380 

CTP1205 

♦ RECT 

294 -178 

CTZC8.2E 

♦ SCN 

380 

CTP1210 

♦ RECT 

403 - 59 

CTZC9.1 AB,D 


380 

CTP1505 

♦ Dll 

368 -196 

♦SCN 



♦ RECT 


CTZC9.1C 

♦ SCN 

380 

CTP1510 

♦ Dll 

369 -107 

CTZC9.1E 

♦ SCN 

380 


♦ RECT 


CTZCIOAB.D 

♦SCN 

381 

CTP2505 

♦ Dll 

369 -176 

CTZC10C 

♦ SCN 

381 


♦ RECT 


CTZC10E 

♦SCN 

381 

CTP2510 

♦ Dll 

370 -125 

CTZC11 AB,D 

♦SCN 

381 


♦ RECT 


CTZC11C 

♦SCN 

381 

CTP3505 

♦ Dll 

371 - 11 

CTZC11E 

♦SCN 

381 


♦ RECT 


CTZC12AB.D 

♦SCN 

382 

CTP3510 

♦ Dll 

371 -113 

CTZC12C 

♦ SCN 

382 


♦ RECT 


CTZC12E 

♦ SCN 

382 

CTPRB151 

♦ Dll 

283 - 89 

CTZC13AB.D 

♦SCN 

382 


♦ RECT 


CTZC13C 

♦SCN 

382 

CTPRB152 

♦ Dll 

283 -140 

CTZC13E 

♦SCN 

382 


♦RECT 


CTZC14AB.D 

♦ SCN 

383 

CTPRB153 

♦ Dll 

283 -205 

CTZC14C 

♦SCN 

383 


♦RECT 


CTZC14E 

♦SCN 

383 

CTPRB154 

♦Dll 

284 - 92 

CTZC15AB.D 

♦SCN 

383 


♦ RECT 


CTZC15C 

♦SCN 

383 

CTPRB155 

♦ Dll 

284 -195 

CTZC15E 

♦SCN 

383 


♦ RECT 


CTZC17AB.D 

♦SCN 

384 

CTPRB156 

♦ Dll 

285 - 56 

CTZC17C 

♦SCN 

384 


♦ RECT 


CTZC17E 

♦SCN 

384 

CTPRB157 

♦ Dll 

402 - 61 

CTZC18AB.D 

♦SCN 

385 


♦ RECT 


CTZC18C 

♦SCN 

385 

CTU20R 

SAKJ 

246 - 15 

CTZC18E 

♦SCN 

385 

CTU20S 

SAKJ 

246 - 16 

CTZC19AB.D 

♦SCN 

385 

CTU21R 

SAKJ 

247 - 82 

CTZC19C 

♦SCN 

385 

CTU21S 

SAKJ 

247 - 83 

CTZC19E 

♦SCN 

385 

CTU22R 

SAKJ 

247 -131 

CTZC20AB.D 

♦SCN 

385 

CTU22S 

SAKJ 

247 -132 

CTZC20C 

♦SCN 

385 

CTU24R 

SAKJ 

247 -161 

CTZC20E 

♦SCN 

385 

CTU24S 

SAKJ 

247 -162 

CTZC22AB.D 

♦SCN 

386 

CTU26R 

SAKJ 

247 -182 

CTZC22C 

♦SCN 

386 

CTU26S 

SAKJ 

247 -183 

CTZC22E 

♦SCN 

386 

CTU-20 

SAKJ 

361 - 73 

CTZC24AB.D 

♦SCN 

387 

CTU-21 

SAKJ 

361 - 74 

CTZC24C 

♦SCN 

386 

CTU-22 

SAKJ 

361 - 75 

CTZC24E 

♦SCN 

386 

CTU-24 

SAKJ 

361 - 76 

CTZC25AB.D 

♦SCN 

387 

CTU-26 

SAKJ 

361 - 77 

CTZC25C 

♦SCN 

387 

CTZ3.0 

♦CDIL 

165 -121 

CTZC25E 

♦SCN 

387 

CTZ3.0A 

♦CDIL 

165 -105 

CTZC27AB.D 

♦SCN 

387 

CTZ3.3 

♦CDIL 

166 - 55 

CTZC27C 

♦SCN 

387 

CTZ3.3A 

♦CDIL 

166 - 38 

CTZC27E 

♦SCN 

387 

CTZ3.6 

♦CDIL 

167 - 19 

CTZC30AB.D 

♦SCN 

388 

CTZ3.6A 

♦CDIL 

167 - 4 

CTZC30C 

♦SCN 

388 

CTZ3.9 

♦CDIL 

167 -196 

CTZC30E 

♦SCN 

388 

CTZ3.9A 

♦ CDIL 

167 -181 

CTZC33AB.D 

♦SCN 

388 

CTZ4.3 

♦CDIL 

169 - 10 

CTZC33C 

♦SCN 

388 

CTZ4.3A 

♦CDIL 

168 -205 

CTZC33E 

♦SCN 

388 

CTZ4.7 

♦CDIL 

170 - 57 

CTZC36AB.D 

♦SCN 

389 

CTZ4.7A 

♦CDIL 

170 - 38 

CTZC36C 

♦SCN 

389 

CTZ5.1 

♦CDIL 

171 -137 

CTZC36E 

♦SCN 

389 

CTZ5.1A 

♦CDIL 

171 -119 

CTZC39AB.D 

♦SCN 

389 

CTZ5.6 

♦CDIL 

173 - 16 

CTZC39C 

♦SCN 

389 

CTZ5.6A 

♦CDIL 

172 -207 

CTZC39E 

♦SCN 

389 

CTZ6.2 

♦CDIL 

175 - 81 

CTZC43AB.D 

♦ SCN 

390 

CTZ6.2A 

♦CDIL 

175 - 59 

CTZC43C 

♦SCN 

390 

CTZ6.8 

♦CDIL 

178 - 52 

CTZC43E 

♦ SCN 

390 

CTZ6.8A 

♦CDIL 

178 - 28 

CTZC45AB.D 

♦ SCN 

390 

CTZ7.5 

♦CDIL 

180 - 48 

CTZC45C 

♦ SCN 

390 

CTZ7.5A 

♦CDIL 

180 - 27 

CTZC45E 

♦ SCN 

390 

CTZ8.2 

♦CDIL 

182 - 28 

CTZC47AB.D 

♦ SCN 

391 

CTZ8.2A 

♦CDIL 

182 - 6 

CTZC47C 

♦ SCN 

391 

CTZ9.1 

♦CDIL 

185 - 62 

CTZC47E 

♦ SCN 

391 

CTZ9.1A 

♦CDIL 

185 - 41 

CTZC50AB.D 

♦ SCN 

391 

CTZIO 

♦CDIL 

187 -111 

CTZC50C 

♦SCN 

391 

CTZIOA 

♦CDIL 

187 - 86 

CTZC50E 

♦ SCN 

391 

CTZ11 

♦CDIL 

189 - 48 

CTZC51AB.D 

♦SCN 

391 

CTZ11A 

♦CDIL 

189 - 28 

CTZC51C 

♦SCN 

391 

CTZ12 

♦ CDIL 

191 - 7 

CTZC51E 

♦ SCN 

391 

CTZ12A 

♦ CDIL 

190 -199 

CTZC52AB.D 

♦SCN 

392 

CTZ13 

♦CDIL 

192 -182 

CTZC52C 

♦SCN 

392 

CTZ13A 

♦CDIL 

192 -165 

CTZC52E 

♦SCN 

392 

CTZ15 

♦CDIL 

195 - 7 

CTZC56AB.D 

♦SCN 

392 

CTZ15A 

♦CDIL 

194 -185 

CTZC56C 

♦SCN 

392 

CTZ16 

♦CDIL 

196 -112 

CTZC56E 

♦SCN 

392 

CTZ16A 

♦CDIL 

196 - 94 

CTZC62AB.D 

♦SCN | 

393 

CTZ18 

♦CDIL 

198 -121 

CTZC62C 

♦SCN 

392 

CTZ18A 

♦CDIL 

198 - 98 

CTZC62E 

♦SCN 

392 

CTZ20 

♦CDIL 

200 -118 

CTZC68AB.D 

♦SCN 

393 

CTZ20A 

♦CDIL 

200 - 98 

CTZC68C 

♦SCN 

393 

CTZ22 

♦CDIL 

202 - 14 

CTZC68E 

♦SCN 

393 

CTZ22A 

♦CDIL 

201 -203 

CTZC75AB.D 

♦SCN 


CTZ24 

♦CDIL 

203 -118 

CTZC75C 

♦SCN 

393 


75 

CTZC82,A,B,D 

CTZC82C 

CTZC82E 

CTZC91,A,B,D 

CTZC91C 

CTZC91E 

CTZCIOO.A.B.D 

CTZCIOOC 

CTZCIOOE 

CTZC105,A,B,D 

CTZC105C 

CTZC105E 

CTZC110,A,B,D 

CTZC110C 

CTZC110E 

CTZC120,A,B,D 

CTZC120C 

CTZC120E 

CTZC130,A,B,D 

CTZC130C 

CTZC130E 

CTZC140,A,B,D 

CTZC140C 

CTZC140E 

CTZC150,A,B,D 

CTZC150C 

CTZC150E 

CTZC160,A,B,D 

CTZC160C 

CTZC160E 

CTZC180AB.D 

CTZC180C 

CTZC180E 

CTZC200,A,B,D 

CTZC200C 

CTZC200E 

CV7 

CV8 

CV9 

CY501H 

CY751H 

CZ5 

CZ6 

CZ6.8AB.D 

CZ7 

CZ7.5AB.D 

CZ8 

CZ8.2,A,B,D 

CZ9 

CZ9.1AB.D 

CZIO 

CZIOAB.D 

cziiab.d 

CZ12AB.D 

CZ13AB.D 

CZ14.A.B.D 

CZ15AB.D 

CZ16AB.D 

CZ17AB.D 

CZ18AB.D 

CZ19AB.D 

CZ20,A,B.D 

CZ22.A.B.D 

CZ24.A.B.D 

CZ25AB.D 

CZ27.A.B.D 

CZ30AB.D 

CZ33AB.D 

dc3B24 

dc3B28 

dc3B29 

dc5R4 
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TYPE No. 


393 

-193 

dc606 


Fcra1 

-146 

D24NR1400C 

♦SCN 

394 

-118 

dc608 

♦CSD 

366 

-173 

D24NR1400U 

♦SCN 

394 

-108 

dc610 

♦CSD 

403 

- 17 

D24NR1600B 

♦SCN 

394 

-110 

dc673 

CSD 

429 

-120 

D24NR1600C 

♦SCN 

395 

- 29 

dc866 

CSD 

427 

-114 

D24NR1600U 

♦SCN 

395 

- 19 

dc872 

CSD 

427 

-146 

D30S3 

♦ SCN 

395 

- 21 

dc8008 

CSD 

427 

-147 

D30S4 


395 

-119 

dc8020 

CSD 

432 

-170 

D30S1000C 

♦SCN 



dcBlOO 

CSD 

362 

-130 

D30S1200C 

♦SCN 

395 

-109 

dcBIOOF 

CSD 

272 

-147 

D30S1400C 

♦SCN 

395 

-111 

dcBIOI 

CSD 

362 

-133 

D34/400B 


396 

- 19 

dcBIOIF 

CSD 

272 

-151 

D34/400C 

♦SCN 



dcB102 

CSD 

362 

-136 

D34/800B 

♦SCN 

396 

- 15 

dcB102F 

CSD 

272 

-155 

D34/800C 

♦SCN 

396 

- 17 

dcB104 

CSD 

362 

-139 

D34/1200B 


396 

- 55 

dcBI04F 

CSD 

272 

-159 

D34/1200C 

♦SCN 



dcB106 

CSD 

362 

-147 

D34/1400B 

♦SCN 

396 

- 46 

dcB106F 

CSD 

272 

-163 

D34/1400C 

♦SCN 

396 

- 48 

dcB108 

CSD 

362 

-148 

D34/1600B 


396 

-141 

dcBIIO 

CSD 

362 

-150 

D34/1600C 

♦SCN 



D0.22/100x11 

AEGG 

360 

- 9 

D34/1800B 

♦SCN 

396 

-132 

DO.22/100X11 

AEGG 

433 

-132 

D34/1800C 

♦SCN 

396 

-134 

D0.22/125x31 

AEGG 

360 

- 10 

D34N400B 


397 

- 30 

DO.22/125X31 

AEGG 

433 

-186 

D34N400C 

♦SCN 



DO.22/150x31 

AEGG 

360 

- 11 

D34N400U 

♦ SCN 

397 

- 21 

DO.22/150X31 

AEGG 

433 

-194 

D34N800B 

♦SCN 

397 

- 23 

D0.22/80x41 

AEGG 

433 

-197 

D34N800C 


397 

-114 

D0.24S10 

♦AEGG 

428 

- 10 

D34N800U 

♦SCN 



D0.25S8 

♦AEGG 

426 

- 51 

D34N1200B 

♦SCN 

397 

-107 

D0.42S5 

♦AEGG 

423 

-150 

D34N1200C 

♦SCN 

397 

-109 

D1.5/1000 

♦AEGG 

402 

- 82 

D34N1200U 


397 

-167 

D1.5/200 

♦ AEGG 

284 

- 25 

D34N1400B 

♦SCN 



D1.5/400 

♦AEGG 

284 

-132 

D34N1400C 

♦SCN 

397 

-158 

D1.5/600 

♦AEGG 

285 

- 12 

D34N1400U 

♦SCN 

397 

-160 

D1.5/800 

♦AEGG 

285 

- 80 

D34N1600B 


398 

- 57 

D2S100 

♦AEGG 

247 

- 87 

D34N1600C 

♦SCN 



D2S200 

♦AEGG 

247 

-137 

D34N1600U 

♦SCN 

398 

- 48 

D2S400 

♦AEGG 

313 

- 37 

D34NR400B 

♦SCN 

398 

- 50 

D2S800 

♦AEGG 

247 

-197 

D34NR400C 


398 

-170 

D3-200 

♦AEGG 

288 

- 99 

D34NR400U 

♦SCN 



D3-400 

♦AEGG 

288 

-198 

D34NR800B 

♦SCN 

398 

-161 

D3-600 

♦AEGG 

289 

- 65 

D34NR800C 

♦SCN 

398 

-163 

D3-800 

♦AEGG 

289 

-135 

D34NR800U 


399 

- 79 

D3-1300 

AEGG 

408 

-203 

D34NR1200B 

♦SCN 



D5FB10 

♦SHEJ 

237 

- 79 

D34NR1200C 

♦SCN 

399 

- 70 

D5FB20 

♦SHEJ 

290 

-174 

D34NR1200U 

♦SCN 

399 

- 72 

D5FB40 

♦SHEJ 

291 

- 7 

D34NR1400B 

♦CDIL 

180 

- 49 

D5FB60 

♦SHEJ 

237 

- 80 

D34NR1400C 

♦CDIL 

182 

- 29 

D6/400A 

♦AEGG 

292 

- 65 

D34NR1400U 

♦CDIL 

185 

- 63 

D6/800A 

♦AEGG 

292 

-175 

D34NR1600B 

THEF 

433 

- 49 

D6/1200A 

♦AEGG 

406 

-147 

D34NR1600C 

THEF 

433 

- 89 

D6/1400A 

♦AEGG 

409 

-101 

D34NR1600U 

♦CDIL 

173 

-151 

D6/1600A 

♦AEGG 

412 

- 96 

D40H 

♦CDIL 

177 

-151 

D9B 

USSR 

274 

- 56 

D60-700 

CEN 

178 

-109 


USSR 

274 

- 57 

D60-1100 

♦CDIL 

179 

-143 

D9E 

USSR 

274 

- 62 

D60/400B 

CEN 

180 

-103 

D9G 

USSR 

274 

- 58 

D60/800B 

♦CDIL 

181 

-123 

D9I 

USSR 

274 

- 59 

D60/1200B 

CEN 

182 

- 86 

D9K 

USSR 

274 

- 60 

D60/1400B 

♦CDIL 

184 

-138 

D9L 

USSR 

274 

- 63 

D60/1600B 

CEN 

185 

-118 

D9SZ 

USSR 

274 

- 64 

D60H 

♦CDIL 

186 

-201 

D9V 

USSR 

274 

- 61 

D60N400B 

CEN 

187 

-177 

D10N400B 

♦AEGG 

294 

- 95 

D60N400C 

CEN 

189 

- 91 

D10N400C 

♦AEGG 

294 

- 96 

D60N400U 

CEN 

191 

- 59 

D10N800B 

♦AEGG 

294 

-147 

D60N800B 

CEN 

193 

- 10 

D10N800C 

♦AEGG 

294 

-148 

D60N800C 

CEN 

194 

- 6 

D10N1200B 

♦AEGG 

406 

-164 

D60N800U 

CEN 

195 

- 59 

D10N1200C 

♦AEGG 

406 

-165 

D60N1200B 

CEN 

196 

-152 

D10N1400B 

♦AEGG 

409 

-106 

D60N1200C 

CEN 

197 

-129 

D10N1400C 

♦AEGG 

409 

-107 

D60N1200U 

CEN 

198 

-168 

D10N1600B 

♦AEGG 

412 

-103 

D60N1400B 

CEN 

199 

-141 

D10N1600C 

♦AEGG 

412 

-104 

D60N1400C 

CEN 

200 

-160 

D18#B 

USSR 

249 

-144 

D60N1400U 

CEN 

202 

- 60 

D20 

USSR 

249 

-143 

D60N1600B 

CEN 

203 

-158 

D21S1000C 

AEGG 

263 

- 47 

D60N1600C 

CEN 

204 

-118 

D21S1200C 

AEGG 

263 

- 49 

D60N1600U 

CEN 

205 

- 96 

D21S1400C 

AEGG 

263 

- 52 

D60NR400B 

CEN 

207 

- 22 

D24/400B 

♦AEGG 

301 

- 69 

D60NR400C 

CEN 

208 

-115 

D24/400C 

♦AEGG 

301 

- 70 

D60NR400U 

CSD 

430 

-139 

D24/800B 

♦AEGG 

301 

- 73 

D60NR800B 

CSD 

427 

-113 

D24/800C 

♦AEGG 

301 

- 74 

D60NR800C 

CSD 

429 

-194 

D24/1200B 

♦AEGG 

407 

- 23 

D60NR800U 

CSD 

419 

-122 

D24/1200C 

♦AEGG 

407 

- 24 

D60NR1200B 

CSD 

411 

- 31 

D24/1400B 

♦ AEGG 

409 

-148 

D60NR1200C 

CSD 

409 

- 55 

D24/1400C 

♦AEGG 

409 

-149 

D60NR1200U 

CSD 

409 

- 60 

D24/1600B 

♦AEGG 

412 

-139 

D60NR1400B 

CSD 

411 

- 4 

D24/1600C 

♦AEGG 

412 

-140 

D60NR1400C 

CSD 

409 

- 56 

D24/1800B 

♦AEGG 

414 

- 12 

D60NR1400U 

CSD 

405 

-194 

D24/1800C 

♦AEGG 

414 

- 13 

D60NR1600B 

CSD 

405 

-195 

D24N400B 

♦AEGG 

298 

- 71 

D60NR1600C 

♦CSD 

367 

-123 

D24N400C 

♦AEGG 

298 

- 72 

D60NR1600U 

CSD 

275 

-146 

D24N400U 

♦AEGG 

298 

- 73 

D75N400B 

CSD 

409 

- 57 

D24N800B 

♦ AEGG 

298 

- 81 

D75N400C 

♦CSD 

367 

-154 

D24N800C 

♦AEGG 

298 

- 82 

D75N400U 

♦CSD 

367 

-192 

D24N800U 

♦AEGG 

298 

- 83 

D75N800B 

♦CSD 

368 

- 12 

D24N1200B 

♦AEGG 

406 

-205 

D75N800C 

♦CSD 

368 

- 51 

D24N1200C 

♦AEGG 

406 

-206 

D75N800U 

♦CSD 

368 

- 77 

D24N1200U 

♦AEGG 

406 

-207 

D75N1200B 

♦CSD 

403 

- 48 

D24N1400B 

♦AEGG 

409 

-122 

D75N1200C 

CSD 

433 

- 84 

D24N1400C 

♦AEGG 

409 

-123 

D75N1200U 

CSD 

362 

-189 

D24N1400U 

♦AEGG 

409 

-124 

D75N1400B 

CSD 

363 

- 19 

D24N1600B 

♦AEGG 

412 

-115 

D75N1400C 

CSD 

363 

- 61 

D24N1600C 

♦AEGG 

412 

-116 

D75N1400U 

CSD 

363 

-108 

D24N1600U 

♦AEGG 

412 

-117 

D75N1600B 

CSD 

363 

-153 

D24NR400B 

♦AEGG 

298 

* 74 

D75N1600C 

CSD 

363 

-191 

D24NR400C 

♦AEGG 

298 

- 75 

D75N1600U 

CSD 

364 

- 2 

D24NR400U 

♦ AEGG 

298 

- 76 

D75NR400B 

CSD 

431 

-120 

D24NR800B 

♦AEGG 

298 

- 84 

D75NR400C 

CSD 

429 

-119 

D24NR800C 

♦AEGG 

298 

- 85 

D75NR400U 

CSD 

431 

-131 

D24NR800U 

♦AEGG 

298 

- 86 

D75NR800B 

♦CSD 

366 

- 39 

D24NR1200B 

♦AEGG 

406 

-208 

D75NR800C 

♦CSD 

366 

- 63 

D24NR1200C 

♦AEGG 

406 

-209 

D75NR800U 


366 

- 89 

D24NR1200U 

♦AEGG 

406 

-210 

D75NR1200B 


366 

-118 

D24NR1400B 

♦AEGG 

409 

-125 

D75NR1200C 
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TYPE No. 

MFRS 

Mimm ffiEBEEBl 

ClMil 1 II If Hill 1 

D75NR1200U 

♦AEGG 

407 

-149 

D255NR400B 

♦AEGG 

307 

-168 

D1809N3600 

♦ AEGG 

421 

- 56 

DB606T 

♦ DIX 

366 

-139 

DCB25B 

♦TSAJ 

287 

- 17 

D75NR1400B 

♦AEGG 

410 

- 1 

D255NR400V 

♦AEGG 

307 

-169 

D2015L 

♦TCE 

293 

-179 

DB606W 

♦ DIX 

366 

-140 

DCB25C 

♦TSAJ 

287 

- 37 

D75NR1400C 

♦AEGG 

410 

- 2 

D255NR600B 

♦AEGG 

307 

-213 

D2020L 

♦TCE 

295 

-208 

DB608T 

♦ DIX 

366 

-166 

DCB25E 

♦TSAJ 

287 

- 65 

D75NR1400U 

♦AEGG 

410 

- 3 

D255NR600V 

♦AEGG 

307 

-214 

D2200N2000 

♦AEGG 

416 

- 12 

DB608W 

♦ DIX 

366 

-167 

DCD015 

TSAJ 

246 

-163 

D75NR1600B 

♦ AEGG 

412 

-203 

D255NR700B 

♦AEGG 

308 

- 14 

D2200N2200 

♦ AEGG 

416 

-148 

DB610T 

♦ DIX 

366 

-186 

DCE015 

TSAJ 

246 

-162 

D75NR1600C 

♦AEGG 

412 

-204 

D255NR700V 

♦AEGG 

308 

- 15 

D2200N2400 

♦ AEGG 

417 

- 90 

DB610W 

♦ DIX 

366 

-187 

DD0.22/80X41 

AEGG 

433 

-117 

D75NR1600U 

♦AEGG 

412 

-205 

D255NR800B 

♦AEGG 

308 

- 38 

D2200N2600 

♦ AEGG 

418 

-115 

DB800T 

♦ DIX 

366 

-210 

DD10 

♦ CODI 

401 

- 11 

D80H 

♦THEF 

426 

- 71 

D255NR800V 

♦AEGG 

308 

- 39 

D2200N2800 

♦ AEGG 

419 

- 3 

DB800W 

♦ DIX 

366 

-211 

DD10A 

♦ CODI 

232 

-157 

DIOOH 

♦THEF 

427 

-111 

D269/2800 

♦AEGG 

418 

-178 

D2209N2000 

♦ AEGG 

416 

- 13 

DB801T 

♦ DIX 

367 

- 7 

DD15 

♦ CODI 

410 

-204 

D121N400B 

♦AEGG 

306 

-202 

D269/3200 

♦ AEGG 

420 

- 74 

D2209N2200 

♦ AEGG 

416 

-149 

DB801W 

♦ DIX 

367 

- 8 

DD20 

♦ CODI 

414 

-180 

D121N400V 

♦AEGG 

306 

-203 

D269/3600 

♦ AEGG 

421 

- 29 

D2209N2400 

♦ AEGG 

417 

- 91 

DB802T 

♦ DIX 

367 

- 20 

DD20A 

♦ CODI 

232 

-158 

D121N800B 

♦AEGG 

306 

-204 

D300-700 

♦ AEGG 

310 

- 98 

D2209N2600 

♦ AEGG 

418 

-116 

DB802W 

♦ DIX 

367 

- 21 

DD22S800 

AEGG 

300 

-174 

D121N800V 

♦AEGG 

306 

-205 

D300-1100 

♦ AEGG 

405 

-131 

D2209N2800 

♦AEGG 

419 

- 4 

DB804T 

♦ DIX 

367 

- 37 

DD22S1000 

AEGG 

403 

-166 

D121N1200B 

♦AEGG 

407 

-172 

D302 

USSR 

280 

-130 

D2228N200 

♦AEGG 

313 

- 62 

DB804W 

♦ DIX 

367 

- 38 

DD22S1200 

AEGG 

407 

- 9 

D121N1200V 

♦AEGG 

407 

-173 

D303 

USSR 

288 

- 56 

D2228N400 

♦AEGG 

313 

- 64 

DB806T 

♦ DIX 

367 

- 53 

DD22S1400 

AEGG 

409 

-137 

D121N1400B 

♦AEGG 

410 

- 20 

D304 

USSR 

290 

-137 

D2228N600 

♦AEGG 

313 

- 66 

DB806W 

♦ DIX 

367 

- 54 

DD25 

♦CODI 

417 

-104 

D121N1400V 

♦ AEGG 

410 

- 21 

D305 

USSR 

293 

-201 

D2228N800 

♦AEGG 

313 

- 68 

DB808T 

♦ DIX 

367 

- 70 

DD30 

♦CODI 

419 

- 47 

D121N1800B 

♦ AEGG 

414 

- 24 

D401N3600E 

♦AEGG 

421 

- 39 

D4015L 

♦TCE 

293 

-183 

DB808W 

♦ DIX 

367 

- 71 

DD30A 

♦CODI 

232 

-159 

D121N1800V 

♦ AEGG 

414 

- 25 

D401N4000E 

♦AEGG 

422 

- 69 

D4020L 

♦TCE 

295 

-212 

DB810T 

♦ DIX 

367 

- 85 

DD31N400 

♦AEGG 

301 

- 71 

D121NR400B 

♦ AEGG 

305 

-175 

D401N4400E 

♦AEGG 

422 

-172 

D4400N200 

♦ AEGG 

313 

-190 

DB810W 

♦ DIX 

367 

- 86 

DD31N800 

♦ AEGG 

301 

- 75 

D121NR400V 

♦AEGG 

305 

-176 

D401N4800E 

♦AEGG 

423 

- 48 

D4400N400 

♦ AEGG 

313 

-192 

DB1200T 

♦ DIX 

368 

-105 

DD31N1200 

♦AEGG 

407 

- 25 

D121NR800B 

♦ AEGG 

305 

-177 

D401R3600E 

♦AEGG 

421 

- 40 

D4400N600 

♦ AEGG 

313 

-194 

DB1200W 

♦ DIX 

368 

-106 

DD31N1400 

♦AEGG 

409 

-150 

D121NR800V 

♦AEGG 

305 

-178 

D401R4000E 

♦AEGG 

422 

- 70 

D4400N800 

♦ AEGG 

313 

-196 

DB1201T 

♦ DIX 

368 

-115 

DD31S800 

AEGG 

301 

- 72 

D121NR1200B 

♦AEGG 

407 

-124 

D401R4400E 

♦AEGG 

422 

-173 

D4409N200 

♦ AEGG 

313 

-191 

DB1201W 

♦ DIX 

368 

-116 

DD31S1000 

AEGG 

403 

-172 

D121NR1200V 

♦AEGG 

407 

-125 

D401R4800E 

♦AEGG 

423 

- 49 

D4409N400 

♦ AEGG 

313 

-193 

DB1202T 

♦ DIX 

368 

-130 

DD31S1200 

AEGG 

407 

- 22 

D121NR1400B 

♦AEGG 

409 

-212 

D405NR2000 

♦ AEGG 

415 

-161 

D4409N600 

♦ AEGG 

313 

-195 

DB1202W 

♦ DIX 

368 

-131 

DD31S1400 

AEGG 

409 

-147 

D121NR1400V 

♦AEGG 

409 

-213 

D405NR2200 

♦ AEGG 

416 

- 99 

D4409N800 

♦ AEGG 

313 

-197 

DB1204T 

♦ DIX 

368 

-150 

DD35 

♦ CODI 

420 

-172 

D121NR1800B 

♦AEGG 

414 

- 16 

D405NR2400 

♦AEGG 

417 

- 34 

D5090 

ALP 

439 

- 17 

DB1204W 

♦ DIX 

368 

-151 

DD40 

♦ CODI 

421 

-131 

D121 NR 1800V 

♦AEGG 

414 

- 17 

D405NR2600 

♦ AEGG 

418 

- 71 

D5090A 

ALP 

439 

- 16 

DB1206T 

♦ DIX 

368 

-165 

DD40A 

♦ CODI 

232 

-160 

D150/2800B 

♦AEGG 

418 

-177 

D405NR2800 

♦ AEGG 

418 

-181 

D6015L 

♦ TCE 

293 

-187 

DB1206W 

♦ DIX 

368 

-166 

DD65N400 

♦AEGG 

305 

- 27 

D150/3200B 

♦AEGG 

420 

- 72 

D428N800 

♦ AEGG 

311 

- 72 

D6020L 

♦ TCE 

295 

-216 

DB1208T 

♦ DIX 

368 

-179 

DD65N800 

♦AEGG 

305 

- 28 

D150/3600B 

♦AEGG 

421 

- 27 

D428N1200 

♦AEGG 

408 

- 74 

DAI.5/1000 

♦ AEGG 

402 

- 83 

DB1208W 

♦ DIX 

368 

-180 

DD65N1200 

♦AEGG 

407 

-105 

D150H 

THEF 

429 

- 82 

D428N1400 

♦AEGG 

410 

-108 

DAI.5/200 

♦AEGG 

284 

- 26 

DB1210T 

♦ DIX 

368 

-185 

DD65N1400 

♦AEGG 

409 

-195 

D150R3200B 

♦ AEGG 

420 

- 73 

D428N1800 

♦AEGG 

414 

- 61 

DAI.5/400 

♦AEGG 

284 

-133 

DB1210W 

♦ DIX 

368 

-186 

DD65N1600 

♦AEGG 

412 

-182 

D150R3600B 

♦ AEGG 

421 

- 28 

D431S2400T 

AEGG 

265 

-110 

DAI.5/600 

♦ AEGG 

285 

- 13 

DB1500T 

♦ DIX 

368 

-198 

DD85N400 

♦AEGG 

305 

-129 

D200HL 

♦THEF 

430 

-166 

D431S2800T 

AEGG 

265 

-111 

DAI.5/800 

♦AEGG 

285 

- 81 

DB1500W 

♦ DIX 

368 

-199 

DD85N800 

♦ AEGG 

305 

-134 

D206 

USSR 

274 

-125 

D431S3200T 

AEGG 

265 

-112 

DA3/200 

♦AEGG 

288 

-131 

DB1501T 

♦ DIX 

368 

-215 

DD85N1200 

♦AEGG 

407 

-112 

D207 

USSR 

274 

-135 

D431S3600T 

AEGG 

265 

-113 

DA3/400 

♦AEGG 

289 

- 8 

DB1501W 

♦ DIX 

368 

-216 

DD85N1400 

♦ AEGG 

409 

-203 

D208 

USSR 

274 

-147 

D448N400 

♦AEGG 

311 

- 78 

DA3/600 

♦ AEGG 

289 

- 90 

DB1502T 

♦ DIX 

369 

- 19 

DD85N1600 

♦ AEGG 

412 

-188 

D209 

USSR 

274 

-154 

D448N600 

♦AEGG 

311 

- 82 

DA3/800 

♦ AEGG 

289 

-160 

DB1502W 

♦ DIX 

369 

- 20 

DD710 

LUCB 

300 

-200 

D210 

USSR 

274 

-162 

D448N700 

♦AEGG 

311 

- 84 

DA3/1000 

♦ AEGG 

402 

-192 

DB1504T 

♦ DIX 

369 

- 47 

DD711 

LUCB 

300 

-211 

D211 

USSR 

274 

-168 

D448N800 

♦AEGG 

311 

- 85 

DA6-1100 

♦ AEGG 

405 

- 86 

DB1504W 

♦ DIX 

369 

- 48 

DD713 

LUCB 

301 

- 6 

D219A 

USSR 

249 

- 47 

D452N400 

♦ AEGG 

311 

- 79 

DA6-1400 

♦AEGG 

409 

-102 

DB1506T 

♦ DIX 

369 

- 71 

DD716 

LUCB 

301 

- 21 

D220 

USSR 

249 

- 30 

D452N800 

♦ AEGG 

311 

- 86 

DA6-1600 

♦AEGG 

412 

-100 

DB1506W 

♦ DIX 

369 

- 72 

DD810A(A) 

LUCB 

302 

-125 

D220A 

USSR 

249 

- 48 

D452N1200 

♦ AEGG 

408 

- 77 

DA6/1200 

♦ AEGG 

406 

-148 

DB1508T 

♦ DIX 

369 

- 94 

DD811A(A) 

LUCB 

302 

-140 

D220B 

USSR 

249 

- 71 

D452N1400 

♦ AEGG 

410 

-114 

DA203X 

RHMJ 

274 

-106 

DB1508W 

♦ DIX 

369 

- 95 

DD813A(A) 

LUCB 

302 

-170 

D223B 

USSR 

274 

- 84 

D452N1800 

♦ AEGG 

414 

- 64 

DA203Y 

RHMJ 

274 

- 68 

DB1510T 

♦ DIX 

369 

-108 

DD816A(A) 

LUCB 

302 

-205 

D226B 

USSR 

276 

- 15 

D452NR400 

♦ AEGG 

311 

- 80 

DA204X 

RHMJ 

274 

-107 

DB1510W 

♦ DIX 

369 

-109 

DD1000 

♦ LUCB 

280 

- 35 

D226D 

USSR 

275 

-210 

D452NR800 

♦AEGG 

311 

- 87 

DA204Y 

RHMJ 

274 

- 69 

DB2500T 

♦ DIX 

369 

-178 

DD1001 

♦ LUCB 

280 

-116 

D226G 

USSR 

275 

-220 

D452NR1200 

♦AEGG 

408 

- 78 

DAI000 

♦ LUCB 

280 

- 38 

DB2500W 

♦ DIX 

369 

-179 

DD1003 

♦ LUCB 

280 

-219 

D226V 

USSR 

276 

- 7 

D452NR1400 

♦AEGG 

410 

-115 

DAI 001 

♦ LUCB 

280 

-115 

DB2501T 

♦ DIX 

369 

-201 

DD1006 

♦ LUCB 

281 

-123 

D229D 

USSR 

276 

- 78 

D452NR1800 

♦AEGG 

414 

- 65 

DAI002 

♦ LUCB 

280 

-128 

DB2501W 

♦ DIX 

369 

-202 

DD1056 

♦ LUCB 

281 

-124 

D229E 

USSR 

276 

- 89 

D621EB 

COO 

257 

-150 

DAI 006 

♦ LUCB 

281 

-122 

DB2502T 

♦ DIX 

370 

- 12 

DD1057 

LUCB 

237 

- 54 

D229G 

USSR 

276 

- 69 

D621EC 

COO 

258 

- 61 

DAI058 

♦ LUCB 

282 

- 96 

DB2502W 

♦ DIX 

370 

- 13 

DD1058 

♦ LUCB 

282 

- 97 

D229V 

USSR 

276 

- 59 

D621ED 

COO 

258 

-202 

DAI 701 

UNI 

235 

-113 

DB2504T 

♦ DIX 

370 

- 49 

DD2520 

♦ LUCB 

280 

- 33 

D240R200B 

♦AEGG 

310 

- 16 

D621EE 

COO 

259 

- 56 

DAI 702 

UNI 

235 

-114 

DB2504W 

♦ DIX 

370 

- 50 

DD2520A 

♦ LUCB 

280 

- 34 

D240R400B 

♦AEGG 

310 

- 17 

D621EF 

COO 

259 

-160 

DAI 703 

UNI 

235 

-115 

DB2506T 

♦ DIX 

370 

- 84 

DD2573 

♦ LUCB 

280 

-217 

D240R600B 

♦AEGG 

310 

- 18 

D621EG 

COO 

259 

-185 

DAI704 

UNI 

235 

-116 

DB2506W 

♦ DIX 

370 

- 85 

DD2573A 

♦ LUCB 

280 

-218 

D240R700B 

♦AEGG 

310 

- 19 

D628EB 

COO 

257 

-151 

DA-4N 

ORIJ 

271 

- 91 

DB2508T 

♦ DIX 

370 

-109 

DD3520 

♦ LUCB 

285 

-210 

D242 

USSR 

294 

- 1 

D628EC 

COO 

258 

- 62 

DA-4P 

ORIJ 

271 

- 92 

DB2508W 

♦ DIX 

370 

-110 

DD3520A 

♦ LUCB 

285 

-211 

D242A 

USSR 

294 

- 2 

D628ED 

COO 

258 

-203 

DA-8N 

ORIJ 

271 

- 93 

DB2510T 

♦ DIX 

370 

-126 

DD3573 

♦ LUCB 

286 

- 48 

D242B 

USSR 

290 

-136 

D628EE 

COO 

259 

- 57 

DA-8P 

ORIJ 

271 

- 94 

DB2510W 

♦ DIX 

370 

-127 

DD3573A 

♦ LUCB 

286 

- 49 

D243 

USSR 

294 

- 32 

D628EF 

coo 

259 

-161 

DAC1 

SELI 

439 

-104 

DB3500T 

♦ DIX 

371 

- 14 

DD5620H 

♦ LUCB 

297 

- 66 

D243A 

USSR 

294 

- 33 

D628EG 

coo 

259 

-186 

DAC2 

SELI 

439 

-105 

DB3500W 

♦ DIX 

371 

- 15 

DD5620S 

♦ LUCB 

297 

- 67 

D243B 

USSR 

290 

-168 

D629/3600 

♦AEGG 

421 

- 42 

DAC3 

SELI 

439 

-106 

DB3501T 

♦ DIX 

371 

- 33 

DD5620V 

♦ LUCB 

297 

- 68 

D245 

USSR 

294 

- 59 

D629/4000 

♦AEGG 

422 

- 71 

DAG1A1 

♦ HITJ 

323 

- 1 

DB3501W 

♦ DIX 

371 

- 34 

DD5621H 

♦ LUCB 

297 

- 71 

D245A 

USSR 

294 

- 60 

D629/4400 

♦AEGG 

422 

-174 

DAG1A2 

♦ HITJ 

323 

- 2 

DB3502T 

♦ DIX 

371 

- 53 

DD5621S 

♦ LUCB 

297 

- 72 

D245B 

USSR 

290 

-198 

D629/4800 

♦AEGG 

423 

- 50 

DAG1A3 

♦ HITJ 

323 

- 3 

DB3502W 

♦ DIX 

371 

- 54 

DD5621V 

♦ LUCB 

297 

- 73 

D246 

USSR 

294 

- 79 

D631N4800T 

AEGG 

423 

- 52 

DAG1A4 

♦ HITJ 

323 

- 4 

DB3504T 

♦ DIX 

371 

- 70 

DD5623H 

♦ LUCB 

297 

- 76 

D246A 

USSR 

294 

- 80 

D668N2000 

♦AEGG 

415 

-182 

DAG1A05 

♦ HITJ 

323 

- 5 

DB3504W 

♦DIX 

371 

- 71 

DD5623S 

♦ LUCB 

297 

- 77 

D246B 

USSR 

290 

-220 

D668N2200 

♦AEGG 

416 

-115 

DAN201 

RHMJ 

314 

- 13 

DB3506T 

♦DIX 

371 

- 86 

DD5623V 

♦ LUCB 

297 

- 78 

D247 

USSR 

294 

-107 

D668N2400 

♦AEGG 

417 

- 50 

DAN201VA 

RHMJ 

314 

- 14 

DB3506W 

♦DIX 

371 

- 87 

DD5626H 

♦ LUCB 

297 

- 82 

D247B 

USSR 

291 

- 27 

D668N2600 

♦AEGG 

418 

- 85 

DAN202 

RHMJ 

314 

- 15 

DB3508T 

♦ DIX 

371 

-102 

DD5626S 

♦ LUCB 

297 

- 83 

D248B 

USSR 

291 

- 42 

D668N2800 

♦AEGG 

418 

-192 

DAN202VA 

RHMJ 

314 

- 16 

DB3508W 

♦ DIX 

371 

-103 

DD5626V 

♦ LUCB 

297 

- 84 

D250/400E 

♦AEGG 

310 

- 74 

D798N400 

♦AEGG 

312 

- 13 

DAN205 

RHMJ 

314 

- 26 

DB3510T 

♦ DIX 

371 

-114 

DD6120H 

♦ LUCB 

298 

-117 

D250/800E 

♦AEGG 

310 

-106 

D798N800 

♦ AEGG 

312 

- 30 

DAN206 

RHMJ 

314 

- 27 

DB3510W 

♦ DIX 

371 

-115 

DD6120S 

♦ LUCB 

298 

-118 

D250/1200E 

♦AEGG 

408 

- 35 

D798N1200 

♦AEGG 

408 

-110 

DAN401 

RHMJ 

314 

- 7 

DBA10B 

♦TSAJ 

360 

-136 

DD6120V 

♦ LUCB 

298 

-119 

D250/1400E 

♦AEGG 

410 

- 75 

D798N1400 

♦AEGG 

410 

-143 

DAN403 

RHMJ 

314 

- 12 

DBA10C 

♦TSAJ 

360 

-171 

DD6121H 

♦ LUCB 

298 

-151 

D250/1600E 

♦AEGG 

413 

- 36 

D798N1800 

♦ AEGG 

414 

- 88 

DAN601 

RHMJ 

314 

- 8 

DBA10E 

♦TSAJ 

360 

-206 

DD6121S 

♦ LUCB 

298 

-152 

D250/1800E 

♦AEGG 

414 

- 43 

D814A 

USSR 

181 

- 42 

DAP201 

RHMJ 

314 

- 17 

DBA10G 

♦TSAJ 

361 

- 27 

DD6121V 

♦ LUCB 

298 

-153 

D250HL 

♦THEF 

431 

-128 

D814B 

USSR 

183 

-193 

DAP201VA 

RHMJ 

314 

- 18 

DBA20B 

♦TSAJ 

362 

-204 

DD6123H 

♦ LUCB 

298 

-211 

D251N800B 

♦AEGG 

310 

- 5 

D814D 

USSR 

192 

- 18 

DAP202 

RHMJ 

314 

- 19 

DBA20C 

♦TSAJ 

363 

- 36 

DD6123S 

♦ LUCB 

298 

-212 

D251N800E 

♦AEGG 

310 

- 6 

D814G 

USSR 

188 

-178 

DAP202VA 

RHMJ 

314 

- 20 

DBA20E 

♦TSAJ 

363 

- 84 

DD6123V 

♦ LUCB 

298 

-213 

D251N800V 

♦AEGG 

310 

- 7 

D814V 

USSR 

186 

-134 

DAP401 

RHMJ 

314 

- 9 

DBA30B 

♦ TSAJ 

362 

-205 

DD6126H 

♦ LUCB 

299 

- 64 

D251N1200B 

♦ AEGG 

408 

- 27 

D815A 

USSR 

378 

-105 

DAP601 

RHMJ 

314 

- 10 

DBA30C 

♦ TSAJ 

363 

- 37 

DD6126S 

♦ LUCB 

299 

- 65 

D251N1200E 

♦AEGG 

408 

- 28 

D815B 

USSR 

379 

- 40 

DB1A(A) 

♦ GESY 

360 

-121 

DBA30E 

♦TSAJ 

363 

- 85 

DD6126V 

♦ LUCB 

299 

- 66 

D25INI200V 

♦AEGG 

408 

- 29 

D815D 

USSR 

382 

-113 

DB1B(A) 

♦ GESY 

360 

-154 

DBA30G 

♦TSAJ 

363 

-131 

DD6202 

♦ LUCB 

298 

- 96 

D251N1400B 

♦AEGG 

410 

- 68 

D815E 

USSR 

383 

-194 

DB1D(A) 

♦ GESY 

360 

-189 

DBA40B 

♦TSAJ 

287 

-134 

DD6205 

♦ LUCB 

298 

-131 

D251N1400E 

♦AEGG 

410 

- 69 

D815G 

USSR 

381 

-105 

DB1F(A) 

♦ GESY 

360 

- 93 

DBA40C 

♦TSAJ 

287 

-137 

DD6210 

♦ LUCB 

298 

-170 

D251N1400V 

♦AEGG 

410 

- 70 

D815SZ 

USSR 

385 

- 60 

DB1M(A) 

♦ GESY 

361 

- 12 

DBA40E 

♦TSAJ 

364 

- 55 

DD6220 

♦ LUCB 

299 

- 23 

D251N1800B 

♦AEGG 

414 

- 40 

D815V 

USSR 

380 

- 79 

DB1N(A) 

♦ GESY 

361 

- 39 

DBA60B 

♦TSAJ 

289 

-179 

DD6230 

♦ LUCB 

299 

- 78 

D251N1800E 

♦AEGG 

414 

- 41 

D816A 

USSR 

386 

-105 

DB1P(A) 

♦ GESY 

361 

- 62 

DBA60C 

♦TSAJ 

289 

-185 

DD6240 

♦ LUCB 

299 

-134 

D251N1800V 

♦AEGG 

414 

- 42 

D816B 

USSR 

387 

-161 

DB101 

♦ Dll 

360 

- 94 

DBA60E 

♦TSAJ 

289 

-194 

DD6520(A) 

LUCB 

297 

- 64 

D251NR800E 

♦AEGG 

309 

-213 

D816D 

USSR 

391 

- 40 

DB101G 

♦ Dll 

360 

- 95 

DBA100B 

♦TSAJ 

290 

- 6 

DD6521 (A) 

LUCB 

237 

-103 

D251NR800V 

♦AEGG 

309 

-214 

D816G 

USSR 

389 

-196 

DB102 

♦ Dll 

360 

-122 

DBA100C 

♦TSAJ 

290 

- 7 

DD6523(A) 

LUCB 

297 

- 75 

D251NR1200B 

♦AEGG 

408 

- 16 

D816V 

USSR 

388 

-186 

DB102G 

♦ Dll 

360 

-123 

DBA100E 

♦TSAJ 

290 

- 8 

DD6526(A) 

LUCB 

297 

- 81 

D251NR1200E 

♦AEGG 

408 

- 17 

D817A 

USSR 

392 

- 91 

DB103 

♦ Dll 

360 

-155 

DBB10B 

TSAJ 

360 

-116 

DD6620(A) 

LUCB 

298 

-106 

D251NR1200V 

♦AEGG 

408 

- 18 

D817B 

USSR 

393 

-102 

DB103G 

♦ Dll 

360 

-156 

DBB10C 

TSAJ 

360 

-149 

DD6621(A) 

LUCB 

237 

-104 

D251NR1400B 

♦AEGG 

410 

- 63 

D817G 

USSR 

395 

-138 

DB104 

♦ Dll 

360 

-190 

DBB10E 

TSAJ 

360 

-184 

DD6623(A) 

LUCB 

298 

-177 

D251NR1400E 

♦AEGG 

410 

- 64 

D817V 

USSR 

394 

-130 

DB104G 

♦ Dll 

360 

-191 

DBB10G 

TSAJ 

361 

- 7 

DD6626(A) 

LUCB 

299 

- 32 

D251NR1800B 

♦AEGG 

414 

- 36 

D1800/2000 

♦AEGG 

415 

-125 

DB105 

♦ Dll 

361 

- 13 

DBC1 

SELI 

439 

-107 

DD6720(A) 

LUCB 

300 

- 5 

D251NR1800E 

♦ AEGG 

414 

- 37 

D1800/2200 

♦AEGG 

416 

-155 

DB105G 

♦ Dll 

361 

- 14 

DBC2 

SELI 

439 

-108 

DD6721(A) 

LUCB 

237 

-106 

D255N200B 

♦ AEGG 

308 

-168 

D1800/2600 

♦AEGG 

418 

-118 

DB106 

♦ Dll 

361 

- 40 

DBC3 

SELI 

439 

-109 

DD6723(A) 

LUCB 

300 

- 76 

D255N200V 

♦ AEGG 

308 

-169 

D1800/3000 

♦AEGG 

420 

- 24 

DB106G 

♦ Dll 

361 

- 41 

DBC4 

SELI 

439 

-110 

DD6726(A) 

LUCB 

237 

-107 

D255N400B 

♦ AEGG 

308 

-188 

D1800N2400 

♦AEGG 

417 

- 82 

DB107 

♦ Dll 

361 

- 63 

DBC5 

SELI 

440 

- 1 

DD6802 

LUCB 

298 

' 97 

D255N400V 

♦ AEGG 

308 

-189 

D1800N2400T 

♦AEGG 

417 

- 96 

DB107G 

♦ Dll 

361 

- 64 

DBC6 

SELI 

440 

- 2 

DD6805 

LUCB 

298 

-132 

D255N600B 

♦AEGG 

308 

-204 

D1800N2800 

♦AEGG 

418 

-218 

DB600T 

♦ DIX 

366 

- 33 

DBC7 

SELI 

440 

- 3 

DD6810 

LUCB 

298 

-171 

D255N600V 

♦AEGG 

308 

-205 

D1800N2800T 

♦AEGG 

419 

- 6 

DB600W 

♦ DIX 

366 

- 34 

DBC8 

SELI 

440 

- 4 

DD6820 

LUCB 

299 

- 24 

D255N700B 

♦AEGG 

308 

-207 

D1800N3200 

♦AEGG 

420 

-107 

DB601T 

♦ DIX 

366 

■ 56 

DBC9 

SELI 

440 

- 5 

DD6830 

LUCB 

299 

- 79 

D255N700V 

♦AEGG 

308 

-208 

D1800N3200T 

♦AEGG 

420 

-112 

DB601W 

♦ DIX 

366 

- 57 

DCA015 

TSAJ 

246 

-144 

DD6840 

LUCB 

299 

-135 

D255N800B 

♦AEGG 

309 

- 2 

D1800N3600 

♦AEGG 

421 

- 55 

DB602T 

♦ DIX 

366 

- 82 

DCA25B 

♦TSAJ 

287 

- 16 

DEI 00 

♦ DIO 

435 

- 63 

D255N800V 

♦AEGG 

309 

- 3 

D1809N2400 

♦AEGG 

417 

- 83 

DB602W 

♦ DIX 

366 

- 83 

DCA25C 

♦TSAJ 

287 

- 36 

DEI 04 

UNI 

234 

- 27 

D255NR200B 

♦AEGG 

307 

-102 

D1809N2800 

♦ AEGG 

418 

-219 

DB604T 

♦ DIX 

366 

-111 

DCA25E 

♦TSAJ 

287 

- 64 

DE110 

UNI 

234 

- 23 

D255NR200V 

♦AEGG 

307 

-103 

D1809N3200 

♦ AEGG 

420 

-108 

DB604W 


366 

-112 

DCB015 

TSAJ 

246 

-137 

DE111 

UNI 

234 

- 24 
















1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 



D^liTildsl«l 


TYPE No. 

MFRS 

l:M4QfiTsfl 


MINI 

hEMTiT:! 



ml 

1 •] 

ilHBlJNlH 

mi 



Ml IjiiM 

409 

• 13 

T5RS55 

H5F“ 



mm 111i|i a 

HH 


i»f "ri'ir i 

■uurog 

4T3 

- 61 

DE113 

UNI 

234 

• 37 

DFS250A15 

♦ HITJ 

411 

-178 


STI 

HfBiM 

DS5 

♦ BEL! 

342 

-109 

DS442 

♦TSAJ 

232 

-194 

DE114 

UNI 

234 

■ 25 

DG1 

♦GIC 

256 

- 98 


HSE 

234 - 63 

DS6-04F 

BBCG 

294 

-102 

DS442X 

♦TSAJ 

234 

-197 

DE115 

UN! 

234 

- 26 

DG2 

♦GIC 

256 

-103 


HSE 

234 -189 

DS6-08F 

BBCG 

294 

-153 

DS446 

♦TSAJ 

235 

-117 

DE3101/2 

❖ DIO 

258 

- 10 

DG3 

♦GIC 

256 

-104 


HSE 

231 -174 

DS6-12F 

BBCG 

408 

-172 

DS448 

♦TSAJ 

244 

-190 

DE3101/5 

♦ DIO 

258 

• 11 

DHA16 

♦TSAJ 

429 

-171 


STI 


DS6-14F 

BBCG 

409 

-110 

DS804SE07 

♦AEIL 

312 

-108 

DF01 

♦ FEC 

360 

-124 

DHA20 

♦TSAJ 

430 

- 97 


HSE 

231 -175 

DS6-16F 

BBCG 

412 

-105 

1 'I M 

♦AEIL 

312 

-112 

DF01M 

♦GIC 

360 

•125 

DHB08 

♦TSAJ 

232 

-111 

■: i 

HSE 

231 -176 

DS9-04F 

BBCG 

294 

-161 

DS804SE09 

♦AEIL 

312 

-117 

DF02 

♦FEC 

360 

-157 

DHB10 

♦TSAJ 

427 

- 5 

■: 5 a . 1 

HSE 

249 - 57 

DS9-08F 

BBCG 

294 

-162 

DS804SE10 

♦AEIL 

405 

- 16 

DF02M 

♦GIC 

360 

-158 

DHB12 

♦TSAJ 

428 

- 28 


STI 


DS9-12F 

BBCG 

406 

-174 

DS804SE11 

♦AEIL 

405 

-165 

DF04 

♦ FEC 

360 

-192 

DHB14 

TSAJ 

428 

-181 

DR300 

♦BELI 

250 -176 

DS9-14F 

BBCG 

409 

-112 


♦AEIL 

408 

-129 

DF04M 

♦GIC 

360 

-193 

DHB16 

TSAJ 

429 

-172 


♦EDI 


DS9-16F 

BBCG 

412 

-107 

DS804SE13 

♦AEIL 

409 

- 34 

DF005 

♦ FEC 

360 

- 96 

DHB18 

TSAJ 

430 

- 35 

DR301 

♦BELI 

250 -129 

DS17-02A 

♦ BBCG 

298 

-178 

DS804SE14 

♦AEIL 

410 

-160 

DF005M 

♦GIC 

360 

- 97 

DHG3A120 

♦ HITJ 

237 

- 68 

HSE 

STI 


DS17-04A 

♦ BBCG 

299 

- 33 

DS804SE15 

♦AEIL 

411 

-211 

DF06 

♦FEC 

361 

- 15 

DHG3B140 

♦ HITJ 

237 

- 69 


HSE 

234 -190 

DS17-06A 

BBCG 

299 

-124 

DS804SE16 

♦AEIL 

413 

-105 

DF06M 

♦GIC 

361 

- 16 

DHG3C160 

♦ HITJ 

237 

- 70 


HSE 

234 -191 

DS17-08A 

BBCG 

299 

-166 

DS804SE17 

♦AEIL 

413 

-170 

DF08 

♦FEC 

361 

- 42 

DHG3D200 

♦ HITJ 

237 

- 71 

DR304 

HSE 

234 -170 

DS17-12A 

BBCG 

406 

-219 

DS804SE18 

♦AEIL 

414 

-101 

DF08M 

♦GIC 

361 

- 43 

DHG3E250 

♦ HITJ 

237 

- 72 

DR305 

HSE 

234 -171 

DS17-14A 

♦ BBCG 

409 

-129 

DS804SE19 

♦AEIL 

414 

-152 

DF10 

♦CODI 

248 

-143 

DHG3G80 

♦ HITJ 

237 

- 67 

DR306 

HSE 

234 -172 

DS17-16A 

♦BBCG 

412 

-121 

DS804SE20 

♦AEIL 

415 

-201 

DF10#B 

♦ FEC 

361 

- 65 

DI914-1B 

♦ DIO 

435 

- 65 

DR307 

HSE 

234 -173 

DS18 

♦TSAJ 

276 

-157 

DS804SE21 

♦AEIL 

416 

- 43 

DF15 

♦ CODI 

248 

-152 

DI914-1Q 

♦ DIO 

435 

- 66 


HSE 

234 -174 

DS19 

♦TSAJ 

276 

-158 

DS904SM10 

AEIL 

405 

- 22 

DF20 

♦ CODI 

248 

-163 

DI914-1QM 

♦ DIO 

435 

- 67 


HSE 

234 -192 

DS19C 

♦ HITJ 

297 

-139 

DS904SM11 

AEIL 

405 

-169 

DF25 

♦ CODI 

248 

-167 

DI914-2B 

♦ DIO 

435 

- 68 


STI 


DS19E 

♦ HITJ 

297 

-166 

DS904SM12 

AEIL 

408 

-137 

DF30 

♦ CODI 

248 

-172 

DI914-2Q 

♦ DIO 

435 

- 69 

DR310 

HSE 

234 - 64 

DS19G 

♦ HITJ 

297 

-198 

DS904SM13 

♦AEIL 

409 

- 37 

DF35 

♦ CODI 

248 

-175 

DI914-2QM 

♦ DIO 

435 

- 70 


STI 


DS19J 

♦ HITJ 

297 

-217 

DS904SM14 

♦AEIL 

410 

-167 

DF40 

♦CODI 

248 

-178 

DI914-3B 

♦DIO 

435 

- 71 

DR311 

HSE 

231 -216 

DS20C 

♦ HITJ 

297 

-140 

DS904SM15 

♦AEIL 

411 

-214 

DF100 

♦ DIO 

435 

- 64 

DI914-3Q 

♦DIO 

435 

- 72 

DR312 

HSE 

234 - 65 

DS20E 

♦ HITJ 

297 

-167 

DS904SM16 

♦ AEIL 

413 

-110 

DF252-02 

♦THEF 

310 

- 20 

DI914-3QM 

♦ DIO 

435 

- 73 

DR313 

HSE 

234 - 66 

DS20G 

♦ HITJ 

297 

-199 

DS904SM17 

♦ AEIL 

413 

-172 

DF252-04 

♦THEF 

310 

- 21 

DIB10 

MEHK 

361 

- 58 

DR314 

HSE 

234 - 67 

DS20J 

♦ HITJ 

297 

-218 

DS904SM18 

♦AEIL 

414 

-106 

DF252-06 

♦THEF 

310 

- 22 

DL201 

SDI 

358 

- 68 

DR315 

HSE 

231 -177 

DS22-04A 

♦ BBCG 

302 

- 49 

DS904SM19 

♦AEIL 

414 

-154 

DF252-08 

♦THEF 

310 

- 23 

DL202 

SDI 

358 

- 69 

DR316 

HSE 

231 -178 

DS22-08A 

BBCG 

302 

- 47 

DS904SM20 

♦AEIL 

415 

-207 

DF252-10 

♦THEF 

404 

-155 

DL203 

SDI 

358 

- 70 

DR317 

HSE 

231 -179 

DS22-12A 

BBCG 

407 

- 42 

DS904SM21 

♦AEIL 

416 

- 47 

DF252-12 

♦THEF 

408 

- 32 

DL204 

SDI 

358 

- 71 

DR318 

HSE 

231 -180 

DS22-14A 

♦ BBCG 

409 

-157 

DS904SM22 

♦AEIL 

416 

-129 

DF252-14 

♦THEF 

410 

- 72 

DL401 

SDI 

358 

- 72 

DR319 

HSE 

231 -181 

DS22-16A 

♦ BBCG 

412 

-147 

DS904SM23 

♦AEIL 

416 

-184 

DF451-01 

♦THEF 

309 

-105 

DL402 

SDI 

358 

- 73 

DR321 

HSE 

234 -175 

DS35-02A 

♦ BBCG 

303 

- 32 

DS904SM24 

♦AEIL 

417 

- 67 

DF451-02 

♦THEF 

309 

-129 

DL403 

SDI 

358 

- 74 

DR323 

HSE 

234 - 68 

DS35-04A 

♦ BBCG 

303 

- 33 

DS904SM25 

♦AEIL 

418 

- 30 

DF451-04 

♦THEF 

309 

-165 

DL404 

SDI 

358 

- 75 

DR324 

HSE 

234 - 69 

DS35-08A 

BBCG 

303 

- 31 

DS904SM26 

♦AEIL 

418 

- 98 

DF451-06 

♦THEF 

309 

-198 

DL601 

SDI 

358 

- 76 

DR325 

HSE 

234 - 70 

DS35-12A 

BBCG 

407 

- 57 

DS904SM27 

♦AEIL 

418 

-137 

DF451-08 

♦THEF 

310 

- 3 

DL602 

SDI 

358 

- 77 

DR326 

HSE 

234 - 71 

DS35-14A 

♦ BBCG 

409 

-167 

DS904SM28 

♦AEIL 

418 

-206 

DF451-10 

♦THEF 

404 

-150 

DL603 

SDI 

358 

- 78 

DR327 

HSE 

234 -184 

DS35-16A 

♦ BBCG 

412 

-155 

DS904SM29 

♦AEIL 

419 

- 28 

DF451-12 

♦THEF 

408 

- 25 

DL604 

SDI 

358 

- 79 


STI 


DS42-04A 

♦ BBCG 

304 

* 4 

DS912SM25 

♦AEIL 

418 

- 4 

DF451-14 

♦THEF 

410 

- 66 

DL801 

SDI 

358 

- 80 

DR328 

HSE 

234 -185 

DS42-08A 

BBCG 

304 

- 8 

DS912SM26 

♦AEIL 

418 

- 79 

DF452-02 

♦THEF 

310 

-210 

DL802 

SDI 

358 

- 81 

DR329 

HSE 

234 -186 

DS42-12A 

BBCG 

407 

- 78 

DS912SM27 

♦AEIL 

418 

-125 

DF452-04 

♦THEF 

311 

- 11 

DL803 

SDI 

358 

- 82 

DR330 

HSE 

234 -187 

DS42-14A 

♦ BBCG 

409 

-182 

DS912SM28 

♦AEIL 

418 

-186 

DF452-06 

♦THEF 

311 

- 33 

DL804 

SDI 

358 

- 83 


STI 


DS42-16A 

♦ BBCG 

412 

-169 

DS912SM29 

♦AEIL 

419 

- 17 

DF452-08 

♦THEF 

311 

- 54 

DN262-02 

♦THEF 

310 

-154 

DR336 

HSE 

231 -168 

DS75-02B 

♦ BBCG 

305 

-159 

DS912SM30 

♦AEIL 

419 

-205 

DF452-10 

♦THEF 

404 

-192 

DN262-04 

♦THEF 

310 

-155 

DR337 

HSE 

231 -169 

DS75-04B 

♦ BBCG 

305 

-161 

DS912SM31 

♦AEIL 

420 

- 35 

DF452-12 

♦THEF 

408 

- 72 

DN262-06 

♦THEF 

310 

-156 

DR338 

HSE 

231 -170 

DS75-06B 

BBCG 

306 

-111 

DS912SM32 

♦AEIL 

420 

- 87 

DF452-14 

♦THEF 

410 

-105 

DN262-08 

♦THEF 

310 

-157 

DR351 

HSE 

234 -176 

DS75-08B 

BBCG 

306 

-164 

DS912SM33 

♦AEIL 

420 

-120 

DF452-15 

♦THEF 

411 

-198 

DN262-10 

♦THEF 

404 

-173 


STI 


DS75-12B 

BBCG 

407 

- 70 

DS912SM34 

♦AEIL 

420 

-153 

DF652-02 

♦THEF 

311 

-171 

DN262-12 

♦THEF 

408 

- 53 

DR352 

HSE 

234 - 90 

DS75-14B 

♦ BBCG 

409 

-189 

DS912SM35 

♦AEIL 

420 

-205 

DF652-04 

♦THEF 

311 

-176 

DN262-14 

♦THEF 

410 

- 86 

DR365 

HSE 

231 -128 

DS75-16B 

♦ BBCG 

412 

-175 

DS912SM36 

♦AEIL 

421 

- 38 

DF652-06 

♦THEF 

311 

-181 

DN262-16 

♦THEF 

413 

- 48 

DR366 

HSE 

231 -182 

DS80-04A 

♦ BBCG 

306 

-191 

DS912SM37 

♦AEIL 

421 

- 65 

DF652-08 

♦THEF 

311 

-185 

DN262-18 

♦THEF 

414 

- 54 


STI 


DS80-08A 

BBCG 

306 

-192 

DS912SM38 

♦AEIL 

421 

- 99 

DF652-10 

♦THEF 

404 

-214 

DN262-20 

♦THEF 

415 

-154 

DR379 

STI 

234 -177 

DS80-12A 

BBCG 

407 

-170 

DS912SM39 

♦AEIL 

421 

-115 

DF652-12 

♦THEF 

408 

- 98 

DN462-02 

♦THEF 

311 

-139 

DR385 

HSE 

234 - 91 

DS80-14A 

♦BBCG 

410 

- 18 

DS912SM40 

♦AEIL 

422 

- 68 

DF652-14 

♦THEF 

410 

-132 

DN462-04 

♦THEF 

311 

-140 


STI 


DS80-16A 

♦BBCG 

412 

-219 

DS912SM41 

♦AEIL 

422 

- 93 

DF652-16 

♦THEF 

413 

- 76 

DN462-06 

♦THEF 

311 

-141 

DR389 

HSE 

234 -178 

DS110-04A 

♦ BBCG 

308 

- 92 

DS912SM42 

♦AEIL 

422 

-124 

DF652-18 

♦THEF 

414 

- 82 

DN462-08 

♦THEF 

311 

-142 

DR400 

♦EDI 

241 -193 

DS110-08A 

BBCG 

308 

-113 

DS912SM43 

♦AEIL 

422 

-139 

DF652-20 

♦THEF 

415 

-180 

DN462-10 

♦THEF 

404 

-207 

DR401 

STI 

249 - 56 

DS110-12A 

BBCG 

407 

-206 

DS912SM44 

♦AEIL 

422 

-171 

DF652-22 

♦THEF 

416 

-113 

DN462-12 

♦THEF 

408 

- 90 

DR418 

STI 

248 -110 

DS110-14A 

♦BBCG 

410 

- 37 

DS912SM45 

♦AEIL 

422 

-216 

DF652-24 

♦THEF 

417 

- 46 

DN462-14 

♦THEF 

410 

-126 

DR426 

STI 

232 - 53 

DS110-16A 

♦ BBCG 

413 

- 10 

DS912SM46 

♦AEIL 

423 

- 14 

DF652-25 

♦THEF 

418 

- 10 

DN462-16 

♦THEF 

413 

- 70 

DR435 

HSE 

234 - 92 

DS130T 

♦TSAJ 

282 

- 66 

DS912SM47 

♦AEIL 

423 

- 18 

DF752-02 

♦THEF 

312 

- 8 

DN462-18 

♦THEF 

414 

- 74 


STI 


DS132 

♦TSAJ 

279 

-186 

DS912SM48 

♦AEIL 

423 

- 47 

DF752-04 

♦THEF 

312 

- 16 

DN462-20 

♦THEF 

415 

-173 

DR450 

♦BELI 

275 -138 

DS133 

♦TSAJ 

279 

-187 

DS912SM49 

♦AEIL 

423 

- 56 

DF752-06 

♦THEF 

312 

- 23 

DN662-02 

♦THEF 

312 

- 9 

DR463 

HSE 

234 -188 

DS135 

♦TSAJ 

281 

-201 

DS912SM50 

♦ AEIL 

424 

- 65 

DF752-08 

♦THEF 

312 

- 34 

DN662-04 

♦THEF 

312 

- 17 

DR464 

HSE 

233 - 24 

DS150A 

TSAJ 

283 

-191 

DS912SM51 

♦AEIL 

424 

- 72 

DF752-11 

♦THEF 

405 

-158 

DN662-06 

♦THEF 

312 

- 24 

DR482 

STI 

249 - 3 

DS150B 

TSAJ 

284 

- 79 

DS912SM52 

♦AEIL 

424 

- 77 

DF752-12 

♦THEF 

408 

-116 

DN662-08 

♦THEF 

312 

- 35 

DR521 

STI 

243 - 65 

DS150C 

TSAJ 

284 

-181 

DS912SM53 

♦ AEIL 

424 

- 82 

DF752-14 

♦THEF 

410 

-148 

DN662-10 

♦ THEF 

405 

- 6 

DR600 

♦EDI 

242 - 6 

DS170-18L 

♦ BBCG 

414 

- 29 

DS912SM54 

♦AEIL 

424 

- 87 

DF752-16 

♦THEF 

413 

- 94 

DN662-12 

♦THEF 

408 

-117 

DR 668 

STI 

232 - 28 

DS170-20L 

♦ BBCG 

415 

-140 

DS912SM55 

♦AEIL 

424 

-110 

DF752-18 

♦THEF 

414 

- 94 

DN662-14 

♦THEF 

410 

-149 

DR670 

STI 

232 - 29 

DS170-25L 

♦ BBCG 

417 

-205 

DS912SM56 

♦AEIL 

424 

-116 

DF752-20 

♦THEF 

415 

-194 

DN662-16 

♦THEF 

413 

- 95 

DR694 

STI 

249 -134 

DS175-02L 

♦BBCG 

308 

-145 

DS1101SM01 

♦AEIL 

313 

- 31 

DFA05B 

♦TSAJ 

276 

-152 

DN662-18 

♦THEF 

414 

- 95 

DR699 

STI 

234 -118 

DS175-04L 

♦BBCG 

308 

-146 

DS1101SM02 

♦AEIL 

313 

- 33 

DFA05C 

♦TSAJ 

276 

-177 

DN662-20 

♦THEF 

415 

-196 

DR700 

♦EDI 

242 - 19 

DS175-06L 

♦ BBCG 

308 

-147 

DS1101SM03 

♦AEIL 

313 

- 35 

DFA05E 

♦TSAJ 

276 

-216 

DN662-22 

♦THEF 

416 

-123 

DR800 

♦EDI 

242 - 30 

DS175-08L 

♦ BBCG 

308 

-148 

DS1101SM04 

♦AEIL 

313 

- 38 

DFA05G 

♦TSAJ 

277 

- 38 

DN662-24 

♦THEF 

417 

- 57 

DR826 

STI 

232 - 16 

DS175-10L 

♦ BBCG 

404 

-116 

DS1101SM05 

♦AEIL 

313 

- 40 

DFB03R 

TSAJ 

411 

- 28 

DN662-25 

♦THEF 

418 

- 21 

DR833 

STI 

243 - 89 

DS175-12L 

♦BBCG 

407 

-211 

DS1101SM06 

♦AEIL 

313 

- 42 

DFB03T 

TSAJ 

413 

-144 

DN761-20 

♦THEF 

415 

-195 

DR852 

STI 

242 -186 

DS175-14L 

♦BBCG 

410 

- 42 

DS1101SM07 

♦AEIL 

313 

- 45 

DFB03W 

TSAJ 

415 

- 13 

DN761-22 

♦THEF 

416 

-122 

DR900 

♦EDI 

242 - 36 

DS175-16L 

♦ BBCG 

413 

- 14 

DS1101SM08 

♦AEIL 

313 

- 47 

DFB05B 

♦TSAJ 

276 

-160 

DN761-24 

♦THEF 

417 

- 56 

DR1000 

♦EDI 

242 - 58 

DS240-02A 

♦ BBCG 

309 

- 53 

DS1101SM09 

♦AEIL 

313 

- 50 

DFB05C 

♦TSAJ 

276 

-183 

DN761-26 

♦THEF 

418 

- 90 

DR 1200 

♦EDI 

242 - 78 

DS240-04A 

♦ BBCG 

309 

- 64 

DS1101SM10 

♦AEIL 

405 

- 42 

DFB05E 

♦TSAJ 

277 

- 2 

DN761-28 

♦THEF 

418 

-200 

DRA402 

♦THEF 

301 -132 

DS240-06A 

♦ BBCG 

309 

- 74 

DS1101SM11 

♦AEIL 

405 

-183 

DFB05G 

♦TSAJ 

277 

- 43 

DN761-30 

♦THEF 

419 

-220 

DRA404 

♦THEF 

301 -179 

DS240-07A 

♦BBCG 

309 

- 77 

DS1101SM12 

♦AEIL 

408 

-160 

DFC05J 

♦TSAJ 

277 

- 61 

DN761-32 

♦THEF 

420 

- 91 

DRA406 

♦THEF 

301 -212 

DS290-08J 

♦ BBCG 

310 

- 41 

DS1104SM10 

♦AEIL 

405 

- 35 

DFC05L 

♦TSAJ 

401 

- 89 

DN761-34 

♦ THEF 

420 

-154 

DRA408 

♦THEF 

302 - 23 

DS290-12J 

♦ BBCG 

408 

- 34 

DS1104SM11 

♦AEIL 

405 

-178 

DFC05N 

♦TSAJ 

405 

-218 

DN762-02 

♦THEF 

312 

-121 

DRA410 

♦THEF 

403 -176 

DS290-14J 

♦ BBCG 

410 

- 74 

DS1104SM12 

♦AEIL 

408 

-149 

DFC05R 

♦TSAJ 

411 

- 42 

DN762-04 

♦ THEF 

312 

-122 

DRB100-02R 

♦THEF 

306 - 9 

DS290-16J 

♦ BBCG 

413 

- 35 

DS1104SM13 

♦AEIL 

409 

- 45 

DFC10E 

♦TSAJ 

281 

- 68 

DN762-06 

♦ THEF 

312 

-123 

DRB100-04R 

♦THEF 

306 - 71 

DS390-04 

♦ BBCG 

310 

-189 

DS1104SM14 

♦AEIL 

410 

-181 

DFC10G 

♦TSAJ 

281 

-184 

DN762-08 

♦ THEF 

312 

-124 

DRB100-06R 

♦THEF 

306 -124 

DS390-04J 

♦ BBCG 

311 

- 77 

DS1104SM15 

♦AEIL 

412 

- 2 

DFD05B 

♦TSAJ 

276 

-153 

DN762-10 

♦ THEF 

405 

- 21 

DRB100-08R 

♦THEF 

306 -176 

DS390-06J 

♦ BBCG 

310 

-170 

DS1104SM16 

♦AEIL 

413 

-119 

DFD05C 

♦TSAJ 

276 

-178 

DN762-12 

♦ THEF 

408 

-136 

DRB100-10R 

♦THEF 

404 - 80 

DS390-08J 

♦ BBCG 

310 

-177 

DS1104SM17 

♦AEIL 

413 

-181 

DFD05E 

♦TSAJ 

276 

-217 

DN762-14 

♦THEF 

410 

-166 

DRB100-12R 

♦THEF 

407 -167 

DS402ST01 

♦AEIL 

311 

-100 

DS1104SM18 

♦AEIL 

414 

-115 

DFD05G 

♦TSAJ 

277 

- 39 

DN762-16 

♦THEF 

413 

-109 

DRBT100-02R 

♦THEF 

306 - 10 

DS402ST02 

♦AEIL 

311 

-104 

DS1104SM19 

♦AEIL 

414 

-160 

DFF20B10 

♦ HITJ 

263 

-122 

DN762-18 

♦THEF 

414 

-105 

DRBT100-04R 

♦THEF 

306 - 72 

DS402ST04 

♦AEIL 

311 

-110 

DS1104SM20 

♦AEIL 

415 

-218 

DFF20B12 

♦ HITJ 

263 

-123 

DN762-20 

♦THEF 

415 

-206 

DRBT100-06R 

♦THEF 

306 -125 

DS402ST05 

♦AEIL 

311 

•114 

DS1104SM21 

♦AEIL 

416 

- 54 

DFF50B10 

♦ HITJ 

263 

-204 

DN961-02 

♦THEF 

313 

- 24 

DRBT100-08R 

♦THEF 

306 -177 

DS402ST06 

♦AEIL 

311 

-117 

DS1104SM22 

♦AEIL 

416 

-137 

DFF50B12 

♦ HITJ 

263 

-205 

DN961-04 

♦THEF 

313 

- 25 

DRBT100-10R 

♦THEF 

404 - 81 

DS402ST07 

♦ AEIL 

311 

-128 

DS1104SM23 

♦AEIL 

416 

-191 

DFH10B 

♦TSAJ 

280 

- 43 

DN961-06 

♦THEF 

313 

- 26 

DRBT100-12R 

♦THEF 

407 -168 

DS402ST08 

♦AEIL 

311 

-129 

DS1104SM24 

♦AEIL 

417 

- 77 

DFH10C 

♦TSAJ 

280 

-131 

DN961-08 

♦THEF 

313 

- 27 

DRX10 

♦ BELI 

412 - 14 

DS402ST09 

♦AEIL 

311 

-138 

DS1104SM25 

♦AEIL 

418 

- 38 

DFH10E 

♦TSAJ 

281 

- 34 

DN961-10 

♦THEF 

405 

- 41 

DS0.9-04A 

♦ BBCG 

282 -195 

DS402ST10 

♦ AEIL 

404 

-195 

DS1104SM26 

♦AEIL 

418 

-109 

DFH10G 

♦TSAJ 

281 

-154 

DN961-12 

♦THEF 

408 

-156 

DS0.9-08A 

BBCG 

283 - 16 

DS402ST11 

♦ AEIL 

405 

-147 

DS1104SM27 

♦AEIL 

418 

-144 

DFH10J 

♦TSAJ 

282 

- 28 

DN961-14 

♦THEF 

410 

-188 

DS0.9-12A 

BBCG 

406 - 71 

DS402ST12 

♦ AEIL 

408 

- 80 

DS1104SM28 

♦AEIL 

418 

-215 

DFP027 

♦LUCB 

342 

-104 

DN961-16 

♦THEF 

413 

-127 

DS0.9-14A 

♦ BBCG 

409 - 74 

DS412SE40 

♦AEIL 

422 

- 56 

DS1104SM29 

♦AEIL 

419 

- 36 

DFP068 

♦ LUCB 

342 

-105 

DN961-18 

♦THEF 

414 

-122 

DS0.9-16A 

♦BBCG 

412 - 52 

DS412SE41 

♦AEIL 

422 

- 87 

DS1107SM24 

♦AEIL 

417 

- 63 

DFP140 

♦LUCB 

342 

-106 

DN961-20 

♦THEF 

416 

- 7 

DS1.2-04A 

♦BBCG 1 

285 -178 

DS412SE42 

♦AEIL 

422 

-116 

DS1107SM25 

♦AEIL 

418 

- 27 

DFP180 

♦ LUCB 

342 

-107 

DN961-22 

♦ THEF 

416 

-141 

DS1.2-08A 

BBCG ! 

285 -182 

DS412SE43 

♦AEIL 

422 

-133 

DS1107SM26 

♦AEIL 

418 

- 94 

DFP240 

♦ LUCB 

342 

-108 

DN961-24 

♦ THEF 

417 

- 84 

DS1.2-12A 

BBCG 

406 - 96 

DS412SE44 

♦AEIL 

422 

-159 

DS1107SM27 

♦AEIL 

418 

-134 

DFS80A8 

♦HITJ 

305 

- 57 

DN961-25 

♦THEF 

418 

- 45 

DS1.2-14A 

♦BBCG 

409 - 81 

DS430-04J 

BBCG 

311 

- 66 

DS1107SM28 

♦AEIL 

418 

-202 

DFS80A10 

♦HITJ 

404 

- 30 

DR50 

BELI 

275 

- 46 

DS1.2-16A 

♦ BBCG 

412 - 63 

DS430-06J 

BBCG 

311 

- 69 

DS1107SM29 

♦AEIL 

419 

- 25 

DFS80A13 

♦HITJ 

408 

-214 

DR 128 

HSE 

231 

-173 

DS2-04A 

♦ BBCG 

285 -185 

DS430-08J 

BBCG 

311 

- 73 

DS1107SM30 

♦AEIL 

420 

- 6 

DFS80A15 

♦ HITJ 

411 

-139 


STI 



DS2-08A 

BBCG 

285 -186 

DS430-1OJ 

BBCG 

404 

-193 

DS1107SM31 

♦AEIL 

420 

- 41 

DFS250A8 

♦ HITJ 

309 

-210 

DR 150 

♦ BELI 

417 

-120 

DS2-12A 

BBCG 

406 - 98 

DS430-12J 

BBCG 

408 

• 75 

DS1107SM32 

♦AEIL 

420 

- 98 

DFS250A10 

♦ HITJ 

404 

-141 

DR207 

HSE 

233 

-204 

DS2-14A 

♦ BBCG 

409 - 83 

DS430-14J 

BBCG 

410 

-109 

DS1107SM33 

♦AEIL 

420 

-124 


110 D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC ♦ -Mfr’s data sheet available 

by this manufacturer in microfilm service 


no 



























TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

libldllilJIDQjlMHSM 

MFRS 



TYPE No. MFRS 


DSl107$M34 

♦AEIL 

420 

-158 

DS2106SU34 

♦AEIL 

420 

-169 

DSA1208-23AE 

BBCG 

416 

-187 

DSDI13-015B 

BBCG 

258 

-172 

DSF2030SD32 

♦ AEIL 

268 -141 

DS1107SM35 

♦AEIL 

420 

-209 

DS2106SU35 

♦AEIL 

420 

-218 

DSA1208-26AE 

BBCG 

418 

-102 

DSDI20-01B 

BBCG 

258 

- 26 

DSF2030SD33 

♦ AEIL 

268 -142 

DS1107SM36 

♦AEIL 

421 

- 47 

DS2106SU36 

♦AEIL 

421 

- 60 

DSA1208-29AE 

BBCG 

419 

- 31 

DSDI20-015B 

BBCG 

258 

-185 

DSF2030SD34 

♦AEIL 

268 -143 

DS1109SM30 

♦AEIL 

420 

- 4 

DS8656N 

NSC 

315 

- 44 

DSA1208-32AE 

BBCG 

420 

-101 

DSDI36-01B 

BBCG 

258 

- 27 

DSF2030SD35 

♦ AEIL 

268 -144 

DS1109SM31 

♦AEIL 

420 

- 40 

DSA0.9-12A 

BBCG 

406 

- 72 

DSA1508-11 AC 

♦ BBCG 

405 

-175 

DSDI36-015B 

BBCG 

258 

-186 

DSF2030SD36 

♦ AEIL 

268 -145 

DS1109SM32 

♦AEIL 

420 

- 95 

DSA0.9-14A 

♦ BBCG 

409 

- 75 

DSA1508-14AC 

♦ BBCG 

410 

-178 

DSF10A 

TSAJ 

279 

-214 

DSH4785-10 

♦ ALP 

238 - 19 

DS1109SM33 

♦AEIL 

420 

-123 

DSA0.9-16A 

♦ BBCG 

412 

- 53 

DSA1508-17AC 

♦ BBCG 

413 

-178 

DSF10B 

TSAJ 

280 

- 56 

DSH4785-40 

♦ALP 

238 - 44 

DS1109SM34 

♦AEIL 

420 

-157 

DSA1.2-12A 

BBCG 

406 

- 80 

DSA1508-20AC 

♦ BBCG 

415 

-215 

DSF10C 

TSAJ 

280 

-144 

DSH4787-10 

♦ALP 

238 - 20 

DS1109SM35 

♦AEIL 

420 

-208 

DSA1.2-14A 

♦ BBCG 

409 

- 77 

DSAI75-1 IB 

♦ BBCG 

405 

- 99 

DSF10E 

TSAJ 

281 

- 51 

DSH4787-15 

♦ALP 

238 - 23 

DS1109SM36 

♦AEIL 

421 

- 45 

DSA1.2-16A 

♦ BBCG 

412 

- 56 

DSAI75-14B 

♦ BBCG 

409 

-202 

DSF10G 

TSAJ 

281 

-169 

DSH4787-20 

♦ALP 

238 - 31 

DS1109SM37 

♦AEIL 

421 

- 68 

DSA2-12A 

BBCG 

406 

- 92 

DSAS05-0 

BBCG 

342 

-110 

DSF402ST01 

♦AEIL 

264 

- 51 

DSH4787-30 

♦ALP 

238 - 34 

DS1109SM38 

♦AEIL 

421 

-104 

DSA2-14A 

♦ BBCG 

409 

- 80 

DSAS05-2 

BBCG 

343 

- 1 

DSF402ST02 

♦ AEIL 

264 

- 52 

DSH4787-40 

♦ALP 

238 - 45 

DS1109SM39 

♦AEIL 

421 

-118 

DSA2-16A 

♦ BBCG 

412 

- 62 

DSAS05-4 

BBCG 

343 

- 2 
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-111 

DSZ412SE42 

♦AEIL 

422 -117 

DS2106SU20 

♦AEIL 

416 

- 24 

DSA603-17L1C 

BBCG 

413 

-161 

DSD605-20A 

♦ BBCG 

268 

-173 

DSF2013SD24 

♦AEIL 

268 

-116 

DSZ412SE43 

♦AEIL 

422 -134 

DS2106SU21 

♦AEIL 

416 

- 65 

DSA603-20GC 

BBCG 

415 

-165 

DSD625-25A 

BBCG 

268 

- 77 

DSF2013SD25 

♦AEIL 

268 

-123 

DSZ412SE44 

♦AEIL 

422 -160 

DS2106SU22 

♦AEIL 

416 

-157 

DSA603-20L1C 

BBCG 

415 

-166 

DSD625-25D 

BBCG 

268 

- 78 

DSF2013SD26 

♦AEIL 

268 

-127 

DSZ3006 

♦TRWS 

177 -139 

DS2106SU23 

♦AEIL 

416 

-200 

DSA605-23AE 

BBCG 

416 

-180 

DSD625-30A 

BBCG 

268 

- 81 

DSF2030SD21 

♦AEIL 

268 

-101 

DSZ3007 

♦TRWS 

179 -136 

DS2106SU24 

♦AEIL 

417 

- 98 

DSA605-26AE 

BBCG 

418 

- 92 

DSD635-22A 

BBCG 

268 

- 67 

DSF2030SD22 

♦AEIL 

268 

-108 

DSZ3008 

♦TRWS 

181 -109 

DS2106SU25 

♦AEIL 

418 

- 51 

DSA605-29AE 

BBCG 

419 

- 24 

DSD635-22D 

BBCG 

268 

- 68 

DSF2030SD23 

♦AEIL 

268 

-112 

DSZ3009 

♦TRWS 

184 -130 

DS2106SU26 

♦AEIL 

418 

-119 

DSA605-32AE 

BBCG 

420 

- 94 

DSD1028-25A 

BBCG 

268 

-119 

DSF2030SD24 

♦AEIL 

268 

-117 

DSZ3010 

♦TRWS i 

186 -188 

DS2106SU27 

♦AEIL 

418 

-148 

DSA705-11 AC 

BBCG 

405 

-173 

DSD1028-25D 

BBCG 

268 

-121 

DSF2030SD25 

♦AEIL 

268 

-124 

DSZ3011 

♦TRWS 

188 -157 

DS2106SU28 

♦AEIL 

419 

- 7 

DSA705-14AC 

BBCG 

410 

-174 

DSD1028-30A 

BBCG 

268 

-137 

DSF2030SD26 

♦AEIL 

268 

-128 

DSZ3012 

♦TRWS 

190 -100 

DS2106SU29 

♦AEIL 

419 

- 40 

DSA705-17AC 

BBCG 

413 

-176 

DSD1038-22A 

BBCG 

268 

-103 

DSF2030SD27 

♦AEIL 

268 

-130 

DSZ3013 

♦TRWS 

192 - 95 

DS2106SU30 

♦AEIL 

420 

- 26 

DSA705-20AC 

BBCG 

415 

-212 

DSD1038-22D 

BBCG 

268 

-105 

DSF2030SD28 

♦AEIL 

268 

-132 

DSZ3014 

♦TRWS 

193 -164 

DS2106SU31 

♦AEIL 

420 

- 48 

DSA908-38AG 

BBCG 

421 

-103 

DSDI7-01B 

BBCG 

258 

- 12 

DSF2030SD29 

♦AEIL 

268 

-135 

DSZ3015 

♦TRWS 

194 -109 

DS2106SU32 

♦AEIL 

420 

-113 

DSA908-44AG 

BBCG 

422 

-178 

DSDI7-015B 

BBCG 

258 

-171 

DSF2030SD30 

♦AEIL 

268 

-138 

DSZ3016 

♦TRWS 

196 - 25 

DS2106SU33 

♦AEIL 

420 

-131 

DSA908-50AG 

BBCG 

424 

- 68 

DSDI13-01B 

BBCG 

258 

- 13 

DSF2030SD31 

♦AEIL 

268 

-140 

DSZ3018 

♦TRWS 

198 - 17 


D.A.T.A. 
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1. TYPE 

No. 

cross inde: 

( i» 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


■S3 

fsflEffl'iTJI 

TYPE NO. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


HI 1 


M |i mi 1 

200 

- 30 

DS25820 

MII I ■ 

385 

-196 

■ || | 1 M 

♦THEF 

mWMZM 

E49B125-110-30 

371 - 65 

EFF13A 

GTN 

371 

-183 

DSZ3022 

♦TRWS 

201 

•122 

DSZ5822 

♦TRWS 

386 

-100 

DTZ440P 

♦THEF 

323 - 58 


SIEG 


EFF13B 

GTN 

371 

-192 

DSZ3024 

♦TRWS 

203 

- 42 

DSZ5824 

♦TRWS 

387 

- 17 


UNI 

234 - 4 

E49B250-225-30 

371 - 98 

EFF13C 

GTN 

371 

-200 

DSZ3027 

♦TRWS 

204 

-174 

DSZ5827 

♦TRWS 

387 

-155 

DZ805 

UNI 

234 - 5 


SIEG 


EFF13D 

GTN 

371 

-204 

DSZ3030 

♦TRWS 

206 

•113 

DSZ5830 

♦TRWS 

388 

- 75 

DZ806 

UNI 

234 - 6 

E49B380-340-30 

371 -123 

EFF13E 

GTN 

371 

-209 

DSZ3033 

♦TRWS 

207 

-194 

DSZ5833 

♦TRWS 

388 

-180 

DZB6.2 

TSAJ 

175 -107 


SIEG 


EFF13F 

GTN 

371 

-212 

DSZ3036 

♦TRWS 

209 

- 86 

DSZ5836 

♦TRWS 

389 

- 94 

DZB6.8 

♦TSAJ 

178 - 84 

E49B500-450-30 

371 -125 

EFF13G 

GTN 

372 

- 1 

DSZ3040 

♦TRWS 

211 

-122 

DSZ5840 

♦TRWS 

390 

- 69 

DZB7.5 

♦TSAJ 

180 - 78 


SIEG 


EFF14A 

GTN 

371 

-184 

DSZ3045 

♦TRWS 

212 

-128 

DSZ5845 

♦TRWS 

390 

-182 

DZB8.2 

♦TSAJ 

182 - 62 

E50A-DB380-500-40 


EFF14B 

GTN 

371 

-193 

DSZ3050 

♦TRWS 

213 

-150 

DSZ5850 

♦TRWS 

391 

-121 

DZB9.1 

♦TSAJ 

185 - 95 


SIEG 1373 - 61 

EFF14C 

GTN 

371 

-201 

DSZ3056 

♦TRWS 

214 

-154 

DSZ5856 

♦TRWS 

392 

- 86 

DZB10 

♦TSAJ 

187 -148 

E50A-DB500-670-40 


EFF14D 

GTN 

371 

-205 

DSZ3060 

♦TRWS 

215 

-138 

DSZ5860 

♦TRWS 

392 

-171 

DZB11 

♦TSAJ 

189 - 69 


SIEG 

373 - 65 

EFF14E 

GTN 

371 

-210 

DSZ3062 

♦TRWS 

215 

-168 

DSZ5870 

♦TRWS 

393 

-172 

DZB12 

♦TSAJ 

191 - 32 

E50DB30-38-40 SIEG 

373 - 46 

EFF14F 

GTN 

371 

-213 

DSZ3070 

♦TRWS 

217 

-113 

DSZ5875 

♦TRWS 

394 

- 15 

DZB13 

♦TSAJ 

192 -202 

E50DB60-78-40 SIEG 

373 - 47 

EFF14G 

GTN 

372 

- 2 

DSZ3075 

♦TRWS 

217 

-136 

DSZ5880 

♦TRWS 

394 

- 95 

DZB15 

♦TSAJ 

195 - 33 

E50DB125-165-40 

373 - 50 

EFF15A 

GTN 

371 

-185 

DSZ3080 

♦TRWS 

218 

-100 

DSZ5890 

♦TRWS 

395 

- 7 

DZB16 

♦TSAJ 

196 -131 


SIEG 


EFF15B 

GTN 

371 

-194 

DSZ3090 

♦TRWS 

219 

- 90 

DT230A 

GDC 

236 

- 45 

DZB18 

♦TSAJ 

198 -143 

E50DB250-330-40 

373 - 55 

EFF15C 

GTN 

371 

-202 

DSZ3100 

♦TRWS 

220 

- 59 


UNI 



DZB20 

♦TSAJ 

200 -137 


SIEG 


EFF15D 

GTN 

371 

-206 

DSZ4110 

♦TRWS 

395 

-120 

DT230B 

GDC 

236 

- 46 

DZB22 

♦TSAJ 

202 - 36 

E50DB380-500-40 

373 - 60 

EFF15E 

GTN 

371 

-211 

DSZ4210 

♦TRWS 

395 

-131 


UNI 



DZB24 

♦TSAJ 

203 -138 


SIEG 


EFF15F 

GTN 

371 

-214 

DSZ4706 

♦TRWS 

379 

- 16 

DT230F 

GDC 

236 

- 47 

DZB27 

♦TSAJ 

205 - 73 

E50DB500-670-40 

373 - 64 

EFF15G 

GTN 

372 

- 3 

DSZ4707 

♦TRWS 

379 

-128 


UNI 



DZB30 

♦TSAJ 

207 - 2 


SIEG 


EFG13A 

GTN 

372 

- 24 

DSZ4708 

♦TRWS 

380 

- 49 

DT230G 

GDC 

236 

- 48 

DZC30 

♦TSAJ 

229 - 12 

E814-0 

♦SOD 

368 -101 

EFG13B 

GTN 

372 

- 34 

DSZ4709 

♦TRWS 

380 

-177 


UNI 



DZC50 

♦TSAJ 

229 - 63 

E814-1 

♦SOD 

368 -111 

EFG13C 

GTN 

372 

- 43 

DSZ4710 

♦TRWS 

381 

- 76 

DT230H1 

UNI 

236 

- 49 

El 

♦SAR 

280 - 70 

E814-2 

♦SOD 

368 -125 

EFG13D 

GTN 

372 

- 48 

DSZ4712 

♦TRWS 

382 

- 84 

DT230H 

UNI 

236 

- 33 

El A3 

EDL 

280 - 37 

E814-3 

♦SOD 

368 -141 

EFG13E 

GTN 

372 

- 53 

DSZ4713 

♦TRWS 

383 

- 1 

DTZ6V8A 

♦THEF 

323 

- 6 

E1B3 

EDL 

280 -119 

E814-4 

♦SOD 

368 -145 

EFG13F 

GTN 

372 

- 56 

DSZ4715 

♦TRWS 

383 

-164 

DTZ6V8P 

♦THEF 

323 

- 7 

E1C3 

EDL 

281 - 1 

E814-6 

♦SOD 

368 -163 

EFG13G 

GTN 

372 

- 59 

DSZ4716 

♦TRWS 

384 

- 77 

DTZ7V5A 

♦ THEF 

343 

- 20 

E1D3 

EDL 

281 - 3 

E814-8 

♦SOD 

368 -176 

EFG14A 

GTN 

372 

- 25 

DSZ4718 

♦TRWS 

385 

- 30 

DTZ7V5P 

♦THEF 

323 

- 8 

E1E3 

EDL 

281 - 30 

E815-0 

♦SOD 

368 -194 

EFG14B 

GTN 

372 

- 35 

DSZ4720 

♦TRWS 

385 

-184 

DTZ8V2A 

♦ THEF 

343 

- 21 

E1F3 

EDL 

281 - 32 

E815-1 

♦SOD 

368 -211 

EFG14C 

GTN 

372 

- 44 

DSZ4722 

♦TRWS 

386 

- 89 

DTZ8V2P 

♦THEF 

323 

- 9 

E1G3 

EDL 

281 -126 

E815-2 

♦SOD 

369 - 9 

EFG14D 

GTN 

372 

- 49 

DSZ4724 

♦TRWS 

387 

- 5 

DTZ9V1A 

♦THEF 

343 

- 22 

E1H3 

EDL 

281 -151 

E815-3 

♦SOD 

369 - 35 

EFG14E 

GTN 

372 

- 54 

DSZ4727 

♦TRWS 

387 

-143 

DTZ9V1P 

♦ THEF 

323 

- 10 

E1K3 

EDL 

282 - 12 

E815-4 

♦SOD 

369 - 39 

EFG14F 

GTN 

372 

- 57 

DSZ4730 

♦TRWS 

388 

- 63 

DTZ10A 

♦ THEF 

343 

- 23 

El M3 

EDL 

282 - 26 

E815-6 

♦SOD 

369 - 63 

EFG14G 

GTN 

372 

- 60 

DSZ4733 

♦TRWS 

388 

-168 

DTZ10P 

♦THEF 

323 

- 11 

E1N3 

EDL 

282 -100 

E815-8 

♦SOD 

369 - 88 

EFG15A 

GTN 

372 

- 26 

DSZ4736 

♦TRWS 

389 

- 82 

DTZ11A 

♦THEF 

343 

- 24 

E2A3 

EDL 

287 -208 

E2106B40C5000-3300 


EFG15B 

GTN 

372 

- 36 

DSZ4739 

♦TRWS 

389 

-186 

DTZ11P 

♦THEF 

323 

- 12 

E2B3 

EDL 

288 - 52 


SIEG 

372 - 62 

EFG15C 

GTN 

372 

- 45 

DSZ4743 

♦TRWS 

390 

- 97 

DTZ12A 

♦THEF 

343 

- 25 

E2C3 

EDL 

288 -135 

E2112B80C5000-3300 


EFG15D 

GTN 

372 

- 50 

DSZ4747 

♦TRWS 

391 

- 29 

DTZ12P 

♦THEF 

323 

- 13 

E2D3 

EDL 

288 -136 


SIEG 

372 - 63 

EFG15E 

GTN 

372 

- 55 

DSZ4751 

♦TRWS 

391 

-167 

DTZ13A 

♦THEF 

343 

- 26 

E2E3 

EDL 

288 -164 

E2220B125C5000-3300 


EFG15F 

GTN 

372 

- 58 

DSZ4756 

♦TRWS 

392 

- 75 

DTZ13P 

♦THEF 

323 

- 14 

E2F3 

EDL 

288 -165 


SIEG 

372 - €6 

EFG15G 

GTN 

372 

- 61 

DSZ4762 

♦TRWS 

393 

- 2 

DTZ15A 

♦THEF 

343 

- 27 


EDL 

289 - 12 

E2240B250C5000-3300 


EFR1A 

♦GIC 

445 

- 35 

DSZ4768 

♦TRWS 

393 

• 91 

DTZ15P 

♦THEF 

323 

- 15 

E2H3 

EDL 

289 - 30 


SIEG 1372 - 67 

EFR1B 

♦GIC 

445 

- 36 

DSZ4775 

♦TRWS 

394 

- 4 

DTZ16A 

♦THEF 

343 

- 28 

E2K3 

EDL 

289 - 94 

E2506B40C5000-3300 


EFR1C 

♦GIC 

445 

- 37 

DSZ4782 

♦TRWS 

394 

-119 

DTZ16P 

♦THEF 

323 

- 16 

E2M3 

EDL 

289 -106 


SIEG 

365 -145 

EFR1D 

♦GIC 

445 

- 38 

DSZ4791 

♦TRWS 

395 

- 30 

DTZ18A 

♦THEF 

343 

- 29 

E2N3 

EDL 

289 -163 

E2506N 

BBCG 

365 - 33 

EFR3A 

♦GIC 

445 

- 39 

DSZ4806 

♦TRWS 

379 

- 25 

DTZ18P 

♦THEF 

323 

- 17 

E3A3 

EDL 

290 -128 

E2512B80C5000-3300 


EFR3B 

♦GIC 

445 

- 40 

DSZ4807 

♦TRWS 

379 

-138 

DTZ20A 

♦THEF 

343 

- 30 

E3B3 

EDL 

290 -156 


SIEG 

365 -147 

EFR3C 

♦GIC 

445 

- 41 

DSZ4808 

♦TRWS 

380 

- 60 

DTZ20P 

♦THEF 

323 

- 18 

E3C3 

EDL 

290 -194 

E2512N 

BBCG 

365 - 47 

EFR3D 

♦GIC 

445 

- 42 

DSZ4809 

♦TRWS 

380 

-188 

DTZ22A 

♦THEF 

343 

- 31 

E3D3 

EDL 

290 -196 

E2620B125C5000-3300 


EFR5A 

♦GIC 

445 

- 43 

DSZ4810 

♦TRWS 

381 

- 86 

DTZ22P 

♦THEF 

323 

- 19 

E3E3 

EDL 

290 -213 


SIEG 

365 -149 

EFR5B 

♦GIC 

445 

- 44 

DSZ4812 

♦TRWS 

382 

- 95 

DTZ24A 

♦THEF 

343 

- 32 

E3F3 

EDL 

290 -215 

E2620N 

BBCG 

365 - 70 

EFR5C 

♦GIC 

445 

- 45 

DSZ4813 

♦TRWS 

383 

- 11 

DTZ24P 

♦THEF 

323 

- 20 

E3G3 

EDL 

291 - 23 

E2640B250C5000-3300 


EFR5D 

♦GIC 

445 

- 46 

DSZ4815 

♦TRWS 

383 

-175 

DTZ27A 

♦THEF 

343 

- 33 

E3H3 

EDL 

291 - 37 


SIEG 

365 -151 

EFR8A 

♦GIC 

445 

- 47 

DSZ4816 

♦TRWS 

384 

- 84 

DTZ27P 

♦THEF 

323 

- 21 

E3K3 

EDL 

291 - 57 

E2640N 

BBCG 

365 - 98 

EFR8B 

♦GIC 

445 

- 48 

DSZ4818 

♦TRWS 

385 

- 41 

DTZ30A 

♦THEF 

343 

- 34 

E3M3 

EDL 

291 - 61 

E3806B40C5000-3300 


EFR8C 

♦GIC 

445 

- 49 

DSZ4820 

♦TRWS 

385 

-195 

DTZ30P 

♦THEF 

323 

- 22 

E3N3 

EDL 

291 - 79 


SIEG 

365 -146 

EFR8D 

♦GIC 

445 

- 50 

DSZ4822 

♦TRWS 

386 

- 99 

DTZ33A 

♦THEF 

343 

- 35 

E4A3 

EDL 

291 -133 

E3812B80C5000-3300 


EG200 

EDI 

415 

- 16 

DSZ4824 

♦TRWS 

387 

- 16 

DTZ33P 

♦THEF 

323 

- 23 

E4B3 

EDL 

291 -179 


SIEG 

365 -148 

EG250 

EDI 

417 

-129 

DSZ4827 

♦TRWS 

387 

-154 

DTZ36A 

♦THEF 

343 

- 36 

E4C3 

EDL 

292 - 9 

E3820B125C5000-3300 


EG300 

EDI 

419 

-105 

DSZ4830 

♦TRWS 

388 

- 74 

DTZ36P 

♦THEF 

323 

- 24 

E4D3 

EDL 

292 - 10 


SIEG 

365 -150 

EGP10A 

♦GIC 

280 

- 7 

DSZ4833 

♦TRWS 

388 

-179 

DTZ39A 

♦THEF 

343 

- 37 

E4E3 

EDL 

292 - 37 

E3840B250C5000-3300 


EGP10B 

♦GIC 

280 

- 81 

DSZ4836 

♦TRWS 

389 

- 93 

DTZ39P 

♦THEF 

323 

- 25 

E4F3 

EDL 

292 - 39 


SIEG 

365 -152 

EGP10C 

♦GIC 

280 

-123 

DSZ4839 

♦TRWS 

389 

-193 

DTZ43A 

♦THEF 

343 

- 38 

E4G3 

EDL 

292 - 76 

EC080 

EDI 

283 - 17 

EGP10D 

♦GIC 

280 

-176 

DSZ4843 

♦TRWS 

390 

-104 

DTZ43P 

♦THEF 

323 

- 26 

E4H3 

EDL 

292 • 96 

EC100 

EDI 

402 - 23 

EGP20A 

♦GIC 

285 

-216 

DSZ4847 

♦TRWS 

391 

- 36 

DTZ47A 

♦THEF 

343 

- 39 

E4K3 

EDL 

292 -137 

EC120 

EDI 

406 - 73 

EGP20B 

♦GIC 

286 

- 30 

DSZ4851 

♦TRWS 

391 

-174 

DTZ47P 

♦THEF 

323 

- 27 

E4M3 

EDL 

292 -148 

ED6C3 

ORIJ 

424 -182 

EGP20C 

♦GIC 

286 

- 40 

DSZ4856 

♦TRWS 

392 

- 85 

DTZ51A 

♦THEF 

343 

- 40 

E4N3 

EDL 

292 -188 

ED8H1 

ORIJ 

251 - 48 

EGP20D 

♦GIC 

286 

- 71 

DSZ4862 

♦TRWS 

393 

- 9 

DTZ51P 

♦THEF 

323 

- 28 

E5A3 

EDL 

293 - 70 

ED8N1 

ORIJ 

426 - 32 

EGP30A 

♦GIC 

287 

-191 

DSZ4868 

♦TRWS 

393 

- 98 

DTZ56A 

♦THEF 

343 

- 41 

E5B3 

EDL 

293 - 82 

ED16H1 

ORIJ 

251 - 65 

EGP30B 

♦GIC 

288 

- 28 

DSZ4875 

♦TRWS 

394 

- 14 

DTZ56P 

♦THEF 

323 

- 29 

E5C3 

EDL 

293 - 95 

ED24H1 

ORIJ 

251 - 73 

EGP30C 

♦GIC 

288 

- 62 

DSZ4882 

♦TRWS 

394 

-126 

DTZ62A 

♦THEF 

343 

- 42 

E5D3 

EDL 

293 - 96 

ED75X1 

ORIJ 

433 - 91 

EGP30D 

♦GIC 

288 

-107 

DSZ4891 

♦TRWS 

395 

- 37 

DTZ62P 

♦THEF 

323 

- 30 

E5E3 

EDL 

293 -101 

EDI00X1 

ORIJ 

433 -129 

EGP50A 

♦GIC 

290 

-116 

DSZ5110 

♦TRWS 

395 

-121 

DTZ68A 

♦ THEF 

343 

- 43 

E5F3 

EDL 

293 -102 

EDI25X1 

ORIJ 

433 -185 

EGP50B 

♦GIC 

290 

-141 

DSZ5210 

♦TRWS 

395 

-132 

DTZ68P 

♦THEF 

323 

- 31 

E5G3 

EDL 

293 -113 

EDI 50X1 

ORIJ 

433 -192 

EGP50C 

♦GIC 

290 

-158 

DSZ5706 

♦TRWS 

379 

- 17 

DTZ75A 

♦THEF 

343 

- 44 

E5H3 

EDL 

293 -114 

ED-6C3 

ORIJ 

424 -187 

EGP50D 

♦GIC 

290 

-177 

DSZ5707 

♦TRWS 

379 

-129 

DTZ75P 

♦THEF 

323 

- 32 

E5K3 

EDL 

293 -121 

ED-16N1 

ORIJ 

429 -191 

EH250 

EDI 

417 

-124 

DSZ5708 

♦TRWS 

380 

- 50 

DTZ82A 

♦THEF 

343 

- 45 

E5M3 

EDL 

293 -122 

ED-0152 

ORIJ 

414 -209 

EH300 

EDI 

419 

• 93 

DSZ5709 

♦TRWS 

380 

-178 

DTZ82P 

♦THEF 

323 

- 33 

E5N3 

EDL 

293 -129 

ED-1052 

ORIJ 

414 -210 

EH350 

EDI 

420 

-184 

DSZ5710 

♦TRWS 

381 

- 77 

DTZ91A 

♦THEF 

343 

- 46 

E6A3 

EDL 

293 -213 

EDH36-1 

ORIJ 

251 - 78 

EH400 

EDI 

421 

-179 

DSZ5712 

♦TRWS 

382 

- 85 

DTZ91P 

♦THEF 

323 

- 34 

E6B3 

EDL 

294 - 18 

EDH36-2 

ORIJ 

251 - 79 

EK450 

EDI 

422 

-191 

DSZ5713 

♦TRWS 

383 

- 2 

DTZ100A 

♦THEF 

343 

- 47 

E6C3 

EDL 

294 - 51 

EDH36-3 

ORIJ 

251 - 80 

EK500 

EDI 

423 

-111 

DSZ5714 

♦TRWS 

383 

- 98 

DTZ100P 

♦THEF 

323 

- 35 

E6D3 

EDL 

294 - 56 

EF100 

EDI 

401 - 90 

EK600 

EDI 

424 

-161 

DSZ5715 

♦TRWS 

383 

-165 

DTZ110A 

♦THEF 

343 

- 48 

E6E3 

EDL 

294 - 72 

EF150 

EDI 

411 - 43 

EM513 

♦ ITTG 

401 

-208 

DSZ5716 

♦TRWS 

384 

- 78 

DTZ110P 

♦THEF 

323 

- 36 

E6F3 

EDL 

294 - 75 

EF200 

EDI 

415 - 30 

EQA01-05 

FEC 

171 

- 10 

DSZ5718 

♦TRWS 

385 

- 31 

DTZ120A 

♦THEF 

343 

- 49 

E6G3 

EDL 

294 -104 

EFD13A 

GTN 

370 - 27 

EQA01-05R 

FEC 

170 

-170 

DSZ5720 

♦TRWS 

385 

-185 

DTZ120P 

♦THEF 

323 

- 37 

E6H3 

EDL 

294 -118 

EFD13B 

GTN 

370 - 64 

EQA01-05S 

FEC 

171 

- 9 

DSZ5722 

♦TRWS 

386 

- 90 

DTZ130A 

♦THEF 

343 

- 50 

E6K3 

EDL 

294 -135 

EFD13C 

GTN 

370 - 99 

EQA01-05T 

FEC 

172 

- 54 

DSZ5724 

♦TRWS 

387 

- 6 

DTZ130P 

♦THEF 

323 

- 38 

E6M3 

EDL 

294 -137 

EFD13D 

GTN 

370 -120 

EQA01-06 

FEC 

174 

- 16 

DSZ5727 

♦TRWS 

387 

-144 

DTZ150A 

♦THEF 

343 

- 51 

E6N3 

EDL 

294 -154 

EFD13E 

GTN 

370 -136 

EQA01-06R 

FEC 

173 

- 17 

DSZ5730 

♦TRWS 

388 

- 64 

DTZ150P 

♦THEF 

323 

- 39 

E7A3 

EDL 

294 -192 

EFD13F 

GTN 

370 -141 

EQA01-06S 

FEC 

174 

- 12 

DSZ5733 

♦TRWS 

388 

-169 

DTZ160A 

♦THEF 

343 

- 52 

E7B3 

EDL 

295 - 2 

EFD13G 

GTN 

370 -144 

EQA01-06T 

FEC 

176 

- 19 

DSZ5736 

♦TRWS 

389 

- 83 

DTZ160P 

♦THEF 

323 

- 40 

E7C3 

EDL 

295 - 37 

EFE13A 

GTN 

371 -129 

EQA01-07 

FEC 

179 

- 9 

DSZ5740 

♦TRWS 

390 

- 65 

DTZ170A 

♦THEF 

343 

- 53 

E7D3 

EDL 

295 - 42 

EFE13B 

GTN 

371 -132 

EQA01-07R 

FEC 

177 

-116 

DSZ5745 

♦TRWS 

390 

-175 

DTZ170P 

♦THEF 

323 

- 41 

E7E3 

EDL 

295 - 60 

EFE13C 

GTN 

371 -135 

EQA01-07S 

FEC 

179 

- 62 

DSZ5750 

♦TRWS 

391 

-115 

DTZ180A 

♦THEF 

343 

- 54 

E7F3 

EDL 

295 - 65 

EFE13D 

GTN 

371 -138 

EQA01-08 

FEC 

181 

- 44 

DSZ5756 

♦TRWS 

392 

- 76 

DTZ180P 

♦THEF 

323 

- 42 

E7G3 

EDL 

295 - 90 

EFE13E 

GTN 

371 -141 

EQA01-08R 

FEC 

180 

- 50 

DSZ5760 

♦TRWS 

392 

-166 

DTZ200A 

♦THEF 

343 

- 55 

E7H3 

EDL 

295 -109 

EFE13F 

GTN 

371 -144 

EQA01-08S 

FEC 

181 

- 81 

DSZ5770 

♦TRWS 

393 

-169 

DTZ200P 

♦THEF 

323 

- 43 

E7K3 

EDL 

295 -138 

EFE13G 

GTN 

371 -147 

EQA01-09 

FEC 

183 

-206 

DSZ5775 

♦TRWS 

394 

- 5 

DTZ220A 

♦THEF 

343 

- 56 

E7M3 

EDL 

295 -148 

EFE14A 

GTN 

371 -130 

EQA01-09R 

FEC 

183 

-100 

DSZ5780 

♦TRWS 

394 

- 92 

DTZ220P 

♦THEF 

323 

- 44 

E7N3 

EDL 

295 -173 

EFE14B 

GTN 

371-133 

EQA01-09S 

FEC 

184 

- 91 

DSZ5790 

♦TRWS 

395 

- 4 

DTZ250A 

♦THEF 

323 

- 45 

E10DS1 

INRJ 

280 - 62 

EFE14C 

GTN 

371 -136 

EQA01-10 

FEC 

186 

-152 

DSZ5806 

♦TRWS 

379 

- 26 

DTZ250P 

♦THEF 

323 

- 46 

E10DS2 

INRJ 

280 -150 

EFE14D 

GTN 

371 -139 

EQA01-10R 

FEC 

186 

-110 

DSZ5807 

♦TRWS 

379 

-139 

DTZ280A 

♦THEF 

323 

- 47 

E10FS1 

INRJ 

272 -204 

EFE14E 

GTN 

371 -142 

EQA01-10S 

FEC 

187 

-105 

DSZ5808 

♦TRWS 

380 

- 61 

DTZ280P 

♦THEF 

323 

- 48 

E10FS2 

INRJ 

273 - 17 

EFE14F 

GTN 

371 -145 

EQA01-11 

FEC 

190 

- 8 

DSZ5809 

♦TRWS 

380 

-189 

DTZ300A 

♦THEF 

323 

- 49 

E10QS03 

INRJ 

374 - 33 

EFE14G 

GTN 

371 -148 

EQA01-11R 

FEC 

188 

-129 

DSZ5810 

♦TRWS 

381 

- 87 

DTZ300P 

♦THEF 

323 

- 50 

E10QS04 

INRJ 

374 - 40 

EFE15A 

GTN 

371 -131 

EQA01-1 IS 

FEC 

190 

- 15 

DSZ5812 

♦TRWS 

382 

- 96 

DTZ320A 

♦THEF 

323 

- 51 

E49A-B380-340-30 

371 -124 

EFE15B 

GTN 

371 -134 

EQA01-12 

FEC 

191 

•189 

DSZ5813 

♦TRWS 

383 

- 12 

DTZ320P 

♦THEF 

323 

- 52 

i 

SIEG 


EFE15C 

GTN 

371 -137 

EQA01-12R 

FEC 

190 

- 83 

DSZ5814 

♦TRWS 

383 

-105 

DTZ350A 

♦THEF 

323 

- 53 

E49A-B500-450-30 

371 -126 

EFE15D 

GTN 

371 -140 

EQA01-12S 

FEC 

192 

- 6 

DSZ5815 

♦TRWS 

383 

-176 

DTZ350P 

♦THEF 

323 

- 54 


SIEG 


EFE15E 

GTN 

371 -143 

EQA01-13R 

FEC 

193 

-125 

DSZ5816 

♦TRWS 

384 

- 85 

DTZ400A 

♦ THEF 

323 

- 55 

E49B30-25-30 SIEG 

371 - 27 

EFE15F 

GTN 

371 -146 

EQA01-14R 

FEC 

193 

-194 

DSZ5818 

♦TRWS 

385 

- 42 

DTZ400P 

♦THEF 

323 

- 56 

E49B60-52-30 SIEG 

371 - 47 

EFE15G 

GTN 

371 -149 

EQA01-15R 

FEC 

195 

- 8 
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TYPE No. 

MFRS 


mm 

£qA01-16R FEC 

-113 

EQA01-17R 

FEC 

197 

-118 

EQA01-18R 

FEC 

198 

-122 

EQA01-19R 

FEC 

199 

-132 

EQA01-20R 

FEC 

200 

-119 

EQA01-21R 

FEC 

201 

- 92 

EQA01-22R 

FEC 

202 

-181 

EQA01-24R 

FEC 

203 

- 23 

EQA01-25R 

FEC 

204 

-111 

EQA01-26R 

FEC 

204 

-155 

EQA01-28R 

FEC 

206 

- 46 

EQA01-30R 

FEC 

206 

-188 

EQA01-32R 

FEC 

207 

-158 

EQA01-33R 

FEC 

209 

- 29 

EQA01-35R 

FEC 

209 

- 74 

EQA02-05AB 

FEC 

170 

- 52 

EQA02-05CD 

FEC 

171 

- 8 

EQA02-05EF 

FEC 

172 

- 53 

EQA02-06CD 

FEC 

174 

- 7 

EQA02-06EF 

FEC 

176 

-191 

EQA02-07AB 

FEC 

178 

- 46 

EQA02-07CD 

FEC 

179 

- 82 

EQA02-08AB 

FEC 

181 

- 28 

EQA02-08CD 

FEC 

181 

- 93 

EQA02-09AB 

FEC 

183 

-169 

EQA02-09CD 

FEC 

186 

- 37 

EQA02-1OAB 

FEC 

186 

-151 

EQA02-11AB 

FEC 

190 

- 19 

EQA02-11 CD 

FEC 

190 

- 87 

EQA02-12AB 

FEC 

192 

- 21 

EQA02-13AB 

FEC 

193 

-147 

EQA02-14AB 

FEC 

194 

- 79 

EQA02-15AB 

FEC 

195 

-188 

EQA02-16AB 

FEC 

197 

- 69 

EQA02-17AB 

FEC 

197 

-182 

EQA02-18AB 

FEC 

199 

-105 

EQA02-20AB 

FEC 

201 

- 72 

EQA02-21AB 

FEC 

201 

-103 

EQA02-22AB 

FEC 

202 

-180 

EQA02-25AC 

FEC 

204 

-139 

EQA02-28AC 

FEC 

206 

- 18 

EQA02-30AC 

FEC 

206 

- 99 

EQA02-32AC 

FEC 

207 

-163 

EQA02-33AC 

FEC 

188 

-128 

EQB01-05 

FEC 

171 

- 15 

EQB01-06 

FEC 

174 

- 22 

EQB01-07 

FEC 

179 

- 12 

EQB01-08 

FEC 

181 

- 46 

EQB01-09 

FEC 

183 

-209 

EQB01-10 

FEC 

186 

-155 

EQB01-11 

FEC 

190 

- 11 

EQB01-12 

FEC 

191 

-190 

EQB01-13 

FEC 

193 

-128 

EQB01-14 

FEC 

194 

- 14 

EQB01-15 

FEC 

195 

- 89 

EQB01-16 

FEC 

196 

-179 

EQB01-17 

FEC 

197 

-132 

EQB01-18 

FEC 

198 

-197 

EQB01-19 

FEC 

199 

-143 

EQB01-20 

FEC 

200 

-188 

EQB01-21 

FEC 

201 

- 95 

EQB01-22 

FEC 

202 

-182 

EQB01-24 

FEC 

203 

- 24 

EQB01-25 

FEC 

204 

-120 

EQB01-26 

FEC 

204 

-156 

EQB01-28 

FEC 

206 

- 55 

EQB01-30 

FEC 

207 

- 50 

EQB01-32 

FEC 

207 

-159 

EQB01-33 

FEC 

209 

- 30 

EQB01-35 

FEC 

209 

- 75 

ER401 

GDC 

280 

- 32 

ER402 

GDC 

280 

-113 

ER403 

GDC 

280 

-213 

ER404 

GDC 

281 

-118 

ER405 

GDC 

282 

- 8 

ER406 

GDC 

282 

- 92 

ER407 

GDC 

402 

- 5 

ER442 

GDC 

405 

- 67 

ER443 

GDC 

406 

- 60 

ER444 

GDC 

408 

-187 

ERA81-004 

FEC 

374 

- 46 

ERA84-009 

♦FEC 

374 

- 58 

ERB12-01 

FEC 

280 

- 44 

ERB12-0 2 

FEC 

280 

-132 

ERB12-04 

FEC 

281 

- 35 

ERB12-06 

FEC 

281 

-155 

ERB12-10 

FEC 

401 

-151 

ERB16-08 

FEC 

283 

- 52 

ERB16-12 

FEC 

406 

- 77 

ERB24-04C 

FEC 

250 

-198 

ERB24-04D 

FEC 

250 

-200 

ERB24-06C 

FEC 

251 

- 3 

ERB24-06D 

FEC 

251 

- 5 

ERB26-20 

FEC 

251 

- 36 

ERB28-04 

FEC 

250 

-182 

ERB28-04D 

FEC 

250 

-201 

ERB28-06 

FEC 

250 

•213 

ERB28-06D 

FEC 

251 

- 6 

ERB30-13 

FEC 

251 

- 26 

ERB30-15 

FEC 

251 

- 30 

ERB43-02 

FEC 

250 

-152 

ERB43-04 

FEC 

250 

-183 

ERB81-004 

FEC 

374 

- 66 

ERB84-009 

♦ FEC 

374 

- 67 

ERC01-02 

FEC 

283 

-178 

ERC01-02F 

FEC 

285 

-183 

ERC01-04 

FEC 

284 

- 65 

ERC01-04F 

FEC 

285 

-184 

ERC01-06 

FEC 

284 

-168 

ERC01-10 

FEC 

402 

- 36 

ERC04-02 

FEC 

282 

-166 

ERC04-02F 

FEC 

283 

-179 

ERC04-04 

FEC 

282 

-188 

ERC04-04F 

FEC 

284 

- 66 




TYPE No. 

MFRS 

IsKMIfiTsB 

TYPE No. 

MFRS 


MFRS 

GGHffia1 

ESJAI7-16 
ESJA17-20 

Fec 

FEC 

429 

430 

-181 

-152 

F403 

F4C3 

♦EDE 
♦ EDL 

301 

301 

- 54 

- 58 

F799-8G 

F799-10G 

♦SOD 

♦SOD 

286 

402 

-184 
- 93 

ESJAI 7-25 

FEC 

431 

-116 

F4D3 

♦ EDL 

301 

- 59 

F903-10G 

♦SOD 

360 

- 85 

ESJAI 8-16 

FEC 

429 

-182 

F4E3 

♦ EDL 

301 

- 61 

F903-11G 

♦SOD 

360 

-111 

ESJAI 8-20 

FEC 

430 

-120 

F4F3 

♦ EDL 

301 

- 62 

F903-12G 

♦SOD 

360 

-144 

ESJAI 8-25 

FEC 

431 

-117 

F4G3 

♦ EDL 

301 

- 63 

F903-13G 

♦SOD 

360 

-175 

ESJAI 8-30 

FEC 

432 

- 57 

F4H3 

♦ EDL 

301 

- 64 

F903-14G 

♦SOD 

360 

-180 

ESJA25-04 

FEC 

421 

-124 

F4K3 

♦ EDL 

301 

- 65 

F903-15G 

♦SOD 

360 

-210 

ESJA25-06 

FEC 

424 

-121 

F4M3 

♦ EDL 

301 

- 66 

F903-16G 

♦SOD 

360 

-213 

ESJA25-08 

FEC 

425 

-213 

F4 

N3 

♦ EDL 

301 

- 67 

F903-18G 

♦SOD 

361 

- 32 

ESJA25-10 

FEC 

427 

- 3 

F4P3 

♦ EDL 

403 

-171 

F903-20G 

♦SOD 

362 

-160 

ESJA25-12 

FEC 

428 

- 25 

F4R3 

♦ EDL 

407 

- 21 

F903-21G 

♦ SOD 

362 

-194 

ESJA25-16 

FEC 

429 

-170 

F4S3 

♦ EDL 

411 

-133 

F903-22G 

♦SOD 

363 

- 24 

ESJA25-20 

FEC 

430 

- 96 

F5 

A3 

♦ EDL 

302 

- 53 

F903-23G 

♦SOD 

363 

- 67 

ESM243-50 

♦THEF 

257 

-152 

F5B3 

♦ EDL 

302 

- 58 

F903-24G 

♦SOD 

363 

- 73 

ESM243-100 

♦ SSEI 

258 

- 63 


♦ EDL 

302 

- 65 

F903-25G 

♦SOD 

363 

-114 


♦THEF 



♦ EDL 

302 

- 68 

F903-26G 

♦ SOD 

363 

-119 

ESM243-200 

♦SSEI 

259 

- 59 

F5E3 

♦ EDL 

302 

- 73 

F903-28G 

♦ SOD 

363 

-160 


♦THEF 



F5F3 

♦ EDL 

302 

- 78 

F903-40G 

♦SOD 

365 

- 9 

ESM243-300 

♦SSEI 

239 

-110 

F5G3 

♦ EDL 

302 

- 82 

F903-41G 

♦SOD 

365 

- 25 

ESM243-300R 

♦THEF 

259 

-187 

F5H3 

♦ EDL 

302 

- 86 

F903-42G 

♦SOD 

365 

- 48 

ESM243-400 

♦ SSEI 

260 

- 26 

F5 

K3 

♦ EDL 

302 

- 94 

F903-43G 

♦SOD 

365 

- 66 


♦THEF 



F5 

M3 

♦ EDL 

302 

- 97 

F903-44G 

♦ SOD 

365 

- 71 

ESM244-50 

♦ SSEI 

257 

-161 

F5 

N3 

♦ EDL 

302 

-103 

F903-45G 

♦ SOD 

365 

- 88 


♦THEF 



F5 

P3 

♦ EDL 

403 

-193 

F903-46G 

♦ SOD 

365 

- 90 

ESM244-100 

♦ SSEI 

258 

- 82 

F5 

R3 

♦ EDL 

407 

- 44 

F903-48G 

♦SOD 

365 

-111 


♦THEF 



F5S3 

♦EDL 

411 

-134 

F903-110G 

♦ SOD 

361 

- 56 

ESM244-200 

♦SSEI 

259 

- 80 

F6A3 

♦ EDL 

304 

- 21 

F903-410G 

♦ SOD 

365 

-127 


♦THEF 



F6 

B3 

♦ EDL 

304 

- 41 

F903B-10G 

♦ SOD 

360 

- 86 

ESM244-300 

♦THEF 

303 

-123 

F6C3 

♦ EDL 

304 

- 73 

F903B-11G 

♦ SOD 

360 

-112 

ESM244-400 

♦SSEI 

260 

- 47 

F6D3 

♦ EDL 

304 

- 85 

F903B-12G 

♦SOD 

360 

-145 


♦THEF 



F6E3 

♦ EDL 

304 

- 92 

F903B-13G 

♦SOD 

360 

-176 

ESM244-500 

♦THEF 

303 

-168 


♦ EDL 

304 

-100 

F903B-14G 

♦SOD 

360 

-181 

ESM244-600 

♦SSEI 

260 

-176 

♦ EDL 

304 

-119 

F903B-15G 

♦SOD 

360 

-211 


♦THEF 



F6H3 

♦ EDL 

304 

-135 

F903B-16G 

♦SOD 

360 

-214 

ESM244-800 

♦SSEI 

240 

- 73 

F6K3 

♦ EDL 

304 

-158 

F903B-18G 

♦SOD 

361 

- 33 

ESM244-1000 

♦SSEI 

240 

-119 

F6M3 

♦ EDL 

304 

-171 

F903B-20G 

♦SOD 

362 

-161 

ESM245-600 

♦THEF 

261 

- 24 

F6N3 

♦ EDL 

304 

-190 

F903B-21G 

♦SOD 

362 

-195 

ESM245-800 

♦THEF 

261 

- 87 

F6P3 

♦ EDL 

404 

- 18 

F903B-22G 

♦SOD 

363 

- 25 

ESM245-1000 

♦ THEF 

261 

-137 

F6R3 

♦ EDL 

407 

- 94 

F903B-23G 

♦SOD 

363 

- 68 

ESM245-1000R 

♦THEF 

261 

-138 

F6S3 

♦ EDL 

411 

-136 

F903B-24G 

♦SOD 

363 

- 74 

ESM765-100 

♦THEF 

258 

-123 

F7A3 

♦ EDL 

305 

- 62 

F903B-25G 

♦SOD 

363 

-115 

ESM765-200 

♦THEF 

259 

-124 

F7B3 

♦ EDL 

305 

- 69 

F903B-26G 

♦SOD 

363 

-120 

ESM765-400 

♦THEF 

260 

- 81 

F7C3 

♦ EDL 

305 

- 81 

F903B-28G 

♦SOD 

363 

-161 

ESM765-600 

THEF 

260 

-214 

F7D3 

♦ EDL 

305 

- 85 

F903C-10G 

♦SOD 

360 

- 87 

ESM765-800 

♦THEF 

261 

- 69 

F7E3 

♦EDL 

305 

- 88 

F903C-11G 

♦SOD 

360 

-113 

ESM4116-200 

♦THEF 

263 

-212 

F7F3 

♦EDL 

305 

- 91 

F903C-12G 

♦SOD 

360 

-146 

ESM4116-400 

♦THEF 

263 

-218 

F7G3 

♦ EDL 

305 

- 98 

F903C-13G 

♦SOD 

360 

-177 

ESM4116-500 

♦THEF 

264 

- 3 

F7H3 

♦ EDL 

305 

-104 

F903C-14G 

♦SOD 

360 

-182 

ESM4116-600 

♦THEF 

264 

- 6 

F7K3 

♦ EDL 

305 

-113 

F903C-15 

♦SOD 

360 

-212 

ESM4120-600 

♦THEF 

264 

- 7 

F7M3 

♦ EDL 

305 

-118 

F903C-16 

♦SOD 

360 

-215 

ESM4120-800 

♦THEF 

264 

- 14 

F7N3 

♦ EDL 

305 

-124 

F903C-18 

♦SOD 

361 

- 34 

ESM4120-900 

♦THEF 

264 

- 19 

F7P3 

♦ EDL 

404 

- 34 

F903C-20 

♦SOD 

362 

-162 

ESM4120-1000 

♦THEF 

264 

- 22 

F7R3 

♦ EDL 

407 

-108 

F903C-21 

♦SOD 

362 

-196 

ESP550 

ELT 

290 

-126 

F7S3 

♦ EDL 

411 

-140 

F903C-22 

♦SOD 

363 

- 26 

ESP5100 

ELT 

290 

-154 

F8 


SAR 

282 

- 61 

F903C-23 

♦SOD 

363 

- 69 

ESP5200 

ELT 

290 

-192 

F10 

SAR 

401 

-193 

F903C-24 

♦SOD 

363 

- 75 

ESP5300 

ELT 

290 

-212 

F11 

THEF 

283 

- 24 

F903C-25 

♦SOD 

363 

-116 

ESP5400 

ELT 

291 

- 21 

FI 2 

THEF 

286 

- 10 

F903C-26 

♦SOD 

363 

-121 

ESP5500 

ELT 

291 

- 36 

F14A 

NECJ 

280 

- 71 

F903C-28 

♦SOD 

363 

-162 

ESP5600 

ELT 

291 

- 55 

F14AP 

NECJ 

280 

-106 

F927-11G 

♦SOD 

423 

-157 

ESP5800 

ELT 

291 

- 77 

F14B 

NECJ 

280 

-162 

F927-21G 

♦SOD 

425 

-161 

ESP51000 

ELT 

402 

-214 

F14BP 

NECJ 

280 

-204 

F927-31G 

♦SOD 

427 

-118 

ES25.1 

♦SELI 

171 

- 37 

F14C 

NECJ 

281 

- 16 

F927-41G 

♦SOD 

428 

-108 

ESZ5.6 

♦SELI 

172 

-110 

F14CP 

NECJ 

281 

- 22 

F927-51G 

♦SOD 

429 

- 88 

ESZ6.2 

♦SELI 

174 

- 98 

F14D 

NECJ 

281 

- 69 

F927-61G 

♦SOD 

430 

-170 

ESZ6.8 

♦SELI 

177 

-149 

F14DP 

NECJ 

281 

-109 

F927-71G 

♦SOD 

431 

-133 

ESZ7.5 

♦SELI 

179 

-141 

F14E 

NECJ 

281 

-141 

FA2320 

FSC 

435 

- 74 

ESZ8.2 

♦SELI 

181 

-120 

F14F 

NECJ 

281 

-185 

FA2330 

FSC 

435 

- 75 

ESZ9.1 

♦SELI 

184 

-136 

F14H 

NECJ 

282 

- 56 

FA4320 

FSC 

435 

- 76 

ESZ10 

♦SELI 

186 

-198 

F14J 

NECJ 

401 

-217 

FA4330 

FSC 

435 

- 77 

ESZ11 

♦SELI 

188 

-162 

F15 

♦SAR 

249 

-164 

FB1001 

♦FGRS 

367 

-156 

ESZ12 

♦SELI 

190 

-111 



♦ SET 



FB1001L 

♦FGRS 

367 

-157 

EV12R 

♦THEF 

251 

- 58 

F20 

♦ SAR 

249 

-178 

FBI002 

♦FGRS 

367 

-195 

EV15 

♦THEF 

429 

- 64 



♦ SET 



FB1002L 

♦ FGRS 

367 

-196 

EW15R 

♦THEF 

251 

- 63 

F2 

1 

THEF 

283 

- 27 

FBI003 

♦ FGRS 

368 

- 15 

EW20 

♦THEF 

430 

-163 

F22 

THEF 

286 

- 50 

FBI004 

♦FGRS 

368 

- 16 

FI A3 

EDL 

290 

-129 

F25 

♦SAR 

249 

-191 

FB1004L 

♦FGRS 

368 

- 17 

F1B3 

EDL 

290 

-157 



♦SET 



FB1006 

♦ FGRS 

368 

- 54 

F1C3 

EDL 

290 

-195 

F30 

♦SET 

249 

-204 

FB1006L 

♦ FGRS 

368 

- 55 

F1D3 

EDL 

290 

-197 

F40A 

♦ SET 

249 

-217 

FB2500 

♦ FGRS 

369 

-180 

F1E3 

EDL 

290 

-214 


OH 

♦THEF 

421 

-218 

FB2500L 

♦FGRS 

369 

-181 

F1F3 

EDL 

290 

-216 


1 

THEF 

283 

- 30 

FB2501 

♦FGRS 

369 

-203 

F1G3 

EDL 

291 

- 24 


2 

THEF 

286 

- 99 

FB2501L 

♦FGRS 

369 

-204 

F1H3 

EDL 

291 

- 38 

F42Z 

THEF 

286 

-100 

FB2502 

♦FGRS 

370 

- 14 

F1K3 

EDL 

291 

- 58 

F5 

3A 

♦ SET 

250 

- 8 

FB2502L 

♦ FGRS 

370 

- 15 

FI M3 

EDL 

291 

- 62 

F60A 

♦ SET 

250 

- 16 

FB2504 

♦ FGRS 

370 

- 51 

F1N3 

EDL 

291 

- 80 

F6 

1 

THEF 

283 

- 33 

FB2504L 

♦ FGRS 

370 

- 52 

F2A3 

EDL 

293 

-214 

F62 

THEF 

286 

-148 

FB2506 

♦FGRS 

370 

- 86 

F2B3 

EDL 

294 

- 19 

F62Z 

THEF 

286 

-149 

FB2506L 

♦ FGRS 

370 

-87 

F2C3 

EDL 

294 

- 52 

F80H 

♦THEF 

426 

- 87 

FB3500 

♦ FGRS 

300 

-197 

F2D3 

EDL 

294 

- 57 

F8 

1 

THEF 

283 

- 36 

FB3501 

♦ FGRS 

300 

-207 

F2E3 

F2F3 

EDL 

294 

- 73 

F82 

THEF 

286 

-189 

FB3502 

♦ FGRS 

300 

-220 

EDL 

294 

- 76 


2Z 

THEF 

286 

-190 

FB3504 

♦ FGRS 

301 

- 16 


EDL 

294 

-105 

FIOOH 

♦THEF 

427 

-144 

FB3506 

♦ FGRS 

301 

- 28 

F2H3 

EDL 

294 

-119 

F101 

THEF 

402 

- 30 

FB5000 

FGRS 

371 

-172 

F2K3 

EDL 

294 

-136 

FI 02 

THEF 

402 

- 99 

FB5001 

FGRS 

371 

-174 

F2M3 

EDL 

294 

-138 

F102Z 

THEF 

402 

-100 

FB5002 

FGRS 

371 

-179 

F2N3 

EDL 

294 

-155 

F114B 

NECJ 

280 

-163 

FB5004 

FGRS 

371 

-187 

F3A3 

♦ EDL 

300 

- 24 

F114D 

NECJ 

281 

- 70 

FB5006 

FGRS 

371 

-196 

F3B3 

♦ EDL 

300 

- 55 

F114E 

NECJ 

281 

-142 

FBP01 

♦ FGRS 

361 

-164 

F3C3 

♦ EDL 

300 

- 90 

F114F 

NECJ 

281 

-186 

FBP02 

♦FGRS 

361 

-197 

F3D3 

♦ EDL 

300 

- 95 

F121 

THEF 

406 

- 70 

FBP04 

♦ FGRS 

362 

- 33 

F3E3 

♦ EDL 

300 

-104 

F150H 

♦THEF 

429 

-114 

FBP005 

♦FGRS 

361 

-138 

F3F3 

♦ EDL 

300 

-107 

F200HL 

THEF 

430 

-183 

FBP06 

♦ FGRS 

362 

- 67 

F3G3 

♦ EDL 

300 

-128 

F250HL 

♦THEF 

431 

-147 

FBP08 

♦ FGRS 

362 

- 94 

F3H3 

♦ EDL 

300 

-136 

F300HL 

♦THEF 

432 

- 79 

FBP10 

♦FGRS 

362 

-113 

F3K3 

♦ EDL 

300 

-149 

F799-0G 

♦ SOD 

285 

-196 

FBU4A 

♦FGRS 

365 

- 24 

F3M3 

♦ EDL 

300 

-153 

F799-1G 

♦ SOD 

286 

- 6 

FBU4B 

♦FGRS 

365 

- 44 

F3N3 

♦ EDL 

300 

-166 

F799-2G 

♦ SOD 

286 

- 43 

FBU4D 

♦FGRS 

365 

- 64 

F3P3 

♦ EDL 

403 

-162 

F799-3G 

♦ SOD 

286 

- 81 

FBU4G 

♦ FGRS 

365 

- 86 

F3R3 

♦ EDL 

407 

- 5 

F799-4G 

♦ SOD 

286 

- 95 

FBU4J 

♦ FGRS 

365 

-108 

F3S3 

F4A3 

♦ EDL 

♦ EDL 

411 

301 

-127 
- 51 

F799-5G 

F799-6G 

♦ SOD 

♦ SOD 

286 

286 

-129 

-144 

FBU4K 

FBU4M 

♦ FGRS 
♦FGRS 

365 

365 

-126 

-139 


A-Registered with JEDEC 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


m i Bi'i ii 


UMKVI51 


maslsl 

IsgMUIM 


JWITI ■ 


uriHKW 

WHITT 1 

Bjma 



Pa&Line 

FC13A 


369 

-124 

FD600-7 


311 - 71 

FE8G 


293 

-103 

FP1200 

W HIM ■ 

344 

23 



345 - 27 

FC13B 

♦GTN 

369 

-126 

FD600-8 

POS 

311 - 74 

FE13U 

♦GTN 

371 

-127 

FP1200A 

♦ LUCB 

344 

24 


♦LUCB 

345 - 28 

FC13C 

♦GTN 

369 

-129 

FD600-9 

POS 

311 - 75 

FE14U 

♦GTN 

371 

-128 

FP1220 

♦ LUCB 

344 

25 

FP3043A 

♦ LUCB 

345 - 29 

FC13D 

♦GTN 

369 

-133 

FD600-10 

POS 

404 -194 

FE15U 

♦GTN 

373 

- 66 

FP1220A 

♦ LUCB 

344 

26 

1 I 1 ' 

♦ LUCB 

345 - 30 

FC13E 

♦GTN 

369 

-135 

FD600-12 

POS 

408 - 76 

FE16A 

♦GIC 

296 

-182 

FP1250 

♦ LUCB 

344 

27 

FP3047A 

♦ LUCB 

345 - 31 

FC13F 

♦GTN 

369 

-137 

FD600-14 

POS 

410 -110 

FE16B 

♦GIC 

296 

-191 

FP1250A 

♦ LUCB 

344 

28 

Ssft&IWHi 

♦ LUCB 

345 - 32 

FC13G 

♦GTN 

369 

-138 

FD600-16 

POS 

413 - 62 

FE16C 

♦GIC 

296 

-204 

FP1275 

♦ LUCB 

344 

29 

FP3051A 

♦ LUCB 

345 - 33 

FC13U 

♦GTN 

369 

-121 

FD600-18 

POS 

414 - 62 

FE16D 

♦GIC 

296 

-209 

FP1275A 

♦ LUCB 

344 

30 


♦ LUCB 

345 - 34 

FC14A 

♦GTN 

369 

-125 

FD600-20 

POS 

415 -162 

FE16F 

♦GIC 

296 

-220 

FP2009 

♦ LUCB 

344 

31 

FP3056A 

♦LUCB 

345 - 35 

FC14B 

♦GTN 

369 

-127 

FD600-22 

POS 

416 -100 

FE16G 

♦GIC 

297 

- 6 

FP2009A 

♦ LUCB 

344 

32 


♦ LUCB 

345 - 36 

FC14C 

♦GTN 

369 

-130 

FD600-24 

POS 

417 - 35 

FE30A 

♦GIC 

300 

- 15 

FP2010 

♦ LUCB 

344 

33 

FP3062A 

♦ LUCB 

345 - 37 

FC14D 

♦GTN 

369 

-134 

FD600-26 

POS 

418 - 72 

FE30B 

♦GIC 

300 

- 43 

FP2010A 

♦ LUCB 

344 

34 

HttM&Wii 

♦LUCB 

345 - 38 

FC14E 

♦GTN 

403 

-106 

FD600-28 

POS 

418 -182 

FE30C 

♦GIC 

300 

- 61 

FP2011 

♦ LUCB 

344 

35 

FP3068A 

♦ LUCB 

345 - 39 

FC14F 

♦GTN 

406 

-191 

FD600-30 

POS 

419 -199 

FE30D 

♦GIC 

300 

- 77 

FP2011A 

♦ LUCB 

344 

36 


♦ LUCB 

345 - 40 

FC14G 

♦GTN 

409 

-115 

FD700 

♦ FSC 

244 -200 

FE30F 

♦ GIC 

300 

-100 

FP2012 

♦ LUCB 

344 

37 

FP3075A 

♦ LUCB 

345 - 41 

FC14U 

♦GTN 

369 

-122 

FD777 

♦ FSC 

244 -100 

FE30G 

♦GIC 

300 

-115 

FP2012A 

♦ LUCB 

344 

38 


♦ LUCB 

345 - 42 

FC15A 

♦ GTN 

372 

-187 

FD900-1 

POS 

312 - 4 

FF05 

SET 

252 

- 12 

FP2013 

♦ LUCB 

344 

39 

FP3082A 

♦LUCB 

345 - 43 

FC15B 

♦ GTN 

372 

-188 

FD900-2 

POS 

312 - 10 

FF10 

♦SET 

252 

-215 

FP2013A 

♦ LUCB 

344 

40 


♦LUCB 

345 - 44 

FC15C 

♦ GTN 

372 

-189 

FD900-3 

POS 

312 - 11 

FF13U 

♦GTN 

371 

-176 

FP2015 

♦ LUCB 

344 

41 

FP3091A 

♦ LUCB 

345 - 45 

FC15D 

♦ GTN 

372 

-190 

FD900-4 

POS 

312 - 18 

FF14U 

♦GTN 

371 

-177 

FP2015A 

♦ LUCB 

344 

42 


♦ LUCB 

345 - 46 

FC15E 

♦ GTN 

372 

-191 

FD900-5 

POS 

312 - 19 

FF15 

SET 

253 

-164 

FP2016 

♦ LUCB 

344 

43 

FP3100A 

♦LUCB 

345 - 47 

FC15F 

♦GTN 

372 

-192 

FD900-6 

POS 

312 - 25 

FF15U 

♦GTN 

373 

- 78 

FP2016A 

♦ LUCB 

344 

44 


♦ LUCB 

345 - 48 

FC15G 

♦GTN 

372 

-193 

FD900-7 

POS 

312 - 26 

FG13U 

♦GTN 

372 

- 17 

FP2018 

♦ LUCB 

344 

45 

FP3110A 

♦ LUCB 

345 - 49 

FC15U 

♦GTN 

372 

-186 

FD900-8 

POS 

312 - 36 

FG14U 

♦ GTN 

372 

- 18 

FP2018A 

♦ LUCB 

344 

46 

y m 

♦ LUCB 

345 - 50 

FC210R 

SAKJ 

238 

-202 

FD900-9 

POS 

312 - 37 

FG15U 

♦GTN 

373 

- 97 

FP2020 

♦ LUCB 

344 

47 

FP3120A 

♦ LUCB 

345 - 51 

FC210S 

♦SAKJ 

297 

-118 

FD900-10 

POS 

405 - 7 

FH1100 

♦ FSC 

437 

- 38 

FP2020A 

♦ LUCB 

344 

48 

53IEIWSH 

♦ LUCB 

345 - 52 

FC225R 

SAKJ 

239 

-104 

FD900-12 

POS 

408 -118 

FJT1100 

♦ FSC 

234 

-206 

FP2022 

♦ LUCB 

344 

49 

FP3130A 

♦ LUCB 

345 - 53 

FC225S 

♦SAKJ 

297 

-149 

FD900-14 

POS 

410 -150 

FJT1101 

♦ FSC 

234 

-207 

FP2022A 

♦ LUCB 

344 

50 


♦ LUCB 

345 - 54 

FC240R 

SAKJ 

239 

-181 

FD900-16 

POS 

413 - 96 

FM50 

♦SET 

243 

-101 

FP2024 

♦ LUCB 

344 

51 


♦ LUCB 

345 - 55 

FC240S 

♦SAKJ 

297 

-165 

FD900-18 

POS 

414 - 96 

FM75 

♦SET 

243 

-103 

FP2024A 

♦ LUCB 

344 

52 

FP3150A 

♦ LUCB 

345 - 56 

FD2A 

FERB 

246 

- 28 

FD900-20 

POS 

415 -197 

FMMD914 

♦ FERB 

246 

-146 

FP2027 

♦ LUCB 

344 

53 

53jPWHM 

♦ LUCB 

345 - 57 

FD2B 

FERB 

244 

-217 

FD1000A16 

MITJ 

312 - 33 

FP25F 

♦ VMI 

417 

-172 

FP2027A 

♦LUCB 

344 

54 

FP3160A 

♦ LUCB 

345 - 58 

FD2RA 

FERB 

246 

- 40 

FD1000A20 

MITJ 

405 - 5 

FP25S 

♦VMI 

417 

-173 

FP2030 

♦ LUCB 

344 

55 


♦ LUCB 

345 - 59 

FD2RB 

FERB 

245 

- 14 

FD1000A24 

MITJ 

408 -114 

FP50F 

♦VMI 

424 

- 4 

FP2030A 

♦ LUCB 

344 

56 

FP3170A 

♦ LUCB 

345 - 60 

FD4A 

FERB 

245 

-178 

FD1000A28 

MITJ 

410 -146 

FP50S 

♦ VMI 

424 

- 5 

FP2033 

♦ LUCB 

344 

57 


♦ LUCB 

345 - 61 

FD4B 

FERB 

245 

- 42 

FD1000A32 

MITJ 

413 - 91 

FP75F 

♦VMI 

425 

-195 

FP2033A 

♦ LUCB 

344 

58 

FP3180A 

♦ LUCB 

345 - 62 

FD4RA 

FERB 

245 

-202 

FD1000A36 

MITJ 

414 - 92 

FP75S 

♦VMI 

425 

-196 

FP2036 

♦ LUCB 

344 

59 

5ktM*WiR 

♦LUCB 

345 - 63 

FD4RB 

FERB 

245 

- 50 

FD1000A40 

MITJ 

415 -191 

FP100F 

♦VMI 

427 

-180 

FP2036A 

♦ LUCB 

344 

60 

FP3200A 

♦LUCB 

345 - 64 

FD13U 

♦ GTN 

369 

-216 

FD1000A50 

MITJ 

418 - 17 

FP100S 

♦VMI 

427 

-181 

FP2039 

♦ LUCB 

344 

61 

1 1 i 1 M 

♦ LUCB 

345 - 65 

FD14A 

♦GTN 

370 

- 28 

FD1000A56 

MITJ 

418 -199 

FP125F 

♦VMI 

428 

-142 

FP2039A 

♦ LUCB 

344 

62 

FP3220A 

♦ LUCB 

345 - 66 

FD14B 

♦GTN 

370 

- 65 

FD1000FH50 

MITJ 

268 -126 

FP125S 

♦VMI 

428 

-143 

FP2043 

♦ LUCB 

344 

63 


♦ LUCB 

345 - 67 

FD14C 

♦GTN 

370 

-100 

FD1000FH56 

MITJ 

268 -134 

FP150F 

♦VMI 

429 

-141 

FP2043A 

♦ LUCB 

344 

64 

FP3250A 

♦ LUCB 

345 - 68 

FD14D 

♦GTN 

370 

-121 

FD1600A16 

MITJ 

313 - 3 

FP150S 

♦VMI 

429 

-142 

FP2047 

♦ LUCB 

344 

65 


♦ LUCB 

345 - 69 

FD14E 

♦GTN 

370 

-137 

FD1600A20 

MITJ 

405 - 36 

FP175F 

♦VMI 

430 

- 30 

FP2047A 

♦ LUCB 

344 

66 

FP3275A 

♦ LUCB 

345 - 70 

FD14F 

♦GTN 

370 

-142 

FD1600A24 

MITJ 

408 -150 

FP175S 

♦VMI 

430 

- 31 

FP2051 

♦ LUCB 

344 

67 

FR061 

♦ RECT 

277 - 83 

FD14G 

♦GTN 

370 

-145 

FD1600A28 

MITJ 

410 -182 

FP200F 

♦VMI 

430 

-195 

FP2051A 

♦ LUCB 

344 

68 

FR061L 

♦ RECT 

277 - 85 

FD14U 

♦GTN 

369 

-217 

FD1600A32 

MITJ 

413 -120 

FP200S 

♦VMI 

430 

-196 

FP2056 

♦ LUCB 

344 

69 

FR062 

♦ RECT 

277 - 97 

FD15A 

♦GTN 

373 

- 13 

FD1600A36 

MITJ 

414 -116 

FP1009 

♦ LUCB 

343 

- 66 

FP2056A 

♦ LUCB 

344 

70 

FR062L 

♦RECT 

277 - 99 

FD15B 

♦GTN 

373 

- 20 

FD1600A40 

MITJ 

415 -220 

FP1009A 

♦ LUCB 

343 

- 67 

FP2062 

♦ LUCB 

344 

71 

FR063 

♦ RECT 

277 -112 

FD15C 

♦GTN 

373 

- 26 

FD1600A50 

MITJ 

418 - 41 

FP1010 

♦ LUCB 

343 

- 68 

FP2062A 

♦ LUCB 

344 

72 

FR063L 

♦ RECT 

277 -114 

FD15D 

♦ GTN 

373 

- 30 

FD1600BP2 

MITJ 

312 -217 

FP1010A 

♦ LUCB 

343 

- 69 

FP2068 

♦ LUCB 

344 

73 

FR064 

♦RECT 

277 -137 

FD15E 

♦GTN 

373 

- 33 

FD1600BP4 

MITJ 

312 -218 

FP1011 

♦ LUCB 

343 

- 70 

FP2068A 

♦ LUCB 

344 

74 

FR064L 

♦ RECT 

277 -141 

FD15F 

♦ GTN 

373 

- 34 

FD1600BP6 

MITJ 

312 -219 

FP1011A 

♦ LUCB 

343 

- 71 

FP2075 

♦ LUCB 

344 

75 

FR065 

♦ RECT 

277 -165 

FD15G 

♦ GTN 

373 

- 35 

FD1600BP8 

MITJ 

313 - 1 

FP1012 

♦ LUCB 

343 

- 72 

FP2075A 

♦ LUCB 

344 

76 

FR065L 

♦ RECT 

277 -167 

FD15U 

♦GTN 

373 

- 7 

FD1600BP10 

MITJ 

313 - 2 

FP1012A 

♦ LUCB 

343 

- 73 

FP2082 

♦ LUCB 

344 

77 

FR066 

♦RECT 

277 -187 

FD80A4 

MITJ 

305 

- 40 

FD1600CU-70 

MITJ 

420 -215 

FP1013 

♦ LUCB 

343 

- 74 

FP2082A 

♦ LUCB 

344 

78 

FR066L 

♦RECT 

277 -188 

FD80A6 

MITJ 

305 

- 44 

FD1600CU-80 

MITJ 

422 - 80 

FP1013A 

♦ LUCB 

343 

- 75 

FP2091 

♦ LUCB 

344 

79 

FR067 

♦RECT 

277 - 74 

FD80A8 

MITJ 

305 

- 49 

FD1600CV70 

MITJ 

420 -216 

FP1015 

♦ LUCB 

343 

- 76 

FP2091A 

♦ LUCB 

344 

80 

FR067L 

♦RECT 

401 -104 

FD80A10 

MITJ 

305 

- 50 

FD1600CV80 

MITJ 

422 - 81 

FP1015A 

♦ LUCB 

343 

- 77 

FP2100 

♦ LUCB 

344 

81 

FR101 

♦Dll 

252 - 92 

FD100#B 

MISI 

231 

- 99 

FD2500AV80 

MITJ 

422 - 86 

FP1016 

♦ LUCB 

343 

- 78 

FP2100A 

♦ LUCB 

344 

82 

FEC 

RECT 


FD150B4 

MITJ 

307 

- 93 

FD3500AH56 

MITJ 

432 - 5 

FP1016A 

♦ LUCB 

343 

- 79 

FP2110 

♦ LUCB 

344 

83 


♦RFE 


FD150B6 

MITJ 

307 

-128 

FD3500AH-36 

MITJ 

414 -137 

FP1018 

♦ LUCB 

343 

- 80 

FP2110A 

♦ LUCB 

344 

84 

FR101G 

♦Dll 

280 - 9 

FD150B8 

MITJ 

307 

-158 

FD3500AH-40 

MITJ 

416 - 23 

FP1018A 

♦LUCB 

343 

- 81 

FP2120 

♦ LUCB 

344 

85 


♦RECT 


F0150B10 

MITJ 

307 

-187 

FD3500AH-50 

MITJ 

418 - 53 

FP1020 

♦ LUCB 

343 

- 82 

FP2120A 

♦ LUCB 

344 

86 

FR102 

♦Dll 

253 - 59 

FD200B2 

MITJ 

309 

- 38 

FD3500AH-56 

MITJ 

418 -176 

FP1020A 

♦ LUCB 

343 

- 83 

FP2130 

♦ LUCB 

344 

87 

FEC 

RECT 


FD200B4 

MITJ 

309 

- 46 

FD3500BP4 

MITJ 

313 -125 

FP1022 

♦ LUCB 

343 

- 84 

FP2130A 

♦ LUCB 

344 

88 


♦ RFE 


FD200B8 

MITJ 

309 

- 57 

FD3500BP6 

MITJ 

313 -127 

FP1022A 

♦ LUCB 

343 

- 85 

FP2140 

♦ LUCB 

344 

89 

FR102G 

♦ Dll 

280 - 83 

FD200B16 

MITJ 

309 

- 78 

FD3500BP8 

MITJ 

313 -129 

FP1024 

♦LUCB 

343 

- 86 

FP2150 

♦ LUCB 

344 

90 


♦ RECT 


FD200T12 

MITJ 

264 

- 11 

FD3500BP10 

MITJ 

313 -131 

FP1024A 

♦ LUCB 

343 

- 87 

FP2150A 

♦ LUCB 

344 

91 

FR103 

♦ Dll 

254 - 51 

FD200T16 

MITJ 

264 

- 17 

FD3500BP-2 

MITJ 

313 -124 

FP1027 

♦ LUCB 

343 

- 88 

FP2160 

♦ LUCB 

344 

92 

FEC 

RECT 


FD200T20 

MITJ 

264 

- 25 

FD3500BP-4 

MITJ 

313 -126 

FP1027A 

♦ LUCB 

343 

- 89 

FP2160A 

♦ LUCB 

344 

93 


♦ RFE 


FD200T24 

MITJ 

264 

- 33 

FD3500BP-6 

MITJ 

313 -128 

FP1030 

♦ LUCB 

343 

- 90 

FP2170 

♦ LUCB 

344 

94 

FR103G 

♦ Dll 

280 -178 

FD250DM20 

MITJ 

404 

-136 

FD3500BP-8 

MITJ 

313 -130 

FP1030A 

♦ LUCB 

343 

- 91 

FP2170A 

♦ LUCB 

344 

95 


♦ RECT 


FD250DM24 

MITJ 

408 

- 10 

FD3500BP-10 

MITJ 

313 -132 

FP1033 

♦ LUCB 

343 

- 92 

FP2180 

♦ LUCB 

344 

96 

FR104 

♦Dll 

254 -180 

FD250DM28 

MITJ 

410 

- 59 

FD3500BP-12 

MITJ 

313 -133 

FP1033A 

♦ LUCB 

343 

- 93 

FP2180A 

♦ LUCB 

344 

97 

FEC 

RECT 


FD250DM32 

MITJ 

413 

- 30 

FD6666 

♦ FSC 

246 -139 

FP1036 

♦ LUCB 

343 

- 94 

FP2200 

♦ LUCB 

344 

98 


♦ RFE 


FD250DM36 

MITJ 

414 

- 34 

FDC485B 

FSC 

231 -217 

FP1036A 

♦ LUCB 

343 

- 95 

FP2200A 

♦ LUCB 

344 

99 

FR104G 

♦ Dll 

281 - 82 

FD250DM40 

MITJ 

415 

-143 

FDC3070 

FSC 

247 -119 

FP1039 

♦ LUCB 

343 

- 96 

FP2220 

♦ LUCB 

344 

100 


♦ RECT 


FD300 

♦ FSC 

235 

- 74 

FDC3600 

FSC 

246 -125 

FP1039A 

♦ LUCB 

343 

- 97 

FP2220A 

♦ LUCB 

344 

101 

FR105 

♦ Dll 

255 -108 

FD333 

♦ FSC 

235 

- 75 

FDC4376 

FSC 

244 -142 

FP1043 

♦ LUCB 

343 

- 98 

FP2250 

♦ LUCB 

344 

102 

FEC 

RECT 


FD400 

♦ FSC 

236 

- 34 

FDH300 

♦FSC 

235 -183 

FP1043A 

♦ LUCB 

343 

- 99 

FP2250A 

♦ LUCB 

344 

103 


♦ RFE 


FD400DL12 

MITJ 

311 

- 19 

FDH333 

♦ FSC 

235 -205 

FP1047 

♦ LUCB 

343 

-100 

FP2275 

♦ LUCB 

344 

104 

FR105G 

♦Dll 

281 -197 

FD400DL16 

MITJ 

311 

- 41 

FDH400 

♦ FSC 

235 -184 

FP1047A 

♦ LUCB 

343 

-101 

FP2275A 

♦ LUCB 

344 

105 


♦ RECT 


FD400DL20 

MITJ 

404 

-179 

FDH444 

♦ FSC 

235 -200 

FP1051 

♦ LUCB 

343 

-102 

FP3009 

♦ LUCB 

344 

106 

FR106 

♦ Dll 

255 -197 

FD400DL24 

MITJ 

408 

- 58 

FDH600 

♦ FSC 

251 -105 

FP1051A 

♦ LUCB 

343 

-103 

FP3009A 

♦ LUCB 

344 

107 

FEC 

RECT 


FD500DH28 

MITJ 

410 

-129 

FDH666 

♦ FSC 

251 - 91 

FP1056 

♦ LUCB 

343 

-104 

FP3010 

♦ LUCB 

344 

108 


♦ RFE 


FD500DH32 

MITJ 

413 

- 73 

FDH900 

♦ FSC 

245 -126 

FP1056A 

♦ LUCB 

343 

-105 

FP3010A 

♦ LUCB 

344 

109 

FR106G 

♦ Dll 

282 - 62 

FD500DH36 

MITJ 

414 

- 79 

FDH999 

♦ FSC 

245 - 44 

FP1062 

♦ LUCB 

343 

-106 

FP3011 

♦ LUCB 

344 

110 


♦ RECT 


FD500DH40 

MITJ 

415 

-177 

FDH1000 

♦FSC 

236 - 4 

FP1062A 

♦ LUCB 

343 

-107 

FP3011A 

♦ LUCB 

345 

1 

FR107 

♦ Dll 

256 - 47 

FD500DH50 

MITJ 

418 

- 8 

FE1A 

♦GIC 

280 - 8 

FP1068 

♦ LUCB 

343 

-108 

FP3012 

♦ LUCB 

345 

2 

FEC 

RECT 


FD500DH60 

MITJ 

419 

-209 

FE1B 

♦GIC 

280 - 82 

FP1068A 

♦ LUCB 

343 

-109 

FP3012A 

♦ LUCB 

345 

3 


♦ RFE 


FD500DV70 

MITJ 

420 

-201 

FE1C 

♦GIC 

280 -124 

FP1075 

♦ LUCB 

343 

-110 

FP3013 

♦ LUCB 

345 

4 

FR107G 

♦ Dll 

401 -194 

FD500DV80 

MITJ 

422 

- 63 

FE1D 

♦GIC 

280 -177 

FP1075A 

♦ LUCB 

344 

- 1 

FP3013A 

♦ LUCB 

345 

5 


♦ RECT 


FD500E16 

MITJ 

311 

-182 

FE2A 

♦GIC 

285 -217 

FP1082 

♦ LUCB 

344 

- 2 

FP3015 

♦ LUCB 

345 

6 

FR151 

♦ Dll 

238 - 95 

FD500E20 

MITJ 

404 

-210 

FE2B 

♦GIC 

286 - 31 

FP1082A 

♦ LUCB 

344 

- 3 

FP3015A 

♦ LUCB 

345 

7 

RECT ♦RFE 


FD500E24 

MITJ 

408 

- 94 

FE2C 

♦GIC 

286 - 41 

FP1091 

♦ LUCB 

344 

- 4 

FP3016 

♦ LUCB 

345 

8 

FR151G 

♦ Dll 

283 - 99 

FD500E28 

MITJ 

410 

-128 

FE2D 

♦ GIC 

286 - 72 

FP1091A 

♦ LUCB 

344 

- 5 

FP3016A 

♦ LUCB 

345 

9 


♦ RECT 


FD500E32 

MITJ 

413 

- 72 

FE3A 

♦GIC 

287 -192 

FP1100 

♦ LUCB 

344 

- 6 

FP3018 

♦ LUCB 

345 

10 

FR152 

♦ Dll 

238 -163 

FD500E36 

MITJ 

414 

- 78 

FE3B 

♦GIC 

288 - 29 

FP1100A 

♦ LUCB 

344 

- 7 

FP3018A 

♦ LUCB 

345 

11 

RECT ♦RFE 


FD500E40 

MITJ 

415 

-175 

FE3C 

♦ GIC 

288 - 63 

FP1110 

♦ LUCB 

344 

- 8 

FP3020 

♦ LUCB 

345 

12 

FR152G 

♦ Dll 

283 -154 

FD500E50 

MITJ 

418 

- 6 

FE3D 

♦ GIC 

288 -108 

FP1110A 

♦ LUCB 

344 

- 9 

FP3020A 

♦ LUCB 

345 

13 


♦RECT 


FD500E60 

MITJ 

419 

-207 


♦GIC 

290 -117 

FP1120 

♦ LUCB 

344 

- 10 

FP3022 

♦ LUCB 

345 

14 

FR153 

♦ Dll 

239 - 39 

FD500EV70 

MITJ 

420 

-200 


♦ GIC 

290 -142 

FP1120A 

♦ LUCB 

344 

- 11 

FP3022A 

♦ LUCB 

345 

15 

RECT ♦RFE 


FD500EV80 

MITJ 

422 

- 62 

FE5C 

♦GIC 

290 -159 

FP1130 

♦ LUCB 

344 

- 12 

FP3024 

♦ LUCB 

345 

16 

FR153G 

♦ Dll 

283 -220 

FD500GH50 

MITJ 

265 

-179 

FE5D 

♦GIC 

290 -178 

FP1130A 

♦ LUCB 

344 

- 13 

FP3024A 

♦ LUCB 

345 

17 


♦ RECT 


FD500GH56 

MITJ 

265 

-181 

FE6A 

♦GIC 

291 -112 

FP1140 

♦ LUCB 

344 

- 14 

FP3027 

♦ LUCB 

345 

18 

FR154 

♦ Dll 

239 -145 

FD500GV90 

MITJ 

422 

-217 

FE6B 

♦GIC 

291 -155 

FP1150 

♦LUCB 

344 

- 15 

FP3027A 

♦ LUCB 

345 

19 

RECT ♦RFE 


FD600 

♦ FSC 

251 

-102 

FE6C 

♦GIC 

291 -186 1 

FP1150A 

♦LUCB 

344 

- 16 

FP3030 

♦ LUCB 

345 

20 

FR154G 

♦ Dll 

284 -107 

FD600-1 

PCS 

311 

- 63 

FE6D 

♦GIC 

291 -206 

FP1160 

♦LUCB 

344 

- 17 

FP3030A 

♦ LUCB 

345 

21 


♦ RECT 


FD600-2 

POS 

311 

- 64 

FE8A 

♦GIC 

293 - 63 

FP1160A 

♦ LUCB 

344 

- 18 

FP3033 

♦ LUCB 

345 

22 

FR155 

♦ Dll 

240 - 5 

FD600-3 

POS 

311 

- 65 

FE8B 

♦GIC 

293 - 71 

FP1170 

♦ LUCB 

344 

- 19 

FP3033A 

♦ LUCB 

345 

23 

RECT ♦RFE 


FD600-4 

POS 

311 

- 67 

FE8C 

♦GIC 

293 - 83 

FP1170A 

♦ LUCB 

344 

- 20 

FP3036 

♦ LUCB 

345 

24 

FR155G 

♦ Dll 

284 -209 

FD600-5 

POS 

311 

- 68 


♦GIC 

293 - 85 

FP1180 

♦ LUCB 

344 

- 21 

FP3036A 

♦ LUCB 

345 

25 


♦ RECT 


FD600-6 

POS 

311 

- 70 


♦GIC 

293 - 97 

FP1180A 

♦ LUCB 

344 

- 22 

FP3039 

♦ LUCB 

345 

26 
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FR501 

FR501G 

FR502 

FR502G 

FR503 

FR503G 

FR504 

FR504G 

FR505 

FR505G 

FR506 

FR506G 

FR507 

FR601 

♦ RECT 
FR601G 


♦RFE 

♦ Dll 285 

♦RECT 

♦ Dll 240 

♦RFE 

♦ Dll 402 

♦ RECT 

♦ Dll 285 

♦ RECT 

♦ Dll 285 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ Dll 402 

♦ RECT 

♦ Dll 402 

♦ RECT 

♦ Dll 286 

♦ RECT 

♦ RECT 286 

♦ Dll 287 

♦ RECT 

♦ RECT 287 

♦ Dll 287 

♦ RECT 

♦ RECT 287 

♦ Dll 287 

♦ RECT 

♦ RECT 287 

♦ Dll 287 

♦ RECT 

♦ RECT 287 

♦ Dll 287 

♦ RECT 

♦ RECT 287 

♦ Dll 402 
♦RECT 

♦ RECT 402 

♦ Dll 252 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 287 

♦ RECT 

♦ Dll 253 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 288 

♦ RECT 

♦ Dll 254 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 288 

♦ RECT 

♦ Dll 254 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 288 

♦RECT 

♦ Dll 255 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 289 

♦ RECT 

♦ Dll 255 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 289 

♦ RECT 

♦ Dll 256 

♦ RECT 

♦ RFE 

♦ Dll 402 

♦ RECT 

♦ Dll 250 


79 FR603 

♦ RECT 
67 FR603G 


■218 FR605G 


120 FRM3205CC 
FRM3210CC 
216 FRM3215CC 
FRM3220CC 
220 FRP1005 
10 FRP1010 
FRP1015 
18 FRP1020 

29 FRP1605 
FRP1605CC 

39 FRP1610 
57 FRP1610CC 

FRP1615 
68 FRP1615CC 
86 FRP1620 
FRP1620CC 
95 FRP2005CC 

112 FRP2010CC 
FRP2015CC 

123 FRP2020CC 
129 FRR80-3 
FS19 
141 FS36 
93 FSA1410M 
FSA1411M 
FSA2002M 
193 FSA2003M 
FSA2500M 
60 FSA2501M 
FSA2501P 
FSA2502M 

30 FSA2503M 
FSA2503P 

52 FSA2504M 
FSA2509M 
FSA2509P 
109 FSA2510M 
FSA2510P 
181 FSA2563M 
FSA2563P 
FSA2564M 
207 FSA2564P 
FSA2565M 
109 FSA2565P 
FSA2566M 
FSA2566P 
73 FSA2619M 
FSA2619P 
198 FSA2620M 
FSA2620P 
FSA2621M 
141 FSA2702M 
FSA2703M 
48 FSA2704M 
FSA2705M 
FSA2719M 
175 FSA2719P 
FSA2720M 

95 FSA2720P 

96 FSA2721M 

164 FST6035 

165 FST6040 

40 FST6045 

41 FST6050 

146 FST16035 

147 FST16040 

6 FST16045 

7 FST16050 

80 FST20035 

81 FST20040 
125 FST20045 
107 FST20050 

FST30035 

113 FST30040 
FST30045 

150 FST30050 
FSY07 
156 FWL50 
FWL100 
__FWL200 


262 -208 
262 -212 
262 -216 
262 -218 
262 - 89 
262 - 93 
262 - 98 
262 -100 
262 -209 
262 - 80 
262 -213 
262 - 81 
262 -217 
262 - 83 
262 -219 
262 - 84 
262 - 90 
262 - 94 
262 - 99 
262 -101 
298 -105 
274 - 52 
262 - 86 
314 - 73 
314 - 74 
314 - 75 
314 - 76 
314 - 77 
314 - 78 
314 - 79 
314 - 80 
314 - 81 
314 - 82 
314 - 83 
314 - 84 
314 - 85 
314 - 86 
314 - 87 
314 - 88 
314 - 89 
314 - 90 
314 - 91 
314 - 25 
314 - 92 
314 - 93 
314 - 94 
314 - 95 
314 - 96 
314 - 97 
314 - 98 
314 - 99 
314 - 69 
314 - 70 
314 - 71 
314 - 72 
314 -100 
314 -101 
314 -102 
314 -103 
314 -104 
375 -187 
375 -189 
375 -190 
375 -191 
375 -212 
375 -213 
375 -214 
375 -215 

375 -220 

376 - 4 
376 - 8 
376 - 12 
376 - 14 
376 - 16 
376 - 17 
376 - 19 
345 - 71 
361 -151 

361 -175 

362 - 9 


00 
FWL400 
FWL500 
FWL600 
FWL700 
FWL800 
FWL1000 
FWLA50 
FWLA100 
FWLA200 
FWLA300 
FWLA400 
FWLA500 
FWLA600 
FWLA700 
FWLA800 
FW LAI 000 
FWLC50 
FWLC100 
FWLC200 
FWLC300 
FWLC400 
FWLC500 
FWLC600 
FWLC700 
FWLC800 
FWLC1000 
FWLD50 
FWLD100 
FWLD200 
FWLD300 
FWLD400 
FWLD500 
FWLD600 
FWLD700 
FWLD800 
FWLD1000 
~1A 
IB 
G1D 
GIG 
G1J 
G1K 
G1M 
A 


G200R4 

G200R4SB 

G500R2 

G775-0U 

G775-1U 

G775-2U 

G775-3U 

G775-4U 

G775-6U 

G775-8U 

GD1E 

GD1P 

GD1Q 

GD2E 

GD3E 

GD4E 

GD5E 

GD6E 

GD8E 

GDI IE 

GD12E 

GD13E 

GD30R4 

GD60R4 

GD72E3 

GD72E4 

GD72E5 

GD73E3 

GD73E4 

GD73E5 

GD74E3 

GD74E4 

GD74E5 

GD107A 

GD507A 

GD508A 

GD800-1 

GD800-2 

GD800-3 

GD800-4 

GD800-5 

GD800-6 

GD800-7 

GD800-8 

GD800-9 

GD800-10 

GD800-12 

GD800-14 

GD800-16 

GD800-18 

GD800-20 

GD800-22 

GD800-24 

GD800-26 

GD800-28 

GD800-30 

GDI 400-1 

GDI 400-2 

GDI 400-3 

GDI 400-4 

GDI 400-5 

GDI 400-6 

GDI 400-7 

GDI 400-8 

GDI 400-9 

GD1400-10 

GDI 400-12 

GD1400-14 

GD1400-16 

GD1400-18 

GDI 400-20 

GE1001(A) 

GE1002(A) 

GE1003(A) 

GE1004(A) 

GE1101(A) 

GE1102(A) 

GE 1103(A) 

GE1104(A) 

GE1301(A) 

GE1302(A) 

GE1303(A) 

GE1304(A) 

GER4001 


GEX542 

♦ PHIN 




GFD10 
GFD10C 
GFD10E 
GFD10G 
GFE10 
GH-1E 
GH-1F 
GH-3E 
GH-3F 
GHV2 
GHV3 
GHV4 
GHV5 
GHV06SS 
GHV6 
GHV7 
GHV8 

GHV-06SSN 

GHV-10SS 

GHV-10SSN 

GHV-12SS 

GHV-12SSN 

GHV-14SS 

GHV-14SSN 

GHV-16SSN 

GHV-18SS 

GHV-18SSN 

GI250-1 

GI250-2 

GI250-3 

GI250-4 

GI250-5 

GI500 

GI501 

GI502 

GI504 

GI506 

GI508 

GI510 

GI750 

GI751 

G1752 

GI754 

GI756 

GI758 

GI810 

GI811 

GI812 

GI814 

GI816 

GI817 

GI818 

GI820 

GI821 

GI822 

GI824 

GI826 

GI828 

GI850 

GI851 

GI852 

GI854 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 

IsftEHRlJ 


Tiiaii-i 

rsfiMiirai 

TYPE No. 

MFRS 





GL41B 

Midi— 

280 

- 98 

GPP5G 

TSlC 

291 

- 20 

GT6122A 

♦THEF 

323 

-103 

wsmamm 

~ SAKJ 

288 

- 3 

H541 



- 25 

GL41D 

♦GIC 

280 

-196 

GPP5J 

♦ GIC 

291 

- 54 

GT6123 

♦THEF 

323 

-104 

GU-3SZ 

SAKJ 

288 

- 75 

H542 

♦VARO 

309 

- 27 

GL41G 

♦GIC 

281 

-101 

GPP5K 

♦ GIC 

291 

- 76 

GT6123A 

♦THEF 

323 

-105 

GU-3Z 

SAKJ 

280 

-155 

H701 

♦VARO 

309 

- 20 

GL41J 

♦GIC 

281 

-214 

GPP5M 

♦ GIC 

402 

-213 

GT6124 

♦ THEF 

323 

-106 

GZA2.0 

TSAJ 

163 

-133 

H702 

♦VARO 

309 

- 23 

GL41K 

♦GIC 

282 

- 78 

GR612 

THEF 

261 

- 5 

GT6124A 

♦THEF 

323 

-107 

GZA2.2 

TSAJ 

163 

-179 

H703 

♦VARO 

309 

- 28 

GL41M 

♦GIC 

401 

-210 

GR812 

THEF 

261 

- 76 

GT6125 

♦THEF 

323 

-108 

GZA2.4 

TSAJ 

164 

- 40 

H704 

♦VARO 

309 

- 29 

GLA28AB 

♦CODI 

165 

- 30 

GS13 

THEF 

288 

- 31 

GT6125A 

♦THEF 

323 

-109 

GZA2.7 

TSAJ 

164 

-159 

H768-0 

♦SOD 

373 

- 1 

GLA31AB 

♦CODI 

165 

-154 

GS23 

THEF 

288 

-110 

GT6126 

♦THEF 

323 

-110 

GZA3.0 

TSAJ 

165 

- 90 

H768-1 

♦SOD 

373 

- 3 

GLA35,A,B 

♦CODI 

166 

-136 

GS43 

THEF 

288 

-208 

GT6126A 

♦THEF 

324 

- 1 

GZA3.3 

TSAJ 

166 

- 27 

H768-2 

♦SOD 

373 

- 8 

GLA39AB 

♦CODI 

167 

-206 

GS63 

THEF 

255 

-110 

GT6127 

♦THEF 

324 

- 2 

GZA3.6 

TSAJ 

166 

-202 

H768-3 

♦SOD 

373 

- 14 

GLA43AB 

♦CODI 

169 

- 20 

GS83 

THEF 

255 

-184 

GT6127A 

♦THEF 

324 

- 3 

GZA3.9 

TSAJ 

167 

-167 

H768-4 

♦SOD 

373 

- 16 

GLA47AB 

♦CODI 

170 

- 69 

GS103 

THEF 

256 

- 49 

GT6128 

♦THEF 

324 

- 4 

GZA4.3 

TSAJ 

168 

-187 

H768-6 

♦SOD 

373 

- 22 

GLA51AB 

♦CODI 

171 

-149 

GS5628 

THEF 

237 

- 75 

GT6128A 

♦THEF 

324 

- 5 

GZA4.7 

TSAJ 

170 

- 26 

H768-8 

♦SOD 

373 

- 27 

GLA56,A,B 

♦CODI 

173 

- 29 

GSA15B 

TSAJ 

283 

-169 

GT6129 

♦THEF 

324 

- 6 

GZA5.1 

♦TSAJ 

171 

-107 

H800 

MAL 

279 

- 46 

GLA62,A,B 

♦CODI 

175 

- 93 

GSA15C 

TSAJ 

284 

- 17 

GT6129A 

♦THEF 

324 

- 7 

GZA5.6 

♦ TSAJ 

172 

-196 

H850 

VARO 

238 

- 27 

GLA68AB 

♦CODI 

178 

- 65 

GSA15E 

TSAJ 

284 

-124 

GT6130 

♦THEF 

324 

- 8 

GZA6.2 

♦ TSAJ 

175 

- 48 

H1152 

♦VARO 

232 

- 88 

GLA75AB 

♦CODI 

180 

- 61 

GSA15G 

TSAJ 

285 

- 8 

GT6130A 

♦THEF 

324 

- 9 

GZA6.8 

♦ TSAJ 

178 

- 17 

H1153 

♦ VARO 

232 

- 91 

GLA82,A,B 

♦CODI 

182 

- 43 

GSA30B 

TSAJ 

288 

- 14 

GT6131 

♦THEF 

324 

- 10 

GZA7.5 

♦TSAJ 

180 

- 15 

H1701-9 

♦ VARO 

232 

- 93 

GLA91AB 

♦ CODI 

185 

- 79 

GSA30C 

TSAJ 

288 

- 90 

GT6131A 

♦THEF 

324 

- 11 

GZA8.2 

♦TSAJ 

181 

-199 

H1701-10 

♦VARO 

232 

- 94 

glaiooab 

♦CODI 

187 

-127 

GSA30E 

TSAJ 

288 

-188 

GT6132 

♦THEF 

324 

- 12 

GZA9.1 

♦TSAJ 

185 

- 29 

H1701-11 

♦ VARO 

232 

- 95 

GLT12 

THEF 

345 

- 79 

GSA30G 

TSAJ 

289 

- 53 

GT6132A 

♦THEF 

324 

- 13 

GZA10 

♦TSAJ 

187 

- 74 

H1701-12 

♦VARO 

232 

- 96 

GLT24 

THEF 

345 

- 80 

GSA30J 

TSAJ 

289 

-125 

GT6133 

♦THEF 

324 

- 14 

GZA11 

♦TSAJ 

189 

- 15 

H1701-15 

♦VARO 

232 

- 97 

GLT47 

THEF 

345 

- 81 

GSB10B 

TSAJ 

280 

-104 

GT6133A 

♦THEF 

324 

- 15 

GZA12 

♦TSAJ 

190 

-185 

HI 802 

♦VARO 

232 

- 87 

GLT120 

THEF 

345 

- 82 

GSB10C 

TSAJ 

280 

-201 

GT6134 

♦THEF 

324 

- 16 

GZA13 

♦TSAJ 

192 

-150 

HA10 

♦ UNI 

249 

-155 

GM3Y 

SAKJ 

287 

-142 

GSB10E 

TSAJ 

281 

-107 

GT6134A 

♦THEF 

324 

- 17 

GZA15 

♦TSAJ 

194 

-173 

HA15 

♦ UNI 

249 

-165 

GM30A 

♦ GIC 

300 

- 16 

GSB10G 

TSAJ 

282 

- 1 

GT6135 

♦THEF 

324 

- 18 

GZA16 

♦TSAJ 

196 

- 78 

HA20 

♦ UNI 

249 

-179 

GM30B 

♦GIC 

300 

- 44 

GSB10J 

TSAJ 

282 

- 86 

GT6135A 

♦THEF 

324 

- 19 

GZA18 

♦TSAJ 

198 

- 85 

HA25 

♦ UNI 

249 

-192 

GM30D 

♦GIC 

300 

- 78 

GSB10L 

TSAJ 

401 

-219 

GT6136 

♦THEF 

324 

- 20 

GZA20 

♦TSAJ 

200 

- 80 

HA30 

♦ UNI 

249 

-205 

GM30G 

♦GIC 

300 

-116 

GSV101 

♦ GSE 

442 

- 57 

GT6136A 

♦THEF 

324 

- 21 

GZA22 

♦TSAJ 

201 

-188 

HA40 

♦ UNI 

249 

-215 

GM30J 

♦GIC 

300 

-142 

GSV102 

♦ GSE 

442 

- 58 

GT6137 

♦THEF 

324 

- 22 

GZA24 

♦TSAJ 

203 

- 87 

HA50#B 

♦ UNI 

250 

- 5 

GM30K 

♦ GIC 

300 

-157 

GSV103 

♦ GSE 

442 

- 59 

GT6137A 

♦THEF 

324 

- 23 

GZA27 

♦TSAJ 

205 

- 20 

HA60E 

ETPC 

424 

-149 

GM30M 

♦GIC 

403 

-150 

GSZ2.7 

♦ SELI 

164 

-155 

GT6138 

♦THEF 

324 

- 24 

GZA30 

♦TSAJ 

206 

-157 

HA60K 

ETPC 

424 

-150 

GM-1 

♦SAKJ 

283 

- 44 

GSZ2.7A 

♦ SELI 

164 

-152 

GT6138A 

♦THEF 

324 

- 25 

GZA33 

♦TSAJ 

208 

- 44 

HA60P 

ETPC 

424 

-151 

GM-1A 

♦ SAKJ 

283 

- 49 

GSZ3.0 

♦ SELI 

165 

- 87 

GT6139 

♦THEF 

324 

- 26 

GZA36 

♦ TSAJ 

209 

-122 

HA75 

♦ UNI 

250 

- 21 

GM-1B 

♦ SAKJ 

283 

- 53 

GSZ3.0A 

♦ SELI 

165 

- 82 

GT6139A 

♦THEF 

324 

- 27 

GZA39 

♦ TSAJ 

210 

-159 

HA100#B 

♦ UNI 

250 

- 34 

GM-1C 

♦ SAKJ 

402 

- 33 

GSZ3.3 

♦ SELI 

166 

- 21 

GT6140 

♦THEF 

324 

- 28 

GZA43 

♦ TSAJ 

211 

-177 

HA120EL 

ETPC 

428 

- 50 

GM-1Z 

♦ SAKJ 

283 

- 41 

GSZ3.3A 

♦ SELI 

166 

- 12 

GT6140A 

♦THEF 

324 

- 29 

GZA47 

♦TSAJ 

212 

-189 

HA120KL 

ETPC 

428 

- 51 

GM-3 

♦ SAKJ 

287 

- 58 

GSZ3.6 

♦ SELI 

166 

-197 

GT6141 

♦THEF 

324 

- 30 

GZA51 

♦TSAJ 

213 

-199 

HA120TL 

ETPC 

428 

- 52 

GM-3A 

♦SAKJ 

287 

- 87 

GSZ3.6A 

♦ SELI 

166 

-189 

GT6141A 

♦THEF 

324 

- 31 

GZB6.2 

TSAJ 

175 

-108 

HA180EN 

ETPC 

430 

- 41 

GM-3B 

♦ SAKJ 

287 

-113 

GSZ3.9 

♦ SELI 

167 

-162 

GT6142 

♦THEF 

324 

- 32 

GZB6.8 

TSAJ 

178 

- 85 

HA180KN 

ETPC 

430 

- 42 

GM-3C 

♦SAKJ 

402 

-130 

GSZ3.9A 

♦SELI 

167 

-154 

GT6142A 

♦THEF 

324 

- 33 

GZB6.8C 

TSAJ 

178 

- 86 

HA180LN 

ETPC 

430 

- 43 

GM-3Z 

♦ SAKJ 

287 

- 30 

GSZ4.3 

♦ SELI 

168 

-181 

GT6143 

♦THEF 

324 

- 34 

GZB7.5 

TSAJ 

180 

- 79 

HA180LO 

ETPC 

430 

- 39 

GMAOI 

TSAJ 

246 

- 29 

GSZ4.3A 

♦ SELI 

168 

-170 

GT6143A 

♦THEF 

324 

- 35 

GZB7.5C 

TSAJ 

180 

- 80 

HA180TN 

ETPC 

430 

- 44 

GMP5 

♦GSE 

323 

- 59 

GSZ4.7 

♦SELI 

170 

- 20 

GT6144 

♦THEF 

324 

- 36 

GZB8.2 

TSAJ 

182 

- 63 

HA240EO 

ETPC 

431 

- 48 


♦THEF 



GSZ4.7A 

♦ SELI 

170 

- 3 

GT6144A 

♦THEF 

324 

- 37 

GZB9.1 

TSAJ 

185 

- 96 

HA240LO 

ETPC 

431 

- 49 

GMP5A 

♦GSE 

323 

- 60 

GSZ5.1 

♦SELI 

171 

-102 

GT6145 

♦THEF 

324 

- 38 

GZB9.1C 

TSAJ 

185 

- 97 

HA240TO 

ETPC 

431 

- 50 


♦THEF 



GSZ5.1A 

♦ SELI 

171 

- 85 

GT6145A 

♦THEF 

324 

- 39 

GZB10 

TSAJ 

187 

-149 

HA300EP 

ETPC 

432 

- 24 

GMP5B 

♦GSE 

323 

- 61 

GSZ5.6 

♦ SELI 

172 

-192 

GT6146 

♦THEF 

324 

- 40 

GZB10C 

TSAJ 

187 

-150 

HA300LP 

ETPC 

432 

- 25 


♦THEF 



GSZ5.6A 

♦SELI 

172 

-173 

GT6146A 

♦THEF 

324 

- 41 

GZB11 

TSAJ 

189 

- 70 

HA300TP 

ETPC 

432 

- 26 

GPIOA 

♦GIC 

248 

-105 

GSZ6.2 

♦SELI 

175 

- 43 

GT6147 

♦THEF 

324 

- 42 

GZB11C 

TSAJ 

189 

- 71 

HAB005 

EDI 

287 

-183 

GPIOB 

♦GIC 

248 

-113 

GSZ6.2A 

♦SELI 

175 

- 44 

GT6147A 

♦THEF 

324 

- 43 

GZB12 

TSAJ 

191 

- 33 

HAB010 

EDI 

288 

- 21 

GPIOD 

♦GIC 

248 

-119 

GSZ6.8 

♦SELI 

178 

- 12 

GT6148 

♦THEF 

324 

- 44 

GZB12C 

TSAJ 

191 

- 34 

HAB020 

EDI 

288 

-100 

GPIOG 

♦GIC 

248 

-127 

GSZ6.8A 

♦ SELI 

177 

-211 

GT6148A 

♦THEF 

324 

- 45 

GZB13 

TSAJ 

192 

•203 

HAB040 

EDI 

288 

-199 

GPIOJ 

♦GIC 

248 

-135 

GSZ7.5 

♦SELI 

180 

- 10 

GT6149 

♦THEF 

324 

- 46 

GZB13C 

TSAJ 

192 

-204 

HAB060 

EDI 

289 

- 66 

GPIOK 

♦GIC 

248 

-138 

GSZ7.5A 

♦SELI 

179 

-198 

GT6149A 

♦THEF 

324 

- 47 

GZB15 

TSAJ 

195 

- 34 

HAB080 

EDI 

289 

-136 

GPIOM 

♦GIC 

248 

-145 

GSZ8.2 

♦SELI 

181 

-194 

GT6150 

♦THEF 

324 

- 48 

GZB15C 

TSAJ 

195 

- 35 

HAB100 

EDI 

402 

-171 

GPION 

GIC 

405 

- 66 

GSZ8.2A 

♦SELI 

181 

-177 

GT6150A 

♦THEF 

324 

- 49 

GZB16 

TSAJ 

196 

-132 

HC5 

Dll 

423 

-188 

GPIOQ 

GIC 

406 

- 55 

GSZ9.1 

♦SELI 

185 

- 24 

GT6151 

♦THEF 

324 

- 50 

GZB16C 

TSAJ 

196 

-133 

HC8 

Dll 

426 

- 79 

GPIOT 

GIC 

408 

-182 

GSZ9.1A 

♦SELI 

185 

- 9 

GT6151A 

♦THEF 

324 

- 51 

GZB18 

TSAJ 

198 

-144 

HC10 

Dll 

427 

-134 

GPIOV 

GIC 

409 

- 73 

GSZ10 

♦SELI 

187 

- 69 

GT6152 

♦THEF 

324 

- 52 

GZB18C 

TSAJ 

198 

-145 

HC12 

Dll 

428 

-119 

GPIOW 

GIC 

411 

- 80 

GSZ10A 

♦SELI 

187 

- 52 

GT6152A 

♦THEF 

324 

- 53 

GZB20 

TSAJ 

200 

-138 

HC15 

Dll 

429 

- 86 

GPIOY 

GIC 

412 

- 46 

GSZ11 

♦SELI 

189 

- 12 

GT6153 

♦THEF 

324 

- 54 

GZB20C 

TSAJ 

200 

-139 

HC30 

♦SOD 

282 

-107 

GP15A 

♦GIC 

252 

-129 

GSZ11A 

♦SELI 

188 

-205 

GT6153A 

♦THEF 

324 

- 55 

GZB22 

TSAJ 

202 

- 37 

HC67 

♦SOD 

282 

-109 

GP15B 

♦GIC 

253 

-100 

GSZ12 

♦SELI 

190 

-181 

GT6154 

♦THEF 

324 

- 56 

GZB22C 

TSAJ 

202 

- 38 

HC67F 

♦SOD 

282 

-110 

GP15D 

♦GIC 

254 

- 93 

GSZ12A 

♦SELI 

190 

-169 

GT6154A 

♦THEF 

324 

- 57 

GZB24 

TSAJ 

203 

-139 

HC68 

♦SOD 

282 

-112 

GP15G 

♦GIC 

255 

- 9 

GSZ13 

♦SELI 

192 

-147 

GT6155 

♦THEF 

324 

- 58 

GZB24C 

TSAJ 

203 

-140 

HC68F 

♦SOD 

282 

-113 

GP15J 

♦GIC 

255 

-130 

GSZ13A 

♦SELI 

192 

-139 

GT6155A 

♦THEF 

324 

- 59 

GZB27 

TSAJ 

205 

- 74 

HC69 

♦SOD 

282 

-118 

GP15K 

♦GIC 

255 

-209 

GSZ15 

♦ SELI 

194 

-170 

GT6156 

♦THEF 

324 

- 60 

GZB27C 

TSAJ 

205 

- 75 

HC69F 

♦SOD 

282 

-119 

GP15M 

♦GIC 

256 

- 62 

GSZ15A 

♦SELI 

194 

-163 

GT6156A 

♦THEF 

324 

- 61 

GZB30 

TSAJ 

207 

- 3 

HC70 

♦SOD 

282 

-124 

GP20A 

♦GIC 

252 

-130 

GSZ16 

♦SELI 

196 

- 75 

GT6157 

♦THEF 

324 

- 62 

GZB30C 

TSAJ 

207 

- 4 

HC70F 

♦SOD 

282 

-125 

GP20B 

♦GIC 

253 

-101 

GSZ16A 

♦SELI 

196 

- 67 

GT6157A 

♦THEF 

324 

- 63 

H01G 

♦HITJ 

310 

- 89 

HC71 

♦SOD 

282 

-134 

GP20D 

♦GIC 

254 

- 94 

GSZ18 

♦SELI 

198 

- 82 

GT6158 

♦THEF 

324 

• 64 

HOI J 

♦HITJ 

310 

-104 

HC71F 

♦SOD 

282 

-137 

GP20G 

♦GIC 

255 

- 10 

GSZ18A 

♦SELI 

198 

- 72 

GT6158A 

♦THEF 

324 

- 65 

H01L 

♦HITJ 

404 

-158 

HC72 

♦SOD 

282 

-141 

GP20J 

♦GIC 

255 

-134 

GT6102 

♦THEF 

323 

- 62 

GT6159 

♦THEF 

324 

- 66 

H01M 

♦HITJ 

409 

- 17 

HC72F 

♦SOD 

282 

-143 

GP20K 

♦GIC 

255 

-211 

GT6102A 

♦THEF 

323 

- 63 

GT6159A 

♦THEF 

324 

- 67 

H03CF 

♦ HITJ 

417 

-206 

HC73 

♦SOD 

402 

- 10 

GP20M 

♦GIC 

256 

- 64 

GT6103 

♦THEF 

323 

- 64 

GT6160 

♦THEF 

324 

- 68 

H03DA 

♦ HITJ 

419 

-193 

HC73F 

♦SOD 

402 

- 13 

GP25A 

GIC 

287 

- 1 

GT6103A 

♦THEF 

323 

- 65 

GT6160A 

♦THEF 

324 

- 69 

H03EA 

♦ HITJ 

422 

- 58 

HC500 

♦SOD 

28 2 

-130 

GP25B 

GIC 

287 

- 19 

GT6104 

♦THEF 

323 

- 66 

GT6161 

♦THEF 

324 

- 70 

H6A3 

♦ EDL 

308 

- 63 

HC500F 

♦SOD 

282 

-131 

GP25D 

GIC 

287 

- 40 

GT6104A 

♦THEF 

323 

- 67 

GT6161A 

♦THEF 

324 

- 71 

H6B3 

♦ EDL 

308 

- 70 

HC700 

♦SOD 

282 

-129 

GP25G 

GIC 

287 

- 69 

GT6105 

♦THEF 

323 

- 68 

GT6162 

♦THEF 

324 

- 72 

H6C3 

♦ EDL 

308 

- 79 

HC1200 

♦SOD 

406 

- 61 

GP25J 

GIC 

287 

- 96 

GT6105A 

♦THEF 

323 

- 69 

GT6162A 

♦THEF 

324 

- 73 

H6D3 

♦ EDL 

308 

- 81 

HC1200F 

♦SOD 

406 

- 62 

GP25K 

GIC 

287 

-124 

GT6106 

♦THEF 

323 

- 70 

GT6163 

♦THEF 

324 

- 74 

H6E3 

♦ EDL 

308 

- 87 

HC2500C 

♦VMI 

417 

-180 

GP25M 

GIC 

402 

-142 

GT6106A 

♦THEF 

323 

- 71 

GT6163A 

♦THEF 

324 

- 75 

H6F3 

♦ EDL 

308 

- 89 

HC2500F 

♦ VMI 

417 

-175 

GP30A 

♦GIC 

252 

-132 

GT6107 

♦THEF 

323 

- 72 

GT6164 

♦THEF 

324 

- 76 

H6G3 

♦ EDL 

308 

- 96 

HC5000F 

♦VMI 

423 

-209 

GP30B 

♦GIC 

253 

-103 

GT6107A 

♦THEF 

323 

- 73 

GT6164A 

♦THEF 

324 

- 77 

H6H3 

♦ EDL 

308 

-104 

HC5000S 

♦VMI 

423 

-220 

GP30D 

♦GIC 

254 

- 96 

GT6108 

♦THEF 

323 

- 74 

GT6165 

♦THEF 

324 

- 78 

H6K3 

♦ EDL 

308 

-108 

HC7500F 

♦VMI 

425 

-179 

GP30G 

♦GIC 

255 

- 12 

GT6108A 

♦THEF 

323 

- 75 

GT6165A 

♦THEF 

324 

- 79 

H6M3 

♦ EDL 

308 

-110 

HC7500S 

♦VMI 

425 

-192 

GP30J 

♦GIC 

255 

-136 

GT6109 

♦THEF 

323 

- 76 

GT6166 

♦THEF 

324 

- 80 

H6N3 

♦ EDL 

308 

-115 

HC10000F 

♦ VMI 

427 

-106 

GP30K 

♦GIC 

255 

-213 

GT6109A 

♦THEF 

323 

- 77 

GT6166A 

♦THEF 

324 

- 81 

rcn-cHifiii 

♦EDL 

404 

-115 

HC10000S 

♦VMI 

427 

-126 

GP30M 

♦GIC 

256 

- 66 

GT6110 

♦THEF 

323 

- 78 

GT6167 

♦THEF 

324 

- 82 

EEiKSlI 

♦EDL 

407 

-208 

HC15000F 

♦VMI 

429 

- 72 

GP80A 

♦GIC 

293 

- 64 

GT6110A 

♦THEF 

323 

- 79 

GT6167A 

♦THEF 

324 

- 83 

H6S3 

♦ EDL 

411 

-170 

HC15000S 

♦VMI 

429 

- 74 

GP80B 

♦GIC 

293 

- 72 

GT6111 

♦THEF 

323 

- 80 

GT6168 

♦THEF 

324 

- 84 

H15B 

♦ HITJ 

288 

-117 

HC-2 

SAKJ 

241 

-158 

GP80D 

♦GIC 

293 

- 86 

GT6111A 

♦THEF 

323 

- 81 

GT6168A 

♦THEF 

324 

- 85 

H15D 

♦ HITJ 

288 

-215 

HC-5 

♦ RECT 

423 

-153 

GP80G 

♦GIC 

293 

-104 

GT6112 

♦THEF 

323 

- 82 

GT6169 

♦THEF 

324 

- 86 

H15M 

♦ HITJ 

289 

- 77 

BSjhSIIB 

♦RECT 

426 

- 72 

GP80J 

♦GIC 

293 

-115 

GT6112A 

♦THEF 

323 

- 83 

GT6169A 

♦THEF 

324 

- 87 

H15N 

♦HITJ 

289 

-145 

I. » ihM i' 'ii 

♦ RECT 

427 

-112 

GP80K 

♦GIC 

293 

-123 

GT6113 

♦THEF 

323 

- 84 

GT6170 

♦THEF 

324 

- 88 

H114B 

♦ HITJ 

280 

-188 

HC-12 

♦ RECT 

428 

-106 

GP80M 

♦GIC 

403 

- 35 

GT6113A 

♦THEF 

323 

- 85 

GT6170A 

♦THEF 

324 

- 89 

H114D 

♦ HITJ 

281 

- 92 

HC-15 

♦RECT 

429 

- 83 

GP600 

♦DIX 

291 

-104 

GT6114 

♦THEF 

323 

- 86 

GT6171 

♦THEF 

324 

- 90 

H114M 

♦ HITJ 

281 

-206 

HCR1020 

♦ LTE 

301 

- 77 

GP601 

♦DIX 

291 

-147 

GT6114A 

♦THEF 

323 

- 87 

GT6171A 

♦THEF 

324 

- 91 

H115B 

♦ HITJ 

288 

-111 

HCR1025 

♦ LTE 

301 

- 80 

GP602 

♦DIX 

291 

-197 

GT6115 

♦THEF 

323 

- 88 

GT6172 

♦THEF 

324 

- 92 

H115C 

♦ HITJ 

288 

-158 

HCR1030 

♦ LTE 

301 

- 81 

GP604 

♦ DIX 

292 

- 44 

GT6115A 

♦THEF 

323 

- 89 

GT6172A 

♦THEF 

324 

- 93 

H115D 

♦ HITJ 

288 

-209 

HCR1040 

♦ LTE 

301 

- 86 

GP606 

♦ DIX 

292 

•103 

GT6116 

♦THEF 

323 

- 90 

GT6173 

♦THEF 

324 

- 94 

H439 

♦VARO 

362 

-126 

HCR1050 

♦ LTE 

301 

- 91 

GP608 

♦DIX 

292 

-155 

GT6116A 

♦THEF 

323 

- 91 

GT6173A 

♦THEF 

324 

- 95 

H440 

♦ VARO 

360 

- 46 

HCR1070 

♦ LTE 

301 

-102 

GP610 

♦DIX 

403 

- 2 

GT6117 

♦THEF 

323 

- 92 

GU1A100 

♦GPD 

305 

-187 

H441 

♦VARO 

360 

- 47 

HCR1100 

♦ LTE 

301 

-105 

GPP1A 

♦GIC 

280 

- 22 

GT6117A 

♦THEF 

323 

- 93 

GU1A100SB 

GPD 

305 

-182 

H442 

♦ VARO 

360 

- 40 

HCV 

♦SOD 

282 

-105 

GPP1B 

♦GIC 

280 

- 99 

GT6118 

♦THEF 

323 

- 94 


SAKJ 

279 

- 96 

H443 

♦VARO 

360 

- 41 


FERB 

271 

-109 

GPP1D 

♦GIC 

280 

-197 

GT6118A 

♦THEF 

323 

- 95 

GU-1A 

SAKJ 

279 

-108 

H463 

VARO 

426 

- 34 


FERB 

246 

-143 

GPP1G 

♦GIC 

281 

-102 

GT6119 

♦THEF 

323 

- 96 

GU-1B 

SAKJ 

279 

-121 

H466 

♦VARO 

309 

- 21 

HD4A 

FERB 

271 

-110 

GPP1J 

♦GIC 

281 

-215 

GT6119A 

♦ THEF 

323 

- 97 

GU-1E 

SAKJ 

408 

-175 

H467 

♦VARO 

309 

- 24 

HD1062 

♦ STI 

246 

-203 

GPP1K 

♦GIC 

282 

- 79 

GT6120 

♦THEF 

323 

- 98 

GU-1F 

SAKJ 

411 

- 30 

H468 

♦VARO 

309 

- 26 

HD1310 

♦ STI 

247 

-142 

GPP1M 

♦GIC 

401 

-211 

GT6120A 

♦THEF 

323 

- 99 

GU-1Z 

SAKJ 

279 

- 80 

H485-62 

♦VARO 

232 

- 90 

HD1310A 

♦STI 

247 

-143 

GPP5A 

♦GIC 

290 

-125 

GT6121 

♦ THEF 

323 

-100 

GU-3 

SAKJ 

281 

- 61 

H500 

♦VARO 

278 

-184 

HD1320 

♦STI 

247 

-116 

GPP5B 

♦GIC 

290 

-153 

GT6121A 

♦ THEF 

323 

-101 


SAKJ 

281 

-177 

H521 

♦VARO 

232 

- 98 

HD1320A 

♦STI 

247 

-117 

GPP5D 

♦GIC 

290 

-191 

GT6122 

♦THEF 

323 

-102 


SAKJ 

282 

- 47 

H540 

♦VARO 

309 

- 22 

HD1330 

♦STI 

247 

-104 


116 


116 
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1. TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

uniizmwm 

«QJ1 

ISffM !?!!=■ 

fagagBi 



TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

HD1330A 

■kiiHI 

247 -105 

HER305 

♦Dll 

288 -200 

HMG914B 

SCA 

247 

- 29 

HP5082-2724 

HPA 

439 - 66 

HSE7002-RT 

HSE 

292 -201 

HD1500-1 

POS 

312 -153 


♦ RECT 


HMG915 

SCA 

246 

- 45 

HP5082-2804 

HPA 

439 - 67 

HSE7003-RT 

HSE 

292 -202 

HD1500-2 

POS 

312 -159 

HER601 

♦ Dll 

291 -108 

HMG916 

SCA 

247 

- 30 

HP5082-2805 

HPA 

439 - 68 

HSE7004-RT 

HSE 

292 -203 

HD1500-3 

POS 

312 -164 


♦ RECT 


HMG916A 

SCA 

247 

- 31 

HP5082-2810 

HPA 

438 - 99 

HSE7005-RT 

HSE 

292 -204 

HD1500-4 

POS 

312 -169 

HER602 

♦ Dll 

291 -151 

HMG916B 

SCA 

247 

- 32 

HP5082-2811 

HPA 

438 -100 

HSE7006-RT 

HSE 

292 -205 

HD1500-5 

POS 

312 -174 


♦ RECT 


HMG917 

SCA 

245 

- 69 

HP5082-2813 

HPA 

439 - 69 

HSE7007-RT 

HSE 

292 -206 

HD1500-6 

POS 

312 -180 

HER603 

♦ Dll 

291 -202 

HMG925 

SCA 

242 

-194 

HP5082-2814 

HPA 

439 - 70 

HSE7008-RT 

HSE 

292 -207 

HD1500-7 

POS 

312 -184 


♦ RECT 


HMG926 

SCA 

242 

-195 

HP5082-2815 

HPA 

439 - 71 

HSE7010-RT 

HSE 

293 - 41 

HD1500-8 

POS 

312 -189 

HER604 

♦ Dll 

292 - 19 

HMG927 

SCA 

243 

- 12 

HP5082-2818 

HPA 

439 - 72 

HSE7011-RT 

HSE 

293 - 43 

HD1500-9 

POS 

312 -193 


♦ RECT 


HMG929 

SCA 

238 

- 41 

HP5082-2826 

HPA 

439 - 73 

HSE7012-RT 

HSE 

293 - 45 

HD1500-10 

POS 

405 - 30 

HER605 

♦ Dll 

292 - 50 

HMG930 

SCA 

238 

-133 

HP5082-2835 

♦ HPA 

248 - 90 

HSE7013-RT 

HSE 

293 - 47 

HD1500-12 

POS 

408 -144 


♦ RECT 


HMG948 

SCA 

248 

-104 

HP5082-2836 

HPA 

439 - 74 

HSE7014-RT 

HSE 

293 - 48 

HD1500-14 

POS 

410 -173 

HER801 

♦ Dll 

293 - 68 

HMG993 

SCA 

244 

-115 

HP5082-2837 

♦ HPA 

438 -101 

HSE7015-RT 

HSE 

293 - 50 

HD1500-16 

POS 

413 -114 


♦ RECT 


HMG3062 

SCA 

246 

- 67 

HP5082-2900 

♦ HPA 

238 - 25 

HSE7016-RT 

HSE 

293 - 51 

HD1500-18 

POS 

414 -110 

HER802 

♦ Dll 

293 ■ 75 

HMG3063 

SCA 

246 

- 68 

HP5082-2912 

♦ HPA 

439 - 75 

HSE7017-RT 

HSE 

293 - 53 

HD1500-20 

POS 

415 -211 


♦ RECT 


HMG3064 

SCA 

246 

-126 

HP5082-2970 

♦ HPA 

439 - 76 

HSE7018-RT 

HSE 

293 - 54 

HD1500-22 

POS 

416 -132 

HER803 

♦ Dll 

293 - 89 

HMG3065 

SCA 

246 

- 69 

HP5082-3001 

HPA 

231 -220 

HSE7019-RT 

HSE 

293 - 55 

HD1500-24 

POS 

417 - 70 


♦ RECT 


HMG3066 

SCA 

246 

- 70 

HP5082-3080 

HPA 

232 - 1 

HSE7020-RT 

HSE 

403 - 34 

HD1500-26 

POS 

418 -101 

HER804 

♦ Dll 

293 - 98 

HMG3067 

SCA 

244 

-205 

HP5082-9394 

HPA 

435 - 88 

HSE7021-RT 

HSE 

263 - 11 

HD1500-28 

POS 

418 -209 


♦ RECT 


HMG3068 

SCA 

249 

- 10 

HP5082-9395 

HPA 

439 - 77 

HSE7022-RT 

HSE 

263 - 14 

HD1500-30 

POS 

420 - 10 

HER805 

♦ Dll 

293 -108 

HMG3069 

SCA 

249 

- 44 

HP5082-9396 

HPA 

439 - 78 

HSE7023-RT 

HSE 

263 - 17 

HD1705 

♦STI 

247 - 68 


♦ RECT 


HMG3123 

SCA 

245 

- 88 

HP5082-9397 

HPA 

439 - 79 

HSE7024-RT 

HSE 

263 - 18 

HD1705A 

♦STI 

247 - 93 

HF-1 

♦ SAKJ 

241 - 91 

HMG3124 

SCA 

245 

- 89 

HP5082-9398 

HPA 

439 - 80 

HSE7025-RT 

HSE 

263 - 19 

HD1706 

♦STI 

246 -189 

HF-1A 

♦ SAKJ 

241 -100 

HMG3206 

SCA 

247 

- 33 

HP5082-9399 

HPA 

439 - 81 

HSE7026-RT 

HSE 

263 - 20 

HD1707 

♦STI 

246 - 2 

HF-1B 

♦ SAKJ 

241 -109 

HMG3207 

SCA 

246 

- 37 

HP5082-9696 

HPA 

439 - 82 

HSE7027-RT 

HSE 

263 - 21 

HD1810 

♦STI 

246 - 9 

HF-1C 

♦ SAKJ 

241 -126 

HMG3257 

SCA 

247 

■ 10 

HP5082-9697 

HPA 

439 - 83 

HSE7030-RT 

HSE 

263 - 66 

HD1811 

STI 

238 - 55 

HF-1Z 

♦ SAKJ 

241 - 83 

HMG3258 

SCA 

247 

- 34 

HPA100 

♦CODI 

433 -133 

HSE7031-RT 

HSE 

263 - 69 

HD1812 

STI 

238 - 26 

HG1001 

STI 

247 - 62 

HMG3567 

SCA 

246 

- 71 

HPA125 

♦CODI 

433 -187 

HSE7032-RT 

HSE 

263 - 72 

HD1840 

♦STI 

245 - 13 

HG1002 

STI 

247 - 63 

HMG3593 

SCA 

245 

-104 

HPA150 

♦CODI 

433 -195 

HSE7033-RT 

HSE 

263 - 73 

HD1841 

♦STI 

244 -163 

HG1003 

STI 

247 - 64 

HMG3594 

SCA 

246 

- 38 

HPA200 

♦CODI 

433 -204 

HSE7034-RT 

HSE 

263 - 74 

HD1842 

STI 

238 - 22 

HG1004 

STI 

247 - 65 

HMG3596 

SCA 

245 

- 2 

HPA250 

♦CODI 

433 -207 

HSE7035-RT 

HSE 

263 - 75 

HD1870 

♦STI 

244 -112 

HG1005 

STI 

247 - 66 

HMG3598 

SCA 

246 

-127 

HR100 

CODI 

288 - 46 

HSE7036-RT 

HSE 

263 - 76 

HD1871 

♦STI 

244 - 67 

HG1006 

STI 

247 - 67 

HMG3600 

SCA 

251 

- 95 

HR200 

CODI 

288 -127 

HSE8030-RT 

HSE 

263 -124 

HD1872 

STI 

238 - 21 

HG1007 

STI 

246 -156 

HMG3601 

SCA 

247 

- 50 

HR400 

CODI 

289 - 5 

HSE8031-RT 

HSE 

263 -125 

HD2100-1 

POS 

313 - 5 

HG1008 

STI 

246 -157 

HMG3602 

SCA 

246 

-140 

HR600 

CODI 

289 - 87 

HSE8032-RT 

HSE 

263 -126 

HD2100-2 

POS 

313 - 7 

HG1009 

STI 

246 -158 

HMG3603 

SCA 

245 

-190 

HR800 

CODI 

289 -156 

HSE8033-RT 

HSE 

263 -127 

HD2100-3 

POS 

313 - 9 

HG1010 

STI 

246 -159 

HMG3604 

SCA 

246 

- 72 

HR1000 

CODI 

402 -188 

HSE8034-RT 

HSE 

263 -128 

HD2100-4 

POS 

313 - 10 

HG1011 

STI 

246 -160 

HMG3605 

SCA 

245 

- 64 

HRP22 

♦ HITJ 

279 -215 

HSE8035-RT 

HSE 

263 -129 

HD2100-5 

POS 

313 - 12 

HG1012 

STI 

246 -161 

HMG3606 

SCA 

246 

- 73 

HRSCAJ4F 

♦ SET 

367 - 96 

HSE8036-RT 

HSE 

263 -130 

HD2100-6 

POS 

313 - 13 

HG1090 

STI 

231 -100 

HMG3607 

SCA 

246 

- 74 

HRSCAJ6 

♦ SET 

369 - 64 

HSE8040-RT 

HSE 

263 -164 

HD2100-7 

POS 

313 - 15 

HG5002 

STI 

234 - 49 

HMG3608 

SCA 

245 

- 65 

HRSCBA4F 

♦ SET 

372 - 5 

HSE8041-RT 

HSE 

263 -169 

HD2100-8 

POS 

313 - 16 

HG5003 

STI 

234 - 50 

HMG3609 

SCA 

246 

- 75 

HRSCBA6 

♦ SET 

372 - 39 

HSE8042-RT 

HSE 

263 -176 

HD2100-9 

POS 

313 - 18 

HG5004 

STI 

234 - 51 

HMG3669 

SCA 

251 

-131 

HRSCBH4F 

♦SET 

371 -186 

HSE8043-RT 

HSE 

263 -178 

HD2100-10 

POS 

405 - 37 

HG5005 

STI 

234 - 52 

HMG3722 

SCA 

245 

-218 

HRSCBH6 

♦SET 

371 -195 

HSE8044-RT 

HSE 

263 -184 

HD2100-12 

POS 

408 -152 

HG5006 

STI 

234 - 53 

HMG3731 

SCA 

247 

- 11 

HRSCDA4F 

♦SET 

303 -142 

HSE8045-RT 

HSE 

263 -188 

HD2100-14 

POS 

410 -184 

HG5007 

STI 

234 - 54 

HMG3872 

SCA 

251 

-111 

HRSCDA6 

♦ SET 

303 -178 

HSE8046-RT 

HSE 

263 -197 

HD2100-16 

POS 

413 -123 

HG5008 

STI 

234 - 55 

HMG3873 

SCA 

245 

-179 

HRSCF7500 

♦SET 

425 -204 

HSE8050-RT 

HSE 

293 -174 

HD2100-18 

POS 

414 -118 

HG5009 

STI 

234 - 56 

HMG3954 

SCA 

251 

- 96 

HRSCF10000 

♦ SET 

427 -194 

HSE8051-RT 

HSE 

293 -175 

HD2100-20 

POS 

416 - 3 

HG5078 

STI 

233 -196 

HMG3956 

SCA 

245 

- 66 

HRSCFS2000 

♦ SET 

415 -119 

HSE8052-RT 

HSE 

293 -177 

HD2135A 

STI 

248 -107 

HG5079 

STI 

233 -143 

HMG4009 

SCA 

245 

- 27 

HRSCFS4000 

♦SET 

422 - 42 

HSE8053-RT 

HSE 

293 -180 

HD2500-1 

POS 

313 - 52 

HG5085 

STI 

231 -218 

HMG4043 

SCA 

245 

- 28 

HRSCFS6000 

♦SET 

425 - 24 

HSE8054-RT 

HSE 

293 -181 

HD2500-2 

POS 

313 - 53 

HG5808 

STI 

231 -219 

HMG4086 

SCA 

251 

-132 

HRSCFS8000 

♦SET 

425 - 25 

HSE8055-RT 

HSE 

293 -184 

HD2500-3 

POS 

313 - 54 

HM0104-2 

♦ HAS 

315 - 46 

HMG4092 

SCA 

238 

- 76 

HRSCFS10000 

♦ SET 

427 -212 

HSE8056-RT 

HSE 

293 -185 

HD2500-4 

POS 

313 - 55 

HM0104-5 

♦ HAS 

315 - 47 

HMG4147 

SCA 

245 

- 18 

HRSCFS12000 

♦ SET 

428 -148 

HSE8057-RT 

HSE 

298 - 52 

HD2500-5 

POS 

313 - 56 

HM0104-8 

♦ HAS 

315 - 48 

HMG4148 

SCA 

247 

- 35 

HRSCH5000 

♦ SET 

424 - 31 

HSE8058-RT 

HSE 

298 - 55 

HD2500-6 

POS 

313 - 57 

HM0168-2 

♦ HAS 

315 - 49 

HMG4149 

SCA 

247 

- 36 

HRSCH7500 

♦ SET 

425 -205 

HSE8059-RT 

HSE 

298 - 60 

HD2500-7 

POS 

313 - 58 

HM0168-5 

♦ HAS 

315 - 50 

HMG4150 

SCA 

251 

- 97 

HRSCH10000 

♦ SET 

427 -197 

HSE8060-RT 

HSE 

298 - 11 

HD2500-8 

POS 

313 - 59 

HM0168-8 

♦ HAS 

315 - 51 

HMG4151 

SCA 

246 

- 76 

HRSCH12500 

♦ SET 

291 - 83 

HSE8061-RT 

HSE 

298 - 16 

HD2500-9 

POS 

313 - 60 

HM0186-2 

♦ HAS 

315 - 52 

HMG4152 

SCA 

245 

- 67 

HRSCH15000 

♦ SET 

429 -154 

HSE8082-RT 

HSE 

298 - 25 

HD2500-10 

POS 

405 - 46 

HM0186-5 

♦ HAS 

315 - 53 

HMG4153 

SCA 

246 

- 77 

HRSCH20000 

♦ SET 

430 -206 

HSE8063-RT 

HSE 

298 - 33 

HD2500-12 

POS 

408 -161 

HM0186-8 

♦ HAS 

315 - 54 

HMG4154 

SCA 

245 

- 29 

HRSCH25000 

♦ SET 

431 -171 

HSE8064-RT 

HSE 

298 - 38 

HD2500-16 

POS 

413 -122 

HM0198-2 

♦ HAS 

315 - 55 

HMG4305 

SCA 

246 

- 78 

HRSCHM5K 

♦ SET 

423 -208 

HSE8065-RT 

HSE 

298 - 45 

HD2500-20 

POS 

416 - 2 

HM0198-5 

♦ HAS 

315 - 56 

HMG4308 

SCA 

246 

-217 

HRSCHS2500 

♦ SET 

417 -194 

HSE8066-RT 

HSE 

298 - 47 

HD2500F 

♦VMI 

417 -184 

HM0198-8 

♦ HAS 

315 - 57 

HMG4313 

SCA 

247 

- 37 

HRSCHS5000 

♦SET 

424 - 52 

HSE8067-RT 

HSE 

298 - 53 

HD2500S 

♦VMI 

417 -188 

HM0410-2 

♦ HAS 

315 - 58 

HMG4314 

SCA 

246 

-218 

HRSCHS7500 

♦SET 

425 -209 

HSE8068-RT 

HSE 

298 - 56 

HD3000-1 

POS 

313 - 79 

HM0410-5 

♦ HAS 

315 - 59 

HMG4317 

SCA 

246 

-219 

HRSCHS10000 

♦SET 

427 -213 

HSE8069-RT 

HSE 

298 - 61 

HD3000-2 

POS 

313 - 81 

HM0410-8 

♦ HAS 

315 - 60 

HMG4319 

SCA 

246 

-128 

HRSCHS12500 

♦ SET 

298 - 10 

HSE8070-RT 

HSE 

403 -121 

HD3000-3 

POS 

313 - 82 

HMG251 

SCA 

242 -176 

HMG4322 

SCA 

251 

- 98 

HRSCHS15000 

♦SET 

429 -168 

HSK23 

♦ HITJ 

238 - 18 

HD3000-4 

POS 

313 - 84 

HMG252 

SCA 

242 -168 

HMG4373 

SCA 

247 

- 38 

HRSCNA4F 

♦ SET 

303 -143 

HSK110 

♦ HITJ 

238 - 69 

HD3000-5 

POS 

313 - 85 

HMG625 

SCA 

249 - 13 

HMG4375 

SCA 

246 

- 39 

HRSCNA6 

♦SET 

303 -179 

HSK120 

♦ HITJ 

246 - 51 

HD3000-6 

POS 

313 - 87 

HMG625A 

SCA 

249 - 11 

HMG9001 

SCA 

246 

-220 

HRSCPA4F 

♦ SET 

303 -144 

HSKE2500/1100-.3 

424 -197 

HD4101 

STI 

245 - 17 

HMG626 

SCA 

249 - 33 

HMG9002 

SCA 

247 

- 1 

HRSCPA6 

♦SET 

303 -180 


♦SEKG 


HD4102 

STI 

247 - 61 

HMG626A 

SCA 

249 - 31 

HMG9003 

SCA 

246 

- 79 

HS3#B 

♦ AEGG 

421 -127 

HSKE3500/1550-1.2 


HD5000 

STI 

244 - 35 

HMG627 

SCA 

249 - 76 

HMG9004 

SCA 

246 

- 80 

HS6 

♦AEGG 

425 -216 


♦SEKG 

426 - 92 

HD5000F 

♦VMI 

424 - 20 

HMG659 

SCA 

249 - 36 

HMG9005 

SCA 

246 

- 81 

HS8 

♦AEGG 

427 - 18 

HSKE3500/1550-2 

426 -107 

HD5000S 

♦VMI 

424 - 28 

HMG662 

SCA 

243 - 35 

HMG9006 

SCA 

245 

-140 

HS10 

♦ UNI 

401 - 6 


♦SEKG 


HD5001 

STI 

244 - 36 

HMG662A 

SCA 

243 - 36 

HMG9007 

SCA 

245 

-141 

HS10#B 

♦AEGG 

428 -159 

HSKE3500/1550-.3 

426 - 64 

HD5002 

STI 

244 - 37 

HMG663 

SCA 

243 - 37 

HMG9008 

SCA 

245 

-142 

HS13#B 

♦ AEGG 

430 - 11 


♦SEKG 


HD5003 

STI 

244 - 38 

HMG663A 

SCA 

243 - 27 

HMG9009 

SCA 

245 

-143 

HS15 

♦ UNI 

411 - 20 

HSKE3500/1550-.5 

426 - 78 

HD5004 

STI 

244 - 39 

HMG789 

SCA 

242 -187 

HMG9010 

SCA 

244 

-206 

HS20 

♦ UNI 

415 - 4 

i 

♦SEKG 


HD7500F 

♦VMI 

425 -184 

HMG790 

SCA 

242 -179 

HP6 

CODI 

424 

-164 

HS25 

♦ UNI 

417 -125 

HSKE5000/2200-1.2 


HD7500S 

♦VMI 

425 -194 

HMG791 

SCA 

242 -188 

HP8 

CODI 

426 

- 33 

HS30#B 

♦ UNI 

419 - 94 


♦ SEKG 1428 -139 

HD10000F 

♦VMI 

427 -138 

HMG792 

SCA 

242 -189 

HP10 

♦ CODI 

427 

- 64 

HS40 

♦ UNI 

421 -161 

HSKE5000/2200-.25 


HD10000S 

♦VMI 

427 -154 

HMG793 

SCA 

243 - 6 

HP5082-0009 

HPA 

438 

- 88 

HS50 

♦ UNI 

424 -165 


♦ SEKG 

428 - 97 

HD15000F 

♦VMI 

429 - 97 

HMG794 

SCA 

242 -215 

HP5082-0013 

HPA 

438 

- 89 

HS60 

♦ UNI 

250 - 18 

HSKE5000/2200-.5 

428 -116 

HD15000S 

♦VMI 

429 -104 

HMG795 

SCA 

243 - 7 

HP5082-0024 

HPA 

438 

- 90 

HS75 

♦ UNI 

425 -138 


♦SEKG 


HER101 

♦ Dll 

280 - 2 

HMG796 

SCA 

243 - 8 

HP5082-0029 

HPA 

438 

- 91 

HS100 

♦ UNI 

427 - 60 

HSKE7500/3300-1.2 



♦ RECT 


HMG811 

SCA 

242 -170 

HP5082-0031 

HPA 

438 

- 92 

HS125EO 

ETPC 

242 - 67 


♦ SEKG 

429 -216 

HER102 

♦ Dll 

280 - 73 

HMG812 

SCA 

242 -180 

HP5082-0057 

HPA 

438 

- 93 

HS125FO 

ETPC 

242 - 68 

HSKE7500/3300-.4 

429 -211 


♦ RECT 


HMG813 

SCA 

242 -164 

HP5082-0058 

HPA 

438 

- 94 

HS125LO 

ETPC 

242 - 69 


♦ SEKG 


HER103 

♦ Dll 

280 -165 

HMG814 

SCA 

242 -199 

HP5082-0087 

HPA 

438 

- 95 

HS125TO 

ETPC 

242 - 70 

HSKE10000/4500-1.2 



♦ RECT 


HMG818 

SCA 

248 -109 

HP5082-0094 

HPA 

438 

- 96 

HS150EO 

ETPC 

242 - 89 


♦ SEKG |431 - 67 

HER104 

♦ Dll 

281 - 17 

HMG837A 

SCA 

249 - 67 

HP5082-0097 

HPA 

438 

- 97 

HS150FO 

ETPC 

242 - 90 ! 

HSKE10000/4500-.4 



♦RECT 


HMG840 

SCA 

249 - 26 

HP5082-0243 

HPA 

238 

- 70 

HS150LO 

ETPC 

242 - 91 


♦SEKG |431 - 63 

HER105 

♦ Dll 

281 - 72 

HMG844 

SCA 

249 - 72 

HP5082-1001 

HPA 

245 

- 23 

HS150TO 

ETPC 

242 - 92 

HSKE14000/6300-.4 



♦ RECT 


HMG891 

SCA 

243 - 1 

HP5082-1002 

HPA 

245 

- 30 

HS300W 

ETPC 

242 -137 


♦SEKG |432 -108 

HER151 

♦ Dll 

283 - 90 

HMG897 

SCA 

242 -208 

HP5082-1006 

HPA 

245 

-133 

HS350W 

ETPC 

242 -141 

HSKE17000/7600-.3 



♦ RECT 


HMG898 

SCA 

242 -205 

HP5082-2080 

HPA 

439 

- 54 

HS400W 

ETPC 

242 -146 


♦SEKG 

432 -183 

HER152 

♦ Dll 

283 -141 

HMG899 

SCA 

243 - 28 

HP5082-2263 

HPA 

438 

- 98 

HS450W 

ETPC 

242 -150 

HSM88S 

♦ HITJ 

375 -131 


♦ RECT 


HMG900 

SCA 

243 - 29 

HP5082-2301 

HPA 

248 

- 96 

HSC11 

♦ HITJ 

374 - 17 

HSM88SR 

♦ HITJ 

375 -132 

HER153 

♦ Dll 

283 -206 

HMG901 

SCA 

243 - 30 

HP5082-2302 

HPA 

248 

- 97 

HSCH0813 

♦ HPA 

438 -102 

HSM276S 

♦ HITJ 

375 -133 


♦ RECT 


HMG903 

SCA 

245 - 85 

HP5082-2303 

HPA 

248 

- 91 

HSCH0814 

♦ HPA 

438 -103 

HSM2836 

♦ HITJ 

246 - 3 

HER154 

♦ Dll 

284 - 45 

HMG903A 

SCA 

245 - 86 

HP5082-2305 

HPA 

248 

- 98 

HSCH0815 

♦ HPA 

438 -104 

HSM2838 

♦ HITJ 

245 -152 


♦ RECT 


HMG904 

SCA 

244 -218 

HP5082-2306 

HPA 

439 

- 55 

HSCH0816 

♦ HPA 

438 -105 

HTV125S 

♦ ETPC 

428 - 26 

HER155 

♦ Dll 

284 - 93 

HMG904A 

SCA 

244 -219 

HP5082-2308 

HPA 

439 

- 56 

HSCH1111 

♦ HPA 

445 - 51 

HTV150S 

♦ ETPC 

429 - 5 


♦ RECT 


HMG905 

SCA 

244 -153 

HP5082-2351 

HPA 

439 

- 57 

HSCH3171 

HPA 

438 - 51 

HV2PA 

♦ ETPC 

276 - 43 

HER301 

♦ Dll 

287 -184 

HMG905A 

SCA 

244 -154 

HP5082-2356 

HPA 

439 

- 58 

HSCH3206 

HPA 

438 - 52 

HV2.5-10 

♦ SCN 

427 - 13 


♦ RECT 


HMG906 

SCA 

244 -155 

HP5082-2370 

HPA 

439 

- 59 

HSCH3207 

HPA 

438 - 53 

HV2.5-10F 

♦SCN 

427 - 4 

HER302 

♦ Dll 

288 - 22 

HMG906A 

SCA 

244 -156 

HP5082-2396 

HPA 

439 

- 60 

HSCH3486 

HPA 

438 - 54 

HV2.5-12 

♦SCN 

428 - 35 


♦ RECT 


HMG907 

SCA 

244 -220 

HP5082-2521 

HPA 

439 

- 61 

HSCH5018 

HPA 

438 - 55 

HV2.5-12F 

♦SCN 

428 - 27 

HER303 

♦ Dll 

288 -101 

HMG907A 

SCA 

245 - 1 

HP5082-2566 

HPA 

439 

- 62 

HSCH5019 

HPA 

438 - 56 

HV2.5-15 

♦ SCN 

429 - 13 


♦ RECT 


HMG908 

SCA 

245 - 87 

HP5082-2706 

HPA 

439 

- 63 

HSCH-1001 

♦ HPA 

231 -134 

HV2.5-15F 

♦ SCN 

429 - 6 

HER304 

♦Dll 

288 -154 

HMG914 

SCA 

247 - 27 

HP5082-2712 

HPA 

439 

- 64 

HSE7000-RT 

HSE 

292 -199 

HV2.5-18 

♦ SCN 

430 - 38 


♦ RECT 


HMG914A 

SCA 

247 - 28 

HP5082-2714 

HPA 

439 

- 65 

HSE7001-RT 

HSE 

292 -200 

HV2.5-18F 

♦SCN 

430 - 34 
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1. TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



GeHliIai 





Tildiil 

I'aEMlIiHI 



igiMiriiTJ 

TYPE No. 

MFRS 



mm I u ■ 

276 

- 44 

HV40B 


421 

-167 

HVC3000 


432 

- 41 

HVRS400 

mm wgisM 

248 

- 31 

HZSlLa 

HITJ 

164 -132 

HV05 

SAKJ 

248 

- 11 

HV40C 

♦SOD 

421 

-181 

HVE10 

♦ UNI 

ml 

- 63 

HVS-17 

SAKJ 

428 

- 79 

HZ3LLB 

HITJ 

165 - 57 

HV5 

♦ Dll 

360 

- 18 

HV40E 

♦ ETPC 

421 

-154 

HVE15 

♦ UNI 

411 

• 21 

HVT-15SS 

♦ SAKJ 

427 

-218 

HZ3LLC 

HITJ 

165 -187 

HV5-5 

♦SCN 

423 

- 61 

HV40F 

♦SCN 

251 

-122 

HVE20 

♦UNI 

415 

- 7 

HVT-20SS 

♦SAKJ 

428 

-179 

HZ3.0EB1 

♦HITJ 

165 - 50 

HV5-5F 

♦SCN 

423 

- 62 

HV40K 

ETPC 

421 

-155 

HVE25 

♦ UNI 

417 

-126 

HVT-22 

SAKJ 

428 

- 47 

HZ3.0EB2 

♦ HITJ 

165 -164 

HV5-7 

♦SCN 

425 

- 54 

HV40M 

♦ ETPC 

421 

-156 

HVE30 

♦ UNI 

419 

- 96 

HVT-25SS 

SAKJ 

430 

- 10 

HZ3.0PB 

HITJ 

165 -130 

HV5-7F 

♦SCN 

425 

- 55 

HV40P 

♦ ETPC 

421 

-157 

HVE40 

♦ UNI 

422 

- 54 

HVT-30S 

♦SAKJ 

430 

- 45 

HZ3.0PC 

HITJ 

165 -170 

HV5-10 

♦SCN 

427 

- 6 

HV50 

♦SCN 

423 

-112 

HVE50 

♦UNI 

424 

- 56 

HVT-30SS 

♦SAKJ 

430 

- 94 

HZ3.3EB1 

♦ HITJ 

165 -176 

HV5-10F 

♦SCN 

427 

- 7 

HV50E 

♦ ETPC 

423 

- 97 

HVE75 

♦ UNI 

425 

-210 

HVX10 

♦UNI 

249 

-156 

HZ3.3EB2 

♦HITJ 

166 -123 

HV5-12 

♦SCN 

428 

- 29 

HV50F 

♦SCN 

251 

- 41 

HVE100 

♦ UNI 

427 

-217 

HVX15 

♦ UNI 

249 

-166 

HZ3.6EB1 

♦HITJ 

166 -148 

HV5-12F 

♦SCN 

428 

- 30 

HV50K 

ETPC 

423 

- 98 

HVF2500 

♦ UNI 

251 

- 37 

HVX20 

♦ UNI 

249 

-180 

HZ3.6EB2 

♦HITJ 

167 - 95 

HV5-15 

♦SCN 

429 

- 7 

HV50M 

♦ETPC 

423 

- 99 

HVF5000 

♦ UNI 

251 

- 40 

HVX25 

♦ UNI 

249 

-193 

HZ3.6PB 

HITJ 

167 - 30 

HV5-15F 

♦SCN 

429 

- 8 

HV50P 

♦ ETPC 

423 

-100 

HVF7500 

♦UNI 

251 

- 45 

HVX30(M) 

♦ UNI 

249 

-206 

HZ3.6PC 

HITJ 

167 -100 

HV5-20 

♦SCN 

430 

- 98 

HV60 

♦SCN 

424 

-162 

HVF10000 

♦ UNI 

251 

- 50 

HVX40 

♦ UNI 

249 

-216 

HZ3.9EB1 

♦HITJ 

167 -106 

HV5-20F 

♦SCN 

430 

- 99 

HV60EL 

♦ ETPC 

424 

-131 

HVF12500 

♦ UNI 

251 

- 59 

HVX50 

♦ UNI 

250 

- 6 

HZ3.9EB2 

♦HITJ 

168 - 92 

HV5-25 

♦SCN 

431 

- 80 

HV60F 

♦SCN 

251 

- 43 

HVF15000 

♦ UNI 

251 

- 62 

HVX75 

♦ UNI 

250 

- 22 

HZ3.9PB 

HITJ 

168 - 9 

HV5-25F 

♦SCN 

431 

- 81 

HV60KL 

ETPC 

424 

-132 

HVF20000 

♦UNI 

251 

- 69 

HVX100 

♦ UNI 

250 

- 35 

HZ3.9PC 

HITJ 

168 -105 

HV5-30 

♦SCN 

432 

- 18 

HV60ML 

ETPC 

424 

-133 

HVF25000 

♦ UNI 

251 

- 74 

HX2PA 

♦ ETPC 

241 

- 76 

HZ4A1 

♦HITJ 

166 -131 

HV5-30F 

♦SCN 

432 

- 19 

HV70 

♦ HITJ 

444 

- 52 

HVFS2500 

♦ UNI 

251 

-148 

HX4PA 

♦ ETPC 

241 

- 86 

HZ4A2 

♦ HITJ 

166 -173 

HV5-40 

♦SCN 

432 

-154 

HV70EL 

♦ ETPC 

425 

- 67 

HVFS5000 

♦ UNI 

251 

-149 

HX6PA 

♦ ETPC 

241 

- 94 

HZ4A3 

♦ HITJ 

167 - 89 

HV5-40F 

♦SCN 

432 

-155 

HV75 

♦ HITJ 

238 

- 17 

HVFS7500 

♦UNI 

251 

-150 

HX8PA 

♦ ETPC 

241 

-101 

HZ4B1 

♦ HITJ 

167 - 97 

HV6PA 

♦ ETPC 

276 

- 45 

HV80 

♦ HITJ 

442 

-106 

HVFS10000 

♦UNI 

251 

-151 

HX10E 

♦ ETPC 

241 

-112 

HZ4B2 

♦ HITJ 

167 -139 

HV08 

SAKJ 

240 

-203 

HV80EL 

♦ ETPC 

426 

- 12 

HVFS12500 

♦UNI 

251 

-152 

HX10K 

ETPC 

241 

-113 

HZ4B3 

♦ HITJ 

168 - 85 

HV8 

♦ Dll 

360 

- 19 

HV80EN 

ETPC 

426 

- 1 

HVFS15000 

♦UNI 

251 

-153 

HX10M 

♦ ETPC 

241 

-114 

HZ4C1 

♦ HITJ 

168 -102 

HV8PA 

♦ ETPC 

276 

- 46 

HV80KL 

ETPC 

426 

- 13 

HVFS17500 

♦UNI 

251 

-154 

HX10P 

♦ ETPC 

241 

-115 

HZ4C2 

♦ HITJ 

168 -114 

HV10 

♦ Dll 

360 

- 20 

HV80ML 

ETPC 

426 

- 14 

HVFS20000 

♦UNI 

251 

-155 

HX10PA 

♦ ETPC 

241 

-116 

HZ4C3 

♦ HITJ 

168 -151 

HV10-5 

♦SCN 

423 

- 65 

HV80TN 

♦ ETPC 

426 

- 2 

HVG-1 

GIC 

401 

- 74 

HX15PD 

♦ ETPC 

241 

-134 

HZ4HA1 

♦ HITJ 

166 -132 

HV10-5F 

♦ SCN 

423 

- 66 

HV100EL 

ETPC 

427 

- 42 

HVG-2 

♦GIC 

415 

- 14 

HX20E 

♦ ETPC 

241 

-149 

HZ4HA2 

♦ HITJ 

166 -206 

H VI0-7 

♦SCN 

425 

- 57 

HV100EN 

ETPC 

427 

- 23 

HVG-3 

♦GIC 

419 

- 99 

HX20K 

ETPC 

241 

-150 

HZ4HA3 

♦ HITJ 

167 - 90 

HV10-7F 

♦SCN 

425 

- 58 

HV100EO 

♦ ETPC 

427 

- 10 

HVG-4 

♦GIC 

421 

-173 

HX20M 

♦ ETPC 

241 

-151 

HZ4HB1 

♦ HITJ 

167 - 98 

HV10-10 

♦ SCN 

427 

- 16 

HV100LO 

ETPC 

427 

- 11 

HVG-5 

♦GIC 

423 

-113 

HX20P 

♦ ETPC 

241 

-152 

HZ4HB2 

♦ HITJ 

167 -171 

HV10-10F 

♦ SCN 

427 

- 17 

HV100TN 

♦ ETPC 

427 

- 24 

HVH5000 

♦ UNI 

423 

- 95 

HX20PD 

♦ ETPC 

241 

-153 

HZ4HB3 

♦ HITJ 

167 -172 

HV10-12 

♦SCN 

428 

- 36 

HV106 

♦SCN 

424 

-118 

HVH10000 

♦UNI 

427 

- 51 

HX25PD 

♦ ETPC 

241 

-161 

HZ4HC1 

♦ HITJ 

168 -104 

HV10-12F 

♦SCN 

428 

- 37 

HV106F 

♦SCN 

248 

-188 

HVH12500 

♦ UNI 

428 

- 66 

HX30E 

♦ ETPC 

241 

-170 

HZ4HC2 

♦ HITJ 

168 -115 

HV10-15 

♦SCN 

429 

- 18 

HV108 

♦SCN 

426 

- 29 

HVH15000 

♦UNI 

429 

- 36 

HX30K 

ETPC 

241 

-171 

HZ4HC3 

♦ HITJ 

168 -196 

HV10-15F 

♦SCN 

429 

- 19 

HV108F 

♦ SCN 

248 

-194 

HVH20000 

♦ UNI 

251 

- 72 

HX30M 

♦ ETPC 

241 

-172 

HZ4LLA 

HITJ 

166 -159 

H VI0-20 

♦SCN 

430 

-109 

HV110 

♦SCN 

427 

- 56 

HVH25000 

♦ UNI 

431 

-100 

HX30P 

♦ ETPC 

241 

-173 

HZ4LLB 

HITJ 

167 -124 

HV10-20F 

♦SCN 

430 

-110 

HV110F 

♦SCN 

248 

-199 

HVHF5000 

♦ UNI 

423 

- 96 

HX30PD 

♦ ETPC 

241 

-174 

HZ4LLC 

HITJ 

168 -113 

H VI0-25 

♦SCN 

431 

- 86 

HV112 

♦SCN 

428 

- 69 

HVHF7500 

♦ UNI 

425 

-134 

HX40E 

♦ ETPC 

241 

-187 

HZ4.3EB1 

♦HITJ 

168 -112 

HV10-25F 

♦SCN 

431 

- 87 

HV112F 

♦SCN 

248 

-202 

HVHF10000 

♦ UNI 

251 

- 53 

HX40K 

ETPC 

241 

-188 

HZ4.3EB2 

♦ HITJ 

168 -197 

H VI0-30 

♦SCN 

432 

- 29 

HV115 

♦SCN 

429 

- 43 

HVHF12500 

♦ UNI 

428 

- 67 

HX40M 

♦ ETPC 

241 

-189 

HZ4.3EB3 

♦HITJ 

169 -100 

HV10-30F 

♦SCN 

432 

- 30 

HV115F 

♦SCN 

248 

-206 

HVHF15000 

♦ UNI 

429 

- 37 

HX40P 

♦ ETPC 

241 

-190 

HZ4.3PB 

HITJ 

168 -116 

H VI0-40 

♦SCN 

432 

-159 

HV120EO 

♦ ETPC 

428 

- 33 

HVHF20000 

♦ UNI 

430 

-129 

HX50E 

♦ ETPC 

241 

-205 

HZ4.3PC 

HITJ 

169 -114 

HV10-40F 

♦SCN 

432 

-160 

HV120LO 

ETPC 

428 

- 34 

HVHF25000 

♦ UNI 

431 

-101 

HX50K 

ETPC 

241 

-206 

HZ4.7EB1 

♦HITJ 

169 -123 

HV10E 

♦ETPC 

401 

- 19 

HV120TN 

ETPC 

428 

- 42 

HVHJ15K 

♦ UNI 

429 

- 38 

HX50M 

♦ ETPC 

241 

-207 

HZ4.7EB2 

♦HITJ 

169 -139 

HV10K 

ETPC 

401 

- 20 

HV140EO 

♦ ETPC 

428 

-182 

HVHJ20K 

♦UNI 

430 

-130 

HX50P 

♦ ETPC 

241 

-208 

HZ4.7EB3 

♦HITJ 

170 -175 

HV10M 

♦ ETPC 

401 

- 21 

HV140LO 

ETPC 

428 

-183 

HVHJ22.5K 

♦ UNI 

431 

- 18 

HX60EL 

♦ ETPC 

242 

- 1 

HZ4.7PB 

HITJ 

170 - 81 

HV10P 

♦ETPC 

401 

- 22 

HV160EP 

♦ ETPC 

429 

-173 

HVHJ25K 

♦UNI 

431 

-102 

HX60KL 

ETPC 

242 

- 2 

HZ4.7PC 

HITJ 

170 -190 

HV10PA 

♦ETPC 

401 

- 75 

HV160LP 

ETPC 

429 

-174 

HVHJ30K 

♦UNI 

432 

- 42 

HX60ML 

ETPC 

242 

- 3 

HZ5A1 

♦HITJ 

169 - 98 

HV12 

♦Dll 

360 

- 21 

HV180EP 

♦ ETPC 

430 

- 36 

HVHJ35K 

♦UNI 

432 

-120 

HX70EL 

♦ ETPC 

242 

- 14 

HZ5A2 

♦ HITJ 

169 -110 

HV12A 

♦SOD 

405 

-191 

HV180LP 

ETPC 

430 

- 37 

HVHJ37.5K 

♦ UNI 

432 

-152 

HX80EL 

♦ ETPC 

242 

- 21 

HZ5A3 

♦ HITJ 

169 -128 

HV12B 

♦SOD 

405 

-206 

HV200EP 

♦ ETPC 

430 

-103 

HVHJ40K 

♦UNI 

432 

-168 

HX80EN 

ETPC 

242 

- 22 

HZ5B1 

♦HITJ 

169 -189 

HV12C 

♦SOD 

405 

-219 

HV200LP 

ETPC 

430 

-104 

HVHJ45K 

♦UNI 

432 

-218 

HX80KL 

ETPC 

242 

- 23 

HZ5B2 

♦ HITJ 

170 -165 

HV14 

♦Dll 

360 

- 22 

HV206 

♦SCN 

424 

-174 

HVHS2500 

♦UNI 

417 

-174 

HX80ML 

ETPC 

242 

- 24 

HZ5B3 

♦HITJ 

170 -187 

HV15 

♦Dll 

411 

- 44 

HV206F 

♦SCN 

251 

-123 

HVHS5000 

♦UNI 

424 

- 6 

HX80TN 

♦ETPC 

242 

- 25 

HZ5C1 

♦ HITJ 

170 -202 


♦SCN 



HV208 

♦SCN 

426 

- 43 

HVHS7500 

♦UNI 

425 

-197 

HX100EL 

ETPC 

242 

- 44 

HZ5C2 

♦HITJ 

171 - 65 

HV15F 

♦SCN 

256 

-111 

HV208F 

♦SCN 

251 

-124 

HVHS10000 

♦ UNI 

427 

-182 

HX100EN 

ETPC 

242 

- 45 

HZ5C3 

♦HITJ 

172 - 28 

HV15PD 

♦ETPC 

410 

-212 

HV210 

♦SCN 

427 

- 77 

HVHS12500 

♦UNI 

428 

-144 

HX100EO 

♦ ETPC 

242 

- 46 

HZ5HA1 

♦HITJ 

169 - 99 

HV16A 

♦SOD 

412 

- 11 

HV210F 

♦SCN 

251 

-125 

HVHS15000 

♦ UNI 

429 

-143 

HX100LO 

ETPC 

242 

- 47 

HZ5HA2 

♦HITJ 

169 -111 

HV16B 

♦SOD 

412 

- 15 

HV212 

♦SCN 

428 

- 86 

HVHS17500 

♦ UNI 

430 

- 32 

HX100TN 

♦ ETPC 

242 

- 48 

HZ5HA3 

♦HITJ 

169 -129 

HV16C 

♦SOD 

412 

- 21 

HV212F 

♦SCN 

251 

-126 

HVHS20000 

♦ UNI 

430 

-197 

HX120EO 

♦ETPC 

242 

- 71 

HZ5HB1 

♦HITJ 

170 - 30 

HV20 

♦SCN 

415 

- 31 

HV215 

♦SCN 

429 

- 61 

HVJX15K 

♦UNI 

250 

- 43 

HX120LO 

ETPC 

242 

- 72 

HZ5HB2 

♦HITJ 

170 -169 

HV20A 

♦SOD 

414 

-187 

HV215F 

♦SCN 

251 

-127 

HVJX20K 

♦UNI 

250 

- 47 

HX120TN 

ETPC 

242 

- 73 

HZ5HB3 

♦HITJ 

170 -188 

HV20B 

♦SOD 

415 

- 5 

HV815 

Dll 

411 

- 60 

HVJX22.5K 

♦ UNI 

250 

- 48 

HX140EO 

♦ETPC 

242 

- 81 

HZ5HC1 

♦HITJ 

171 - 6 

HV20C 

♦SOD 

415 

- 32 

HV820 

Dll 

415 

- 38 

HVJX25K 

♦ UNI 

250 

- 49 

HX140LO 

ETPC 

242 

- 82 

HZ5HC2 

♦HITJ 

171 -111 

HV20E 

♦ETPC 

414 

-191 

HV830 

Dll 

419 

-124 

HVJX30K 

♦ UNI 

250 

- 50 

HX160EP 

♦ ETPC 

242 

-102 

HZ5HC3 

♦ HITJ 

172 - 29 

HV20F 

♦SCN 

256 

-136 

HV840 

Dll 

421 

-196 

HVJX35K 

♦ UNI 

250 

- 51 

HX160LP 

ETPC 

242 

-103 

HZ5LLA 

HITJ 

169 -107 

HV20K 

ETPC 

414 

-192 

HV850 

Dll 

423 

-147 

HVJX37.5K 

♦ UNI 

250 

- 52 

HX180EP 

♦ETPC 

242 

-107 

HZ5LLB 

HITJ 

170 -160 

HV20M 

♦ETPC 

414 

-193 

HV860 

Dll 

424 

-193 

HVJX40K 

♦ UNI 

250 

- 53 

HX180LP 

ETPC 

242 

-108 

HZ5LLC 

HITJ 

170 -184 

HV20P 

♦ETPC 

414 

-194 

HV870 

Dll 

425 

- 86 

HVJX45K 

♦UNI 

250 

- 54 

HX200EP 

♦ETPC 

242 

-116 

HZ5.1EB1 

♦ HITJ 

170 -196 

HV20PD 

♦ETPC 

414 

-199 

HV880 

Dll 

426 

- 56 

HVK89 

♦HITJ 

231 

- 13 

HX200LP 

ETPC 

242 

-117 

HZ5.1EB2 

♦ HITJ 

171 - 19 

HV21 

♦SCN 

415 

- 6 

HV890 

Dll 

426 

-166 

HVP5 

♦Dll 

360 

- 52 

HZ2B1 

♦ HITJ 

163 

-136 

HZ5.1EB3 

♦ HITJ 

172 - 34 

HV21F 

♦SCN 

251 

-120 

HV8100 

Dll 

427 

- 92 

HVP8 

♦Dll 

360 

- 53 

HZ2B2 

♦ HITJ 

163 

-162 

HZ5.1PB 

HITJ 

171 -160 

HV23G 

♦HITJ 

444 

- 51 

HV8150 

Dll 

429 

- 60 

HVP10 

♦Dll 

360 

- 54 

HZ2B3 

♦ HITJ 

163 

-182 

HZ5.1PC 

HITJ 

172 - 61 

HV24A 

♦SOD 

416 

-203 

HV-03SS 

SAKJ 

419 

- 41 

HVP12 

♦Dll 

360 

- 55 

HZ2C1 

♦ HITJ 

164 

- 8 

HZ5.6EB1 

♦ HITJ 

172 - 69 

HV24B 

♦SOD 

416 

-209 

HV-04-5 

SAKJ 

421 

-123 

HVP14 

♦Dll 

360 

- 56 

HZ2C2 

♦ HITJ 

164 

- 45 

HZ5.6EB2 

♦ HITJ 

172 - 88 

HV24C 

♦SOD 

416 

-219 

HV-5 

♦ RECT 

423 

-142 

HVP15 

♦Dll 

360 

- 57 

HZ2C3 

♦ HITJ 

164 

- 96 

HZ5.6EB3 

♦ HITJ 

173 -146 

HV25-5 

♦SCN 

423 

- 74 

HV-06SS 

SAKJ 

424 

-119 

HVP16 

♦Dll 

360 

- 58 

HZ2HB1 

♦HITJ 

163 

-137 

HZ5.6PB 

HITJ 

173 - 43 

HV25-5F 

♦SCN 

423 

- 75 

HV-08SS 

SAKJ 

425 

-212 

HVPR10-06 

♦GIC 

424 

-208 

HZ2HB2 

♦ HITJ 

163 

-163 

HZ5.6PC 

HITJ 

173 -184 

HV25-7 

♦SCN 

425 

- 63 

HV-8 

♦RECT 

426 

- 57 

HVPR10-08 

♦GIC 

426 

- 80 

HZ2HB3 

♦ HITJ 

163 

-183 

HZ6A1 

♦ HITJ 

172 - 55 

HV25-7F 

♦SCN 

425 

- 64 

HV-10 

♦RECT 

427 

- 94 

HVPR 10-10 

♦GIC 

427 

-136 

HZ2HC1 

♦ HITJ 

164 

- 9 

HZ6A1L 

♦ HITJ 

172 - 56 

HV25-10 

♦SCN 

427 

- 34 

HV-12 

♦ RECT 

428 

- 96 

HVPR10-12 

♦GIC 

428 

-120 

HZ2HC2 

♦ HITJ 

164 

- 46 

HZ6A2 

♦ HITJ 

172 - 73 

HV25-10F 

♦SCN 

427 

- 35 


♦RECT 

428 

-210 

HVPR10-14 

♦GIC 

429 

- 1 

HZ2HC3 

♦HITJ 

164 

- 97 

HZ6A2L 

♦HITJ 

172 - 74 

HV25-12 

♦SCN 

428 

- 54 

HV-15 

♦ RECT 

429 

- 75 

HVPR10-16 

♦GIC 

429 

-213 

HZ2LLA 

HITJ 

163 

- 99 

HZ6A3 

♦ HITJ 

172 - 83 

HV25-12F 

♦SCN 

428 

- £5 

HVC15 

♦SCN 

411 

- 75 

HVPR 12-08 

♦GIC 

426 

- 59 

HZ2LLB 

HITJ 

163 

-155 

HZ6A3L 

♦ HITJ 

172 - 84 

HV25-15 

♦SCN 

429 

- 28 

HVC15F 

SCN 

261 

-169 

HVPR12-10 

♦GIC 

427 

- 98 

HZ2LLC 

HITJ 

164 

- 18 

HZ6B1 

♦ HITJ 

173 -131 

HV25-15F 

♦SCN 

429 

- 29 

HVC20 

♦SCN 

415 

- 51 

HVPR12-12 

♦GIC 

428 

- 99 

HZ2.0PB 

HITJ 

163 

-143 

HZ6B1L 

♦ HITJ 

173 -132 

HV25-20 

♦SCN 

430 

-121 

HVC20F 

SCN 

261 

-173 

HVPR12-14 

♦GIC 

428 

-211 

HZ2.0PC 

HITJ 

163 

-164 

HZ6B2 

♦ HITJ 

173 -140 

HV25-20F 

♦SCN 

430 

-122 

HVC25 

♦SCN 

417 

-155 

HVPR12-16 

♦GIC 

429 

-207 

HZ2.2PB 

HITJ 

163 

-190 

HZ6B2L 

♦HITJ 

173 -141 

HV25-25 

♦ SCN 

431 

- 93 

HVC25F 

SCN 

261 

-178 

HVPR 15-08 

♦GIC 

426 

- 60 

HZ2.2PC 

HITJ 

164 

- 10 

HZ6B3 

♦ HITJ 

173 -166 

HV25-25F 

♦ SCN 

431 

- 94 

HVC30 

♦SCN 

419 

-119 

HVPR15-10 

♦GIC 

427 

- 99 

HZ2.4PB 

HITJ 

164 

- 69 

HZ6B3L 

♦ HITJ 

173 -167 

HV25-30 

♦SCN 

432 

- 36 

HVC30F 

SCN 

256 

-176 

HVPR15-12 

♦GIC 

428 

-100 

HZ2.4PC 

HITJ 

164 

-105 

HZ6C1 

♦HITJ 

173 -189 

HV25-30F 

♦SCN 

432 

- 37 

HVC40 

♦SCN 

421 

-203 

HVPR15-14 

♦GIC 

428 

-212 

HZ2.7EB1 

♦ HITJ 

164 

-124 

HZ6C1L 

♦ HITJ 

173 -190 

HV25-40 

♦SCN 

432 

-164 

HVC40F 

SCN 

256 

-197 

HVPR 15-16 

♦GIC 

429 

-208 

HZ2.7EB2 

♦ HITJ 

165 

- 38 

HZ6C2 

♦ HITJ 

174 - 37 

HV25-40F 

♦SCN 

432 

-165 

HVC50 

♦SCN 

423 

-155 

HVR1 

SOD 

445 

- 52 

HZ2.7PB 

HITJ 

164 

-191 

HZ6C2L 

♦ HITJ 

174 - 38 

HV25PD 

♦ ETPC 

417 

-110 

HVC50F 

SCN 

256 

-215 

HVR2 

SOD 

445 

- 53 

HZ2.7PC 

HITJ 

165 

- 45 

HZ6C3 

♦ HITJ 

175 -192 

HV28A 

♦SOD 

418 

-149 

HVC60 

♦SCN 

424 

-202 

HVR3 

SOD 

445 

- 54 

HZ3A1 

♦ HITJ 

164 

-116 

HZ6C3L 

♦ HITJ 

175 -193 

HV28B 

♦SOD 

418 

-152 

HVC60F 

SCN 

257 

- 12 

HVR3B 

SAKJ 

236 

- 82 

HZ3A2 

♦ HITJ 

164 

-142 

HZ6HA1 

♦ HITJ 

172 - 57 

HV28C 

♦ SOD 

418 

-159 

HVC180 

♦ SAR 

413 

-197 

HVR3H 

SAKJ 

236 

- 83 

HZ3A3 

♦ HITJ 

165 

- 13 

HZ6HA2 

♦ HITJ 

172 - 75 

HV30 

♦SCN 

419 

- 95 

HVC240 

♦ SAR 

416 

-214 

HVR4 

SOD 

445 

- 55 

HZ3B1 

♦ HITJ 

165 

- 42 

HZ6HA3 

♦ HITJ 

172 - 85 

HV30E 

♦ ETPC 

419 

- 68 

HVC300 

♦ SAR 

419 

- 85 

HVR5 

SOD 

426 

- 58 

HZ3B2 

♦ HITJ 

165 

- 68 

HZ6HB1 

♦ HITJ 

173 -135 

HV30F 

♦SCN 

251 

-121 

HVC400 

♦ SAR 

421 

-172 

HVR6 

SOD 

445 

- 56 

HZ3B3 

♦ HITJ 

165 

-150 

HZ6HB2 

♦ HITJ 

173 -142 

HV30K 

ETPC 

419 

- 69 

HVC500 

♦SAR 

423 

-120 

HVR-3B 

SAKJ 

426 

- 61 

HZ3C1 

♦ HITJ 

165 

-167 

HZ6HB3 

♦ HITJ 

173 -168 

HV30M 

♦ ETPC 

419 

- 70 

HVC600 

♦ SAR 

424 

-163 

HVRG80 

♦CODI 

425 

-215 

HZ3C2 

♦ HITJ 

165 

-202 

HZ6HC1 

♦ HITJ 

173 -191 

HV30P 

♦ ETPC 

419 

- 71 

HVC650 

♦SAR 

425 

- 40 

HVRG100 

♦CODI 

427 

- 14 

HZ3C3 

♦ HITJ 

166 

-118 

HZ6HC2 

♦ HITJ 

174 - 39 

HV30PD 

♦ETPC 

419 

- 74 

HVC750 

♦SAR 

425 

-141 

HVRG150 

♦CODI 

429 

- 15 

HZ3HA1 

♦HITJ 

164 

-117 

HZ6HC3 

♦ HITJ 

175 -194 

HV32A 

♦SOD 

420 

- 49 

HVC840 

♦SAR 

426 

-136 

HVRG200 

♦CODI 

430 

-107 

HZ3HA2 

♦ HITJ 

164 

-163 

HZ6.2EB1 

♦ HITJ 

173 -188 

HV32B 

♦SOD 

420 

• 52 

HVC960 

♦SAR 

426 

-212 

HVRG300 

♦CODI 

432 

- 28 

HZ3HA3 

♦ HITJ 

165 

- 20 

HZ6.2EB2 

♦ HITJ 

174 - 35 

HV32C 

♦SOD 

420 

• 54 

H VC 1000 

♦SAR 

427 

- 63 

HVRG400 

♦CODI 

432 

-158 

HZ3HB1 

♦ HITJ 

165 

- 43 

HZ6.2EB3 

♦ HITJ 

176 - 17 

HV36A 

♦SOD 

420 

-219 

HVC1200 

♦SAR 

428 

- 68 

HVRS80 

♦CODI 

248 

- 17 

HZ3HB2 

♦HITJ 

165 

- 96 

HZ6.2PB 

HITJ 

175 -105 

HV36B 

♦SOD 

421 

- 4 

HVC1500 

♦SAR 

429 

- 42 

HVRS100 

♦CODI 

248 

- 20 

HZ3HB3 

♦ HITJ 

165 

-151 

HZ6.2PC 

HITJ 

177 - 97 

HV36C 

♦SOD 

421 

- 8 

HVC1800 

♦SAR 

430 

- 50 

HVRS150 

CODI 

248 

- 25 

HZ3HC1 

♦ HITJ 

165 

■168 

HZ6.8EB1 

♦ HITJ 

176 -198 

HV40 

SCN 

421 

-180 

HVC2100 

♦ SAR 

EKil 

- 4 

HVRS200 

♦CODI 

248 

- 29 

HZ3HC2 

♦ HITJ 

166 

- 31 

HZ6.8EB2 

♦ HITJ 

177 -106 

HV40A 

♦SOD 

421 

-149 

HVC2500 

♦SAR 

EH 

- 99 

HVRS300 

♦CODI 

248 

- 30 

HZ3HC3 

♦ HITJ 

166 

-119 

HZ6.8EB3 

♦HITJ 

178 -208 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MidsMiarainTamaa 


HZ6.8PC 

HZ7A1 

HZ7A1L 

HZ7A2 

HZ7A2L 

HZ7A3 

HZ7A3L 

HZ7B1 

HZ7B1L 

HZ7B2 

HZ7B2L 

HZ7B3 

HZ7B3L 

HZ7C1 

HZ7C1L 

HZ7C2 

HZ7C2L 

HZ7C3 

HZ7C3L 

HZ7HA1 

HZ7HA2 

HZ7HA3 

HZ7HB1 

HZ7HB2 

HZ7HB3 

HZ7HC1 

HZ7HC2 

HZ7HC3 

HZ7.5EB1 

HZ7.5EB2 

HZ7.5EB3 

HZ7.5PB 

HZ7.5PC 

HZ8.2EB1 

HZ8.2EB2 

HZ8.2EB3 

HZ8.2PB 

HZ8.2PC 

HZ9A1 

HZ9A1L 

HZ9A2 

HZ9A2L 

HZ9A3 

HZ9A3L 

HZ9B1 

HZ9B1L 

HZ9B2 

HZ9B2L 

HZ9B3 

HZ9B3L 

HZ9C1 

HZ9C1L 

HZ9C2 

HZ9C2L 

HZ9C3 

HZ9C3L 

HZ9HA1 

HZ9HA2 

HZ9HA3 

HZ9HB1 

HZ9HB2 

HZ9HB3 

HZ9HC1 

HZ9HC2 

HZ9HC3 

HZ9.1EB1 

HZ9.1EB2 

HZ9.1EB3 

HZ9.1PB 

HZ9.1PC 

HZ10EB1 

HZ10EB2 

HZ10EB3 

HZIOEC 

HZIOPB 

HZIOPC 

HZ11A1 

HZ11A1L 

HZ11A2 

HZ11A2L 

HZ11A3 

HZ11A3L 

HZ11B1 

HZ11B1L 

HZ11B2 

HZ11B2L 

HZ11B3 

HZ11B3L 

HZ11C1 

HZ11C1L 

HZ11C2 

HZ11C2L 

HZ11C3 

HZ11C3L 

HZ11EB1 

HZ11EB2 

HZ11EB3 

HZ11HA1 

HZ11HA2 

HZ11HA3 

HZ11HB1 

HZ11HB2 

HZ11HB3 

HZ11HC1 

HZ11HC2 

HZ11HC3 

HZ11LHB3 

HZ11PB 

HZ11PC 

HZ12A1 

HZ12A1L 

HZ12A2 

HZ12A2L 


HZ12A3 
HZ12A3L 
HZ12B1 
HZ12B1L 
HZ12B2 
HZ12B2L 
HZ12B3 
HZ12B3L 
HZ12C1 
HZ12C1L 
HZ12C2 
HZ12C2L 
HZ12C3 
HZ12C3L 
HZ12EB1 
HZ12EB2 
HZ12EB3 
HZ12HA1 
HZ12HA2 
HZ12HA3 
HZ12HB1 
HZ12HB2 
HZ12HB3 
HZ12HC1 
HZ12HC2 
HZ12HC3 
HZ12LHA2 
HZ12PB 
HZ12PC 
HZ13EB1 
HZ13EB2 
HZ13EB3 
HZ13PB 
HZ13PC 
HZ15-1 
HZ15-1L 
HZ15-2 
HZ15-2L 
HZ15-3 
HZ15-3L 
HZ15EB1 
HZ15EB2 
HZ15EB3 
HZ15H1 
HZ15H2 
HZ15H3 
HZ15PB 
HZ15PC 
HZ16-1 
HZ16-1L 
HZ16-2 
HZ16-2L 
HZ16-3 
HZ16-3L 
HZ16EB1 
HZ16EB2 
HZ16EB3 
HZ16H1 
HZ16H2 
HZ16H3 
HZ16PB 
HZ16PC 
HZ18-1 
HZ18-1L 
HZ18-2 
HZ18-2L 
HZ 18-3 
HZ18-3L 
HZ18EB1 
HZ18EB2 
HZ18EB3 
HZ18H1 
HZ18H2 
HZ18H3 
HZ18LH1 
HZ18LH2 
HZ18LH3 
HZ18PB 
HZ18PC 
HZ20-1 
HZ20-1L 
HZ20-2 
HZ20-2L 
HZ20-3 
HZ20-3L 
HZ20EB1 
HZ20EB2 
HZ20EB3 
HZ20EC 
HZ20H1 
HZ20H2 
HZ20H3 
HZ20PB 
HZ20PC 
HZ22-1 
HZ22-1L 
HZ22-2 
HZ22-2L 
HZ22-3 
HZ22-3L 
HZ22EB1 
HZ22EB2 
HZ22EB3 
HZ22EB4 
HZ22H1 
HZ22H2 
HZ22H3 
HZ22PB 
HZ22PC 
HZ24-1 
HZ24-1L 
HZ24-2 
HZ24-2L 
HZ24-3 




HZ24-3L 

HZ24EB1 

HZ24EB2 

HZ24EB3 

HZ24EB4 

HZ24H1 

HZ24H2 

HZ24H3 

HZ24PB 

HZ24PC 

HZ27-1 

HZ27-1L 

HZ27-2 

HZ27-2L 

HZ27-3 

HZ27-3L 

HZ27EB1 

HZ27EB2 

HZ27EB3 

HZ27EB4 

HZ27H1 

HZ27H2 

HZ27H3 

HZ27PB 

HZ27PC 

HZ30-1 

HZ30-1L 

HZ30-2 

HZ30-2L 

HZ30-3 

HZ30-3L 

HZ30EB1 

HZ30EB2 

HZ30EB3 

HZ30EB4 

HZ30H1 

HZ30H2 

HZ30H3 

HZ30PB 

HZ30PC 

HZ33-1 

HZ33-1L 

HZ33-2 

HZ33-2L 

HZ33-3 

HZ33-3L 

HZ33EB1 

HZ33EB2 

HZ33EB3 

HZ33EB4 

HZ33H1 

HZ33H2 

HZ33H3 

HZ33PB 

HZ33PC 

HZ36-1 

HZ36-1L 

HZ36-2 

HZ36-2L 

HZ36-3 

HZ36-3L 

HZ36EB1 

HZ36EB2 

HZ36EB3 

HZ36EB4 

HZ36H1 

HZ36H2 

HZ36H3 

HZ36PB 

HZ36PC 

HZ39EB1 

HZ39EB2 

HZ39EB3 

HZ39EB4 

HZS5.6JB1 

HZS5.6JB2 

HZS5.6JB3 

HZS6.2JB1 

HZS6.2JB2 

HZS6.2JB3 

HZS6.8JB1 

HZS6.8JB2 

HZS6.8JB3 

HZS7.5JB1 

HZS7.5JB2 

HZS7.5JB3 

HZS8.2JB1 

HZS8.2JB2 

HZS8.2JB3 

HZS9.1JB1 

HZS9.1JB2 

HZS9.1JB3 

HZS10JB1 

HZS10JB2 

HZS10JB3 

HZS11JB1 

HZS11JB2 

HZS11JB3 

HZS12JB1 

HZS12JB2 

HZS12JB3 

HZS13JB1 

HZS13JB2 

HZS13JB3 

HZS15JB1 

HZS15JB2 

HZS15JB3 

HZS16JB1 

HZS16JB2 

HZS16JB3 

HZS18JB1 

HZS18JB2 

HZS18JB3 

HZS2QJB1 


^-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




204 

♦ HITJ 202 

♦ HITJ 202 

♦ HITJ 203 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 203 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

HITJ 203 
HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 205 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 206 

HITJ 205 
HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 207 

HITJ 207 
HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 209 

HITJ 208 
HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 210 

♦ HITJ 210 

♦ HITJ 208 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 210 

HITJ 209 
HITJ 210 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 210 

♦ HITJ 210 

♦ HITJ 210 

HITJ 172 
HITJ 173 
HITJ 173 
HITJ 173 
HITJ 174 
HITJ 176 
HITJ 177 
HITJ 177 
HITJ 179 
HITJ 179 
HITJ 179 
HITJ 181 
HITJ 181 
HITJ 181 
HITJ 183 
HITJ 183 
HITJ 184 
HITJ 186 
HITJ 186 
HITJ 186 
HITJ 188 
HITJ 188 
HITJ 188 
HITJ 190 
HITJ 190 
HITJ 190 
HITJ 191 
HITJ 192 
HITJ 193 
HITJ 193 
HITJ 194 
HITJ 194 
HITJ 195 
HITJ 196 
HITJ 197 
HITJ 197 
HITJ 197 
HITJ 197 
HITJ 199 
HITJ 200 


TYPE No. 

MFRS 


HZS20J&2 

HZS20JB3 

HITJ 

HITJ 

200 

201 

- 58 

- 79 

HZS22JB1 

HITJ 

201 

- 96 

HZS22JB2 

HITJ 

201 

-162 

HZS22JB3 

HITJ 

202 

-188 

HZS24JB1 

HITJ 

203 

- 7 

HZS24JB2 

HITJ 

204 

- 66 

HZS24JB3 

HITJ 

204 

- 87 

HZT7A1 

♦HITJ 

177 

-107 

HZT7A2 

♦HITJ 

177 

-108 

HZT7A3 

♦ HITJ 

177 

-109 

HZT7B1 

♦ HITJ 

177 

-110 

HZT7B2 

♦HITJ 

177 

-111 

HZT7B3 

♦ HITJ 

177 

-112 

HZT7C1 

♦ HITJ 

177 

-113 

HZT7C2 

♦ HITJ 

177 

-114 

HZT9 

♦ HITJ 

186 

- 92 

HZT22 

♦ HITJ 

201 

-131 

HZT33 

♦ HITJ 

209 

- 61 

ICC6401 

♦ INC 

291 

-114 

ICC6402 

♦INC 

291 

-157 

ICC6403 

♦ INC 

291 

-208 

ICC6404 

♦ INC 

292 

- 55 

ICC6405 

♦ INC 

292 

-113 

ICC6406 

♦ INC 

292 

-164 

ICC6407 

♦ INC 

403 

- 11 

ICR1001 

♦ INC 

238 

- 97 

ICR1002 

♦ INC 

238 

-166 

ICR1003 

♦ INC 

239 

- 42 

ICR1004 

♦ INC 

239 

-148 

ICR1005 

♦ INC 

240 

- 8 

ICR1006 

♦ INC 

240 

- 82 

ICR1007 

♦ INC 

240 

-126 

ICR1501 

♦INC 

238 

- 98 

ICR1502 

♦INC 

238 

-167 

ICR1503 

♦ INC 

239 

- 43 

ICR1504 

♦ INC 

239 

-149 

ICR 1505 

♦ INC 

240 

- 9 

ICR1506 

♦ INC 

240 

- 83 

ICR1507 

♦ INC 

240 

-127 

ICR3001 

♦ INC 

238 

- 99 

ICR3002 

♦ INC 

238 

-168 

ICR3003 

♦ INC 

239 

- 44 

ICR3004 

♦ INC 

239 

-150 

ICR3005 

♦ INC 

240 

- 10 

ICR3006 

♦ INC 

240 

- 84 

ICR3007 

♦ INC 

240 

-128 

ICR6001 

♦ INC 

238 

-100 

ICR6002 

♦ INC 

238 

-169 

ICR6003 

♦ INC 

239 

- 45 

ICR6004 

♦ INC 

239 

-151 

ICR6005 

♦ INC 

240 

- 11 

ICR6006 

♦ INC 

240 

- 85 

ICR6007 

♦ INC 

240 

-129 

ICT5 

♦GSE 

345 

- 83 

ICT8 

♦GSE 

345 

- 84 

ICT8C 

♦ GSE 

345 

- 85 

ICT10 

♦GSE 

345 

- 86 

ICT10C 

♦ GSE 

345 

- 87 

ICT12 

♦GSE 

345 

- 88 

ICT12C 

♦ GSE 

345 

- 89 

ICT15 

♦ GSE 

345 

- 90 

ICT15C 

♦GSE 

345 

- 91 

ICT18 

♦ GSE 

345 

- 92 

ICT18C 

♦GSE 

345 

- 93 

ICT22 

♦GSE 

345 

- 94 

ICT22C 

♦GSE 

345 

- 95 

ICT36 

♦ GSE 

345 

- 96 

ICT36C 

♦GSE 

345 

- 97 

ICT45 

♦GSE 

345 

- 98 

ICT45C 

♦ GSE 

345 

- 99 

ICTE5 

♦GSE 

345 

-100 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE5C 

♦ MOTA 
♦THEF 

345 

-101 

ICTE5S 

♦THEF 

324 

- 96 

ICTE5SC 

♦THEF 

324 

- 97 

ICTE8 

♦GSE 

345 

-102 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE8C 

♦GSE 

345 

-103 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE10 

♦GSE 

345 

-104 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE10C 

♦ GSE 

345 

-105 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE12 

♦GSE 

345 

-106 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE12C 

♦ GSE 

345 

-107 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE15 

♦GSE 

345 

-108 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE15C 

♦GSE 

345 

-109 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE18 

♦GSE 

345 

-110 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE18C 

♦GSE 

346 

- 1 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE22 

♦GSE 

346 

- 2 

♦MOTA 

♦THEF 



ICTE22C 

♦GSE 

346 

- 3 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE36 

♦GSE 

346 

- 4 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE36C 

♦GSE 

346 

- 5 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE45 

♦GSE 

346 

- 6 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE45C 

♦ GSE 

346 

- 7 

♦ MOTA 

♦THEF 



ID1-050 

♦ IDC 

243 

-112 

ID1-050A 

♦ IDC 

243 

-113 

ID1-050B 

♦ IDC 

243 

-114 

ID1-050C 

♦ IDC 

243 

-115 

ID1-050D 

♦ IDC 

243 

-116 




|IDA1Z5,A,B,C 


IDA1Z14,A,B,C 

IDA1Z18.A.B.C 

IDA1Z22AB.C 

IDA1Z26,A,B,C 

IDA1Z30,A,B,C 

IDA1Z34,A ( B,C 

IDA1Z38AB.C 

IDA1Z42AB.C 

IDA1Z46AB.C 

IDA1Z52AB.C 

IDA1Z56AB.C 

IDA1Z60AB.C 

IDA1Z64AB.C 

IDA1Z68AB.C 

IDA1Z72AB.C 

IDA1Z76AB.C 

IDA1Z80AB.C 

IDA1Z84AB.C 

IDA1Z88AB.C 

IDA1Z92AB.C 

IDA1Z96AB.C 

IDA1Z100AB.C 

IDA1Z104AB.C 

IDA1Z108AB.C 

IDA1Z112AB.C 


imam 

243 

117 

♦ IDC 

243 

118 

♦ IDC 

243 

129 

♦ IDC 

243 

130 

♦ IDC 

243 

131 

♦ IDC 

243 

132 

♦ IDC 

243 

133 

♦ IDC 

243 

134 

♦ IDC 

243 

135 

♦ IDC 

243 

146 

♦ IDC 

243 

147 

♦ IDC 

243 

148 

♦ IDC 

243 

149 

♦ IDC 

243 

150 

♦IDC 

243 

151 

♦IDC 

243 

152 

♦IDC 

243 

168 

♦IDC 

243 

169 

♦ IDC 

243 

170 

♦ IDC 

243 

171 

♦ IDC 

243 

172 

♦ IDC 

243 

173 

♦ IDC 

243 

174 

♦ IDC 

244 

18 

♦ IDC 

243 

192 

♦ IDC 

243 

193 

♦ IDC 

243 

194 

♦IDC 

243 

195 

♦IDC 

243 

196 

♦ IDC 

243 

197 

♦ IDC 

243 

198 

♦ IDC 

244 

19 

♦ IDC 

244 

20 

♦ IDC 

244 

21 

♦ IDC 

244 

22 

♦ IDC 

244 

23 

♦IDC 

244 

24 

♦ IDC 

244 

40 

♦ IDC 

244 

41 

♦ IDC 

244 

42 

♦ IDC 

244 

43 

♦ IDC 

244 

44 

♦ IDC 

244 

45 

♦ IDC 

244 

71 

♦ IDC 

244 

72 

♦ IDC 

244 

73 

♦ IDC 

244 

74 

♦ IDC 

244 

75 

♦ IDC 

244 

76 

♦IDC 

244 

93 

♦ IDC 

244 

94 

♦ IDC 

244 

95 

♦ IDC 

244 

96 

♦ IDC 

244 

97 

♦ IDC 

244 

98 

♦ IDC 

244 

122 

♦ IDC 

244 

123 

♦ IDC 

244 

124 

♦ IDC 

244 

125 

♦ IDC 

244 

126 

♦ IDC 

244 

127 

♦ IDC 

244 

143 

♦ IDC 

244 

144 

♦ IDC 

244 

145 

♦ INL 

435 

59 

♦ INL 

435 

60 

♦ IDC 

279 

86 

♦ IDC 

279 

93 

♦ IDC 

279 

106 

♦ IDC 

279 

119 

♦ IDC 

401 

130 

♦ IDC 

406 

27 

IDC 

228 

78 


228 

94 

IDC 




228 

108 

IDC 




228 

122 

IDC 



IDC 

228 

124 

IDC 

228 

146 

IDC 

228 

159 

IDC 

228 

174 

IDC 

229 

1 

IDC 

229 

13 

IDC 

229 

27 

IDC 

229 

37 

IDC 

229 

48 

IDC 

229 

55 

IDC 

229 

67 

IDC 

229 

68 

IDC 

229 

75 

IDC 

229 

83 

IDC 

229 

85 

IDC 

229 

90 

IDC 

229 

95 

IDC 

229 

97 

IDC 

229 

102 

IDC 

229 

104 

IDC 

229 

109 

IDC 

229 

111 


229 

114 

IDC 




229 

120 

IDC 




229 

122 

IDC 




229 

127 

IDC 




229 

129 

IDC 




229 

131 

IDC 




♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 











lirrwii— 111 ■ 

Pa&Line 

IDAlZl24,A,B,C 

IDC 

229 -136 

IDA1Z128,A,B,C 

IDC 

229 -138 

IDA1Z132AB.C 

IDC 

229 -143 

IDA1Z136,A,B,C 

IDC 

229 -145 

IDA1Z140,A,B,C 

IDC 

229 -147 

IDA1Z144,A,B,C 

IDC 

229 -149 

IDA1Z148,A,B,C 

IDC 

229 -151 

IDA1Z150AB.C 

IDC 

229 -152 

IDAZ62,A,B.C 

IDC 

229 - 79 

IDAZ66AB.C 

IDC 

229 - 84 

IDAZ70,A,B,C 

IDC 

229 - 89 

IDAZ74,A,B,C 

IDC 

229 - 91 

IDAZ78,A,B.C 

IDC 

229 - 96 

IDAZ82,A,B,C 

IDC 

229 - 98 

IDAZ86AB.C 

IDC 

229 -103 

IDAZ90,A,B,C 

IDC 

229 -105 

IDAZ94,A,B,C 

IDC 

229 -110 

IDAZ98.A.B.C 

IDC 

229 -112 

IDAZIOO.A.BiC 

IDC 

229 -113 

IDAZ104AB.C 

IDC 

229 -119 

IDAZ108AB.C 

IDC 

229 -121 

IDAZ112AB.C 

IDC 

229 -126 

IDAZ116AB.C 

IDC 

229 -128 

IDAZ120,A,B.C 

IDC 

229 -130 

IDAZ124AB.C 

IDC 

229 -135 

IDAZ128,A,B,C 

IDC 

229 -137 

IDAZ132.A.B.C 

IDC 

229 -142 

IDAZ136AB.C 

IDC 

229 -144 

IDAZ140,A,B,C 

IDC 

229 -146 

IDAZ144AB.C 

IDC 

229 -148 

IDAZ148,A,B,C 

IDC 

229 -150 

IDAZ225,A,B,C 

IDC 

228 -115 

IDAZ226,A,B.C 

IDC 

228 -131 

IDAZ227,A,B,C 

IDC 

228 -142 

IDAZ228AB.C 

IDC 

228 -154 

IDAZ229,A,B,C 

IDC 

228 -166 

IDAZ230,A,B,C 

IDC 

228 -178 

IDAZ231 AB,C 

IDC 

229 - 10 

IDAZ232AB.C 

IDC 

229 - 29 

IDAZ233,A,B,C 

IDC 

229 - 46 

IDAZ234.A.B.C 

IDC 

229 - 61 

IDAZ235,A,B,C 

IDC 

229 - 73 

IDAZ472AB.C 

IDC 

228 - 67 

IDAZ473AB.C 

IDC 

228 - 75 

IDAZ474AB.C 

IDC 

228 - 84 

IDAZ475,A,B,C 

IDC 

228 - 98 

IDAZ824 I A,B,C 

IDC 

228 - 90 

IDAZ3181 AB.C 

IDC 

228 -105 

IDAZ3397,A,B,C 

IDC 

228 - 63 

IDAZ3398AB.C 

IDC 

228 - 71 

IDAZ3399,A,B,C 

IDC 

228 - 77 

IDAZ3400.A.B.C 

IDC 

228 - 93 

IDAZ3401 AB,C 

IDC 

228 -107 

IDAZ3402,A,BiC 

IDC 

228 -123 

IDAZ3403,A,B,C 

IDC 

228 -135 

IDAZ3404,A,B,C 

IDC 

228 -147 

IDAZ3405,A,B,C 

IDC 

228 -158 

IDAZ3406,A,B,C 

IDC 

228 -173 

IDAZ3407,A,B,C 

IDC 

229 - 2 

IDAZ3408AB.C 

IDC 

229 - 20 

IDAZ3409,A,B,C 

IDC 

229 - 38 

IDAZ3410.A.B.C 

IDC 

229 - 56 

IDBC12-47 

SELI 

440 - 6 

IDCC12-68 

SELI 

440 - 7 

IDDC12-68 

SELI 

440 - 8 

IN6313 

CDI 

346 - 8 

IN6321 

CDI 

346 - 9 

IN6322 

CDI 

346 - 10 

IRD3899 

♦ INR 
INRJ 

257 -164 

IRD3900 

♦ INR 
INRJ 

258 - 85 

IRD3901 

♦ INR 
INRJ 

259 - 83 

IRD3902 

♦ INR 
INRJ 

259 -193 

IRD3903 

♦ INR 
INRJ 

260 - 50 

IRD3909 

♦ INR 
INRJ 

257 -165 

IRD3910 

♦ INR 
INRJ 

258 - 86 

IRD3911 

♦INR 

INRJ 

259 - 84 

IRD3912 

♦ INR 
INRJ 

259 -194 

IRD3913 

♦ INR 
INRJ 

260 - 51 

IRKD56-04 

♦ INR 

303 - 45 

IRKD56-06 

♦ INR 

303 - 48 

IRKD56-08 

♦ INR 

303 - 52 


1. TYPE No. CROSS INDEX 


1 


4 

03 

-211 

IRKD56-12 

♦ INR 

407 

- 61 

IRKD71-04 

♦ INR 

304 

-106 

IRKD71-06 

♦ INR 

304 

-144 

IRKD71-08 

♦ INR 

304 

-178 

IRKD71-10 

♦ INR 

4 

04 

- 5 

IRKD71-12 

♦ INR 

4 

07 

- 83 

IRKD91-04 

♦ INR 

3 

05 

-139 

IRKD91-06 

♦ INR 

3 

05 

-145 

IRKD91-08 

♦ INR 

3 

05 

-151 

IRKD91-10 

♦ INR 

404 

- 38 

IRKD91-12 

♦ INR 

407 

-113 

IRKD200-04 

♦ INR 

308 

-174 

IRKD200-06 

♦ INR 

308 

-193 

IRKD200-08 

♦ INR 

308 

-211 

IRKD200-10 

♦ INR 

404 

-118 

IRKD200-12 

♦ INR 

407 

-213 

IRKD200-14 

♦ INR 

410 

- 43 

IRKD200-16 

♦ INR 

413 

- 15 

IRKD240-04 

♦ INR 

308 

-175 

IRKD240-06 

♦ INR 

308 

-194 

IRKD240-08 

♦ INR 

308 

-212 

IRKD240-10 

♦ INR 

404 

-119 

IRKD240-12 

♦ INR 

407 

-214 

IRKD240-14 

♦ INR 

410 

- 44 

IRKD240-16 

♦ INR 

413 

- 16 

IRKE56-04 

♦ INR 

303 

- 46 

IRKE56-06 

♦ INR 

303 

- 49 

IRKE56-08 

♦ INR 

303 

- 53 

IRKE56-10 

♦ INR 

403 

-212 

IRKE56-12 

♦ INR 

407 

- 62 

IRKE71-04 

♦ INR 

304 

-107 

IRKE71-06 

♦ INR 

304 

-145 

IRKE71-08 

♦ INR 

304 

-179 

IRKE71-10 

♦ INR 

404 

- 6 

IRKE71-12 

♦ INR 

407 

- 84 

IRKE91-04 

♦ INR 

305 

-140 

IRKE91-06 

♦ INR 

305 

-146 

IRKE91-08 

♦ INR 

305 

-152 

IRKE91-10 

♦ INR 

404 

- 39 

IRKE91-12 

♦ INR 

407 

-114 

IRKE200-04 

♦ INR 

308 

-176 

IRKE200-06 

♦ INR 

308 

-195 

IRKE200-08 

♦ INR 

308 

-213 

IRKE200-10 

♦ INR 

404 

-120 

IRKE200-12 

♦ INR 

407 

-215 

IRKE200-14 

♦ INR 

410 

- 45 

IRKE200-16 

♦ INR 

413 

- 17 

IRKE240-04 

♦ INR 

308 

-177 

IRKE240-06 

♦ INR 

308 

-196 

IRKE240-08 

♦ INR 

308 

-214 

IRKE240-10 

♦ INR 

404 

-121 

IRKE240-12 

♦ INR 

407 

-216 

IRKE240-14 

♦ INR 

410 

- 46 

IRKE240-16 

♦ INR 

413 

- 18 

IRWC470-1300 

SELI 

440 

- 9 

IS002 

QTC 

435 

- 42 

IS003 

QIC 

435 

- 43 

IS188AM 

♦TSAJ 

274 

- 71 

IS188FM 

♦TSAJ 

274 

- 72 

IS426 

♦TSAJ 

274 

- 49 

ISOPAC1203 

♦SET 

403 

- 84 

ISOPAC1204 

♦SET 

296 

-124 

ISOPAC1211 

♦SET 

296 

- 63 

ISOPACO103 

♦SET 

403 

- 85 

ISOPACO104 

♦SET 

296 

-125 

ISOPACO111 

♦SET 

296 

- 64 

ISOPACO203 

♦SET 

403 

- 86 

ISOPACO204 

♦SET 

296 

-126 

IS0PAC0211 

♦SET 

296 

- 65 

ISOPACO403 

♦SET 

403 

- 87 

ISOPACO404 

♦ SET 

296 

-127 

IS0PAC0411 

♦SET 

296 

- 66 

ISOPACO603 

♦ SET 

403 

- 88 

ISOPACO604 

♦ SET 

296 

-128 

IS0PAC0611 

♦ SET 

296 

- 67 

ISS106 

HITJ 

238 

- 24 

ISS119 

HITJ 

244 

-208 

ISS120 

HITJ 

246 

- 26 

ISS122 

HITJ 

249 

-137 

ISV121 

HITJ 

234 

- 86 

ITT600 

♦ ITTG 

245 

- 43 

ITT601 

♦ ITTG 

245 

-203 

ITT2001 

♦ ITTG 

249 

- 61 

ITT2002 

♦ ITTG 

249 

-109 

ITT2003 

♦ ITTG 

249 

-130 

ITT3001 

♦ ITTG 

234 

-123 

ITT3002 

♦ ITTG 

234 

-179 

ITT3003 

♦ ITTG 

234 

-124 

ITT4000G 

♦ ITTG 

279 

-216 

J01 

MEHK 

367 

-133 

J1 

Dll 

♦ RECT 

283 

-166 

JIG 

♦ Dll 

♦ RECT 

283 

-155 

J02 

J2 

MEHK 

367 

-169 

Dll 

♦ RECT 

284 

- 14 

J2G 

♦ Dll 

♦ RECT 

284 

- 1 

J04 

J4 

MEHK 

367 

-211 

Dll 

♦ RECT 

284 

-121 

J4A3 

EDL 

304 

- 26 




REinHl 

■■■4 b] ■■ 

304 

-174 

jb2300-32 


120 

-106 

J4N3 

EDL 

304 

-199 

JD2300-34 

POS 

420 

-165 

J005 

MEHK 

367 

-103 

JD2300-36 

POS 

421 

- 54 

J05 

Dll 

283 

-111 

JD2300-38 

POS 

421 

-109 


♦RECT 



JD2300-40 

POS 

422 

- 83 

J05G 

♦Dll 

283 

-100 

JD2300-42 

POS 

422 

-131 


♦RECT 



JD2300-44 

POS 

422 

-183 

1; 

♦ EDL 

309 

- 89 

JD3000-1 

POS 

313 

- 78 

nzmmi 

♦ EDL 

309 

-102 

JD3000-2 

POS 

313 

- 80 


♦EDL 

309 

-122 

JD3000-4 

POS 

313 

- 83 

J5D3 

♦ EDL 

309 

-130 

JD3000-6 

POS 

313 

- 86 

J5E3 

♦ EDL 

309 

-142 

JD3000-8 

POS 

313 

- 88 

J5F3 

♦ EDL 

309 

-148 

JD3000-10 

POS 

405 

- 51 

J5G3 

♦ EDL 

309 

-162 

JD3000-12 

POS 

408 

-166 

J5H3 

♦ EDL 

309 

-180 

JD3000-14 

POS 

410 

-194 

J5K3 

♦ EDL 

309 

-195 

JD3000-16 

POS 

413 

-137 

J5M3 

♦ EDL 

309 

-204 

JD3000-18 

POS 

414 

-133 

J5N3 

♦ EDL 

309 

-220 

JD3000-20 

POS 

416 

- 19 

J5P3 

♦ EDL 

404 

-147 

JD3000-22 

POS 

416 

-153 

J5R3 

♦ EDL 

408 

- 21 

JD3000-24 

POS 

417 

- 95 

J5S3 

♦ EDL 

411 

-181 

JD3000-26 

POS 

418 

-117 

J06 

MEHK 

368 

- 29 

JD3000-28 

POS 

419 

- 5 

J6 

Dll 

285 

- 5 

JD3000-30 

POS 

420 

- 23 


♦ RECT 



JD4000-1 

POS 

313 

-104 

J6G 

♦ Dll 

284 

-210 

JD4000-2 

POS 

313 

-106 


♦ RECT 



JD4000-3 

POS 

313 

-107 

J8 

Dll 

285 

- 78 

JD4000-4 

POS 

313 

-108 


♦ RECT 



JD4000-5 

POS 

313 

-109 

J8G 

♦ Dll 

285 

- 68 

JD4000-6 

POS 

313 

-110 


♦ RECT 



JD4000-7 

POS 

313 

-111 

J10 

Dll 

402 

- 80 

JD4000-8 

POS 

313 

-112 


♦ RECT 



JD4000-9 

POS 

313 

-113 

J10G 

♦Dll 

402 

- 69 

JD4000-10 

POS 

405 

- 54 


♦RECT 



JD4000-11 

POS 

405 

-188 

J11J 

♦ HITJ 

404 

-123 

JD4000-12 

POS 

408 

-170 

J11L 

♦ HITJ 

409 

- 10 

JD4000-13 

POS 

409 

- 53 

J11X 

♦ HITJ 

411 

-175 

JD4000-14 

POS 

410 

-198 

J527-0A 

♦ SOD 

298 

-109 

JD4000-15 

POS 

412 

- 10 

J527-0C 

♦ SOD 

298 

-110 

JD4000-16 

POS 

413 

-139 

J527-0D 

♦SOD 

298 

-111 

JD4000-17 

POS 

413 

-190 

J527-1A 

♦ SOD 

298 

-138 

JD4000-18 

POS 

414 

-136 

J527-1C 

♦ SOD 

298 

-139 

JD4000-19 

POS 

414 

-168 

J527-1D 

♦SOD 

298 

-140 

JD4000-20 

POS 

416 

- 22 

J527-2A 

♦SOD 

298 

-180 

JD4000-21 

POS 

416 

- 66 

J527-2C 

♦SOD 

298 

-181 

JD4000-22 

POS 

416 

-158 

J527-2D 

♦SOD 

298 

-182 

JD4000-23 

POS 

416 

-201 

J527-3A 

♦SOD 

299 

- 11 

JD4000-24 

POS 

417 

- 99 

J527-3C 

♦SOD 

299 

- 12 

JD4000-25 

POS 

418 

- 52 

J527-3D 

♦SOD 

299 

- 13 

JD4500-1 

POS 

313 

-115 

J527-4A 

♦SOD 

299 

- 37 

JD4500-2 

POS 

313 

-116 

J527-4C 

♦SOD 

299 

- 38 

JD4500-3 

POS 

313 

-117 

J527-4D 

♦SOD 

299 

- 39 

JD4500-4 

POS 

313 

-118 

J527-5A 

♦SOD 

299 

- 84 

JD4500-5 

POS 

313 

-119 

J527-5C 

♦SOD 

299 

- 85 

JD4500-6 

POS 

313 

-120 

J527-5D 

♦SOD 

299 

- 86 

JD4500-7 

POS 

313 

-121 

J527-6A 

♦SOD 

299 

-102 

JD4500-8 

POS 

313 

-122 

J527-6C 

♦SOD 

299 

-103 

JD4500-9 

POS 

313 

-123 

J527-6D 

♦SOD 

299 

-104 

JD4500-10 

POS 

405 

- 55 

J527-7A 

♦SOD 

299 

-141 

JD4500-11 

POS 

405 

-189 

J527-7C 

♦SOD 

299 

-142 

JD4500-12 

POS 

408 

-171 

J527-7D 

♦SOD 

299 

-143 

JD5000-1 

POS 

313 

-145 

J527-8A 

♦SOD 

299 

-152 

JD5000-2 

POS 

313 

-146 

J527-8C 

♦ SOD 

299 

-153 

JD5000-3 

POS 

313 

-147 

J527-8D 

♦SOD 

299 

-154 

JD5000-4 

POS 

313 

-148 

J527-9A 

♦SOD 

299 

-176 

JD5000-5 

POS 

313 

-149 

J527-9C 

♦SOD 

299 

-177 

JD5000-6 

POS 

313 

-150 

J527-9D 

♦SOD 

299 

-178 

JD6000-1 

POS 

313 

-153 

J527-10A 

♦SOD 

403 

-130 

JD6000-2 

POS 

313 

-155 

J527-10C 

♦SOD 

403 

-131 

JD6000-3 

POS 

313 

-157 

J527-10D 

♦SOD 

403 

-132 

JD6000-4 

POS 

313 

-159 

J552 

♦SIX 

435 

- 28 

JD6000-5 

POS 

313 

-161 

J553 

♦SIX 

435 

- 29 

JD6000-6 

POS 

313 

-163 

J554 

♦SIX 

435 

- 30 

JKV8 

CSD 

235 

-172 

J555 

♦SIX 

435 

- 31 

JKV8F 

CSD 

242 

- 26 

J556 

♦SIX 

435 

- 32 

JKV10 

CSD 

235 

-173 

J557 

♦SIX 

435 

- 33 

JKV10F 

CSD 

242 

- 49 

J650-1 

SOD 

417 

-191 

JKV12 

CSD 

235 

-174 

J650-2 

SOD 

417 

-189 

JKV12F 

CSD 

242 

- 74 

J650-3 

SOD 

424 

- 36 

JKV15 

♦CSD 

429 

- 46 

J650-4 

SOD 

425 

-203 

JKV15F 

♦CSD 

429 

- 41 

J650-5 

SOD 

425 

-202 

JPAD5 

♦SIX 

238 

-135 

J650-6 

SOD 

424 

- 25 

JPAD10 

♦SIX 

238 

-136 

J650-7 

SOD 

425 

-200 

JPAD20 

♦SIX 

238 

-137 

J650-8 

SOD 

417 

-181 

JPAD50 

♦SIX 

238 

-138 

J650-9 

SOD 

427 

-183 

JPAD100 

♦ SIX 

238 

-139 

J650-10 

SOD 

424 

- 1 

JPAD200 

♦SIX 

238 

-140 

J650-11 

SOD 

425 

-193 

JPAD500 

♦SIX 

238 

-141 

J650-12 

SOD 

423 

-210 

JR135V 

♦SIX 

346 

- 11 

J650-13 

SOD 

425 

-191 

JR170V 

♦SIX 

346 

- 12 

J650-14 

SOD 

427 

-155 

JR200V 

♦SIX 

346 

- 13 

J650-15 

SOD 

429 

-103 

JR220V 

♦SIX 

346 

- 14 

J775-0 

♦SOD 

369 

-173 

JR240V 

♦SIX 

346 

- 15 

J775-1 

♦ SOD 

369 

-196 

K1 

CODI 

432 

- 23 

J775-2 

♦ SOD 

370 

- 5 

K1A5 

EDL 

275 

- 41 

J775-3 

♦ SOD 

370 

- 36 

K1B5 

EDL 

275 

■ 55 

J775-4 

♦SOD 

370 

- 42 

K1C5 

EDL 

275 

- 76 

J775-6 

♦SOD 

370 

- 77 

K1D5 

EDL 

275 

- 94 

J775-8 

♦SOD 

370 

-105 

K1E5 

EDL 

275 

-109 

JD2300-1 

POS 

313 

- 6 

K1F5 

EDL 

275 

-123 

JD2300-2 

POS 

313 

- 8 

K1G5 

EDL 

275 

-135 

JD2300-4 

POS 

313 

- 11 

K1H5 

EDL 

275 

-147 

JD2300-6 

POS 

313 

- 14 

K1K5 

EDL 

275 

-155 

JD2300-8 

POS 

313 

- 17 

K1M5 

K1N5 

EDL 

401 

- 52 

JD2300-10 

POS 

405 

- 38 

EDL 

405 

-205 

JD2300-12 

POS 

408 

-153 

K2A5 

EDL 

276 

- 54 

JD2300-14 

POS 

410 

-185 

K2B5 

EDL 

276 

- 61 

JD2300-16 

POS 

413 

-124 

K2C5 

EDL 

276 

- 71 

JD2300-18 

POS 

414 

-119 

K2D5 

EDL 

276 

- 81 

JD2300-20 

POS 

416 

- 4 

K2E5 

EDL 

276 

- 93 

JD2300-22 

POS 

416 

-139 

K2F5 

EDL 

276 

-100 

JD2300-24 

POS 

417 

- 80 

K2G5 

EDL 

276 

-108 

JD2300-26 

POS 

418 

-111 

K2H5 

EDL 

276 

-110 

JD2300-28 

POS 

418 

-217 

K2K5 

EDL 

276 

-112 

JD2300-30 

POS 

420 

- 19 


EDL 

401 

- 77 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 



279 

- 67 

279 

- 73 

279 

- 83 

279 

- 89 

279 

- 99 

279 

-102 

279 

-112 

279 

-118 

279 

-123 

401 

-134 

406 

- 29 

mtmml 

280 

- 74 

280 

-166 




K561 

KSI 

172 

-124 

K561A 

KSI 

172 

-118 

K595-0G 

♦ SOD 

365 

-157 

K595-1G 

♦ SOD 

365 

-165 

K595-2G 

♦ SOD 

365 

-176 

K595-3G 

♦ SOD 

365 

-187 

K595-4G 

♦ SOD 

365 

-188 

K595-5G 

♦ SOD 

365 

-200 

K595-6G 

♦SOD 

365 

-202 

K595-7G 

♦SOD 

366 

- 5 

K595-8G 

♦SOD 

366 

- 6 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 

































































1. TYPE No. CROSS INDEX 



M^TsisKl 


TYPE No. 

MFRS 

Is/MWTfiS 



fsMTiT-JI 

immsm 



wassm 

MFRS 

Pq&Line 1 

K760-4G 

—law 

365 

73 

K6PC15-10 

4bGE 

369 

-110 

KD202R 

Ml| | | ■ 

289 

- 32 

KS196A 


186 

-112 

KZ20 

SAR 

325 

- 10 

K760-6G 

♦ SOD 

365 

92 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202S 

USSR 

281 

-156 

KS196B 

USSR 

186 

-113 

KZ20A 

SAR 

325 

- 11 

K760-8G 

♦ SOD 

365 

113 

KBPC25-01 

♦ DGE 

369 

-206 

KD202SZ 

USSR 

288 

-137 

KS196G 

USSR 

186 

-114 

KZ22 

SAR 

325 

- 12 

K760-10G 

♦SOD 

365 

129 


♦ FEC 



KD202V 

USSR 

287 

-215 

KS196V 

USSR 

186 

-115 

KZ22A 

SAR 

325 

- 13 

K850-0 

♦ SOD 

367 

98 

KBPC25-02 

♦DGE 

370 

- 17 

KD204A 

USSR 

281 

- 37 

KS433A 

USSR 

166 

- 85 

KZ24 

SAR 

325 

- 14 

K850-1 

♦SOD 

367 

126 

♦ FEC 

♦GIC 



KD204B 

USSR 

277 

-104 

KS439A 

USSR 

168 

- 33 

KZ24A 

SAR 

325 

- 15 

K850-2 

♦SOD 

367 

161 

KBPC25-04 

♦ DGE 

370 

- 54 

KD204V 

USSR 

276 

- 53 

KS447A 

USSR 

170 

-109 

KZ27 

SAR 

325 

- 16 

K850-3 

♦SOD 

367 

198 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD205A 

USSR 

277 

- 20 

KS456A 

USSR 

173 

- 78 

KZ27A 

SAR 

325 

- 17 

K850-4 

♦ SOD 

367 

203 

KBPC25-005 

♦ DGE 

369 

-183 

KD205B 

USSR 

276 

-207 

KS468A 

USSR 

178 

-135 

KZ30 

SAR 

325 

- 18 

K850-6 

♦SOD 

368 

23 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD205D 

USSR 

276 

-145 

KS482A 

USSR 

182 

-116 

KZ30A 

SAR 

325 

- 19 

K850-8 

♦SOD 

368 

58 

KBPC25-06 

♦ DGE 

370 

- 89 

KD205E 

USSR 

276 

- 23 

KS510A 

USSR 

188 

- 2 

KZ33 

SAR 

325 

- 20 

K4540 

♦CODI 

248 

212 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD205G 

USSR 

276 

-171 

KS512A 

USSR 

191 

- 91 

KZ33A 

SAR 

325 

- 21 

K4560 

♦ CODI 

248 

213 

KBPC25-08 

♦ DGE 

370 

-112 

KD205V 

USSR 

276 

-195 

KS515A 

USSR 

195 

- 90 

KZ36 

SAR 

325 

- 22 

K4590 

♦CODI 

248 

214 

♦ FEC 

♦GIC 



KD206A 

USSR 

294 

- 81 

KS518A 

USSR 

198 

-198 

KZ36A 

SAR 

325 

- 23 

K-01 

MEHK 

369 

197 

KBPC25-10 

♦ DGE 

370 

-129 

KD206B 

USSR 

294 

-108 

KS522A 

USSR 

202 

- 88 

KZ39 

SAR 

325 

- 24 

K-02 

MEHK 

370 

6 

♦ FEC 

♦GIC 



KD206V 

USSR 

294 

-121 

KS527A 

USSR 

205 

-126 

KZ39A 

SAR 

325 

- 25 

K-04 

MEHK 

370 

43 

KBPC35-01 

♦ DGE 

371 

- 36 

KD208A 

USSR 

283 

-114 

KS620A 

USSR 

396 

-153 

KZ43 

SAR 

325 

- 26 

K-005 

MEHK 

369 

174 


♦ FEC 



KD209A 

USSR 

277 

-193 

KS630A 

USSR 

397 

- 42 

KZ43A 

GHZ 

168 

-172 

K-06 

MEHK 

370 

78 

KBPC35-02 

♦ DGE 

371 

- 56 

KD209B 

USSR 

277 

-194 

KS650A 

USSR 

397 

-179 


♦ KSI 



KBC301 

♦GIC 

364 

106 

♦ FEC 

♦GIC 



KD209V 

USSR 

277 

• 56 

KS680A 

USSR 

398 

-182 

KZ43A#B 

SAR 

325 

- 27 

KBC302 

♦GIC 

364 

116 

KBPC35-04 

♦ DGE 

371 

- 73 

KD229D 

USSR 

276 

- 79 

KU1002 

♦ THEF 

306 

- 3 

KZ43B 

GHZ 

168 

-152 

KBC304 

♦GIC 

364 

133 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD229E 

USSR 

276 

- 90 

KU1002F 

♦THEF 

263 

- 98 

KZ43C 

GHZ 

168 

-144 

KBC306 

♦GIC 

364 

148 

KBPC35-005 

♦ DGE 

371 

- 17 

KD503A 

USSR 

245 

- 19 

KU1003F 

♦THEF 

263 

-100 

KZ47 

SAR 

325 

- 28 

KBC308 

♦GIC 

364 

163 

♦ FEC 

♦GIC 



KD503B 

USSR 

245 

- 20 

KU1004 

♦THEF 

306 

- 56 

KZ47A 

GHZ 

170 

- 5 

KBC310 

♦GIC 

364 

178 

KBPC35-06 

♦DGE 

371 

- 89 

KD514A 

USSR 

238 

- 28 

KU1004F 

♦THEF 

263 

-105 


♦ KSI 



KBC501 

♦ GIC 

365 

167 

! ♦FEC 

♦GIC 



KD518A 

USSR 

234 

- 87 

KU1006 

♦ THEF 

306 

-106 

KZ47A#B 

SAR 

325 

- 29 

KBC502 

♦ GIC 

365 

179 

KBPC35-08 

♦ DGE 

371 

-105 

KD519A 

USSR 

249 

-145 

KU1006F 

♦THEF 

263 

-108 

KZ47B 

GHZ 

169 

-190 

KBC504 

♦GIC 

365 

191 

♦ FEC 

♦GIC 



KD520A 

USSR 

244 

-120 

KU1008 

♦THEF 

306 

-158 

KZ47C 

GHZ 

169 

-182 

KBC506 

♦GIC 

365 

203 

KBPC35-10 

♦ DGE 

371 

-117 

KD521A 

USSR 

246 

-129 

KU1008F 

♦THEF 

263 

-111 

KZ51 

SAR 

325 

- 30 

KBC508 

♦GIC 

366 

7 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD521G 

USSR 

245 

- 3 

KU1010 

♦THEF 

404 

- 64 

KZ51A 

GHZ 

171 

- 87 

KBC510 

♦GIC 

366 

13 

KBPC102 

♦ GIC 

364 

-124 

KD521V 

USSR 

245 

-180 

KU1010F 

♦THEF 

263 

-114 


♦ KSI 



KBC3005 

♦GIC 

364 

92 

KBPC102A 

♦ GIC 

364 

-125 

KD522A 

USSR 

245 

- 4 

KU1012 

♦THEF 

407 

-150 

KZ51A#B 

SAR 

325 

- 31 

KBC5005 

♦GIC 

365 

159 

KBPC104 

♦ GIC 

364 

-141 

KD522B 

USSR 

241 

- 31 

KU1012F 

♦THEF 

263 

-115 

KZ51B 

GHZ 

171 

- 66 

KBFOI 

♦FEC 

364 

25 

KBPC104A 

♦GIC 

364 

-142 

KD5051 

♦ PPC 

239 

-111 

KU1014 

♦THEF 

410 

- 4 

KZ51C 

GHZ 

171 

- 58 

KBF02 

♦FEC 

364 

30 

KBPC106 

♦GIC 

364 

-156 

KD5052 

♦ PPC 

239 

-136 

KU1302 

♦THEF 

307 

- 23 

KZ56 

SAR 

325 

- 32 


♦GIC 



KBPC106A 

♦GIC 

364 

-157 

KD5053 

♦ PPC 

239 

-144 

KU1304 

♦THEF 

307 

- 30 

KZ56A 

GHZ 

172 

-174 

KBF04 

♦ FEC 

364 

37 

KBPC108 

♦GIC 

364 

-171 

KD5054 

♦ PPC 

239 

-196 

KU1306 

♦THEF 

307 

- 35 


♦ KSI 




♦ GIC 



KBPC108A 

♦GIC 

364 

-172 

KD5055 

♦ PPC 

239 

-204 

KU1308 

♦ THEF 

307 

- 36 

KZ56A#B 

SAR 

325 

- 33 

KBF005 

♦ FEC 

364 

21 

KBPC110 

♦GIC 

405 

- 78 

KD5056 

♦ PPC 

239 

-216 

KU1310 

♦THEF 

404 

- 84 

KZ56B 

GHZ 

172 

-147 


♦ GIC 



KBPC601 

♦ FEC 

366 

- 59 

KD6000-1 

POS 

313 

-152 

KU1312 

♦THEF 

407 

-177 

KZ56C 

GHZ 

172 

-138 

KBF06 

♦ FEC 

364 

42 

KBPC602 

♦ FEC 

367 

- 22 

KD6000-2 

POS 

313 

-154 

KU1314 

♦THEF 

410 

- 25 

KZ62 

SAR 

325 

- 34 


♦GIC 




♦ GIC 



KD6000-3 

POS 

313 

-156 

KU1502 

♦ THEF 

306 

- 4 

KZ62A 

GHZ 

174 

-203 

KBF08 

♦ FEC 

364 

47 

KBPC604 

♦ FEC 

367 

- 39 

KD6000-4 

POS 

313 

-158 

KU1504 

♦THEF 

306 

- 57 


♦ KSI 




♦GIC 




♦ GIC 



KD6000-5 

POS 

313 

-160 

KU1506 

♦THEF 

306 

-107 

KZ62A#B 

SAR 

325 

- 35 

KBFIO 

♦ FEC 

364 

49 

KBPC606 

♦ FEC 

367 

- 55 

KD6000-6 

POS 

313 

-162 

KU1508 

♦ THEF 

306 

-159 

KZ62B 

GHZ 

174 

-160 


♦GIC 




♦ GIC 



KGB0430SX 

BBCG 

303 

-103 

KU1510 

♦ THEF 

404 

- 65 

KZ62C 

GHZ 

174 

-150 

KBLOI 

♦ FEC 

365 

35 

KBPC608 

♦ FEC 

367 

- 72 

KGB0431SX 

BBCG 

303 

-166 

KU1512 

THEF 

407 

-151 

KZ68 

SAR 

325 

- 36 

KBL02 

♦ FEC 

364 

128 


♦ GIC 



KGB0440SX 

BBCG 

303 

- 83 

KU1514 

THEF 

410 

- 5 

KZ68A 

GHZ 

177 

-212 


♦GIC 



KBPC610 

♦ FEC 

367 

- 87 

KGB0521SX 

BBCG 

304 

-108 

KV05 

EDI 

423 

-189 


♦ KSI 



KBL04 

♦ FEC 

364 

145 


♦ GIC 



KGB0522SX 

BBCG 

304 

-170 

KV08 

EDI 

426 

- 90 

KZ68A#B 

SAR 

325 

- 37 


♦ GIC 



KBPC801 

♦ FEC 

367 

- 9 

KGB0523SX 

BBCG 

405 

- 95 

KV010 

EDI 

427 

-148 

KZ68B 

GHZ 

177 

-185 

KBL005 

♦ FEC 

364 

102 

KBPC802 

♦ FEC 

367 

- 23 

KGB0524SX 

BBCG 

409 

-186 

KV012 

EDI 

428 

-128 

KZ68C 

GHZ 

177 

-175 


♦GIC 




♦ GIC 



KGB0611SX 

BBCG 

307 

- 2 

KV3111 

GHZ 

444 

- 53 

KZ75 

SAR 

325 

- 38 

KBL06 

♦ FEC 

364 

160 

KBPC802T 

♦ GIC 

367 

- 24 

KGB0612SX 

BBCG 

307 

- 13 

KVF5 

♦ EDI 

423 

-158 

KZ75A 

GHZ 

179 

-199 


♦GIC 



KBPC804 

♦ FEC 

367 

- 40 

KGB0613SX 

BBCG 

405 

-110 

KVF7.5 

♦ EDI 

425 

-162 


♦ KSI 



KBL08 

♦ FEC 

364 

175 


♦ GIC 



KGB0614SX 

BBCG 

410 

- 22 

KVF10 

♦ EDI 

427 

-119 

KZ75A#B 

SAR 

325 

- 39 


♦GIC 



KBPC804T 

♦ GIC 

367 

- 41 

KGB0711SX 

BBCG 

308 

-129 

KVF12.5 

♦ EDI 

428 

-109 

KZ75B 

GHZ 

179 

-176 

KBLIO 

♦ FEC 

364 

186 

KBPC806 

♦ FEC 

367 

- 56 

KGB0712SX 

BBCG 

308 

-134 

KVF15 

♦ EDI 

429 

- 89 

KZ75C 

GHZ 

179 

-169 


♦GIC 




♦GIC 



KGB0713SX 

BBCG 

405 

-120 

KVF20 

♦ EDI 

430 

-171 

KZ82 

SAR 

325 

- 40 

KBP01 

♦ FEC 

361 

165 

KBPC806T 

♦GIC 

367 

- 57 

KGB0714SX 

BBCG 

410 

- 41 

KVF25 

♦ EDI 

431 

-134 

KZ82A 

GHZ 

181 

-178 

KBP02 

♦ FEC 

361 

198 

KBPC808 

♦ FEC 

367 

- 73 

KGD1420SX 

BBCG 

302 

-155 

KVP5 

♦ EDI 

423 

-195 


♦ KSI 




♦ GIC 




♦GIC 



KGD1421SX 

BBCG 

302 

-191 

KVP6 

♦ EDI 

424 

-215 

KZ82A#B 

SAR 

325 

- 41 

KBP04 

♦ FEC 

362 

34 

KBPC808T 

♦GIC 

367 

- 74 

KGD1422SX 

BBCG 

303 

- 11 

KVP7 

♦ EDI 

425 

-100 

KZ82B 

GHZ 

181 

-157 


♦ GIC 



KBPC810 

♦FEC 

367 

- 88 

KGD1423SX 

BBCG 

405 

- 94 

KVP8 

♦ EDI 

426 

- 91 

KZ82C 

GHZ 

181 

-150 

KBP005 

♦ FEC 

361 

139 


♦GIC 



KGD1424SX 

BBCG 

409 

-161 

KVP9 

♦ EDI 

426 

-178 

KZ91 

SAR 

325 

- 42 


♦GIC 



KBPC810T 

♦GIC 

367 

- 89 

KGD1430SX 

BBCG 

304 

- 3 

KVP10 

♦ EDI 

427 

-149 

KZ91A 

GHZ 

185 

- 10 

KBP06 

♦ FEC 

362 

68 

KBPC1005 

♦GIC 

364 

- 99 

KGD1431SX 

BBCG 

304 

- 6 

KVP15 

♦ EDI 

429 

-112 


♦ KSI 




♦ GIC 



KBPC6005 

♦ FEC 

366 

-212 

KGD1440SX 

BBCG 

304 

- 2 

KVP20 

♦ EDI 

430 

-180 

KZ91 A#B 

SAR 

325 

- 43 

KBP08 

♦FEC 

362 

95 


♦GIC 



KGD1521SX 

BBCG 

305 

- 45 

KVP25 

♦ EDI 

431 

-144 

KZ91B 

GHZ 

184 

-206 


♦GIC 



KBPC8005 

♦ FEC 

366 

-213 

KGD1522SX 

BBCG 

305 

- 54 

KVP30 

♦ EDI 

432 

- 76 

KZ91C 

GHZ 

184 

-197 

KBP10 

♦ FEC 

362 

114 


♦GIC 



KGD1523SX 

BBCG 

405 

- 97 

KVP35 

♦ EDI 

432 

-131 

KZ100 

SAR 

325 

- 44 


♦ GIC 



KBPC8005T 

♦GIC 

366 

-214 

KGD1524SX 

BBCG 

409 

-197 

KVP40 

♦ EDI 

432 

-185 

KZ100A 

GHZ 

187 

- 53 

KBPC02 

♦GIC 

364 

122 

KBPS-02 

♦GIC 

280 

-145 

KGD1611SX 

BBCG 

307 

-148 

KVP45 

♦ EDI 

433 

- 15 


♦ KSI 



KBPC02A 

♦ GIC 

364 

123 

KB PS-04 

♦GIC 

281 

- 52 

KGD1612SX 

BBCG 

308 

- 8 

KVP50 

♦ EDI 

433 

- 61 

KZ100A#B 

SAR 

325 

- 45 

KBPC04 

♦ GIC 

364 

139 

KBPS-005 

♦GIC 

279 

-217 

KGD1613SX 

BBCG 

405 

-113 

KX15 

♦ UNI 

411 

-103 

KZ100B 

GHZ 

187 

- 30 

KBPC04A 

♦GIC 

364 

140 

KBPS-06 

♦GIC 

281 

-170 

KGD1614SX 

BBCG 

410 

- 26 

KX20 

♦ UNI 

415 

- 77 

KZ100C 

GHZ 

187 

- 22 

KBPC005 

♦GIC 

364 

98 

KBPS-08 

♦GIC 

282 

- 43 

KGD1711SX 

BBCG 

309 

- 6 

KX25 

♦ UNI 

417 

-178 

KZ110 

SAR 

325 

- 46 

KBPC06 

♦GIC 

364 

154 

KBPS-10 

♦GIC 

401 

-167 

KGD1712SX 

BBCG 

309 

- 13 

KX30 

♦ UNI 

419 

-153 

KZ110A#B 

SAR 

325 

- 47 

KBPC06A 

♦GIC 

364 

155 

KBU4A 

♦GIC 

365 

- 12 

KGD1713SX 

BBCG 

405 

-121 

KX40 

♦ UNI 

422 

- 15 

KZ120 

SAR 

325 

- 48 

KBPC08 

♦GIC 

364 

169 

KBU4B 

♦GIC 

365 

- 28 

KGD1714SX 

BBCG 

410 

- 53 

KX50 

♦ UNI 

424 

- 3 

KZ120A 

SAR 

325 

- 49 

KBPC08A 

♦GIC 

364 

170 

KBU4D 

♦GIC 

365 

- 51 

KHP3 

♦ EDI 

419 

-158 

KX60 

♦ UNI 

424 

-219 

KZ130 

SAR 

325 

- 50 

KBPCIO 

♦GIC 

364 

183 

KBU4G 

♦GIC 

365 

- 74 

KHP4 

♦ EDI 

422 

- 21 

KX80 

♦ UNI 

426 

- 93 

KZ130A 

SAR 

325 

- 51 

KBPC10-01 

♦ DGE 

367 

141 

KBU4J 

♦GIC 

365 

- 93 

KHP5 

♦ EDI 

424 

- 16 

KX100 

♦ UNI 

427 

-166 

KZ150 

SAR 

325 

- 52 


♦ FEC 



KBU4K 

♦GIC 

365 

-114 

KHP6 

♦ EDI 

425 

- 8 

KXS15 

♦ UNI 

411 

-104 

KZ150A 

SAR 

325 

- 53 

KBPC10-02 

♦ DGE 

367 

179 

KBU4M 

♦GIC 

365 

-130 

KHP7 

♦ EDI 

425 

-110 

KXS20 

♦ UNI 

415 

- 78 

KZ160 

SAR 

325 

- 54 

♦ FEC 

♦ GIC 



KBU6A 

♦GIC 

366 

- 41 

KHP8 

♦ EDI 

426 

-105 

KXS25 

♦ UNI 

417 

-179 

KZ160A 

SAR 

325 

- 55 

KBPC10-04 

♦ DGE 

367 

219 

KBU6B 

♦GIC 

366 

- 65 

KHP9 

♦ EDI 

426 

-184 

KXS30 

♦ UNI 

419 

-154 

KZ180 

SAR 

325 

- 56 

♦ FEC 

♦ GIC 



KBU6D 

♦GIC 

366 

- 92 

KHP10 

♦ EDI 

427 

■185 

KXS40 

♦ UNI 

422 

- 16 

KZ180A 

SAR 

325 

- 57 

KBPC10-005 

♦ DGE 

367 

110 

KBU6G 

♦GIC 

366 

-121 

KHP15 

♦ EDI 

429 

-145 

KXS50 

♦ UNI 

422 

- 17 

KZ200 

SAR 

325 

- 58 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU6J 

♦GIC 

366 

■149 

KHP20 

♦ EDI 

430 

-198 

KXS60 

♦ UNI 

425 

- 1 

KZ200A 

SAR 

325 

- 59 

KBPC10-06 

♦ DGE 

368 

37 

KBU6K 

♦GIC 

366 

-176 

KHP25 

♦ EDI 

431 

-160 

KXS80 

♦ UNI 

426 

- 94 

KZ343A 

♦ KSI 

168 

-173 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU6M 

♦GIC 

366 

-194 

KHP30 

♦ EDI 

432 

- 91 

KXS100 

♦ UNI 

427 

-167 

KZ347A 

♦ KSI 

170 

- 6 

KBPC10-08 

♦DGE 

368 

68 

KBU8A 

♦ GIC 

367 

- 3 

KHP35 

♦ EDI 

432 

•140 

KZ6.8 

SAR 

324 

- 98 

KZ351A 

♦ KSI 

171 

- 88 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU8B 

♦GIC 

367 

- 16 

KHP40 

♦ EDI 

432 

■198 

KZ6.8A 

SAR 

324 

- 99 

KZ356A 

♦ KSI 

172 

-175 

KBPC10-10 

♦ DGE 

368 

86 

KBU8D 

♦GIC 

367 

- 33 

KHP45 

♦ EDI 

433 

- 24 

KZ7.5 

SAR 

324 

-100 

KZ362A 

♦ KSI 

174 

-204 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU8G 

♦GIC 

367 

- 49 

KHP50 

♦ EDI 

433 

- 73 

KZ7.5A 

SAR 

324 

-101 

KZ368A 

♦ KSI 

177 

-213 

KBPC12-02 

♦GIC 

368 

132 

KBU8J 

♦GIC 

367 

- 66 

KL5 

CODI 

423 

- 70 

KZ8.2 

SAR 

324 

-102 

KZ375A 

♦ KSI 

179 

-200 

KBPC12-04 

♦ GIC 

368 

152 

KBU8K 

♦GIC 

367 

■ 81 

KL10 

CODI 

427 

- 27 

KZ8.2A 

SAR 

324 

-103 

KZ382A 

♦ KSI 

181 

-179 

KBPC12-005 

♦GIC 

368 

107 

KBU8M 

♦GIC 

367 

- 94 

KL15 

CODI 

429 

- 27 

KZ9.1 

SAR 

324 

-104 

KZ391A 

♦ KSI 

185 

- 11 

KBPC12-06 

♦ GIC 

368 

167 

KD102A 

USSR 

274 

-146 

KL20 

CODI 

430 

-119 

KZ9.1A 

SAR 

324 

-105 

KZ450 

♦ KSI 

171 

- 3 

KBPC12-08 

♦ GIC 

368 

181 

KD102B 

USSR 

274 

-148 

KL25 

CODI 

431 

- 92 

KZ10 

SAR 

324 

-106 

KZ450A 

GHZ 

170 

-208 

KBPC12-10 

♦ GIC 

368 

187 

KD103A 

USSR 

274 

-115 

KL30 

CODI 

432 

- 35 

KZ10A 

SAR 

324 

-107 

KZ450B 

GHZ 

170 

-206 

KBPC15-01 

♦ DGE 

368 

217 

KD103B 

USSR 

274 

-116 

KL35 

CODI 

432 

-118 

KZ11 

SAR 

324 

-108 

KZ450C 

GHZ 

170 

-203 


♦ FEC 



KD104A 

USSR 

274 

- 44 

KL40 

CODI 

432 

-163 

KZ11A 

SAR 

324 

-109 

KZ453 

♦ KSI 

172 

- 50 

KBPC15-02 

♦ DGE 

369 

21 

KD202A 

USSR 

287 

-163 

KL45 

CODI 

432 

-217 

KZ12 

SAR 

324 

-110 

KZ453A 

GHZ 

172 

- 45 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD202B 

USSR 

279 

-204 

KL50 

CODI 

433 

- 45 

KZ12A 

SAR 

325 

- 1 

KZ453B 

GHZ 

172 

- 44 

KBPC15-04 

♦ DGE 

369 

49 

KD202D 

USSR 

288 

- 66 

KLR5 

CODI 

423 

- 64 

KZ13 

SAR 

325 

- 2 

KZ453C 

GHZ 

172 

- 41 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD202E 

USSR 

280 

-133 

KLR10 

CODI 

427 

- 15 

KZ13A 

SAR 

325 

- 3 

KZ456 

♦ KSI 

172 

-176 

KBPC15-005 

♦ DGE 

368 

200 

KD202G 

USSR 

280 

- 45 

KLR15 

CODI 

429 

- 16 

KZ15 

SAR 

325 

- 4 

KZ456A 

GHZ 

172 

-153 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202I 

USSR 

281 

- 5 

KLR20 

CODI 

430 

-108 

KZ15A 

SAR 

325 

- 5 

KZ456B 

GHZ 

172 

-152 

KBPC15-06 

♦DGE 

369 

73 

KD202K 

USSR 

288 

-168 

KLR25 

CODI 

431 

- 85 

KZ16 

SAR 

325 

- 6 

KZ456C 

GHZ 

172 

-148 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202L 

USSR 

281 

■ 36 

KS77B 

♦ FERB 

184 

- 10 

KZ16A 

SAR 

325 

- 7 

KZ459 

♦ KSI 

173 

-181 

KBPC15-08 

♦ DGE 

369 

- 96 

KD202M 

USSR 

289 

- 13 

KS78 

♦ FERB 

184 

- 11 

KZ18 

SAR 

325 

- 8 

KZ459A 

GHZ 

173 

-176 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202N 

USSR 

281 

-129 

KS78B 

♦ FERB 

184 

- 12 

KZ18A 

SAR 

325 

- 9 

KZ459B 

GHZ 

173 

-173 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NU 

USER SEQUENCE 



BjHEEI 

TYPE No. 

■K1 

Kama 


1 1 1 | | | 



■ IITi 


TYPE No. 

MFRS 

IjEHUiUI 

1 


173 

■170 


■MW:l 

e m 

- 76 

L8B36C 

SLCB 


^76 

HM 1 Wii., 


MA 

- 97 

LCC6 



- 91 

KZ462 

♦ KSI 

174 

•205 

L6B36 

♦ SLCB 

346 

- 77 

L8B39 

♦SLCB 

Ea 

- 50 

L9B75 

SLCB 

347 

- 98 

LCC7 

♦SCN 

348 

- 92 

KZ462A 

GHZ 

174 

-165 

L6B39 

♦ SLCB 

346 

- 78 

L8B39C 

SLCB 

325 

- 77 

L9B82 

SLCB 

347 

- 99 

LCC8 

♦SCN 

348 

- 93 

KZ462B 

GHZ 

174 

-161 

L6B43 

♦SLCB 

346 

- 79 

L8B43 

♦SLCB 

347 

- 51 

L9B91 

SLCB 

347 

-100 

LCC9 

♦SCN 

348 

- 94 

KZ462C 

GHZ 

174 

-151 

L6B47 

♦SLCB 

346 

- 80 

L8B43C 

SLCB 

325 

- 78 

L9B100 

SLCB 

347 

-101 

LCC10 

♦SCN 

348 

- 95 

KZ465 

♦KSI 

177 

- 33 

L6B51 

♦SLCB 

346 

- 81 

L8B47 

♦SLCB 

347 

- 52 

L9B110 

SLCB 

347 

-102 

LCC11 

♦SCN 

348 

- 96 

KZ465A 

GHZ 

177 

- 2 

L6B56 

♦SLCB 

346 

- 82 

L8B47C 

SLCB 

325 

- 79 

L9B120 

SLCB 

347 

-103 

LCC12 

♦SCN 

348 

- 97 

KZ465B 

GHZ 

176 

-212 

L6B62 

SLCB 

346 

- 83 

L8B51 

SLCB 

347 

- 53 

L9B130 

SLCB 

347 

-104 

LCC13 

♦SCN 

348 

- 98 

KZ465C 

GHZ 

176 

-209 

L6B68 

SLCB 

346 

- 84 

L8B51C 

SLCB 

325 

- 80 

L9B150 

SLCB 

347 

-105 

LCC14 

♦SCN 

348 

- 99 

KZ468 

♦ KSI 

177 

-214 

L6B75 

SLCB 

346 

- 85 

L8B56 

♦SLCB 

347 

- 54 

L9B160 

SLCB 

347 

-106 

LCC15 

♦SCN 

348 

-100 

KZ468A 

GHZ 

177 

-190 

L6B82 

SLCB 
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♦ GSE 

348 

- 76 

LD4A 

FERB 

232 

- 35 

L6B8.2 

♦SLCB 

346 

- 62 

L8B18C 

SLCB 

325 

- 69 

L9B18 

♦SLCB 

347 

- 83 

LC120 

♦GSE 

348 

- 77 

LD4RA 

FERB 

232 

- 36 

L6B9.1 

♦SLCB 

346 

- 63 

L8B20 

♦SLCB 

347 

- 43 

L9B20 

♦ SLCB 

347 

- 84 

LC120A 

♦GSE 

348 

- 78 

LD107 

CODI 

435 

- 44 

L6B10 

♦SLCB 

346 

- 64 

L8B20C 

SLCB 

325 

- 70 

L9B22 

♦SLCB 

347 

- 85 

LC130 

♦GSE 

348 

- 79 

LD107A 

CODI 

435 

- 45 

L6B11 

♦ SLCB 

346 

- 65 

L8B22 

♦ SLCB 

347 

- 44 

L9B24 

♦SLCB 

347 

- 86 

LC130A 

♦GSE 

348 

- 80 

LD107B 

CODI 

435 

- 46 

L6B12 

♦ SLCB 

346 

- 66 

L8B22C 

SLCB 

325 

- 71 

L9B27 

♦ SLCB 

347 

- 87 

LC150 

♦GSE 

348 

- 81 


♦CODI 

435 

- 47 

L6B13 

♦ SLCB 

346 

- 67 

L8B24 

♦SLCB 

347 

- 45 

L9B30 

♦SLCB 

347 

- 88 

LC150A 

♦ GSE 

348 

- 82 

LD3029A 

♦CODI 

435 

- 48 

L6B15 

♦SLCB 

346 

- 68 

L8B24C 

SLCB 

325 

- 72 

L9B33 

♦SLCB 

347 

- 89 

LC160 

♦GSE 

348 

- 83 

LD3029B 

♦CODI 

435 

- 49 

L6B16 

♦SLCB 

346 

- 69 

L8B27 

♦SLCB 

347 

- 46 

L9B36 

♦SLCB 

347 

- 90 

LC160A 

♦GSE 

348 

- 84 

LFD8 

♦EDI 

425 

-217 

L6B18 

♦SLCB 

346 

- 70 

L8B27C 

SLCB 

325 

- 73 

L9B39 

♦SLCB 

347 

- 91 

LC170 

♦GSE 

348 

- 85 

LFD10 

♦EDI 

427 

- 19 

L6B20 

♦SLCB 

346 

- 71 

L8B30 

♦ SLCB 

347 

- 47 

L9B43 

♦SLCB 

347 

- 92 

LC170A 

♦GSE 

348 

- 86 

LHC5-8 

EDI 

425 

•214 

L6B22 

♦SLCB 

346 

- 72 

L8B30C 

SLCB 

325 

- 74 

L9B47 

♦SLCB 

347 

- 93 

LCC2 

♦SCN 

348 

- 87 

LHC5-10 

EDI 

427 

- 8 

L6B24 

♦SLCB 

346 

- 73 

L8B33 

♦SLCB 

347 

- 48 

L9B51 

♦SLCB 

347 

- 94 

LCC3 

♦SCN 

348 

- 88 

LHC5-12 

EDI 

428 

- 31 

L6B27 

♦SLCB 

346 

- 74 

L8B33C 

SLCB 

325 

- 75 

L9B56 

♦SLCB 

347 

- 95 

LCC4 

♦SCN 

348 

- 89 

LHC5-15 

EDI 

429 

- 9 

L6B30 

♦ SLCB 

346 

- 75 

L8B36 

♦ SLCB 

347 

- 49 

L9B62 

SLCB 

347 

- 96 

LCC5 

♦SCN 

348 

- 90 

LHC5-20 

EDI 

430 

-101 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



■mass 

IS!R«!i!Sl 

TYPE No. 

■Mldsld 

ISEMIfTCl 

TYPE No. 




■ri 11 i 

UMIITfSB 




LHC5-25 

EDI 


LM28.2A 

mncisJdH 

182 -152 

LMZ 120 


222 - 92 

LVA156 


172 -185 

LVA459C 


173 -172 

LHC5-30 

EDI 

432 - 21 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA156A 

TRWS 

172 -154 

LVA462 

♦ KSI 

175 - 38 

LHC5-35 

EDI 

432 -116 

LMZ9.1 

GSE 

185 -191 

LMZ120A 

♦ GSE 

222 - 88 

LVA156B 

TRWS 

172 -150 

LVA462A 

♦TRWO 

174 -167 

LHC5-40 

EDI 

432 -156 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA156C 

TRWS 

172 -140 


♦TRWS 


LHC10-8 

EDI 

425 -218 

LMZ9.1A 

♦ GSE 

185 -187 

LMZ130 

GSE 

223 - 43 

LVA159 

♦TRWS 

173 -182 

LVA462B 

♦TRWS 

174 -164 

LHC10-10 

EDI 

427 - 20 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA159A 

TRWS 

173 -177 

LVA462C 

♦TRWS 

174 -154 

LHC10-12 

EDI 

428 - 39 

LMZ10 

GSE 

188 - 55 

LMZ130A 

♦ GSE 

223 ■ 39 

LVA159B 

TRWS 

173 -174 

LVA465 

♦ KSI 

177 - 36 

LHC10-15 

EDI 

429 - 22 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA159C 

TRWS 

173 -171 

LVA465A 

♦ TRWO 

177 - 4 

LHC10-20 

EDI 

430 -112 

LMZ10A 

♦ GSE 

188 - 51 

LMZ150 

GSE 

224 - 77 

LVA162 

♦TRWS 

175 - 37 


♦ TRWS 


LHC10-25 

EDI 

431 - 88 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA162A 

TRWS 

174 -166 

LVA465B 

♦TRWS 

176 -214 

LHC10-30 

EDI 

432 - 31 

LMZ11 

GSE 

189 -168 

LMZ150A 

♦ GSE 

224 - 73 

LVA162B 

TRWS 

174 -163 

LVA465C 

♦TRWS 

176 -211 

LHC10-35 

EDI 

432 -117 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA162C 

TRWS 

174 -153 

LVA468 

♦ KSI 

178 - 7 

LHC10-40 

EDI 

432 -161 

LMZ11A 

♦ GSE 

189 -164 

LMZ160 

GSE 

225 - 16 

LVA165 

♦ TRWS 

177 - 35 

LVA468A 

♦TRWO 

177 -192 

LHC25-8 

EDI 

426 - 8 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA165A 

TRWS 

177 - 3 


♦TRWS 


LHC25-10 

EDI 

427 - 37 

LMZ12 

GSE 

191 -143 

LMZ160A 

♦ GSE 

225 - 12 

LVA165B 

TRWS 

176 -213 

LVA468B 

♦TRWS 

177 -189 

LHC25-12 

EDI 

428 - 56 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA165C 

TRWS 

176 -210 

LVA468C 

♦TRWS 

177 -179 

LHC25-15 

EDI 

429 - 30 

LMZ12A 

♦ GSE 

191 -139 

LMZ180 

GSE 

226 - 38 

LVA168 

♦ TRWS 

178 - 6 

LVA471 

♦ KSI 

179 - 58 

LHC25-20 

EDI 

430 -123 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA168A 

TRWS 

177 -191 

LVA471A 

♦TRWO 

179 - 54 

LHC25-25 

EDI 

431 - 95 

LMZ13 

GSE 

193 - 85 

LMZ180A 

♦ GSE 

226 - 34 

LVA168B 

TRWS 

177 -188 


♦TRWS 


LHC25-30 

EDI 

432 - 38 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA168C 

TRWS 

177 -178 

LVA471B 

♦TRWS 

179 - 51 

LHC25-35 

EDI 

432 -119 

LMZ13A 

♦ GSE 

193 - 81 

LMZ200 

GSE 

227 - 31 

LVA171 

♦TRWS 

179 - 57 

LVA471C 

♦TRWS 

179 - 48 

LHC25-40 

EDI 

432 -166 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA171A 

TRWS 

179 - 53 

LVA474 

♦ KSI 

179 -111 

LK1 

♦ EDI 

401 - 18 

LMZ14 

GSE 

194 - 29 

LMZ200A 

♦ GSE 

227 - 27 

LVA171B 

TRWS 

179 - 50 

LVA474A 

♦TRWO 

179 -107 

LK2 

♦ EDI 

414 -188 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA171C 

TRWS 

179 - 47 


♦TRWS 


LK3 

♦ EDI 

419 - 66 

LMZ14A 

♦ GSE 

194 - 25 

LNA328 

♦CODI 

165 - 32 

LVA174 

♦TRWS 

179 -110 

LVA474B 

♦TRWS 

179 -102 

LK4 

♦ EDI 

421 -150 


♦ SCN 


LNA328A 

♦ CODI 

165 - 31 

LVA174A 

TRWS 

179 -106 

LVA474C 

♦TRWS 

179 - 99 

LK5 

♦ EDI 

423 - 93 

LMZ15 

GSE 

195 -140 

LNA328B 

♦ CODI 

165 - 29 

LVA174B 

TRWS 

179 -101 

LVA477 

♦ KSI 

181 - 25 

LK6 

♦ EDI 

424 -146 


♦ SCN 


LNA331 

♦ CODI 

165 -156 

LVA174C 

TRWS 

179 - 98 

LVA477A 

♦TRWO 

181 - 21 

LL101A 

♦ ITTG 

231 - 34 

LMZ15A 

♦GSE 

195 -136 

LNA331A 

♦ CODI 

165 -155 

LVA177 

♦ TRWS 

181 - 24 


♦TRWS 


LL101B 

♦ ITTG 

231 - 33 


♦SCN 


LNA331B 

♦ CODI 

165 -153 

LVA177A 

TRWS 

181 - 20 

LVA477B 

♦ TRWS 

181 - 16 

LL101C 

♦ ITTG 

231 - 32 

LMZ16 

GSE 

197 - 20 

LNA335 

♦ CODI 

166 -138 

LVA177B 

TRWS 

181 - 15 

LVA477C 

♦TRWS 

181 - 13 

LL103A 

♦ ITTG 

231 -138 


♦SCN 


LNA335A 

♦ CODI 

166 -137 

LVA177C 

TRWS 

181 - 12 

LVA480 

♦ KSI 

181 - 79 

LL103B 

♦ ITTG 

231 -139 

LMZ16A 

♦GSE 

197 - 18 

LNA335B 

♦ CODI 

166 -135 

LVA180 

♦TRWS 

181 - 78 

LVA480A 

♦TRWO 

181 - 74 

LL103C 

♦ ITTG 

231 -140 


♦SCN 


LNA339 

♦ CODI 

167 -208 

LVA180A 

TRWS 

181 - 73 


♦TRWS 


LL104A 

♦ ITTG 

374 - 14 

LMZ18 

GSE 

199 - 38 

LNA339A 

♦ CODI 

167 -207 

LVA180B 

TRWS 

181 - 70 

LVA480B 

♦TRWS 

181 - 71 

LL104B 

♦ ITTG 

374 - 11 


♦SCN 


LNA339B 

♦ CODI 

167 -205 

LVA180C 

TRWS 

181 - 67 

LVA480C 

♦TRWS 

181 - 68 

LL104C 

♦ ITTG 

374 - 15 

LMZ18A 

♦ GSE 

199 - 34 

LNA343 

♦ CODI 

169 - 24 

LVA183 

♦TRWS 

182 -208 

LVA483 

♦ KSI 

182 -209 

LL104D 

♦ ITTG 

374 - 12 


♦ SCN 


LNA343A 

♦ CODI 

169 - 21 

LVA183A 

TRWS 

182 -200 

LVA483A 

♦TRWO 

182 -202 

LL104E 

♦ ITTG 

374 - 16 

LMZ20 

GSE 

201 - 31 

LNA343B 

♦ CODI 

169 - 19 

LVA183B 

TRWS 

182 -201 


♦TRWS 


LL104F 

♦ ITTG 

374 - 13 


♦ SCN 


LNA347 

♦ CODI 

170 - 72 

LVA183C 

TRWS 

182 -195 

LVA483B 

♦TRWS 

182 -203 

LL4148 

♦ALGG 

250 -119 

LMZ20A 

♦ GSE 

201 - 27 

LNA347A 

♦ CODI 

170 - 70 

LVA186 

♦TRWS 

183 -123 

LVA483C 

♦TRWS 

182 -196 


♦ ITTG 



♦ SCN 


LNA347B 

♦ CODI 

170 - 67 

LVA186A 

TRWS 

183 -119 

LVA486 

♦ KSI 

183 -124 

LL4149 

♦ ITTG 

247 - 39 

LMZ22 

GSE 

202 -138 

LNA351 

♦ CODI 

171 -152 

LVA186B 

TRWS 

183 -114 

LVA486A 

♦TRWO 

183 -120 

LL4150 

♦ ALGG 

245 -181 


♦SCN 


LNA351A 

♦CODI 

171 -150 

LVA186C 

TRWS 

183 -115 


♦TRWS 



♦ ITTG 


LMZ22A 

♦ GSE 

202 -134 

LNA351B 

♦CODI 

171 -147 

LVA189 

♦ TRWS 

184 - 6 

LVA486B 

♦TRWS 

183 -116 

LL4151 

♦ ALGG 

246 - 82 


♦SCN 


LNA356 

♦ CODI 

173 - 32 

LVA189A 

TRWS 

184 - 2 

LVA486C 

♦ TRWS 

183 -117 


♦ ITTG 


LMZ24 

GSE 

204 - 24 

LNA356A 

♦ CODI 

173 - 30 

LVA189B 

TRWS 

183 -213 

LVA489 

♦ KSI 

184 - 7 

LL4152 

♦ ITTG 

245 - 68 


♦ SCN 


LNA356B 

♦ CODI 

173 - 27 

LVA189C 

TRWS 

183 -214 

LVA489A 

♦TRWO 

184 - 3 

LL4153 

♦ ITTG 

246 - 83 

LMZ24A 

♦ GSE 

204 - 20 

LNA362 

♦ CODI 

175 - 96 

LVA192 

♦TRWS 

186 - 35 


♦ TRWS 


LL4154 

♦ALGG 

245 - 31 


♦ SCN 


LNA362A 

♦ CODI 

175 - 94 

LVA192A 

TRWS 

186 - 31 

LVA489B 

♦TRWS 

183 -215 


♦ ITTG 


LMZ27 

GSE 

205 -178 

LNA362B 

♦ CODI 

175 - 91 

LVA192B 

TRWS 

186 - 26 

LVA489C 

♦TRWS 

183 -216 

LL4446 

♦ ITTG 

247 - 40 


♦ SCN 


LNA368 

♦ CODI 

178 - 68 

LVA192C 

TRWS 

186 - 27 

LVA492 

♦ KSI 

186 - 36 

LL4447 

♦ ITTG 

247 - 41 

LMZ27A 

♦ GSE 

205 -174 

LNA368A 

♦ CODI 

178 - 66 

LVA195 

♦ TRWS 

186 -107 

LVA492A 

♦TRWO 

186 - 32 

LL4448 

♦ALGG 

247 - 56 


♦ SCN 


LNA368B 

♦ CODI 

178 - 62 

LVA195A 

TRWS 

186 -103 


♦TRWS 



♦ ITTG 


LMZ30 

GSE 

207 -102 

LNA375 

♦ CODI 

180 - 64 

LVA195B 

TRWS 

186 - 96 

LVA492B 

♦TRWS 

186 - 28 

LL4449 

♦ ITTG 

247 - 42 


♦ SCN 


LNA375A 

♦ CODI 

180 - 62 

LVA195C 

TRWS 

186 - 97 

LVA492C 

♦TRWS 

186 - 29 

LL4450 

♦ ITTG 

245 - 90 

LMZ30A 

♦ GSE 

207 - 98 

LNA375B 

♦ CODI 

180 - 58 

LVA198 

♦ TRWS 

186 -149 

LVA495 

♦ KSI 

186 -108 

LL4451 

♦ ITTG 

245 -105 


♦ SCN 


LNA382 

♦ CODI 

182 - 46 

LVA198A 

TRWS 

186 -145 

LVA495A 

♦TRWO 

186 -104 

LL4453 

♦ ITTG 

238 - 46 

LMZ33 

GSE 

208 -195 

LNA382A 

♦ CODI 

182 - 44 

LVA198B 

TRWS 

186 -140 


♦TRWS 


LL4454 

♦ ITTG 

246 -130 


♦SCN 


LNA382B 

♦ CODI 

182 - 40 

LVA198C 

TRWS 

186 -141 

LVA495B 

♦TRWS 

186 - 98 

LL5245 

♦ ITTG 

195 - 17 

LMZ33A 

♦GSE 

208 -191 

LNA391 

♦ CODI 

185 - 82 

LVA343A 

♦TRWS 

169 - 23 

LVA495C 

♦TRWS 

186 - 99 

LL5245A 

♦ ITTG 

195 - 9 


♦ SCN 


LNA391A 

♦ CODI 

185 - 80 

LVA343B 

TRWS 

168 -154 

LVA498 

♦ KSI 

186 -150 

LL5245B 

♦ ITTG 

195 - 10 

LMZ36 

GSE 

210 - 44 

LNA391B 

♦ CODI 

185 - 76 

LVA343C 

TRWS 

168 -146 

LVA498A 

♦TRWO 

186 -146 

LL5256 

ITTG 

206 -195 


♦SCN 


LNA3100 

♦ CODI 

187 -130 

LVA347A 

♦TRWO 

170 - 71 


♦TRWS 


LM136AH 

♦ NSC 

164 - 83 

LMZ36A 

♦ GSE 

210 - 40 

LNA3100A 

CODI 

187 -128 


♦TRWS 


LVA498B 

♦TRWS 

186 -142 

LM136H 

♦ NSC 

164 - 85 


♦ SCN 


LNA3100B 

CODI 

187 -124 

LVA347B 

TRWS 

170 - 68 

LVA498C 

♦TRWS 

186 -143 

LM236AH 

♦ NSC 

164 - 84 

LMZ39 

GSE 

211 - 81 

LVA43A 

♦ KSI 

169 - 22 

LVA347C 

TRWS 

170 - 66 

LVA1043A 

♦ TRWS 

169 - 45 

LM236H 

♦ NSC 

164 - 86 


♦ SCN 


♦TRWO 

♦ TRWS 


LVA351A 

♦TRWO 

171 -151 

LVA1043B 

TRWS 

169 - 35 

LM336BH 

♦ NSC 

164 - 87 

LMZ39A 

♦ GSE 

211 - 77 

LVA43B 

TRWS 

168 -153 


♦TRWS 


LVA1043C 

TRWS 

169 - 33 

LM336BZ 

♦ NSC 

164 - 88 


♦ SCN 


LVA43C 

TRWS 

168 -145 

LVA351B 

TRWS 

171 -148 

LVA1047A 

♦TRWS 

170 - 98 

LM336H 

♦ NSC 

164 - 89 

LMZ43 

GSE 

212 - 92 

LVA47A 

♦ KSI 

170 - 7 

LVA351C 

TRWS 

171 -146 

LVA1047B 

TRWS 

170 - 86 

LM336Z 

♦ NSC 

164 - 90 


♦SCN 


♦TRWO 

♦TRWS 


LVA356A 

♦TRWO 

173 - 31 

LVA1047C 

TRWS 

170 - 84 

LMZ3.3 

GSE 

166 -101 

LMZ43A 

♦ GSE 

212 - 88 

LVA47B 

TRWS 

169 -191 


♦TRWS 


LVA1051A 

♦TRWS 

171 -179 


♦ SCN 



♦ SCN 


LVA47C 

TRWS 

169 -183 

LVA356B 

TRWS 

173 - 28 

LVA1051B 

TRWS 

171 -168 

LMZ3.3A 

♦ GSE 

166 - 99 

LMZ47 

GSE 

213 -109 

LVA51A 

♦ KSI 

171 - 89 

LVA356C 

TRWS 

173 - 26 

LVA1051C 

TRWS 

171 -166 


♦ SCN 



♦SCN 


♦ TRWO 

♦TRWS 

1 

LVA362A 

♦TRWO 

175 - 95 

LVA1056A 

♦TRWS 

173 - 64 

LMZ3.6 

GSE 

167 - 71 

LMZ47A 

♦ GSE 

213 -105 

LVA51B 

TRWS 

171 - 67 


♦TRWS 


LVA1056B 

TRWS 

173 - 51 


♦SCN 



♦SCN 


LVA51C 

TRWS 

171 - 59 

LVA362B 

TRWS 

175 - 92 

LVA1056C 

TRWS 

173 - 49 

LMZ3.6A 

♦GSE 

167 - 68 

LMZ51 

GSE 

214 -104 

LVA56A 

♦ KSI 

172 -177 

LVA362C 

TRWS 

175 - 90 

LVA1062A 

♦TRWS 

175 -127 


♦SCN 



♦SCN 


♦TRWO 

♦TRWS 


LVA368A 

♦TRWO 

178 - 67 

LVA1062B 

TRWS 

175 -113 

LMZ3.9 

GSE 

168 - 56 

LMZ51A 

♦GSE 

214 -100 

LVA56B 

TRWS 

172 -149 


♦TRWS 


LVA1062C 

TRWS 

175 -111 


♦SCN 



♦SCN 


LVA56C 

TRWS 

172 -139 

LVA368B 

TRWS 

178 - 63 ! 

LVA1068A 

♦TRWS 

178 -110 

LMZ3.9A 

♦GSE 

168 - 53 

LMZ56 

GSE 

215 - 93 

LVA62A 

♦ KSI 

174 -206 

LVA368C 

TRWS 

178 - 61 

LVA1068B 

TRWS 

178 - 91 


♦SCN 



♦SCN 


♦ TRWO 

♦ TRWS 


LVA375A 

♦TRWO 

180 - 63 

LVA1068C 

TRWS 

178 - 89 

LMZ4.3 

GSE 

169 - 76 

LMZ56A 

♦ GSE 

215 - 89 

LVA62B 

TRWS 

174 -162 


♦TRWS 


LVA1075A 

♦TRWS 

180 -104 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA62C 

TRWS 

174 -152 

LVA375B 

TRWS 

180 - 59 

LVA1075B 

TRWS 

180 - 85 

LMZ4.3A 

♦ GSE 

169 - 73 

LMZ62 

GSE 

216 - 97 

LVA68A 

♦ KSI 

177 -215 

LVA375C 

TRWS 

180 - 57 

LVA1075C 

TRWS 

180 - 83 


♦SCN 



♦ SCN 


♦TRWO 

♦TRWS 


LVA382A 

♦TRWO 

182 - 45 

LVA1082A 

♦TRWS 

182 - 87 

LMZ4.7 

GSE 

170 -133 

LMZ62A 

♦ GSE 

216 - 93 

LVA68B 

TRWS 

177 -187 


♦TRWS 


LVA1082B 

TRWS 

182 - 68 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA68C 

TRWS 

177 -177 

LVA382B 

TRWS 

182 - 41 

LVA1082C 

TRWS 

182 - 66 

LMZ4.7A 

♦ GSE 

170 -130 

LMZ68 

GSE 

217 - 78 

LVA75A 

♦ KSI 

179 -201 

LVA382C 

TRWS 

182 - 39 

LVA1091A 

♦TRWS 

185 -119 


♦SCN 



♦ SCN 


♦TRWO 

♦TRWS 


LVA391A 

♦TRWO 

185 - 81 

LVA1091B 

TRWS 

185 -102 

LMZ5.1 

GSE 

172 - 6 

LMZ68A 

♦GSE 

217 - 74 

LVA75B 

TRWS 

179 -177 


♦TRWS 


LVA1091C 

TRWS 

185 -100 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA75C 

TRWS 

179 -170 

LVA391B 

TRWS 

185 - 77 

LVA3100A 

♦TRWO 

187 -129 

LMZ5.1A 

♦ GSE 

172 - 3 

LMZ75 

GSE 

218 - 61 

LVA82A 

♦ KSI 

181 -180 

LVA391C 

TRWS 

185 - 75 


♦TRWS 



♦ SCN 



♦ SCN 


♦ TRWO 

♦TRWS 


LVA450 

♦ KSI 

171 - 5 

LVA3100B 

TRWS 

187 -125 

LMZ5.6 

GSE 

173 -104 

LMZ75A 

♦GSE 

218 - 57 

LVA82B 

TRWS 

181 -158 

LVA450A 

♦TRWO 

171 - 12 

LVA3100C 

TRWS 

187 -123 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA82C 

TRWS 

181 -151 


♦TRWS 


LVA10100A 

♦TRWS 

187 -178 

LMZ5.6A 

♦ GSE 

173 -101 

LMZ82 

GSE 

219 - 37 

LVA91A 

♦ KSI 

185 - 12 

LVA450B 

♦TRWS 

171 - 11 

LVA10100B 

TRWS 

187 -158 


♦SCN 



♦SCN 


♦ TRWO 

♦ TRWS 


LVA450C 

♦TRWS 

170 -205 

LVA10100C 

TRWS 

220 -101 

LMZ6.2 

GSE 

175 -169 

LMZ82A 

♦GSE 

219 - 33 

LVA91B 

TRWS 

184 -207 

LVA453 

♦ KSI 

172 - 52 

M1A1 

EDL 

283 - 79 


♦SCN 



♦SCN 


LVA91C 

TRWS 

184 -198 

LVA453A 

♦TRWO 

172 - 47 

M1A5 

EDL 

283 - 80 

LMZ6.2A 

♦ GSE 

175 -166 

LMZ91 

GSE 

220 - 16 

LVA100A 

♦ KSI 

187 - 55 


♦TRWS 


M1A9 

EDL 

283 - 81 


♦SCN 



♦ SCN 



♦ TRWS 


LVA453B 

♦TRWS 

172 - 43 

M1B1 

EDL 

283 -128 

LMZ6.8 

GSE 

178 -175 

LMZ91A 

♦GSE 

220 - 12 

LVA100B 

TRWS 

187 - 31 

LVA453C 

♦TRWS 

172 - 40 

M1B5 

EDL 

283 -129 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA100C 

TRWS 

187 - 23 

LVA456 

♦ KSI 

172 -186 | 

M1B9 

EDL 

283 -130 

LMZ6.8A 

♦GSE 

178 -171 

LMZ100 

GSE 

220 -178 

LVA150 

♦TRWS 

171 - 4 

LVA456A 

♦TRWO 

172 -155 

M1C1 

EDL 

283 -192 


♦SCN 



♦SCN 


LVA150A 

TRWS 

171 - 1 


♦TRWS 


M1C5 

EDL 

283 -193 

LMZ7.5 

GSE 

180 -167 

LMZ100A 

♦ GSE 

220 -174 

LVA150B 

TRWS 

170 -207 

LVA456B 

♦TRWS 

172 -151 

M1C9 

EDL 

283 -194 


♦SCN 



♦SCN 


LVA150C 

TRWS 

170 -204 

LVA456C 

♦TRWS 

172 -141 

MIDI 

EDL 

284 - 39 

LMZ7.5A 

♦GSE 

180 -163 

LMZ110 

GSE 

221 -138 

LVA153 

♦TRWS 

172 - 51 

LVA459 

♦ KSI 

173 -183 

M1D5 

EDL 

284 - 40 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA153A 

TRWS 

172 - 46 

LVA459A 

♦TRWO 

173 -178 

M1D9 

EDL 

284 - 41 

LMZ8.2 

GSE 

182 -156 

LMZ110A 

♦GSE 

221 -134 

LVA153B 

TRWS 

172 - 42 


♦TRWS 


M1E1 

EDL 

284 - 80 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA153C 

TRWS 

172 - 39 

LVA459B 

♦TRWS 

173 -175 

M1E5 

EDL 

284 - 81 
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A-Registered with JEDEC 
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TYPE No. 

■ITTdrTcl hTTWlTTH 

"Mi 

E9 


264 

- 82 

M1F1 

EDL 

284 

-144 

M1F5 

EDL 

284 

-145 

M1F9 

EDL 

284 

-146 

M1G1 

EDL 

284 

-182 

M1G5 

EDL 

284 

-183 

M1G9 

EDL 

284 

-184 

M1H1 

EDL 

285 

- 23 

M1H5 

EDL 

285 

- 24 

M1H9 

EDL 

285 

- 25 

M1K1 

EDL 

285 

- 44 

M1K5 

EDL 

285 

- 45 

M1K9 

EDL 

285 

- 46 

M1M1 

EDL 

402 

- 46 

M1M5 

EDL 

402 

- 47 

M1M9 

EDL 

402 

- 48 

M2-100 

♦AEIL 

287 

- 14 

M2-100R 

♦AEIL 

287 

- 15 

M 2-200 

♦AEIL 

287 

- 34 

M2-200R 

♦AEIL 

287 

- 35 

M 2-400 

♦AEIL 

287 

- 62 

M2-400R 

♦AEIL 

287 

- 63 

M2-600 

♦AEIL 

287 

- 91 

M2-600R 

♦AEIL 

287 

- 92 

M2-800 

♦AEIL 

287 

-117 

M2-800R 

♦AEIL 

287 

-118 

M2-1000 

♦AEIL 

402 

-136 

M2-1000R 

♦AEIL 

402 

-137 

M2-1200 

♦AEIL 

406 

-108 

M2-1200R 

♦AEIL 

406 

-109 

M2A1 

EDL 

285 

-200 

v; 

V 
v 
v 

Y 

Jl i. 

>A5 

>A9 

EDL 

EDL 

285 

285 

-201 

-202 

>B1 

EDL 

286 

- 11 

>B5 

>B9 

!C1 

EDL 

EDL 

286 

286 

- 12 
- 13 

EDL 

286 

- 51 

M2C5 

EDL 

286 

- 52 

M2C9 

EDL 

286 

- 53 

M2D1 

EDL 

286 

- 84 

M2D5 

EDL 

286 

- 85 

M2D9 

EDL 

286 

- 86 


EDL 

286 

-101 

EDL 

286 

-102 

M2E9 

EDL 

286 

-103 

M2F1 

EDL 

286 

-132 

M2F5 

EDL 

286 

-133 

M2F9 

EDL 

286 

-134 

msSHBil 

EDL 

EDL 

286 

286 

-150 

-151 

M2G9 

EDL 

286 

-152 

J 

>H1 

EDL 

286 

-178 

j: 

>H5 

EDL 

286 

-179 

3 

>H9 

EDL 

286 

-180 

I- 

K1 

EDL 

286 

-191 


K5 

EDL 

286 

-192 

M2K9 

EDL 

286 

-193 

M2 

>M1 

EDL 

402 

-101 

M2M5 

EDL 

402 

-102 

J: 

J; 

Is 

Is 

Is 

Zl 

Is 

Is 

M9 

EDL 

402 

-103 

>.5A 

MAL 

402 

-131 

A1 

EDL 

286 

-217 

A5 

A9 

EDL 

286 

-218 

EDL 

286 

-219 

B1 

EDL 

287 

- 11 

IB5 

SB9 

EDL 

EDL 

287 

287 

- 12 
- 13 

M3C1 

EDL 

287 

- 31 

! 

1 

X? 

IC5 

IC9 

D1 

D5 

D9 

EDL 

287 

- 32 

EDL 

287 

- 33 

EDL 

287 

- 49 

EDL 

287 

- 50 

EDL 

287 

- 51 

M3E1 

EDL 

287 

- 59 

M3E5 

EDL 

287 

- 60 

M3E9 

EDL 

287 

- 61 

M3F1 

EDL 

287 

- 76 

M3F5 

EDL 

287 

- 77 

MC 

F9 

EDL 

287 

- 78 

M3G1 

EDL 

287 

- 88 

MC 

G5 

EDL 

287 

- 89 

M3G9 

EDL 

287 

- 90 

M3H1 

EDL 

287 

-103 

M3H5 

EDL 

287 

-104 

M3H9 

EDL 

287 

-105 

M3K1 

EDL 

287 

-114 

M3K5 

EDL 

287 

-115 

M3K9 

EDL 

287 

-116 

M3M1 

EDL 

402 

-132 

M3M5 

EDL 

402 

-133 

M3M9 

EDL 

402 

-134 

M4A1 

EDL 

287 

-168 

M4A5 

EDL 

287 

-169 

M4A9 

EDL 

287 

-170 

M4B1 

EDL 

288 

- 4 

M4B5 

EDL 

288 

- 5 

M4B9 

EDL 

288 

- 6 

M4B32 

♦ HITJ 

364 

-103 

M4B52 

♦ HITJ 

365 

-166 

M4C1 

EDL 

288 

- 76 

M4C1#B 

♦ HITJ 

361 

- 94 

M4C5 

EDL 

288 

- 77 

M4C6 

♦ HITJ 

366 

- 93 

M< 

C9 

EDL 

288 

- 78 

M4C32 

♦ HITJ 

364 

-113 

M4C52 

♦HITJ 

365 

-177 

M4D1 

EDL 

288 

-144 

M4D5 

EDL 

288 

-145 

M4D9 

EDL 

288 

-146 

M4E1 

EDL 

288 

-176 

M4E1#B 

♦ HITJ 

361 

-106 

MA 

IE5 

EDL 

288 

-177 

MA 

IE6 

♦ HITJ 

366 

-122 

M A 

E9 

EDL 

288 

-178 1 


M4E52 

M4F1 

M4F5 

M4F9 

M4G1 

M4G1#B 

M4G5 

M4G6 

M4G9 

M4H1 

M4H5 

M4H9 

M4K1 

M4K5 

M4K9 

M4M1 

M4M5 

M4M9 

M5A5 

M5B5 

M5C5 

M5D5 

M5E5 

M5F5 

M5G5 

M5H5 

M5K5 

M5M5 

M5N5 

M5P5 

M6-100 

M6-100R 

M6-200 

M6-200R 

M6-400 

M6-400R 

M6-600 

M6-600R 

M6-800 

M6-800R 

M6-1000 

M6-1000R 

M6-1200 

M6-1200R 

M7A5 


TYPE No. 

MFRS 


364 -130 

♦ HITJ 365 -189 

EDL 289 - 16 

EDL 289 - 17 

EDL 289 - 18 

EDL 289 - 41 

♦ HITJ 361 -111 

EDL 289 - 42 


CROSS INDEX 




M7H5 

M7K5 

M7M5 

M7N5 

M7P5 

M15F 

M15FG 

M15K 

M15S 

M15SG 

M15UF 

M15UFG 

M16-100 

M16-100R 

Ml 6-200 

M16-200R 

Ml 6-400 

M16-400R 

Ml 6-600 

M16-600R 

Ml 6-800 

M16-800R 

Ml 6-1000 

M16-1000R 

Ml 6-1200 

M16-1200R 

M20 

M20F 

M20FG 

M20K 

M20S 

M20SG 

M20UF 

M20UFG 

M25-100 

M25-100R 

M25-200 

M25-200R 

M25-400 

M25-400R 

M25-600 

M25-600R 

M25-800 

M25-800R 

M25-1000 

M25-1000R 

M25-1200 

M25-1200R 

M25F 

M25FG 

M25S 

M25SG 

M25UF 

M25UFG 

M30 

M30F 

M30FG 

M30K 

M30S 

M30SG 

M30UF 

M30UFG 


♦AEIL 291 
♦AEIL 291 
♦AEIL 291 
♦AEIL 291 


♦AEIL 292 
♦AEIL 292 
♦AEIL 292 
♦AEIL 292 


♦THEF 411 
♦VMI 410 


♦AEIL 296 
♦AEIL 296 
♦AEIL 296 
♦AEIL 296 
♦AEIL 297 
♦AEIL 297 
♦AEIL 297 
♦AEIL 297 
♦AEIL 297 
♦AEIL 297 
♦AEIL 403 
♦AEIL 403 
♦AEIL 406 
♦AEIL 406 


♦ THEF 415 
♦VMI 414 
♦VMI 248 
♦VMI 414 
♦VMI 248 
♦AEIL 298 
♦AEIL 298 
♦AEIL 298 
♦AEIL 298 
♦AEIL 299 
♦AEIL 299 
♦AEIL 299 
♦AEIL 299 
♦AEIL 299 
♦AEIL 299 


♦THEF 419 
♦VMI 419 
♦VMI 248 
♦VMI 419 
♦VMI 248 


40F 
M40FG 
M40K 
M40S 
M40SG 
M40UF 
M40UFG 
M41-100 
M41-100R 
M41-200 
M41-200R 
M41-400 
M41-400R 
M41-600 
M41-600R 
M41-800 
M41-800R 
M41-1000 
M41-1000R 
M41-1200 
M41-1200R 
M50A 
M50F 
M50FG 
M50K 
M50S 
M50SG 
M50UF 
M50UFG 
M60A 
M60F 
M60FG 
M60K 
M60S 
M60SG 
M60UF 
M60UFG 
M67 
M67A 
M67B 
M67C 
M68 
M68A 
M68B 
M68C 
M69 
M69A 
M69B 
M69C 
M70 
M70A 
M70B 
M70C 
M71 

M71-100 

M71-100R 

M71-200 

M71-200R 

M71-400 

M71-400R 

M71-600 

M71-600R 

M71-800 

M71-800R 

M71-1000 

M71-1000R 

M71-1200 

M71-1200R 


M71-100R 

M71-200 

M71-200R 

M71-400 

M71-400R 

M71-600 

M71-600R 

M71-800 

M71-800R 

M71-1000 

M71-1000R 

M71-1200 

M71-1200R 

M71A 

M71B 

M71C 

M72 

M72A 

M72B 

M72C 

M72D 

M73 

M73A 

M73B 

M73C 

M80F 

M80FG 

M80K 

M80S 

M80SG 

M80UF 

M80UFG 

Ml OOF 

M100FG 

M100K#B 

M100S 

M100SG 

M100UF 

M100UFG 

M120K 

M150K 

M151-100 

M151-100R 

Ml 51-200 

M151-200R 

Ml 51-400 

M151-400R 

Ml 51-600 

M151-600R 

Ml 51-800 

M151-800R 

M151-1000 

M151-1000R 

Ml 51-1200 

M151-1200R 

M200K 

M300K 

M500 

M500A 


421 

♦VMI 248 
♦THEF 421 

♦ VMI 421 
♦VMI 248 
♦VMI 421 
♦VMI 248 

♦ AEIL 301 

♦ AEIL 303 

♦ AEIL 301 

♦ AEIL 303 

♦ AEIL 301 
♦AEIL 303 
♦AEIL 301 
♦AEIL 303 
♦AEIL 302 
♦AEIL 303 
♦AEIL 403 
♦AEIL 404 
♦AEIL 407 
♦AEIL 407 
♦SET 250 
♦VMI 423 
♦VMI 248 
♦THEF 423 
♦VMI 423 
♦VMI 248 
♦VMI 423 
♦VMI 248 

♦ SET 424 
♦VMI 424 
♦VMI 248 
♦THEF 424 
♦VMI 424 
♦VMI 248 
♦VMI 424 
♦VMI 248 
♦SOD 277 

♦ SOD 274 

♦ SOD 275 

♦ SOD 276 

♦ SOD 278 

♦ SOD 274 

♦ SOD 275 
♦SOD 276 
♦SOD 278 
♦SOD 274 
♦SOD 275 
♦SOD 276 
♦SOD 278 
♦SOD 274 
♦SOD 275 

♦ SOD 276 
♦SOD 279 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 

♦ AEIL 304 

♦ AEIL 304 

♦ AEIL 304 

♦ AEIL 304 

♦ AEIL 404 

♦ AEIL 404 
♦AEIL 407 
♦AEIL 407 

♦ SOD 275 

♦ SOD 275 
♦SOD 277 

SOD 279 

♦ SOD 275 
♦SOD 275 
♦SOD 277 
♦SOD 277 

♦ SOD 401 

♦ SOD 401 

♦ SOD 401 

♦ SOD 401 
♦VMI 426 
♦VMI 248 
♦THEF 426 
♦VMI 426 
♦VMI 248 
♦VMI 426 
♦VMI 248 
♦VMI 281 
♦VMI 248 
♦THEF 427 

♦ VMI 427 
♦VMI 248 
♦VMI 427 
♦VMI 248 
♦THEF 428 
♦THEF 429 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 

♦ AEIL 307 

♦ AEIL 307 

♦ AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 308 
♦AEIL 308 
♦AEIL 404 
♦AEIL 404 
♦AEIL 407 
♦AEIL 407 
♦THEF 430 
♦THEF 432 

♦ SOD 278 

♦ SOD 1275 


TYPE No. 

MFRS 1 

M500B — 


M500C 

♦SOD 

Ml 200 

♦SOD 

M8513A-0 

IMTM 

M8513A-R 

IMTM 

TOSJ 

Ml 9500/469-01 

♦GICB 

Ml 9500/469-02 

♦GICB 

Ml 9500/469-03 

♦GICB 

Ml 9500/469-04 

♦GICB 

MA27 

MATJ 

MA27Q 

MATJ 

MA27T 

MATJ 

MA27W 

MATJ 

MA28 

MATJ 

MA28T 

MATJ 

MA28W 

MATJ 

MA30#B 

♦ UNI 

MA56 

MATJ 

MA57 

MATJ 

MA72 

MATJ 

MAI 50 

MATJ 

MA151A 

MATJ 

MA151K 

MATJ 

MA151WA 

MATJ 

MA151WK 

MATJ 

MA152A 

MATJ 

MA152K 

MATJ 

MA152WA 

MATJ 

MA152WK 

MATJ 

MAI 53 

MATJ 

MA153A 

MATJ 

MA154WA 

MATJ 

MA154WK 

MATJ 

MA155WA 

MATJ 

MA155WK 

MATJ 

MAI 56 

MATJ 

MAI 57 

MATJ 

MA157A 

MATJ 

MAI 59 

MATJ 

MA159A 

MATJ 

MAI 60 

MATJ 

MA160A 

MATJ 

MAI 61 

MATJ 

MAI 62 

MATJ 

MAI 65 

MATJ 

MAI 66 

MATJ 

MAI 67 

MATJ 

MAI 70 

MATJ 

MAI 71 

MATJ 

MA175WA 

MATJ 

MA175WK 

MATJ 

MA176WA 

MATJ 

MA176WK 

MATJ 

MAI 81 

MATJ 

MAI 82 

MATJ 

MAI 83 

MATJ 

MAI 90 

MATJ 

MA221 

MATJ 

MA291 

MATJ 

MA412 

MIC 

MA428 

MIC 

MA439 

MIC 

MA522 

MATJ 

MA700 

MATJ 

MA701 

MATJ 

MA856 

MATJ 

MA858 

MATJ 

MAI 030 

MATJ 

MAI 033 

MATJ 

MAI 036 

MATJ 

MAI 039 

MATJ 

MAI 043 

MATJ 

MAI 047 

MATJ 

MAI 051 

MATJ 

MAI 056 

MATJ 

MAI 062 

MATJ 

MAI 068 

MATJ 

MAI 075 

MATJ 

MAI 082 

MATJ 

MAI 091 

MATJ 

MA1100 

MATJ 

MA1110 

MATJ 

MA1120 

MATJ 

MA1130 

MATJ 

MA1140M 

MATJ 

MA1150 

MATJ 

MA1160 

MATJ 

MA1180 

MATJ 

MAI 200 

MATJ 

MAI 220 

MATJ 

MAI 240 

MATJ 

MAI 270 

MATJ 

MAI 300 

MATJ 

MAI 330 

MATJ 

MAI 360 

MATJ 

MA2051 

MATJ 

MA2056 

MATJ 

MA2062 

MATJ 

MA2068#E 

MATJ 

MA2075 

MATJ 

MA2082 

MATJ 

MA2091 

MATJ 

MA2100 

MATJ 

MA2110 

MATJ 

MA2120 

MATJ 

MA2130 

MATJ 

MA2150 

MATJ 

MA2160 

MATJ 

MA2180 

MATJ 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





69 MA3075L 


60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 
170 

35 

47 

48 

87 

115 
106 

116 
107 
191 
186 

53 
187 

70 
75 

102 

97 
116 
111 

71 

98 
112 

99 

113 
100 

114 IMA4140M 

88 IMA4148 

92 

53 
182 
131 
110 

190 
103 
101 
117 

115 
63 

75 MA4360 
82 MA4374C 
58 MA4375C 

54 MA4375E 

93 ” 

54 

55 
106 

58 

109 

110 

49 

50 
84 
14 

191 
156 
174 

8 
90 

178 .. 

207 MA5240 
216 MA41516 
202 
181 
13 

56 

1 — 

170 MB25-100 
140 MB25-200 
180 MB25-400 
164 MB25-600 
68 MB25-800 
73 MB25-1000 
71 MB25-1200 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 













































































Mil 1 1 II | | Hill ■ 

MB151 

♦on 

Ml 

- 7 

MB152 

♦ Dll 

369 

- 34 

MB154 

♦ Dll 

369 

- 61 

MB156 

♦ Dll 

369 

- 86 

MB158 

♦ Dll 

369 

-104 

MB200 

♦ MSC 

241 

- 32 

MB201 

♦MSC 

241 

- 34 

MB202 

♦MSC 

241 

- 36 

MB204 

♦MSC 

241 

- 38 

MB206 

♦ MSC 

241 

- 40 

MB207 

♦MSC 

241 

- 33 

MB208 

♦ MSC 

241 

- 35 

MB209 

♦MSC 

241 

- 37 

MB211 

♦MSC 

241 

- 39 

MB213 

♦MSC 

241 

- 41 

MB251 

♦Dll 

369 

-219 



401 

-168 

MB252 

♦ Dll 

278 

- 83 



370 

- 30 

MB254 

♦ Dll 

278 

-133 



370 

- 68 

MB256 

♦ Dll 

278 

-204 



370 

-101 

MB258 

♦ Dll 

278 

- 13 



370 

-123 

MB335 

MSC 

257 

-189 

MB336 

MSC 

258 

-115 

MB337 

MSC 

259 

-114 

MB338 

MSC 

260 

- 82 

MB339 

MSC 

260 

-131 

MB340 

MSC 

261 

- 10 

MB351 

♦Dll 

371 

- 44 

MB352 

♦ Dll 

371 

- 63 

MB354 

♦Dll 

371 

- 80 

MB356 

♦ Dll 

371 

- 96 

MB358 

♦ Dll 

371 

-111 

MB366 

MSC 

257 

-190 

MB367 

MSC 

258 

-116 

MB368 

MSC 

259 

-115 

MB369 

MSC 

260 

- 83 

MB370 

MSC 

260 

-132 

MB371 

MSC 

261 

- 11 

MB805 

♦ Dll 

366 

-217 

MB805G 

♦ Dll 

366 

-218 

MB1005 

♦ Dll 

367 

-118 

MB1005G 

♦ Dll 

367 

-119 

MB1505 

♦ Dll 

368 

-210 

MB1510 

♦ Dll 

369 

-116 

MB2505 

♦ Dll 

369 

-193 

MB2510 

♦ Dll 

370 

-139 

MB3505 

♦ Dll 

371 

- 25 

MB3510 

♦ Dll 

371 

-122 

MB-1D 

SAKJ 

406 

- 56 

MBD101 

♦ MOTA 

439 

- 84 

MBD102 

♦ MOTA 

438 

-107 

MBD201 

♦ MOTA 

438 

-108 

MBD301 

♦ MOTA 

438 

-109 

MBD501 

♦ MOTA 

438 

-110 

MBD502 

♦MOTA 

439 

- 1 

MBD701 

♦MOTA 

439 

- 2 

MBD702 

♦MOTA 

439 

- 3 

MBI-101 

♦ MOTA 

439 

- 85 

MBR030 

♦ MOTA 

374 

- 18 

MBR040 

♦ MOTA 

374 

- 20 

MBR115P 

♦ MOTA 

374 

- 22 

MBR120P 

♦ MOTA 

279 

-196 

MBR130P 

♦ MOTA 

279 

-199 

MBR140P 

♦ MOTA 

279 

-200 

MBR320M 

♦ MOTA 

296 

- 16 

MBR320P 

♦ MOTA 

287 

-151 

MBR330M 

♦ MOTA 

296 

- 17 

MBR330P 

♦MOTA 

287 

-157 

MBR335M 

MOTA 

287 

-158 

MBR340M 

♦MOTA 

296 

- 21 

MBR340P 

♦MOTA 

287 

-160 

MBR735 

♦MOTA 

293 

- 34 

MBR745 

♦MOTA 

293 

- 35 

MBR1020 

♦MOTA 

293 

-194 

MBR1035 

♦ MOTA 

293 

-196 

MBR1045 

♦ MOTA 

293 

-198 

MBR1060 

♦ MOTA 

374 

-150 

MBR1520 

♦ MOTA 

374 

-162 

MBR1530 

♦ MOTA 

374 

-167 

MBR1535 

♦ MOTA 

296 

- 18 

MBR1535CT 

♦ MOTA 

296 

- 19 

MBR1540 

♦ MOTA 

374 

-177 

MBR1545CT 

♦ MOTA 

296 

- 22 

MBR1635 

♦ MOTA 

296 

-178 

MBR1645 

♦MOTA 

296 

-181 

MBR2035CT 

♦MOTA 

297 

- 92 

MBR2045CT 

♦ MOTA 

297 

- 95 

MBR2520 

♦ MOTA 

298 

- 90 

MBR2530 

♦ MOTA 

298 

- 94 

MBR2535 

MOTA 

298 

• 98 

MBR2535CT 

♦ MOTA 

299 

-203 

MBR2540 

♦ MOTA 

298 

-101 

MBR2545CT 

♦ MOTA 

300 

- 2 

MBR3020CT 

♦ MOTA 

299 

-190 

MBR3035CT 

♦ MOTA 

299 

-200 

MBR3035PT 

♦ MOTA 

375 

-174 

MBR3045CT 

♦ MOTA 

296 

- 23 

MBR3045HI 

MOTA 

296 

- 24 

MBR3045PT 

♦ MOTA 

375 

-180 

MBR3520 

♦ MOTA 

300 

-188 

MBR3535 

♦MOTA 

300 

-192 

MBR3545 

♦MOTA 

300 

-193 

MBR3545H1 

♦MOTA 

300 

-194 

MBR3545H 

♦MOTA 

300 

-195 

MBR4020 

♦MOTA 

301 

- 78 

MBR4030 

♦MOTA 

301 

- 83 

MBR4030PF 

♦MOTA 

301 

- 82 

MBR4035 

♦ MOTA 

301 

- 84 

MBR4040 

♦ MOTA 

301 

- 88 

MBR5825H1 

♦ MOTA 

374 

-175 


.. 374 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦MOTA 375 

♦ MOTA 375 

♦ MOTA 376 

♦ MOTA 376 

♦ MOTA 376 

♦ MOTA 376 

♦ MOTA 374 

♦ MOTA 374 

♦ MSC 246 

♦ MSC 246 

♦ MSC 249 
MSC 227 
MSC 227 

♦ MSC 243 
MSC 227 
MSC 227 
MSC 227 
MSC 227 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 
MSC 228 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 236 
MSC 275 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦SOD 282 

♦ MSC 419 

♦ MSC 419 

♦ MSC 419 

♦ MSC 419 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 421 

♦ MSC 421 

♦ MSC 421 

♦ MSC 421 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 423 

♦ MSC 423 
THEF 235 

♦ MSC 423 

♦ MSC 423 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 235 

♦ MSC 424 

♦MSC 424 

♦MSC 235 

♦MSC 424 


lo. 

CROSS INDE) 

( 


mm\ 

TYPE N 


-176 

MC062A 


424 -143 

MC482 

- 1 

MC070 

♦ MSC 

236 - 1 

MC482A 

- 2 

MC070A 

♦MSC 

236 - 2 

MC482B 

- 57 

- 58 

- 61 
- 62 

MC70 

MC71 

MC72 

MC73 

♦MSC 

♦MSC 

♦MSC 

♦MSC 

176 -200 
179 -131 
184 -125 
190 - 96 

MC483 

MC483A 

MC483B 

MC484 

- 63 

MC080 

♦ MSC 

235 -185 

MC484A 

- 71 

MC080A 

♦ MSC 

235 -186 

MC484B 

- 72 

MC081 

♦ MSC 

426 - 20 

MC485 

- 73 

MC081A 

♦ MSC 

426 - 21 

MC485A 

- 74 

MC082 

♦ MSC 

426 - 22 

MC485B 

- 75 

MC082A 

♦ MSC 

426 • 23 

MC486 

- 86 

MC091 

♦ MSC 

427 - 45 

MC486A 

- 88 

MC091A 

♦ MSC 

427 - 46 

MC486B 

- 90 

MC092 

♦ MSC 

428 - 61 

MC487 

- 91 


♦ MSC 

428 - 62 

MC487A 

- 92 

MC093 

♦ MSC 

428 -192 

MC487B 

- 93 

MC093A 

♦ MSC 

428 -193 

MC488 

- 94 

MC094 

♦ MSC 

429 -186 

MC488A 

- 95 

MC094A 

♦ MSC 

429 -187 

MC488B 

- 96 

MC095 

♦ MSC 

427 - 47 

MC643 

-110 

MC095A 

♦ MSC 

427 - 48 

MC643A 

-113 

MC096 

♦ MSC 

428 - 63 

MC658 

-207 

5 Him 

♦ MSC 

428 - 64 

MC658A 

-210 

y • •: rH 

♦ MSC 

428 -194 

MC659 

- 2 

BjM? ft® 

♦ MSC 

428 -195 

MC659A 

- 10 

X •urn 

♦ MSC 

429 -188 

MC660 

- 15 

MC098A 

♦ MSC 

429 -189 

MC660A 

- 18 

MCI 00 

♦ MSC 

235 -187 

MC661 

- 19 

MC100A 

♦ MSC 

235 -188 

MC661A 

- 21 

MC103 

MSC 

245 -183 

MC662 

- 84 

MC110 

♦ MSC 

235 -189 

MC662A 

- 85 

MC110A 

♦ MSC 

235 -190 

MC663 

-110 

MC110AS 

MSC 

235 -191 

MC663A 

-182 

MC110S 

MSC 

235 -192 

MC678 

-183 

MCI 20 

♦ MSC 

235 -193 

MC778 

- 93 

MC120A 

♦ MSC 

235 -194 

MC779 

-204 

MC120AS 

MSC 

235 -195 

MC794 

-205 

MC120S 

MSC 

235 -196 

MC795 

-202 


♦ MSC 

234 -125 

MC796 

-203 


♦ MSC 

234 -126 

MC797 

- 3 

MC130AS 

MSC 

234 -127 

MC798 

- 4 

MC130S 

MSC 

234 -128 

MC799 

- 5 

MC140 

♦ MSC 

234 -129 

MC800 

- 6 

MC140A 

♦ MSC 

234 -130 

MC801 

- 7 

MC140AS 

MSC 

234 -131 

MC802 

- 8 

MC140S 

MSC 

234 -132 

MC803 

- 9 

MCI 50 

♦ MSC 

234 -133 

MC804 

- 10 

MC150A 

♦ MSC 

234 -134 

MC806 

- 11 

MC150AS 

MSC 1 

234 -135 

MC807 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

25 

26 
27 

29 

30 MC200#B 

31 MC201 #B 

32 MC202#B 

34 MC203#B 

35 MC204 

36 MC205#B 

37 MC206 


B I a sici I sfl M iliTJi l iV 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


-136 MC808 ♦MSC 243 

- 13 MC809 ♦MSC 249 

- 10 MC837 ♦MSC 249 

- 8 MC837A ♦MSC 249 

-181 MC838 ♦MSC 249 

-179 MC839 ♦MSC 249 

-176 MC840 ♦MSC 249 

- 48 MC841 ♦MSC 249 

- 45 MC842 ♦MSC 249 

- 42 MC843 ♦MSC 249 

-132 MC844 ♦MSC 249 

-130 MC845 ♦MSC 249 

-126 MC890 ♦MSC 234 

-197 MC891 ♦MSC 243 

- 77 MC892 ♦MSC 243 

- 71 MC893 ♦MSC 243 

-137 MC903 ♦MSC 245 

-124 MC903A ♦MSC 245 

- 68 MC904 ♦MSC 245 

- 61 MC904A ♦MSC 245 

- 17 MC905 ♦MSC 245 

- 4 MC905A ♦MSC 245 

-152 MC906 ♦MSC 245 

-153 MC906A ♦MSC 245 

- 43 MC907 ♦MSC 245 

- 28 MC907A ♦MSC 245 

- 3 MC908 ♦MSC 245 

-220 MC908A ♦MSC 245 

- 58 MC914 ♦MSC 247 

- 43 MC914A ♦MSC 247 

-162 MC916 ♦MSC 247 

-158 MC916A ♦MSC 247 

-190 MC1031 ♦MSC 419 

-184 MC1031A ♦MSC 419 

- 32 MCI032 ♦MSC 419 

- 25 MC1032A ♦MSC 419 

•183 MCI041 ♦MSC 421 

-175 MCI041A ♦MSC 421 

- 14 MCI 042 ♦MSC 421 

- 12 MC1042A ♦MSC 421 

- 47 MCI051 ♦MSC 423 

- 40 MCI051A ♦MSC 423 

- 72 MCI052 ♦MSC 423 

- 70 MC1052A ♦MSC 423 

-125 MCI061 ♦MSC 424 

-117 MCI061A ♦MSC 424 

-132 MCI062 ♦MSC 424 

- 15 MC1062A ♦MSC 424 

- 12 MCI081 ♦MSC 426 

-103 MC1081A ♦MSC 426 

- 13 MCI082 ♦MSC 426 

-138 MC1082A ♦MSC 426 

- 14 MCI091 ♦MSC 427 

-178 MC1091A ♦MSC 427 

- 15 MCI092 ♦MSC 428 

-100 MC1092A ♦MSC 428 

- 16 MCI093 ♦MSC 428 

-182 MC1093A ♦MSC 428 

- 17 MCI094 ♦MSC 429 

-174 MC1094A ♦MSC 429 

- 18 MCI095 ♦MSC 427 

-179 MC1095A ♦MSC 427 

• 19 I MCI 096 _ ♦MSC 1428 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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243 

- 61 

MC6007.A 

243 

- 70 

MC6008.A 

243 

- 71 

MC6009.A 

243 

- 85 

MC6010.A 

243 

- 86 

MC6011.A 

243 

- 44 

MC6012.A 

243 

- 80 

MC6013.A 

243 

- 45 

MC6014.A 

249 

-124 

MC6015.A 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

- 73 

- 68 

- 94 
-119 

- 27 

- 92 

MC6016.A 

MC6017.A 

MC6018.A 

MC6019.A 

MC6020.A 

MC6021.A 

249 

-116 

MC6022.A 

249 

-132 

MC6023.A 

249 

- 74 

MC6024.A 

249 

-120 

MC6025.A 

234 

-104 

MC6026.A 

243 

- 2 

MC6027.A 

243 

- 55 

MC6028.A 

243 

- 90 

MC6029.A 

245 

-184 

MC6030.A 

245 

-185 

MC6107.A 

245 

- 92 

MC6108.A 

245 

- 93 

MC6109.A 

245 

- 5 

MC6110.A 

245 

- 6 

MC6111.A 

245 

245 

- 7 

- 8 


245 

- 94 

MC6114.A 

245 

245 

- 95 
-186 

MC6115.A 

MC6116.A 

245 

-187 

MC6117.A 

247 

- 43 

MC6118.A 

247 

- 44 

MC6119.A 

247 

- 45 

MC6120.A 

247 

- 46 

MC6121.A 

419 

- 49 

MC6122.A 

419 

- 50 

MC6123.A 

419 

- 51 

MC6124.A 

419 

- 52 

MC6125.A 

421 

-133 

MC6126.A 

421 

-134 

MC6127.A 

421 

-135 

MC6128.A 

421 

-136 

MC6129.A 

423 

- 78 

MC6130.A 

423 

- 79 


423 

- 80 

MC6309.A 

423 

- 81 

MC6310.A 

424 

-135 

MC6311.A 

424 

-136 

MC6312.A 

424 

-126 

MC6313.A 

424 

-127 

MC6314.A 

426 

- 15 

MC6315.A 

426 

- 16 

MC6316.A 

426 

- 6 

MC6317.A 

426 

- 7 

MC6318.A 

427 

- 30 

MC6319.A 

427 

- 31 

MC6320.A 

428 

- 53 

MC6321.A 

428 

- 44 

MC6322.A 

428 

-185 

MC6323.A 

428 

-186 

MC6324.A 

429 

-176 

MC6325.A 

429 

-177 

MC6326.A 

427 

- 32 

MC6327.A 

427 

- 33 

MC6328.A 

428 

- 45 






























































































































1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

ISGlimiHi 


KTIsTc] 




IfrEWIM 


■KflSsTR 

IgHIIlf:! 




MC6330.A 

■■ ■ 

213 - 94 

MD237 

1 |||IM 

234 

-140 

Ini f i Hl'l — 

emn 

260 

- 91 

ML4206 

— || i ■ 

445 - 61 

M0.5258B 


209 -134 

MC6400A 

♦ MSC 

175 -195 

MD238 

MITJ 

234 

-141 

MF2B600 

♦AEIL 

261 

- 6 

ML4402 

MICB 

445 - 62 

MLL5259 

♦ MOTA 

210 -191 

MC6400B 

♦ MSC 

175 -196 

MD358 

♦ UNI 

439 

- 4 

MF2B600F 

♦AEIL 

261 

- 7 

MLL5221 

♦ MOTA 

164 - 66 

MLL5259A 

♦MOTA 

210 -186 

MC6400C 

♦MSC 

176 - 5 

MD-12H10 

ORIJ 

428 

-131 

MF2B800 

♦AEIL 

261 

- 77 

MLL5221A 

♦MOTA 

164 - 62 

MLL5259B 

♦ MOTA 

210 -170 

MC6401A 

♦MSC 

175 -197 

MD-12N10 

ORIJ 

428 

-132 

MF2B800F 

♦AEIL 

261 

- 78 

MLL5221B 

♦ MOTA 

164 - 53 

MLL5260 

♦ MOTA 

212 - 4 

MC6401B 

♦MSC 

175 -198 

MD-22N01 

ORIJ 

430 

-114 

MF10-100 

♦AEIL 

258 

-119 

MLL5222 

♦ MOTA 

164 -104 

MLL5260A 

♦ MOTA 

211 -202 

MC6401C 

♦MSC 

176 - 6 

MD-45H01 

ORIJ 

432 

-215 

MF10-200 

♦AEIL 

259 

-118 

MLL5222A 

♦ MOTA 

164 -102 

MLL5260B 

♦ MOTA 

211 -187 

MC6402A 

♦MSC 

175 -199 

MD-100X08C 

ORIJ 

433 

-126 

MF10-400 

♦AEIL 

260 

- 78 

MLL5222B 

♦ MOTA 

164 - 99 

MLL5261 

♦ MOTA 

213 - 18 

MC6402B 

♦MSC 

175 -200 

MD-125N08C 

ORIJ 

433 

-184 

MF10-600 

♦AEIL 

260 

-208 

MLL5223 

♦ MOTA 

164 -187 

MLL5261A 

♦ MOTA 

213 - 13 

MC6402C 

♦ MSC 

176 - 7 

MDA100A 

♦ MOTA 

280 

- 23 

MF10-800 

♦AEIL 

261 

- 65 

MLL5223A 

♦ MOTA 

164 -183 

MLL5261B 

♦ MOTA 

212 -199 

MC6403A 

♦ MSC 

175 -201 

MDA101A 

♦ MOTA 

280 

-100 

MF12-600 

♦AEIL 

260 

-179 

MLL5223B 

♦ MOTA 

164 -169 

MLL5262 

♦ MOTA 

214 - 21 

MC6403B 

♦MSC 

175 -202 

MDA102A 

♦ MOTA 

280 

-198 

MF12-800 

♦AEIL 

261 

- 54 

MLL5224 

♦MOTA 

165 - 28 

MLL5262A 

♦ MOTA 

214 - 16 

MC6403C 

♦MSC 

176 - 8 

MDA104A 

♦ MOTA 

281 

-103 

MF12-1000 

♦AEIL 

261 

-116 

MLL5224A 

♦ MOTA 

165 - 26 

MLL5262B 

♦MOTA 

214 - 5 

MC6404A 

♦ MSC 

175 -203 

MDA106A 

♦ MOTA 

281 

-216 

M FI 2-1200 

♦AEIL 

261 

-150 

MLL5224B 

♦ MOTA 

165 - 23 

MLL5263 

♦ MOTA 

215 - 6 

MC6404B 

♦ MSC 

175 -204 

MDA108A 

♦ MOTA 

282 

- 80 

MF35-600 

♦AEIL 

260 

-180 

MLL5225 

♦ MOTA 

165 -126 

MLL5263A 

♦ MOTA 

215 - 1 

MC6404C 

♦ MSC 

176 - 9 

MDA110A 

♦ MOTA 

401 

-212 

MF35-800 

♦AEIL 

261 

- 55 

MLL5225A 

♦ MOTA 

165 -122 

MLL5263B 

♦ MOTA 

214 -190 

MC6405A 

♦ MSC 

175 -205 

MDA200 

♦ MOTA 

285 

-219 

MF35-1000 

♦AEIL 

261 

-117 

MLL5225B 

♦ MOTA 

165 -106 

MLL5264 

♦ MOTA 

215 -150 

MC6405B 

♦MSC 

175 -206 

MDA201 

♦ MOTA 

286 

- 33 

MF35-1200 

♦AEIL 

261 

-151 

MLL5226 

♦ MOTA 

166 - 61 

MLL5264A 

♦ MOTA 

215 -148 

MC6405C 

♦ MSC 

176 - 10 

MDA202 

♦ MOTA 

286 

- 74 

MF41-100 

♦AEIL 

258 

-143 

MLL5226A 

♦ MOTA 

166 - 56 

MLL5264B 

♦ MOTA 

215 -145 

MC6406A 

♦ MSC 

175 -207 

MDA204 

♦ MOTA 

286 

-123 

MF41-200 

♦AEIL 

259 

-146 

MLL5226B 

♦ MOTA 

166 - 39 

MLL5265 

♦ MOTA 

216 - 13 

MC6406B 

♦ MSC 

175 -208 

MDA206 

♦ MOTA 

286 

-172 

MF41-400 

♦AEIL 

260 

-102 

MLL5227 

♦ MOTA 

167 - 25 

MLL5265A 

♦ MOTA 

216 - 7 

MC6406C 

♦ MSC 

176 - 11 

MDA208 

♦ MOTA 

286 

-207 

MF41-600 

♦AEIL 

261 

- 25 

MLL5227A 

♦ MOTA 

167 - 20 

MLL5265B 

♦ MOTA 

215 -200 

MC6407A 

♦ MSC 

175 -209 

MDA210 

♦ MOTA 

402 

-121 

MF41-800 

♦AEIL 

261 

- 88 

MLL5227B 

♦ MOTA 

167 - 5 

MLL5266 

♦ MOTA 

216 -188 

MC6407B 

♦ MSC 

175 -210 

MDA220 

♦ MOTA 

349 

- 78 

MF41-1000 

♦AEIL 

261 

-139 

MLL5228 

♦ MOTA 

167 -202 

MLL5266A 

♦ MOTA 

216 -183 

MC6407C 

♦ MSC 

176 - 12 

MDA800 

♦ MOTA 

293 

- 65 

MF41-1200 

♦AEIL 

261 

-159 

MLL5228A 

♦ MOTA 

167 -197 

MLL5266B 

♦ MOTA 

216 -172 

MC6408A 

♦ MSC 

180 -196 

MDA801 

♦ MOTA 

293 

- 77 

MF70-600 

♦AEIL 

260 

-181 

MLL5228B 

♦ MOTA 

167 -182 

MLL5267 

♦ MOTA 

217 -175 

MC6408B 

♦ MSC 

180 -197 

MDA802 

♦ MOTA 

293 

- 91 

MF70-800 

♦AEIL 

261 

- 56 

MLL5229 

♦ MOTA 

169 - 16 

MLL5267A 

♦ MOTA 

217 -170 

MC6408C 

♦ MSC 

180 -216 

MDA804 

♦ MOTA 

293 

-110 

MF70-1000 

♦AEIL 

261 

-152 

MLL5229A 

♦ MOTA 

169 - 11 

MLL5267B 

♦ MOTA 

217 -160 

MC6409A 

♦ MSC 

180 -198 

MDA806 

♦ MOTA 

293 

-120 

MF70-1200 

♦AEIL 

261 

-153 

MLL5229B 

♦ MOTA 

168 -206 

MLL5268 

♦ MOTA 

218 -156 

MC6409B 

♦ MSC 

180 -199 

MDA920A1 

♦ MOTA 

361 

-128 

MF71-100 

♦AEIL 

258 

-147 

MLL5230 

♦ MOTA 

170 - 63 

MLL5268A 

♦ MOTA 

218 -150 

MC6409C 

♦ MSC 

180 -217 

MDA920A2 

♦ MOTA 

361 

-140 

MF71-200 

♦AEIL 

259 

-153 

MLL5230A 

♦ MOTA 

170 - 58 

MLL5268B 

♦ MOTA 

218 -142 

MC6410A 

♦ MSC 

180 -200 

MDA920A3 

♦ MOTA 

361 

-166 

MF71-400 

♦AEIL 

260 

-112 

MLL5230B 

♦ MOTA 

170 - 40 

MLL5269 

♦ MOTA 

219 - 84 

MC6410B 

♦ MSC 

180 -201 

MDA920A4 

♦ MOTA 

361 

-199 

MF71-600 

♦AEIL 

261 

- 30 

MLL5231 

♦ MOTA 

171 -143 

MLL5269A 

♦MOTA 

219 - 82 

MC6410C 

♦ MSC 

180 -218 

MDA920A5 

♦ MOTA 

362 

- 14 

MF71-800 

♦AEIL 

261 

- 95 

MLL5231A 

♦ MOTA 

171 -138 

MLL5269B 

♦ MOTA 

219 - 79 

MC6411A 

♦ MSC 

180 -202 

MDA920A6 

♦ MOTA 

362 

- 35 

MF71-1000 

♦AEIL 

261 

-145 

MLL5231B 

♦ MOTA 

171 -121 

MLL5270 

♦ MOTA 

219 -139 

MC6411B 

♦ MSC 

180 -203 

MDA920A7 

♦ MOTA 

362 

- 69 

MF71-1200 

♦AEIL 

261 

-160 

MLL5232 

♦ MOTA 

173 - 23 

MLL5270A 

♦ MOTA 

219 -134 

MC6411C 

♦ MSC 

181 - 1 

MDA920A8 

♦ MOTA 

362 

- 96 

MFE16-50 

♦AEIL 

257 

-113 

MLL5232A 

♦ MOTA 

173 - 18 

MLL5270B 

♦ MOTA 

219 -128 

MC6412A 

♦MSC 

180 -204 

MDA920A9 

♦ MOTA 

362 

-115 

MFE16-100 

♦AEIL 

258 

- 18 

MLL5233 

♦ MOTA 

174 - 14 

MLNA328 

CODI 

165 - 36 

MC6412B 

♦MSC 

180 -205 

MDA970A1 

♦ MOTA 

365 

- 13 

MFE16-150 

♦AEIL 

258 

-177 

MLL5233A 

♦ MOTA 

174 - 10 

MLNA328A 

CODI 

165 - 35 

MC6412C 

♦ MSC 

181 - 2 

MDA970A2 

♦ MOTA 

367 

- 10 

MFE41-50 

♦AEIL 

257 

-123 

MLL5233B 

♦ MOTA 

172 -209 

MLNA328B 

CODI 

165 - 33 

MC6413A 

♦MSC 

180 -206 

MDA970A3 

♦ MOTA 

367 

- 27 

MFE41-100 

♦AEIL 

258 

- 30 

MLL5234 

♦ MOTA 

175 - 87 

MLNA331 

CODI 

165 -160 

MC6413B 

♦MSC 

180 -207 

MDA970A5 

♦ MOTA 

367 

- 43 

MFE41-150 

♦AEIL 

258 

-189 

MLL5234A 

♦ MOTA 

175 - 82 

MLNA331A 

CODI 

165 -159 

MC6413C 

♦MSC 

181 - 3 

MDA970A6 

♦ MOTA 

367 

- 60 

MGLA28.A.B 

♦CODI 

165 

- 34 

MLL5234B 

♦ MOTA 

175 - 61 

MLNA331B 

CODI 

165 -157 

MC6414A 

♦MSC 

180 -208 

MDA980-1 

♦ MOTA 

368 

-108 

MGLA31 ,A,B 

♦CODI 

165 

-158 

MLL5235 

♦ MOTA 

178 - 58 

MLNA335 

CODI 

166 -142 

MC6414B 

♦ MSC 

180 -209 

MDA980-2 

♦ MOTA 

368 

-117 

MGLA35.A.B 

♦CODI 

166 

-140 

MLL5235A 

♦ MOTA 

178 - 53 

MLNA335A 

CODI 

166 -141 

MC6414C 

♦ MSC 

181 - 4 

MDA980-3 

♦ MOTA 

368 

-133 

MGLA39.A.B 

♦CODI 

168 

- 4 

MLL5235B 

♦ MOTA 

178 - 31 

MLNA335B 

CODI 

166 -139 

MC6415A 

♦ MSC 

180 -210 

MDA980-4 

♦ MOTA 

368 

-143 

MGLA43,A,B 

♦CODI 

169 

- 27 

MLL5236 

♦ MOTA 

180 - 55 

MLNA339 

CODI 

168 - 8 

MC6415B 

♦ MSC 

180 -211 

MDA980-5 

♦ MOTA 

368 

-153 

MGLA47.A.B 

♦CODI 

170 

- 76 

MLL5236A 

♦ MOTA 

180 - 51 

MLNA339A 

CODI 

168 - 5 

MC6415C 

♦ MSC 

181 - 5 

MDA980-6 

♦ MOTA 

368 

-168 

MGLA51.A.B 

♦CODI 

171 

-155 

MLL5236B 

♦ MOTA 

180 - 30 

MLNA339B 

CODI 

168 - 1 

MC6416A 

♦MSC 

183 -131 

MDA990-1 

♦MOTA 

370 

-151 

MGLA56.A.B 

♦CODI 

173 

- 37 

MLL5237 

♦ MOTA 

182 - 36 

MLNA343 

CODI 

169 - 30 

MC6416B 

♦ MSC 

183 -132 

MDA990-2 

♦ MOTA 

370 

-159 

MGLA62.A.B 

♦CODI 

175 

-100 

MLL5237A 

♦ MOTA 

182 • 30 

MLNA343A 

CODI 

169 - 28 

MC6416C 

♦MSC 

183 -159 

MDA990-3 

♦ MOTA 

370 

-172 

MGLA68.A.B 

♦CODI 

178 

- 74 

MLL5237B 

♦ MOTA 

182 - 8 

MLNA343B 

CODI 

169 - 25 

MC6417A 

♦MSC 

183 -133 

MDA990-4 

♦ MOTA 

370 

-181 

MGLA75.A.B 

♦CODI 

180 

- 69 

MLL5238 

♦ MOTA 

183 -182 

MLNA347 

CODI 

170 - 80 

MC6417B 

♦MSC 

183 -134 

MDA990-5 

♦ MOTA 

370 

-190 

MGLA82.A.B 

♦CODI 

182 

- 52 

MLL5238A 

♦ MOTA 

183 -179 

MLNA347A 

CODI 

170 - 77 

MC6417C 

♦MSC 

183 -160 

MDA990-6 

♦ MOTA 

370 

-209 

MGLA91.A.B 

♦CODI 

185 

- 87 

MLL5238B 

♦ MOTA 

183 -173 

MLNA347B 

CODI 

170 - 73 

MC6418A 

♦MSC 

183 -135 

MDA1200 

♦MOTA 

294 

-180 

MGLA100.A.B 

♦CODI 

187 

-137 

MLL5239 

♦ MOTA 

185 - 71 

MLNA351 

CODI 

171 -159 

MC6418B 

♦MSC 

183 -136 

MDA1201 

♦MOTA 

294 

-210 

MH67 

♦SOD 

282 

-111 

MLL5239A 

♦ MOTA 

185 - 64 

MLNA351A 

CODI 

171 -156 

MC6418C 

♦MSC 

183 -161 

MDA1202 

♦MOTA 

295 

- 24 

MH68 

♦SOD 

28 2 

-114 

MLL5239B 

♦MOTA 

185 - 43 

MLNA351B 

CODI 

171 -153 

MC6419A 

♦MSC 

183 -137 

MDA1204 

♦ MOTA 

295 

- 75 

MH69 

♦SOD 

282 

-120 

MLL5240 

♦MOTA 

187 -118 

MLNA356 

CODI 

173 - 42 

MC6419B 

♦MSC 

183 -138 

M DA 1206 

♦MOTA 

295 

-124 

MH70 

♦SOD 

282 

-126 

MLL5240A 

♦MOTA 

187 -112 

MLNA356A 

CODI 

173 - 38 

MC6419C 

♦MSC 

183 -162 

MDA2500 

♦MOTA 

369 

-184 

MH71 

♦SOD 

282 

-138 

MLL5240B 

♦MOTA 

187 - 88 

MLNA356B 

CODI 

173 - 33 

MC6420A 

♦MSC 

183 -139 

MDA2501 

♦ MOTA 

369 

-207 

MH72 

♦SOD 

282 

-144 

MLL5241 

♦MOTA 

189 - 55 

MLNA362 

CODI 

175 -104 

MC6420B 

♦ MSC 

183 -140 

MDA2502 

♦MOTA 

370 

- 18 

MH73 

♦SOD 

402 

- 14 

MLL5241A 

♦MOTA 

189 - 49 

MLNA362A 

CODI 

175 -101 

MC6420C 

♦ MSC 

183 -163 

MDA2504 

♦MOTA 

370 

- 55 

MH500 

♦SOD 

282 

-132 

MLL5241B 

♦ MOTA 

189 - 30 

MLNA362B 

CODI 

175 - 97 

MC6421A 

♦ MSC 

183 -141 

MDA2506 

♦MOTA 

370 

- 90 

MH1200 

SOD 

406 

- 63 

MLL5242 

♦ MOTA 

191 - 14 

MLNA368 

CODI 

178 - 80 

MC6421B 

♦ MSC 

183 -142 

MDA2550 

♦MOTA 

369 

-185 

MHF15-04do3 

BBCG 

370 

-198 

MLL5242A 

♦ MOTA 

191 - 8 

MLNA368A 

CODI 

178 - 75 

MC6421C 

♦ MSC 

183 -164 

MDA2551 

♦MOTA 

369 

-208 

MHF15-05do3 

BBCG 

370 

-201 

MLL5242B 

♦ MOTA 

190 -201 

MLNA368B 

CODI 

178 - 69 

MC6422A 

♦ MSC 

183 -143 

MDA3500 

♦MOTA 

371 

- 18 

MHO15-02do3 

BBCG 

370 

-179 

MLL5243 

♦ MOTA 

192 -189 

MLNA375 

CODI 

180 - 74 

MC6422B 

♦ MSC 

183 -144 

MDA3501 

♦MOTA 

371 

- 37 

MHO15-04do3 

BBCG 

370 

-199 

MLL5243A 

♦ MOTA 

192 -183 

MLNA375A 

CODI 

180 - 70 

MC6422C 

♦ MSC 

183 -165 

MDA3502 

♦MOTA 

371 

- 57 

MHOI 5-05do3 

BBCG 

370 

-202 

MLL5243B 

♦ MOTA 

192 -167 

MLNA375B 

CODI 

180 - 65 

MC6423A 

♦ MSC 

183 -145 

MDA3504 

♦MOTA 

371 

- 74 

MHO15-06do3 

BBCG 

370 

-215 

MLL5244 

♦ MOTA 

193 -200 

MLNA382 

CODI 

182 - 58 

MC6423B 

♦MSC 

183 -146 

MDA3506 

♦MOTA 

371 

- 90 

MHVG10 

♦CODI 

401 

- 14 

MLL5244A 

♦ MOTA 

193 -195 

MLNA382A 

CODI 

182 - 53 

MC6423C 

♦MSC 

183 -166 

MDA3508 

♦ MOTA 

371 

-106 

MHVG20 

♦CODI 

414 

-182 

MLL5244B 

♦ MOTA 

193 -187 

MLNA382B 

CODI 

182 - 47 

MC6424A 

MSC 

176 - 1 

MDA3510 

♦ MOTA 

371 

-118 

MHVG30 

♦CODI 

419 

- 56 

MLL5245 

♦ MOTA 

195 - 18 

MLNA391 

CODI 

185 - 92 

MC6424B 

MSC 

176 - 2 

MDA3550 

♦MOTA 

371 

- 19 

MHVG40 

♦CODI 

421 

-140 

MLL5245A 

♦ MOTA 

195 - 11 

MLNA391A 

CODI 

185 - 88 

MC6424C 

MSC 

176 - 13 

MDA3551 

♦ MOTA 

371 

- 38 

MHVG50 

♦CODI 

423 

- 85 

MLL5245B 

♦ MOTA 

194 -187 

MLNA391B 

CODI 

185 - 83 

MC6425A 

MSC 

176 - 3 

MDB20B4 

♦ HITJ 

369 

-161 

MHVG60 

♦CODI 

424 

-138 

MLL5246 

♦ MOTA 

196 -120 

MLNA3100 

CODI 

187 -143 

MC6425B 

MSC 

176 - 4 

MDB20B6 

♦ HITJ 

369 

-165 

MHVS10 

♦CODI 

247 

-200 

MLL5246A 

♦ MOTA 

196 -114 

MLNA3100A 

CODI 

187 -138 

MC6425C 

MSC 

176 - 14 

MDB30A4 

♦ HITJ 

370 

-200 

MHVS20 

♦CODI 

247 

-218 

MLL5246B 

♦ MOTA 

196 - 96 

MLNA3100B 

CODI 

187 -131 

MC6426A 

MSC 

180 -212 

MDB30A6 

♦ HITJ 

370 

-216 

MHVS30 

♦CODI 

248 

- 3 

MLL5247 

♦ MOTA 

197 -124 

MLV746A 

♦CODI 

166 - 65 

MC6426B 

MSC 

180 -213 

MDD25-04N1 

BBCG 

300 

-170 

MHVS40 

♦CODI 

248 

- 7 

MLL5247A 

♦ MOTA 

197 -119 

MLV747A 

♦CODI 

167 - 29 

MC6426C 

MSC 

181 - 6 

MDD25-06N1 

BBCG 

300 

-172 

MHVS50 

♦CODI 

248 

- 10 

MLL5247B 

♦ MOTA 

197 -112 

MLV748A 

♦CODI 

168 - 6 

MC6427A 

MSC 

180 -214 

MDD25-08N1 

BBCG 

300 

-175 

MHVS60 

♦CODI 

248 

- 14 

MLL5248 

♦ MOTA 

198 -129 

MLV749A 

♦CODI 

169 - 29 

MC6427B 

MSC 

180 -215 

MDD25-12N1 

BBCG 

407 

- 10 

MI101#B 

SAKJ 

280 

- 75 

MLL5248A 

♦ MOTA 

198 -123 

MLV750A 

♦CODI 

170 - 78 

MC6427C 

MSC 

181 - 7 

MDD25-14N1 

BBCG 

409 

-138 

MI101R 

SAKJ 

280 

- 76 

MLL5248B 

♦ MOTA 

198 -100 

MLV751A 

♦CODI 

171 -157 

MC6428A 

MSC 

183 -147 

MDD25-16N1 

BBCG 

412 

-131 

MI102 

SAKJ 

280 

-167 

MLL5249 

♦ MOTA 

199 -136 

MLV752A 

♦CODI 

173 - 39 

MC6428B 

MSC 

183 -148 

MDD42-04N1 

BBCG 

303 

-219 

MI102R 

SAKJ 

280 

-168 

MLL5249A 

♦ MOTA 

199 -133 

MLV753A 

♦CODI 

175 -102 

MC6428C 

MSC 

183 -167 

MDD42-06N1 

BBCG 

303 

-220 

MI104 

SAKJ 

281 

- 38 

MLL5249B 

♦ MOTA 

199 -128 

MLV754A 

♦CODI 

178 - 76 

MC6429A 

MSC 

183 -149 

MDD42-08N1 

BBCG 

304 

- 1 

MI104R 

SAKJ 

281 

- 74 

MLL5250 

♦ MOTA 

200 -126 

MLV755A 

♦CODI 

180 - 71 

MC6429B 

MSC 

183 -150 

MDD42-12N1 

BBCG 

407 

- 75 

MI106 

SAKJ 

281 

-189 

MLL5250A 

♦ MOTA 

200 -120 

MLV756A 

♦CODI 

182 - 54 

MC6429C 

MSC 

183 -168 

MDD42-14N1 

BBCG 

409 

-181 

MI106R 

SAKJ 

281 

-190 

MLL5250B 

♦ MOTA 

200 -100 

MLV757A 

♦CODI 

185 - 89 

MC7000 

♦ MSC 

247 - 2 

MDD42-16N1 

BBCG 

412 

-168 

MI151R 

♦SAKJ 

283 

-143 

MLL5251 

♦ MOTA 

202 - 21 

MLV758A 

♦ CODI 

187 -139 

MCL1300 

♦ MOTA 

435 - 34 

MDX653 

♦ UNI 

439 

- 5 

MI152R 

♦SAKJ 

283 

-208 

MLL5251A 

♦ MOTA 

202 - 15 

MLV759A 

♦CODI 

191 - 25 

MCL1301 

♦ MOTA 

435 - 35 

MDX654 

♦ UNI 

439 

- 6 

MI154R 

♦SAKJ 

284 

- 95 

MLL5251B 

♦MOTA 

201 -205 

MLV4370A 

♦CODI 

164 - 68 

MCL1302 

♦ MOTA 

435 - 36 

MDX655 

♦ UNI 

439 

- 7 

MI156R 

♦SAKJ 

284 

-197 

MLL5252 

♦ MOTA 

203 -125 

MLV4371A 

♦CODI 

164 -190 

MCL1303 

♦ MOTA 

435 - 37 

ME30 

THEF 

419 

- 82 

MI-151 

♦SAKJ 

283 

-144 

MLL5252A 

♦MOTA 

203 -119 

MLV4372A 

♦CODI 1 

165 -129 

MCL1304 

♦ MOTA 

435 - 38 

ME60 

THEF 

424 

-168 

MI-152 

♦ SAKJ 

283 

-209 

MLL5252B 

♦ MOTA 

203 -102 

MMBZ5227 

SPR 

166 -153 

MCLTC6010 

♦ MOTA 

176 - 98 

ME100 

THEF 

427 

- 74 

MI-154 

♦SAKJ 

284 

- 96 

MLL5253 

♦ MOTA 

204 -115 

MMBZ5228 

SPR 

167 -113 

MCLTC6025 

♦ MOTA 

176 - 99 

ME120 

THEF 

428 

- 81 

MI-156 

♦SAKJ 

284 

-198 

MLL5253A 

♦ MOTA 

204 -112 

MMBZ5229 

SPR 

168 -124 

MCLTC6050 

♦ MOTA 

176 -100 

ME200 

THEF 

430 

-149 

MKT1V200 

♦ MOTA 

326 

- 33 

MLL5253B 

♦ MOTA 

204 -107 

MMBZ5230 

SPR 

169 -148 

MCLTC6100 

♦ MOTA 

176 -101 

MF2A100 

♦ AEIL 

258 

-117 

MKT1V200A 

♦ MOTA 

326 

- 34 

MLL5254 

♦ MOTA 

205 - 59 

MMBZ5231 

SPR 

171 - 28 

MCV 

♦ SOD 

282 -106 

MF2A100F 

♦AEIL 

258 

-118 

MKT1V200B 

♦ MOTA 

326 

- 35 

MLL5254A 

♦ MOTA 

205 - 53 

MMBZ5232 

SPR 

172 - 94 

MD5 

SELI 

442 - 67 

MF2A200 

♦AEIL 

259 

-116 

ML8.2A 

MSC 

349 

- 79 

MLL5254B 

♦ MOTA 

205 - 34 

MMBZ5233 

SPR 

173 -196 

MD12H10 

ORIJ 

428 -129 

MF2A200F 

♦AEIL 

259 

-117 

ML10A 

MSC 

349 

- 80 

MLL5255 

♦ MOTA 

206 - 50 

MMBZ5234 

SPR 

174 - 72 

MD12N10 

ORIJ 

428 -130 

MF2A400 

♦AEIL 

260 

- 76 

ML20A 

MSC 

349 

- 81 

MLL5255A 

♦ MOTA 

206 - 47 

MMBZ5235 

SPR 

177 -133 

MD22N01 

ORIJ 

430 -113 

MF2A400F 

♦AEIL | 

260 

- 77 

ML30A 

MSC 

349 

- 82 

MLL5255B 

♦ MOTA 

206 - 42 

MMBZ5236 

SPR 

179 -132 

MD25X1 

ORIJ 

431 -109 

MF2A600 

♦AEIL | 

260 

-206 

ML39A 

MSC 

349 

- 83 

MLL5256 

♦ MOTA 

206 -196 

MMBZ5237 

SPR 

181 -104 

MD45H01 

ORIJ 

432 -214 

MF2A600F 

♦ AEIL 

260 

-207 

ML51A 

MSC 

349 

- 84 

MLL5256A 

♦ MOTA 

206 -189 

MMBZ5238 

SPR 

183 -126 

MD50 

♦SELI 

234 -107 

MF2A800 

♦ AEIL 

261 

- 64 

ML60A 

MSC 

349 

- 85 

MLL5256B 

♦ MOTA 

206 -170 

MMBZ5239 

SPR 

184 -126 

MD100X08C 

ORIJ 

433 -125 

MF2B100 

♦ AEIL 

258 

-134 

ML82A 

MSC 

349 

- 86 

MLL5257 

♦ MOTA 

208 - 83 

MMBZ5240 

SPR 

186 -176 

MD125N08C 

ORIJ 

433 -183 

MF2B100F 

♦AEIL 

258 

-135 

ML100A 

MSC 

349 

- 87 

MLL5257A 

♦ MOTA 

208 - 77 

MMBZ5241 

SPR 

188 -153 

MD234 

MITJ 

234 -137 

MF2B200 

♦AEIL 

259 

-131 

ML110A 

MSC 

349 

• 88 

MLL5257B 

♦ MOTA 

208 - 58 

MMBZ5242 

SPR 

190 - 97 

MD235 

MITJ 

234 -138 

MF2B200F 

♦AEIL 

259 

-132 

ML4202 

MICB 

445 

- 59 

MLL5258 

♦ MOTA 

209 -154 

MMBZ5243 

SPR 

192 - 92 

MD236 

MITJ 

234 -139 

MF2B400 

♦AEIL 

260 

- 90 

ML4204 

MICB 

445 

- 60 

MLL5258A 

♦ MOTA 

209 -149 

MMBZ5244 

SPR 

193 -162 
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1. TYPE 

No. 


( iN TYPE NUMBER SEQUENCE 



Sif-MIiEl 

TYPE NO. 

MFRS 

Pq&Line 

Bsac« 

■CQ93H 

G&fflsa 

ill 1 ■ 1 n 


mmm 




ii'iiFii i mil 


194 -106 

MPTEie “ 



MR911 


207 

-216 

1 kTVHHMHHM 


EklrJHBcl 

MT486 

wimm 

235 - 63 

MMBZ5246 

SPR 

186 - 22 


♦ MOTA 


MR912 

MOTA 

288 

- 67 

MS214 

SOD 

437 - 4 

MT486A 

♦ MSC 

235 - 50 

MMBZ5247 

SPR 

197 - 94 

MPTE18C 

♦GSE 

350 - 7 

MR914 

MOTA 

288 

-169 

MS224 

SOD 

437 - 5 

MT486B 

♦ MSC 

235 - 51 

MMBZ5248 

SPR 

198 - 14 


♦ MOTA 



MOTA 

289 

- 33 

MS301 

SOD 

238 - 53 

MT700 

MSC 

245 -191 

MMBZ5249 

SPR 

199 -108 

MPTE22 

GSE 

350 - 8 


MOTA 

289 

-108 

MS302 

SOD 

238 - 54 

MT701 

MSC 

247 - 48 

MMBZ5250 

SPR 

200 - 27 


♦ MOTA 


MR918 

MOTA 

402 

■148 

MS303 

SOD 

238 - 38 

MT702 

MSC 

245 -192 

MMBZ5251 

SPR 

201 -119 

MPTE22C 

♦GSE 

350 - 9 


CODI 

402 

- 6 

MS314 

SOD 

437 - 6 

MT703 

MSC 

245 -193 

MMBZ5252 

SPR 

203 - 39 


♦ MOTA 



♦ MSC 

238 

-101 

MS324 

SOD 

437 - 7 

MT704 

MSC 

245 - 96 

MMBZ5253 

SPR 

204 - 91 

MPTE36 

GSE 

350 - 10 


♦ MSC 

238 

-170 

MS334 

SOD 

437 - 8 

MT705 

MSC 

246 - 30 

MMBZ5254 

SPR 

204 -171 


♦ MOTA 



♦ MSC 

239 

- 46 

MS514 

SOD 

437 - 9 

MT706 

MSC 

245 - 97 

MMBZ5255 

SPR 

206 - 24 

MPTE36C 

♦ GSE 

350 - 11 


♦ MSC 

239 

-152 

MS524 

SOD 

437 - 10 

MT707 

MSC 

245 -204 

MMBZ5256 

SPR 

206 -110 


♦ MOTA 


MR1005 

♦ MSC 

240 

- 12 

MS8111 

♦ SOD 

436 - 59 

MT708 

MSC 

245 -108 

MMBZ5257 

SPR 

207 -191 

MPTE45 

GSE 

350 - 12 


♦ MSC 

240 

- 86 

MS8121 

♦ SOD 

436 - 60 

MT709 

MSC 

246 - 1 

MMBZ5263 

SPR 

214 -153 


♦ MOTA 



♦ MSC 

240 

-130 

MS8211 

♦ SOD 

436 - 61 

MT710 

MSC 

245 -111 

MMBZ5265 

SPR 

215 -167 

MPTE45C 

♦ GSE 

350 - 13 

MR1120 

♦ MOTA 

294 

•193 

MS8221 

♦ SOD 

436 - 62 

MT711 

MSC 

246 - 6 

MMD70 

♦ MOTA 

245 -220 


♦ MOTA 


MR1121 

♦ MOTA 

295 

- 3 

MS8311 

♦SOD 

436 - 63 

MT712 

MSC 

246 -193 

MMD6050 

♦ MOTA 

246 - 46 

MPZ5-16A 

♦ MOTA 

350 - 14 

MR1122 

♦ MOTA 

295 

- 38 

MS9010 

♦ SOD 

436 - 64 

MT713 

MSC 

246 -195 

MMD6100 

♦ MOTA 

246 - 47 

MPZ5-16B 

♦ MOTA 

350 - 15 

ITil ill |i^B i' 

♦ MOTA 

295 

- 61 

MS9020 

♦ SOD 

436 - 65 

MT714 

MSC 

246 -198 

MMD6150 

♦ MOTA 

246 - 48 

MPZ5-32A 

♦MOTA 

350 - 16 


♦ MOTA 

295 

- 91 

MS9030 

♦SOD 

436 - 66 

MT715 

MSC 

246 -200 

MMD7000 

♦ MOTA 

246 - 49 

MPZ5-32B 

♦ MOTA 

350 - 17 


♦ MOTA 

295 

-110 

MS9040 

♦ SOD 

436 - 67 

MT716 

MSC 

246 -199 

MP61 

♦ Dll 

366 - 60 

MPZ5-32C 

♦ MOTA 

350 - 18 

lyjsfifekbHiii 

♦ MOTA 

295 

-139 

MS9070 

♦SOD 

436 - 68 

MT717 

MSC 

246 -201 

MP61G 

♦ Dll 

366 - 61 

MPZ5-180A 

♦ MOTA 

350 - 19 

IXI:iiKJ:^BSli 

♦ MOTA 

295 

-174 

MSB1 

♦ MSC 

360 -126 

MT890 

♦ MSC 

234 -106 

MP62 

♦Dll 

366 - 85 

MPZ5-180B 

♦ MOTA 

350 - 20 


♦ MOTA 

403 

- 74 

MSB2 

♦ MSC 

360 -159 

MT2060 

♦ MSC 

232 - 57 

MP62G 

♦Dll 

366 - 86 

MPZ5-180C 

♦ MOTA 

350 - 21 

MR1200#B 

CODI 

428 

-133 

MSB4 

♦ MSC 

360 -194 

MT2060A 

♦ MSC 

232 - 58 

MP64 

♦ Dll 

366 -114 

MQ8/5 

SLCB 

232 -110 

MR1205FL 

♦ MOTA 

302 

-184 

MSB05 

♦MSC 

360 - 98 

MT2061 

♦ MSC 

232 - 59 

MP64G 

♦Dll 

366 -115 

MR1-1000 

♦ MOTA 

401 -213 

MR1209FL 

♦ MOTA 

303 

- 10 

MSB6 

♦MSC 

361 - 17 

MT2061A 

♦ MSC 

232 - 60 

MP066 

GIC 

276 -190 

MR1-1200 

♦ MOTA 

248 -147 

MR1215SL 

♦ MOTA 

306 

- 25 

MSB8 

♦ MSC 

361 - 44 

MT5010 

MSC 

236 - 18 

MP066A 

GIC 

276 -191 

MR1-1400 

♦ MOTA 

248 -148 

MR1219SL 

♦ MOTA 

306 

-122 

MSB10 

♦ MSC 

361 - 66 

MT5011 

MSC 

236 - 19 

MP66 

♦Dll 

366 -142 

MR1-1600 

♦ MOTA 

248 -158 

MR1245FL 

♦ MOTA 

310 

-216 

MSD6100 

♦MOTA 

247 - 47 

MT5050 

MSC 

236 - 16 

MP66G 

♦Dll 

366 -143 

MR1Z 

♦SAKJ 

282 -175 

MR1245SL 

♦ MOTA 

310 

-217 

MSD6101 

MOTA 

245 -219 

MT5051 

MSC 

236 - 17 

MP067 

GIC 

277 - 13 

MR100 

CODI 

280 -114 

MR1249FL 

♦ MOTA 

311 

- 34 


SPR 


MT5100 

♦ MSC 

236 - 20 

MP067A 

GIC 

277 - 14 

MR200 

CODI 

280 -214 

MR1249SL 

♦ MOTA 

311 

- 35 

MSD6102 

♦ MOTA 

246 - 58 

MT5101 

♦ MSC 

236 - 21 

MP068 

GIC 

277 - 48 

MR327 

♦ MOTA 

299 - 87 

MR1265FL 

♦ MOTA 

311 

-196 


SPR 


MT5102 

♦MSC 

236 - 22 

MP068A 

GIC 

277 - 49 

MR328 

♦ MOTA 

299 -105 

MR1269FL 

♦ MOTA 

311 

-199 

MSD6150 

♦ MOTA 

246 - 59 

MT5103 

♦ MSC 

236 - 23 

MP68 

♦ Dll 

366 -169 

MR330 

♦ MOTA 

299 -155 

1 * 1: i K M 

♦ MOTA 

260 

-187 


SPR 


MT5139 

♦ MSC 

232 - 14 

MP68G 

♦ Dll 

366 -170 

MR331 

♦ MOTA 

403 -133 

IXIsskWs^MIIIs 

♦ MOTA 

260 

-188 

MSKaB500-445-1.5 

364 - 7 

MT5140 

♦MSC 

232 - 15 

MP81 

♦ Dll 

367 - 13 

MR400 

CODI 

281 -119 


♦ MOTA 

260 

-189 


♦ SEKG 


MTZ4.7 

RHMJ 

169 -176 

MP81G 

♦ Dll 

367 - 14 

MR500 

ASI 

287 -203 


♦ MOTA 

260 

-190 

MSKaB660-585-1.5 

364 - 8 

MTZ5.1 

RHMJ 

171 - 53 

MP82 

♦ Dll 

367 - 30 


♦ MOTA 



CODI 

429 

-117 


♦ SEKG 


MTZ5.6 

RHMJ 

172 -133 

MP82G 

♦ Dll 

367 - 31 

MR501 

ASI 

288 - 45 

MR1815SL 

♦ MOTA 

306 

- 26 

MSKB80-70-1.5 


363 - 87 

MTZ6.2 

RHMJ 

174 -145 

MP84 

♦ Dll 

367 - 46 


♦ MOTA 


MR181SSL 

♦ MOTA 

306 

-123 


♦ SEKG 


MTZ6.8 

RHMJ 

177 -170 

MP84G 

♦ Dll 

367 - 47 

MR502 

ASI 

288 -125 


♦ MOTA 

297 

-106 

MSKB250-220-1.5 

363 -169 

MTZ7.5 

RHMJ 

179 -164 

MP86 

♦ Dll 

367 - 63 


♦ MOTA 


MR2001S 

♦ MOTA 

297 

-123 


♦ SEKG 


MTZ8.2 

RHMJ 

181 -145 

MP86G 

♦ Dll 

367 - 64 

MR504 

ASI 

289 - 4 

MR2002S 

♦ MOTA 

297 

-146 

MSZ7.5 

♦ SELI 

179 -142 

MTZ9.1 

RHMJ 

184 -192 

MP88 

♦ Dll 

367 - 79 


♦ MOTA 


JyL 

♦ MOTA 

297 

-182 

MSZ8.2 

♦ SELI 

181 -121 

MTZ10 

RHMJ 

187 - 16 

MP88G 

♦ Dll 

367 - 80 

MR506 

ASI 

289 - 86 

▼ 5 5 

♦ MOTA 

297 

-209 

MSZ9.1 

♦ SELI 

184 -137 

MTZ11 

RHMJ 

188 -181 

MP101 

♦ Dll 

367 -137 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

298 

- 7 

MSZ10 

♦ SELI 

186 -199 

MTZ12 

RHMJ 

190 -139 

MP101G 

♦ Dll 

367 -151 

MR508 

ASI 

289 -155 

MR2010S 

♦ MOTA 

403 

-119 

MT020 

MSC 

276 -194 

MTZ13 

RHMJ 

192 -116 

MP102 

♦Dll 

367 -175 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

298 

- 66 

MT020A 

MSC 

276 -174 

MTZ15 

RHMJ 

194-140 

MP102G 

♦ Dll 

367 -189 

MR510 

ASI 

402 -187 


♦ MOTA 

257 

-202 

MT021 

♦ MSC 

276 -136 

MTZ16 

RHMJ 

196 - 45 

MP104 

♦ Dll 

367 -215 


♦ MOTA 


MR2401 

♦ MOTA 

298 

- 68 

MT021A 

♦ MSC 

276 -137 

MTZ18 

RHMJ 

198 - 48 

MP104G 

♦ Dll 

368 - 9 

MR600 

CODI 

282 - 9 

MR2401F 

♦ MOTA 

258 

-148 

MT022 

♦ MSC 

276 -148 

MTZ20 

RHMJ 

200 - 50 

MP106 

♦Dl! 

368 - 33 

MR750 

♦ MOTA 

291 -119 


♦ MOTA 

298 

- 70 

MT022A 

♦ MSC 

276 -149 

MTZ22 

RHMJ 

201 -153 

MP106G 

♦ Dll 

368 - 47 

MR751 

♦ MOTA 

298 - 18 

MR2402F 

♦ MOTA 

259 

-154 

MT023 

♦ MSC 

276 -167 

MTZ24 

RHMJ 

203 - 58 

MP108 

♦Dll 

368 - 65 

MR752 

♦ MOTA 

298 - 28 


♦ MOTA 

298 

- 78 

MT023A 

♦ MSC 

276 -168 

MTZ607.A 

MSC 

172 -210 

MP108G 

♦ Dll 

368 - 76 

MR754 

♦ MOTA 

298 - 41 

MR2404F 

♦ MOTA 

260 

-113 

MT030 

♦ MSC 

276 -199 

MTZ608.A 

MSC 

175 - 62 

MP605 

♦ Dll 

366 - 36 

MR756 

♦ MOTA 

298 - 49 

MR2406 

♦ MOTA 

298 

- 80 

MT030A 

♦ MSC 

276 -200 

MTZ609.A 

MSC 

177 - 37 

MP605G 

♦ Dll 

366 - 37 

MR758 

♦ MOTA 

292 -169 

MR2406F 

♦ MOTA 

261 

- 31 

MT040 

♦ MSC 

276 -212 

MTZ610.A 

MSC 

178 - 32 

MP610 

♦ Dll 

366 -189 

MR760 

♦ MOTA 

403 - 14 


♦ MOTA 

298 

-126 

MT040A 

♦ MSC 

276 -213 

MTZ611,A 

MSC 

180 - 31 

MP610G 

♦ Dll 

366 -190 

MR800 

CODI 

282 - 93 

MR2500M 

♦ MOTA 

298 

-127 

MT050 

♦ MSC 

277 - 23 

MTZ612.A 

MSC 

182 - 9 

MP805 

♦ Dll 

366 -219 

MR8Q0#B 

MOTA 

239 -215 


♦ MOTA 

298 

-160 

MT050A 

♦ MSC 

277 - 24 

MTZ613.A 

MSC 

185 - 44 

MP805G 

♦ Dll 

367 - 1 ; 

MR801 

MOTA 

238 -213 

MR2501M 

♦ MOTA 

298 

-161 

MT060 

♦ MSC 

277 - 34 

MTZ614.A 

MSC 

187 - 89 

MP810 

♦ Dll 

367 - 92 ! 

MR802 

MOTA 

239 -100 


♦ MOTA 

298 

-220 

MT060A 

♦ MSC 

277 - 35 

MTZ615.A 

MSC 

189 - 31 

MP810G 

♦ Dll 

367 - 93 

MR804 

MOTA 

239 -194 

MR2502M 

♦ MOTA 

299 

- 1 

MT070 

♦ MSC 

277 - 52 

MTZ616.A 

MSC 

190 -202 

MP1005 

♦ Dll 

367 -107 

MR806 

MOTA 

240 - 48 


♦ MOTA 

299 

- 73 

MT070A 

♦ MSC 

277 - 53 

MTZ617.A 

MSC 

192 -168 

MP1005G 

♦ Dll 

367 -120 

MR810 

♦ MOTA 

257 -197 

MR2504M 

♦ MOTA 

299 

- 74 

MT080 

♦ MSC 

277 - 57 

MTZ618.A 

MSC 

194 -188 

MPIOIO 

♦ Dll 

368 - 84 

MR811 

♦ MOTA 

258 -136 


♦ MOTA 

299 

-136 

MT080A 

♦ MSC 

277 - 58 

MTZ619, A 

MSC 

196 - 97 

MP1010G 

♦ Dll 

368 - 91 

MR812 

♦ MOTA 

259 -133 

MR2506M 

♦ MOTA 

299 

-137 

MT090 

♦ MSC 

277 - 69 

MTZ620.A 

MSC 

198 -101 

MPD200 

UNI 

231 -115 

MR813 

♦ MOTA 

259 -207 


♦ MOTA 

299 

-171 

MT090A 

♦ MSC 

277 - 70 

MTZ621.A 

MSC 

200 -101 

MPD201 

UNI 

231 -118 

MR814 

♦ MOTA 

260 - 92 

MR2508M 

♦ MOTA 

299 

-172 

MT100#B 

♦ MSC 

401 - 85 

MTZ622.A 

MSC 

201 -206 

MPD203 

UNI 

231 -116 

MR816 

♦ MOTA 

260 -133 


♦ MOTA 

403 

-144 

MT100A 

♦ MSC 

401 - 86 

MTZ623.A 

MSC 

203 -103 

MPD300 

UNI 

231 -120 

MR817 

♦ MOTA 

261 - 79 

MR2510M 

♦ MOTA 

403 

-145 

MT170 

♦ MSC 

235 -199 

MTZ624.A 

MSC 

205 - 35 

MPD301 

UNI 

231 -121 

MR818 

♦ MOTA 

261 -130 


♦ MOTA 

326 

- 36 

MT200 

♦ MSC 

242 -211 

MTZ625.A 

MSC 

206 -171 

MPD302 

UNI 

231 -122 

MR820 

♦ FGRS 

257 -205 

MR2525 

♦ MOTA 

298 

- 91 

MT201 

♦ MSC 

243 - 42 

MTZ626.A 

MSC 

208 - 59 

MPD400 

UNI 

231 -124 


♦ MOTA 


MR2525L 

♦ MOTA 

326 

- 37 

MT202 

♦ MSC 

243 - 87 

MTZ627.A 

MSC 

209 -135 

MPD401 

UNI 

231 -125 

MR821 

♦ FGRS 

258 -151 

MR2525R 

MEHK 

298 

- 92 

MT203 

♦ MSC 

243 - 91 

MTZ628.A 

MSC 

210 -171 

MPD402 

UNI 

231 -126 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



MT204 

♦MSC 

243 - 94 

MTZ629.A 

MSC 

211 -188 

MPI3401 

♦ MOTA 

439 - 86 

MR822 

♦ FGRS 

259 -155 

ryTSKliTilB. *■ H "“; 

♦ MSC 

238 

-102 

MT205 

♦ MSC 

243 - 96 

MTZ630.A 

MSC 

212 -200 

MPT5 

♦GSE 

349 - 89 


♦ MOTA 


i X1 

♦ MSC 

238 

-171 

MT206 

♦MSC 

243 - 99 

MU2 

THEF 

251 - 35 

MPT8 

♦GSE 

349 - 90 

MR824 

♦ FGRS 

260 -114 


♦ MSC 

239 

- 47 

MT207 

♦ MSC 

242 -212 

MU3 

THEF 

251 - 38 

MPT8C 

♦GSE 

349 - 91 


♦ MOTA 



♦ MSC 

239 

-153 

MT208 

♦ MSC 

243 - 43 

MU4 

THEF 

251 - 39 

MPTIO 

♦GSE 

349 - 92 

MR826 

♦FGRS 

261 - 32 

1X1 ~ 

♦ MSC 

240 

- 13 

MT209 

♦ MSC 

243 - 88 

MU5 

THEF 

251 - 42 

MPT10C 

♦GSE 

349 - 93 


♦ MOTA 



♦ MSC 

240 

- 87 

MT210 

♦ MSC 

243 - 92 

MU6 

THEF 

251 - 44 

MPT12 

♦GSE 

349 - 94 

MR830 

♦ MOTA 

257 -166 


♦ MSC 

240 

-131 

MT211 

♦ MSC 

243 - 95 

MU8 

THEF 

251 - 46 

MPT12C 

♦GSE 

349 - 95 

MR831 

♦ MOTA 

258 - 87 

1 X1: 

♦ MOTA 

302 

-130 

MT212 

♦ MSC 

243 - 97 

MU10 

THEF 

251 - 51 

MPT15 

♦GSE 

349 - 96 

MR832 

♦ MOTA 

259 - 85 

MR5010 

♦ MOTA 

302 

-145 

MT213 

♦MSC 

243 -100 

MU20 

THEF 

251 - 70 

MPT15C 

♦GSE 

349 - 97 

MR834 

♦ MOTA 

260 - 52 

MR5020 

♦ MOTA 

302 

-175 

MT456 

♦ MSC 

236 -198 

MUR105 

♦ MOTA 

257 -204 

MPT18 

♦GSE 

349 - 98 

MR836 

♦ MOTA 

260 -182 

MR5030 

♦ MOTA 

302 

-185 

MT456A 

♦ MSC 

235 - 34 

MUR110 

♦ MOTA 

258 -150 

MPT18C 

♦GSE 

349 - 99 

MR850 

♦ FGRS 

257 -167 

MR5040 

♦ MOTA 

302 

-210 

MT457 

♦ MSC 

234 -105 

MUR115 

♦ MOTA 

258 -208 

MPT22 

♦GSE 

349 -100 


♦ MOTA 


MR5059 

♦ MOTA 

284 

- 10 

MT457A 

♦ MSC 

235 - 35 

MUR405 

♦ MOTA 

252 - 20 

MPT22C 

♦GSE 

349 -101 

MR85O0 

♦ FGRS 

257 -168 

MR5060 

♦ MOTA 

284 

-118 

MT458 

♦ MSC 

233 -139 

MUR410 

♦ MOTA 

252 -204 

MPT36 

♦GSE 

349 -102 

MR851 

♦ FGRS 

258 - 88 

MR5061 

♦ MOTA 

285 

- 2 

MT458A 

♦ MSC 

235 - 36 

MUR415 

♦ MOTA 

253 -172 

MPT36C 

♦GSE 

349 -103 


♦ MOTA 


MR-1 

SAKJ 

282 

-197 

MT459 

♦ MSC 

232 -180 

MUR605CT 

♦ MOTA 

257 -109 

MPT45 

♦GSE 

349 -104 

MR8510 

♦ FGRS 

258 - 89 

MR-1C 

SAKJ 

405 

- 69 

MT459A 

♦ MSC 

235 - 37 

MUR610CT 

♦ MOTA 

258 - 14 

MPT45C 

♦GSE 

349 -105 

MR852 

♦ FGRS 

259 - 86 

MRD821 

♦ CODI 

174 

- 82 

MT461 

♦ MSC 

234 -101 

MUR615CT 

♦ MOTA 

258 -173 

MPTE5 

GSE 

349 -106 


♦ MOTA 


MRD823 

♦ CODI 

174 

- 83 

MT461A 

♦ MSC 

235 - 38 

MUR620CT 

♦ MOTA 

259 - 7 


♦ MOTA 


MR8520 

♦ FGRS 

259 - 87 

MRD825 

♦CODI 

174 

- 84 

MT462 

♦ MSC 

232 -183 

MUR805 

♦MOTA 

257 -110 

MPTE5C 

♦MOTA 

349 -107 

MR854 

♦ FGRS 

260 - 53 

MRD827 

♦CODI 

174 

- 85 

MT462A 

♦ MSC 

235 - 39 

MUR810 

♦ MOTA 

258 - 15 

MPTE8 

♦ GSE 

349 -108 


♦ MOTA 


MRD829 

♦CODI 

174 

- 86 

MT463 

♦ MSC 

232 -175 

MUR815 

♦ MOTA 

258 -174 


♦ MOTA 


MR8540 

♦ FGRS 

260 - 54 

MRD921 

♦CODI 

174 

- 87 

MT463A 

♦ MSC 

235 - 40 

MUR820 

♦ MOTA 

259 - 34 

MPTE8C 

♦GSE 

349 -109 

MR856 

♦ FGRS 

260 -183 

SlliiKI! 

♦CODI 

174 

- 88 

MT464 

♦ MSC 

232 -181 

MUR830 

♦ MOTA 

259 -168 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦CODI 

174 

- 89 

MT464A 

♦ MSC 

235 - 41 

MUR840 

♦ MOTA 

260 - 5 

MPTE10 

GSE 

349 -110 

MR8560 

♦FGRS 

260 -184 


♦CODI 

174 

- 90 

MT482 

♦ MSC 

235 - 59 

MUR850 

♦ MOTA 

260 -119 


♦ MOTA 


MR860 

♦ MOTA 

257 -169 

MRD929 

♦CODI 

174 

- 91 

MT482A 

♦ MSC 

235 - 42 

MUR860 

♦ MOTA 

260 -142 

MPTE10C 

♦ GSE 

350 - 1 

MR861 

♦ MOTA 

258 - 90 

MRF100 

CODI 

241 

- 71 

MT482B 

♦ MSC 

235 - 43 

MUR870 

♦ MOTA 

261 - 34 


♦ MOTA 


MR862 

♦ MOTA 

259 - 88 


CODI 

241 

- 77 

MT483 

♦ MSC 

235 - 60 

MUR880 

♦ MOTA 

261 - 43 

MPTE12 

GSE 

350 - 2 

MR864 

♦ MOTA 

260 - 55 


CODI 

241 

- 87 

MT483A 

♦ MSC 

235 - 44 

MUR890 

♦ MOTA 

261 - 99 


♦ MOTA 


MR866 

♦ MOTA 

260 -185 

MRF600 

CODI 

241 

- 95 

MT483B 

♦ MSC 

235 - 45 

MUR 1505 

♦ MOTA 

257 -111 

MPTE12C 

♦GSE 

350 - 3 

MR870 

♦ MOTA 

257 -170 


CODI 

241 

-102 

MT484 

♦ MSC 

235 - 61 

MUR1510 

♦ MOTA 

258 - 16 


♦ MOTA 


MR871 

♦ MOTA 

258 - 91 


CODI 

241 

-117 

MT484A 

♦ MSC 

235 - 46 

MUR1515 

♦ MOTA 

258 -175 

MPTE15 

GSE 

350 - 4 

MR872 

♦ MOTA 

259 - 89 


CODI 

241 

-127 

MT484B 

♦MSC 

235 - 47 

MUR1520 

♦ MOTA 

259 - 35 


♦ MOTA 


MR874 

♦ MOTA 

260 - 56 


CODI 

241 

-135 

MT485 

♦ MSC 

235 - 62 

MUR1530 

♦ MOTA 

259 -169 

MPTE15C 

♦GSE 

350 - 5 

MR876 

♦ MOTA 

260 -186 

MS114 

SOD 

437 

- 1 

MT485A 

♦MSC 

235 - 48 

MUR1540 

♦ MOTA 

260 - 6 


♦ MOTA 


MR910 

MOTA 

287 -164 

MSI 24 

SOD 

437 

- 2 

MT485B 

♦ MSC 

235 - 49 

MUR1550 

♦ MOTA 

260 -120 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

K 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





MaaaBgBiia 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

1 flZCT f.T* 

■fiiasfcl 

Pq&Line 1 

MUR1560 

mm*a 

260 

-143 

MZ16-1200 


406 

-189 


184 

- 94 

M2968 

MSC 

217 

-102 

MZ5818 


385 

- 43 

MUR1605CT 

♦ MOTA 

257 

-112 

MZ16-1200R 

♦AEIL 

406 

-190 

MZ410,A,B|C 

MITJ 

187 

-179 

MZ970 

MSC 

217 

-121 

MZ5820 

♦MSC 

385 

-197 

MUR1610CT 

♦ MOTA 

258 

- 17 

MZ41-600 

♦AEIL 

301 

-216 

MZ412AB.C 

MITJ 

191 

- 60 

MZ975 

MSC 

218 

- 87 

MZ5822 

♦MSC 

386 

-101 

MUR1615CT 

♦ MOTA 

258 

-176 

MZ41-600R 

♦AEIL 

301 

-217 

MZ414AB.C 

MITJ 

194 

- 7 

MZ980 

MSC 

218 

-110 

MZ5824 

♦ MSC 

387 

- 18 

MUR1620CT 

♦ MOTA 

259 

- 8 

MZ41-800 

♦AEIL 

302 

- 28 

MZ416AB.C 

MITJ 

196 

-153 

MZ982 

MSC 

219 

- 59 

MZ5827 

♦ MSC 

387 

-156 

MUR2505 

♦ MOTA 

257 

-124 

MZ41-800R 

♦AEIL 

302 

- 29 

MZ418AB 

MITJ 

198 

-169 

MZ990 

MSC 

219 

-102 

MZ5830 

♦MSC 

388 

- 76 

MUR2510 

♦ MOTA 

258 

- 31 

MZ41-1000 

♦AEIL 

403 

-180 

MZ420AB 

MITJ 

200 

-161 

MZ991 

MSC 

220 

- 38 

MZ5833 

♦MSC 

388 

-181 

MUR2515 

♦ MOTA 

258 

-190 

MZ41-1000R 

AEIL 

403 

-181 

MZ422AB 

MITJ 

202 

- 61 

MZ2360 

♦ MOTA 

163 

- 24 

MZ5836 

♦ MSC 

389 

- 95 

MUR2520 

♦ MOTA 

259 

- 19 

MZ41-1200 

♦AEIL 

407 

- 33 

MZ424AB 

MITJ 

203 

-159 

MZ2361 

♦ MOTA 

163 

- 69 

MZ5839 

♦MSC 

390 

- 63 

MUR3005PT 

♦ MOTA 

272 

- 62 

MZ41-1200R 

♦AEIL 

407 

- 34 

MZ605 

♦ MOTA 

174 

- 73 

MZ4678 

♦ MOTA 

163 

-102 

MZ5840 

♦ MSC 

390 

- 70 

MUR3010PT 

♦ MOTA 

272 

- 74 

MZ71-600 

♦AEIL 

304 

-154 

MZ610 

♦ MOTA 

174 

- 74 

MZ5110 

MSC 

395 

-122 

MZ5843 

♦ MSC 

390 

-105 

MUR3015PT 

♦ MOTA 

272 

- 88 

MZ71-600R 

♦AEIL 

304 

-155 

MZ620 

♦ MOTA 

174 

- 75 

MZ5111 

MSC 

396 

- 56 

MZ5845 

♦ MSC 

390 

-183 

MUR3020PT 

♦ MOTA 

272 

- 94 

MZ71-800 

♦ AEIL 

304 

-186 

MZ640 

♦ MOTA 

174 

- 76 

MZ5112 

MSC 

396 

-142 

MZ5847 

♦MSC 

391 

- 37 

MUR5005 

♦ MOTA 

257 

-125 

MZ71-800R 

♦AEIL 

304 

-187 

MZ706 

MSC 

178 

-189 

MZ5113 

MSC 

397 

- 31 

MZ5850 

♦ MSC 

391 

-122 

MUR5010 

♦ MOTA 

258 

- 32 

MZ71-1000 

♦ AEIL 

404 

- 14 

MZ707 

MSC 

180 

-182 

MZ5114 

MSC 

397 

-115 

MZ5851 

♦ MSC 

391 

-175 

MUR5015 

♦ MOTA 

258 

-191 

MZ71-1000R 

♦ AEIL 

404 

- 15 

MZ708 

MSC 

182 

-172 

MZ5115 

MSC 

397 

-168 

MZ5856 

♦ MSC 

392 

- 87 

MUR5020 

♦ MOTA 

259 

- 20 

MZ71-1200 

♦ AEIL 

407 

- 91 

MZ709 

MSC 

186 

- 3 

MZ5116 

MSC 

398 

- 58 

MZ5860 

♦ MSC 

392 

-172 

MUR8100 

♦ MOTA 

261 

-104 

MZ71-1200R 

♦ AEIL 

407 

- 92 

MZ710 

MSC 

188 

- 72 

MZ5117 

MSC 

398 

-128 

MZ5862 

♦ MSC 

216 

- 8 

MUR10005CT 

♦ MOTA 

272 

- 64 

MZ110 

MSC 

220 

-193 

MZ711 

MSC 

189 

-185 

MZ5118 

MSC 

398 

-171 

MZ5868 

♦ MSC 

393 

- 99 

MUR10010CT 

♦ MOTA 

272 

- 76 

MZ111 

MSC 

221 

-150 

MZ712 

MSC 

191 

-160 

MZ5119 

MSC 

399 

- 53 

MZ5870 

♦ MSC 

393 

-173 

MUR10015CT 

♦MOTA 

272 

- 90 

MZ112 

MSC 

222 

-106 

MZ713 

MSC 

193 

-101 

MZ5120 

MSC 

399 

- 80 

MZ5875 

♦ MSC 

394 

- 16 

MUR10020CT 

♦ MOTA 

272 

- 96 

MZ113 

MSC 

223 

- 57 

MZ714 

MSC 

194 

- 40 

MZ5122 

MSC 

399 

-146 

MZ5880 

♦ MSC 

394 

- 96 

MUR20005CT 

♦MOTA 

272 

- 65 

MZ114 

MSC 

223 

-125 

MZ715 

MSC 

195 

-156 

MZ5124 

MSC 

399 

-157 

MZ5882 

♦ MSC 

394 

-127 

MUR20010CT 

♦ MOTA 

272 

- 77 

MZ115 

MSC 

224 

- 90 

MZ716 

MSC 

197 

- 35 

MZ5126 

MSC 

399 

-166 

MZ5890 

♦ MSC 

395 

- 8 

MUR20015CT 

♦ MOTA 

272 

- 91 

MZ116 

MSC 

225 

- 28 

MZ718 

MSC 

199 

- 55 

MZ5128 

MSC 

399 

-177 

MZ5891 

♦ MSC 

395 

- 38 

MUR20020CT 

♦ MOTA 

272 

- 97 

MZ117 

MSC 

225 

- 91 

MZ720 

MSC 

201 

- 48 

MZ5130 

MSC 

399 

-184 

MZ5906 

MSC 

379 

- 32 

MV12A 

♦ SOD 

405 

-192 

MZ118 

MSC 

226 

- 50 

MZ722 

MSC 

202 

-154 

MZ5132 

MSC 

399 

-193 

MZ5907 

MSC 

379 

-146 

MV12B 

♦SOD 

405 

-207 

MZ119 

MSC 

226 

-104 

MZ724 

MSC 

204 

- 41 

MZ5134 

MSC 

400 

- 5 

MZ5908 

MSC 

380 

- 69 

MV12C 

♦SOD 

405 

-220 

MZ120 

MSC 

227 

- 45 

MZ727 

MSC 

205 

-196 

MZ5136 

MSC 

400 

- 12 

MZ5909 

MSC 

380 

-196 

MV16A 

♦SOD 

412 

- 12 

MZ122 

MSC 

227 

- 75 

MZ730 

MSC 

207 

-121 

MZ5138 

MSC 

400 

- 19 

MZ5910 

MSC 

381 

- 94 

MV16B 

♦ SOD 

412 

- 16 

MZ124 

MSC 

227 

- 84 

MZ733 

MSC 

209 

- 7 

MZ5140 

MSC 

400 

- 28 

MZ5912 

MSC 

382 

-103 

MV16C 

♦SOD 

412 

- 22 

MZ126 

MSC 

227 

- 94 

MZ736 

MSC 

210 

- 61 

MZ5210 

♦ MSC 

395 

-133 

MZ5913 

MSC 

383 

- 19 

MV20A 

♦ SOD 

414 

-189 

MZ127 

MSC 

227 

-108 

MZ739 

MSC 

211 

- 98 

MZ5211 

♦ MSC 

396 

- 62 

MZ5914 

MSC 

383 

-110 

MV20B 

♦SOD 

415 

- 8 

MZ128 

MSC 

227 

-113 

MZ740 

MSC 

211 

-127 

MZ5212 

♦ MSC 

396 

-149 

MZ5915 

MSC 

383 

-184 

MV20C 

♦ SOD 

415 

- 33 

MZ130 

MSC 

227 

-123 

MZ743 

MSC 

212 

-109 

MZ5213 

♦ MSC 

397 

- 38 

MZ5916 

MSC 

384 

- 92 

MV24A 

♦ SOD 

416 

-204 

MZ132 

MSC 

227 

-132 

MZ745 

MSC 

212 

-139 

MZ5214 

♦ MSC 

397 

-121 

MZ5918 

MSC 

385 

- 50 

MV24B 

♦ SOD 

416 

-210 

MZ133 

MSC 

227 

-146 

MZ747 

MSC 

213 

-126 

MZ5215 

♦ MSC 

397 

-175 

MZ5920 

MSC 

386 

- 3 

MV24C 

♦ SOD 

416 

-220 

MZ134 

MSC 

227 

-150 

MZ750 

MSC 

213 

-162 

MZ5216 

♦ MSC 

398 

- 65 

MZ5922 

MSC 

386 

-108 

MV28A 

♦ SOD 

418 

-150 

MZ136 

MSC 

227 

-159 

MZ751 

MSC 

214 

-121 

MZ5217 

♦ MSC 

398 

-131 

MZ5924 

MSC 

387 

- 25 

MV28B 

♦ SOD 

418 

-153 

MZ138 

MSC 

227 

-166 

MZ756 

MSC 

215 

-110 

MZ5218 

♦ MSC 

398 

-178 

MZ5927 

MSC 

387 

-164 

MV28C 

♦ SOD 

418 

-160 

MZ139 

MSC 

227 

-176 

MZ760 

MSC 

215 

-156 

MZ5219 

♦ MSC 

399 

- 56 

MZ5930 

MSC 

388 

- 83 

MV32A 

♦SOD 

420 

- 50 

MZ140 

MSC 

227 

-189 

MZ762 

MSC 

216 

-114 

MZ5220 

♦ MSC 

399 

- 86 

MZ5933 

MSC 

368 

-189 

MV32B 

♦SOD 

420 

- 53 

MZ210 

♦ MSC 

220 

-198 

MZ768 

MSC 

217 

- 95 

MZ5222 

♦ MSC 

399 

-149 

MZ5936 

MSC 

389 

-102 

MV32C 

♦SOD 

420 

- 55 

MZ211 

♦ MSC 

221 

-155 

MZ770 

MSC 

217 

-117 

MZ5224 

♦ MSC 

399 

-159 

MZ5940 

MSC 

390 

- 73 

MV36A 

♦SOD 

420 

-220 

MZ212 

♦ MSC 

222 

-112 

MZ775 

MSC 

218 

- 78 

MZ5226 

♦MSC 

399 

-168 

MZ5945 

MSC 

390 

-187 

MV36B 

♦SOD 

421 

- 5 

MZ213 

♦ MSC 

223 

- 62 

MZ780 

MSC 

218 

-106 

MZ5227 

♦ MSC 

399 

-173 

MZ5950 

MSC 

391 

-125 

MV36C 

♦SOD 

421 

- 9 

MZ214 

♦ MSC 

223 

-130 

MZ782 

MSC 

219 

- 52 

MZ5228 

♦MSC 

399 

-179 

MZ5956 

MSC 

392 

- 94 

MV40A 

♦SOD 

421 

-151 

MZ215 

♦ MSC 

224 

- 95 

MZ790 

MSC 

219 

- 97 

MZ5230 

♦MSC 

399 

-187 

MZ5960 

MSC 

392 

-176 

MV40B 

♦SOD 

421 

-168 

MZ216 

♦ MSC 

225 

- 33 

MZ791 

MSC 

220 

- 31 

MZ5232 

♦MSC 

399 

-195 

MZ5970 

MSC 

393 

-175 

MV40C 

♦SOD 

421 

-182 

MZ217 

♦ MSC 

225 

- 94 

MZ806 

♦MSC 

178 

-194 

MZ5233 

♦MSC 

400 

- 3 

MZ5975 

MSC 

394 

- 22 

MV1401 

♦ MOTA 

445 

- 63 

MZ218 

♦ MSC 

226 

- 56 

MZ807 

♦MSC 

180 

-188 

MZ5234 

♦ MSC 

400 

- 7 

MZ5980 

MSC 

394 

- 98 

M VI403 

♦ MOTA 

445 

- 64 

MZ219 

♦ MSC 

226 

-107 

MZ808 

♦ MSC 

182 

-178 

MZ5236 

♦MSC 

400 

- 14 

MZ5990 

MSC 

395 

- 10 

M VI404 

♦ MOTA 

445 

- 65 

MZ220 

♦ MSC 

227 

- 51 

MZ809 

♦MSC 

186 

- 9 

MZ5238 

♦MSC 

400 

- 21 

MZA205 

MITJ 

172 

- 38 

MVI405 

♦ MOTA 

445 

- 66 

MZ222 

♦ MSC 

227 

■ 77 

MZ810#B 

♦ MSC 

188 

- 78 

MZ5239 

♦MSC 

400 

- 26 

MZC2.5A10 

♦ MOTA 

164 

- 95 

MV3102 

♦MOTA 

445 

- 67 

MZ224 

♦ MSC 

227 

- 86 

MZ811 

MSC 

189 

-189 

MZ5240 

♦ MSC 

400 

- 30 

MZL306 

MITJ 

173 

-205 

MV3103 

♦ MOTA 

445 

- 68 

MZ226 

♦ MSC 

227 

- 96 

MZ812 

♦ MSC 

191 

-166 

MZ5310 

MSC 

395 

-141 

MZL307 

MITJ 

179 

- 20 

MV3140 

♦MOTA 

445 

- 69 

MZ227 

MSC 

227 

-109 

MZ813 

♦ MSC 

193 

-106 

MZ5311 

MSC 

396 

- 68 

MZL308 

MITJ 

181 

- 77 

MV3141 

♦ MOTA 

445 

- 70 

MZ228 

♦ MSC 

227 

-115 

MZ814 

♦ MSC 

194 

- 45 

MZ5312 

MSC 

396 

-155 

MZL309 

MITJ 

184 

- 36 

MV3142 

♦MOTA 

445 

- 71 

MZ230 

♦ MSC 

227 

-126 

MZ815 

♦ MSC 

195 

-162 

MZ5313 

MSC 

397 

- 44 

MZL310 

MITJ 

187 

- 57 

MVAM108 

♦ MOTA 

445 

- 72 

MZ232 

♦ MSC 

227 

-134 

MZ816 

♦ MSC 

197 

- 38 

MZ5314 

MSC 

397 

-125 

MZL312 

MITJ 

190 

-171 

MVAM109 

♦ MOTA 

445 

- 73 

MZ233 

MSC 

227 

-147 

MZ818 

♦ MSC 

199 

- 62 

MZ5315 

MSC 

397 

-181 

MZL314 

MITJ 

193 

-181 

MVAM115 

♦ MOTA 

445 

- 74 

MZ234 

♦ MSC 

227 

-152 

MZ820#B 

♦ MSC 

201 

- 55 

MZ5316 

MSC 

398 

- 70 

MZL316 

MITJ 

196 

- 69 

MVAM125 

♦ MOTA 

445 

- 75 

MZ236 

♦ MSC 

227 

-161 

MZ822 

♦MSC 

202 

-159 

MZ5317 

MSC 

398 

-134 

MZL318 

MITJ 

198 

- 74 

MVS240 

♦ MOTA 

203 

-131 

MZ238 

♦ MSC 

227 

-168 

MZ824 

♦MSC 

204 

- 47 

MZ5318 

MSC 

398 

-184 

MZL320 

MITJ 

200 

- 72 

MVS460 

♦ MOTA 

208 

- 89 

MZ239 

MSC 

227 

-177 

MZ827 

♦ MSC 

205 

-203 

MZ5319 

MSC 

399 

- 59 

MZL322 

MITJ 

201 

-178 

MX2130 

MSC 

259 

-176 

MZ240 

♦ MSC 

227 

-191 

MZ830 

♦MSC 

207 

-127 

MZ5320 

MSC 

399 

- 92 

MZL324 

MITJ 

203 

- 79 

MX2140 

MSC 

260 

- 14 

MZ303,A,B,C 

MITJ 

165 

-107 

MZ833 

♦ MSC 

209 

- 14 

MZ5322 

MSC 

399 

-152 

MZL327 

MITJ 

205 

- 12 

MX2150 

MSC 

260 

-121 

MZ304,A,B,C 

MITJ 

168 

- 86 

MZ836 

♦ MSC 

210 

- 68 

MZ5324 

MSC 

399 

-161 

MZL330 

MITJ 

206 

-147 

MX2160 

MSC 

260 

-145 

MZ305,A,B>C 

MITJ 

171 

- 7 

MZ839 

MSC 

211 

-102 

MZ5326 

MSC 

399 

-170 

MZL333 

MITJ 

208 

- 35 

MX3105 

MSC 

257 

-141 

MZ306AB.C 

MITJ 

174 

- 1 

MZ840#B 

♦MSC 

211 

-130 

MZ5328 

MSC 

399 

-181 

MZL336 

MITJ 

209 

-116 

MX3110 

MSC 

258 

- 50 

MZ307,A,B,C 

MITJ 

179 

- 21 

MZ843 

MSC 

212 

-113 

MZ5330 

MSC 

399 

-190 

MZL339 

MITJ 

210 

-153 

MX3115 

MSC 

258 

-199 

MZ308AB.C 

MITJ 

181 

- 80 

MZ845 

♦ MSC 

212 

-144 

MZ5332 

MSC 

399 

-197 

MZL343 

MITJ 

211 

-173 

MX3120 

MSC 

259 

- 37 

MZ309AB.C 

MITJ 

184 

- 86 

MZ847 

MSC 

213 

-130 

MZ5334 

MSC 

400 

- 9 

MZT2970 

♦ MOTA 

379 

- 69 

MX3125 

MSC 

259 

-157 

MZ310 

MSC 

221 

- 5 

MZ850 

♦ MSC 

213 

-167 

MZ5336 

MSC 

400 

- 16 

MZT2970A 

♦ MOTA 

379 

- 62 

MX3130 

MSC 

259 

-177 

MZ310AB.C 

MITJ 

187 

- 90 

MZ851 

MSC 

214 

-125 

MZ5338 

MSC 

400 

- 23 

MZT2970B 

♦ MOTA 

379 

- 50 

MX3140 

MSC 

260 

- 15 

MZ311 

MSC 

221 

-159 

MZ856 

♦ MSC 

215 

-115 

MZ5340 

MSC 

400 

- 32 

MZT2971 

♦ MOTA 

379 

-200 

MX3150 

MSC 

260 

-122 

MZ312 

MSC 

222 

-116 

MZ860 

♦ MSC 

215 

-159 

MZ5706 

MSC 

379 

- 18 

MZT2971A 

♦MOTA 

379 

-194 

MX3160 

MSC 

260 

-146 

MZ312AB.C 

MITJ 

190 

-203 

MZ862 

MSC 

216 

-118 

MZ5707 

MSC 

379 

-130 

MZT2971B 

♦ MOTA 

379 

-183 

MX4105 

MSC 

257 

-142 

MZ313 

MSC 

223 

- 66 

MZ868 

MSC 

217 

- 99 

MZ5708 

MSC 

380 

- 51 

MZT2972 

♦ MOTA 

380 

-109 

MX4110 

MSC 

258 

- 51 

MZ314 

MSC 

223 

-134 

MZ870 

♦ MSC 

217 

-119 

MZ5709 

MSC 

380 

-179 

MZT2972A 

♦ MOTA 

380 

-102 

MX4115 

MSC 

258 

-200 

MZ314AB.C 

MITJ 

193 

-188 

MZ875 

♦MSC 

218 

- 83 

MZ5710 

MSC 

381 

- 78 

MZT2972B 

♦ MOTA 

380 

- 90 

MX4120 

MSC 

259 

- 38 

MZ315 

MSC 

224 

- 99 

MZ880 

♦MSC 

218 

-108 

MZ5712 

MSC 

382 

- 86 

MZT2973 

♦ MOTA 

381 

- 33 

MX4125 

MSC 

259 

-158 

MZ316 

MSC 

225 

- 37 

MZ882 

MSC 

219 

- 56 

MZ5713 

MSC 

383 

- 3 

MZT2973A 

♦ MOTA 

381 

- 22 

MX6105 

MSC 

257 

-153 

MZ316AB.C 

MITJ 

196 

- 98 

MZ890 

♦MSC 

219 

-100 

MZ5714 

MSC 

383 

- 99 

MZT2973B 

♦ MOTA 

381 

- 10 

MX6110 

MSC 

258 

- 64 

MZ317 

MSC 

225 

- 97 

MZ891 

MSC 

220 

- 35 

MZ5715 

MSC 

383 

-166 

MZT2974 

♦ MOTA 

381 

-140 

MX6115 

MSC 

258 

-204 

MZ318 

MSC 

226 

- 60 

MZ906 

MSC 

178 

-198 

MZ5716 

MSC 

384 

- 79 

MZT2974A 

♦ MOTA 

381 

-132 

MX6120 

MSC 

259 

- 60 

MZ318AB 

MITJ 

198 

-102 

MZ907 

MSC 

180 

-192 

MZ5718 

MSC 

385 

- 32 

MZT2974B 

♦ MOTA 

381 

-117 

MX6125 

MSC 

259 

-162 

MZ319 

MSC 

226 

-110 

MZ908 

MSC 

182 

-182 

MZ5720 

MSC 

385 

-186 

MZT2975 

♦ MOTA 

382 

- 28 

MX8105 

MSC 

257 

-154 

MZ320 

MSC 

227 

- 55 

MZ909 

MSC 

186 

- 13 

MZ5722 

MSC 

386 

- 91 

MZT2975A 

♦ MOTA 

382 

- 21 

MX8110 

MSC 

258 

- 65 

MZ320AB 

MITJ 

200 

-102 

MZ910 

MSC 

188 

- 82 

MZ5724 

MSC 

387 

- 7 

MZT2975B 

♦ MOTA 

382 

- 8 

MX8115 

MSC 

258 

-205 

MZ322 

MSC 

227 

- 80 

MZ911 

MSC 

189 

-192 

MZ5727 

MSC 

387 

-145 

MZT2976 

♦ MOTA 

382 

-150 

MX8120 

MSC 

259 

- 61 

MZ322AB 

MITJ 

201 

-207 

MZ912 

MSC 

191 

-170 

MZ5730 

MSC 

388 

- 65 

MZT2976A 

♦ MOTA 

382 

-142 

MX8125 

MSC 

259 

-163 

MZ324 

MSC 

227 

- 88 

MZ913 

MSC 

193 

-110 

MZ5733 

MSC 

388 

-170 

MZT2976B 

♦ MOTA 

382 

-125 

MZ2-600 

♦AEIL 

287 

- 93 

MZ324AB 

MITJ 

203 

-104 

MZ914 

MSC 

194 

- 49 

MZ5736 

MSC 

389 

- 84 

MZT2977 

♦ MOTA 

383 

- 57 

MZ2-600R 

♦AEIL 

287 

- 94 

MZ326 

MSC 

227 

- 98 

MZ915 

MSC 

195 

-166 

MZ5740 

MSC 

390 

- 66 

MZT2977A 

♦ MOTA 

383 

- 49 

MZ2-800 

♦AEIL 

287 

-119 

MZ327 

MSC 

227 

-110 

MZ916 

MSC 

197 

- 41 

MZ5745 

MSC 

390 

-176 

MZT2977B 

♦ MOTA 

383 

- 35 

MZ2-800R 

♦AEIL 

287 

-120 

MZ327AB 

MITJ 

205 

- 36 

MZ918 

MSC 

199 

- 66 

MZ5750 

MSC 

391 

-116 

MZT2978 

♦ MOTA 

383 

-133 

MZ2-1000 

♦AEIL 

402 

-138 

MZ328 

MSC 

227 

-117 

MZ920 

MSC 

201 

- 59 

MZ5756 

MSC 

392 

- 77 

MZT2978A 

♦ MOTA 

383 

-127 

MZ2-1000R 

♦AEIL 

402 

-139 

MZ330 

MSC 

227 

-129 

MZ922 

MSC 

202 

-163 

MZ5760 

MSC 

392 

-167 

MZT2978B 

♦ MOTA 

383 

-120 

MZ2-1200 

♦AEIL 

406 

-110 

MZ330AB 

MITJ 

206 

-172 

MZ924 

MSC 

204 

- 51 

MZ5770 

MSC 

393 

-170 

MZT2979 

♦ MOTA 

384 

- 35 

MZ2-1200R 

♦AEIL 

406 

-111 

MZ332 

MSC 

227 

-136 

MZ927 

MSC 

206 

- 1 

MZ5775 

MSC 

394 

- 6 

MZT2979A 

♦ MOTA 

384 

- 27 

MZ6-600 

♦AEIL 

292 

-128 

MZ333 

MSC 

227 

-148 

MZ930 

MSC 

207 

-131 

MZ5780 

MSC 

394 

- 93 

MZT2979B 

♦ MOTA 

384 

- 9 

MZ6-800 

♦AEIL 

292 

-178 

MZ333AB 

MITJ 

208 

- 60 

MZ933 

MSC 

209 

- 18 

MZ5790 

MSC 

395 

- 5 

MZT2980 

♦ MOTA 

384 

-132 

MZ6-800R 

♦AEIL 

292 

-179 

MZ334 

MSC 

227 

-154 

MZ936 

MSC 

210 

- 72 

MZ5806 

♦ MSC 

379 

- 27 

MZT2980A 

♦ MOTA 

384 

-124 

MZ6-1000 

♦AEIL 

403 

- 24 

MZ336 

MSC 

227 

-163 

MZ939 

MSC 

211 

-105 

MZ5807 

♦ MSC 

379 

-140 

MZT2980B 

♦ MOTA 

384 

-108 

MZ6-1000R 

♦AEIL 

403 

- 25 

MZ336AB 

MITJ 

209 

-136 

MZ940 

MSC 

211 

-132 

MZ5808 

♦ MSC 

380 

- 62 

MZT2982 

♦ MOTA 

385 

- 98 

MZ6-1200 

♦AEIL 

406 

-153 

MZ338 

MSC 

227 

-170 

MZ943 

MSC 

212 

-116 

MZ5809 

♦ MSC 

380 

-190 

MZT2982A 

♦ MOTA 

385 

- 90 

MZ6-1200R 

♦AEIL 

406 

-154 

MZ339 

MSC 

227 

-178 

MZ945 

MSC 

212 

-147 

MZ5810 

♦ MSC 

381 

- 88 

MZT2982B 

♦ MOTA 

385 

- 72 

MZ16-600 

♦AEIL 

297 

- 27 

MZ339AB 

MITJ 

210 

-172 

MZ947 

MSC 

213 

-133 

MZ5811 

♦MSC 

381 

-193 

MZT2983 

♦ MOTA 

385 

-159 

MZ16-600R 

♦AEIL 

297 

- 28 

MZ340 

MSC 

227 

-193 

MZ950 

MSC 

213 

-170 

MZ5812 

♦MSC 

382 

- 97 

MZT2983A 

♦ MOTA 

385 

-156 

MZ16-800 

♦AEIL 

297 

- 42 

MZ343AB 

MITJ 

211 

-189 

MZ951 

MSC 

214 

-128 

MZ5813 

♦MSC 

383 

- 13 

MZT2983B 

♦MOTA 

385 

-151 

MZ16-800R 

♦AEIL 

297 

- 43 

MZ406AB.C 

MITJ 

174 

- 18 

MZ956 

MSC 

215 

-119 

MZ5814 

♦MSC 

383 

-106 

MZT2984 

♦ MOTA 

386 

- 45 

MZ16-1000 

♦AEIL 

403 

-100 

MZ407AB.C 

MITJ 

179 

- 22 

MZ960 

MSC 

215 

-161 

MZ5815 

♦MSC 

383 

-177 

MZT2984A 

♦MOTA 

386 

- 37 

MZ16-1000R 

♦AEIL 

403 

-101 

MZ408.A.B.C 

MITJ 

181 

- 84 

MZ962 

MSC 

216 

-121 

MZ5816 

♦ MSC 

384 

- 86 

MZT2984B 

♦ MOTA i 

386 

- 22 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

ISilEWBEB 


Miasic] 

liftMIliHi 


HT333I 

ESCTUfSB 

TYPE No. 

MFRS 

IsA'OTIfiM 


■RiasBi 


MZT2985 

♦ MOTA 

386 -152 

MZT3315 


384 -156 

MZT4551 

■Ml 

378 - 46 

NLA390D 

NAT 

311 - 10 

NS22004 


262 -181 

MZT2985A 

♦ MOTA 

386 -144 

MZT3315A 

♦ MOTA 

384 -153 

MZT4551A 

♦ MOTA 

378 - 43 

NLA390E 

NAT 

311 - 17 

NS22006 

SOD 

262 -192 

MZT2985B 

♦ MOTA 

386 -127 

MZT3315B 

♦ MOTA 

384 -150 

MZT4551B 

♦ MOTA 

378 - 40 

NLA390M 

NAT 

311 - 32 

NS22008 

SOD 

262 -203 

MZT2986 

♦ MOTA 

387 - 67 

MZT3316 

♦ MOTA 

385 - 13 

MZT4552 

♦ MOTA 

378 - 89 

NLA390N 

NAT 

311 - 53 

NS30000 

♦SOD 

238 -110 

MZT2986A 

♦ MOTA 

387 - 59 

MZT3316A 

♦ MOTA 

385 - 10 

MZT4552A 

♦ MOTA 

378 - 86 

NLA390P 

NAT 

404 -191 

NS30001 

♦SOD 

238 -180 

MZT2986B 

♦ MOTA 

387 - 43 

MZT3316B 

♦ MOTA 

385 - 7 

MZT4552B 

♦ MOTA 

378 - 83 

NLA390PA 

NAT 

405 -143 

NS30002 

♦SOD 

239 - 56 

MZT2988 

♦ MOTA 

388 - 9 

MZT3317 

♦ MOTA 

385 -121 

MZT4553 

♦ MOTA 

378 -136 

NLA390PB 

NAT 

408 - 71 

NS30003 

♦SOD 

239 -114 

MZT2988A 

♦MOTA 

388 - 1 

MZT3317A 

♦ MOTA 

385 -118 

MZT4553A 

♦ MOTA 

378 -133 

NLA390PC 

NAT 

409 - 23 

NS30004 

♦SOD 

239 -162 

MZT2988B 

♦MOTA 

387 -185 

MZT3317B 

♦ MOTA 

385 -115 

MZT4553B 

♦ MOTA 

378 -130 

NLA390PD 

NAT 

410 -104 

NSC3000 

♦SOD 

238 -103 

MZT2989 

♦ MOTA 

388 -125 

MZT3318 

♦ MOTA 

385 -169 

MZT4554 

♦ MOTA 

378 -190 

NLA390PE 

NAT 

411 -197 

NSC3001 

♦SOD 

238 -172 

MZT2989A 

♦ MOTA 

388 -117 

MZT3318A 

♦ MOTA 

385 -166 

MZT4554A 

♦ MOTA 

378 -187 

NLA390S 

NAT 

311 - 39 

NSC3002 

♦SOD 

239 - 48 

MZT2989B 

♦ MOTA 

388 -103 

MZT3318B 

♦ MOTA 

385 -163 

MZT4554B 

♦ MOTA 

378 -184 

NLA390T 

NAT 

311 - 58 

NSC3003 

♦SOD 

239 -112 

MZT2990 

♦ MOTA 

389 - 34 

MZT3319 

♦ MOTA 

386 - 68 

N03C 

♦ HITJ 

302 -181 

NLA397A 

NAT 

310 -192 

NSC3004 

♦SOD 

239 -154 

MZT2990A 

♦ MOTA 

389 - 26 

MZT3319A 

♦ MOTA 

386 - 65 

N03E 

♦ HITJ 

302 -215 

NLA397B 

NAT 

310 -198 

NSC3005 

♦SOD 

239 -205 

MZT2990B 

♦ MOTA 

389 - 9 

MZT3319B 

♦ MOTA 

386 - 62 

N03G 

♦ HITJ 

303 - 14 

NLA397C 

NAT 

310 -212 

NSC3006 

♦SOD 

240 - 2 

MZT2991 

♦ MOTA 

389 -143 

MZT3320 

♦ MOTA 

386 -175 

N03J 

♦ HITJ 

403 -201 

NLA397D 

NAT 

310 -219 

NSC3007 

♦SOD 

240 - 54 

MZT2991A 

♦ MOTA 

389 -135 

MZT3320A 

♦ MOTA 

386 -172 

N04C 

♦ HITJ 

302 -182 

NLA397E 

NAT 

311 - 13 

NSC3008 

♦SOD 

240 - 66 

MZT2991B 

♦ MOTA 

389 -120 

MZT3320B 

♦ MOTA 

386 -169 

N04E 

♦ HITJ 

302 -216 

NLA397M 

NAT 

311 - 21 

NSC5001 

♦SOD 

238 - 6 

MZT2992 

♦ MOTA 

390 - 35 

MZT3321 

♦ MOTA 

387 - 88 

N04G 

♦ HITJ 

303 - 15 

NLA397N 

NAT 

311 - 43 

NSC5002 

♦SOD 

238 - 7 

MZT2992A 

♦ MOTA 

390 - 28 

MZT3321A 

♦ MOTA 

387 - 85 

N04J 

♦ HITJ 

403 -202 

NLA397P 

NAT 

404 -181 

NSC5003 

♦SOD 

238 - 8 

MZT2992B 

♦ MOTA 

390 - 13 

MZT3321B 

♦ MOTA 

387 - 82 

N19C 

♦ HITJ 

302 -158 

NLA397PA 

NAT 

405 -141 

NSC5004 

♦SOD 

239 -166 

MZT2993 

♦ MOTA 

390 -142 

MZT3322 

♦ MOTA 

387 -130 

N19E 

♦ HITJ 

302 -194 

NLA397PB 

NAT 

408 - 60 

NSC5005 

♦ SOD 

239 -206 

MZT2993A 

♦ MOTA 

390 -135 

MZT3322A 

♦ MOTA 

387 -127 

N19G 

♦ HITJ 

303 - 2 

NLA397PC 

NAT 

409 - 21 

NSC5006 

♦ SOD 

240 - 14 

MZT2993B 

♦ MOTA 

390 -121 

MZT3322B 

♦ MOTA 

387 -124 

N19J 

♦ HITJ 

303 - 16 

NLA397PD 

NAT 

410 - 95 

NSC5008 

♦ SOD 

240 - 69 

MZT2995 

♦ MOTA 

391 - 77 

MZT3323 

♦ MOTA 

388 - 30 

N20C 

♦ HITJ 

302 -159 

NLA397PE 

NAT 

411 -193 

NSD30000 

♦SOD 

262 -146 

MZT2995A 

♦ MOTA 

391 - 70 

MZT3323A 

♦ MOTA 

388 - 27 

N20E 

♦ HITJ 

302 -195 

NLA397S 

NAT 

311 - 37 

NSD30001 

♦SOD 

262 -158 

MZT2995B 

♦ MOTA 

391 - 55 

MZT3323B 

♦ MOTA 

388 - 24 

N20G 

♦ HITJ 

303 - 3 

NLA397T 

NAT 

311 - 56 

NSD30002 

♦SOD 

262 -171 

MZT2996 

♦ MOTA 

391 -142 

MZT3324 

♦ MOTA 

388 -146 

N20J 

♦ HITJ 

303 - 17 

NLA430A 

NAT 

312 - 85 

NSD30004 

♦SOD 

262 -182 

MZT2996A 

♦ MOTA 

391 -137 

MZT3324A 

♦ MOTA 

388 -143 

NBS12-50 

♦ Dll 

368 -109 

NLA430B 

NAT 

312 - 90 

NSD30006 

♦SOD 

262 -193 

MZT2996B 

♦ MOTA 

391 -132 

MZT3324B 

♦ MOTA 

388 -140 

NBS12-100 

♦ Dll 

368 -118 

NLA430C 

NAT 

312 - 94 

NSD30008 

♦SOD 

262 -204 

MZT2997 

♦ MOTA 

392 - 8 

MZT3325 

♦ MOTA 

389 - 55 

NBS12-200 

♦ Dll 

368 -134 

NLA430D 

NAT 

312 - 98 

NSD35000 

♦SOD 

262 -147 

MZT2997A 

♦ MOTA 

392 - 1 

MZT3325A 

♦ MOTA 

389 - 52 

NBS12-300 

♦ Dll 

368 -144 

NLA430E 

NAT 

312 -102 

NSD35001 

♦ SOD 

262 -159 

MZT2997B 

♦ MOTA 

391 -191 

MZT3325B 

♦ MOTA 

389 - 49 

NBS12-400 

♦ Dll 

368 -154 

NLA430M 

NAT 

312 -107 

NSD35002 

♦SOD 

262 -172 

MZT2998 

♦ MOTA 

392 - 52 

MZT3326 

♦ MOTA 

389 -164 

NBS12-600 

♦ Dll 

368 -169 

NLA430N 

NAT 

312 -116 

NSD35004 

♦SOD 

262 -183 

MZT2998A 

♦ MOTA 

392 - 49 

MZT3326A 

♦ MOTA 

389 -161 

NBS12-800 

♦ Dll 

368 -182 

NLA430P 

NAT 

405 - 20 

NSD35006 

♦SOD 

262 -194 

MZT2998B 

♦ MOTA 

392 - 45 

MZT3326B 

♦ MOTA 

389 -158 

NBS12-1000 

♦ Dll 

368 -188 

NLA430PA 

NAT 

405 -167 

NSD35008 

♦ SOD 

262 -205 

MZT2999 

♦ MOTA 

392 -135 

MZT3327 

♦ MOTA 

390 - 55 

NBS25-50 

♦ Dll 

369 -186 

NLA430PB 

NAT 

408 -133 

NSD40000 

♦ SOD 

262 -148 

MZT2999A 

♦ MOTA 

392 -127 

MZT3327A 

♦ MOTA 

390 - 52 

NBS25-100 

♦ Dll 

369 -209 

NLA430PC 

NAT 

409 - 36 

NSD40001 

♦ SOD 

262 -160 

MZT2999B 

♦ MOTA 

392 -111 

MZT3327B 

♦ MOTA 

390 - 49 

NBS25-200 

♦ Dll 

370 - 19 

NLA430PD 

NAT 

410 -164 

NSD40002 

♦ SOD 

262 -173 

MZT3000 

♦ MOTA 

393 - 47 

MZT3328 

♦ MOTA 

390 -161 

NBS25-300 

♦ Dll 

370 - 38 

NLA430PE 

NAT 

411 -213 

NSD40004 

♦SOD 

262 -184 

MZT3000A 

♦MOTA 

393 - 40 

MZT3328A 

♦ MOTA 

390 -158 

NBS25-400 

♦ Dll 

370 - 56 

NLA430S 

NAT 

312 -111 

NSD40006 

♦SOD 

262 -195 

MZT3000B 

♦ MOTA 

393 - 26 

MZT3328B 

♦ MOTA 

390 -155 

NBS25-600 

♦ Dll 

370 - 91 

NLA430T 

NAT 

312 -120 

NSD40008 

♦SOD 

262 -206 

MZT3001 

♦ MOTA 

393 -141 

MZT3329 

♦ MOTA 

391 - 14 

NBS25-800 

♦ Dll 

370 -113 

NLA540L 

NAT 

415 -203 

NSD50000 

♦SOD 

262 -149 

MZT3001A 

♦ MOTA 

393 -134 

MZT3329A 

♦ MOTA 

391 - 11 

NBS25-1000 

♦ Dll 

370 -130 

NLA540LA 

NAT 

416 - 45 

NSD50001 

♦SOD 

262 -161 

MZT3001B 

♦ MOTA 

393 -119 

MZT3329B 

♦ MOTA 

391 - 8 

NBS30-50 

♦ Dll 

370 -152 

NLA540LB 

NAT 

416 -126 

NSD50002 

♦SOD 

262 -174 

MZT3002 

♦ MOTA 

394 - 62 

MZT3330 

♦ MOTA 

391 - 97 

NBS30-100 

♦ Dll 

370 -160 

NLA540LC 

NAT 

416 -182 

NSD50004 

♦SOD 

262 -185 

MZT3002A 

♦ MOTA 

394 - 54 

MZT3330A 

♦ MOTA 

391 - 94 

NBS30-200 

♦ Dll 

370 -173 

NLA540LD 

NAT 

417 - 61 

NSD50006 

♦SOD 

262 -196 

MZT3002B 

♦ MOTA 

394 - 39 

MZT3330B 

♦ MOTA 

391 - 91 

NBS30-300 

♦ Dll 

370 -182 

NLA540PM 

NAT 

413 -106 

NSD50008 

♦SOD 

262 -207 

MZT3003 

♦ MOTA 

394 -167 

MZT3331 

♦ MOTA 

391 -153 

NBS30-400 

♦ Dll 

370 -191 

NLA540PN 

NAT 

414 -102 

NSR7140 

♦ Dll 

293 - 79 

MZT3003A 

♦ MOTA 

394 -161 

MZT3331A 

♦ MOTA 

391 -150 

NBS30-600 

♦ Dll 

370 -210 

NLA540PS 

NAT 

413 -171 

NSR7141 

♦ Dll 

293 - 92 

MZT3003B 

♦ MOTA 

394 -146 

MZT3331B 

♦ MOTA 

391 -147 

NBS30-800 

♦ Dll 

370 -220 

NLA540PT 

NAT 

414 -153 

NSR7142 

♦ Dll 

293 - 99 

MZT3004 

♦ MOTA 

395 - 76 

MZT3332 

♦ MOTA 

392 - 27 

NBS30-1000 

♦ Dll 

371 - 3 

NS1000 

SOD 

279 -205 

NSR7143 

♦ Dll 

293 -111 

MZT3004A 

♦ MOTA 

395 - 69 

MZT3332A 

♦ MOTA 

392 - 24 

NC4V7 

FERB 

169 -149 

NS1001 

SOD 

280 - 46 

NSR8140 

♦ Dll 

238 -181 

MZT3004B 

♦ MOTA 

395 - 55 

MZT3332B 

♦ MOTA 

392 - 21 

NC5V1 

FERB 

171 - 29 

NS1002 

SOD 

280 -134 

NSR8140S 

♦ Dll 

300 - 36 

MZT3005 

♦ MOTA 

395 -185 

MZT3333 

♦ MOTA 

392 - 59 

NC5V6 

FERB 

172 - 95 

NS1003 

SOD 

281 - 6 

NSR8141 

♦ Dll 

239 - 57 

MZT3005A 

♦ MOTA 

395 -178 

MZT3333A 

♦ MOTA 

392 - 57 

NC6V2 

FERB 

174 - 77 

NS1004 

SOD 

281 - 39 

NSR8141S 

♦ Dll 

300 - 69 

MZT3005B 

♦ MOTA 

395 -162 

MZT3333B 

♦ MOTA 

392 - 55 

NC6V8 

FERB 

177 -134 

NS1005 

SOD 

281 -130 

NSR8142 

♦ Dll 

239 -163 

MZT3006 

♦ MOTA 

396 - 33 

MZT3334 

♦ MOTA 

392 -154 

NC7V5 

FERB 

179 -133 

NS1006 

SOD 

281 -157 

NSR8142S 

♦ Dll 

300 -110 

MZT3006A 

♦MOTA 

396 - 30 

MZT3334A 

♦ MOTA 

392 -151 

NC8V2 

FERB 

181 -105 

NS1007 

SOD 

282 - 15 

NSR8143 

♦Dll 

240 - 3 

MZT3006B 

♦ MOTA 

396 - 26 

MZT3334B 

♦ MOTA 

392 -148 

NC9V1 

FERB 

184 -127 

NS1008 

SOD 

282 - 29 

NSR8143S 

♦ Dll 

300 -139 

MZT3007 

♦ MOTA 

396 -103 

MZT3335 

♦ MOTA 

393 - 67 

NC10 

FERB 

186 -177 

NS2000 

SOD 

285 -197 

NSS2 

♦ Dll 

362 -190 

MZT3007A 

♦ MOTA 

396 - 96 

MZT3335A 

♦ MOTA 

393 - 64 

NC11 

FERB 

188 -154 

NS2001 

SOD 

286 - 7 

NSS2-1 

♦ Dll 

363 - 20 

MZT3007B 

♦ MOTA 

396 - 82 

MZT3335B 

♦ MOTA 

393 - 61 

NCI 2 

FERB 

190 - 98 

NS2002 

SOD 

286 - 44 

NSS2-2 

♦ Dll 

363 - 62 

MZT3008 

♦ MOTA 

396 -190 

MZT3336 

♦ MOTA 

393 -161 

NCI 3 

FERB 

192 - 93 

NS2003 

SOD 

286 - 82 

NSS2-3 

♦ Dll 

363 - 71 

MZT3008A 

♦ MOTA 

396 -183 

MZT3336A 

♦ MOTA 

393 -158 

NCI 5 

FERB 

194 -107 

NS2004 

SOD 

286 - 96 

NSS2-4 

♦Dll 

363 -109 

MZT3008B 

♦ MOTA 

396 -169 

MZT3336B 

♦ MOTA 

393 -155 

NCI 6 

FERB 

196 - 23 

NS2005 

SOD 

286 -130 

NSS2-6 

♦Dll 

363 -154 

MZT3009 

♦ MOTA 

397 - 79 

MZT3337 

♦ MOTA 

394 - 83 

NCI 8 

FERB 

198 - 15 

NS2006 

SOD 

286 -145 

NSS2-8 

♦ Dll 

363 -192 

MZT3009A 

♦ MOTA 

397 - 72 

MZT3337A 

♦ MOTA 

394 - 80 


FERB 

200 - 28 

NS2007 

SOD 

286 -176 

NSS2-10 

♦ Dll 

364 - 3 

MZT3009B 

♦ MOTA 

397 - 58 

MZT3337B 

♦ MOTA 

394 - 77 


FERB 

201 -120 

NS2008 

SOD 

286 -185 

NSS3058A 

♦ Dll 

283 -101 

MZT3010 

♦ MOTA 

397 -143 

MZT3338 

♦ MOTA 

394 -186 

"'•'JHaiiifiB 

FERB 

203 - 40 

NS3000 

SOD 

287 -165 

NSS3059A 

♦ Dll 

283 -156 

MZT3010A 

♦ MOTA 

397 -138 

MZT3338A 

♦ MOTA 

394 -183 

NC27 

FERB 

204 -172 

NS3001 

SOD 

287 -217 

NSS3060A 

♦ Dll 

284 - 2 

MZT3010B 

♦ MOTA 

397 -132 

MZT3338B 

♦ MOTA 

394 -180 

NC30 

FERB 

206 -111 

NS3002 

SOD 

288 - 68 

NSS3061A 

♦ Dll 

284 - 53 

MZT3011 

♦ MOTA 

398 - 22 

MZT3339 

♦ MOTA 

395 - 95 

NC33 

FERB 

207 -192 

NS3003 

SOD 

288 -138 

NSS3062A 

♦ Dll 

284 -109 

MZT3011A 

♦ MOTA 

398 - 15 

MZT3339A 

♦ MOTA 

395 - 92 

NC36 

FERB 

209 - 85 

NS3004 

SOD 

288 -170 

NSS3063A 

♦ Dll 

284 -157 

MZT3011B 

♦ MOTA 

398 - 1 

MZT3339B 

♦ MOTA 

395 - 89 

NC39 

FERB 

210 -121 

NS3005 

SOD 

289 - 14 

NSS3064A 

♦ Dll 

284 -211 

MZT3012 

♦ MOTA 

398 - 99 

MZT3340 

♦ MOTA 

396 - 7 

NC43 

FERB 

211 -149 

NS3006 

SOD 

289 - 34 

NSS3065A 

♦ Dll 

285 - 69 

MZT3012A 

♦ MOTA 

398 - 92 

MZT3340A 

♦ MOTA 

396 - 4 

NC47 

FERB 

212 -155 

NS3007 

SOD 

289 - 95 

NSS3066A 

♦ Dll 

402 - 70 

MZT3012B 

♦MOTA 

398 - 82 

MZT3340B 

♦ MOTA 

396 - 1 

NCR20-50 

♦ Dll 

297 -101 

NS3008 

SOD 

289 -109 

NSS3078D 

Dll 

372 - 11 

MZT3014 

♦MOTA 

399 - 25 

MZT3341 

♦ MOTA 

396 - 44 

NCR20-100 

♦ Dll 

297 -116 

NS6000 

SOD 

291 -101 

NSS3078P 

Dll 

372 - 12 

MZT3014A 

♦ MOTA 

399 - 18 

MZT3341A 

♦ MOTA 

396 - 41 

NCR20-200 

♦ Dll 

297 -138 

NS6001 

SOD 

291 -143 

NSS3079D 

Dll 

372 - 15 

MZT3014B 

♦ MOTA 

399 - 7 

MZT3341B 

♦ MOTA 

396 - 38 

NCR20-300 

♦ Dll 

297 -152 

NS6002 

SOD 

291 -194 

NSS3079P 

Dll 

372 - 16 

MZT3015 

♦MOTA 

399 -121 

MZT3342 

♦ MOTA 

396 -122 

NCR20-400 

♦ Dll 

297 -164 

NS6003 

SOD 

292 - 12 

NSS3080D 

Dll 

372 - 21 

MZT3015A 

♦ MOTA 

399 -114 

MZT3342A 

♦ MOTA 

396 -119 

NCR20-600 

♦ Dll 

297 - 87 

NS6004 

SOD 

292 - 41 

NSS3080P 

Dll 

372 - 22 

MZT3015B 

♦MOTA 

399 -104 

MZT3342B 

♦ MOTA 

396 -116 

NCR20-800 

♦ Dll 

297 -216 

NS6005 

SOD 

292 - 79 

NSS3081D 

Dll 

372 - 27 

MZT3305 

♦ MOTA 

379 - 97 

MZT3343 

♦ MOTA 

397 - 12 

NCR20-1000 

♦ Dll 

403 -111 

NS6006 

SOD 

292 -100 

NSS3081P 

Dll 

372 - 28 

MZT3305A 

♦ MOTA 

379 - 92 

MZT3343A 

♦ MOTA 

397 - 9 

NCR35-50 

♦ Dll 

300 -198 

NS6007 

SOD 

292 -139 

NSS3082D 

Dll 

372 - 31 

MZT3305B 

♦ MOTA 

379 - 87 

MZT3343B 

♦ MOTA 

397 - 6 

NCR35-100 

♦ Dll 

300 -208 

NS6008 

SOD 

292 -152 

NSS3082P 

Dll 

372 - 32 

MZT3306 

♦ MOTA 

380 - 20 

MZT3344 

♦ MOTA 

397 - 98 

NCR35-200 

♦ Dll 

301 - 1 

NS10000 

SOD 

262 -141 

NSS3083D 

Dll 

372 - 37 

MZT3306A 

♦ MOTA 

380 - 15 

MZT3344A 

♦ MOTA 

397 - 95 

NCR35-300 

♦ Dll 

301 - 9 

NS10001 

SOD 

262 -153 

NSS3083P 

Dll 

372 - 38 

MZT3306B 

♦ MOTA 

380 - 10 

MZT3344B 

♦ MOTA 

397 - 92 

NCR35-400 

♦ Dll 

301 - 17 

NS10002 

SOD 

262 -166 

NSS3084D 

Dll 

372 - 40 

MZT3307 

♦MOTA 

380 -131 

MZT3345 

♦ MOTA 

397 -155 

NCR35-600 

♦ Dll 

301 - 29 

NS10004 

SOD 

262 -177 

NSS3084P 

Dll 

372 - 41 

MZT3307A 

♦ MOTA 

380 -128 

MZT3345A 

♦ MOTA 

397 -153 

ND2V7 

FERB 

164 -129 

NS10006 

SOD 

262 -188 

NSS3085D 

Dll 

372 - 46 

MZT3307B 

♦ MOTA 

380 -125 

MZT3345B 

♦MOTA 

397 -151 

ND3V0 

FERB 

165 - 53 

NS10008 

SOD 

262 -199 

NSS3085P 

Dll 

372 - 47 

MZT3308 

♦ MOTA 

381 - 54 

MZT3346 

♦ MOTA 

398 - 41 

ND3V3 

FERB 

165 -181 

NS12000 

SOD 

262 -142 

NSS3086D 

Dll 

372 - 51 

MZT3308A 

♦ MOTA 

381 - 51 

MZT3346A 

♦ MOTA 

398 - 38 

ND3V6 

FERB 

166 -154 

NS12001 

SOD 

262 -154 

NSS3086P 

Dll 

372 - 52 

MZT3308B 

♦ MOTA 

381 - 48 

MZT3346B 

♦ MOTA 

398 - 35 

ND3V9 

FERB 

167 -114 

NS12002 

SOD 

262 -167 

NSS3541 

♦ Dll 

291 -115 

MZT3309 

♦ MOTA 

381 -162 

MZT3347 

♦ MOTA 

398 -118 

ND4V3 

FERB 

168 -126 

NS12004 

SOD 

262 -178 

NSS3541-1 

♦ Dll 

291 -158 

MZT3309A 

♦ MOTA 

381 -159 

MZT3347A 

♦ MOTA 

398 -115 

ND10 

CODI 

232 -161 

NS12006 

SOD 

262 -189 

NSS3541 -1F 

♦Dll 

291 -159 

MZT3309B 

♦ MOTA 

381 -156 

MZT3347B 

♦ MOTA 

398 -112 

ND10A 

CODI 

232 -162 

NS12008 

SOD 

262 -200 

NSS3541-2 

♦ Dll 

291 -209 

MZT3310 

♦ MOTA 

382 - 50 

MZT3348 

♦ MOTA 

398 -160 

ND20 

CODI 

232 -163 

NS15000 

♦SOD 

262 -143 

NSS3541-2F 

♦ Dll 

291 -210 

MZT3310A 

♦ MOTA 

382 - 47 

MZT3348A 

♦ MOTA 

398 -158 

ND20A 

CODI 

232 -164 

NS15001 

♦SOD 

262 -155 

NSS3541-3 

♦ Dll 

292 • 22 

MZT3310B 

♦ MOTA 

382 - 44 

MZT3348B 

♦MOTA 

398 -156 

ND30 

CODI 

232 -165 

NS15002 

♦SOD 

262 -168 

NSS3541-3F 

♦ Dll 

292 - 23 

MZT3311 

♦ MOTA 

382 -173 

MZT3349 

♦ MOTA 

399 - 44 

ND30A 

CODI 

232 -166 

NS15004 

♦SOD 

262 -179 

NSS3541-4 

♦ Dll 

292 - 56 

MZT3311A 

♦MOTA 

382 -170 

MZT3349A 

♦ MOTA 

399 - 41 

ND40 

CODI 

232 -167 

NS15006 

♦SOD 

262 -190 

NSS3541-4F 

♦Dll 

292 - 57 

MZT3311B 

♦ MOTA 

382 -167 

MZT3349B 

♦ MOTA 

399 - 38 

ND40A 

CODI 

232 -168 

NS15008 

♦SOD 

262 -201 

NSS3541-6 

♦Dll 

292 -114 

MZT3312 

♦ MOTA 

363 - 80 

MZT3350 

♦ MOTA 

399 -139 

NKV3F 

♦CSD 

419 - 63 

NS20000 

SOD 

262 -144 

NSS3541-6F 

♦ Dll 

292 -115 

MZT3312A 

♦ MOTA 

383 - 77 

MZT3350A 

♦ MOTA 

399 -136 

NKV6F 

♦CSD 

424 -134 

NS20001 

SOD 

262 -156 

NSS3541-8 

♦ Dll 

292 -165 

MZT3312B 

♦ MOTA 

383 - 74 

MZT3350B 

♦ MOTA 

399 -133 

NKV10F 

♦CSD 

427 - 25 

NS20002 

SOD 

262 -169 

NSS3541-8F 

♦ Dll 

292 -166 

MZT3313 

♦ MOTA 

383 -150 

MZT4549 

♦MOTA 

377 -125 

NKV12F 

♦CSD 

428 - 41 

NS20004 

SOD 

262 -180 

NSS3541-10 

♦ Dll 

403 - 12 

MZT3313A 

♦ MOTA 

383 -147 

MZT4549A 

♦ MOTA 

377 -122 

NKV15F 

♦CSD 

429 - 20 

NS20006 

SOD 

262 -191 

NSS3541-10F 

♦ Dll 

403 - 13 

MZT3313B 

♦ MOTA 

383 -144 

MZT4549B 

♦ MOTA 

377 -119 

NKV20F 

♦CSD 

430 -100 

NS20008 

SOD 

262 -202 

NSS3541-F 

♦ Dll 

291 -116 

MZT3314 

♦ MOTA 

384 - 59 

MZT4550 

♦ MOTA 

378 - 1 

NLA390A 

NAT 

310 -196 

NS22000 

SOD 

262 -145 

NTD04 

♦ EDI 

421 -178 

MZT3314A 

♦ MOTA 

384 - 56 

MZT4550A 

♦ MOTA 

377 -160 

NLA390B 

NAT 

310 -209 

NS22001 

SOD 

262 -157 

NTD05 

♦ EDI 

423 -127 

MZT3314B 

♦ MOTA 

384 - 53 

lMZT4550B 

♦ MOTA 

377 -157 

NLA390C 

NAT 

310 -215 

NS22002 

SOD 

262 -170 

NTD06 

♦ EDI 

424 -179 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

liMaiMsa 


KHsH 


TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 1 

NTD08 — 

♦EDI 

426 - 47 

OSS9210-3 


419 

-171 

P6KE10 

♦GSE 

350 - 34 

P6KE43CP 


326 - 98 

1 1 1 1 1 1 1 — 

♦GSE 

350 

-102 

NTD10 

♦EDI 

427 - 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ MOTA 


P6KE43P 

♦THEF 

326 - 99 


♦ MOTA 



NTD12 

♦EDI 

428 - 82 


♦VALG 



P6KE10A 

♦GSE 

350 - 35 

P6KE47 

♦GSE 

350 - 70 


♦GSE 

350 

-103 

NTD14 

♦ EDI 

428 -204 

OSS9210-30 

♦ MULB 

432 

-100 

♦MOTA 

♦THEF 



♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



NTD16 

♦ EDI 

429 -200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



P6KE10C 

♦GSE 

350 - 36 

P6KE47A 

♦GSE 

350 - 71 

P6KE200CA 

♦THEF 

327 

- 38 

NTD18 

♦EDI 

430 - 58 


♦VALG 



P6KE10CA 

♦GSE 

350 - 37 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE200CP 

♦THEF 

327 

- 39 

NTD20 

♦ EDI 

430 -150 

OSS9310-3 

♦ MULB 

419 

-167 


♦THEF 


P6KE47CA 

♦THEF 

326 -100 


♦THEF 

327 

- 40 

NTD22 

♦ EDI 

431 - 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



P6KE10CP 

♦THEF 

326 - 54 

P6KE47CP 

♦THEF 

326 -101 

P6KE220A 

♦THEF 

327 

- 41 

NTD24 

♦ EDI 

431 - 58 


♦VALG 



P6KE10P 

♦THEF 

326 - 55 

P6KE47P 

♦THEF 

326 -102 

P6KE220CA 

♦THEF 

327 

- 42 

NTD26 

♦ EDI 

431 -186 

OSS9310-30 

♦ MULB 

432 

- 96 

P6KE11 

♦GSE 

350 - 38 

P6KE51 

♦GSE 

350 - 72 

P6KE220CP 

♦THEF 

327 

- 43 

NTD28 

♦ EDI 

431 -215 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ MOTA 



♦ MOTA 


P6KE220P 

♦THEF 

327 

- 44 

NTD30 

♦ EDI 

432 - 55 


♦VALG 



P6KE11A 

♦GSE 

350 - 39 

P6KE51A 

♦ GSE 

350 - 73 

P6KE250A 

♦THEF 

327 

- 45 

OA47 

♦ MULB 

244 -194 

OSS9410-3 

♦ MULB 

419 

-184 

♦ MOTA 

♦THEF 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE250CA 

♦THEF 

327 

- 46 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



P6KE11C 

♦GSE 

350 - 40 

P6KE51CA 

♦THEF 

326 -103 

P6KE250CP 

♦THEF 

327 

- 47 

OA72 

♦ BELI 

234 - 98 


♦VALG 



P6KE11CA 

♦GSE 

350 - 41 

P6KE51CP 

♦ THEF 

326 -104 

P6KE250P 

♦THEF 

327 

- 48 

OA73 

♦ BELI 

233 -140 

OSS9410-30 

♦ MULB 

432 

-105 


♦THEF 


P6KE51P 

♦THEF 

326 -105 


♦THEF 

327 

- 49 

OA79 

♦ BELI 

233 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



P6KE11CP 

♦THEF 

326 - 56 

P6KE56 

♦ GSE 

350 - 74 

P6KE280CA 

♦THEF 

327 

- 50 

OA81 

♦ BELI 

233 -153 


♦ VALG 



P6KE11P 

♦THEF 

326 - 57 


♦ MOTA 


P6KE280CP 

♦THEF 

327 

- 51 

OA85 

♦ BELI 

233 -154 

P1A5 

EDL 

274 

- 70 

P6KE12 

♦GSE 

350 - 42 

P6KE56A 

♦ GSE 

350 - 75 


♦THEF 

327 

• 52 

OA90 

♦APX 

232 -126 

P1B5 

EDL 

274 

- 76 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE300A 

♦THEF 

327 

- 53 

♦ BELI 

MISI 


P1C5 

EDL 

274 

- 77 

P6KE12A 

♦GSE 

350 - 43 

P6KE56CA 

♦THEF 

326 -106 

P6KE300CA 

♦THEF 

327 

- 54 

♦MULB 

♦ PHIN 


P1D5 

EDL 

274 

- 81 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE56CP 

♦THEF 

326 -107 

P6KE300CP 

♦THEF 

327 

- 55 

SELI 

♦VALG 


P1E5 

EDL 

274 

- 85 

P6KE12CA 

♦THEF 

326 - 58 

P6KE56P 

♦THEF 

326 -108 


♦THEF 

327 

- 56 

OA90-G 

MATJ 

233 -171 

P1F5 

EDL 

274 

- 87 

P6KE12CP 

♦THEF 

326 - 59 

P6KE62 

♦GSE 

350 - 76 

P6KE320A 

♦THEF 

327 

- 57 

OA90-H 

MATJ 

233 -172 

P1G5 

EDL 

274 

- 89 

P6KE12P 

♦THEF 

326 - 60 


♦ MOTA 


P6KE320CA 

♦THEF 

327 

- 58 

OA90-M 

MATJ 

233 -173 

P1H5 

EDL 

274 

- 91 

P6KE13 

♦GSE 

350 - 44 

P6KE62A 

♦GSE 

350 - 77 

P6KE320CP 

♦THEF 

327 

- 59 

OA90-R 

MATJ 

233 -174 

P1K5 

EDL 

274 

- 93 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE320P 

♦THEF 

327 

- 60 

OA90A-G 

MATJ 

233 -175 

P1M5 

EDL 

274 

- 95 

P6KE13A 

♦GSE 

350 - 45 

P6KE62CA 

♦THEF 

326 -109 

P6KE350A 

♦THEF 

327 

- 61 

OA90A-H 

MATJ 

233 -176 

P2A5 

EDL 

274 

-111 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE62CP 

♦THEF 

326 -110 

P6KE350CA 

♦THEF 

327 

- 62 

OA90A-M 

MATJ 

233 -177 

P2B5 

EDL 

274 

-119 

P6KE13CA 

♦THEF 

326 - 61 

P6KE62P 

♦THEF 

327 - 1 

P6KE350CP 

♦THEF 

327 

- 63 

OA90A-R 

MATJ 

233 -178 

P2C5 

EDL 

274 

-122 

P6KE13CP 

♦THEF 

326 - 62 

P6KE68 

♦GSE 

350 - 78 

P6KE350P 

♦THEF 

327 

- 64 

OA91 

♦APX 

233 -158 

P2D5 

EDL 

274 

-129 

P6KE13P 

♦THEF 

326 - 63 


♦ MOTA 


P6KE400A 

♦THEF 

327 

- 65 

♦ BELI 

MATJ 


P2E5 

EDL 

274 

-134 

P6KE15 

♦ GSE 

350 - 46 

P6KE68A 

♦GSE 

350 - 79 

P6KE400CA 

♦THEF 

327 

- 66 

MISI 

♦ MULB 



EDL 

274 

-141 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE400CP 

♦THEF 

327 

- 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



EDL 

274 

-151 

P6KE15A 

♦ GSE 

350 - 47 

P6KE68CA 

♦ THEF 

327 - 2 


♦THEF 

327 

- 68 

SELI 

♦VALG 


P2H5 

EDL 

274 

-159 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE68CP 

♦THEF 

327 - 3 

P6KE440A 

♦THEF 

327 

- 69 

OA91A 

MATJ 

233 -166 

P2K5 

EDL 

274 

-166 

P6KE15CA 

♦THEF 

326 - 64 

P6KE68P 

♦THEF 

327 - 4 

P6KE440CA 

♦THEF 

327 

- 70 

OA95 

♦APX 

233 -157 

P2M5 

EDL 

274 

-174 

P6KE15CP 

♦THEF 

326 - 65 

P6KE75 

♦ GSE 

350 - 80 

P6KE440CP 

♦THEF 

327 

- 71 

♦ BELI 

MATJ 


P3A5 

EDL 

275 

- 27 

P6KE15P 

♦THEF 

326 - 66 


♦ MOTA 


P6KE440P 

♦THEF 

327 

- 72 

MISI 

♦ MULB 


P3B5 

EDL 

275 

- 42 

P6KE16 

♦GSE 

350 - 48 

P6KE75A 

♦ GSE 

350 - 81 

P6M5 

EDL 

277 

- 41 

♦ PHIN 

SELI 


P3C5 

EDL 

275 

- 45 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦ THEF 


P6SE6.8 

♦SCN 

350 

-104 


♦VALG 


P3D5 

EDL 

275 

- 56 

P6KE16A 

♦GSE 

350 - 49 

P6KE75CA 

♦THEF 

327 - 5 


♦SCN 

350 

-105 

OA95A 

MATJ 

233 -180 

P3E5 

EDL 

275 

- 64 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE75CP 

♦THEF 

327 - 6 


♦SCN 

350 

-106 

OA99 

MATJ 

233 - 28 

P3F5 

EDL 

275 

- 77 

P6KE16CA 

♦THEF 

326 - 67 

P6KE75P 

♦THEF 

327 - 7 


♦ SCN 

350 

-107 

OA99A 

MATJ 

233 -179 

P3G5 

EDL 

275 

- 95 

P6KE16CP 

♦THEF 

326 - 68 

P6KE82 

♦GSE 

350 - 82 

P6SE8.2 

♦SCN 

350 

-108 

OA200 

♦MULB 

249 - 34 

P3H5 

EDL 

275 

-110 

P6KE16P 

♦THEF 

326 - 69 


♦ MOTA 


P6SE8.2A 

♦SCN 

350 

-109 

♦PHIN 

♦RTCF 



EDL 

275 

-124 

P6KE18 

♦GSE 

350 - 50 

P6KE82A 

♦GSE 

350 - 83 

P6SE9.1 

♦SCN 

350 

-110 


♦VALG 



EDL 

275 

-136 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE9.1A 

♦SCN 

351 

- 1 

OA200#B 

MISI 

231 -157 

P4A5 

EDL 

275 

-204 

P6KE18A 

♦GSE 

350 - 51 

P6KE82CA 

♦THEF 

327 - 8 

P6SE10 

♦SCN 

351 

- 2 

OA202 

♦ MULB 

249 - 97 

P4B5 

EDL 

275 

-206 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE82CP 

♦THEF 

327 - 9 

P6SE10A 

♦SCN 

351 

- 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



EDL 

275 

-209 

P6KE18CA 

♦THEF 

326 • 70 

P6KE82P 

♦THEF 

327 - 10 

P6SE11 

♦SCN 

351 

- 4 


♦VALG 



EDL 

275 

-213 

P6KE18CP 

♦THEF 

326 - 71 

P6KE91 

♦GSE 

350 - 84 

P6SE11A 

♦SCN 

351 

- 5 

ODBC47-330 

♦SELI 

440 - 10 

P4E5 

EDL 

275 

-217 

P6KE18P 

♦THEF 

326 - 72 


♦ MOTA 


P6SE12 

♦SCN 

351 

- 6 

ODCC56-330 

♦SELI 

440-11 


EDL 

276 

- 3 

P6KE20 

♦GSE 

350 - 52 

P6KE91A 

♦GSE 

350 - 85 

P6SE12A 

♦SCN 

351 

- 7 

ODDC56-330 

♦SELI 

440 - 12 


EDL 

276 

- 10 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE13 

♦SCN 

351 

- 8 

OF305 

♦ MULB 

237 - 76 

P4H5 

EDL 

276 

- 18 

P6KE20A 

♦GSE 

350 - 53 

P6KE91CA 

♦THEF 

327 - 11 

P6SE13A 

♦SCN 

351 

- 9 

♦ PHIN 

♦VALG 


P4K5 

EDL 

276 

- 26 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE91CP 

♦THEF 

327 - 12 

P6SE15 

♦SCN 

351 

- 10 

OSB9110-4 

♦ MULB 

415 - 82 

P4M5 

EDL 

276 

- 33 

P6KE20CA 

♦THEF 

326 - 73 

P6KE91P 

♦THEF 

327 - 13 

P6SE15A 

♦SCN 

351 

- 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5A5 

EDL 

276 

- 50 

P6KE20CP 

♦THEF 

326 - 74 

P6KE100 

♦ GSE 

350 - 86 

P6SE16 

♦SCN 

351 

- 12 


♦VALG 


P5B5 

EDL 

276 

- 55 

P6KE20P 

♦THEF 

326 - 75 


♦ MOTA 


P6SE16A 

♦SCN 

351 

- 13 

OSB9110-30 

♦ MULB 

415 - 83 

P5C5 

EDL 

276 

- 58 

P6KE22 

♦GSE 

350 - 54 

P6KE100A 

♦ GSE 

350 - 87 

P6SE18 

♦SCN 

351 

- 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5D5 

EDL 

276 

- 62 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE18A 

♦SCN 

351 

- 15 


♦VALG 


P5E5 

EDL 

276 

- 67 

P6KE22A 

♦GSE 

350 - 55 

P6KE100CA 

♦THEF 

327 - 14 

P6SE20 

♦SCN 

351 

- 16 

OSB9210-4 

♦ MULB 

415 - 96 

P5F5 

EDL 

276 

- 72 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE100CP 

♦THEF 

327 - 15 

P6SE20A 

♦SCN 

351 

- 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5G5 

EDL 

276 

- 82 

P6KE22CA 

♦THEF 

326 - 76 

P6KE100P 

♦THEF 

327 - 16 

P6SE22 

♦SCN 

351 

- 18 


♦VALG 


P5H5 

EDL 

276 

- 94 

P6KE22CP 

♦THEF 

326 - 77 

P6KE110 

♦GSE 

350 - 88 

P6SE22A 

♦SCN 

351 

- 19 

OSB9210-30 

♦ MULB 

415 - 97 

P5K5 

EDL 

276 

-101 

P6KE22P 

♦THEF 

326 - 78 


♦ MOTA 


P6SE24 

♦SCN 

351 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5M5 

EDL 

276 

-109 

P6KE24 

♦GSE 

350 - 56 

P6KE110A 

♦GSE 

350 - 89 

P6SE24A 

♦SCN 

351 

- 21 


♦VALG 


P6A5 

EDL 

276 

-132 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE27 

♦SCN 

351 

- 22 

OSB9310-4 

♦ MULB 

415 - 88 

P6B5 

EDL 

276 

-139 

P6KE24A 

♦GSE 

350 - 57 

P6KE11OCA 

♦THEF 

327 - 17 

P6SE27A 

♦SCN 

351 

- 23 

♦ PHIN 

♦RTCF 


P6C5 

EDL 

276 

-144 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE110CP 

♦THEF 

327 - 18 

P6SE30 

♦SCN 

351 

- 24 


♦VALG 


P6D5 

EDL 

276 

-155 

P6KE24CA 

♦THEF 

326 - 79 

P6KE110P 

♦THEF 

327 - 19 

P6SE30A 

♦SCN 

351 

- 25 

OSB9310-30 

♦ MULB 

415 - 89 

P6E5 

EDL 

276 

-169 

P6KE24CP 

♦THEF 

326 - 80 

P6KE120 

♦GSE 

350 - 90 

P6SE33 

♦SCN 

351 

- 26 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6F5 

EDL 

276 

-180 

P6KE24P 

♦THEF 

326 - 81 


♦ MOTA 


P6SE33A 

♦SCN 

351 

- 27 


♦VALG 


P6G5 

EDL 

276 

-201 

P6KE27 

♦GSE 

350 - 58 

P6KE120A 

♦GSE 

350 - 91 

P6SE36 

♦SCN 

351 

- 28 

OSB9410-4 

♦MULB 

415 -113 

P6H5 

EDL 

276 

-219 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE36A 

♦ SCN 

351 

- 29 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6K5 

EDL 

277 

- 26 

P6KE27A 

♦GSE 

350 - 59 

P6KE120CA 

♦THEF 

327 - 20 

P6SE39 

♦SCN 

351 

- 30 


♦VALG 


P6KE6V8A 

♦THEF 

326 

- 38 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE120CP 

♦THEF 

327 - 21 

P6SE39A 

♦SCN 

351 

- 31 

OSB9410-30 

♦ MULB 

415 -114 

P6KE6V8CA 

♦THEF 

326 

- 39 

P6KE27CA 

♦THEF 

326 - 82 

P6KE120P 

♦THEF 

327 - 22 

P6SE43 

♦SCN 

351 

- 32 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE6V8CP 

♦THEF 

326 

- 40 

P6KE27CP 

♦THEF 

326 - 83 

P6KE130 

♦GSE 

350 - 92 

P6SE43A 

♦SCN 

351 

- 33 


♦VALG 


P6KE6V8P 

♦THEF 

326 

- 41 

P6KE27P 

♦THEF 

326 - 84 


♦ MOTA 


P6SE47 

♦SCN 

351 

- 34 

OSM9110-4 

♦ MULB 

415 - 84 

P6KE6.8 

♦GSE 

350 

- 22 

P6KE30 

♦GSE 

350 - 60 

P6KE130A 

♦GSE 

350 - 93 

P6SE47A 

♦SCN 

351 

- 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MOTA 




♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE51 

♦SCN 

351 

- 36 


♦VALG 


P6KE6.8A 

♦GSE 

350 

- 23 

P6KE30A 

♦GSE 

350 - 61 

P6KE130CA 

♦THEF 

327 - 23 

P6SE51A 

♦SCN 

351 

- 37 

OSM9110-30 

♦ MULB 

415 - 85 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE130CP 

♦THEF 

327 - 24 

P6SE56 

♦SCN 

351 

- 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE7V5A 

♦THEF 

326 

- 42 

P6KE30CA 

♦THEF 

326 - 85 

P6KE130P 

♦THEF 

327 - 25 

P6SE56A 

♦SCN 

351 

- 39 


♦VALG 


P6KE7V5CA 

♦THEF 

326 

- 43 

P6KE30CP 

♦THEF 

326 - 86 

P6KE150 

♦ GSE 

350 - 94 

P6SE62 

♦SCN 

351 

- 40 

OSM9210-4 

♦ MULB 

415 - 98 

P6KE7V5CP 

♦THEF 

326 

- 44 

P6KE30P 

♦THEF 

326 - 87 


♦ MOTA 


P6SE62A 

♦SCN 

351 

- 41 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE7V5P 

♦THEF 

326 

- 45 

P6KE33 

♦GSE 

350 - 62 

P6KE150A 

♦GSE 

350 - 95 

P6SE68 

♦SCN 

351 

- 42 


♦VALG 


P6KE7.5 

♦GSE 

350 

- 24 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE68A 

♦SCN 

351 

- 43 

OSM9210-30 

♦ MULB 

415 - 99 


♦ MOTA 



P6KE33A 

♦GSE 

350 - 63 

P6KE150CA 

♦THEF 

327 - 26 


♦SCN 

351 

- 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE7.5A 

♦GSE 

350 

- 25 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE150CP 

♦THEF 

327 - 27 


♦SCN 

351 

- 45 


♦VALG 



♦ MOTA 



P6KE33CA 

♦THEF 

326 - 88 

P6KE150P 

♦THEF 

327 - 28 

P6SE82 

♦ SCN 

351 

- 46 

OSM9310-4 

♦ MULB 

415 - 90 

P6KE7.5C 

♦ GSE 

350 

- 26 

P6KE33CP 

♦THEF 

326 - 89 

P6KE160 

♦GSE 

350 - 96 

P6SE82A 

♦SCN 

351 

- 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE8V2A 

♦THEF 

326 

- 46 

P6KE33P 

♦THEF 

326 - 90 


♦ MOTA 


P6SE91 

♦ SCN 

351 

- 48 


♦VALG 


P6KE8V2CA 

♦THEF 

326 

- 47 

P6KE36 

♦GSE 

350 - 64 

P6KE160A 

♦GSE 

350 - 97 

P6SE91A 

♦ SCN 

351 

- 49 

OSM9310-30 

♦MULB 

415 - 91 

P6KE8V2CP 

♦THEF 

326 

- 48 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



♦ SCN 

351 

- 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE8V2P 

♦THEF 

326 

- 49 

P6KE36A 

♦GSE 

350 - 65 

P6KE160CA 

♦THEF 

327 - 29 

P6SE100A 

♦ SCN 

351 

- 51 


♦VALG 


P6KE8.2 

♦ GSE 

350 

- 27 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE160CP 

♦THEF 

327 - 30 

P6SE110 

♦ SCN 

351 

- 52 

OSM9410-4 

♦ MULB 

415 -115 


♦ MOTA 



P6KE36CA 

♦THEF 

326 - 91 

P6KE160P 

♦THEF 

327 - 31 

P6SE110A 

♦ SCN 

351 

- 53 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6KE8.2A 

♦GSE 

350 

- 28 

P6KE36CP 

♦THEF 

326 - 92 

P6KE170 

♦ GSE 

350 - 98 

P6SE120 

♦SCN 

351 

- 54 


♦VALG 



♦ MOTA 



P6KE36P 

♦THEF 

326 - 93 


♦ MOTA 


P6SE120A 

♦ SCN 

351 

- 55 

OSM9410-30 

♦ MULB 

415 -116 

P6KE8.2C 

♦ GSE 

350 

- 29 

P6KE39 

♦GSE 

350 - 66 

P6KE170A 

♦GSE 

350 - 99 

P6SE130 

♦ SCN 

351 

- 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9V1A 

♦ THEF 

326 

- 50 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE130A 

♦SCN 

351 

- 57 


♦VALG 


P6KE9V1CA 

♦THEF 

326 

- 51 

P6KE39A 

♦GSE 

350 - 67 

P6KE170CA 

♦THEF 

327 - 32 

P6SE150 

♦SCN 1 

351 

- 58 

OSM9510-12 

♦ MULB 

430 - 33 

P6KE9V1CP 

♦THEF 

326 

- 52 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE170CP 

♦THEF 

327 - 33 

P6SE150A 

♦SCN 

351 

- 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9V1P 

♦THEF 

326 

- 53 

P6KE39CA 

♦THEF 

326 - 94 

P6KE170P 

♦THEF 

327 - 34 


♦SCN 

351 

- 60 


♦VALG 


P6KE9.1 

♦GSE 

350 

- 30 

P6KE39CP 

♦THEF 

326 - 95 

P6KE180 

♦GSE 

350 -100 

P6SE160A 

♦SCN 

351 

- 61 

OSS9110-3 

♦ MULB 

419 -164 


♦ MOTA 



P6KE39P 

♦THEF 

326 - 96 


♦ MOTA 


P6SE170 

♦SCN 

351 

- 62 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9.1A 

♦GSE 

350 

- 31 

P6KE43 

♦GSE 

350 - 68 

P6KE180A 

♦GSE 

350 -101 

P6SE170A 

♦SCN 

351 

- 63 


♦VALG 



♦ MOTA 




♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE180 

♦SCN 

351 

- 64 

OSS9110-30 

♦ MULB 

432 - 93 

P6KE9.1C 

♦GSE 

350 

- 32 

P6KE43A 

♦GSE 

350 - 69 

P6KE180CA 

♦THEF 

327 - 35 

P6SE180A 

♦SCN 

351 

- 65 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9.1CA 

♦GSE 

350 

- 33 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE180CP 

♦THEF 

327 - 36 


♦ SCN 

351 

- 66 


♦VALG 






P6KE43CA 

♦THEF 

326 - 97 

P6KE180P 

♦THEF 

327 - 37 

1 aifci 

♦SCN 

351 

- 67 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MBHH 


EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 403 

♦HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦HITJ 300 

♦ HITJ 403 

♦THEF 420 
♦THEF 422 
♦THEF 423 
♦HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦THEF 424 
♦THEF 425 
♦THEF 425 


P80H 

♦THEF 

426 

-101 

P100A 

♦GIC 

283 

- 92 

P100B 

♦GIC 

283 

-145 

P100D 

♦GIC 

283 

-210 

P100G 

♦GIC 

284 

- 97 

P100H 

♦THEF 

427 

-191 

P100J 

♦GIC 

284 

-199 

P100K 

♦GIC 

285 

- 58 

P100M 

♦GIC 

402 

- 63 

P200H 

♦THEF 

430 

-200 

P250H 

♦THEF 

431 

-165 

P300A 

♦GIC 

287 

-204 

P300B 

♦GIC 

288 

- 47 

P300D 

♦GIC 

288 

-128 

P300G 

♦GIC 

289 

- 6 

P300J 

♦GIC 

289 

- 88 

P300K 

♦GIC 

289 

-157 

P300M 

♦GIC 

402 

-189 

P400H 

♦THEF 

432 

-200 

P511 

THEF 

408 

-184 

P513 

THEF 

412 

- 47 

P600A 

♦ FGRS 
♦GIC 

291 

-120 

P600B 

♦ FGRS 
♦GIC 

291 

-162 

P600D 

♦ FGRS 

♦ GIC 

291 

-213 

P600G 

♦ FGRS 

♦ GIC 

292 

- 60 

P600J 

♦ FGRS 

♦ GIC 

292 

-118 

P600K 

♦ FGRS 
♦GIC 

292 

-170 

P600M 

♦ GIC 

403 

- 15 

P0890 

Pll 

439 

- 8 

P0890A 

Pll 

439 

- 9 

PB61 

♦ Dll 

366 

- 47 

PB62 

♦ Dll 

366 

- 73 

PB64 

♦ Dll 

366 

-102 

PB66 

♦ Dll 

366 

-130 

PB68 

♦ Dll 

366 

-157 

PB101M 

♦ DGE 

360 

-102 

PB102M 

♦ DGE 

360 

-130 

PB103M 

♦DGE 

360 

-164 

PB104M 

♦ DGE 

360 

-199 

PB105M 

♦ DGE 

361 

- 21 

PB106M 

♦DGE 

361 

- 47 

PB107M 

♦DGE 

401 

-185 

PB111 

INRJ 

367 

-132 

PB111F 

INRJ 

272 

-164 

PB112 

INRJ 

367 

-167 

PB112F 

INRJ 

272 

-166 

PB114 

INRJ 

367 

-209 

PB605 

♦ Dll 

366 

- 24 

PB610 

♦ Dll 

366 

-181 

PBC05 

♦ EDI 

300 

- 19 

PBC10 

♦ EDI 

300 

- 48 

PBC20 

♦ EDI 

300 

- 83 

PBC40 

♦ EDI 

300 

-120 

PBC60 

♦ EDI 

300 

-145 

PBC80 

♦ EDI 

300 

-161 

PBC100 

♦ EDI 

403 

-153 

PBF251 

♦ DGE 

364 

- 22 

PBF252 

♦ DGE 

364 

- 26 

PBF253 

♦ DGE 

364 

- 31 

PBF254 

♦ DGE 

364 

- 38 

PBF255 

♦ DGE 

364 

- 43 

PBF256 

♦ DGE 

364 

- 48 

PBF257 

♦ DGE 

364 

- 50 

PBP151 

♦ DGE 

361 

-141 

PBP152 

♦ DGE 

361 

-167 

PBP153 

♦ DGE 

361 

-200 

PBP154 

♦ DGE 

362 

- 36 

PBP155 

♦ DGE 

362 

- 70 

PBP156 

♦ DGE 

362 

- 97 

PBP157 

♦ DGE 

402 

- 64 

PBP201 

♦ DGE 

362 

-178 

PBP202 

♦ DGE 

363 

- 7 


PBP203 

— IIH 

PBP204 

♦ DGE 

PBP205 

♦ DGE 

PBP206 

♦ DGE 

PBP207 

♦ DGE 

PBR05 

EDI 

PBR10 

EDI 

PBR20 

EDI 

PBR40 

EDI 

PBR60 

EDI 

PBT05 

♦ EDI 

PBY125 

PSLI 

PBY126 

PSLI 

PBY127 

PSLI 

PBYX55 

PSLI 

PBYX71 

PSLI 

PD05 

♦ EDI 

PD10 

PD20 

♦ EDI 

♦ EDI 

PD40 

PD60 

♦ EDI 

♦ EDI 

PD80 

♦ EDI 

PD100 

♦ EDI 

PD0810 

Pll 

PD0810A 

Pll 

PD0810AL 

Pll 

PD0810L 

Pll 


32 PD6000.A 

57 PD6001.A 

33 PD6002.A 
31 PD6003.A 

58 PD6004.A 

34 PD6005.A 
112 PD6006.A 

33 PD6007.A 
109 PD6008.A 

101 PD6009.A 
92 PD6010.A 

145 PD6011.A 
210 PD6012,A 
97 PD6013.A 
191 PD6014.A 

199 PD6015.A 
58 PD6016.A 

63 PD6017.A 

200 PD6018.A 

165 PD6019.A 
204 PD6020.A 

47 PD6041 
128 PD6042 

6 PD6043 
88 PD6044 

157 PD6045 
189 PD6046 
200 PD6047 

184 PD6048 
47 PD6049 

120 PD6050 
PD6051 
162 PD6052 
PD6053 
213 PD6054 
PD6055 
60 PD6056 
PD6057 
118 PD6058 
PD6059 
170 PD6060 
PD6061 
15 PD6201 

8 PD6202 

9 PD6203 
47 PD6204 
73 PD6205 

102 PD6206 
130 PD6207 
157 PD6208 
102 PD6209 
130 PD6210 
164 PD9047 

199 PD9049 

21 PD9050 

47 PD9050A 

185 PD9050B 
132 PD9050C 
164 PD9050D 
167 PD9050E 

166 PD9757 
209 PD9767 

24 PDR25 
181 PDR50 
19 PDR300 

48 PDR301 
83 PE40 

120 PF4HZ 
145 PF6HZ 
161 PF8HZ 
153 PF8Z6V8 

22 PF8Z8V2 
26 PF8Z10 
31 PF8Z12 
38 PF8Z15 
43 PF8Z18 
48 PF8Z22 
50 PF8Z27 

141 PF8Z33 

167 PF8Z39 

200 PF8Z47 
36 PF8Z56 
70 PF8Z62 
97 PF8Z68 

64 PF8Z82 
178 PF8Z100 

7 IPF8Z120 




- 48 PF8Z150 

- 97 PF8Z180 
-141 PF10HZ 
-179 PF110R 
-115 PF110S 
-115 PF125R 

- 83 PF125S 

- 81 PF140R 
-213 PF140S 
-100 PF310R 
-146 PF310S 
-101 PF325R 
-128 PF325S 

- 81 PF340R 
-209 PF340S 

- 21 PF810R 
-179 PF820R 

- 8 PF825R 

- 49 PFC6V4 

- 98 PFC7V0 
-142 PFC7V8 
-180 PFC8V5 
-116 PFC9V4 

- 10 PFC10 

- 11 PFC11 

- 12 PFC13 

- 13 PFC14 
-135 PFC15 

- 60 PFC17 
-191 PFC19 
-162 PFC20 
-127 PFC23 
-134 PFC26 
-166 PFC28 

- 44 PFC31 
-119 PFC33 
-121 PFC37 
-159 PFC40 
-151 PFC44 
-133 PFC48 
-181 PFC53 
-210 PFC58 
-170 PFC64 
-125 PFC70 
-107 PFC78 
-127 PFC85 

- 37 PFC94 

- 37 PFC102 
-136 PFC111 

- 61 PFC128 
-192 PFC136 
-163 PFC145 
-128 PFC154 
-135 PFC171 
-167 PFG930B05 
■ 45 PFR103N 
-120 PFR107N 
-122 PFR115N 
-160 PFR130N 
-152 PFR203N 
-134 PFR207N 
-182 PFR215N 

- 1 PFR230N 
-171 PFR850 
-126 PFR851 
-108 PFR852 
-128 PFR854 

- 38 PFR856 

- 38 PFZ6V8A 
-136 PFZ6V8P 
-168 PFZ7V5A 

- 46 PFZ7V5P 
-121 PFZ8V2A 
-123 PFZ8V2P 
-161 PFZ9V1A 
-153 PFZ9V1P 
-135 PFZ10A 
-183 PFZ10P 

- 2 PFZ11A 

- 31 PFZ11P 
-112 PFZ12A 
-214 PFZ12P 
-143 PFZ13A 

- 52 PFZ13P 
-201 PFZ15A 

- 39 PFZ15P 
-159 PFZ16A 

- 26 PFZ16P 
-160 PFZ18A 
-157 PFZ18P 

- 39 PFZ20A 
-133 PFZ20P 
-211 PFZ22A 
-194 PFZ22P 
-201 PFZ24A 

- 67 PFZ24P 
-137 PFZ27A 

- 68 PFZ27P 

- 69 PFZ30A 

- 70 PFZ30P 

- 71 PFZ33A 

- 72 PFZ33P 

- 73 PFZ36A 

- 74 PFZ36P 

- 75 PFZ39A 

- 76 PFZ39P 

- 77 PFZ43A 

- 78 PFZ43P 

- 79 PFZ47A 

- 80 PFZ47P 

- 81 PFZ51A 

- 82 PFZ51P 

- 83 PFZ56A 
• 84 PFZ56P 


♦TRWS 164 
♦TRWS 165 
♦TRWS 165 
♦TRWS 166 
♦TRWS 167 
♦TRWS 168 
♦TRWS 169 
♦TRWS 171 
♦TRWS 172 
♦TRWS 174 
♦TRWS 177 
♦TRWS 179 
♦TRWS 181 
♦TRWS 184 
♦TRWS 186 
♦TRWS 188 
♦TRWS 190 
♦TRWS 192 
♦TRWS 194 
♦ TRWS 196 
♦TRWS 198 
TRWS 164 
TRWS 165 
TRWS 165 
TRWS 166 
TRWS 167 
TRWS 168 
TRWS 169 
TRWS 171 
TRWS 172 
TRWS 174 
TRWS 177 
TRWS 179 
TRWS 181 
TRWS 184 
TRWS 187 
TRWS 188 
TRWS 190 
TRWS 192 
TRWS 194 
TRWS 196 
TRWS 198 
♦TRWS 168 
♦TRWS 169 
♦TRWS 171 
♦TRWS 172 
♦TRWS 174 
♦TRWS 177 
♦TRWS 179 
♦TRWS 181 
♦TRWS 184 
♦TRWS 187 
♦TRWS 246 
♦TRWS 250 
♦TRWS 257 
♦TRWS 257 
♦TRWS 258 
♦TRWS 258 
♦TRWS 259 
♦TRWS 259 
TRWS 239 
TRWS 238 
PSLI 275 


THEF 288 
THEF 289 
THEF 289 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 



1 sflM 1 fiTJ h J M 

MFRS 

THEF 

mi 

- 85 

PFZ62A 

♦THEF 

351 

-110 

PKK504 

Pll 

THEF 

351 

- 86 

PFZ62P 

♦THEF 

328 

- 22 

PL3V3Z 

THEF 

THEF 

402 

-172 

PFZ68A 

♦THEF 

352 

- 1 

PL3V6Z 

THEF 

SAKJ 

238 

-203 

PFZ68P 

♦THEF 

328 

- 23 

PL3V9Z 

THEF 

♦ SAKJ 

294 

- 15 

PFZ75A 

♦ THEF 

352 

- 2 

PL4HZ 

THEF 

SAKJ 

239 

-105 

PFZ75P 

♦THEF 

328 

- 24 

PL4V3Z 

THEF 

♦ SAKJ 

294 

- 54 

PFZ82A 

♦THEF 

352 

- 3 

PL4V7Z 

THEF 

SAKJ 

239 

-182 

PFZ82P 

♦THEF 

328 

- 25 

PL5V1Z 

THEF 

♦SAKJ 

294 

- 97 

PFZ91A 

♦THEF 

352 

- 4 

PL5V6Z 

THEF 

SAKJ 

238 

-204 

PFZ91P 

♦THEF 

328 

- 26 

PL6HZ 

THEF 

♦ SAKJ 

300 

- 50 

PFZ100A 

♦THEF 

352 

- 5 

PL6V2Z 

THEF 

SAKJ 

239 

-106 

PFZ100P 

♦THEF 

328 

- 27 

PL6V8Z 

THEF 

♦ SAKJ 

300 

- 94 

PFZ110A 

♦THEF 

352 

- 6 

PL7V5Z 

THEF 

SAKJ 

239 

-183 

PFZ110P 

♦ THEF 

328 

- 28 

PL8HZ 

THEF 

♦ SAKJ 

300 

-124 

PFZ120A 

♦THEF 

352 

- 7 

PL8V2Z 

THEF 

SAKJ 

238 

-205 

PFZ120P 

♦THEF 

328 

- 29 

PL9V1Z 

THEF 

SAKJ 

239 

- 90 

PFZ130A 

♦THEF 

352 

- 8 

PL10HZ 

THEF 

SAKJ 

239 

-107 

PFZ130P 

♦THEF 

328 

- 30 

PL10Z 

THEF 

THEF 

327 

- 73 

PFZ150A 

♦THEF 

352 

- 9 

PL11Z 

THEF 

THEF 

327 

- 74 

PFZ150P 

♦THEF 

328 

- 31 

PL12Z 

THEF 

THEF 

327 

- 75 

PFZ160A 

♦THEF 

352 

- 10 

PL13Z 

THEF 

THEF 

327 

- 76 

PFZ160P 

♦THEF 

328 

- 32 

PL15Z 

THEF 

THEF 

327 

- 77 

PFZ170A 

♦THEF 

352 

- 11 

PL16Z 

THEF 

THEF 

327 

- 78 

PFZ170P 

♦THEF 

328 

- 33 

PL18Z 

THEF 

THEF 

327 

- 79 

PFZ180A 

♦THEF 

352 

- 12 

PL20Z 

THEF 

THEF 

327 

- 80 

PFZ180P 

♦THEF 

328 

- 34 

PL22Z 

THEF 

THEF 

327 

- 81 

PFZ200A 

♦THEF 

352 

- 13 

PL24Z 

THEF 

THEF 

327 

- 82 

PFZ200P 

♦THEF 

328 

- 35 

PL27Z 

THEF 

THEF 

327 

- 83 

PFZ220A 

♦THEF 

352 

- 14 

PL30Z 

THEF 

THEF 

327 

- 84 

PFZ220P 

♦THEF 

328 

- 36 

PL33Z 

THEF 

THEF 

327 

- 85 

PFZ250A 

♦THEF 

328 

- 37 

PL36Z 

THEF 

THEF 

327 

- 86 

PFZ250P 

♦THEF 

328 

- 38 

PL39Z 

THEF 

THEF 

327 

- 87 

PFZ280A 

♦THEF 

328 

- 39 

PL43Z 

THEF 

THEF 

327 

- 88 

PFZ280P 

♦THEF 

328 

- 40 

PL47Z 

THEF 

THEF 

327 

- 89 

PFZ300A 

♦THEF 

328 

- 41 

PL51Z 

THEF 

THEF 

327 

- 90 

PFZ300P 

♦THEF 

328 

- 42 

PL56Z 

THEF 

THEF 

327 

- 91 

PFZ320A 

♦THEF 

328 

- 43 

PL62Z 

THEF 

THEF 

327 

- 92 

PFZ320P 

♦THEF 

328 

- 44 

PL68Z 

THEF 

THEF 

327 

- 93 

PFZ350A 

♦THEF 

328 

- 45 

PL75Z 

THEF 

THEF 

327 

- 94 

PFZ350P 

♦THEF 

328 

- 46 

PL82Z 

THEF 

THEF 

327 

- 95 

PFZ400A 

♦THEF 

328 

- 47 

PL91Z 

THEF 

THEF 

327 

- 96 

PFZ400P 

♦THEF 

328 

- 48 

PL100Z 

THEF 

THEF 

327 

- 97 

PFZ440A 

♦THEF 

328 

- 49 

PL110Z 

THEF 

THEF 

327 

- 98 

PFZ440P 

♦THEF 

328 

- 50 

PL120Z 

THEF 

THEF 

327 

- 99 

PFZD6V8 

THEF 

352 

- 15 

PL130Z 

THEF 

THEF 

327 

-100 

PFZD8V2 

THEF 

352 

- 16 

PL150Z 

THEF 

THEF 

327 

-101 

PFZD10 

THEF 

352 

- 17 

PL160Z 

THEF 

THEF 

327 

-102 

PFZD12 

THEF 

352 

- 18 

PL180Z 

THEF 

THEF 

327 

-103 

PFZD15 

THEF 

352 

- 19 

PL200Z 

THEF 

THEF 

327 

-104 

PFZD18 

THEF 

352 

- 20 

PLE1.5 

THEF 

THEF 

327 

-105 

PFZD22 

THEF 

352 

- 21 

PLE2 

THEF 

THEF 

327 

-106 

PFZD27 

THEF 

352 

- 22 

PLQ0.8 

♦THEF 

THEF 

327 

-107 

PFZD33 

THEF 

352 

- 23 

PLQ1 

♦THEF 

THEF 

327 

-108 

PFZD39 

THEF 

352 

- 24 

PLR2T 

♦THEF 

Pll 

439 

- 14 

PFZD47 

THEF 

352 

- 25 

PLR8T 

♦THEF 

♦ PSLI 

288 

- 7 

PFZD56 

THEF 

352 

- 26 

PLR15T 

♦THEF 

♦ PSLI 

292 

-219 

PFZD62 

THEF 

352 

- 27 

PLR810 

♦THEF 

♦ PSLI 

296 

- 48 

PFZD68 

THEF 

352 

- 28 

PLR811 

♦THEF 

♦ PSLI 

300 

- 45 

PFZD82 

THEF 

352 

- 29 

PLR812 

♦THEF 

♦ PSLI 

288 

- 79 

PFZD100 

THEF 

352 

- 30 

PLR813 

♦THEF 

♦ PSLI 

293 

- 5 

PFZD120 

THEF 

352 

- 31 

PLR814 

♦THEF 

♦ PSLI 

296 

- 80 

PFZD150 

THEF 

352 

- 32 

PLR816 

♦THEF 

♦ PSLI 

300 

- 79 

PFZD180 

THEF 

352 

- 33 

PLR817 

♦THEF 

THEF 

257 

-171 

PH40-200 

MU LB 

301 

-138 

PLR818 

♦THEF 

THEF 

258 

- 92 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM1 

TRWS 

THEF 

259 

- 90 


♦VALG 



PM7A2 

AEIL 

THEF 

260 

- 57 

PH40-600 

MU LB 

301 

-218 

PM7A2Q 

AEIL 

THEF 

260 

-191 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A2R 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 87 


♦VALG 



PM7A4 

AEIL 

♦THEF 

327 

-109 

PH40-1000 

MULB 

403 

-182 

PM7A4Q 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 88 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A4R 

AEIL 

♦THEF 

327 

-110 


♦ VALG 



PM7A6 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 89 

PH70-200 

MULB 

304 

- 65 

PM7A6Q 

AEIL 

♦ THEF 

328 

- 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A6R 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 90 


♦VALG 



PM7A8 

AEIL 

♦ THEF 

328 

- 2 

PH70-600 

MULB 

304 

-149 

PM7A8Q 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A8R 

AEIL 

♦ THEF 

328 

- 3 


♦VALG 



PM7A10 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 92 

PH70-1000 

MULB 

404 

- 8 

PM7A10Q 

AEIL 

♦THEF 

328 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A10R 

AEIL 

♦THEF 

351 

- 93 


♦VALG 



PM7A12 

AEIL 

♦THEF 

328 

- 5 

PHR103N 

♦ PSLI 

288 

- 8 

PM7A12Q 

AEIL 

♦ THEF 

351 

- 94 

PHR107N 

♦ PSLI 

292 

-220 

PM7A12R 

AEIL 

♦THEF 

328 

- 6 

PHR115N 

♦PSLI 

296 

- 49 

PM021 

TRWS 

♦THEF 

351 

- 95 

PHR203N 

♦PSLI 

288 

- 80 

PM031 

TRWS 

♦THEF 

328 

- 7 

PHR207N 

♦PSLI 

293 

- 6 

PM034 

TRWS 

♦THEF 

351 

- 96 

PHR215N 

♦PSLI 

296 

- 81 

PM041 

TRWS 

♦THEF 

328 

- 8 

PHR5007N 

♦PSLI 

292 

-214 

PM042 

TRWS 

♦THEF 

351 

- 97 

PHSD51 

♦ MULB 

375 

- 68 

PMA104P 

UNI 

♦THEF 

328 

- 9 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PMA104X 

♦ UNI 

♦THEF 

351 

- 98 


♦VALG 






PIP8.4 

♦GSE 

352 

- 34 

PMD100-02 

♦ Pll 

PIP24 

♦GSE 

352 

- 35 

PMD100-08 

♦ Pll 

PIP30 

♦GSE 

352 

- 36 

PMD 100-09 

♦ Pll 

PIP60 

♦GSE 

352 

- 37 

PMD100-19 

♦ Pll 

PIP120 

♦GSE 

352 

- 38 

PMD100-42 

♦ Pll 

PIP208 

♦GSE 

352 

- 39 

PMR27K050 

♦ LAM 

PIP250 

♦GSE 

352 

- 40 

PMR27K100 

♦ LAM 

PIP440 

♦GSE 

352 

- 41 

PMR27K200 

♦ LAM 

PIP500 

♦GSE 

352 

- 42 

PMR31K050 

♦ LAM 

PK05 

♦ EDI 

367 

-101 

PMR31K100 

♦ LAM 

PK10 

♦ EDI 

367 

-129 

PMR31K200 

♦ LAM 

PK20 

♦ EDI 

367 

-164 

PMR35K050 

♦LAM 

PK40 

♦ EDI 

367 

-206 

PMR35K100 

♦ LAM 

PK60 

♦ EDI 

368 

- 26 

PMR35K200 

♦ LAM 

PK80 

♦ EDI 

368 

- 60 

PMR36K050 

♦ LAM 

PK0620 

Pll 

439 

- 87 

PMR36K100 

♦ LAM 

PK0620L 

Pll 

439 

- 88 

PMR36K200 

♦ LAM 

PK0820 

Pll 

439 

- 89 

PR0101 

Pll 

PK0820L 

Pll 

439 

- 90 

PR0102 

Pll 

PKK500 

Pll 

437 

- 11 

PR0103 

Pll 

PKK501 

Pll 

437 

- 12 

PRO104 

Pll 

PKK502 

Pll 

437 

- 13 

PR0105 

Pll 

PKK503 

Pll 

437 

- 14 

PR0106 

Pll 


IPq&Line I 

437 

- 15 

166 

- 77 

167 

- 43 

168 

- 23 

281 

-104 

169 

- 46 

170 

- 99 

171 

-180 

173 

- 65 

281 

-217 

175 

-128 

178 

-111 

180 

-105 

282 

- 82 

182 

- 88 

185 

-120 

401 

-214 

187 

-180 

189 

- 92 

191 

- 61 

193 

- 11 

195 

- 60 

196 

-154 

198 

-170 

200 

-162 

202 

- 62 

203 

-160 

205 

- 98 

207 

- 24 

208 

-117 

209 

-181 

211 

- 16 

212 

- 27 

213 

- 42 

214 

- 39 

215 

- 25 

216 

- 31 

217 

- 12 

217 

-194 

218 

-173 

219 

-155 

220 

-114 

221 

- 76 

222 

- 27 

222 

-172 

224 

- 16 

224 

-148 

225 

-154 

226 

-158 

163 

- 83 

163 

-152 

280 

- 39 

280 

- 57 

241 

- 82 

241 

-108 

241 

-142 

257 

-192 

258 

-124 

259 

-125 

259 

-206 

260 

- 84 

260 

-215 

261 

- 70 

261 

-128 

242 

-209 

367 

-159 

369 

- 8 

369 

-154 

367 

-202 

369 

- 38 

369 

-157 

368 

- 22 

369 

- 62 

369 

-162 

368 

- 57 

369 

- 87 

369 

-166 

368 

- 80 

369 

-105 

369 

-167 

368 

- 93 

369 

-117 

369 

-168 

242 

-206 

243 

- 32 

243 

- 33 

243 

- 81 

243 

- 82 

429 

-149 

272 

-180 

429 

-144 

439 

- 91 

439 

- 92 

439 

- 93 

439 

- 94 

439 

- 95 

296 

- 26 

296 

- 42 

296 

- 75 

296 

- 27 

296 

- 43 

296 

- 76 

300 

- 6 

300 

- 37 

300 

- 70 

300 

- 7 

300 

- 38 

300 

- 71 

244 

- 89 

244 

- 90 

244 

- 91 

244 

-169 

244 

244 

-170 

-171 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 




lamr.Ta 


■ILVia^i 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

PftOl07 

Pll 

244 -196 

PS1201 

mm 

T83 - 9 

PS2352 


420 -194 

PIC207 ~ 

mal 

231 -185 

O5-200T " 

♦HTC 

243 -188 

PR0108 

Pll 

244 -197 

PS1201A 

TRWS 

183 - 10 

PS2353 

TRWS 

421 -205 

PTC207M 

MAL 

231 -186 

Q5-250 

♦ IDC 

241 - 46 

PR0109 

Pll 

244 -198 

PS1201B 

TRWS 

183 - 11 

PS2354 

TRWS 

422 -209 

PTC208 

MAL 

444 -109 

Q5-300 

♦ IDC 

243 -189 

PR0110 

Pll 

244 -199 

PS1202 

♦TRWS 

183 - 12 

PS2355 

TRWS 

423 -163 

PTC209 

♦ MAL 

274 - 50 

Q5-300A 

♦IDC 

243 -190 

PR0111 

Pll 

245 -122 

PS1202A 

TRWS 

183 - 13 

PS2356 

TRWS 

424 -198 

PTC210 

MAL 

231 -150 

Q5-300B 

♦ IDC 

243 -191 

PR0112 

Pll 

245 -123 

PS1202B 

TRWS 

183 - 14 

PS2357 

TRWS 

425 - 89 

PTC211 

MAL 

231 -151 

Q5-500 

♦IDC 

243 -215 

PR0113 

Pll 

246 - 22 

PS1203 

♦TRWS 

183 - 15 

PS2358 

TRWS 

426 - 63 

PTC212 

MAL 

231 -152 

Q06B 

♦ HITJ 

444 - 60 

PR0114 

Pll 

246 - 23 

PS1203A 

TRWS 

183 - 16 

PS2359 

TRWS 

426 -167 

PTC213 

MAL 

231 -153 

Q06C 

♦HITJ 

444 - 61 

PR0115 

Pll 

246 -169 

PS1203B 

TRWS 

183 - 17 

PS2360 

TRWS 

427 - 93 

PTC214 

MAL 

232 - 44 

Q06D 

♦ HITJ 

444 - 62 

PR0116 

Pll 

246 -170 

PS1204 

♦TRWS 

183 - 18 

PS2411 

TRWS 

275 - 40 

PTC216 

MAL 

232 - 67 

Q6-100 

♦ IDC 

243 -200 

PR0117 

Pll 

246 -171 

PS1204A 

TRWS 

183 - 19 

PS2412 

TRWS 

274 -197 

PTC217 

MAL 

439 - 97 

Q6-100A 

♦ IDC 

243 -201 

PR0118 

Pll 

246 -208 

PS1204B 

TRWS 

183 - 20 

PS2413 

TRWS 

274 -138 

PTC218 

MAL 

232 - 52 

Q6-100B 

♦IDC 

243 -202 

PR0119 

Pll 

246 -209 

PS1205 

♦TRWS 

183 - 21 

PS2414 

TRWS 

274 -157 

PTC219 

MAL 

432 -213 

Q6-100C 

♦ IDC 

243 -203 

PR0120 

Pll 

246 -210 

PS1205A 

♦TRWS 

183 - 22 

PS2415 

TRWS 

274 -171 

PTC301 

♦ MAL 

442 - 68 

Q6-100D 

♦ IDC 

243 -204 

PR0121 

Pll 

246 -211 

PS1205B 

♦TRWS 

183 - 23 

PS2416 

TRWS 

274 -180 

PTC302 

MAL 

442 - 69 

Q6-100E 

♦ IDC 

243 -205 

PR121 

THEF 

406 - 49 

PS1207 

♦TRWS 

183 - 24 

PS2417 

TRWS 

401 - 29 

PTC401 

MAL 

363 - 27 

Q6-100F 

♦ IDC 

243 -206 

PR141 

THEF 

409 - 71 

PS1207A 

♦TRWS 

183 - 25 

PS2418 

TRWS 

410 -219 

PTC402 

MAL 

363 -122 

Q6-100G 

♦ IDC 

243 -207 

PR208-RT 

SSY 

401 -149 

PS1207B 

♦TRWS 

183 - 26 

PS2419 

TRWS 

414 -203 

PTC403 

MAL 

444 -110 

Q6-100H 

♦ IDC 

243 -208 

PR222-RT 

SSY 

445 - 76 

PS1215 

♦TRWS 

184 - 87 

PS2422 

TRWS 

414 -185 

PTC404 

MAL 

445 - 1 

Q6-100I 

♦ IDC 

243 -210 

PR233-RT 

SSY 

167 - 44 

PS1215A 

♦TRWS 

184 - 88 

PS2423 

TRWS 

419 - 62 

PTC405 

MAL 

445 - 2 

Q6-100J 

♦ IDC 

243 -211 

PR234-RT 

SSY 

171 -181 

PS1215B 

♦TRWS 

184 - 89 

PS2424 

TRWS 

421 -146 

PTC406 

MAL 

445 - 3 

Q6-100K 

♦ IDC 

243 -212 

PR235-RT 

SSY 

173 - 66 

PS1215C 

♦TRWS 

184 - 90 

PS2425 

TRWS 

423 - 91 

PTC501 

MAL 

166 -158 

Q6-100L 

♦ IDC 

243 -213 

PR236-RT 

SSY 

175 -129 

PS1300 

TRWS 

177 - 38 

PS2426 

TRWS 

424 -144 

PTC502 

MAL 

172 -126 

Q6-100T 

♦ IDC 

243 -209 

PR237-RT 

SSY 

180 -106 

PS1300A 

TRWS 

177 - 39 

PS2427 

TRWS 

425 - 70 

PTC503 

MAL 

174 - 99 

Q6-200 

♦ IDC 

243 -216 

PR238-RT 

SSY 

182 - 89 

PS1301 

TRWS 

177 - 40 

PS2428 

TRWS 

426 - 24 

PTC504 

MAL 

179 -158 

Q6-200A 

♦ IDC 

243 -217 

PR239-RT 

SSY 

185 -121 

PS1301A 

TRWS 

177 - 41 

PS2429 

TRWS 

426 -156 

PTC505 

MAL 

184 -187 

Q6-200B 

♦ IDC 

243 -218 

PR240-RT 

SSY 

187 -181 

PS1302 

TRWS 

177 - 42 

PS2430 

TRWS 

427 - 49 

PTC506 

MAL 

187 - 7 

Q6-200C 

♦ IDC 

243 -219 

PR241-RT 

SSY 

189 - 93 

PS1302A 

TRWS 

177 - 43 

PS4559 

TRWS 

235 -163 

PTC507 

MAL 

190 -132 

Q6-200D 

♦ IDC 

243 -220 

PR242-RT 

SSY 

191 - 62 

PS1303 

TRWS 

177 - 44 

PS4560 

TRWS 

236 -140 

PTC508 

MAL 

192 -100 

Q6-200E 

♦ IDC 

244 - 1 

PR243-RT 

SSY 

192 - 80 

PS1303A 

TRWS 

177 - 45 

PS4725 

TRWS 

234 - 96 

PTC509 

MAL 

194 -133 

Q6-200F 

♦ IDC 

244 - 2 

PR244-RT 

SSY 

194 - 8 

PS1304 

TRWS 

177 - 46 

PS5300 

♦TRWS 

236 -141 

PTC510 

MAL 

198 - 43 

Q6-200G 

♦ IDC 

244 - 3 

PR245-RT 

SSY 

195 - 61 

PS1304A 

TRWS 

177 - 47 

PS5301 

♦TRWS 

236 -142 

PTC511 

MAL 

204 -193 

Q6-200H 

♦ IDC 

244 - 4 

PR246-RT 

SSY 

197 - 62 

PS1305 

TRWS 

177 - 48 

PS5302 

♦TRWS 

236 -143 

PTC512 

MAL 

208 - 1 

Q6-200I 

♦ IDC 

244 - 5 

PR247-RT 

SSY 

197 -184 

PS1305A 

TRWS 

177 - 49 

PS5303 

♦TRWS 

236 -144 

PTC513 

MAL 

214 -168 

Q6-200J 

♦ IDC 

244 - 6 

PR248-RT 

SSY 

203 -161 

PS1306 

TRWS 

177 - 50 

PS5304 

♦TRWS 

236 -145 

PTC514 

MAL 

215 -170 

Q6-200K 

♦ IDC 

244 - 7 

PR249-RT 

SSY 

204 -150 

PS1306A 

TRWS 

177 - 51 

PS5570 

♦TRWS 

435 - 50 

PTC515 

MAL 

218 -128 

Q6-200L 

♦ IDC 

244 - 8 

PR250-RT 

SSY 

205 - 99 

PS1307 

TRWS 

177 - 52 

PS5830 

♦TRWS 

435 - 51 

PTC516 

MAL 

221 - 41 

Q6-200T 

♦ IDC 

244 - 9 

PR251-RT 

SSY 

206 - 89 

PS1307A 

TRWS 

177 - 53 

PS5831 

♦TRWS 

435 - 52 

PTC517 

MAL 

210 -136 

Q6-250 

IDC 

241 - 47 

PR252-RT 

SSY 

208 -118 

PS1308 

TRWS 

177 - 54 

PS5832B 

♦TRWS 

435 - 53 

PTC518 

MAL 

212 -169 

Q6-300 

♦ IDC 

244 - 10 

PR253-RT 

SSY 

214 -148 

PS1308A 

TRWS 

177 - 55 

PS6319.A 

TRWS 

206 - 75 

PTC601 

MAL 

445 - 83 

Q6-300A 

♦ IDC 

244 - 11 

PR254-RT 

SSY 

216 - 32 

PS1309 

TRWS 

177 - 56 

PS6320.A 

♦TRWS 

209 - 51 

PTC602 

MAL 

445 - 4 

Q6-300B 

♦ IDC 

244 - 12 

PR255-RT 

SSY 

218 -174 

PS1309A 

TRWS 

177 - 57 

PS6321.A 

♦TRWS 

211 -139 

PTC603 

MAL 

445 - 84 

Q6-400 

♦ IDC 

244 - 13 

PR256-RT 

SSY 

221 - 77 

PS1310 

TRWS 

177 - 58 

PS6322 

♦TRWS 

213 -142 

PW08 

♦ MEHK 

366 -159 

Q6-400A 

♦IDC 

244 - 14 

PR258-RT 

SSY 

425 -211 

PS1310A 

TRWS 

177 - 59 

PS6323 

♦TRWS 

215 -134 

PW-01 

♦ MEHK 

366 - 49 

Q6-400B 

♦ IDC 

244 - 15 

PR259-RT 

SSY 

428 - 22 

PS1311 

TRWS 

177 - 60 

PS6324 

♦TRWS 

217 -126 

PW-02 

♦ MEHK 

366 - 75 

Q6-500 

IDC 

241 - 48 

PR260-RT 

SSY 

428 -177 

PS1311A 

TRWS 

177 - 61 

PS6325 

♦TRWS 

218 -153 

PW-04 

♦ MEHK 

366 -104 

Q7-050 

♦ IDC 

243 -199 

PR265-RT 

SSY 

438 - 57 

PS1312 

TRWS 

177 - 62 

PS6326 

♦TRWS 

221 - 20 

PW-005 

♦ MEHK 

366 - 25 

Q7-100 

♦ IDC 

243 -214 

PR266-RT 

SSY 

438 - 58 

PS1312A 

TRWS 

177 - 63 

PS6327 

♦TRWS 

222 -127 

PW-06 

♦ MEHK 

366 -132 

Q7-250 

♦ IDC 

244 - 16 

PR267-RT 

SSY 

439 - 96 

PS1313 

TRWS 

177 - 64 

PS6465 

♦TRWS 

164 -118 

PY55-350 

THEF 

259 -213 

Q8-200 

♦ IDC 

244 - 25 

PR268-RT 

SSY 

438 - 59 

PS1313A 

TRWS 

177 - 65 

PS6466 

♦TRWS 

166 -125 

PY55-600 

THEF 

260 -216 

Q8-200A 

♦ IDC 

244 - 26 

PR269-RT 

SSY 

438 - 60 

PS1314 

TRWS 

177 - 66 

PS6467 

♦TRWS 

169 -112 

PY126 

THEF 

282 - 13 

Q8-200B 

♦IDC 

244 - 27 

PR270-RT 

SSY 

445 - 77 

PS1314A 

TRWS 

177 - 67 

PS6468 

♦TRWS 

170 -180 

PY127 

THEF 

406 - 58 

Q8-200C 

♦ IDC 

244 - 28 

PR275-RT 

SSY 

430 -220 

PS1325 

♦TRWS 

175 - 63 

PS6469 

♦TRWS 

173 -158 

PY206 

THEF 

247 -155 

Q8-200D 

♦ IDC 

244 - 29 

PR280-RT 

SSY 

444 -107 

PS1441 

TRWS 

411 - 40 

RS6470 

♦TRWS 

179 - 63 

PY207 

THEF 

247 -180 

Q8-200T 

♦ IDC 

244 - 30 

PR292-RT 

SSY 

445 - 78 

PS1442 

TRWS 

415 - 26 

PS7267 

TRWS 

242 -196 

PY208-800 

THEF 

251 -144 

Q8-300 

♦ IDC 

244 - 31 

PR293-RT 

SSY 

444 -108 

PS1443 

TRWS 

419 -110 

PS7268 

TRWS 

242 -197 

PY208-1000 

THEF 

251 -146 

Q8-300A 

♦IDC 

244 - 32 

PR295-RT 

SSY 

402 - 91 

PS1444 

TRWS 

421 -194 

PS7269 

TRWS 

242 -202 

PY210-400 

THEF 

247 -156 

Q8-300B 

♦ IDC 

244 - 33 

PR296-RT 

SSY 

445 - 79 

PS1445 

TRWS 

423 -135 

PS7270 

TRWS 

243 - 47 

PY210-600 

THEF 

247 -181 

Q10-100 

IDC 

244 - 48 

PR332-RT 

SSY 

293 - 56 

PS1446 

TRWS 

424 -184 

PS8900 

♦TRWS 

165 -108 

PY210-800 

THEF 

247 -195 

Q10-100T 

IDC 

244 - 49 

PR333-RT 

SSY 

293 - 57 

PS1447 

TRWS 

425 - 82 

PS8901 

♦TRWS 

166 - 40 

PZD16 

THEF 

328 - 51 

Q10-200 

♦IDC 

244 - 57 

PR334-RT 

SSY 

299 -183 

PS1448 

TRWS 

426 - 54 

PS8902 

♦TRWS 

167 - 6 

PZD36 

THEF 

328 - 52 

Q10-200A 

♦IDC 

244 - 58 

PR335-RT 

SSY 

299 -184 

PS1449 

TRWS 

426 -163 

PS8903 

♦TRWS 

167 -183 

PZD62 

THEF 

328 - 53 

Q10-200B 

♦IDC 

244 - 59 

PR339-RT 

SSY 

445 - 80 

PS1450 

TRWS 

427 - 82 

PS8904 

♦TRWS 

168 -207 

PZD160 

THEF 

328 - 54 

Q10-200C 

♦IDC 

244 - 60 

PR340-RT 

SSY 

445 - 81 

PS1451 

TRWS 

428 - 12 

PS8905 

♦TRWS 

170 - 41 

Q1-100 

♦ IDC 

243 -119 

Q10-200D 

♦IDC 

244 - 61 

PR345-RT 

SSY 

445 - 82 

PS1452 

TRWS 

428 - 85 

PS8906 

♦TRWS 

171 -122 

Q1-100A 

♦ IDC 

243 -120 

Q10-200T 

♦ IDC 

244 - 62 

PR346-RT 

SSY 

403 -191 

PS1453 

TRWS 

428 -169 

PS8907 

♦TRWS 

172 -211 

Q1-100B 

♦ IDC 

243 -121 

Q10-250 

IDC 

241 - 49 

PR347-RT 

SSY 

302 - 51 

PS1454 

TRWS 

428 -205 

PS8908 

♦TRWS 

175 - 64 

Q1-100C 

♦IDC 

243 -122 

Q10-300 

♦ IDC 

244 - 63 

PR1002 

DGE 

258 - 71 

PS1455 

TRWS 

429 - 57 

PS8909 

♦TRWS 

178 - 33 

Q1-100D 

♦IDC 

243 -123 

Q10-300A 

♦ IDC 

244 - 64 

PR1004 

DGE 

260 - 32 

PS1456 

TRWS 

429 -201 

PS8910 

♦TRWS 

180 - 32 

Q1-100E 

♦ IDC 

243 -124 

Q10-300B 

♦ IDC 

244 - 65 

PR1005 

DGE 

260 -209 

PS1457 

TRWS 

430 - 21 

PS8911 

♦TRWS 

182 - 10 

Q1-100T 

♦ IDC 

243 -125 

Q10-500 

♦ IDC 

244 - 66 

PR1006 

DGE 

255 -199 

PS1458 

TRWS 

430 - 59 

PS8912 

♦TRWS 

185 - 45 

Q1-200 

♦ IDC 

243 -126 

Q10-750 

IDC 

241 - 50 


♦FEC 


PS1459 

TRWS 

430 - 79 

PS8913 

♦TRWS 

187 - 91 

Q1-200A 

♦ IDC 

243 -127 

Q10-950 

IDC 

241 - 51 

PR1007 

DGE 

256 - 50 

PS1460 

TRWS 

430 -151 

PS8914 

♦TRWS 

189 - 32 

Q1-200B 

♦IDC 

243 -128 

Q12-200 

♦ IDC 

244 - 77 


♦FEC 


PS1501 

TRWS 

183 - 37 

PS8915 

♦TRWS 

190 -204 

Q2-100 

♦ IDC 

243 -136 

Q12-200A 

♦ IDC 

244 - 78 

PR3001 

♦ FEC 

252 - 94 

PS1501A 

TRWS 

183 - 38 

PS8916 

♦TRWS 

192 -169 

Q2-100A 

♦IDC 

243 -137 

Q12-200B 

♦ IDC 

244 - 79 

PR3002 

DGE 

258 - 72 

PS1502 

TRWS 

197 - 82 

PS8917 

♦TRWS 

194 -189 

Q2-100B 

♦IDC 

243 -138 

Q12-200C 

♦ IDC 

244 - 80 


♦ FEC 


PS1502A 

TRWS 

197 - 83 

PS8918 

♦TRWS 

196 - 99 

Q2-100C 

♦IDC 

243 -139 

Q12-200D 

♦ IDC 

244 - 81 

PR3003 

♦ FEC 

254 - 53 

PS1503 

TRWS 

204 -130 

PS8919 

♦TRWS 

198 -103 

Q2-100D 

♦ IDC 

243 -140 

Q12-200T 

♦ IDC 

244 - 82 

PR3004 

DGE 

260 - 33 

PS1503A 

TRWS 

204 -131 

PS10016B 

♦TRWS 

178 -112 

Q2-100E 

♦ IDC 

243 -141 

Q12-300 

♦ IDC 

244 - 83 


♦ FEC 


PS1504 

TRWS 

209 - 31 

PS10017B 

♦TRWS 

180 -107 

Q2-100T 

♦IDC 

243 -142 

Q12-300A 

♦ IDC 

244 - 84 

PR3005 

DGE 

260 -210 

PS1504A 

TRWS 

209 - 32 

PS10018B 

♦TRWS 

182 - 90 

Q2-200 

♦ IDC 

243 -143 

Q12-300B 

♦ IDC 

244 - 85 


♦ FEC 


PS1505 

TRWS 

211 -141 

PS10019B 

♦TRWS 

185 -122 

Q2-200A 

♦IDC 

243 -144 

Q15-200 

♦ IDC 

244 -103 

PR3006 

♦ FEC 

255 -200 

PS1505A 

TRWS 

211 -142 

PS10020B 

♦TRWS 

187 -182 

Q2-200B 

♦IDC 

243 -145 

Q15-200A 

♦ IDC 

244 -104 

PR3007 

DGE 

261 -140 

PS1506 

TRWS 

213 -172 

PS10021B 

♦TRWS 

189 - 94 

Q3-90T 

♦IDC 

243 -165 

Q15-200B 

♦IDC 

244 -105 


♦ FEC 


PS1506A 

TRWS 

213 -173 

PS10022B 

♦TRWS 

191 - 63 

Q3-100T 

♦ IDC 

243 -166 

Q15-200C 

♦ IDC 

244 -106 

PR5400 

♦ ITTG 

297 -108 

PS1507 

TRWS 

215 -135 

PS10023B 

♦TRWS 

193 - 12 

Q3-20Q 

♦ IDC 

243 -154 

Q15-200D 

♦ IDC 

244 -107 

PR5401 

♦ ITTG 

297 -134 

PS1507A 

TRWS 

215 -136 

PS10024B 

♦ TRWS 

195 - 62 

Q3-200A 

♦IDC 

243 -155 

Q15-200T 

♦ IDC 

244 -108 

PR5402 

♦ ITTG 

297 -150 

PS1508 

TRWS 

216 -134 

PS10025B 

♦TRWS 

196 -155 

Q3-200B 

♦ IDC 

243 -156 

Q15-300 

♦ IDC 

244 -109 

PR5403 

♦ ITTG 

297 -160 

PS1508A 

TRWS 

216 -135 

PS10026B 

♦TRWS 

198 -171 

Q3-200C 

♦ IDC 

243 -157 

Q15-300A 

♦ IDC 

244 -110 

PR5404 

♦ ITTG 

297 -184 

PS1509 

TRWS 

218 - 97 

PS10060 

♦TRWS 

178 -113 

Q3-200D 

♦ IDC 

243 -158 

Q15-300B 

♦ IDC 

244 -111 

PR5405 

♦ ITTG 

297 -194 

PS1509A 

TRWS 

218 - 98 

PS10061 

♦TRWS 

180 -108 

Q3-200E 

♦ IDC 

243 -159 

Q18-200 

♦ IDC 

244 -128 

PR5406 

♦ ITTG 

297 -213 

PS1510 

TRWS 

219 - 70 

PS10062 

♦TRWS 

182 - 91 

Q3-200T 

♦ IDC 

243 -160 

Q18-200A 

♦ IDC 

244 -129 

PR5407 

♦ ITTG 

403 -109 

PS1510A 

TRWS 

219 - 71 

PS10063 

♦TRWS 

185 -123 

Q3-300 

♦ IDC 

243 -161 

Q18-200B 

♦ IDC 

244 -130 

PR5408 

♦ ITTG 

408 -213 

PS1511 

TRWS 

186 -178 

PS10064 

♦TRWS 

187 -183 

Q3-300A 

♦ IDC 

243 -162 

Q18-200C 

♦ IDC 

244 -131 

PS1132 

TRWS 

429 - 34 

PS1512 

TRWS 

186 -179 

PS10065 

♦TRWS 

189 - 95 

Q3-300B 

♦ IDC 

243 -163 

Q18-200D 

♦ IDC 

244 -132 

PS1140 

TRWS 

401 - 51 

PS1513 

TRWS 

186 -180 

PS10066 

♦TRWS 

191 - 64 

Q3-500 

♦ IDC 

243 -167 

Q18-200T 

♦ IDC 1 

244 -133 

PS1141 

TRWS 

411 - 9 

PS1514 

TRWS 

186 -181 

PS10067 

♦TRWS 

193 - 13 

Q4-100 

IDC 

241 - 44 

Q18-300 

♦ IDC 1 

244 -134 

PS1142 

TRWS 

414 -213 

PS1515 

TRWS 

186 -182 

PS10068 

♦TRWS 

195 - 63 

Q4-500 

IDC 

241 - 45 

Q18-300A 

♦ IDC 

244 -135 

PS1143 

TRWS 

419 - 80 

PS1516 

TRWS 

186 -183 

PS10069 

♦TRWS 

196 -156 


♦ HITJ 

444 - 57 

Q18-300B 

♦ IDC 

244 -136 

PS1144 

TRWS 

421 -166 

PS1517 

TRWS 

186 -184 

PS10070 

♦TRWS 

198 -172 

Q05C 

♦ HITJ 

444 - 58 

Q19C 

♦ HITJ 

297 -154 

PS1145 

TRWS 

423 -106 

PS1850 

♦TRWS 

415 - 15 

PSZ9.1 

♦SELI 

381 - 11 

Q05D 

♦ HITJ 

444 - 59 

Q19D 

♦ HITJ 

297 -170 

PS1146 

TRWS 

424 -157 

PS1851 

♦TRWS 

421 -190 


♦SELI 

382 -126 

Q5-100 

♦ IDC 

243 -175 

HE* 

♦ HITJ 

297 -186 

PS1147 

TRWS 

426 - 28 

PS1852 

♦TRWS 

423 -143 


♦SELI 

384 - 10 

Q5-100A 

♦ IDC 

243 -176 

PtM 

♦ HITJ 

297 -220 

PS1148 

TRWS 

427 - 55 

PS1853 

♦TRWS 

424 -189 

PSZ16 

♦SELI 

384 -109 

Q5-100B 

♦ IDC 

243 -177 

Q19J 

♦ HITJ 

403 -113 

PS1171.A 

TRWS 

163 - 82 

PS2207 

TRWS 

232 - 2 

PSZ24 

♦SELI 

387 - 44 

Q5-100C 

♦ IDC 

243 -178 

Q19L 

♦HITJ 

406 -198 

PS1172.A 

TRWS 

163 - 96 

PS2208 

TRWS 

232 - 3 

PSZ27 

♦SELI 

387 -186 

Q5-100D 

♦ IDC 

243 -179 


♦IDC 

244 -157 

PS1173.A 

TRWS 

163 - 98 

PS2209 

TRWS 

232 - 4 

PSZ33 

♦SELI 

389 - 10 

Q5-100E 

♦ IDC 

243 -180 

Q20-200A 

♦ IDC 

244 -158 

PS1174.A 

TRWS 

163 -165 

PS2345 

TRWS 

284 - 42 

PTC201 

♦MAL 

281 - 53 

Q5-100T 

♦ IDC 

243 -181 

Q20-200T 

♦IDC 

244 -159 

PS1175.A 

TRWS 

164 - 11 

PS2346 

TRWS 

284 -185 

PTC202 

♦MAL 

281 -171 

Q5-200 

♦ IDC 

243 -182 

Q20-300 

♦ IDC 

244 -160 

PS1176.A 

TRWS 

164 -106 

PS2347 

TRWS 

402 - 49 

PTC203 

♦MAL 

401 -169 

Q5-200A 

♦ IDC 

243 -183 

Q20-300A 

♦IDC 

244 -161 

PS1177.A 

TRWS 

165 - 39 

PS2348 

TRWS 

411 - 87 

PTC204 

♦MAL 

402 -159 

Q5-200B 

♦ IDC 

243 -184 

Q20-300B 

♦IDC 

244 -162 

PS1200 

♦TRWS 

183 - 6 

PS2349 

TRWS 

415 - 55 

PTC205 

♦MAL 

402 -135 

Q5-200C 

♦ IDC 

243 -185 

Q20-500 

m&m 

241 - 52 

PS1200A 

TRWS 

183 ■ 7 

PS2350 

TRWS 

417 -160 

PTC206 

MAL 

231 -183 

Q5-200D 

♦ IDC 

243 -186 

Q20-750 


241 - 53 

PS1200B 

TRWS 

183 - 8 

PS2351 

TRWS 

419 -134 

PTC206M 

MAL 

231 -184 

Q5-200E 

iKHiim 

243 -187 

Q20-950 

■a 

241 - 54 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


■■iTiasdiEB* 


20 
Q20D 
Q20E 
Q20G 
Q20J 
Q20L 
Q30-200 
Q30-200A 
Q30-300 
Q30-300A 
Q30-300B 
Q30-500 
Q30-500A 
Q30-750 
Q30-950 
Q40-200 
Q40-200A 
Q40-300 
Q40-300A 
Q40-300B 
Q40-500 
Q40-500A 
Q40-750 
Q40-950 
Q50-200 
Q50-200A 
Q50-300 
Q50-300A 
Q50-300B 
Q50-500 
Q50-500A 
Q50-750 
Q50-950 
Q60-500 
Q60-500A 
Q60-750 
Q60-950 
Q69-X1 
Q69-X2 
Q69-X3 
Q69-X101 
Q69-X102 
Q69-X103 
Q69-X106 
Q69-X111 
Q69-X138 
Q69-X141 
Q69-X142 
Q69-X144 
Q69-X145 
Q69-X151 
Q69-X152 
Q69-X153 
Q69-X154 
Q69-X157 
Q69-X201 
Q69-X202 
Q69-X215 
Q69-X216 
Q69-X217 
Q69-X223 
Q69-X224 
Q69-X225 
Q69-X226 
Q69-X227 
Q69-X238 
Q69-X241 
Q69-X243 
Q69-X244 
Q69-X245 
Q69-X247 
Q69-X248 
Q69-X249 
Q69-X250 
Q69-X251 
Q69-X252 
Q69-X253 
Q69-X353 
Q69-X355 
Q69-X356 
Q69-X358 
Q69-X360 
Q69-X361 
Q69-X405 
Q69-X406 
Q69-X407 
Q69-X433 
Q69-X451 
Q69-X452 
Q69-X453 
Q69-X454 
Q69-X503 
Q69-X504 
Q69-X551 
Q69-X556 
Q69-X558 
Q69-X559 
Q69-X751 
Q69-X758 
Q69-X759 
Q69-X789 
Q69-X790 
Q69-X797 
Q69-X798 
Q69-X799 
Q69-X800 
Q69-X801 
Q69-X802 
Q69-X804 
Q69-X814 
Q69-X815 
QC114H1 
QC116H1 
QE114H1 




116H1 
QG114H1 
QG116H1 
QJ114H1 
QJ116H1 
R5D00110WC 
R5D00115WA 
R5D00210WC 
R5D00215WA 
R5D00310WC 
R5D00315WA 
R5D00410WC 
R5D00415WA 
R5D00510WC 
R5D00515WA 
R5D00610WC 
R5D00615WA 
R5D00710WC 
R5D00715WA 
R5D00810WC 
R5D00815WA 
R5D00910WC 
R5D00915WA 
R5D01010WC 
R5D01015WA 
R7S00108XX00 
R7S00112XX00 
R7S00116XX00 
R7S00208XX00 
R7S00212XXOO 
R7S00216XXOO 
R7S00408XX0O 
R7S00412XX00 
R7S00416XX00 
R7S00608XX00 
R7S00612XX0O 
R7S00616XX00 
R7S00808XXOO 
R7S00812XX00 
R7S00816XX00 
R7S01008XX00 
R7S01012XX00 
R7S01016XX00 
R7S01208XX00 
R7S01212XX00 
R7S01216XX00 
R7S01408XX00 
R7S01412XX00 
R7S01608XX00 
R7S01612XX00 
R7S01808XX00 
R7S01812XX00 
R7S02008XX00 
R7S02012XX00 
R7SO2208XXOO 
R7S02212XX00 
R7S20407ES00 
R7S20408CS00 
R7S20409HS00 
R7S20410ES00 
R7S20607ES00 
R7S20608CS00 
R7S20609HS00 
R7S20610ES00 
R7S20709HS00 
R7S20710ES00 
R7S20807ES00 
R7S20808CS00 
R7S20809HS00 
R7S20810ES00 
R7S20909HSO0 
R7S20910ES00 
R7S21OO8CS00 
R7S21O09HS00 
R7S21010ES00 
R7S21109HS00 
R7S21110ES00 
R7S21207ES00 
R7S21208CS00 
R7S21209HS00 
R7S21210ES00 
R7S21309HS00 
R7S21310ES00 
R7S21407ES00 
R7S21408CS00 
R7S21409HS00 
R7S21410ES00 
R7S21607ES00 
R7S21608CS00 
R7S21807ES00 
R7S21808CS00 
R7S22007ES00 
R7S22008CS00 
R7S22207ES00 
R7S22208CSOO 
R7S22507ES00 
R7S22508CS00 
R9G0011300 
R9G0011800 
R9G0012200 
R9G0021300 
R9G0021800 
R9G0022200 
R9G0041300 
R9G0041800 
R9G0042200 
R9G0061300 
R9G0061800 
R9G0062200 
R9G0081300 
R9G0081800 
R9G0082200 
R9G0101300 
R9G0101800 


Uuu3UkIs9Mi 

■ fliaSKliyMWiTiM ||| | 1|| 


R9G0102200 

♦ PRX 

405 

- 47 

R250-B 


R9G0121300 

♦ PRX 

408 

-145 

R250-D 

♦ MEHK 

R9G0121800 

♦ PRX 

408 

-155 

R250-F 

♦ MEHK 

R9G0122200 

♦ PRX 

408 

-162 

R250-H 

♦ MEHK 

R9G0141300 

♦ PRX 

410 

-175 

R250-K 

♦ MEHK 

R9G0141800 

♦ PRX 

410 

-186 

R250-M 

♦ MEHK 

R9G0142200 

♦ PRX 

410 

-191 

R250P 

♦ MEHK 

R9G0161300 

♦ PRX 

413 

-115 

R250S 

♦ MEHK 

R9G0161800 

♦ PRX 

413 

-125 

R305 

SLCB 

R9G0162200 

♦ PRX 

413 

-133 

R310 

SLCB 

R9G0181300 

♦ PRX 

414 

-111 

R320 

SLCB 

R9G0181800 

♦ PRX 

414 

-120 

R400 

CODI 

R9G0182200 

♦ PRX 

414 

-128 

R600 

CODI 

R9G0201300 

♦ PRX 

415 

-213 

R622 

♦VARO 

R9G0201800 

♦ PRX 

416 

- 5 

R624 

♦VARO 

R9G0202200 

♦ PRX 

416 

- 14 

R626 

♦VARO 

R9G0221300 

♦ PRX 

416 

-133 

R628 

♦VARO 

R9G0241300 

♦ PRX 

417 

- 71 

R631 

♦VARO 

R9G0261300 

♦ PRX 

418 

-103 

R632 

♦ VARO 

R9G0281300 

♦ PRX 

418 

-210 

R634 

♦VARO 

R9G0301300 

♦ PRX 

420 

- 13 

R636 

♦VARO 

R9G20109AJ00 

♦ PRX 

268 

-187 

R638 

♦ VARO 

R9G20109CJ00 

♦ PRX 

268 

-181 

R702 

♦VARO 

R9G20111AJ00 

♦ PRX 

268 

-188 

R704 

♦ VARO 

R9G20111CJ00 

♦ PRX 

268 

-182 

R705 

♦SLCB 

R9G20114AJ00 

♦ PRX 

268 

-189 

R706 

♦ VARO 

R9G20114CJ00 

♦ PRX 

268 

-183 

R710 

♦SLCB 

R9G20209AJ00 

♦ PRX 

269 

- 8 

R710X 

♦ MOTA 

R9G20209CJ00 

♦ PRX 

269 

- 2 

R710XPT 

♦ MOTA 

R9G20211AJOO 

♦ PRX 

269 

- 9 

R711 

VARO 

R9G20211CJ00 

♦ PRX 

269 

- 3 

R711X 

♦ MOTA 

R9G20214AJ00 

♦ PRX 

269 

- 10 


♦VARO 

R9G20214CJ00 

♦ PRX 

269 

- 4 

R711XPT 

♦ MOTA 

R9G20409AJ00 

♦ PRX 

269 

- 39 

R712 

♦ VARO 

R9G20409CJ00 

♦ PRX 

269 

- 31 

R712X 

♦ MOTA 

R9G20411 AJOO 

♦ PRX 

269 

- 40 


♦ VARO 

R9G20411CJ00 

♦ PRX 

269 

- 32 

R712XPT 

♦ MOTA 

R9G20412CS00 

♦ PRX 

269 

- 33 

R714 

♦ VARO 

R9G20414AJ00 

♦ PRX 

269 

- 41 

R714X 

♦ MOTA 

R9G20414CJ00 

♦ PRX 

269 

- 34 


♦ VARO 

R9G20415ASOO 

♦ PRX 

269 

- 42 

R714XPT 

♦ MOTA 

R9G20609AJ00 

♦ PRX 

269 

- 73 

R716 

♦VARO 

R9G20609CJ00 

♦ PRX 

269 

- 65 

R716X 

♦ VARO 

R9G20611 AJOO 

♦ PRX 

269 

- 74 

R720 

♦ SLCB 

R9G20611CJ00 

♦ PRX 

269 

- 66 

R730 

♦VARO 

R9G20612CS00 

♦ PRX 

269 

- 67 

R730X 

♦VARO 

R9G20614AJ00 

♦ PRX 

269 

- 75 

R731 

♦ VARO 

R9G20614CJ00 

♦ PRX 

269 

- 68 

R731X 

♦VARO 

R9G20615AS00 

♦ PRX 

269 

- 76 

R732 

♦VARO 

R9G20809AJ00 

♦ PRX 

269 

-109 

R732X 

♦VARO 

R9G20809CJ00 

♦ PRX 

269 

-101 


♦VARO 

R9G20811 AJOO 

♦ PRX 

269 

-110 

R740 

♦ SLCB 

R9G20811CJ00 

♦ PRX 

269 

-102 

R760 

♦ SLCB 

R9G20812CS00 

♦ PRX 

269 

-103 

R780 

SLCB 

R9G20814AJ00 

♦ PRX 

269 

-111 

R800 

CODI 

R9G20814CJ00 

♦ PRX 

269 

-104 

R1000 

CODI 

R9G20815AS00 

♦ PRX 

269 

-112 

R1200 

♦ Dll 

R9G21009AJ00 

♦ PRX 

270 

- 8 


♦ RECT 

R9G21009CJ00 

♦ PRX 

270 

- 1 

R1200F 

♦ Dll 

R9G21 Oil AJOO 

♦ PRX 

270 

- 9 


♦ RECT 

R9G21011CJ00 

♦ PRX 

270 

- 2 

R1500 

♦ Dll 

R9G21012CS00 

♦ PRX 

270 

- 3 


♦ RECT 

R9G21014AJ00 

♦ PRX 

270 

- 10 

R1500F 

♦ Dll 

R9G21014CJ00 

♦ PRX 

270 

- 4 


♦ RECT 

R9G21015AS00 

♦ PRX 

270 

- 11 

R1800 

♦ Dll 

R9G21209AJ00 

♦ PRX 

270 

- 43 


♦ RECT 

R9G21209CJ00 

♦ PRX 

270 

- 35 

R1800F 

♦ Dll 

R9G21211 AJOO 

♦ PRX 

270 

- 44 


♦ RECT 

R9G21211CJ00 

♦ PRX 

270 

- 36 

R2000#E 

♦ Dll 

R9G21212CS00 

♦ PRX 

270 

- 37 


♦ RECT 

R9G21214AJ00 

♦ PRX 

270 

- 45 

R2000F 

♦ Dll 

R9G21214CJ00 

♦ PRX 

270 

- 38 


♦ RECT 

R9G21215AS00 

♦ PRX 

270 

- 46 

R2500 

♦ Dll 

R9G21409AJ00 

♦ PRX 

270 

- 75 


♦ RECT 

R9G21411AJ00 

♦ PRX 

270 

- 76 

R2500F 

♦ Dll 

R9G21412CS00 

♦ PRX 

270 

- 70 


♦ RECT 

R9G21415AS00 

♦ PRX 

270 

- 77 

R3000 

♦ Dll 

R9G21609AJ00 

♦ PRX 

270 

- 96 


♦ RECT 

R9G21611AJ00 

♦ PRX 

270 

- 97 

R3000F 

♦ Dll 

R9G21612CS00 

♦ PRX 

270 

- 91 


♦ RECT 

R9G21615ASOO 

♦ PRX 

270 

- 98 

R5000 

♦ Dll 

R9G21809AJ00 

♦ PRX 

270 

-113 


♦ RECT 

R9G21811AJ00 

♦ PRX 

270 

-114 

R5000F 

♦ Dll 

R9G21812CS00 

♦ PRX 

270 

-111 


♦ RECT 

R9G21815AS00 

♦ PRX 

270 

-115 

R3020106NW 

♦ PRX 

R9G22009AJ00 

♦ PRX 

270 

-128 

R3020206NW 

♦ PRX 

R9G22011AJ00 

♦ PRX 

271 

- 1 

R3020306NW 

♦ PRX 

R9G22O12CS00 

♦ PRX 

270 

-126 

R3020406NW 

♦ PRX 

R9G22015AS00 

♦ PRX 

271 

- 2 

R3020506 

♦ PRX 

R9G22209AJ00 

♦ PRX 

271 

- 16 

R3020506NW 

♦ PRX 

R9G22212CS00 

♦ PRX 

271 

- 14 

R3020512 

♦ PRX 

R9G22215AS00 

♦ PRX 

271 

- 17 

R3020606 

♦ PRX 

R9G22409AJ00 

♦ PRX 

271 

- 24 

R3020606NW 

♦ PRX 

R9G22412CS00 

♦ PRX 

271 

- 23 

R3020612 

♦ PRX 

R9G22415AS00 

♦ PRX 

271 

- 25 

R3030106NW 

PRX 

R9G22609AJ00 

♦ PRX 

271 

- 35 

R3030206NW 

PRX 

R9G22612CS00 

♦ PRX 

271 

- 34 

R3030306NW 

PRX 

R9G22615AS00 

♦ PRX 

271 

- 36 

R3030406NW 

PRX 

R9G22809AJ00 

♦ PRX 

271 

- 40 

R3100012 

PRX 

R9G22812CS00 

♦ PRX 

271 

- 39 

R3100016 

PRX 

R9G22815AS00 

♦ PRX 

271 

- 41 

R3100112 

PRX 

R9G23009AJ00 

♦ PRX 

271 

- 45 

R3100116 

PRX 

R9G23012CS00 

♦ PRX 

271 

- 44 

R3100212 

PRX 

R9G23015AS00 

♦ PRX 

271 

- 46 

R3100216 

PRX 

R9G232O9AJ0O 

♦ PRX 

271 

- 50 

R3100312 

PRX 

R9G23212CS00 

♦ PRX 

271 

- 49 

R3100316 

PRX 

R9G23215AS00 

♦ PRX 

271 

- 51 

R3100412 

PRX 

R9G23512CS00 

♦ PRX 

271 

- 52 

R3100416 

PRX 

R9G23515AS00 

♦ PRX 

271 

- 53 

R3100512 

PRX 

R200 

CODI 

280 

-215 

R3100516 

PRX 

R205 

SLCB 

285 

-198 

R3100612 

PRX 

R210 

SLCB 

286 

- 8 

R3100616 

PRX 

R220 

SLCB 

286 

- 45 

R3100712 

PRX 

R250-A 

♦ MEHK 

291 

-105 

R3100716 

PRX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


> Pq&Line 


295 -175 i 


R4020120NW 


405 -216 R4040170 
R4040260 
256 - 91 R4040270 
R4040360 
411 - 37 R4040370 
R4040460 
256 -115 R4040470 
R4040560 
413 -202 R4040570 
R4040660 
256 -130 R4040670 
R4040860 
415-23 R4040870 
R4041060 
256 -143 R4041070 
R4100025 
417 -136 R4100040 
R4100125 
256 -163 R4100140 
R4100225 
419 -114 R4100240 
R4100325 
256 -180 R4100340 
R4100425 
423 -151 R4100440 
R4100540 
256 -220 R4100640 


260 - 59 R4140160 


263 - 61 R4140270 


263 - 63 R4140460 


297 - 34 R5020110EJWA 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


#-Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 










IKEtiiMuiM 


KHsaisaEia 

miK^KZMKm 


1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


R5020113LSWA 

R5020118FSWA 

R5020208CJWA 

R5020208EJWA 

R5020208FJWA 

R5020210CJWA 

R502021 OEJWA 

R502021OFJWA 

R5020213LSWA 

R5020308CJWA 

R5020308EJWA 

R5020308FJWA 

R5020310CJWA 

R5020310EJWA 

R502031 OFJWA 

R5020313LSWA 

R5020408CJWA 

R5020408EJWA 

R5020408FJWA 

R5020410CJWA 

R502041OEJWA 

R502041 OFJWA 

R5020413LSWA 

R5020418FSWA 

R5020508CJWA 

R5020508EJWA 

R5020508FJWA 

R5020510CJWA 

R502051 OEJWA 

R502051 OFJWA 

R5020513LSWA 

R5020518FSWA 

R5020608CJWA 

R5020608EJWA 

R5020608FJWA 

R5020610CJWA 

R502061 OEJWA 

R502061 OFJWA 

R5020610RSWA 

R5020613LSWA 

R5020618FSWA 

R5020708CJWA 

R5020708EJWA 

R5020708FJWA 

R5020710CJWA 

R502071 OEJWA 

R502071 OFJWA 

R5020710RSWA 

R5020713LSWA 

R5020718FSWA 

R5020808CJWA 

R5020808EJWA 

R5020808FJWA 

R502081OCJWA 

R502081 OEJWA 

R502081 OFJWA 

R502081ORSWA 

R5020813LSWA 

R5020818FSWA 

R5020908CJWA 

R5020908EJWA 

R5020908FJWA 

R502091 OCJWA 

R502091 OEJWA 

R502091 OFJWA 

R502091 ORSWA 

R5020913LSWA 

R5020918FSWA 

R5021008CJWA 

R5021008EJWA 

R5021008FJWA 

R502101 OCJWA 

R502101 OEJWA 

R502101 OFJWA 

R502101 ORSWA 

R5021013LSWA 

R5021018FSWA 

R5021108CJWA 

R5021108EJWA 

R5021108FJWA 

R502111 OCJWA 

R502111 OEJWA 

R502111 OFJWA 

R502111 ORSWA 

R5021113LSWA 

R5021118FSWA 

R5021208CJWA 

R5021208EJWA 

R5021208FJWA 

R502121 OCJWA 

R502121 OEJWA 

R502121 OFJWA 

R502121 ORSWA 

R5021213LSWA 

R5021218FSWA 

R5021313LSWA 

R5021318FSWA 

R5021413LSWA 

R5021418FSWA 

R5100215WA 

R6000120YA 

R6000125YA 

R6000130YA 

R6000220YA 

R6000225YA 

R6000230YA 

R6000420YA 

R6000425YA 

R6000430YA 

R6000620YA 

R6000625YA 

R6000630YA 

R6000820YA 


D.A. 






wr 

19 

R6000830YA 

♦ PRX 

267 

20 

R6001020YA 

PRX 

267 

54 

R6001025YA 

PRX 

267 

58 

R6001030YA 

♦ PRX 

267 

59 

R6001220YA 

PRX 

267 

89 

R6001225YA 

PRX 

267 

90 

R6001230YA 

♦ PRX 

267 

91 

R6001420YA 

PRX 

267 

112 

R6001425YA 

PRX 

267 

113 

R6001430YA 

♦ PRX 

267 

114 

R6001620YA 

PRX 

267 

126 

R6001625YA 

PRX 

267 

127 

R6001630YA 

♦ PRX 

267 

128 

R6001820YA 

PRX 

267 

130 

R6001825YA 

PRX 

267 

131 

R6001830YA 

♦ PRX 

267 

132 

R6002020YA 

PRX 

267 

133 

R6002025YA 

PRX 

267 

134 

R6002030YA 

♦ PRX 

267 

135 

R6002220YA 

PRX 

267 

136 

R6002225YA 

PRX 

267 

137 

R6002230YA 

PRX 

267 

138 

R6002420YA 

PRX 

267 

139 

R6002425YA 

PRX 

267 

140 

R6002430YA 

♦ PRX 

267 

141 

R6002620YA 

PRX 

267 

142 

R6002625YA 

PRX 

267 

143 

R6002630YA 

♦ PRX 

267 

144 

R6002820YA 

PRX 

267 

145 

R6002825YA 

PRX 

267 

146 

R6003020YA 

PRX 

267 

147 

R6003025YA 

PRX 

267 

148 

R6020120CJYA 

PRX 

266 

55 

R6020120EJYA 

PRX 

266 

51 

R6020120FJYA 

PRX 

266 

47 

R6020125CJYA 

PRX 

266 

56 

R6020125EJYA 

PRX 

266 

52 

R6020125FJYA 

PRX 

266 

48 

R6020220CJYA 

PRX 

266 

75 

R6020220EJYA 

PRX 

266 

71 

R6020220FJYA 

PRX 

266 

67 

R6020225CJYA 

PRX 

266 

76 

R6020225EJYA 

PRX 

266 

72 

R6020225FJYA 

PRX 

266 

68 

R6020325CJYA 

PRX 

266 

89 

R6020325EJYA 

PRX 

266 

87 

R6020325FJYA 

PRX 

266 

85 

R6020420CJYA 

PRX 

266 

107 

R6020420EJYA 

PRX 

266 

102 

R6020420FJYA 

PRX 

266 

98 

R6020422PSYA 

PRX 

309 

30 

R6020425CJYA 

PRX 

266 

108 

R6020425EJYA 

PRX 

266 

103 

R6020425FJYA 

PRX 

266 

109 

R6020425HSYA 

PRX 

266 

95 

R6020435ESYA 

PRX 

266 

104 

R6020525CJYA 

PRX 

266 

122 

R6020525EJYA 

PRX 

266 

120 

R6020525FJYA 

PRX 

266 

118 

R6020620CJYA 

PRX 

266 

142 

R6020620EJYA 

PRX 

266 

136 

R6020620FJYA 

PRX 

266 

131 

R6020622PSYA 

PRX 

309 

31 

R6020625CJYA 

PRX 

266 

143 

R6020625EJYA 

PRX 

266 

137 

R6020625FJYA 

PRX 

266 

132 

R6020625HSYA 

PRX 

266 

128 

R6020635ESYA 

PRX 

266 

138 

R6020722PSYA 

PRX 

309 

32 

R6020725CJYA 

PRX 

266 

161 

R6020725EJYA 

PRX 

266 

156 

R6020725FJYA 

PRX 

266 

154 

R6020725HSYA 

PRX 

266 

152 

R6020735ESYA 

PRX 

266 

157 

R6020820CJYA 

PRX 

267 

11 

R6020820EJYA 

PRX 

267 

5 

R6020820FJYA 

PRX 

266 

170 

R6020822PSYA 

PRX 

309 

33 

R6020825CJYA 

PRX 

267 

12 

R6020825EJYA 

PRX 

267 

6 

R6020825FJYA 

PRX 

267 

1 

R6020825HSYA 

PRX 

266 

167 

R6020835ESYA 

PRX 

267 

7 

R6020922PSYA 

PRX 

309 

34 

R6020925CJYA 

PRX 

267 

29 

R6020925EJYA 

PRX 

267 

25 

R6020925FJYA 

PRX 

267 

23 

R6020925HSYA 

PRX 

267 

21 

R6020935ESYA 

PRX 

267 

26 

R6021020CJYA 

PRX 

267 

50 

R6021020EJYA 

PRX 

267 

43 

R6021020FJYA 

PRX 

267 

38 

R6021022PSYA 

PRX 

404 

132 

R6021025CJYA 

PRX 

267 

51 

R6021025EJYA 

PRX 

267 

44 

R6021025FJYA 

PRX 

267 

39 

R6021025HSYA 

PRX 

267 

35 

R6021035ESYA 

PRX 

267 

45 

R6021122PSYA 

PRX 

405 

124 

R6021125CJYA 

PRX 

267 

68 

R6021125EJYA 

PRX 

267 

64 

R6021125FJYA 

PRX 

267 

62 

R6021125HSYA 

PRX 

267 

60 

R6021135ESYA 

PRX 

267 

65 

R6021220CJYA 

PRX 

267 

85 

R6021220EJYA 

PRX 

267 

77 

R6021220FJYA 

PRX 

£ 5 ] 

72 

R6021222PSYA 

PRX 


6 

R6021225CJYA 

PRX 

267 

86 

R6021225EJYA 

PRX 

267 

78 

R6021225FJYA 

PRX 

267 

73 

R6021225HSYA 

PRX 

267 

70 

R6021235ESYA 

PRX 


79 




R6021325HSYA 

R6021335ESYA 

R6021420CJYA 

R6021420EJYA 

R6021425CJYA 

R6021425EJYA 

R6021425HSYA 

R6021435ESYA 

R6021620CJYA 

R6021620EJYA 

R6021625CJYA 

R6021625EJYA 

R6100120YA 

R6100125YA 

R6100130YA 

R6100220YA 

R6100225YA 

R6100230YA 

R6100320YA 

R6100325YA 

R6100330YA 

R6100420YA 

R6100425YA 

R6100430YA 

R6100520YA 

R6100525YA 

R6100530YA 

R6100620YA 

R6100625YA 

R6100630YA 

R6100720YA 

R6100725YA 

R6100730YA 

R6100820YA 

R6100825YA 

R6100830YA 

R6100920YA 

R6100925YA 

R6100930YA 

R6101020YA 

R6101025YA 

R6101030YA 

R6220135CJ 

R6220135EJ 

R6220135FJ 

R6220140CJ 

R6220140EJ 

R6220140FJ 

R6220235CJ 

R6220235EJ 

R6220235FJ 

R6220240CJ 

R6220240EJ 

R6220240FJ 

R6220340CJ 

R6220340EJ 

R6220340FJ 

R6220430PS00 

R6220435CJ 

R6220435EJ 

R6220435FJ 

R6220440CJ 

R6220440EJ 

R6220440FJ 

R6220440HS00 

R6220455ES00 

R6220540CJ 

R6220540EJ 

R6220540FJ 

R622O630PSOO 

R6220635CJ 

R6220635EJ 

R6220635FJ 

R6220640CJ 

R6220640EJ 

R6220640FJ 

R6220640HS00 

R6220655ES00 

R6220730PS00 

R6220740CJ 

R6220740EJ 

R6220740FJ 

R6220740HS00 

R6220755ES00 

R6220830PS00 

R6220835CJ 

R6220835EJ 

R6220835FJ 

R6220840CJ 

R6220840EJ 

R6220840FJ 

R6220840HS00 

R6220855ES00 

R6220930PS00 

R6220940CJ 

R6220940EJ 

R6220940FJ 

R6220940HS00 

R6220955ES00 

R6221030PS00 

R6221035CJ 

R6221035EJ 

R6221035FJ 

R6221040CJ 

R6221040EJ 

R6221040FJ 

R6221040HS00 

R6221055ES00 

R6221130PS00 

R6221140CJ 

R6221140EJ 

R6221140FJ 

R6221140HS00 

R6221155ES00 


Malta 


267 

- 92 

R6221230PS00 PRX 

mu 


1 -JzYA 

267 

- 94 

R6221235CJ 

PRX 

267 

- 87 

R7220505EJ 

PRX 

267 

-108 

R6221235EJ 

PRX 

267 

- 80 

37220506AJ 

PRX 

267 

-100 

R6221235FJ 

PRX 

267 

- 74 

37220506CJ 

PRX 

267 

-109 

R6221240CJ 

PRX 

267 

- 88 

37220506EJ 

PRX 

267 

-101 

R6221240EJ 

PRX 

267 

- 81 

37220508AJ 

PRX 

267 

- 97 

R6221240FJ 

PRX 

267 

- 75 

37220508CJ 

PRX 

267 

-102 

R6221240HS00 

PRX 

267 

- 71 

37220508EJ 

PRX 

267 

-123 

R6221255ES00 

PRX 

267 

- 82 

37220605AJ 

PRX 

267 

-117 

R6221340HS00 

PRX 

267 

- 93 

372206Q5CJ 

PRX 

267 

-116 

R6221355ES00 

PRX 

267 

- 95 

37220605EJ 

PRX 

267 

-118 

R6221435CJ 

PRX 

267 

-110 

37220605ES00 

PRX 

266 

- 60 

R6221435EJ 

PRX 

267 

-103 

37220606AJ 

PRX 

266 

- 61 

R6221440CJ 

PRX 

267 

-111 

37220606CJ 

PRX 

266 

- 62 

R6221440EJ 

PRX 

267 

-104 

37220606EJ 

PRX 

266 

- 80 

R6221440HS00 

PRX 

267 

- 98 

37220606HS00 

PRX 

266 

- 81 

R6221455ES00 

PRX 

267 

-105 

37220607CS00 

PRX 

266 

- 82 

R6221635CJ 

PRX 

267 

-124 

37220608AJ 

PRX 

266 

- 91 

R6221635EJ 

PRX 

267 

-119 

37220608CJ 

PRX 

266 

- 92 

R6221640CJ 

PRX 

267 

-125 

37220608EJ 

PRX 

266 

- 93 

R6221640EJ 

PRX 

267 

-120 

37220608ES00 

PRX 

266 

-113 

R7000103UA 

PRX 

268 

-197 

37220705AJ 

PRX 

266 

-114 

R7000104UA 

PRX 

268 

-196 

37220705CJ 

PRX 

266 

-115 

R7000105UA 

PRX 

268 

-195 

37220705EJ 

PRX 

266 

-124 

R7000203UA 

PRX 

269 

- 19 

37220706AJ 

PRX 

266 

-125 

R7000204UA 

PRX 

269 

- 18 

37220706CJ 

PRX 

266 

-126 

R7000205UA 

PRX 

269 

- 17 

37220706EJ 

PRX 

266 

-147 

R7000303 

PRX 

310 

- 67 

R7220706HS00 

PRX 

266 

-148 

R7000304 

PRX 

311 

- 76 

37220708AJ 

PRX 

266 

-149 

R7000305 

PRX 

311 

-143 

37220708CJ 

PRX 

266 

-163 

R7000403UA 

PRX 

269 

- 51 

37220708EJ 

PRX 

266 

-164 

R7000404UA 

PRX 

269 

- 50 

37220708ES00 

PRX 

266 

-165 

R7000405UA 

PRX 

269 

- 49 

37220805AJ 

PRX 

267 

- 16 

R7000503 

PRX 

310 

- 84 

37220805CJ 

PRX 

267 

- 17 

R7000504 

PRX 

311 

- 81 

37220805EJ 

PRX 

267 

- 18 

R7000505 

PRX 

311 

-144 

37220805ES00 

PRX 

267 

- 31 

R7000603UA 

PRX 

269 

- 85 

37220806AJ 

PRX 

267 

- 32 

R7000604UA 

PRX 

269 

- 84 

37220806CJ 

PRX 

267 

- 33 

R7000605UA 

PRX 

269 

- 83 

37220806EJ 

PRX 

267 

- 55 

R7000703 

PRX 

310 

- 97 

37220806HS00 

PRX 

267 

- 56 

R7000704 

PRX 

311 

- 83 

37220807CS00 

PRX 

267 

- 57 

R7000705 

PRX 

311 

-145 

37220808AJ 

PRX 

266 

- 57 

R7000803UA 

PRX 

269 

-122 

37220808CJ 

PRX 

266 

- 53 

R7000804UA 

PRX 

269 

•121 

37220808EJ 

PRX 

266 

- 49 

R7000805UA 

PRX 

269 

•120 

37220808ES00 

PRX 

266 

- 58 

R7000903 

PRX 

310 

•117 

37220905AJ 

PRX 

266 

- 54 

R7000904 

PRX 

311 

- 88 

37220905CJ 

PRX 

266 

- 50 

R7000905 

PRX 

311 

-146 

37220905EJ 

PRX 

266 

- 77 

R7001003UA 

PRX 

270 

• 19 

37220906AJ 

PRX 

266 

- 73 

R7001004UA 

PRX 

270 

- 18 

37220906CJ 

PRX 

266 

- 69 

R7001005UA 

PRX 

270 

• 17 

37220906EJ 

PRX 

266 

- 78 

R7001203UA 

PRX 

270 

- 55 

37220906HS00 

PRX 

266 

- 74 

R7001204UA 

PRX 

270 

• 54 

37220908AJ 

PRX 

266 

- 70 

R7001205UA 

♦ PRX 

270 

- 53 

37220908CJ 

PRX 

266 

- 90 

R7001403UA 

PRX 

270 

- 84 

37220908EJ 

PRX 

266 

- 88 

R7001404UA 

PRX 

270 

- 83 

37220908ES00 

PRX 

266 

- 86 

R7001603UA 

PRX 

270 

-105 

37221005AJ 

PRX 

310 

- 81 

R7001604UA 

PRX 

270 

-104 

R7221005CJ 

PRX 

266 

-110 

R7001803UA 

PRX 

270 

-120 

R7221005EJ 

PRX 

266 

-105 

R7001804UA 

PRX 

270 

-119 

R7221005ESOO 

PRX 

266 

- 99 

R7002003UA 

PRX 

271 

- 7 

R7221006AJ 

PRX 

266 

-111 

R7002004UA 

PRX 

271 

- 6 

R7221006CJ 

PRX 

266 

-106 

R7002203UA 

PRX 

271 

- 21 

R7221006EJ 

PRX 

266 

-100 

R7002403UA 

PRX 

271 

- 27 

R7221006HS00 

PRX 

266 

-96 

R7002603UA 

PRX 

271 

- 37 

R7221007CS00 

PRX 

266 

-158 

R7002803UA 

PRX 

271 

- 42 

R7221008AJ 

PRX 

266 

-123 

R7003003UA 

PRX 

271 

- 47 

R7221008CJ 

PRX 

266 

-121 

R7003203 

PRX 

420 

- 75 

R7221008EJ 

PRX 

266 

-119 

R7003403 

PRX 

420 

-145 

R7221008ES00 

PRX 

310 

- 96 

R7003503UA 

PRX 

271 

- 54 

R7221105AJ 

PRX 

266 

-144 

R7003603 

PRX 

421 

- 30 

R7221105CJ 

PRX 

266 

-139 

R7003803 

PRX 

421 

- 88 

R7221105EJ 

PRX 

266 

-133 

R7004003UA 

PRX 

271 

- 55 

R7221106AJ 

PRX 

266 

-145 

R7220105AJ 

PRX 

268 

-190 

R7221106CJ 

PRX 

266 

-140 

R7220105CJ 

PRX 

268 

-184 

R7221106EJ 

PRX 

266 

-134 

R7220105EJ 

PRX 

268 

-178 

R7221106HS00 

PRX 

266 

-129 

R7220106AJ 

PRX 

268 

-191 

R7221108AJ 

PRX 

266 

-141 

R7220106CJ 

PRX 

268 

-185 

R7221108CJ 

PRX 

310 

-103 

R7220106EJ 

PRX 

268 

-179 

R7221108EJ 

PRX 

266 

-162 

R7220108AJ 

PRX 

268 

-192 

R7221108ES00 

PRX 

266 

-159 

R7220108CJ 

PRX 

268 

-186 

R7221205AJ 

PRX 

266 

-155 

R7220108EJ 

PRX 

268 

-180 

R7221205CJ 

PRX 

266 

-153 

R7220205AJ 

PRX 

269 

- 11 

R7221205EJ 

PRX 

266 

-160 

R7220205CJ 

PRX 

269 

- 5 

R7221205ES00 

PRX 

310 

-116 

R7220205EJ 

PRX 

268 

-198 

R7221206AJ 

PRX 

267 

- 13 

R7220206AJ 

PRX 

269 

- 12 

R7221206CJ 

PRX 

267 

- 8 

R7220206CJ 

PRX 

269 

- 6 

R7221206EJ 

PRX 

267 

- 2 

R7220206EJ 

PRX 

268 

-199 

R7221206HS00 

PRX 

267 

- 14 

R7220208AJ 

PRX 

269 

- 13 

R7221207CS00 

PRX 

267 

- 9 

R7220208CJ 

PRX 

269 

- 7 

R7221208AJ 

PRX 

267 

- 3 

R7220208EJ 

PRX 

269 

- 1 

R7221208CJ 

PRX 

266 

-168 

R7220305AJ 

PRX 

265 

-128 

R7221208EJ 

PRX 

267 

- 10 

R7220305CJ 

PRX 

265 

-126 

R7221208ES00 

PRX 

310 

-122 

R7220305EJ 

PRX 

265 

-125 

R7221305AJ 

PRX 

267 

- 30 

R7220306A J 

PRX 

266 

- 22 

R7221305CJ 

PRX 

267 

- 27 

R7220306CJ 

PRX 

266 

- 21 

R7221306AJ 

PRX 

267 

- 24 

R7220306EJ 

PRX 

266 

- 20 

R7221306CJ 

PRX 

267 

- 22 

R7220308AJ 

PRX 

267 

-158 

R7221306HS00 

PRX 

267 

- 28 

R7220308CJ 

PRX 

267 

-155 

R7221308AJ 

PRX 

404 

-169 

R7220308EJ 

PRX 

267 

-154 

R7221308CJ 

PRX 

267 

- 52 

R7220405AJ 

PRX 

269 

-43 

R7221308ES00 

PRX 

267 

- 46 

R7220405CJ 

PRX 

269 

- 35 

R7221405AJ 

PRX 

267 

- 40 

R7220405EJ 

PRX 

269 

- 25 

R7221405CJ 

PRX 

267 

- 53 

R7220405ES00 

PRX 

269 

- 26 

R7221405ES00 

PRX 

267 

- 47 

R7220406AJ 

PRX 

269 

- 44 

R7221406AJ 

PRX 

267 

- 41 

R7220406CJ 

PRX 

269 

- 36 

R7221406CJ 

PRX 

267 

- 36 

R7220406EJ 

PRX 

269 

- 27 

R7221406HS00 

PRX 

238 

- 5 

R7220406HS00 

PRX 

269 

- 22 

R7221407CS00 

PRX 

405 

-135 

R7220407CS00 

PRX 

269 

- 37 

R7221408AJ 

PRX 

267 

- 69 

R7220408AJ 

PRX 

269 

- 45 

R7221408CJ 

PRX 

267 

- 66 

R7220408CJ 

PRX 

269 

- 38 

R7221408ES00 

PRX 

267 

- 63 

R7220408EJ 

PRX 

269 

- 28 

R7221505AJ 

PRX 

267 

- 61 

R7220408ES00 

PRX 

269 

- 29 

R7221505CJ 

PRX 

267 

- 67 

R7220505AJ 

PRX 

265 

-133 

R7221506AJ 

PRX 


267 

-163 

267 

-162 

269 

- 77 

269 

- 69 

269 

- 59 

269 

- 60 

269 

- 78 

269 

- 70 

269 

- 61 

269 

- 56 

269 

- 71 

269 

- 79 

269 

- 72 

269 

• 62 

269 

- 63 

265 

-140 

265 

-136 

265 

-135 

266 

- 28 

266 

- 27 

266 

- 26 

269 

- 88 

268 

- 10 

268 - 7 
268 - 6 

269 

- 90 

269 

-113 

269 

-105 

269 

- 95 

269 

- 96 

269 

-114 

269 

-106 

269 

- 97 

269 

- 92 

269 

-107 

269 

-115 

269 

-108 

269 

- 98 

269 

- 99 

265 

-145 

265 

-143 

265 

-142 

266 

- 31 

266 

- 30 

266 

- 29 

269 

-125 

268 

- 18 

268 

- 15 

268 

- 14 

269 

-127 

265 

-149 

265 

-147 

265 

-146 

269 

-131 

270 

- 12 


269 

-132 

269 

-129 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


IAISlS(»l 

IsMWfiEl 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

M 

TYPE No. 

MFRS 

iamiim 


■Aiasfsi 

msssm 

R7221506CJ 

PRX 

223 

- 37 

RA253 

♦r^n 

299 - 26 

RB157F 

♦ RECT 

402 - 65 

RD3.0MB 


165 

- 55 

1:1 Rid :1 rMHBHHki 

MM&® 

170 -171 

R7221508AJ 

PRX 

268 

- 41 


♦ RECT 


RB157G 

♦ Dll 

362 -116 


NECJ 



RD5BL 

NECJ 

169 -115 

R7221508CJ 

PRX 

268 

- 38 

RA254 

♦ Dll 

299 - 76 


♦ RECT 


RD3.0MB1 

NECJ 

165 

- 41 

RD5BM 

NECJ 

170 -172 

R7221605AJ 

PRX 

270 

- 99 


♦ RECT 


RBI 58 

SAKJ 

285 - 47 

RD3.0MB2 

NECJ 

165 

-149 

RD5BN 

NECJ 

171 -164 

R7221605CJ 

PRX 

270 

- 92 

RA255 

♦ Dll 

299 - 97 

RB158Z 

SAKJ 

285 - 33 

RD3.3EB 

NECE 

166 

- 41 

RD5C 

NECJ 

170 -182 

R7221605ES00 

PRX 

270 

- 88 


♦ RECT 


RB-150 

SAKJ 

283 - 82 

RD3.3EB1 

NECJ 

165 

-173 

RD5CK 

NECJ 

170 -173 

R7221606AJ 

PRX 

270 

-100 

RA256 

♦ Dll 

299 -139 

RB-151 

SAKJ 

283 -131 

RD3.3EB2 

NECJ 

166 

-120 

RD5CL 

NECJ 

169 -117 

R7221606CJ 

PRX 

270 

- 93 


♦ RECT 


RB-152 

SAKJ 

283 -195 

RD3.3EC 

NECE 

166 

-134 

RD5CM 

NECJ 

170 -174 

R7221607CS00 

PRX 

270 

- 94 

RA258 

♦ Dll 

299 -174 

RB-154 

SAKJ 

284 - 83 

RD3.3EL 

NECJ 

166 

-114 

RD5CN 

NECJ 

172 - 13 

R7221608AJ 

PRX 

270 

-101 


♦ RECT 


RB-156 

SAKJ 

284 -186 

RD3.3EL1 

NECJ 

165 

-174 

RD5DK 

NECJ 

378 - 51 

R7221608CJ 

PRX 

270 

- 95 

RA2505 

♦ Dll 

298 -129 

RBA151 

RECT 

362 -180 

RD3.3EL2 

NECJ 

166 

-121 

RD5DLM 

NECJ 

378 - 18 

R7221705AJ 

PRX 

265 

-168 


♦ RECT 


RBA152 

RECT 

363 - 9 

RD3.3EN 

NECJ 

166 

-115 

RD5DMN 

NECJ 

378 - 54 

R7221805AJ 

PRX 

270 

-116 

RA2510 

♦ Dll 

403 -146 

RBA153 

RECT 

363 • 50 

RD3.3EN1 

NECJ 

165 

-175 

RD5.1EB 

NECE 

171 -123 

R7221805ES00 

PRX 

270 

-109 


♦ RECT 


RBA154 

RECT 

363 - 99 

RD3.3EN2 

NECJ 

166 

-122 

RD5.1EB1 

NECJ 

170 -193 

R7221807CS00 

PRX 

270 

-112 

RA200136XX00 

PRX 

313 -134 

RBA155 

RECT 

363 -143 

RD3.3FB 

NECE 

166 

- 82 

RD5.1EB2 

NECJ 

171 - 16 

R7221905AJ 

PRX 

265 

-171 

RA200148XX0O 

PRX 

313 -164 

RBA156 

RECT 

363 -181 

RD3.3FB1 

♦NECJ 

165 

-172 

RD5.1EB3 

NECJ 

172 - 31 

R7222005AJ 

PRX 

271 

- 3 

RA20O236XXOO 

PRX 

313 -135 

RBA157 

RECT 

363 -209 

RD3.3FB2 

♦ NECJ 

166 

-116 

RD5.1EC 

NECE 

172 - 60 

R7222005ES00 

PRX 

270 

-124 

RA200248XX00 

PRX 

269 - 20 

RBB151 

RECT 

364 - 9 

RD3.3FC 

NECE 

166 

-143 

RD5.1EL 

NECJ 

171 - 21 

R7222007CS00 

PRX 

270 

-127 

RA200436XX00 

PRX 

313 -136 

RBB152 

RECT 

363 - 10 

RD3.3MB 

NECE 

165 

•182 

RD5.1EL1 

NECJ 

170 -194 

R7222105AJ 

PRX 

271 

- 10 

RA200448XX00 

PRX 

269 - 52 

RBB153 

RECT 

363 - 51 


NECJ 



RD5.1EL2 

NECJ 

171 - 17 

R7222205AJ 

PRX 

271 

- 18 

RA200636XX00 

PRX 

313 -137 

RBB154 

RECT 

286 -119 

RD3.3MB1 

NECJ 

165 

-165 

RD5.1EL3 

NECJ 

172 - 32 

R7222205ES00 

PRX 

271 

- 12 

RA2O0648XXOO 

PRX 

269 - 86 

RBB155 

RECT 

286 -167 

RD3.3MB2 

NECJ 

166 

-117 

RD5.1EN 

NECJ 

171 - 22 

R7222207CS00 

PRX 

271 

- 15 

RA200836XX00 

PRX 

313 -138 

RBB156 

RECT 

363 -182 

RD3.6EB 

NECE 

167 

- 7 

RD5.1EN1 

NECJ 

170 -195 

R7222305AJ 

PRX 

265 

-176 

RA200848XX00 

PRX 

269 -123 

RBB157 

RECT 

363 -210 

RD3.6EB1 

NECJ 

166 

-145 

RD5.1EN2 

NECJ 

171 - 18 

R7222405AJ 

PRX 

271 

- 26 

RA201036XX00 

PRX 

405 - 56 

RBC151 

RECT 

362 -181 

RD3.6EB2 

NECJ 

167 

- 92 

RD5.1EN3 

NECJ 

172 - 33 

R7222505AJ 

PRX 

271 

- 33 

RA201048XX00 

PRX 

270 - 20 

RBC152 

RECT 

363 - 11 

RD3.6EC 

NECE 

167 

- 99 

RD5.1FB 

NECE 

171 -182 

R7222505ES00 

PRX 

271 

- 30 

RA201236XX00 

PRX 

408 -172 

RBC153 

RECT 

363 - 52 

RD3.6EL 

NECJ 

167 

- 85 

RD5.1FB1 

♦ NECJ 

170 -192 

R7222507CS00 

PRX 

271 

- 32 

RA201248XX00 

PRX 

270 - 56 

RBC154 

RECT 

363 -100 

RD3.6EL1 

NECJ 

166 

-146 

RD5.1FB2 

♦ NECJ 

171 - 20 

R41000525 

PRX 

299 

- 96 

RA201425XX00 

PRX 

270 - 85 

RBC155 

RECT 

363 -144 

RD3.6EL2 

NECJ 

167 

- 93 

RD5.1FB3 

♦ NECJ 

172 - 35 

R41000625 

PRX 

299 

-138 

RA2O1436XX00 

PRX 

270 - 86 

RBC156 

RECT 

363 -183 

RD3.6EN 

NECJ 

167 

- 86 

RD5.1FC 

NECE 

172 - 64 

R41000725 

PRX 

299 

-147 

RA201625XX00 

PRX 

270 -106 

RBC157 

RECT 

363 -211 

RD3.6EN1 

NECJ 

166 

-147 

RD5.1JB 

NECE 

171 - 91 

R41000825 

PRX 

299 

-173 

RA2O1636XX00 

PRX 

270 -107 

RBD151 

RECT 

362 -182 

RD3.6EN2 

NECJ 

167 

- 94 

RD5.1JSB(A) 

♦ NECJ 

171 - 92 

R41000925 

PRX 

299 

-182 

RA201825XX00 

PRX 

270 -121 

RBD152 

RECT 

363 - 12 

RD3.6FB 

NECE 

167 

- 45 

RD5.1JSB1(A) 

♦ NECJ 

170 -191 

R620013000 

PRX 

310 

- 52 

RA201836XX00 

PRX 

270 -122 

RBD153 

RECT 

363 - 53 

RD3.6FB1 

♦ NECJ 

166 

-144 

RD5.1JSB2(A) 

♦ NECJ 

171 - 68 

R620014000 

PRX 

310 

-194 

RA202025XX00 

PRX 

271 - 8 

RBD154 

RECT 

363 -101 

RD3.6FB2 

♦ NECJ 

167 

- 91 

RD5.1JSB3(A) 

♦ NECJ 

172 - 36 

R620015000 

PRX 

311 

-101 

RA202036XX00 

PRX 

271 - 9 

RBD155 

RECT 

363 -145 

RD3.6FC 

NECE 

167 

-101 

RD5.1MB 

NECE 

171 - 34 

R620023000 

PRX 

310 

- 62 

RA202220XX00 

PRX 

416 -142 

RBD156 

RECT 

363 -184 

RD3.6MB 

NECE 

166 

-156 


NECJ 


R620024000 

PRX 

310 

-207 

RA202225XX00 

PRX 

271 - 22 

RBD157 

RECT 

363 -212 


NECJ 



RD5.1MB1 

NECJ 

170 -183 

R620025000 

PRX 

311 

-105 

RA202420XX00 

PRX 

417 - 85 

RC2 

SAKJ 

414 -214 

RD3.6MB1 

NECJ 

166 

-127 

RD5.1MB2 

NECJ 

171 - 35 

R620043000 

PRX 

310 

- 80 

RA202425XX00 

PRX 

271 - 28 

RC201 

♦ Dll 

362 -183 

RD3.6MB2 

NECJ 

167 

- 87 

RD5.1MB3 

NECJ 

172 - 37 

R620044000 

PRX 

311 

- 8 

RA202620XX00 

PRX 

418 -112 


♦ RECT 


RD3.9EB 

NECE 

167 

-184 

RD5.1P 

♦ NECJ 

171 -183 

R620045000 

PRX 

311 

-111 

RA202625XX00 

PRX 

271 - 38 

RC202 

♦ Dll 

363 - 13 

RD3.9EB1 

NECJ 

167 

-102 

RD5.6EB 

NECE 

172 -212 

R620063000 

PRX 

310 

- 95 

RA202820XX00 

PRX 

418 -220 


♦ RECT 


RD3.9EB2 

NECJ 

168 

- 88 

RD5.6EB1 

NECJ 

172 - 66 

R620064000 

PRX 

311 

- 29 

RA202825XX00 

PRX 

271 - 43 

RC203 

♦ Dll 

363 - 54 

RD3.9EC 

NECE 

168 

-106 

RD5.6EB2 

NECJ 

172 - 76 

R620065000 

PRX 

311 

-121 

RA203020XX00 

PRX 

420 - 20 


♦ RECT 


RD3.9EL 

NECJ 

168 

- 82 

RD5.6EB3 

NECJ 

173 -143 

R620083000 

PRX 

310 

-115 

RA203025XX00 

PRX 

271 - 48 

RC204 

♦ Dll 

363 -102 

RD3.9EL1 

NECJ 

167 

-103 

RD5.6EC 

NECE 

174 - 2 

R620084000 

PRX 

311 

- 50 

RA203220XX00 

PRX 

420 -109 


♦ RECT 


RD3.9EL2 

NECJ 

168 

- 89 

RD5.6EL 

NECJ 

172 - 86 

R620085000 

PRX 

311 

-133 

RA203225XX00 

PRX 

420 -111 

RC205 

♦ Dll 

363 -146 

RD3.9EN 

NECJ 

168 

- 83 

RD5.6EL1 

NECJ 

172 - 67 

R620103000 

PRX 

404 

-168 

RA203420XX00 

PRX 

420 -166 


♦ RECT 


RD3.9EN1 

NECJ 

167 

-104 

RD5.6EL2 

NECJ 

172 - 77 

R620104000 

PRX 

404 

-188 

RA203425XX00 

PRX 

420 -167 

RC206 

♦ Dll 

363 -185 

RD3.9EN2 

NECJ 

168 

- 90 

RD5.6EL3 

NECJ 

173 -144 

R620105000 

PRX 

404 

-198 

RA203620XX00 

PRX 

421 - 57 


♦ RECT 


RD3.9FB 

NECE 

168 

- 24 

RD5.6EN 

NECJ 

172 - 87 

R620123000 

PRX 

408 

- 44 

RA203820XX00 

PRX 

421 -110 

RC207 

♦ Dll 

363 -213 

RD3.9FB1 

♦ NECJ 

167 

-105 

RD5.6EN1 

NECJ 

172 - 68 

R620124000 

PRX 

408 

- 68 

RA204020XX00 

PRX 

422 - 84 


♦ RECT 


RD3.9FB2 

♦ NECJ 

168 

- 91 

RD5.6EN2 

NECJ 

172 - 78 

R620125000 

PRX 

408 

- 85 

RA204220XX00 

PRX 

422 -132 

RD2.0EB 

NECE 

163 -138 

RD3.9FC 

NECE 

168 

-108 

RD5.6EN3 

NECJ 

173 -145 

R620143000 

PRX 

410 

- 81 

RA204420XX00 

PRX 

422 -184 


NECJ 


RD3.9MB 

NECE 

167 

-119 

RD5.6FB 

NECE 

173 -136 

R620144000 

PRX 

410 

- 96 

RA-1 

♦SAKJ 

281 - 75 

RD2.0EC 

NECE 

163 -166 


NECJ 



RD5.6FB1 

♦ NECJ 

172 - 70 

R620163000 

PRX 

413 

- 41 

RA-1A 

♦SAKJ 

281 -191 


NECJ 


RD3.9MB1 

NECJ 

167 

- 96 

RD5.6FB2 

NECJ 

173 - 47 

R620164000 

PRX 

413 

- 55 

RA-1B 

♦ SAKJ 

279 -124 

RD2.0EK 

NECE 

163 -134 

RD3.9MB2 

NECJ 

168 

- 84 

RD5.6FB3 

♦ NECJ 

173 -160 

R620183000 

PRX 

414 

- 49 

RA-1C 

♦SAKJ 

401 -136 

RD2.0FB 

NECE 

163 -144 

RD4.3EB 

NECE 

168 

-208 

RD5.6FC 

NECE 

173 -193 

R620184000 

PRX 

414 

- 60 

RA-1D 

♦SAKJ 

406 - 10 


NECJ 


RD4.3EB1 

NECJ 

168 

-109 

RD5.6JB 

NECE 

172 -179 

R620203000 

PRX 

415 

-150 

RA-1E 

♦ SAKJ 

409 - 62 

RD2.0FC 

NECE 

163 -167 

RD4.3EB2 

NECJ 

168 

-188 

RD5.6JSB(A) 

♦ NECJ 

172 -180 

R620204000 

PRX 

415 

-159 

RA-1F 

♦ SAKJ 

411 - 45 


NECJ 


RD4.3EB3 

NECJ 

169 

-102 

RD5.6JSB1(A) 

♦ NECJ 

172 - 72 

R620223000 

PRX 

416 

- 90 

RA-1Z 

♦ SAKJ 

280 -169 

RD2.2EB 

NECE 

163 -184 

RD4.3EC 

NECE 

169 

-121 

RD5.6JSB2(A) 

♦ NECJ 

173 -129 

R620243000 

PRX 

417 

- 25 

RA-2 

SAKJ 

282 -216 


NECJ 


RD4.3EL 

NECJ 

168 

-189 

RD5.6JSB3(A) 

♦ NECJ 

173 -164 

R620263000 

PRX 

418 

- 67 

RA-2C 

SAKJ 

402 - 25 

RD2.2EC 

NECE 

164 - 12 

RD4.3EL1 

NECJ 

168 

-110 

RD5.6MB 

NECE 

172 -105 

R620283000 

PRX 

418 

-179 

RAB005 

EDI 

252 - 95 


NECJ 


RD4.3EL2 

NECJ 

168 

-190 


NECJ 


R620303000 

PRX 

419 

-195 

RAB010 

EDI 

253 - 61 

RD2.2EK 

NECE 

163 -180 

RD4.3EL3 

NECJ 

169 

-103 

RD5.6MB1 

NECJ 

172 - 79 

R720010600 

PRX 

311 

-168 

RAB020 

EDI 

254 - 54 

RD2.2FB 

NECE 

163 -191 

RD4.3EN 

NECJ 

168 

-191 

RD5.6MB2 

NECJ 

172 -107 

R720010900 

PRX 

312 

- 52 

RAB040 

EDI 

254 -182 


NECJ 


RD4.3EN1 

NECJ 

168 

-111 

RD5.6MB3 

NECJ 

173 -148 

R720011200 

PRX 

312 

-152 

RAB060 

EDI 

255 - 86 

RD2.2FC 

NECE 

164 - 13 

RD4.3EN2 

NECJ 

168 

-192 

RD5.6P 

♦ NECJ 

173 - 67 

R720020600 

PRX 

311 

-170 

RAB080 

EDI 

255 -185 


NECJ 


RD4.3EN3 

NECJ 

169 

-104 

RD6AK 

NECJ 

173 -152 

R720020900 

PRX 

312 

- 54 

RAB100 

EDI 

256 - 36 

RD2.4EB 

NECE 

164 - 54 

RD4.3FB 

NECE 

168 

-117 

RD6AL 

NECJ 

172 - 58 

R720021200 

PRX 

312 

-157 

RAR2400 

GIC 

257 -174 


NECJ 


RD4.3FB1 

♦ NECJ 

168 

-107 

RD6AM 

NECJ 

173 -137 

R720030600 

PRX 

311 

-173 

RAR2401 

GIC 

258 - 97 

RD2.4EC 

NECE 

164 -107 

RD4.3FB2 

♦ NECJ 

168 

-118 

RD6AN 

NECJ 

174 - 26 

R720030900 

PRX 

312 

- 56 

RAR2402 

GIC 

259 - 95 


NECJ 


RD4.3FB3 

NECJ 

169 

-101 

RD6BK 

NECJ 

173 -161 

R720031200 

PRX 

312 

-162 

RAR2404 

GIC 

260 - 62 

RD2.4EK 

NECE 

164 - 41 

RD4.3FC 

NECE 

169 

-122 

RD6BL 

NECJ 

172 - 62 

R720040600 

PRX 

311 

-175 

RAR2406 

GIC 

260 -195 

RD2.4FB 

NECE 

164 - 71 

RD4.3MB 

NECE 

168 

-128 

RD6BM 

NECJ 

173 -138 

R720040900 

PRX 

312 

- 58 

RB150Z 

SAKJ 

283 - 69 


NECJ 



NECJ 



RD6BN 

NECJ 

174 - 27 

R720041200 

PRX 

312 

-167 

RB151 

♦ Dll 

361 -152 

RD2.4FC 

NECE 

164 -108 

RD4.3MB1 

NECJ 

168 

- 96 

RD6CK 

NECJ 

173 -163 

R720050600 

PRX 

311 

-178 


♦ RECT 



NECJ 


RD4.3MB2 

NECJ 

168 

-129 

RD6CL 

NECJ 

172 - 65 

R720050900 

PRX 

312 

- 60 

RB151F 

♦ RECT 

361 -142 

RD2.4MB 

NECE 

164 - 16 

RD4.3MB3 

NECJ 

169 

- 97 

RD6CM 

NECJ 

173 -139 

R720051200 

PRX 

312 

-172 

RB151G 

♦ Dll 

361 -143 


NECJ 


RD4.7EB 

NECE 

170 

- 42 

RD6CN 

NECJ 

174 - 29 

R720060600 

PRX 

311 

-180 


♦ RECT 


RD2.7EB 

NECE 

164 -170 

RD4.7EB1 

NECJ 

169 

-124 

RD6DK 

NECJ 

378 -141 

R720060900 

PRX 

312 

- 62 

RB151Z 

SAKJ 

283 -115 

RD2.7EB1 

NECJ 

164 -119 

RD4.7EB2 

NECJ 

169 

-134 

RD6DLM 

NECJ 

378 -106 

R720061200 

PRX 

312 

-177 

RB152 

♦ Dll 

361 -176 

RD2.7EB2 

NECJ 

165 - 17 

RD4.7EB3 

NECJ 

170 

-166 

RD6DMN 

NECJ 

378 -144 

R720070900 

PRX 

312 

- 64 


♦ RECT 


RD2.7EC 

NECE 

165 - 44 

RD4.7EC 

NECE 

170 

-189 

RD6.2EB 

NECE 

175 - 65 

R720071200 

PRX 

312 

-182 

RB152F 

♦ RECT 

361 -168 

RD2.7EL 

NECJ 

165 - 4 

RD4.7EL 

NECJ 

169 

-137 

RD6.2EB1 

NECJ 

173 -185 

R720080600 

PRX 

311 

-184 

RB152G 

♦ Dll 

361 -169 

RD2.7EL1 

NECJ 

164 -120 

RD4.7EL1 

NECJ 

169 

-125 

RD6.2EB2 

NECJ 

174 - 30 

R720080900 

PRX 

312 

- 66 


♦ RECT 


RD2.7EL2 

NECJ 

165 - 18 

RD4.7EL2 

NECJ 

169 

-135 

RD6.2EB3 

NECJ 

176 - 15 

R720081200 

PRX 

312 

-186 

RB152Z 

SAKJ 

283 -180 

RD2.7EN 

NECJ 

165 - 5 

RD4.7EL3 

NECJ 

170 

-167 

RD6.2EC 

NECE 

174 - 3 

R720091200 

PRX 

312 

-191 

RBI 53 

♦ Dll 

361 -192 

RD2.7EN1 

NECJ 

164 -121 

RD4.7EN 

NECJ 

169 

-138 

RD6.2EL 

NECJ 

174 - 31 

R720100600 

PRX 

404 

-213 


♦ RECT 


RD2.7EN2 

NECJ 

165 - 19 

RD4.7EN1 

NECJ 

169 

-126 

RD6.2EL1 

NECJ 

173 -186 

R720100900 

PRX 

405 

- 13 

RB153F 

♦ RECT 

361 -201 

RD2.7FB 

NECE 

164 -196 

RD4.7EN2 

NECJ 

169 

-136 

RD6.2EL2 

NECJ 

174 - 32 

R720101200 

PRX 

405 

- 27 

RB153G 

♦ Dll 

362 - 1 

RD2.7FB1 

♦ NECJ 

164 -126 

RD4.7EN3 

NECJ 

170 

-168 

RD6.2EN 

NECJ 

174 - 33 

R720120600 

PRX 

408 

- 97 


♦ RECT 


RD2.7FB2 

♦ NECJ 

165 - 37 

RD4.7FB 

NECE 

169 

-133 

RD6.2EN1 

NECJ 

173 -187 

R720120900 

PRX 

408 

-126 

RBI 54 

♦ Dll 

362 - 27 

RD2.7FC 

NECE 

165 - 46 

RD4.7FB1 

♦ NECJ 

169 

-119 

RD6.2EN2 

NECJ 

174 - 34 

R720121200 

PRX 

408 

-141 


♦ RECT 


RD2.7MB 

NECE 

164 -130 

RD4.7FB2 

♦ NECJ 

169 

-132 

RD6.2EN3 

NECJ 

176 - 16 

R720140600 

PRX 

410 

-131 

RB154F 

♦ RECT 

362 - 37 


NECJ 


RD4.7FB3 

♦ NECJ 

170 

-157 

RD6.2FB 

NECE 

175 -137 

R720140900 

PRX 

410 

-156 

RB154G 

♦ Dll 

362 - 38 

RD2.7MB1 

NECJ 

164 -112 

RD4.7FC 

NECE 

170 

-198 

RD6.2FB1 

NECJ 

173 -192 

R720160600 

PRX 

413 

- 75 


♦ RECT 


RD2.7MB2 

NECJ 

165 - 7 

RD4.7JB 

NECE 

170 

- 9 

RD6.2FB2 

♦ NECJ 

174 - 40 

R720160900 

PRX 

413 

-102 

RB154Z 

SAKJ 

284 - 67 

RD3.0EB 

NECE 

165 -109 

RD4.7JSB(A) 

♦ NECJ 

170 

-158 

RD6.2FB3 

♦ NECJ 

176 - 21 

R720180600 

PRX 

414 

- 81 

RBI 55 

♦ Dll 

362 - 63 

RD3.0EB1 

NECJ 

165 - 48 

RD4.7JSB1(A) 

♦ NECJ 

169 

-118 

RD6.2FC 

NECE 

177 - 98 

R720180900 

PRX 

414 

- 98 


♦ RECT 


RD3.0EB2 

NECJ 

165 -161 

RD4.7JSB2(A) 

♦ NECJ 

169 

-130 

RD6.2JB 

NECE 

174 -208 

R720200600 

PRX 

415 

-179 

RB155F 

♦ RECT 

362 - 71 

RD3.0EC 

NECE 

165 -169 

RD4.7JSB3(A) 

♦ NECJ 

170 

-156 

RD6.2JSB(A) 

♦ NECJ 

174 -209 

R720200900 

PRX 

415 

-199 

RB155G 

♦ Dll 

362 - 72 

RD3.0EL 

NECJ 

165 -146 

RD4.7MB 

NECE 

169 

-160 

RD6.2JSB1(A) 

♦ NECJ 

173 -202 

R720220600 

PRX 

416 

-111 


♦ RECT 


RD3.0EL1 

NECJ 

165 - 49 


NECJ 



RD6.2JSB2(A) 

♦ NECJ 

174 - 42 

R720240600 

PRX 

417 

- 44 

RBI 56 

♦ Dll 

362 - 89 

RD3.0EL2 

NECJ 

165 -162 

RD4.7MB1 

♦ NECJ 

169 

-106 

RD6.2JSB3(A) 

♦ NECJ 

176 -108 

R720260600 

PRX 

418 

- 81 


♦ RECT 


RD3.0EN 

NECJ 

165 -147 

RD4.7MB2 

NECJ 

169 

-127 

RD6.2MB 

NECE 

174 - 92 

R720280600 

PRX 

418 

-187 

RB156F 

♦ RECT 

362 - 98 

RD3.0EN2 

NECJ 

165 -163 

RD4.7MB3 

NECJ 

170 

-159 


NECJ 


R720300600 

PRX 

419 

-206 

RB156G 

♦ Dll 

362 • 99 

RD3.0FB 

NECE 

165 -137 

RD4.7P(A) 

♦ NECJ 

170 

-100 

RD6.2MB1 

NECJ 

173 -198 

RA251 

♦ Dll 

298 

-163 


♦ RECT 


RD3.0FB1 

♦ NECJ 

165 - 47 

RD5AK 

NECJ 

170 

-161 

RD6.2MB2 

NECJ 

174 - 93 


♦ RECT 



RB156Z 

SAKJ 

284 -169 

RD3.0FB2 

♦ NECJ 

165 -148 

RD5AL 

NECJ 

169 

-108 

RD6.2MB3 

NECJ 

176 -102 

RA252 

♦ Dll 

299 

- 3 

RB157 

♦ Dll 

402 - 56 

RD3.0FC 

NECE 

165 -171 

RD5AM 

NECJ 

170 

-162 

RD6.2P 

♦ NECJ 

175 -130 


♦ RECT 




♦ RECT 





RD5AN 

NECJ 

171 

- 38 

RD6.8EB 

NECE 

178 - 34 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


Km 


TYPE No. 

MFRS 

M 

TYPE No. 

MFRS 

IsMRUiia 

TYPE No. 

MFRS 

ISMIli?:! 


mi 


RD6.8EB1 

Msn&m 

176 

-195 

Rb9CN 

mcr 

186 

- 90 

Ebl2EB — 


w 

-205 

RD16EB1 

NECJ 

195 -177 


m:\**m 

mt 

- 84 

RD6.8EB2 

NECJ 

177 

-103 

RD9DK 

NECJ 

380 

-148 

RD12EC 

♦NECE 

192 

- 2 

RD16EB2 

NECJ 

195 -192 

RD22FB2 

♦ NECJ 

201 

-110 

RD6.8EB3 

NECJ 

178 

-205 

RD9DLM 

NECJ 

380 

-138 

RD12EL1 

NECJ 

190 

- 23 

RD16EB3 

NECJ 

197 - 58 

RD22FB 

NECE 

202 

- 63 

RD6.8EC 

NECE 

179 

- 81 

RD9DMN 

NECJ 

mi 

- 2 

RD12EL2 

NECJ 

190 

- 42 

RD16EB 

♦ NECE 

196 -100 

RD22FC 

NECE 

203 

- 3 

RD6.8EL 

NECJ 

177 

-101 

RD9.1EB 

♦ NECE 

185 

- 46 

RD12EL3 

NECJ 

191 

-185 

RD16EC 

♦ NECE 

197 -173 

RD22JB 

NECE 

201 

-179 

RD6.8EL1 

NECJ 

176 

-196 

RD9.1EB1 

NECJ 

183 

-107 

RD12EL 

NECJ 

190 

- 43 

RD16EL1 

NECJ 

195 -178 

RD22JSB1(A) 

♦ NECJ 

201 

-97 

RD6.8EL2 

NECJ 

177 

-104 

RD9.1EB2 

NECJ 

183 

-198 

RD12EN1 

NECJ 

190 

- 24 

RD16EL2 

NECJ 

195 -193 

RD22JSB2(A) 

♦ NECJ 

202 

-176 

RD6.8EL3 

NECJ 

178 

-206 

RD9.1EB3 

NECJ 

184 

-102 

RD12EN2 

NECJ 

190 

- 44 

RD16EL3 

NECJ 

197 - 54 

RD22JSB3(A) 

♦NECJ 

202 

-184 

RD6.8EN 

NECJ 

177 

-102 

RD9.1EC 

♦ NECE 

186 

-116 

RD12EN3 

NECJ 

191 

-186 

RD16EL 

NECJ 

195 -194 

RD22JSB(A) 

♦ NECJ 

201 

-180 

RD6.8EN1 

NECJ 

176 

-197 

RD9.1EL 

NECJ 

183 

-199 

RD12EN 

NECJ 

190 

- 45 

RD16EN1 

NECJ 

195 -179 

RD22MB1 
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- 68 

RD8.2MB1 

NECJ 

181 

- 63 

RD11FB 

NECE 

189 

- 96 

RD16A 

♦APD 

196 

- 12 

RD20MB2 

NECJ 

200 - 33 

RD30EB3 

NECJ 

206 

- 86 

RD8.2MB2 

NECJ 

181 

-117 

RD11FC 

NECE 

190 

- 37 

RD16AK 

NECJ 

196 

- 1 

RD20MB3 

NECJ 

201 - 75 

RD30EB4 

NECJ 

206 

- 95 

RD8.2MB3 

NECJ 

183 

- 72 

RD11JB 

NECE 

189 

- 2 

RD16AL 

NECJ 

194 

- 75 

RD20MB 

NECE 

200 - 32 

RD30EB 

NECE 

206 

-173 

RD8.2P 

♦ NECJ 

182 

- 92 

RDIIJSBI(A) 

♦ NECJ 

188 

-125 

RD16AM 

NECJ 

196 

- 2 


NECJ 


RD30EC 

NECE 

207 

-169 

RD9A 

♦APD 

183 

-191 

RD11JSB2(A) 

♦ NECJ 

188 

-144 

RD16AN 

NECJ 

197 

- 88 

RD20P 

♦ NECJ 

200 -163 

RD30EL1 

NECJ 

206 

- 16 

RD9AK 

NECJ 

183 

-128 

RD11JSB3(A) 

♦ NECJ 

190 

- 18 

RD16BK 

NECJ 

196 

- 7 

RD22EB1 

NECJ 

201 - 80 

RD30EL2 

NECJ 

206 

- 69 

RD9AL 

NECJ 

181 

- 64 

RDIIJSB(A) 

♦ NECJ 

189 

- 3 

RD16BL 

NECJ 

194 

- 80 

RD22EB2 

NECJ 

201 - 88 

RD30EL3 

NECJ 

206 

- 87 

RD9AM 

NECJ 

183 

-129 

RD11MB1 

NECJ 

188 

-131 

RD16BM 

NECJ 

196 

- 8 

RD22EB3 

NECJ 

201 -107 

RD30EL4 

NECJ 

206 

• 96 

RD9AN 

NECJ 

186 

- 68 

RD11MB2 

NECJ 

188 

-160 

RD16BN 

NECJ 

197 

- 89 

RD22EB4 

NECJ 

201 -189 

RD30EL 

NECJ 

206 

-78 

RD9BK 

NECJ 

183 

-185 

RD11MB3 

NECJ 

190 

- 20 

RD16CK 

NECJ 

196 

- 10 

RD22EB 

NECE 

201 -208 

RD30FB1 

♦NECJ 

206 

• 64 

RD9BL 

NECJ 

181 

- 83 

RD11MB 

NECE 

188 

-159 

RD16CL 

NECJ 

194 

- 84 

RD22EC 

NECE 

203 - 1 

RD30FB2 

♦NECJ 

206 

• 91 

RD9BM 

NECJ 

183 

-186 


NECJ 



RD16CM 

NECJ 

196 

i 11 

RD22EL1 

NECJ 

201 - 81 

RD30FB3 

♦NECJ 

207 

-144 

RD9BN 

NECJ 

186 

- 69 

RD11P 

♦ NECJ 

189 

- 97 

RD16CN 

NECJ 

197 

- 90 

RD22EL2 

NECJ 

201 - 89 

RD30FB 

NECE 

207 

- 37 

RD9CK 

NECJ 

183 

-187 

RD12EB1 

NECJ 

190 

- 22 

RD16DK 

NECJ 

384 

- 69 

RD22EL3 

NECJ 

201 -108 

RD30FC 

NECE 

207 

-172 

RD9CL 

NECJ 

181 

- 86 

RD12EB2 

NECJ 

190 

- 41 

RD16DLM 

NECJ 

384 

- 68 

RD22EL4 

NECJ 

201 -190 

RD30JB 

NECE 

206 

-148 

RD9CM 

NECJ 

183 

-188 

RD12EB3 

NECJ 

191 

-184 

RD16DMN 

NECJ 

384 

-164 

RD22EL 

NECJ 

201 - 98 

RD30JSBKA) 

♦ NECJ 

206 

- 85 
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1. 

TYPE 



( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

urnm 


mmssi 


TYPE No. 

MFRS 

IsflkWiT:! 

TYPE No. 

Masfci 

Pq&Line 1 

hD30JSB2(A) 


206 -102 

RD62EB 

NECE 

215 -201 

rgpToF 


254 

-126 

RHP40 

TEEI 

241 

- 24 

RL157 

♦on 


- 66 

RD30JSB3(A) 

♦ NECJ 

207 -147 


♦ NECJ 

s 

RGP10G 

♦ GIC 

254 

-186 

RHP45 

♦ EDI 

241 

- 26 


♦ RECT 



RD30JSB(A) 

♦ NECJ 

206 -149 

RD62FB 

NECE 

216 - 33 

RGP10H 

GIC 

255 

- 42 

RHP50 

♦ EDI 

241 

- 28 

RL157G 

♦ Dll 

402 

- 71 

RD30MB 

NECJ 

206 -116 


NECJ 


RGP10J 

♦GIC 

255 

- 89 

RIB005 

♦ EDI 

252 

-103 


♦ RECT 



RD30P 

♦ NECJ 

207 - 25 

RD68EB 

NECE 

216 -173 

RGP10K 

♦GIC 

255 

-175 

RIB010 

♦ EDI 

253 

- 70 

RL201 

♦ Dll 

285 

-214 

RD33EB1 . 

NECJ 

206 - 92 


♦ NECJ 


RGP10M 

♦ GIC 

256 

- 28 

RIB020 

♦ EDI 

254 

- 63 


♦ RECT 



RD33EB2 

NECJ 

207 -153 

RD68FB 

NECE 

217 - 13 

RGP15-10 

♦GIC 

256 

- 37 

RIB040 

♦EDI 

254 

-191 

RL201G 

♦ Dll 

285 

-220 

RD33EB3 

NECJ 

207 -160 


NECJ 


RGP15-12 

♦GIC 

256 

- 88 

RIB060 

♦ EDI 

255 

- 91 


♦ RECT 



RD33EB4 

NECJ 

207 -175 

RD75EB 

NECE 

217 -161 

RGP15-14 

♦ GIC 

256 

-100 

RIB080 

♦ EDI 

255 

-188 

RL202 

♦ Dll 

286 

- 28 

RD33EB 

NECE 

208 - 61 


♦ NECJ 


RGP15-15 

♦ GIC 

256 

-113 

RIB100 

♦ EDI 

256 

- 38 


♦ RECT 



RD33EC 

NECE 

209 - 62 

RD75FB 

NECE 

217 -195 

RGP15-16 

♦GIC 

256 

-125 

RK300A 

♦ EDI 

251 

- 83 

RL202G 

♦ Dll 

286 

- 35 

RD33EL1 

NECJ 

206 - 93 


NECJ 


RGP15-18 

♦ GIC 

256 

-129 

RK300B 

♦ EDI 

251 

- 84 


♦ RECT 



RD33EL2 

NECJ 

207 -154 

RD82EB 

NECE 

218 -143 

RGP15-20 

♦GIC 

256 

-140 

RK400A 

♦ EDI 

251 

- 85 

RL203 

♦ Dll 

286 

- 69 

RD33EL3 

NECJ 

207 -161 


♦ NECJ 


RGP15A 

♦ GIC 

252 

- 99 

RK400B 

♦ EDI 

251 

- 86 


♦ RECT 



RD33EL4 

NECJ 

207 -176 

RD82FB 

NECE 

218 -175 

RGP15B 

♦GIC 

253 

- 66 

RK500A 

♦ EDI 

251 

- 87 

RL203G 

♦ Dll 

286 

- 76 

RD33EL 

NECJ 

207 -157 


NECJ 


RGP15D 

♦ GIC 

254 

- 59 

RK500B 

♦ EDI 

251 

- 88 


♦ RECT 



RD33FB1 

♦ NECJ 

207 -156 

RD91EB 

NECE 

219 -129 

RGP15F 

♦ GIC 

254 

-127 

RK600A 

♦ EDI 

251 

- 89 

RL204 

♦ Dll 

286 

-120 

RD33FB2 

♦ NECJ 

207 -173 


♦ NECJ 


RGP15G 

♦ GIC 

254 

-187 

RK600B 

♦ EDI 

251 

- 90 


♦ RECT 



RD33FB3 

♦ NECJ 

209 - 28 

RD100EB 

NECE 

220 - 85 

RGP15H 

♦ GIC 

255 

- 43 

RKBC301 

♦GIC 

364 

-107 

RL204G 

♦ Dll 

286 

-125 

RD33FB 

NECE 

208 -132 


♦ NECJ 


RGP15J 

♦ GIC 

255 

- 90 

RKBC302 

♦GIC 

364 

-117 


♦ RECT 



RD33FC 

NECE 

209 - 67 

RD110EB 

NECJ 

221 - 49 

RGP15K 

♦ GIC 

255 

-176 

RKBC304 

♦GIC 

364 

-134 

RL205 

♦ Dll 

286 

-168 

RD33JB 

NECE 

208 - 36 

RD120EB 

NECJ 

221 -191 

RGP15M 

♦ GIC 

256 

- 29 

RKBC306 

♦ GIC 

364 

-149 

RL205G 

♦ Dll 

286 

-174 

RD33JSB1(A) 

♦ NECJ 

207 -166 

RD130EB 

NECJ 

222 -142 

RGP20A 

♦ GIC 

252 

-100 

RKBC308 

♦GIC 

364 

-164 


♦ RECT 



RD33JSB2(A) 

♦ NECJ 

207 -181 

RD140EB 

NECJ 

223 - 84 

RGP20B 

♦ GIC 

253 

- 67 

RKBC310 

♦GIC 

364 

-179 

RL206 

♦ Dll 

286 

-169 

RD33JSB3(A) 

♦ NECJ 

209 - 38 

RD150EB 

NECJ 

223 -168 

RGP20D 

♦ GIC 

254 

- 60 

RKBC501 

♦GIC 

365 

-168 


♦ RECT 



RD33JSB(A) 

♦ NECJ 

208 - 37 

RD151 

♦ Dll 

361 -130 

RGP20F 

GIC 

254 

-128 

RKBC502 

♦GIC 

365 

-180 

RL206G 

♦ Dll 

286 

-209 

RD33MB 

NECJ 

207 -203 

RD151G 

♦ Dll 

361 -144 

RGP20G 

♦ GIC 

254 

-188 

RKBC504 

♦GIC 

365 

-192 


♦ RECT 



RD33P 

♦ NECJ 

208 -119 

RD152 

♦ Dll 

361 -158 

RGP20H 

GIC 

255 

- 44 

RKBC506 

♦GIC 

365 

-204 

RL207 

♦ Dll 

402 

-117 

RD35AE 

NECJ 

211 -118 

RD152G 

♦ Dll 

361 -170 

RGP20J 

♦ GIC 

255 

-112 

RKBC508 

♦GIC 

366 

- 8 

RL207G 

♦ Dll 

402 

-123 

RD35AK 

NECJ 

209 - 90 

RD153 

♦ Dll 

361 -185 

RGP20K 

♦ GIC 

255 

-202 

RKBC510 

♦GIC 

366 

- 14 


♦ RECT 



RD35AL 

NECJ 

207 -174 

RD153G 

♦ Dll 

362 - 2 

RGP20M 

♦ GIC 

256 

- 55 

RKBC3005 

♦GIC 

364 

- 93 

RL208 

♦ RECT 

286 

-204 

RD35AM 

NECJ 

209 - 52 

RD154 

♦ Dll 

362 - 20 

RGP25A 

♦ GIC 

252 

-101 

RKBC5005 

♦GIC 

365 

-160 

RL210 

♦ RECT 

402 

-118 

RD35AN 

NECJ 

210 - 95 

RD154G 

♦ Dll 

362 - 39 

RGP25B 

♦ GIC 

253 

- 68 

RKBP02 

♦GIC 

362 

- 3 

RL251 

♦ Dll 

286 

-215 

RD35BK 

NECJ 

209 - 64 

RD155 

♦ Dll 

362 - 56 

RGP25D 

♦ GIC 

254 

- 61 

RKBP04 

♦GIC 

362 

- 40 


♦ RECT 



RD35BL 

NECJ 

207 -178 

RD155G 

♦ Dll 

362 - 73 

RGP25F 

GIC 

254 

-129 

RKBP005 

♦GIC 

361 

-145 

RL251G 

♦ RECT 

287 

- 2 

RD35BM 

NECJ 

209 - 65 

RD156 

♦ Dll 

362 - 82 

RGP25G 

♦ GIC 

254 

-189 

RKBP06 

♦GIC 

362 

- 74 

RL252 

♦ Dll 

231 

- 50 

RD35BN 

NECJ 

210 -109 

RD156G 

♦ Dll 

362 -100 

RGP25H 

GIC 

255 

- 45 

RKBP08 

♦GIC 

362 

-101 


♦ RECT 



RD35CK 

NECJ 

209 - 68 

RD157 

♦ Dll 

362 -107 

RGP25J 

♦ GIC 

255 

-113 

RKBP10 

♦GIC 

362 

-118 

RL252G 

♦ RECT 

287 

- 20 

RD35CL 

NECJ 

207 -179 

RD157G 

♦ Dll 

362 -117 

RGP25K 

♦GIC 

255 

-203 

RKBPC102 

♦GIC 

364 

-126 

RL253 

♦ Dll 

287 

- 27 

RD35CM 

NECJ 

209 - 69 

RD160EB 

NECJ 

224 -120 

RGP25M 

♦ GIC 

256 

- 56 

RKBPC104 

♦GIC 

364 

-143 


♦ RECT 



RD35CN 

NECJ 

210 -112 

RD170EB 

NECJ 

225 - 52 

RGP30A 

♦ GIC 

252 

-102 

RKBPC106 

♦GIC 

364 

-158 

RL253G 

♦ RECT 

287 

- 41 

RD35DK 

NECJ 

389 - 65 

RD180EB 

NECJ 

225 -124 

RGP30B 

♦GIC 

253 

- 69 

RKBPC108 

♦GIC 

364 

-173 

RL254 

♦ Dll 

287 

- 55 

RD35DLM 

NECJ 

389 - 63 

RD190EB 

NECJ 

226 - 73 

RGP30D 

♦GIC 

254 

- 62 

RKBPC110 

♦GIC 

364 

-184 


♦ RECT 



RD35DMN 

NECJ 

389 -171 

RD200EB 

NECJ 

226 -129 

RGP30F 

♦ GIC 

254 

-130 

RKBPC602 

GIC 

367 

- 25 

RL254G 

♦ RECT 

287 

- 70 

RD36EB1 

NECJ 

207 -184 

RE19 

♦THEF 

430 - 87 

RGP30G 

♦ GIC 

254 

-190 

RKBPC606 

GIC 

367 

- 58 

RL255 

♦ Dll 

287 

- 84 

RD36EB2 

NECJ 

209 - 33 

RF1 

♦ SAKJ 

247 -163 

RGP30H 

♦GIC 

255 

- 46 

RKBPC608 

GIC 

367 

- 75 


♦ RECT 



RD36EB3 

NECJ 

209 - 46 

RF1A 

♦ SAKJ 

247 -184 

RGP30J 

♦GIC 

255 

-114 

RKBPC610 

GIC 

367 

- 90 

RL255G 

♦ RECT 

287 

- 97 

RD36EB4 

NECJ 

209 - 53 

RF1Z 

♦ SAKJ 

247 -133 

RGP30K 

♦GIC 

255 

-204 

RKBPC802 

♦GIC 

367 

- 26 

RL256 

♦ Dll 

287 

-110 

RD36EB 

NECE 

209 -137 

RF160A 

♦ EDI 

256 -123 

RGP30M 

♦GIC 

256 

- 57 

RKBPC804 

♦GIC 

367 

- 42 


♦ RECT 



RD36EC 

NECE 

210 -107 

RF160B 

♦ EDI 

256 -124 

RGP80A 

♦GIC 

293 

- 66 

RKBPC806 

♦ GIC 

367 

- 59 

RL256G 

♦ RECT 

287 

-125 

RD36EL1 

NECJ 

207 -185 

RF200A 

♦ EDI 

256 -137 

RGP80B 

♦GIC 

293 

- 73 

RKBPC808 

♦GIC 

367 

- 76 

RL257 

♦ Dll 

402 

-127 

RD36EL2 

NECJ 

209 - 34 

RF200B 

♦ EDI 

256 -139 

RGP80D 

♦GIC 

293 

- 87 

RKBPC810 

♦GIC 

367 

- 91 


♦ RECT 



RD36EL3 

NECJ 

209 - 47 

RG1A 

♦ GIC 

252 - 96 

RGP80G 

♦GIC 

293 

-105 

RKBPC1005 

♦ GIC 

364 

-100 

RL257G 

♦ RECT 

402 

-143 

RD36EL4 

NECJ 

209 - 54 

RG1B 

♦ GIC 

253 - 62 

RGP80J 

♦GIC 

293 

-116 

RKBPC6005 

GIC 

366 

-215 

RM1 

♦SAKJ 

281 

- 76 

RD36EL 

NECJ 

209 - 39 

RG1D 

♦ GIC 

254 - 55 

RGP80K 

♦GIC 

293 

-124 

RKBPC8005 

♦GIC 

366 

-216 

RM1A 

♦SAKJ 

281 

-192 

RD36FB1 

♦NECJ 

209 - 44 

RG1F 

♦ GIC 

254 -124 

RGP80M 

♦GIC 

403 

- 36 

RL061 

♦ RECT 

277 

- 88 

RM1B 

♦ SAKJ 

279 

-125 

RD36FB2 

♦ NECJ 

209 - 70 

RG1G 

♦ GIC 

254 -183 

RGP5005 

♦GIC 

246 

- 17 

RL062 

♦ RECT 

277 

-102 

RM1C 

♦SAKJ 

401 

-137 

RD36FB3 

♦ NECJ 

210 - 82 

RG1H 

♦GIC 

255 - 40 

RGP5010 

♦GIC 

247 

- 88 

RL063 

♦ RECT 

277 

-118 

RM1Z 

♦SAKJ 

280 

-170 

RD36FB 

NECE 

209 -182 

RG1J 

♦GIC 

255 - 87 

RGP5020 

♦GIC 

247 

-138 

RL064 

♦ RECT 

277 

-145 

RM2 

♦SAKJ 

282 

-217 

RD36FC 

NECE 

210 -111 

RG1K 

♦GIC 

255 -186 

RGP5040 

♦GIC 

247 

-169 

RL065 

♦ RECT 

277 

-171 

RM2A 

♦SAKJ 

282 

-218 

RD36JB 

NECE 

209 -117 

RG1M 

♦GIC 

256 - 51 

RGP5060 

♦GIC 

247 

-192 

RL066 

♦ RECT 

277 

-191 

RM2B 

♦SAKJ 

283 

- 2 

RD36JSB1(A) 

♦ NECJ 

209 - 58 

RG2A 

♦GIC 

252 - 97 

RGP5080 

♦GIC 

247 

-199 

RL067 

♦ RECT 

401 

-107 

RM2C 

♦SAKJ 

402 

- 26 

RD36JSB2(A) 

♦ NECJ 

209 - 77 

RG2B 

♦GIC 

253 - 63 

RGP5100 

♦GIC 

247 

-204 

RL101 

♦ Dll 

280 

- 24 

RM2Z 

♦SAKJ 

282 

-179 

RD36JSB3(A) 

♦ NECJ 

210 - 87 

RG2D 

♦GIC 

254 - 56 

RGPP5A 

♦GIC 

445 

- 85 

RL101F 

♦ Dll 

238 

-104 

RMIOTA-H 

MITJ 

372 

-209 

RD36JSB(A) 

♦ NECJ 

209 -118 

RG2F 

GIC 

254 -125 

RGPP5B 

♦GIC 

445 

- 86 

RL101FG 

♦ Dll 

238 

-105 

RM10TA-M 

MITJ 

372 

-204 

RD36MB 

NECJ 

209 - 89 

RG2G 

♦GIC 

254 -184 

RGPP5D 

♦GIC 

445 

- 87 

RL101G 

♦ Dll 

280 

- 25 

RM15TA-H 

MITJ 

373 

- 44 

RD36P 

♦ NECJ 

209 -183 

RG2H 

GIC 

255 - 41 

RGPP5G 

♦GIC 

445 

- 88 

RL102 

♦ Dll 

280 

-102 

RM15TA-M 

MITJ 

373 

- 40 

RD39EB1 

NECJ 

209 - 72 

RG2J 

♦GIC 

255 - 88 

RGPP5J 

♦GIC 

445 

- 89 

RL102F 

♦ Dll 

238 

-173 

RM25 

SAKJ 

445 

- 90 

RD39EB2 

NECJ 

210 - 83 

RG2K 

♦GIC 

255 -187 

RH1 

♦SAKJ 

277 

-144 

RL102FG 

♦ Dll 

238 

-174 

RM26 

SAKJ 

445 

- 91 

RD39EB3 

NECJ 

210 - 88 

RG2M 

♦GIC 

256 - 52 

RH1A 

♦SAKJ 

277 

-170 

RL102G 

♦ Dll 

280 

-103 

RM30DZ-H 

MITJ 

300 

-162 

RD39EB4 

NECJ 

210 -102 

RG3A 

♦GIC 

252 -116 

RH1B 

♦SAKJ 

277 

-190 

RL103 

♦ Dll 

280 

-199 

RM30DZ-M 

MITJ 

300 

-125 

RD39EB 

NECE 

210 -173 


♦SSI 


RH1C 

♦SAKJ 

401 

-106 

RL103F 

♦ Dll 

239 

- 49 

RM30TA-H 

MITJ 

373 

- 86 

RD39EC1 

NECJ 

210 -113 

RG3B 

♦GIC 

253 - 84 

RH1Z 

♦SAKJ 

277 

-117 

RL103FG 

♦ Dll 

239 

- 50 

RM30TA-M 

MITJ 

373 

- 85 

RD39EC2 

NECJ 

211 -114 


♦SSI 


RH2F 

♦ SAKJ 

247 

-212 

RL103G 

♦ Dll 

280 

-200 

RM60DZ-H 

MITJ 

303 

-200 

RD39EC3 

NECJ 

211 -119 

RG3D 

♦GIC 

254 - 82 

RHC5-8 

EDI 

240 

-198 

RL104 

♦ Dll 

281 

-105 

RM60DZ-M 

MITJ 

303 

-147 

RD39EC 

NECE 

211 -138 


♦SSI 


RHC5-10 

EDI 

240 

-207 

RL104F 

♦ Dll 

239 

-155 

RM100DZ-H 

MITJ 

306 

-149 

RD39EL1 

NECJ 

209 - 73 

RG3F 

GIC 

259 -198 

RHC5-12 

EDI 

240 

-212 

RL104FG 

♦ Dll 

239 

-156 

RMIOODZ-M 

MITJ 

306 

- 47 

RD39EL2 

NECJ 

210 - 84 

RG3G 

♦ GIC 

254 -214 

RHC5-15 

EDI 

240 

-215 

RL104G 

♦ Dll 

281 

-106 

RM4001G 

♦ ITTG 

279 

-218 

RD39EL3 

NECJ 

210 - 89 


♦SSI 


RHC5-20 

EDI 

240 

-220 

RL105 

♦ Dll 

281 

-218 

RM4002G 

♦ ITTG 

280 

- 58 

RD39EL4 

NECJ 

210 -103 

RG3H 

GIC 

260 -128 

RHC5-25 

EDI 

241 

- 5 

RL105F 

♦ Dll 

240 

- 15 

RM4003G 

♦ ITTG 

280 

-146 

RD39EL5 

NECJ 

210 -114 

RG3J 

♦GIC 

255 -101 

RHC5-30 

EDI 

241 

- 10 

RL105FG 

♦ Dll 

240 

- 16 

RM4004G 

♦ ITTG 

281 

- 54 

RD39EL6 

NECJ 

211 -115 


♦SSI 


RHC5-35 

EDI 

241 

- 15 

RL105G 

♦ Dll 

281 

-219 

RM4933 

♦ ITTG 

257 

-175 

RD39EL7 

NECJ 

211 -120 

RG3K 

♦GIC 

255 -196 

RHC5-40 

EDI 

241 

- 21 

RL106 

♦ Dll 

282 

- 83 

RM4934 

♦ ITTG 

258 

- 98 

RD39EL 

NECJ 

210 -105 


♦SSI 


RHC10-8 

EDI 

240 

-199 

RL106F 

♦ Dll 

240 

- 88 

RM4935 

♦ ITTG 

259 

- 96 

RD39FB1 

♦ NECJ 

210 - 91 

RG3M 

♦GIC 

256 - 53 

RHC10-10 

EDI 

240 

-208 

RL106FG 

♦ Dll 

240 

- 89 

RM4936 

♦ ITTG 

260 

- 63 

RD39FB2 

♦ NECJ 

210 -110 


♦SSI 


RHC10-12 

EDI 

240 

-213 

RL106G 

♦ Dll 

282 

- 84 

RN820 

THEF 

298 

- 8 

RD39FB3 

♦ NECJ 

211 -116 

RG4A 

♦Gia 

252 - 98 

RHC10-15 

EDI 

240 

-216 

RL107F 

♦ Dll 

240 

-132 

RN1120 

THEF 

403 

-120 

RD39FB 

NECE 

211 - 17 

RG4B 

♦GIC 

253 - 64 

RHC10-20 

EDI 

241 

- 1 

RL107FG 

♦ Dll 

240 

-133 

R02 

♦ SAKJ 

282 

-219 

RD39FC 

NECE 

211 -140 

RG4D 

♦GIC 

254 - 57 

RHC10-25 

EDI 

241 

- 6 

RL107G 

♦ Dll 

401 

•215 

R02A 

♦ SAKJ 

283 

- 19 


NECJ 


RG4G 

♦GIC 

254 -185 

RHC10-30 

EDI 

241 

- 11 

RL151 

♦ Dll 

283 

- 93 

R02B 

SAKJ 

283 

- 20 

RD39JB 

NECE 

210 -154 

RG4J 

♦GIC 

255 -111 

RHC10-35 

EDI 

241 

- 16 


♦ RECT 



R02C 

SAKJ 

402 

- 27 

RD39JSB1 (A) 

♦NECJ 

210 -106 

RG4K 

♦GIC 

255 -201 

RHC10-40 

EDI 

241 

- 22 

RL151G 

♦ Dll 

283 

-102 

R02Z 

♦SAKJ 

282 

-176 

RD39JSB2(A) 

♦ NECJ 

210 -142 

RG4M 

♦GIC 

256 - 54 

RHC25-8 

EDI 

240 

-200 


♦ RECT 



RO20 

SLCB 

280 

-216 

RD39JSB3(A) 

♦ NECJ 

211 -121 

RGIB3500 

♦GIC 

371 - 20 

RHC25-10 

EDI 

240 

-209 

RL152 

♦ Dll 

283 

-146 

RO40 

SLCB 

281 

-121 

RD39JSB(A) 

♦ NECJ 

210 -155 

RGIB3501 

♦GIC 

371 - 39 

RHC25-12 

EDI 

240 

-214 


♦ RECT 



RO80 

SLCB 

282 

- 95 

RD39MB 

NECJ 

210 -128 

RGIB3502 

♦GIC 

371 - 58 

RHC25-15 

EDI 

240 

-217 

RL152G 

♦ Dll 

283 

-157 

RP1A 

♦SSI 

252 

-118 

RD39P 

♦ NECJ 

211 - 18 

RGIB3504 

♦GIC 

371 - 75 

RHC25-20 

EDI 

241 

- 2 


♦ RECT 



RP1B 

♦SSI 

253 

- 86 

RD43EB 

NECE 

211 -190 

RGIB3506 

♦GIC 

371 - 91 

RHC25-25 

EDI 

241 

- 7 

RL153 

♦ Dll 

283 

-211 

RP100 

♦ DIX 

238 

-106 


♦ NECJ 


RGM30A 

♦GIC 

300 - 17 

RHC25-30 

EDI 

241 

- 12 


♦ RECT 



RP101 

♦ DIX 

238 

-175 

RD43FB 

NECE 

212 - 28 

RGM30B 

♦GIC 

300 - 46 

RHC25-35 

EDI 

241 

- 17 

RL153G 

♦ Dll 

284 

- 3 

RP102 

♦ DIX 

239 

- 51 


NECJ 


RGM30D 

♦GIC 

300 - 80 

RHC25-40 

EDI 

241 

- 23 


♦ RECT 



RP104 

♦ DIX 

239 

-157 

RD47EB 

NECE 

212 -201 

RGM30G 

♦GIC 

300 -117 

RHP3 

♦ EDI 

240 

-179 

RL154 

♦ Dll 

284 

- 98 

RP106 

♦ DIX 

240 

- 17 


♦ NECJ 


RGM30J 

♦GIC 

300 -143 

RHP4 

♦ EDI 

240 

-187 


♦ RECT 



RP108 

♦ DIX 

240 

- 90 

RD47FB 

NECE 

213 - 43 

RGM30K 

♦GIC 

300 -158 

RHP5 

♦ EDI 

240 

-189 

RL154G 

♦ Dll 

284 

-110 

RP110 

♦ DIX 

240 

-134 


NECJ 


RGM30M 

♦GIC 

403 -151 

RHP6 

♦ EDI 

240 

-193 


♦ RECT 



RP150 

♦ DIX 

238 

-107 

RD51EB 

NECE 

214 - 6 

RGP01-10 

♦GIC 

247 -203 

RHP7 

♦ EDI 

240 

-195 

RL155 

♦ Dll 

284 

-200 

RP151 

♦ DIX 

238 

-176 


♦ NECJ 


RGP01-12 

♦GIC 

247 -207 

RHP8 

♦ EDI 

240 

-201 


♦ RECT 



RP152 

♦ DIX 

239 

- 52 

RD51FB 

NECE 

214 - 40 

RGP01-14 

♦GIC 

247 -208 

RHP9 

♦ EDI 

240 

-204 

RL155G 

♦ Dll 

284 

-212 

RP154 

♦ DIX 

239 

-158 


NECJ 


RGP01-16 

♦GIC 

247 -214 

RHP10 

♦ EDI 

240 

-210 


♦ RECT 



RP156 

♦ DIX 

240 

- 18 

RD56EB 

NECE 

214 -191 

RGP01-18 

GIC 

247 -216 

RHP15 

♦ EDI 

240 

-218 

RL156 

♦ Dll 

285 

- 59 

RP158 

♦ DIX 

240 

- 91 


♦ NECJ 


RGP01-20 

GIC 

248 - 1 

RHP20 

♦ EDI 

241 

- 3 


♦ RECT 



RP300 

♦ DIX 

238 

-108 

RD56FB 

NECE 

215 - 26 

RGP10A 

♦GIC 

265 -122 

RHP25 

♦ EDI 

241 

- 8 

RL156G 

♦ Dll 

285 

- 70 

RP300A 

♦ GIC 

262 

- 91 


NECJ 


RGP10B 

♦GIC 

253 - 65 

RHP30 

♦ EDI 

241 

- 13 


♦ RECT 



RP300B 

♦ GIC 

262 

- 95 




RGP10D 

♦GIC 

254 - 58 

RHP35 

♦ EDI 

241 

- 18 





RP300D 

♦ GIC 

262 

-102 
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TYPE No. CROSS INDEX 


iiaiMWiEa iwaa 


■fliasEiisralfTCTtiaaa 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




RS405 

♦ DM 

365 -100 

S1KW8C1P 


426 

-124 

S3-050-200 


257 

-177 

S005 


RECT 


S1KW16C2 

♦SET 

429 

-217 

S3-050-50 

257 

-127 

S5A1 

RS405F 

♦ RECT 

365 -101 

S1KW16C2D 

♦SET 

430 

- 1 

S3-100 

♦ssx 

288 

- 23 


RS405G 

♦ Dll 

365 -102 

S1KW16C2N 

♦SET 

430 

- 2 

S3-100-200 

♦ssx 

258 

- 99 

S5A1F 


♦ RECT 


S1KW16C2P 

♦ SET 

430 

- 3 

S3-100-50 

♦ssx 

258 

- 34 

S5A2 

RS405L 

♦ Dll 

365 -103 

SI KW24C-4 

SET 

431 

- 68 

S3-200 

♦ssx 

288 

-102 



♦ RECT 


S1KW24C3 

♦SET 

431 

- 69 

S3-200-200 

♦ssx 

259 

- 97 


RS405LF 

♦ RECT 

365 -104 

SI KW24C3D 

♦SET 

431 

- 71 

S3-200-50 

♦ssx 

259 

- 22 

RS405LG 

♦ Dll 

365 -105 

SI KW24C3N 

♦SET 

431 

- 72 

S3-400 

♦ssx 

288 

-202 



♦ RECT 


SI KW24C3P 

♦SET 

431 

- 73 

S3-400-200 

♦ssx 

260 

- 64 

MM 

IT FT Ml 

RS406 

♦ Dll 

365 -118 

SI KW32C4 

♦SET 

432 

-109 

S3-400-50 

♦ssx 

260 

- 1 


RECT 


SI KW32C4D 

♦SET 

432 

-110 

S3-600 

♦ssx 

289 

- 68 


RS406F 

♦ RECT 

365 -119 

SI KW32C4N 

♦SET 

432 

-111 

S3-600-200 

♦ssx 

260 

-196 

S5A4F 

RS406G 

♦ Dll 

365 -120 

SI KW32C4P 

♦ SET 

432 

-112 

S3-600-50 

♦ssx 

260 

-140 

S5A05 


♦ RECT 


SI KW32KA2 

♦ SET 

432 

-113 

S3-800 

♦ssx 

289 

-138 


RS406L 

♦ Dll 

365 -121 

SI KW36C-6 

♦ SET 

432 

-151 

S3-800-200 

♦ssx 

261 

- 57 

S5A05F 


♦ RECT 


S1KW40C5 

♦ SET 

432 

-194 

S3-800-50 

♦ssx 

261 

- 40 

S5A5 

RS406LF 

♦ RECT 

365 -122 

SI KW48C6D 

♦ SET 

433 

- 35 

S3-1000 

♦ssx 

289 

-174 

S5A5F 

RS406LG 

♦ Dll 

365 -123 

SI KW48C6N 

♦ SET 

433 

- 36 

S3-1000-200 

♦ssx 

261 

-118 

S5A6 


♦ RECT 


SI KW48C6P 

♦ SET 

433 

- 37 

S3-1000-50 

♦ssx 

261 

-103 


RS407 

♦ Dll 

365 -131 

SI KW48KA3 

♦ SET 

433 

- 38 

S3-1200 

♦ssx 

289 

-175 

S5A6F 


RECT 


SI KW64KA4 

♦ SET 

433 

- 86 

S3A1 

♦SCN 

288 

- 24 

S5A8 

RS407F 

♦ RECT 

365 -132 

S1KW96KA6 

♦ SET 

433 

- 87 

S3A1F 

♦SCN 

253 

- 72 

S5A8F 

RS407G 

♦ Dll 

365 -133 

S1N4449 

MSC 

246 

-133 

S3A2 

♦SCN 

288 

-103 

S5A10 


♦ RECT 


Si N4449-1 

MSC 

246 

-134 

S3A2F 

♦SCN 

254 

- 66 


RS407L 

♦ Dll 

365 -134 

S1R20 

♦ SHEJ 

232 

- 37 

S3A3 

♦SCN 

288 

-155 

S5A10F 


♦ RECT 


S1R20Z 

♦SHEJ 

232 

- 63 

S3A3F 

♦SCN 

254 

-132 

S5A12 

RS407LF 

♦ RECT 

365 -135 

S1R40Z 

♦ SHEJ 

232 

- 64 

S3A4 

♦SCN 

288 

-203 

S5A12F 

RS407LG 

♦ Dll 

365 M 36 

S1R60 

♦SHEJ 

232 

- 38 

S3A4F 

♦SCN 

254 

-193 

S5A15 


♦ RECT 


S1R80 

♦ SHEJ 

232 

- 39 

S3A05 

♦SCN 

287 

-186 

S5AN21 

RS501 

♦ Dll 

365 -161 

S1R100 

♦ SHEJ 

232 

- 40 

S3A05F 

♦SCN 

252 

-105 

S5GN41 

RS502 

♦ Dll 

365 -169 

S1R150 

♦ SHEJ 

232 

- 41 

S3A5 

♦ SCN 

289 

- 23 

S5GN72 

RS503 

♦ Dll 

365 -182 

S1RBA10 

♦ SHEJ 

232 

- 68 

S3A5F 

♦ SCN 

255 

- 52 

S5KC20 

RS504 

♦ Dll 

365 -195 

S1RBA20 

SHEJ 

232 

- 69 

S3A6 

♦ SCN 

289 

- 69 

S5KP5.0 

RS505 

♦ Dll 

365 -205 

S1RBA20Z 

♦ SHEJ 

232 

- 70 

S3A6F 

♦ SCN 

255 

-119 

S5KP5.0A 

RS506 

♦ Dll 

366 - 10 

S1RBA40 

♦ SHEJ 

232 

- 71 

S3A7 

♦ SCN 

289 

- 96 

S5KP6.0 

RS507 

♦ Dll 

366 - 15 

S1RBA40Z 

♦ SHEJ 

232 

- 72 


♦SCN 

289 

-139 

S5KP6.0A 

RS601 

♦ Dll 

366 - 38 

S1RBA60 

♦ SHEJ 

232 

- 73 

♦SCN 

256 

- 7 

S5KP6.5 

RS602 

♦ Dll 

366 - 62 

S1V20 

SHEJ 

232 

- 74 

S3A9 

♦ SCN 

289 

-165 

S5KP6.5A 

RS603 

♦ Dll 

366 - 87 

S1V40 

SHEJ 

232 

- 75 

S3A10 

♦SCN 

402 

-173 

S5KP7.0 

RS604 

♦ Dll 

366 -116 

S1VB10 

SHEJ 

232 

- 65 

S3A10F 

♦SCN 

256 

- 44 

S5KP7.0A 

RS605 

♦ Dll 

366 -144 

S1VB20 

SHEJ 

232 

- 66 

S3A12 

♦SCN 

406 

-115 

S5KP7.5 

RS606 

♦ Dll 

366 -171 

S1VB40 

SHEJ 

277 

-139 

S3A12F 

♦SCN 

256 

- 93 

S5KP7.5A 

RS607 

♦ Dll 

366 -191 

S1WB10 

SHEJ 

360 

- 42 

S3A15 

♦SCN 

411 

-101 

S5KP8.0 

RTD08 

♦ EDI 

251 - 47 

S1WB20 

SHEJ 

360 

- 43 

S3A025 

♦SCN 

290 

-100 

S5KP8.0A 

RTD10 

♦ EDI 

251 - 52 

S1WB40 

SHEJ 

360 

- 44 

S3AN21 

WESB 

297 

-159 

S5KP8.5 

RTD12 

♦ EDI 

251 - 57 

S1YB10 

SHEJ 

360 

- 30 

S3BR2 

♦SET 

288 

-126 

S5KP8.5A 

RTD14 

♦ EDI 

251 - 61 

S1YB20 

SHEJ 

360 

- 31 

S3BR2F 

♦SET 

274 

- 17 

S5KP9.0 

RTD16 

♦ EDI 

251 - 64 

S1YB40 

SHEJ 

360 

- 32 

S3BR4 

♦SET 

372 

- 86 

S5KP9.0A 

RTD18 

♦ EDI 

251 - 67 

S1YB60 

SHEJ 

360 

- 33 

S3BR4F 

♦SET 

372 

- 80 

S5KP10 

RTD20 

♦ EDI 

251 - 71 

SI.5-050 

♦SSX 

283 

- 94 

S3BR10 

♦SET 

372 

- 82 

S5KP10A 

RTD25 

♦ EDI 

251 - 75 

SI.5-100 

♦SSX 

283 

-147 

S3BR15FF 

♦SET 

372 

• 79 

S5KP11 

RTD30 

♦ EDI 

251 - 77 

SI.5-1000 

♦SSX 

285 

- 88 

S3BR20 

♦ SET 

372 

- 75 

S5KP11A 

RTD40 

♦ EDI 

251 - 81 

SI.5-1200 

♦SSX 

285 

- 89 

S3BR25F 

♦ SET 

372 

- 73 

S5KP12 

RTD50 

♦ EDI 

251 - 82 

SI.5-200 

♦SSX 

283 

-212 

S3BR30 

♦ SET 

419 

-108 

S5KP12A 

RTF10 

♦THEF 

258 -125 

SI.5-400 

♦SSX 

284 

- 99 

S3GN41 

WESB 

301 

-170 

S5KP13 

RTF20 

♦THEF 

259 -126 

SI .5-600 

♦SSX 

284 

-201 

S3GN72 

WESB 

304 

- 98 

S5KP13A 

RTF40 

♦THEF 

241 - 42 

SI.5-800 

♦SSX 

285 

- 60 

S3HVM2.5F 

♦SET 

256 

-154 

S5KP14 

RTF60 

♦THEF 

260 -217 

S02#B 

MEHK 

363 

- 32 

S3HVM5 

♦ SET 

424 

- 7 

S5KP14A 

RTF80 

♦THEF 

294 -144 

S2AN21 

WESB 

297 

-147 

S3HVM5F 

♦ SET 

256 

-209 

S5KP15 

RU1 

♦SAKJ 

275 -179 

S2F 

♦ SET 

254 

- 65 

S3HVM10 

♦ SET 

427 

-192 

S5KP15A 

RU1A 

♦SAKJ 

275 -189 

S2GN41 

WESB 

301 

-152 

S3KD20 

SHEJ 

271 

-121 

S5KP16 

RU1B 

♦SAKJ 

275 -194 

S2GN72 

WESB 

304 

- 84 

S3S3M 

SHEJ 

262 

- 21 

S5KP16A 

RU1C 

♦ SAKJ 

401 - 53 

S2HB10 

SHEJ 

290 

- 30 

S3S4M 

SHEJ 

262 

• 22 

S5KP17 

RU2 

♦SAKJ 

281 -193 

S2HB20 

SHEJ 

290 

- 42 

S3V10 

SHEJ 

287 

-136 

S5KP17A 

RU2B 

SAKJ 

282 - 58 

S2HB20Z 

♦ SHEJ 

291 

-200 

S3V20 

SHEJ 

287 

-139 

S5KP18 

RVP5 

♦ EDI 

240 -190 

S2HB40 

SHEJ 

290 

- 56 

S3V40 

SHEJ 

287 

-141 

S5KP18A 

RVP6 

♦ EDI 

240 -194 

S2HB40Z 

♦ SHEJ 

292 

- 47 

S3V60 

SHEJ 

289 

-200 

S5KP20 

RVP7 

♦ EDI 

240 -196 

S2HVM2.5F 

♦ SET 

256 

-162 

S3VC10 

SHEJ 

287 

• 7 

S5KP20A 

RVP8 

♦ EDI 

240 -202 

S2HVM5 

♦ SET 

423 

-217 

S3VC20 

SHEJ 

364 

- 28 

S5KP22 

RVP9 

♦ EDI 

240 -205 

S2HVM5F 

♦ SET 

256 

-217 

S3WB10 

SHEJ 

362 

-197 

S5KP22A 

RVP10 

♦ EDI 

240 -211 

S2HVM7.5F 

♦ SET 

257 

- 28 

S3WB20 

SHEJ 

364 

- 14 

S5KP24 

RVP15 

♦ EDI 

240 -219 

S2HVM10 

♦ SET 

427 

-176 

S3WB40 

SHEJ 

364 

- 15 

S5KP24A 

RVP20 

♦ EDI 

241 - 4 

S2HVM15 

♦ SET 

429 

-136 

S3WB60 

SHEJ 

237 

- 64 

S5KP26 

RVP25 

♦ EDI 

241 - 9 

S2K20 

♦ SHEJ 

250 

-150 

S3WB60Z 

SHEJ 

237 

• 65 

S5KP26A 

RVP30 

♦ EDI 

241 - 14 

S2KW3C-1 

SET 

419 

-168 

S3WB60Z-S 

SHEJ 

237 

- 66 

S5KP28 

RVP35 

♦ EDI 

241 - 19 

S2KW4C1 

♦SET 

422 

- 28 

S04#B 

MEHK 

363 

- 80 

S5KP28A 

RVP40 

♦ EDI 

241 - 25 

S2KW4C1D 

♦ SET 

422 

- 45 

S4AN21 

WESB 

297 

-183 

S5KP30 

RVP45 

♦ EDI 

241 - 27 

S2KW4C1N 

♦ SET 

422 

- 46 

S4F 

♦ SET 

254 

-173 

S5KP30A 

RVP50 

♦ EDI 

241 - 29 

S2KW4C1P 

♦ SET 

422 

- 47 

S4GN41 

WESB 

301 

-197 

S5KP33 

RW02M 

GIC 

361 -186 

S2KW8C2 

♦ SET 

426 

-128 

S4GN72 

WESB 

304 

-129 

S5KP33A 

RW04M 

GIC 

362 - 21 

S2KW8C2D 

♦ SET 

426 

-125 

S4KW2C1 

♦SET 

415 

-127 

S5KP36 

RW005M 

♦ GIC 

361 -131 

S2KW8C2N 

♦ SET 

426 

-126 

S4KW2C1N 

♦ SET 

415 

-126 

S5KP36A 

RW06M 

♦GIC 

362 - 57 

S2KW8C2P 

♦ SET 

426 

-127 

S4KW4C2 

♦SET . 

422 

- 52 

S5KP40 

RW08M 

♦ GIC 

362 - 83 

S2KW8KA1 

♦ SET 

426 

-129 

S4KW4C2D 

♦ SET 

422 

- 49 

S5KP40A 

RW10M 

♦ GIC 

362 -108 

S2KW12C3 

♦ SET 

428 

-152 

S4KW4C2N 

♦ SET 

422 

- 50 

S5KP43 

SOM 

♦ SET 

256 - 63 

S2KW12C3D 

♦ SET 

428 

-149 

S4KW4C2P 

♦SET 

422 

- 51 

S5KP43A 

SOI 

MEHK 

362 -200 

S2KW12C3N 

♦ SET 

428 

-150 

S4KW4KA1 

♦ SET 

422 

- 53 

S5KP45 

SI-050 

♦ssx 

280 - 4 

S2KW12C3P 

♦ SET 

428 

-151 

S4KW6C3 

♦ SET 

425 

- 32 

S5KP45A 

SI-050-200 

♦ssx 

257 -176 

S2KW16C4 

♦ SET 

430 

- 7 

S4KW6C3D 

♦ SET 

425 

- 29 

S5KP48 

SI-050-50 

♦ssx 

257 -126 

S2KW16C4D 

♦ SET 

430 

- 4 

S4KW6C3N 

♦ SET 

425 

- 30 

S5KP48A 

SI-100-50 

♦ssx 

258 - 33 

S2KW16C4N 

♦ SET 

430 

- 5 

S4KW6C3P 

♦ SET 

425 

- 31 

S5KP51 

SI-200-50 

♦ssx 

259 - 21 

S2KW16C4P 

♦ SET 

430 

- 6 

S4KW8C4 

♦ SET 

426 

-134 

S5KP51A 

SI-400-50 

♦ssx 

259 -216 

S2KW16KA2 

♦ SET 

430 

- 8 

S4KW8C4D 

♦ SET 

426 

-130 

S5KP54 

SI-600-50 

♦ssx 

260 -139 

S2KW20C5 

♦ SET 

430 

-218 

S4KW8C4N 

♦ SET 

426 

-131 

S5KP54A 

SI-800-50 

♦ssx 

261 - 39 

S2KW20C5D 

♦ SET 

430 

-215 

S4KW8C4P 

♦ SET 

426 

-132 

S5KP58 

SI-1000-50 

♦ssx 

261 -102 

S2KW20C5N 

♦ SET 

430 

-216 

S4KW8KA2 

♦ SET 

426 

-135 

S5KP58A 

SI-1200 

♦ssx 

282 -104 

S2KW20C5P 

♦ SET 

430 

-217 

S4KW10C5 

♦ SET 

427 

-216 

S5KP60 

S1A1F 

♦ SCN 

253 - 71 

S2KW24C6 

♦ SET 

431 

- 77 

S4KW10C5D 

♦SET 

427 

-214 

S5KP60A 

S1A2F 

♦ SCN 

254 - 64 

S2KW24C6D 

♦ SET 

431 

- 74 

S4KW10C5N 

♦SET 

426 

-133 

S5KP64 

S1A3F 

♦SCN 

254 -131 

S2KW24C6N 

♦ SET 

431 

- 75 

S4KW10C5P 

♦ SET 

427 

-215 

S5KP64A 

S1A4F 

♦ SCN 

254 -192 

S2KW24C6P 

♦ SET 

431 

- 76 

S4KW12C6 

♦SET 

428 

-156 

S5KP70 

S1A05F 

♦ SCN 

252 -104 

S2KW24KA3 

♦ SET 

431 

- 78 

S4KW12C6D 

♦SET 

428 

-153 

S5KP70A 

S1A5F 

♦ SCN 

255 - 47 

S2KW32KA4 

♦ SET 

432 

-114 

S4KW12C6N 

♦SET 

428 

-154 

S5KP75 

S1A6F 

♦ SCN 

255 -102 

S2KW40KA5 

♦ SET 

432 

-210 

S4KW12C6P 

♦SET 

428 

-155 

S5KP75A 

S1A8F 

♦ SCN 

255 -193 

S2KW48KA6 

♦ SET 

433 

- 39 

S4KW12KA3 

♦ SET 

428 

-157 

S5KP78 

S1A10F 

♦ SCN 

256 - 43 

S2M 

♦ SET 

294 

- 34 

S4KW16KA4 

♦ SET 

430 

- 9 

S5KP78A 

S1A12F 

♦ SCN 

256 - 92 

S2V10 

SHEJ 

285 

-172 

S4KW20KA5 

♦ SET 

430 

-219 

S5KP85 

S1AN21 

WESB 

297 -124 

S2V20 

SHEJ 

274 

- 16 

S4KW24KA6 

♦ SET 

431 

• 79 

S5KP85A 

S1GN41 

WESB 

301 -122 

S2V40 

SHEJ 

274 

- 27 

S4M 

♦ SET 

294 

- 82 

S5KP90 

S1GN72 

WESB 

304 - 49 

S2VB10 

SHEJ 

362 

-206 

S4VB10 

SHEJ 

364 

• 53 

S5KP90A 

S1KW8C1 

♦SET 

426 -102 

S2VB20 

SHEJ 

363 

- 38 

S4VB20 

SHEJ 

364 

■ 54 

S5KP100 

S1KW8C1D 

♦SET 

426 -122 

S2VB40 

SHEJ 

363 

- 86 

S4VB40 

SHEJ 

364 

- 56 

S5KP100A 

S1KW8C1N 

♦ SET 

426 -123 

S3-050 

♦ SSX 

287 

-185 

S4VB60 

SHEJ 

290 

- 69 

S5KP110 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



liflmr.T:! 

TYPE No. 

mfrsT 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE NO. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

S5KP110A 

1 1 ll ■ 

353 - 14 

SI 5 A310 


372 

■15tT 

S25A10 


403 -141 

S50A340 


372 

-149 

S904SXU15 

AEIL 

411 -203 

S5S3 

SHEJ 

263 -158 

S15A310FR 

♦SEN 

372 

-159 




S50A340FR 

■EMM 

372 

-150 

S904SXU16 

AEIL 

413 - 74 

S5S4 

SHEJ 

263 -160 

S15A320 

♦SEN 

372 

-161 

S25A10FR 

♦ SEN 

369 -151 

S50A360 

♦SEN 

372 

-151 

S904SXU17 

AEIL 

413 -163 

S5VB10 

SHEJ 

365 - 2 

S15A320FR 

♦SEN 

372 

•162 

S25A10HE 

♦ SEN 

292 -197 

S50A360FR 

♦SEN 

372 

-152 

S904SXU18 

AEIL 

414 - 80 

S5VB20 

SHEJ 

365 - 4 

S15A340 

♦SEN 

372 

-168 

S25A15HE 

♦ SEN 

292 -198 

S50A380 

♦SEN 

372 

-153 

S904SXU19 

AEIL 

414 -145 

S5VB40 

SHEJ 

365 - 5 

S15A340FR 

♦ SEN 

372 

-169 

S25A20 

♦ SEN 

370 ■ 20 

S50A3100 

♦SEN 

372 

-154 

S904SXU20 

AEIL 

415 -178 

S5VB60 

SHEJ 

292 -106 

S15A360 

♦SEN 

372 

-177 

S25A20FR 

♦ SEN 

369 -156 

S51A 

♦ HITJ 

263 

- 64 

S904SXU21 

AEIL 

416 - 38 

S006AADF 

♦COO 

263 - 23 

S15A360FR 

♦ SEN 

372 

-178 

S25A40 

♦ SEN 

370 - 57 

S51B 

♦ HITJ 

263 

- 67 

S904SXU22 

AEIL 

416 -112 

S06 

MEHK 

363 -127 

S15A380 

♦ SEN 

372 

-182 

S25A40FR 

♦ SEN 

369 -160 

S51C 

♦ HITJ 

263 

- 70 

S904SXU23 

AEIL 

416 -175 

S6A1 

♦SCN 

291 -153 

S15A3100 

♦ SEN 

372 

-184 

S25A60 

♦ SEN 

370 - 92 

S52A 

♦HITJ 

263 

- 65 

S904SXU24 

AEIL 

417 - 45 

S6A2 

♦SCN 

291 -204 

S15B 

♦ HITJ 

444 

- 69 

S25A60FR 

♦ SEN 

369 -164 

S52B 

♦HITJ 

263 

- 68 

S904SXU25 

AEIL 

418 - 9 

S6A3 

♦SCN 

292 - 21 

S15C 

SAKJ 

240 

-114 

S25A80 

♦SEN 

370 -114 

S52C 

♦HITJ 

263 

- 71 

S904SXU26 

AEIL 

418 - 82 

S6A4 

♦SCN 

292 - 52 

S15C#B 

♦ HITJ 

444 

• 70 

S25A100 

♦SEN 

370 -131 

S53A 

♦HITJ 

294 

-197 

S904SXU27 

AEIL 

418 -127 

S6A05 

♦SCN 

291 -110 

S15D 

♦ HITJ 

444 

- 71 

S25A305HE 

♦ SEN 

293 - 58 

S53B 

♦ HITJ 

295 

- 7 

S904SXU28 

AEIL 

418 -188 

S6A5 

♦SCN 

292 - 85 

S15F 

♦SET 

249 

■169 

S25A310 

♦SEN 

373 - 5 

S53T 

♦ HITJ 

294 

-201 

S904SXU29 

AEIL 

419 - 18 

S6A6 

♦SCN 

292 -110 

S15H 

♦ SAKJ 

239 

■207 

S25A310FR 

♦SEN 

372 -199 


♦ HITJ 

294 

-198 

S951SXU01 

AEIL 

312 - 82 

S6A8 

♦SCN 

292 -161 

S15S3 

SHEJ 

262 

-133 

S25A310HE 

♦SEN 

293 - 59 


♦ HITJ 

295 

- 8 

S951SXU02 

AEIL 

312 - 87 

S6A10 

♦SCN 

403 - 8 

S15S4 

SHEJ 

262 

•136 

S25A315HE 

♦SEN 

293 - 60 

S54T 

♦HITJ 

294 

-202 

S951SXU03 

AEIL 

312 - 91 


♦ SEN 


S15SC3M 

SHEJ 

272 

-137 

S25A320 

♦SEN 

373 ■ 10 

S055AADF 

♦COO 

263 

-206 

S951SXU04 

AEIL 

312 - 95 

S6A10FR 

♦SEN 

365 -170 

S15SC4M 

SHEJ 

272 

-138 

S25A320FR 

♦SEN 

372 -202 

S57 

SCN 

289 

-105 

S951SXU05 

AEIL 

312 - 99 

S6A20 

♦SEN 

366 - 88 

S15VB10 

SHEJ 

365 

-141 

S25A340 

♦SEN 

372 -203 

S58 

SCN 

289 

-152 

S951SXU06 

AEIL 

312 -103 

S6A20FR 

♦ SEN 

365 -183 

S15VB20 

SHEJ 

365 

-143 

S25A340FR 

♦SEN 

372 -173 

S59 

SCN 

289 

-172 

S951SXU07 

AEIL 

312 -109 

S6A40 

♦SEN 

366 -117 

S15VB40 

SHEJ 

365 

-144 

S25A360 

♦SEN 

373 - 24 

S060HHOF 

COO 

375 

- 69 

S951SXU08 

AEIL 

312 -113 

S6A40FR 

♦SEN 

365 -196 

S15VB60 

SHEJ 

296 

-154 

S25A360FR 

♦SEN 

372 -207 

S60 

SCN 

402 

-185 

S951SXU09 

AEIL 

312 -118 

S6A60 

♦SEN 

366 -145 

S016AADF 

♦COO 

263 

- 89 

S25A380 

♦SEN 

373 - 28 

S60S3 

SHEJ 

263 

-119 

S951SXU10 

AEIL 

405 - 17 

S6A60FR 

♦SEN 

366 - 1 

SI 6-050 

♦SSX 

296 

-183 

S25A3100 

♦SEN 

373 - 31 

S60S4 

SHEJ 

263 

-121 

S951SXU11 

AEIL 

405 -160 

S6A80 

♦SEN 

366 -172 

SI 6-050-200 

♦SSX 

262 

-211 

S25F 

♦SET 

249 -196 

S61 

SCN 

401 

-129 

S951SXU12 

AEIL 

408 -124 

S6A80FR 

♦SEN 

365 - 6 

SI 6-050-50 

♦SSX 

262 

-210 

S25VB10 

SHEJ 

366 - 48 

S62 

SCN 

401 

- 87 

S954SXU10 

AEIL 

404 -217 

S6A100 

♦SEN 

366 -192 

S16-100 

♦SSX 

296 

-192 

S25VB20 

SHEJ 

366 - 74 

S63 

SCN 

277 

- 59 

S954SXU11 

AEIL 

405 -155 

S6A100FR 

♦SEN 

365 - 7 

SI 6-100-200 

♦SSX 

262 

•215 

S25VB40 

SHEJ 

366 -103 

S70-050 

♦SSX 

304 

- 15 

S954SXU12 

AEIL 

408 -101 

S6A305FR 

SEN 

372 -102 

SI 6-100-50 

♦SSX 

262 

-214 

S25VB60 

SHEJ 

299 - 98 

S70-100 

♦SSX 

304 

- 29 

S954SXU13 

AEIL 

409 - 26 

S6A305HE 

♦SEN 

372 - 91 

SI 6-200 

♦SSX 

296 

-210 

S30A05HE 

♦ SEN 

294 -158 

S70-200 

♦SSX 

304 

- 58 

S954SXU14 

AEIL 

410 -135 

S6A310FR 

SEN 

372 -104 

SI 6-200-200 

♦SSX 

263 

- 1 

S30A10 

♦ SEN 

293 -176 

S70-400 

♦SSX 

304 

-103 

S954SXU15 

AEIL 

411 -205 

S6A310HE 

♦SEN 

372 - 92 

SI 6-200-50 

♦SSX 

262 

-220 

S30A10FR 

♦SEN 

293 -136 

S70-600 

♦SSX 

304 

-142 

S954SXU16 

AEIL 

413 - 79 

S6A315HE 

♦SEN 

372 - 94 

SI 6-400 

♦SSX 

297 

- 8 

S30A10HE 

♦ SEN 

294 -159 

S70-800 

♦SSX 

304 

-176 

S954SXU17 

AEIL 

413 -164 

S6A320 

♦SEN 

372 -108 

SI 6-400-200 

♦SSX 

263 

- 3 

S30A15HE 

♦ SEN 

294 -160 

S70-1000 

♦SSX 

304 

-202 

S954SXU18 

AEIL 

414 - 84 

S6A320FR 

SEN 

372 -105 

SI 6-400-50 

♦SSX 

263 

- 2 

S30A20 

♦ SEN 

293 -178 

S70-1200 

♦SSX 

304 

-203 

S954SXU19 

AEIL 

414 -146 

S6A340 

♦SEN 

372 -109 

SI 6-600 

♦ SSX 

297 

- 22 

S30A20FR 

♦ SEN 

293 -143 

S72 

SCN 

279 

-197 

S954SXU20 

AEIL 

415 -183 

S6A340FR 

SEN 

372 -106 

SI 6-600-200 

♦ SSX 

263 

- 4 

S30A40 

♦ SEN 

293 -182 

S73 

SCN 

276 

- 51 

S954SXU21 

AEIL 

416 - 39 

S6A360 

♦SEN 

372 -101 

SI 6-800 

♦ SSX 

297 

- 37 

S30A40FR 

♦SEN 

293 -152 

S76 

SCN 

277 

-204 

S954SXU22 

AEIL 

416 -116 

S6A360FR 

SEN 

372 -107 

SI 6-800-200 

♦ SSX 

263 

- 6 

S30A60 

♦ SEN 

293 -186 

S77 

SCN 

277 

- 84 

S954SXU23 

AEIL 

416 -176 

S6A380 

♦SEN 

372 -110 

SI 6-800-50 

♦ SSX 

263 

- 5 

S30A60FR 

♦SEN 

293 -160 

S78 

SCN 

285 

- 90 

S954SXU24 

AEIL 

417 - 51 

S6A3100 

♦SEN 

372 -111 

SI 6-1000 

♦ SSX 

297 

- 49 

S30A80 

♦ SEN 

293 -189 

S79 

SCN 

276 

- 42 

S954SXU25 

AEIL 

418 - 11 

S6AN21 

WESB 

297 -210 

SI 6-1000-200 

♦ SSX 

263 

- 8 

S30A100 

♦ SEN 

403 - 41 

S81 

SCN 

278 

- 32 

S954SXU26 

AEIL 

418 - 86 

S6GN41 

WESB 

302 - 14 

SI 6-1000-50 

♦ SSX 

263 

- 7 

S30N500JA4 

♦AEIL 

311 - 93 

S82 

SCN 

278 

- 80 

S954SXU27 

AEIL 

418 -128 

S6GN72 

WESB 

304 -168 

SI 6-1200 

♦ SSX 

297 

- 50 

S30N600JA4 

♦AEIL 

310 -128 

S83 

SCN 

278 

-115 

S954SXU28 

AEIL 

418 -193 

S6HVM2.5 

♦SET 

417 -182 

S16B 

♦ HITJ 

277 

-138 

S30N700JA4 

♦AEIL 

310 -129 

S84 

SCN 

278 

-160 

S954SXU29 

AEIL 

419 - 19 

S6HVM5 

♦SET 

424 - 9 



446 

- 48 

S30N800JA4 

♦AEIL 

310 -130 

S85 

SCN 

278 

-189 

S962SXU25 

AEIL 

417 -212 

S6K20 

SHEJ 

251 -115 

S16D 

♦ HITJ 

444 

- 72 

S30N900JA4 

♦AEIL 

310 -131 

S86 

SCN 

279 

- 14 

S962SXU26 

AEIL 

418 - 68 

S6M 

♦SET 

255 -131 

S19C 

♦ HITJ 

294 

- 69 

S30N1000JA4 

♦AEIL 

310 -135 

S91 

SCN 

274 

-201 

S962SXU27 

AEIL 

418 -120 

S08 

MEHK 

286 -194 

S19D 

♦ HITJ 

294 

- 99 

S30N1100JA4 

♦AEIL 

404 -170 

S91A 

SCN 

278 

- 14 

S962SXU28 

AEIL 

418 -180 

S8-01 

ORIJ 

293 - 76 

S19E 

♦ HITJ 

294 

-116 

S30N1200JA4 

♦AEIL 

405 -136 

S91B 

SCN 

285 

- 98 

S962SXU29 

AEIL 

419 - 8 

S8-01FR 

ORIJ 

258 -138 

S19G 

♦ HITJ 

294 

-150 

S30N1300JA4 

♦AEIL 

408 - 47 


SCN 

274 

-205 

S962SXU30 

AEIL 

419 -196 

S8-02 

ORIJ 

293 - 90 

S19J 

♦ HITJ 

403 

- 51 

S30N1400JA4 

♦AEIL 

409 - 19 


SCN 

278 

- 52 

S962SXU31 

AEIL 

420 - 30 

S8-02FR 

ORIJ 

259 -135 

S19L 

♦ HITJ 

406 

-170 

S30N1500JA4 

♦ AEIL 

410 - 82 

S93 

SCN 

274 

-210 

S962SXU32 

AEIL 

420 - 76 

S8-04 

ORIJ 

293 -109 

S20-01 

ORIJ 

297 

-112 

S30N1600JA4 

♦AEIL 

411 -185 

S93A 

SCN 

278 

- 99 

S962SXU33 

AEIL 

420 -115 

S8-04FR 

ORIJ 

260 - 94 

S20-01FR 

ORIJ 

258 

-139 

S30N1700JA4 

♦AEIL 

413 - 42 

S95 

SCN 

277 

- 73 

S962SXU34 

AEIL 

420 -146 

S8-06 

ORIJ 

293 -119 

S20-02 

ORIJ 

297 

-137 

S30N1800JA4 

♦AEIL 

413 -157 

SI 00 

SCN 

277 

- 15 

S962SXU35 

AEIL 

420 -197 

S8-06FR 

ORIJ 

261 - 12 

S20-02FR 

ORIJ 

259 

-136 

S30N1900JA4 

♦AEIL 

414 - 50 

SI 00-01 

ORIJ 

305 

-191 

S962SXU36 

AEIL 

421 - 31 

S8-08 

ORIJ 

293 -127 

S20-04 

ORIJ 

297 

-163 

S30N2000JA4 

♦AEIL 

414 -142 

S100-01FR 

ORIJ 

258 

-144 

S962SXU37 

AEIL 

421 - 61 

S8-08FR 

ORIJ 

261 - 91 

S20-06 

ORIJ 

297 

-197 

S30S3A 

♦SHEJ 

263 - 35 

SI 00-02 

ORIJ 

305 

-206 

S962SXU38 

AEIL 

421 - 89 

S8-10 

ORIJ 

403 - 39 

S20-06FR 

ORIJ 

261 

- 13 

S30S4A 

SHEJ 

263 - 39 

S100-02FR 

ORIJ 

259 

-147 

S962SXU39 

AEIL 

421 -111 

S8M 

♦ SET 

255 -210 

S20-08 

ORIJ 

297 

-215 

S30SC3 

SHEJ 

264 - 69 

SI 00-04 

ORIJ 

306 

- 31 

S962SXU40 

AEIL 

422 - 59 

S9HVM2.5 

♦SET 

417 -183 

S20-08FR 

ORIJ 

261 

- 92 

S30SC3M 

SHEJ 

272 -139 

S100-04FR 

ORIJ 

260 

-103 

S962SXU41 

AEIL 

422 - 89 

S10 

MEHK 

363 -200 

S20-10 

ORIJ 

403 

-110 

S30SC4 

SHEJ 

264 - 70 

SI 00-06 

ORIJ 

306 

- 88 

S962SXU42 

AEIL 

422 -118 

S10A05FR 

♦ SEN 

367 -111 

S20C 

♦HITJ 

294 

- 70 

S30SC4M 

SHEJ 

272 -140 

SI 00-08 

ORIJ 

306 

-133 

S962SXU43 

AEIL 

422 -135 

S10A05HE 

♦SEN 

369 -118 

S20D 

♦ HITJ 

294 

-100 

S035AADF 

COO 

263 -163 

SI 00-10 

ORIJ 

404 

- 46 

S962SXU44 

AEIL 

422 -161 

SIOAIO 

♦ SEN 

368 -119 

S20E 

♦ HITJ 

294 

-117 

S35A305HE 

♦ SEN 

295 -190 

S101 

SCN 

276 

-192 

S962SXU45 

AEIL 

422 -213 

S10A10FR 

♦SEN 

367 -142 

S20F 

♦SET 

415 

- 71 

S35A310 

♦ SEN 

294 -163 

SI 02 

SCN 

276 

- 96 

S962SXU46 

AEIL 

423 - 11 

S10A10HE 

♦SEN 

369 -119 

S20G 

♦ HITJ 

294 

-151 

S35A310FR 

♦ SEN 

294 - 10 

SI 03 

SCN 

275 

-111 

S962SXU47 

AEIL 

423 - 15 

S10A15HE 

♦ SEN 

369 -120 

S20J 

♦ HITJ 

403 

- 52 

S35A310HE 

♦ SEN 

295 -193 

SI 04 

SCN 

276 

- 95 

S962SXU48 

AEIL 

423 - 44 

S10A20 

♦ SEN 

368 -135 

S20L 

♦ HITJ 

406 

-171 

S35A315HE 

♦ SEN 

295 -196 

SI 05 

SCN 

277 

- 16 

S962SXU49 

AEIL 

423 - 53 

S10A20FR 

♦SEN 

367 -181 

S20N500JA 

♦AEIL 

309 

- 7 

S35A320 

♦ SEN 

294 -164 

SI 06 

SCN 

276 

- 22 j 

S962SXU50 

AEIL 

424 - 57 

S10A40 

♦SEN 

368 -155 

S20N600JA 

♦AEIL 

309 

- 9 

S35A320FR 

♦ SEN 

294 - 40 

SI 07 

SCN 

275 

-125 

S962SXU51 

AEIL 

424 - 69 

S10A40FR 

♦SEN 

368 - 1 

S20N700JA 

♦AEIL 

309 

- 11 

S35A340 

♦ SEN 

294 -165 

SI 08 

SCN 

277 

- 17 

S962SXU52 

AEIL 

424 - 74 

S10A60 

♦SEN 

368 -170 

S20N800JA 

♦AEIL 

309 

- 14 

S35A340FR 

♦ SEN 

294 - 89 

S180D 

♦ALGG 

232 

- 76 

S962SXU53 

AEIL 

424 - 79 

S10A60FR 

♦SEN 

368 - 39 

S20N900JA 

♦AEIL 

309 

- 16 

S35A360 

♦ SEN 

294 -166 

S181D 

♦ALGG 

232 

- 77 

S962SXU54 

AEIL 

424 - 84 

S10A80 

♦SEN 

368 -183 

S20N1000JA 

♦AEIL 

309 

- 18 

S35A360FR 

♦SEN 

294 -126 

S200 

SCN 

274 

-118 

S962SXU55 

AEIL 

424 -107 

S10A100 

♦SEN 

368 -189 

S20N1100JA 

♦AEIL 

404 

-130 

S35A380 

♦ SEN 

294 -167 

S200-02 

ORIJ 

308 

-159 

S962SXU56 

AEIL 

424 -113 

SI 0A305FR 

SEN 

372 -126 

S20N1200JA 

♦AEIL 

405 

-122 

S35A3100 

♦ SEN 

403 - 54 

S200-02FR 

ORIJ 

259 

-148 

S1000HE 

♦SEN 

401 -195 

S10A310FR 

SEN 

372 -127 

S20N1300JA 

♦AEIL 

408 

- 4 

S40-050 

♦ SSX 

301 - 95 

S200-04 

ORIJ 

308 

-178 

SI 082 

♦SCN 

425 - 91 

S10A320 

SEN 

372 -138 

S20N1400JA 

♦AEIL 

409 

- 11 

S40-100 

♦ SSX 

301 -109 

S200-04FR 

ORIJ 

260 

-104 

SI 083 

♦SCN 

432 -211 

S10A320FR 

SEN 

372 -129 

S20N1500JA 

♦ AEIL 

410 

- 54 

S40-200 

♦SSX 

301 -131 

S200-06 

ORIJ 

308 

-197 

SI 084 

♦SCN 

410 -117 

S10A340 

SEN 

372 -139 

S20N1600JA 

♦AEIL 

411 

-176 

S40-400 

♦ SSX 

301 -177 

S200-08 

ORIJ 

308 

-215 

S1101SXU01 

AEIL 

312 -150 

SI 0A340FR 

SEN 

372 -130 

S20N1700JA 

♦AEIL 

413 

- 25 

S40-600 

♦ SSX 

301 -211 

S200-10 

ORIJ 

404 

-122 

S1101SXU02 

AEIL 

312 -155 

S10A360 

SEN 

372 -140 

S20N1800JA 

♦AEIL 

413 

-153 

S40-800 

♦SSX 

302 - 21 

S201 

SCN 

274 

-128 

S1101SXU03 

AEIL 

312 -160 

S10A360FR 

SEN 

372 -131 

S20N1900JA 

♦ AEIL 

414 

- 30 

S40-1000 

♦ SSX 

302 - 45 

S202 

SCN 

274 

-139 

S1101SXU04 

AEIL 

312 -165 

S10A380 

SEN 

372 -141 

S20N2000JA 

♦AEIL 

414 

-140 

S40-1200 

♦ SSX 

302 - 46 

S203 

SCN 

274 

-150 

SI 101SXU05 

AEIL 

312 -170 

S10A3100 

SEN 

372 -142 

S20P500JA 

♦AEIL 

309 

- 8 

S40A1 

♦SCN 

301 -116 

S204 

SCN 

274 

-158 

S1101SXU06 

AEIL 

312 -175 

S10SC3 

SHEJ 

263 -159 

S20P600JA 

♦AEIL 

309 

- 10 

S40A2 

♦ SCN 

301 -140 

S205 

SCN 

274 

-165 

SI 101SXU07 

AEIL 

312 -181 

S10SC3M 

SHEJ 

272 -133 

S20P700JA 

♦ AEIL 

309 

- 12 

S40A3 

♦ SCN 

301 -164 


SCN 

274 

-172 

S1101SXU08 

AEIL 

312 -185 

S10SC4 

SHEJ 

263 -161 

S20P800JA 

♦AEIL 

309 

- 15 

S40A4 

♦SCN 

301 -186 


SCN 

274 

-181 

SI 101SXU09 

AEIL 

312 -190 

S10SC4M 

SHEJ 

272 -135 

S20P900JA 

♦ AEIL 

309 

- 17 

S40A05 

♦ SCN 

301 - 96 

S210 

SCN 

401 

- 30 

S1101SXU10 

AEIL 

405 - 26 

S10VB10 

SHEJ 

294 - 3 

S20P1000JA 

♦AEIL 

309 

- 19 

S40A5 

♦SCN 

301 -202 

S217 

SCN 

275 

-168 

S1101SXU11 

AEIL 

405 -168 

S10VB20 

SHEJ 

274 - 18 

S20P1100JA 

♦AEIL 

404 

-131 

S40A6 

♦SCN 

302 - 2 

S218 

SCN 

274 

-173 

S1101SXU12 

AEIL 

408 -134 

S10VB40 

SHEJ 

274 - 28 

S20P1200JA 

♦AEIL 

405 

-123 

S40A8 

♦SCN 

302 - 34 

S219 

SCN 

275 

-177 

SI104SXU10 

AEIL 

405 - 11 

S10VB60 

SHEJ 

294 -127 

S20P1300JA 

♦AEIL 

408 

- 5 

S40A10 

♦SCN 

403 -184 

S220 

SCN 

276 

-143 

S1104SXU11 . 

AEIL 

405 -159 

SI IB 

♦ HITJ 

444 - 63 

S20P1400JA 

♦AEIL 

409 

- 12 

S045AADF 

♦COO 

257 -203 

S221 

SCN 

276 

-166 

S1104SXU12 

AEIL 

408 -122 

S11C 

♦ HITJ 

444 - 64 

S20P1500JA 

♦AEIL 

410 

- 55 

S50A05FR 

♦SEN 

295 -191 

S353 

♦SIEG 

315 

- 45 

SI 104SXU13 

AEIL 

409 - 32 

SI ID 

♦ HITJ 

444 - 65 

S20P1600JA 

♦AEIL 

411 

-177 

S50A10 

♦SEN 

295 -194 

S380D 

♦ALGG 

232 

- 80 

SI 104SXU14 

AEIL 

410 -154 

SOI 2AADF 

♦COO 

263 - 79 

S20P1700JA 

♦AEIL 

413 

- 26 

S50A10FR 

♦ SEN 

295 -195 

S381D 

♦ALGG 

232 

- 81 

SI 104SXU15 

AEIL 

411 -209 

S12A10FR 

♦SEN 

368 -120 

S20P1800JA 

♦AEIL 

413 

-154 

S50A20 

♦ SEN 

295 -197 

S600HE 

♦SEN 

281 

-198 

SI 104SXU16 

AEIL 

413 -100 

S12A20 

♦SEN 

368 -136 

S20P1900JA 

♦ AEIL 

414 

- 31 

S50A20FR 

♦ SEN 

295 -198 

S00601DF 

♦COO 

263 

- 25 

SI 104SXU17 

AEIL 

413 -167 

S12A20FR 

♦SEN 

368 -137 

S20P2000JA 

♦AEIL 

414 

-141 

S50A40 

♦ SEN 

295 -200 

S00602DF 

♦COO 

263 

- 27 

SI 104SXU18 

AEIL 

414 - 97 

S12A40 

♦SEN 

368 -156 

S025AADF 

COO 

263 

-133 

S50A40FR 

♦ SEN 

295 -201 

S00603DF 

♦COO 

263 

- 29 

SI 104SXU19 

AEIL 

414 -149 

S12A40FR 

♦ SEN 

368 -157 

S25A1 

♦SCN 

298 

-154 

S50A60 

♦ SEN 

295 -202 

S00604DF 

♦COO 

263 

- 31 

SI 104SXU20 

AEIL 

415 -198 

S12A60 

♦SEN 

368 -171 

S25A2 

♦SCN 

298 

-214 

S50A60FR 

♦ SEN 

295 -203 

S800HE 

♦SEN 

282 

- 63 

S1104SXU21 

AEIL 

416 - 42 

S12A60FR 

♦SEN 

368 -172 

S25A3 

♦SCN 

299 

- 21 

S50A80 

♦SEN 

295 -204 

S870R 

SAKJ 

238 

-186 

SI 104SXU22 

AEIL 

416 -124 

S12A80 

♦SEN 

368 -184 

S25A4 

♦SCN 

299 

- 67 

S50A100 

♦ SEN 

403 - 77 

S870S 

SAKJ 

238 

-187 

SI 104SXU23 

AEIL 

416 -179 

S12A100 

♦ SEN 

368 -190 

S25A05 

♦ SCN 

298 

-120 

S50A305FR 

♦ SEN 

372 -144 

S904SXU10 

AEIL 

404 

-212 

SI 104SXU24 

AEIL 

417 - 58 

S12B 

♦ HITJ 

444 - 66 

S25A05HE 

♦SEN 

292 

-196 

S50A310 

♦ SEN 

372 -145 

S904SXU11 

AEIL 

405 

-153 

SI 104SXU25 

AEIL 

418 - 22 

S12C 

♦ HITJ 

444 - 67 

S25A5 

♦SCN 

299 

- 94 

S50A310FR 

♦ SEN 

372 -146 

S904SXU12 

AEIL 

408 

- 96 

SI 104SXU26 

AEIL 

418 - 91 

SI 2D 

♦ HITJ 

444 - 68 

S25A6 

♦SCN 

299 

-128 

S50A320 

♦ SEN 

372 -147 

S904SXU13 

AEIL 

409 

-25 

S1104SXU27 

AEIL 

418 -133 

S12KC20 

SHEJ 

271 -122 

S25A8 

♦ SCN 

299 

-168 

S50A320FR 

♦ SEN 

372 -148 

S904SXU14 

AEIL 

410 

-130 

S1104SXU28 

AEIL 

418 -201 
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1 m i ml SM 

S1104§XU29 

—aEil 

419 

- 23 

S1107SXU24 

AEIL 

417 

- 42 

SI 107SXU25 

AEIL 

418 

- 1 

SI 107SXU26 

AEIL 

418 

- 76 

S1107SXU27 

AEIL 

418 

-122 

S1107SXU28 

AEIL 

418 

-183 

S1107SXU29 

AEIL 

419 

- 14 

S1107SXU30 

AEIL 

419 

-201 

S1107SXU31 

AEIL 

420 

- 32 

S1107SXU32 

AEIL 

420 

- 82 

SI 107SXU33 

AEIL 

420 

-117 

S1107SXU34 

AEIL 

420 

-148 

S1107SXU35 

AEIL 

420 

-202 

SI 107SXU36 

AEIL 

421 

- 33 

S1109SXU30 

AEIL 

419 

-200 

S1109SXU31 

# AEIL 

420 

- 31 

SI 109SXU32 

AEIL 

420 

- 81 

S1109SXU33 

AEIL 

420 

-116 

Si 109SXU34 

AEIL 

420 

-147 

SI 109SXU35 

AEIL 

420 

-199 

SI 109SXU36 

AEIL 

421 

- 32 

S1109SXU37 

AEIL 

421 

- 62 

S1109SXU38 

AEIL 

421 

- 94 

SI 109SXU39 

AEIL 

421 

-112 

SI 109SXU40 

AEIL 

422 

- 61 

S1109SXU41 

AEIL 

422 

- 90 

Si 109SXU42 

AEIL 

422 

-119 

SI 109SXU43 

AEIL 

422 

-136 

S1109SXU44 

AEIL 

422 

-166 

SOI 201DF 

♦ COO 

263 

- 81 

S01202DF 

♦ COO 

263 

- 83 

S01203DF 

♦ COO 

263 

- 86 

S01204DF 

♦ COO 

263 

- 88 

SOI 601 DF 

♦ COO 

263 

- 90 

SOI 602DF 

♦ COO 

263 

- 93 

S01603DF 

♦ COO 

263 

- 99 

S2005 

COO 

296 

-186 

S2010 

COO 

296 

-198 


COO 

296 

-206 


COO 

296 

-214 

S2025 

coo 

296 

-219 


coo 

coo 

297 

297 

- 1 
- 5 

S2040 

♦coo 

297 

- 11 


KM 


105 
110 
S2115 
‘ 120 
125 
S2130 
135 
S2140 
S2145 
S2150 
S2160 
S2170 
S2180 
S2190 
S02501DF 
S02502DF 
S02503DF 
S02504DF 
S3405 
S3410 
S3415 
S3420 


S3460 

S3470 

S3480 

S3490 

S03501DF 

S03502DF 

S03503DF 

S03504DF 

S3605 

S3610 

S3615 



TYPE No. 


4000H 
S4205 
S4205TS 
S4210 
S4210TS 
S4215 
S4215TS 
S4220 
S4220TS 
S4225 
S4225TS 
S4230 
S4230TS 
S4235 
S4235TS 
S4240 
S4240TS 
S4245 
S4245TS 
S4250 
S4250TS 
S4260 
S4260TS 
S4270 
S4270TS 
S4280 
S4280TS 
S4290 
S4290TS 
S4305 
S4305TS 
S4310 
S4310TS 
S4315 
S4315TS 
S4320 
S4320TS 
S4325 
S4325TS 
S4330 
S4330TS 
S4335 
S4335TS 
S4340 
S4340TS 
S4345 
S4345TS 
S4350 
S4350TS 
S4360 
S4360TS 
S4370 
S4370TS 
S4380 
S4380TS 
S4390 
S4390TS 
S04501DF 
S04502DF 
S04503DF 
S04504DF 
S5162 
S5305 
S5305TS 
S5310 
S5310TS 
S5315 
S5315TS 
S5320 
S5320TS 
S5325 
S5325TS 
S5330 
S5330TS 
S5335 
S5335TS 
S5340 
S5340TS 

55343 

55344 

55345 
S5345TS 
S5347 
S5350 
S5350TS 
S5360 
S5360TS 
S5367 
S5370 
S5370TS 
S5373 
S5380 
S5380TS 
S5390 
S5390TS 
S5449 
S05501DF 
S05502DF 
S05503DF 
S5555E 
S5556E 
S5557E 
S5558E 

55907 

55908 
S5978A.9A 
S5978B.9B 
S5978D.9D 
S5978E.9E 
S5978F.9F 
S5978G.9G 
S5978H.9H 
S6003HE 
S8003HE 


TYPE No. CROSS INDEX 


MFRS 


♦Sen 

421 

-208 

coo 

306 

-206 

coo 

306 

-207 

♦coo 

306 

-208 

coo 

306 

-209 

coo 

306 

-210 

coo 

306 

-211 

♦coo 

306 

-214 

coo 

306 

-215 

coo 

306 

-216 

coo 

306 

-217 

♦coo 

306 

-218 

coo 

306 

-219 

coo 

306 

-220 

coo 

307 

- 1 

♦coo 

307 

- 4 

coo 

307 

- 5 

coo 

307 

- 6 

coo 

307 

- 7 

♦coo 

307 

- 8 

coo 

307 

- 9 

♦coo 

307 

- 11 

coo 

307 

- 12 

coo 

307 

- 14 

coo 

307 

- 15 

♦coo 

307 

- 17 

coo 

307 

- 18 

coo 

307 

- 19 

coo 

307 

- 20 

coo 

307 

- 42 

coo 

307 

- 43 

♦coo 

307 

- 64 

coo 

307 

- 65 

coo 

307 

- 78 

coo 

307 

- 79 

♦coo 

307 

- 95 

coo 

307 

- 96 

coo 

307 

-116 

coo 

307 

-117 

♦coo 

307 

-130 

coo 

307 

-131 

coo 

307 

-144 

coo 

307 

-145 

♦coo 

307 

-161 

coo 

307 

-162 

coo 

307 

-179 

coo 

307 

-180 

♦coo 

307 

-189 

coo 

307 

-190 

♦coo 

307 

-206 

coo 

307 

-207 

coo 

308 

- 12 

coo 

308 

- 13 

♦coo 

308 

- 31 

coo 

308 

- 32 

coo 

308 

- 52 

coo 

308 

- 53 

♦coo 

258 

-149 

♦coo 

259 

- 98 

♦coo 

259 

-200 

♦coo 

260 

- 65 

♦ SAR 

418 

-163 

coo 

309 

- 90 

coo 

309 

- 91 

coo 

309 

-103 

coo 

309 

-104 

coo 

309 

-110 

coo 

309 

-111 

coo 

309 

-123 

coo 

309 

-124 

coo 

309 

-131 

coo 

309 

-132 

coo 

309 

-143 

coo 

309 

-144 

coo 

309 

-149 

coo 

309 

-150 

coo 

309 

-163 

coo 

309 

-164 

♦ SAR 

360 

- 17 

♦ SAR 

427 

-159 

coo 

309 

-170 

coo 

309 

-171 

♦SAR 

412 

- 26 

coo 

309 

-181 

coo 

309 

-182 

coo 

309 

-196 

coo 

309 

-197 

♦ SAR 

430 

- 82 

coo 

309 

-205 

coo 

309 

-206 

♦SAR 

427 

-160 

♦coo 

310 

- 1 

coo 

310 

- 2 

coo 

310 

- 12 

coo 

310 

- 13 

♦SAR 

429 

-129 

♦coo 

263 

-207 

♦coo 

263 

-208 

♦coo 

263 

-209 

SCN 

328 

- 55 

SCN 

328 

- 56 

SCN 

328 

- 57 

SCN 

328 

- 58 

SCN 

328 

- 59 

SCN 

328 

- 60 

♦ SAR 

297 

- 65 

♦ SAR 

297 

- 70 

♦ SAR 

297 

- 74 

♦ SAR 

297 

- 79 

♦ SAR 

297 

- 80 

♦SAR 

297 

- 85 

♦ SAR 

297 

- 86 

♦ SEN 

283 

- 58 

♦ SEN 

283 

- 59 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




§8008 


427 

-163 

S10003HE 

402 

- 35 

S15000GP 

♦SEN 

429 

- 71 

S20100 

♦COO 

403 

- 98 

S20110 

COO 

405 

- 87 

S20120 

♦COO 

406 

-187 

S20405 

COO 

294 

-196 

S20410 

♦COO 

295 

- 6 

S20415 

COO 

295 

- 15 

S20420 

♦COO 

295 

- 41 

S20425 

COO 

295 

- 43 

S20430 

COO 

295 

- 64 

S20435 

coo 

295 

- 66 

S20440 

♦coo 

295 

- 94 

S20445 

coo 

295 

- 95 

S20450 

coo 

295 

-113 

S20460 

♦coo 

295 

-142 

S21100 

♦coo 

403 

-122 

S21110 

coo 

405 

- 88 

S21120 

♦coo 

406 

-204 

S30405 

coo 

301 

-101 

S30410 

♦coo 

301 

-121 

S30415 

coo 

301 

-125 

S30420 

♦coo 

301 

-151 

S30425 

coo 

301 

-154 

S30430 

coo 

301 

-169 

S30435 

coo 

301 

-173 

S30440 

♦coo 

301 

-196 

S30445 

coo 

301 

-198 

S30450 

coo 

301 

-207 

S30460 

♦coo 

302 

- 13 

S34100 

♦coo 

403 

-194 

S34110 

coo 

405 

- 93 

S34120 

♦coo 

407 

- 45 

S36100 

♦coo 

404 

- 19 

S36110 

coo 

405 

- 96 

S36120 

♦coo 

407 

- 95 

S37100 

♦coo 

404 

- 35 

S37110 

coo 

405 

-100 

S37120 

♦coo 

407 

-109 

S42100 

♦coo 

404 

- 82 

S42100TS 

coo 

404 

- 83 

S42110 

coo 

405 

-111 

S42110TS 

coo 

405 

-112 

S42120 

♦coo 

407 

-175 

S42120TS 

coo 

407 

-176 

S43100 

♦coo 

404 

- 96 

S43100TS 

coo 

404 

- 97 

S43110 

coo 

405 

-115 

S43110TS 

coo 

405 

-116 

S43120 

♦coo 

407 

-188 

S43120TS 

coo 

407 

-189 

S50405 

coo 

310 

- 46 

S50405TS 

coo 

310 

- 47 

S50410 

♦coo 

310 

- 50 

S50410TS 

coo 

310 

- 51 

S50415 

coo 

310 

- 55 

S50415TS 

coo 

310 

- 56 

S50420 

♦coo 

310 

- 60 

S50420TS 

coo 

310 

- 61 

S50425 

coo 

310 

- 65 

S50425TS 

coo 

310 

- 66 

S50430 

♦coo 

310 

- 70 

S50430TS 

coo 

310 

- 71 

S50435 

coo 

310 

- 72 

S50435TS 

coo 

310 

- 73 

S50440 

♦coo 

310 

- 78 

S50440TS 

coo 

310 

- 79 

S50445 

coo 

310 

- 82 

S50445TS 

coo 

310 

- 83 

S50450 

♦coo 

310 

- 87 

S50450TS 

coo 

310 

- 88 

S50460 

♦coo 

310 

- 93 

S50460TS 

coo 

310 

- 94 

S50470 

coo 

310 

-101 

S50470TS 

coo 

310 

-102 

S50480 

coo 

310 

-113 

S50480TS 

coo 

310 

-114 

S50490 

coo 

310 

-120 

S50490TS 

coo 

310 

-121 

S53100 

♦coo 

404 

-148 

S53100TS 

coo 

404 

-149 

S53110 

coo 

405 

-126 

S53110TS 

coo 

405 

-127 

S53120 

♦coo 

408 

- 22 

S53120TS 

coo 

408 

- 23 

S306010F 

♦coo 

304 

- 40 

S306020F 

♦coo 

304 

- 72 

S306040F 

♦coo 

304 

-118 

S306060F 

♦coo 

304 

-157 

S306080F 

♦coo 

304 

-189 

S306100F 

♦coo 

404 

- 17 

S306120F 

♦coo 

407 

- 93 

S307010F 

♦coo 

305 

- 67 

S307020F 

♦coo 

305 

- 79 

S307040F 

♦coo 

305 

- 96 

S307060F 

♦coo 

305 

-111 

S504100 

coo 

404 

-166 

S504100TS 

coo 

404 

-167 

S504110 

coo 

405 

-133 

S504110TS 

coo 

405 

-134 

S504120 

coo 

408 

- 42 

S504120TS 

coo 

408 

- 43 

S-15 

SAKJ 

279 

-103 

S-34 

SAKJ 

241 

- 92 

SA02PCN / R022(A) 

WESB 

445 

- 92 

SA03PCN / R022(A) 

WESB 

445 

- 93 

SA04PCN/R022(A) 

WESB 

445 

- 94 

SA05PCN/R022(A) 

WESB 

445 

- 95 


WESB 
WESB 299 


SA09PCN/R022(A) 


142 SA10PCN/R022(A) 


88 ISA10PCN/R031 (A) 


101 ISA10PCN/R051 (A) 


125 ISA10PCN/R061 (A) 


154 ISA11 PCN/R022(A) 


173 ISA11PCN/R031 (A) 


198 ISA11PCN/R051 (A) 


WESB 
♦WESB 403 
♦WESB 403 
♦WESB 404 
WESB 403 
♦WESB 404 
WESB 403 
♦WESB 404 


13 ISA11PCN/R061 (A) 


100 SA12PCN/R031(A) 


82 SA12PCN/R051(A) 


111 SA12PCN/R061(A) 


175 ISA13PCN/R031 (A) 


96 SA13PCN/R051(A) 


WESB 
♦WESB 407 
♦WESB 407 
♦WESB 407 
♦WESB 407 
WESB 407 
♦WESB 407 


189 SA14PCN/R031(A) 


47 SA14PCN/R051 (A) 

50 V 

51 SA14PCN/R061 (A) 

55 V 

56 SA15PCN/R031 (A) 

60 V 

61 SA15PCN/R051 (A) 

65 V 

66 SA15PCN/R061 (A) 


WESB 
WESB 409 


78 SA16PCN/R031 (A) 

79 V 

82 SA16PCN/R051 (A) 

83 \ 
87 SA16PCN/R061 (A) 


WESB 
WESB 412 
WESB 412 
WESB 412 


♦SAKJ 284 
SAKJ 284 
♦SAKJ 285 
♦SAKJ 402 
SAKJ 284 
♦SSI 256 


150 
SB151 

97 SB152 
SB154 

161 SB156 

98 SB 160 
SB 180 

99 SB200 
SB201 

160 

163 SB202 
10 

190 SB203 
26 SB204 

215 

28 SB205 

100 SB206 

101 SB207 
SB208 

102 SB210 
SB251 

103 SB252 
SB254 

104 SB256 
SB305 

105 SB310 
SB320 

106 SB320#B 
SB330 

107 SB340 
SB340#B 
SB350 

. SB351 
87 SB352 

101 SB354 
71 SB356 

103 SB360 

108 SB360#B 
SB380 

109 SB380#B 
SB400 

■110 SB401 


SB601 
SB602 
126 SB603 

149 SB604 
165 SB605 

10 SB605#B 
SB606 

11 SB606#B 
SB607 

12 SB607#B 
SB820 

42 SB830 
77 SB840 

134 SB850 
144 SB860 

128 SB880 

129 SB1020 
15 SB1035 

114 SB1045 
216 SB1505 

71 SB1620 

72 SB1630 
7 SB1640 

120 SB1650 
109 SB1660 
105 SB1680 
147 SB2505 
134 SB3020 
131 SB3030 
167 SB3040 
155 SB3050 

150 SB3060 
185 SB3080 

173 SB3100 
170 SB3505 

190 SB-2 
189 SB-2B 
188 SB-2C 
203 SBMBO 
195 SBR1F 

191 SBR2 

174 SBR2F 
7 SBR4 

21 SBR4F 
20 SBR05 
35 SBR6A1 
31 SBR6A2 

43 SBR6A3 
42 SBR6A05 

25 SBR10 

26 SBR10A1 
35 SBR10A2 
41 SBR10A3 


A-Regisfered with JEDEC 
by this manufacturer 


t-Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 































_10A4 

SBR10A05 

SBR10A5 

SBR10A6 

SBR10A8 

SBR10A10 

SBR15FF 

SBR20 

SBR25F 

SBR30 

SBR3035 

SBR3040 

SBR3045 

SBR3050 

SBR8035 

SBR8040 

SBR8045 

SBR8050 

SBS1620 

SBS1635 

SBS1640 

SBS1645 

SBS3020M 

SBS3030M 

SBS3040M 

SBS3050M 

SBS3060M 

SBT3035 

SBT3040 

SBT3045 

SBT3050 

SC3AS4F 

SC3AS6 

SC3BA1F 

SC3BA2 

SC3BA2F 

SC3BA4 

SC3BA4F 

SC3BA05F 

SC3BA6 

SC3BA10FF 

SC3BH1F 

SC3BH2 

SC3BH2F 

SC3BH4 

SC3BH4F 

SC3BH6 

SC3BJ2 

SC3BJ2F 

SC3BJ4 

SC3BJ4F 

SC3BJ05F 

SC3BJ6 

SC3BK4 

SC3BK4F 

SC3BK6 

SC3HAS4FN 

SC3HAS4FP 

SC3HAS6N 

SC3HAS6P 

SCI 5 

SC20 

SC20#B 

SC20F 

SC30 

SC30F 

SC40 

SC40F 

SC50 

SC50F 


SC80F 
SC114G1 
SC116G1 
SCI 50 


SC300 

SCA114W 

SCA116BW 

SCAJ1F 

SCAJ2 

SCAJ2F 

SCAJ4 

SCAJ4F 

SCAJ05F 

SCAJ05FF 

SCAJ6 

SCAJ10FF 

SCAJ15FF 

SCAS4F 

SCAS6 

SCAS15FF 

SCB114Y 

SCB116BY 

SCBA1F 

SCBA2 

SCBA2F 

SCBA4 

SCBA4F 

SCBA05F 

SCBA05FF 

SCBA6 

SCBA10FF 

SCBA15FF 

SCBAR4F 

SCBAR6 

SCBAR10 

SCBAR15FF 

SCBH1F 


SCBH2F 

SCBH4 

SCBH4F 

SCBH05F 

SCBH05FF 

SCBH6 

SCBH10FF 

SCBH15FF 

SCBK2 

SCBK2F 

SCBK4F 

SCBK6 

SCBK15FF 

SCC114Y 

SCC116BY 

SCDA1F 

SCDA2 

SCDA2F 

SCDA4 

SCDA4F 

SCDA05F 

SCDA6 

SCDA10FF 

SCDAR4 

SCDAR6 

SCDAR10 

SCDAS4A 

SCDAS4F 

SCDAS15FF 

SCF5000 

SCF7500 

SCF10000 

SCF12500 

SCFM5K 

SCFM7.5K 

SCFM10K 

SCFM12.5K 

SCFM15K 

SCFS2000 

SCFS2500 

SCFS4000 

SCFS6000 

SCFS8000 

SCFS10000 

SCFS12000 

SCH120 

SCH130 

SCH140 

SCH150 

SCH160 

SCH320 

SCH330 

SCH340 

SCH350 

SCH360 

SCH520 

SCH530 

SCH540 

SCH550 

SCH560 

SCH1020 

SCH1030 

SCH1040 

SCH1050 

SCH1060 

SCH5000 

SCH7500 

SCH12500 

SCH15000 

SCH20000 

SCH25000 

SCHJ15K 

SCHJ22.5K 

SCHJ30K 

SCHJ37.5K 

SCHJ45K 

SCHM5K 

SCHM7.5K 

SCHM10K 

SCHM12.5K 

SCHM15K 

SCHS2500 

SCHS5000 

SCHS7500 

SCHS10000 

SCHS12500 

SCHS15000 

SCKV12K30 

SCKV12K40 

SCKV18K30 

SCKV18K40 

SCKV25K30 

SCKV25K40 

SCKV30K12F 

SCKV33K12 

SCKV45K12 

SCKV45K12F 

SCKV60K12F 

SCKV66K12 

SCKV100K3 

SCKV150K3 

SCKV200K3 

SCNA1F 

SCNA2 

SCNA2F 

SCNA4 

SCNA4F 

SCNA05F 

SCNA6 

SCNA10FF 

SCNAR4F 

SCNAR6 

SCNAR10 


MFRS 


371 

♦ SET 371 

♦ SET 371 
♦SET 371 

♦ SET 367 

♦ SET 368 
♦SET 371 

♦ SET 368 
♦SET 368 

SET 371 
SET 371 
SET 371 
♦SET 371 

♦ SET 301 

♦ HITJ 370 

♦ HITJ 371 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 293 

♦ SET 295 

♦ SET 296 

♦ SET 293 

♦ SET 299 

♦ SET 303 

♦ SET 403 

♦ SET 308 
♦SET 301 

♦ SET 302 

♦ SET 256 
♦SET 257 

♦ SET 257 

♦ SET 257 
♦SET 423 
♦SET 425 
♦SET 427 

♦ SET 428 
♦SET 429 
♦SET 415 

♦ SET 256 
♦SET 415 

♦ SET 425 
♦SET 426 
♦SET 257 

♦ SET 428 

♦ GIC 446 

♦GIC 446 
♦GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GIC 446 

♦ GiC 446 

♦GIC 446 
♦GIC 446 
♦GIC 446 

♦ SET 424 
♦SET 425 

♦ SET 428 
♦SET 429 
♦SET 430 

♦ SET 431 

♦ SET 276 

♦SET 431 
♦SET 432 
♦SET 432 

♦ SET 433 

♦ SET 423 

♦ SET 425 

♦SET 427 

♦ SET 428 

♦SET 429 
♦SET 417 

♦ SET 424 

♦ SET 425 

♦ SET 427 

♦SET 406 

♦ SET 429 

♦ SET 428 

♦ SET 428 

♦SET 430 

♦ SET 430 

♦SET 431 

♦ SET 431 

♦SET 432 

♦ SET 432 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦SET 293 

♦ SET 296 

♦ SET 303 

♦ SET 296 

♦ SET 302 

♦SET 302 

403 


TYPE No. 


180 

181 SCNAS15FF 

188 SCPA2 

189 SCPA2F 
112 SCPA4 
102 SCPA4F 
197 SCPA05F 
121 SCPA6 
124 SCPA10FF 

150 SCPAR4F 

6 SCPAR6 

7 SCPAR10 

151 SCPAS4F 
68 SCPAS15FF 

170 SCPHN6 
163 SCPHN10 
4 SCPHN16 
87 SCPHN20 

8 SCPHN26 
129 SCPHN30 
154 SCPND5 
220 SCPND10 
160 SCPND15 

78 SCPNN5 
35 SCPNN10 
4 SCPNN15 
203 SCPNP5 
179 SCPNP10 

76 SCPNP15 
106 SCSDF4L 
210 SCSDFF15L 

24 SCSDMOL 

50 SCSF4 
62 SCSFF15 

114 SCSMO 

142 SCSNF4L 

68 SCSNFF15 

77 SCSNFF15L 

52 SCSNL05L 

120 SCSNL05W 
156 SCSNMOL 

121 SCSPF4L 
26 SCSPFF05 

120 SCSPFF15L 

51 SCSPM6L 
141 SCSPM6W 

13 SCSPMOL 

14 SD2A 

15 SD10 

16 SD15 

17 SD20 

18 SD25 

19 SD30 

20 SD31 

21 SD32 

22 SD040N02P 
•23 SD040N04P 

24 SD040N06P 

25 SD040N08P 

26 SD040N10P 

27 SD040N12P 

28 SD040N14P 

29 SD040N16P 

30 SD040R02P 

31 SD040R04P 

32 SD040R06P 
32 SD040R08P 

206 SD040R10P 
110 SD040R12P 
90 SD040R14P 
172 SD040R16P 
135 SD40 
131 SD041N02P 
19 SD041N04P 
71 SD041N06P 
153 SD041N08P 
1 SD041N10P 

115 SD041N12P 

143 SD041N14P 

69 SD041N16P 

78 SD041R02P 

53 SD041R04P 
193 SD041R06P 

51 SD041R08P 
208 SD41 
177 ♦TRWO 

196 

166 SD50#B 

126 SD51 

127 ♦MOTA 

67 ♦TRWS 


MFRS 


305 

♦ SET 305 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 293 

♦ SET 296 

♦ SET 303 

♦ SET 296 

♦ SET 302 

♦ SET 302 

♦ SET 403 

♦ SET 305 

♦ SET 305 

♦ SET 425 

♦ SET 427 

♦ SET 429 

♦ SET 430 

♦ SET 431 

♦ SET 432 

♦ SET 424 

♦ SET 427 

♦ SET 429 

♦ SET 424 

♦ SET 427 

♦ SET 429 

♦SET 424 

♦ SET 427 

♦ SET 429 

♦ SET 254 

♦ SET 274 

♦SET 403 

♦ SET 254 

♦ SET 274 

SET 401 

♦ SET 254 

SET 274 

♦ SET 274 

♦ SET 252 

♦ SET 252 

♦ SET 403 

♦ SET 254 

SET 274 

♦ SET 274 

♦ SET 255 

SET 255 

♦ SET 403 

♦ SELI 442 

♦ DIT 302 

♦ DIT 302 

♦ DIT 302 

♦ DIT 302 

♦ DIT 274 

♦TRWS 437 
♦TRWS 437 

♦ SISI 301 

♦ SISI 301 

♦ SISI 302 

♦ SISI 302 

♦SISI 403 

♦ SISI 407 

♦ SISI 409 

♦ SISI 412 

♦ SISI 301 

♦SISI 301 

♦ SISI 302 

♦ SISI 302 

♦ SISI 403 

♦ SISI 407 

♦ SISI 409 

♦ SISI 412 

♦ BELI 248 

♦ SISI 301 

♦ SISI 301 

♦ SISI 302 

♦ SISI 302 

♦ SISI 403 

♦ SISI 407 

♦ SISI 409 

♦ SISI 412 

♦ SISI 301 

♦ SISI 301 

♦ SISI 302 

♦ SISI 302 

♦ MOTA 375 

♦ TRWS 

♦ UNI 

♦ BELI 235 

♦ INR 375 

♦ TRWO 

♦ UNI 


SD51 #B 

♦ DIT 

SD60P 

ORIJ 

SD61P 

ORIJ 

SD61PA 

ORIJ 

SD070N02P 

♦ SISI 

SD070N04P 

♦ SISI 

SD070N06P 

♦SISI 

SD070N08P 

♦ SISI 

SD070N10P 

♦SISI 

SD070N12P 

♦ SISI 

SD070N14P 

♦SISI 

SD070N16P 

♦ SISI 

SD070R02P 

♦ SISI 

SD070R04P 

♦ SISI 

SD070R06P 

♦ SISI 

SD070R08P 

♦SISI 

SD070R10P 

♦ SISI 

SD070R12P 

♦SISI 

SD070R14P 

♦SISI 

SD070R16P 

♦SISI 

SD071N02P 

♦SISI 

SD071N04P 

♦ SISI 

SD071N06P 

♦ SISI 


It 

TYPE NU 

WBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


Hi 1 Bi'l —i'll 1 11 

Pq&Line 

SD071N08P 

♦ST31 

304 

-197 

SD200R10P 


404 

-128 

SD071N10P 

♦SISI 

404 

- 24 

SD200R12M 

♦SISI 

407 

-220 

SD071N12P 

♦ SISI 

407 

- 99 

SD200R12P 

♦SISI 

408 

- 1 

SD071N14P 

♦SISI 

409 

-192 

SD200R14M 

♦SISI 

410 

- 50 

SD071N16P 

♦ SISI 

412 

■178 

SD200R14P 

♦SISI 

410 

- 51 

SD071R02P 

♦SISI 

304 

■ 80 

SD200R16M 

♦SISI 

413 

- 21 

SD071R04P 

♦SISI 

304 

-126 

SD200R16P 

♦SISI 

413 

- 22 

SD071R06P 

♦SISI 

304 

-165 

SD241 

♦ Dll 

437 

- 24 

SD071R08P 

♦SISI 

304 

-198 

GIC 

♦ INR 



SD071R10P 

♦SISI 

404 

- 25 

♦ TRWO 

♦TRWS 



SD071RI2P 

♦SISI 

407 

-100 


♦ UNI 



SD071R14P 

♦SISI 

409 

-193 

SD241#B 

♦ MOTA 

299 

-216 

SD071R16P 

♦SISI 

412 

-179 

SD300C02C 

♦ SISI 

311 

-195 

SD71 

♦TRWS 

437 

- 18 

SD300C04C 

♦ SISI 

311 

-197 

SD72 

♦TRWS 

437 

- 19 

SD300C06C 

♦SISI 

311 

-198 

SD75 

♦TRWO 

437 

- 20 

SD300C08C 

♦SISI 

311 

-200 


♦TRWS 



SD300C10C 

♦SISI 

404 

-216 

SD80 

♦SELI 

446 

- 33 

SD300C12C 

♦SISI 

408 

-100 

SD090N02P 

♦SISI 

305 

-135 

SD300C14C 

♦SISI 

410 

-134 

SD090N04P 

♦SISI 

305 

-141 

SD300C16C 

♦SISI 

413 

- 78 

SD090N06P 

♦SISI 

305 

-147 

SD300N02M 

♦SISI 

310 

-158 

SD090N08P 

♦SISI 

305 

-153 

SD300N02P 

♦SISI 

310 

-159 

SD090N10P 

♦SISI 

404 

- 40 

SD300N04M 

♦SISI 

310 

-164 

SD090N12P 

♦SISI 

407 

-115 

SD300N04P 

♦SISI 

310 

-165 

SD090N14P 

♦SISI 

409 

-204 

SD300N06M 

♦SISI 

310 

-171 

SD090N16P 

♦SISI 

412 

-189 

SD300N06P 

♦SISI 

310 

-172 

SD090R02P 

♦SISI 

305 

-136 

SD300N08M 

♦SISI 

310 

-178 

SD090R04P 

♦SISI 

305 

-142 

SD300N08P 

♦SISI 

310 

-179 

SD090R06P 

♦SISI 

305 

-148 

SD300R02M 

♦SISI 

310 

-160 

SD090R08P 

♦SISI 

305 

-154 

SD300R02P 

♦SISI 

310 

-161 

SD090R10P 

♦SISI 

404 

- 41 

SD300R04M 

♦SISI 

310 

-166 

SD090R12P 

♦SISI 

407 

-116 

SD300R04P 

♦SISI 

310 

-167 

SD090R14P 

♦SISI 

409 

-205 

SD300R06M 

♦SISI 

310 

-173 

SD090R16P 

♦SISI 

412 

-190 

SD300R06P 

♦SISI 

310 

-174 

SD091N02P 

♦SISI 

305 

-137 

SD300R08M 

♦SISI 

310 

-180 

SD091N04P 

♦SISI 

305 

-143 

SD300R08P 

♦SISI 

310 

-181 

SD091N06P 

♦SISI 

305 

-149 

SD300R10M 

♦SISI 

404 

-174 

SD091N08P 

♦SISI 

305 

-155 

SD300R10P 

♦SISI 

404 

-175 

SD091N10P 

♦SISI 

404 

- 42 

SD300R12M 

♦SISI 

408 

- 54 

SD091N12P 

♦SISI 

407 

-117 

SD300R12P 

♦SISI 

408 

- 55 

SD091N14P 

♦SISI 

409 

-206 

SD300R14M 

♦SISI 

410 

- 87 

SD091N16P 

♦SISI 

412 

-191 

SD300R14P 

♦ SISI 

410 

- 88 

SD091R02P 

♦SISI 

305 

-138 

SD300R16M 

♦SISI 

413 

- 51 

SD091R04P 

♦SISI 

305 

-144 

SD300R16P 

♦SISI 

413 

- 52 

SD091R06P 

♦SISI 

305 

-150 

SD400C02C 

♦SISI 

312 

- 5 

SD091R08P 

♦ SISI 

305 

-156 

SD400C04C 

♦SISI 

312 

- 12 

SD091R10P 

♦SISI 

404 

- 43 

SD400C06C 

♦SISI 

312 

- 20 

SD091R12P 

♦SISI 

407 

-118 

SD400C08C 

♦SISI 

312 

- 28 

SD091R14P 

♦ SISI 

409 

-207 

SD400C10C 

♦SISI 

405 

- 2 

SD091R16P 

♦SISI 

412 

-192 

SD400C12C 

♦SISI 

408 

-108 

SD101A 

♦ ITTG 

437 

- 44 

SD400C14C 

♦SISI 

410 

-142 

SD101B 

♦ ITTG 

437 

- 45 

SD400C16C 

♦SISI 

413 

- 86 

SD101C 

♦ITTG 

437 

- 46 

SD400N02M 

♦SISI 

310 

-201 

SD103A 

ITTG 

437 

- 21 

SD400N02P 

♦SISI 

310 

-202 

SD103B 

ITTG 

437 

- 22 

SD400N04M 

♦SISI 

311 

- 2 

SD103C 

ITTG 

437 

- 23 

SD400N04P 

♦SISI 

311 

- 3 

SD150N02M 

♦ SISI 

307 

- 97 

SD400N06M 

♦SISI 

311 

- 23 

SD150N02P 

♦SISI 

307 

- 98 

SD400N06P 

♦SISI 

311 

- 24 

SD150N04M 

♦SISI 

307 

-163 

SD400N08M 

♦ SISI 

311 

- 44 

SD150N04P 

♦SISI 

307 

-164 

SD400N08P 

♦SISI 

311 

- 45 

SD150N06M 

♦SISI 

307 

-208 

SD400N10M 

♦SISI 

404 

-182 

SD150N06P 

♦ SISI 

307 

-209 

SD400N10P 

♦SISI 

404 

-183 

SD150N08M 

♦SISI 

308 

- 33 

SD400N12M 

♦SISI 

408 

- 62 

SD150N08P 

♦SISI 

308 

- 34 

SD400N12P 

♦SISI 

408 

- 63 

SD150N10M 

♦SISI 

404 

- 98 

SD400N14M 

♦SISI 

410 

- 97 

SD150N10P 

♦ SISI 

404 

- 99 

SD400N14P 

♦SISI 

410 

- 98 

SD150N12M 

♦SISI 

407 

-190 

SD400N16M 

♦SISI 

413 

- 56 

SD150N12P 

♦ SISI 

407 

-191 

SD400N16P 

♦SISI 

413 

- 57 

SD150N14M 

♦SISI 

410 

- 30 

SD400R02M 

♦SISI 

310 

-203 

SD150N14P 

♦ SISI 

410 

- 31 

SD400R02P 

♦SISI 

310 

-204 

SD150N16M 

♦SISI 

413 

- 5 

SD400R04M 

♦SISI 

311 

- 4 

SD150N16P 

♦SISI 

413 

- 6 

SD400R04P 

♦SISI 

311 

- 5 

SD150R02M 

♦ SISI 

307 

- 99 

SD400R06M 

♦SISI 

311 

- 25 

SD150R02P 

♦ SISI 

307 

-100 

SD400R06P 

♦SISI 

311 

- 26 

SD150R04M 

♦SISI 

307 

-165 

SD400R08M 

♦SISI 

311 

- 46 

SD150R04P 

♦ SISI 

307 

-166 

SD400R08P 

♦SISI 

311 

- 47 

SD150R06M 

♦ SISI 

307 

-210 

SD400R10M 

♦SISI 

404 

-184 

SD150R06P 

♦SISI 

307 

-211 

SD400R10P 

♦SISI 

404 

-185 

SD150R08M 

♦SISI 

308 

- 35 

SD400R12M 

♦SISI 

408 

- 64 

SD150R08P 

♦ SISI 

308 

- 36 

SD400R12P 

♦SISI 

408 

- 65 

SD150R10M 

♦SISI 

404 

-100 

SD400R14M 

♦SISI 

410 

- 99 

SD150R10P 

♦SISI 

404 

-101 

SD400R14P 

♦SISI 

410 

-100 

SD150R12M 

♦SISI 

407 

-192 

SD400R16M 

♦SISI 

413 

- 58 

SD150R12P 

♦SISI 

407 

-193 

SD400R16P 

♦SISI 

413 

- 59 

SD150R14M 

♦SISI 

410 

- 32 

SD455 

SELI 

234 

- 89 

SD150R14P 

♦SISI 

410 

- 33 

SD914 

THEF 

246 

-135 

SD150R16M 

♦SISI 

413 

- 7 

SD4145 

♦coo 

375 

- 26 

SD150R16P 

♦SISI 

413 

- 8 

SD5145 

♦coo 

375 

- 70 

SD160 

PIHS 

234 

- 97 

SD5171 

♦TRWO 

437 

- 25 

SD200N02M 

♦SISI 

308 

-163 


♦TRWS 



SD200N02P 

♦SISI 

308 

-164 

SD5171 #B 

MOTA 

303 

- 66 

SD200N04M 

♦SISI 

308 

-183 

SD24145 

♦COO 

375 

- 27 

SD200N04P 

♦SISI 

308 

-184 

SD-60P 

ORIJ 

274 

- 43 

SD200N06M 

♦SISI 

308 

-199 

SD-60PA 

ORIJ 

274 

-140 

SD200N06P 

♦SISI 

308 

-200 

SD-61P 

ORIJ 

274 

-216 

SD200N08M 

♦SISI 

308 

-217 

SD-61PA 

ORIJ 

274 

-217 

SD200N08P 

♦SISI 

308 

-218 

SDA113A 

♦SSI 

287 

-194 

SD200N10M 

♦SISI 

404 

-125 

SDA113B 

♦SSI 

288 

- 32 

SD200N10P 

♦SISI 

404 

-126 

SDA113C 

♦SSI 

288 

-112 

SD200N12M 

♦SISI 

407 

-218 

SDA113D 

♦SSI 

288 

-210 

SD200N12P 

♦SISI 

407 

-219 

SDA113E 

♦SSI 

289 

- 74 

SD200N14M 

♦SISI 

410 

- 48 

SDA113F 

♦SSI 

289 

-142 

SD200N14P 

♦SISI 

410 

- 49 

SDA113G 

♦SSI 

402 

-176 

SD200N16M 

♦SISI 

413 

- 19 

SDA117A 

♦SSI 

362 

-191 

SD200N16P 

♦SISI 

413 

- 20 

SDA117B 

♦SSI 

363 

- 21 

SD200R02M 

♦SISI 

308 

-165 

SDA117C 

♦SSI 

363 

- 63 

SD200R02P 

♦SISI 

308 

-166 

SDA117D 

♦SSI 

363 

-110 

SD200R04M 

♦SISI 

308 

-185 

SDA117E 

♦SSI 

363 

-155 

SD200R04P 

♦SISI 

308 

-186 

SDA117F 

♦SSI 

363 

-193 

SD200R06M 

♦SISI 

308 

-201 

SDA117G 

♦SSI 

364 

- 4 

SD200R06P 

♦SISI 

308 

-202 

SDA130A 

♦SSI 

369 

-141 

SD200R08M 

♦SISI 

308 

-219 

SDA130B 

♦SSI 

369 

-143 

SD200R08P 

♦SISI 

308 

-220 

SDA130C 

♦SSI 

369 

-144 

SD200R10M 

♦SISI 

404 

-127 

SDA130D 

♦SSI 

369 

-145 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

him« 





[gmrrci 

TYPE No. 

■7ildsbi 


TYPE No. 

MFRS 





SDA130E 

Kiw 

369 

146 

SDA304F 

H&H 

368 

- 72 

SDA990-6F 

♦SCN 

370 

-203 

SDR623/59 

H«i 

254 

-113 

SES5401 

HITCH 

252 

- 82 

SDA130F 

♦SSI 

369 

147 

SDA304G 

♦ SSI 

368 

- 89 

SDA990-8 

♦SCN 

371 

- 1 

SDR624/59 


254 

-154 

SES5401C 

♦ UNI 

252 

- 83 

SDA130G 

♦SSI 

369 

148 

SDA312A 

♦SSI 

372 

-132 

SDA990-10 

♦SCN 

371 

- 4 

SDR625/59 

♦SSI 

255 

- 28 

SES5402 

♦ UNI 

253 

- 47 

SDA132A 

♦SSI 

371 

173 

SDA312B 

♦SSI 

372 

-133 

SDA2500F 

♦SSI 

256 

-157 

SDR803 

♦SSI 

253 

-212 

SES5402C 

♦ UNI 

253 

- 48 

SDA132B 

♦SSI 

371 

175 

SDA312C 

♦SSI 

372 

-135 

SDA5000 

♦SSI 

257 

- 3 

SDR804 

♦SSI 

253 

- 35 

SES5403 

♦ UNI 

254 

- 7 

SDA132C 

♦SSI 

371 

182 

SDA312D 

♦SSI 

372 

-136 

SDA5000F 

♦SSI 

256 

-211 

SDR805 

♦SSI 

253 

-216 

SES5403C 

♦ UNI 

254 

- 8 

SDA132D 

♦SSI 

371 

190 

SDA312E 

♦ SSI 

372 

-137 


♦SSI 

257 

- 29 

SDR806 

♦SSI 

254 

- 40 

SES5404(M) 

♦UNI 

254 

- 43 

SDA132E 

♦SSI 

371 

198 

SDA356BF 

♦SSI 

253 

- 44 


♦SSI 

257 

- 25 

SDR807 

♦SSI 

254 

-109 

SES5404C(M) 

♦ UNI 

254 

- 44 

SDA132F 

♦SSI 

371 

203 

SDA356BUF 

♦SSI 

252 

-216 

SDA10000 

♦SSI 

257 

- 58 

SDR900 

♦SSI 

252 

- 42 

SES5501(M) 

♦ UNI 

252 

- 84 

SDA132G 

♦SSI 

371 

207 

SDA356DF 

♦SSI 

254 

- 42 

SDA10000UF 

♦SSI 

257 

- 45 

SDR901 

♦SSI 

253 

- 7 

SES5502(M) 

♦ UNI 

253 

- 49 

SDA138A 

♦SSI 

365 

162 

SDA356DUF 

♦SSI 

254 

- 18 

SDA12500 

♦SSI 

257 

- 67 

SDR902 

♦SSI 

254 

- 23 

SES5503(M) 

♦UNI 

254 

- 9 

SDA138B 

♦SSI 

365 

172 

SDA356GF 

♦ SSI 

254 

-174 

SDA12500UF 

♦SSI 

257 

- 63 

SDR903 

♦ SSI 

254 

-114 

SES5504(M) 

♦UNI 

254 

- 45 

SDA138C 

♦SSI 

365 

184 

SDA356GUF 

♦SSI 

254 

-168 

SDA15000 

♦SSI 

257 

- 71 

SDR904 

♦SSI 

254 

-155 

SES5601C 

♦UNI 

252 

- 85 

SDA138D 

♦SSI 

365 

197 

SDA356JF 

♦SSI 

255 

- 83 

SDA20000 

♦SSI 

257 

- 75 

SDR905 

♦SSI 

255 

- 29 

SES5602C 

♦ UNI 

253 

- 50 

SDA138E 

♦SSI 

366 

2 

SDA356JUF 

♦SSI 

255 

- 77 

SDA25000 

♦SSI 

257 

- 77 

SDR933/61 

♦SSI 

254 

-115 

SES5603C 

♦UNI 

254 

- 10 

SDA138F 

♦SSI 

366 

11 

SDA356KF 

♦SSI 

255 

-173 


♦SSI 

256 

-168 

SDR934/61 

♦SSI 

254 

-156 

SES5701 

♦ UNI 

252 

- 86 

SDA138G 

♦SSI 

366 

16 

SDA356KUF 

♦SSI 

255 

-164 


♦SSI 

256 

-158 

SDR935/61 

♦SSI 

255 

- 30 

SES5702 

♦UNI 

253 

- 51 

SDA165A 

♦SSI 

367 

113 

SDA356MF 

♦SSI 

256 

- 26 

ssShlssB 

♦SSI 

256 

-151 

SDR936/61 

♦SSI 

255 

- 64 

SES5703 

♦UNI 

254 

- 11 

SDA165B 

♦SSI 

367 

144 

SDA356MUF 

♦SSI 

256 

- 18 


♦SSI 

257 

- 4 

SDR943/61 

♦SSI 

254 

-123 


♦UNI 

252 

- 87 

SDA165C 

♦SSI 

367 

182 

SDA356NF 

♦SSI 

256 

- 87 

SsSiiliupH 

♦SSI 

256 

-212 

SDR944/61 

♦SSI 

254 

-171 

SES5802 

♦UNI 

253 

- 52 

SDA165D 

♦SSI 

368 

2 

SDA356NUF 

♦ SSI 

256 

- 83 


♦SSI 

256 

-206 

SDR945/61 

♦ SSI 

255 

- 39 

SES5803 

♦ UNI 

254 

- 12 

SDA165E 

♦SSI 

368 

40 

SDA380AD 

♦SSI 

271 

-149 

mm 

♦SSI 

257 

- 30 

SDR946/61 

♦ SSI 

255 

- 80 

SET010203 

♦ SET 

403 

- 89 

SDA165F 

♦SSI 

368 

70 

SDA380AN 

♦SSI 

271 

-150 

seS! *91 

♦SSI 

257 

- 26 

SDR 1004 

♦SSI 

254 

-172 

SET010204 

♦SET 

296 

-132 

SDA165G 

♦SSI 

368 

87 

SDA380AP 

♦SSI 

271 

-151 

SDAH7500UF 

♦SSI 

257 

- 23 

SDR1006 

♦SSI 

255 

- 81 

SET010211 

♦SET 

296 

• 68 

SDA167A 

♦SSI 

373 

2 

SDA380BD 

♦SSI 

271 

-165 

SDAH10000 

♦SSI 

257 

- 59 

SDR1008 

♦ SSI 

255 

-171 

SET030603 

♦ SET 

403 

-154 

SDA167B 

♦SSI 

373 

6 

SDA380BN 

♦SSI 

271 

-166 

c, nl 1' 1 'i'M 

♦SSI 

257 

- 52 

SDR1010 

♦ SSI 

256 

- 24 

SET030604 

♦SET 

300 

-131 

SDA167C 

♦ SSI 

373 

12 

SDA380BP 

♦SSI 

271 

-167 

saSli i * AflU 

♦SSI 

257 

- 46 

SDR1304 

♦ SSI 

254 

- 41 

SET030611 

♦SET 

300 

- 62 

SDA167D 

♦SSI 

373 

19 

SDA380CD 

♦SSI 

272 

- 11 


♦SSI 

257 

- 68 

SDR1305 

♦ SSI 

254 

-169 

SET030803 

♦ SET 

403 

-155 

SDA167E 

♦SSI 

373 

25 

SDA380CN 

♦SSI 

272 

- 12 

ssSii 2siE S 

♦SSI 

257 

- 65 

SDR1306 

♦ SSI 

255 

- 78 

SET030804 

♦ SET 

300 

-132 

SDA167F 

♦SSI 

373 

29 

SDA380CP 

♦SSI 

272 

- 13 

ssS! 

♦SSI 

257 

- 64 

SDR1308 

♦ SSI 

255 

-169 

SET030811 

♦SET 

300 

- 63 

SDA167G 

♦SSI 

373 

32 

SDA380DD 

♦SSI 

272 

- 23 


♦SSI 

257 

- 72 

SDR3001 

♦SOD 

287 

-166 

SET031003 

♦ SET 

403 

- 90 

SDA168H 

♦SSI 

402 

209 

SDA380DN 

♦ SSI 

272 

- 24 

SDB AX 12(A) 

♦THEF 

271 

-118 

SDR3002 

♦ SOD 

287 

-211 

SET031004 

♦SET 

296 

-144 

SDA168I 

♦SSI 

411 

116 

SDA380DP 

♦SSI 

272 

- 25 

SDF10 

♦GIC 

360 

- 79 

SDR3003 

♦ SOD 

287 

-218 

SET031011 

♦SET 

296 

- 69 

SDA168J 

♦ SSI 

415 

100 

SDA380ED 

♦SSI 

272 

- 35 

SDF20 

♦GIC 

360 


SDR3004 

♦SOD 

288 

- 53 

SET040203 

♦ SET 

403 

-156 

SDA168K 

♦SSI 

417 

186 

SDA380EN 

♦SSI 

272 

- 36 

SDF30 

♦GIC 

360 

- 83 

SDR3005 

♦SOD 

288 

- 55 

SET040204 

♦SET 

300 

-121 

SDA168L 

♦SSI 

419 

172 

SDA380EP 

♦ SSI 

272 

- 37 

SDF40 

♦GIC 

360 

- 84 

SDR3007 

♦ SOD 

276 

-196 

SET040211 

♦ SET 

300 

- 64 

SDA168M 

♦SSI 

422 

31 

SDA380FD 

♦SSI 

272 

- 45 

SDF50 

♦GIC 

360 

- 99 

SDR3008 

♦SOD 

276 

-208 

SET061203 

♦ SET 

403 

-157 

SDA168N 

♦SSI 

424 

33 

SDA380FN 

♦ SSI 

272 

- 46 

SDF60 

♦GIC 

360 

-109 

SDR3009 

♦SOD 

277 

- 19 

SET061204 

♦SET 

370 

-193 

SDA234A 

♦SSI 

371 

152 

SDA380FP 

♦SSI 

272 

- 47 

SDH5KM 

♦SET 

423 

-190 

SDR4001 

♦SOD 

290 

- 19 

SET061211 

♦SET 

370 

-165 

SDA234B 

♦SSI 

371 

153 

SDA380GD 

♦ SSI 

272 

- 55 

SDH5KS 

♦SET 

424 

- 12 

SDR4002 

♦SOD 

290 

- 23 

SET111403 

♦SET 

403 

-192 

SDA234C 

♦SSI 

371 

154 

SDA380GN 

♦SSI 

272 

- 56 

SDH7.5K 

♦SET 

425 

-153 

SDR4003 

♦SOD 

290 

- 24 

SET111 404 

♦SET 

371 

-165 

SDA234D 

♦SSI 

371 

155 

SDA380GP 

♦ SSI 

272 

- 57 

SDH10KM 

♦SET 

427 

-150 

SDR4004 

♦SOD 

290 

- 33 

SET111411 

♦ SET 

371 

-162 

SDA234E 

♦SSI 

371 

156 

SDA381AD 

♦SSI 

271 

-143 

SDH 10KS 

♦SET 

427 

-187 

SDR4005 

♦SOD 

290 

- 35 

SF1 

♦ Dll 

238 

- 56 

SDA234F 

♦SSI 

371 

157 

SDA381AN 

♦SSI 

271 

-144 

SDH15KM 

♦SET 

429 

-115 

SDR4007 

♦SOD 

281 

- 7 

SF2 

♦ Dll 

238 

- 80 

SDA234G 

♦SSI 

371 

158 

SDA381AP 

♦SSI 

271 

-145 

SDHD5KM 

♦SET 

423 

-191 

SDR4008 

♦SOD 

281 

- 40 

SF3 

♦ Dll 

254 

-134 

SDA263-1A 

♦SSI 

372 

9 

SDA381BD 

♦SSI 

271 

-160 

SDHD5KS 

♦SET 

424 

- 13 

SDR4009 

♦SOD 

281 

-127 


♦ Dll 

254 

-195 

SDA263-1AF 

♦SSI 

372 

10 

SDA381BN 

♦SSI 

271 

-161 

SDHD7.5K 

♦SET 

425 

-154 

SDR5001 

♦SOD 

293 

-202 

SF5#B 

CODI 

241 

-209 

SDA263-1B 

♦SSI 

372 

13 

SDA381BP 

♦SSI 

271 

-168 

SDHD10KM 

♦SET 

427 

-151 

SDR5002 

♦SOD 

293 

-216 

SF10 

♦ Dll 

256 

- 58 

SDA263-1BF 

♦SSI 

372 

14 

SDA381CD 

♦ SSI 

272 

- 5 

SDHD10KS 

♦SET 

427 

-188 

SDR5003 

♦SOD 

294 

- 4 

SF10#B 

CODI 

242 

- 50 

SDA263-1C 

♦SSI 

372 

19 

SDA381CN 

♦SSI 

272 

- 6 

SDHD15K 

♦SET 

429 

-100 

SDR5004 

♦SOD 

294 

- 20 

SF11 

♦ Dll 

238 

- 81 

SDA263-1CF 

♦SSI 

372 

20 

SDA381CP 

♦SSI 

272 

- 7 

SDHD15KM 

♦SET 

429 

-116 

SDR5005 

♦SOD 

294 

- 22 

SF12 

♦ Dll 

238 

-147 

SDA263-1D 

♦SSI 

372 

29 

SDA381DD 

♦SSI 

272 

- 17 

SDHF2.5KM 

♦SET 

417 

-158 

SDR5007 

♦SOD 

293 

- 14 

SF13 

♦ Dll 

239 

- 2 

SDA263-1DF 

♦SSI 

372 

30 

SDA381DN 

♦SSI 

272 

- 18 

SDHF2.5KS 

♦SET 

417 

-177 

SDR5008 

♦SOD 

293 

- 15 

SF14 

♦ Dll 

239 

- 28 

SDA263-3A 

♦SSI 

373 

89 

SDA381DP 

♦SSI 

272 

- 19 

SDHF5KM 

♦SET 

423 

-192 

SDR5009 

♦SOD 

291 

- 25 

SF15 

CODI 

242 

- 93 

SDA263-3AF 

♦SSI 

373 

90 

SDA381ED 

♦SSI 

272 

- 29 

SDHF5KS 

♦SET 

424 

- 14 

SDR6001 

♦SOD 

293 

-203 

SF20 

CODI 

242 

-118 

SDA263-3AUF 

♦SSI 

373 

91 

SDA381EN 

♦SSI 

272 

- 30 

SDHF7.5KM 

♦SET 

425 

-182 

SDR6002 

♦SOD 

293 

-217 

SF21 

♦ Dll 

238 

- 84 

SDA263-3B 

♦SSI 

373 

93 

SDA381EP 

♦ SSI 

272 

- 31 

SDHN5KM 

♦SET 

423 

-218 

SDP6003 

♦SOD 

294 

- 5 

SF22 

♦ Dll 

238 

-150 

SDA263-3BF 

♦SSI 

373 

94 

SDA381FD 

♦SSI 

272 

- 41 

SDHN5KS 

♦SET 

424 

- 34 

SDR6004 

♦SOD 

294 

- 21 

SF23 

♦ Dll 

239 

- 5 

SDA263-3BUF 

♦SSI 

373 

95 

SDA381FN 

♦ SSI 

272 

- 42 

SDHN7.5K 

♦SET 

425 

-174 

SDR6005 

♦SOD 

294 

- 23 

SF24 

♦ Dll 

239 

- 29 

SDA263-3C 

♦SSI 

373 

98 

SDA381FP 

♦SSI 

272 

- 43 

SDHN10KM 

♦SET 

427 

-178 

SDR6007 

♦SOD 

294 

- 61 

SF25 

CODI 

242 

-129 

SDA263-3CF 

♦SSI 

373 

99 

SDA381GD 

♦SSI 

272 

- 51 

SDHN15K 

♦SET 

429 

-109 

SDR6008 

♦SOD 

294 

- 83 

SF31 

♦ Dll 

238 

- 85 

SDA263-3CUF 

♦SSI 

373 

100 

SDA381GN 

♦SSI 

272 

- 52 

SDHN15KM 

♦SET 

429 

-137 

SDR6009 

♦SOD 

294 

-106 

SF32 

♦Dll 

238 

-151 

SDA263-3D 

♦SSI 

373 

102 

SDA381GP 

♦SSI 

272 

- 53 

SDHN15KS 

♦SET 

429 

-155 

SDR7001 

♦SOD 

302 

-121 

SF33 

♦Dll 

239 

- 6 

SDA263-3DF 

♦SSI 

373 

103 

SDA382AD 

♦SSI 

271 

-140 

SDHP5KM 

♦SET 

423 

-219 

SDR7002 

♦SOD 

302 

-132 

SF34 

♦Dll 

239 

- 30 

SDA263-3DUF 

♦SSI 

373 

104 

SDA382AN 

♦SSI 

271 

-141 

SDHP5KS 

♦SET 

424 

- 35 

SDR7003 

♦SOD 

302 

-134 

SF46 

♦ Dll 

238 

- 61 

SDA263AF1 

SSI 

305 

5 

SDA382AP 

♦SSI 

271 

-142 

SDHP7.5K 

♦SET 

425 

-175 

SDR7004 

♦SOD 

302 

-147 

SF51 

♦Dll 

238 

- 86 

SDA263AF3 

SSI 

373 

92 

SDA382BD 

♦SSI 

271 

-157 

SDHP10KM 

♦SET 

427 

-179 

SDR7005 

♦SOD 

302 

-149 

SF52 

♦ Dll 

238 

-152 

SDA263BF1 

SSI 

305 

11 

SDA382BN 

♦SSI 

271 

-158 

SDHP10KS 

♦SET 

427 

-198 

SDR7007 

♦SOD 

294 

■ 62 


♦ Dll 

239 

- 7 

SDA263BF3 

SSI 

373 

96 

SDA382BP 

♦SSI 

271 

-159 

SDHP15K 

♦SET 

429 

-110 

SDR7008 

♦SOD 

294 

- 84 


♦ Dll 

239 

- 31 

SDA263CF1 

SSI 

305 

15 

SDA382CD 

♦SSI 

272 

- 2 

SDHP15KM 

♦SET 

429 

-138 

SDR7009 

♦SOD 

291 

■ 26 

SF81 

♦Dll 

238 

- 87 

SDA263CF3 

SSI 

373 

101 

SDA382CN 

♦SSI 

272 

- 3 

SDR1A 

♦SSI 

252 

- 62 

SDR8001 

♦SOD 

304 

- 16 

SF82 

♦ Dll 

238 

-153 

SDA263DF1 

SSI 

305 

20 

SDA382CP 

♦SSI 

272 

- 4 

SDR1B 

♦SSI 

253 

- 29 

SDR8002 

♦SOD 

304 

- 28 

SF83 

♦ Dll 

239 

- 8 

SDA263DF3 

SSI 

373 

105 

SDA382DD 

♦SSI 

272 

- 14 

SDR1D 

♦SSI 

254 

- 33 

SDR8003 

♦SOD 

304 

- 30 

SF84 

♦Dll 

239 

- 32 

SDA267A 

SSI 

367 

114 

SDA382DN 

♦SSI 

272 

- 15 

SDR1G 

♦SSI 

254 

-160 

SDR8004 

♦SOD 

304 

- 50 

SF151 

♦ Dll 

238 

- 88 

SDA267B 

SSI 

367 

145 

SDA382DP 

♦SSI 

272 

- 16 

SDR1J 

♦SSI 

255 

- 67 

SDR8005 

♦ SOD 

304 

- 51 

SF152 

♦ Dll 

238 

-154 

SDA267C 

SSI 

367 

183 

SDA382ED 

♦SSI 

272 

- 26 

SDR1K 

♦SSI 

255 

-165 

SDR8007 

♦SOD 

302 

-179 

SF153 

♦Dll 

239 

- 9 

SDA267D 

SSI 

368 

3 

SDA382EN 

♦SSI 

272 

- 27 

SDR1M 

♦SSI 

256 

- 19 

SDR8008 

♦SOD 

302 

-189 

SF154 

♦Dll 

239 

- 33 

SDA267E 

SSI 

368 

41 

SDA382EP 

♦SSI 

272 

- 28 

SDR1N 

♦SSI 

256 

- 84 

SDR8009 

♦SOD 

302 

-212 

SF201 

♦Dll 

238 

- 89 

SDA267F 

SSI 

368 

71 

SDA382FD 

♦SSI 

272 

- 38 

SDR1P 

♦SSI 

256 

- 97 

SE114 

♦ HITJ 

368 

-113 

SF202 

♦ Dll 

238 

-155 

SDA267G 

SSI 

368 

88 

SDA382FN 

♦SSI 

272 

- 39 

SDR1R 

♦SSI 

256 

- 99 

SE114G1 

♦ HITJ 

369 

- 40 

SF203 

♦ Dll 

239 

- 10 

SDA276A 

♦SSI 

361 

149 

SDA382FP 

♦SSI 

272 

- 40 

SDR IS 

♦SSI 

256 

-107 

SE116G1 

♦ HITJ 

369 

- 41 

SF204 

♦Dll 

239 

- 34 

SDA276AF 

SSI 

360 

106 

SDA382GD 

♦SSI 

272 

- 48 

SDR1T 

♦SSI 

256 

-122 

SEA114W 

♦ HITJ 

367 

-210 

SF0301 

♦SSEI 

238 

-182 

SDA276B 

♦SSI 

361 

173 

SDA382GN 

♦SSI 

272 

- 49 

SDR1V 

♦SSI 

256 

-127 

SEA116BW 

♦ HITJ 

369 

- 42 

SF0302 

♦SSEI 

239 

- 58 

SDA276BF 

SSI 

360 

134 

SDA382GP 

♦SSI 

272 

- 50 

SDR1W 

♦SSI 

256 

-128 

SEA2601 

♦SSI 

252 

- 64 

SF0304 

♦SSEI 

239 

-164 

SDA276C 

♦SSI 

362 

7 

SDA980-1 

♦SCN 

368 

-201 

SDR2G 

♦SSI 

254 

-161 

SEA2602 

♦SSI 

252 

-182 

SF0306 

♦SSEI 

240 

- 36 

SDA276CF 

SSI 

360 

169 

SDA980-1F 

♦ SCN 

368 

-202 

f: iii J UMlipMi 

♦SSI 

255 

- 68 

SEA2603 

♦SSI 

253 

- 31 

SF0308 

♦SSEI 

240 

- 74 

SDA276D 

♦SSI 

362 

44 

SDA980-2 

♦ SCN 

368 

-218 

SDR2K 

♦SSI 

255 

-166 

SEB114Y 

♦HITJ 

369 

-158 

SF0310 

♦SSEI 

240 

-120 

SDA276DF 

SSI 

360 

204 

SDA980-2F 

♦SCN 

368 

-219 

SDR2M 

♦SSI 

256 

- 20 

SEB116BY 

♦ HITJ 

370 

-187 

SF315 

♦ Dll 

238 

- 62 

SDA276E 

♦SSI 

362 

77 

SDA980-3 

♦SCN 

369 

- 23 

SDR2N 

♦SSI 

256 

- 85 

SEC114Y 

♦ HITJ 

370 

-188 

SF330 

♦ Dll 

238 

- 59 

SDA276EF 

SSI 

361 

25 

SDA980-3F 

♦SCN 

369 

- 24 


♦SSI 

252 

- 63 

SEC116BY 

♦ HITJ 

371 

-164 

SF415 

♦ Dll 

238 

- 63 

SDA276F 

♦SSI 

362 

104 

SDA980-4 

♦ SCN 

369 

- 36 

SDR3B 

♦SSI 

253 

- 30 

M 

♦ SSI 

252 

- 65 

SF425 

♦ Dll 

238 

- 57 

SDA276FF 

SSI 

361 

51 

SDA980-4F 

♦SCN 

369 

- 37 

SDR3D 

♦SSI 

254 

- 34 

SER802 

♦SSI 

253 

- 32 

SF461 

♦ Dll 

238 

- 94 

SDA276G 

♦SSI 

362 

122 

SDA980-5 

♦ SCN 

369 

- 51 

SDR3G 

♦SSI 

254 

-162 

SER803 

♦SSI 

253 

-213 

SF462 

♦ Dll 

238 

-161 

SDA276GF 

SSI 

361 

71 

SDA980-5F 

♦ SCN 

369 

- 52 

SDR3J 

♦SSI 

255 

- 69 

SER804 

♦SSI 

254 

- 35 

SF515 

♦ Dll 

238 

- 64 

SDA276H 

♦SSI 

360 

23 

SDA980-6 

♦ SCN 

369 

- 75 

SDR3K 

♦SSI 

255 

-167 

SER1061 

♦SSI 

252 

- 29 

SF530 

♦ Dll 

238 

- 60 

SDA276J 

♦SSI 

360 

25 

SDA980-6F 

♦ SCN 

369 

- 76 

SDR3M 

♦SSI 

256 

- 21 

SERI 061B 

♦SSI 

252 

- 66 

SF0606 

♦ SSEI 

240 

- 37 

SDA276K 

♦SSI 

360 

27 

SDA980-8 

♦SCN 

369 

- 97 

SDR4G 

♦SSI 

254 

-163 

SER1061S 

♦SSI 

252 

- 30 

SF0608 

♦ SSEI 

240 

- 75 

SDA276L 

♦SSI 

360 

29 

SDA980-10 

♦SCN 

369 

-111 


♦SSI 

255 

- 70 

SER6050 

♦SSI 

252 

- 48 

SF0610 

♦ SSEI 

240 

-121 

SDA294A 

♦SSI 

372 

83 

SDA985-1 

♦ SCN 

368 

-103 

SDR4K 

♦SSI 

255 

-168 

SER6097 

SSI 

251 

-192 

SF3301 

♦ Dll 

238 

- 92 

SDA294B 

♦SSI 

372 

84 

SDA985-2 

♦ SCN 

368 

-112 

SDR4M 

♦SSI 

256 

- 22 

SER6098 

SSI 

251 

-214 

SF3302 

♦ Dll 

238 

-158 

SDA294C 

♦SSI 

372 

85 

SDA985-3 

♦ SCN 

368 

-126 

SDR4N 

♦SSI 

256 

- 86 

SER6100 

♦SSI 

253 

- 15 

SF3303 

Dll 

239 

- 13 

SDA294D 

♦SSI 

372 

87 

SDA985-4 

♦SCN 

368 

-142 

SDR047-01 

♦SSI 


- 14 

SER6150 

♦SSI 

253 

-198 

SF4152 

♦ Dll 

238 

-162 

SDA294E 

♦SSI 

372 

88 

SDA985-5 

♦ SCN 

368 

-146 

SDR504 

♦SSI 

254 

-170 

SER8050 

♦SSI 

252 

- 49 

SF4251 

♦ Dll 

238 

- 90 

SDA294F 

♦SSI 

372 

89 

SDA990-1 

♦SCN 

370 

-153 

SDR506 

♦SSI 

255 

- 79 

SER8100 

♦SSI 

253 

- 16 

SF4252 

♦ Dll 

238 

-156 

SDA294G 

♦SSI 

372 

90 

SDA990-1F 

♦SCN 

370 

-149 

SDR508 

♦SSI 

255 

-170 

SER8150 

♦SSI 

253 

-199 

SF4253 

♦ Dll 

239 

- 11 

SDA294H 

♦SSI 

372 

74 

SDA990-2 

♦ SCN 

370 

-161 

SDR510 

♦SSI 

256 

- 23 

SER9050 

♦SSI 

252 

- 7 

SF5301 

♦ Dll 

238 

- 93 

SDA294J 

♦SSI 

372 

76 

SDA990-2F 

♦SCN 

370 

-157 

SDR600 

♦SSI 

252 

- 41 

SER9100 

♦SSI 

252 

-192 

SF5302 

♦ Dll 

238 

-159 

SDA294K 

♦SSI 

372 

77 

SDA990-3 

♦SCN 

370 

-174 

SDR601 

♦SSI 

253 

- 6 

SER9150 

♦SSI 

253 

-159 

SF5303 

♦ Dll 

239 

- 14 

SDA294L 

♦SSI 

372 

78 

SDA990-3F 

♦SCN 

370 

-166 

SDR602 

♦SSI 

254 

- 21 

SES5001 

♦ UNI 

252 

- 80 

SF10001 

♦SSEI 

238 

-208 

SDA304A 

♦SSI 

367 

115 

SDA990-4 

♦SCN 

370 

-183 

SDR603 

♦SSI 

254 

-112 

SES5002 

♦ UNI 

253 

- 45 

SF10002 

♦SSEI 

239 

- 95 

SDA304B 

♦SSI 

367 

146 

SDA990-4F 

♦SCN 

370 

-180 

SDR604 

♦SSI 

254 

-153 

SES5003 

♦ UNI 

254 

- 5 

SF10004 

♦SSEI 

239 

-189 

SDA304C 

♦SSI 

367 

184 

SDA990-5 

♦ SCN 

370 

-192 

SDR605 

♦SSI 

255 

- 27 

SES5301 

♦ UNI 

252 

- 81 

SF10006 

♦SSEI 

240 

- 42 

SDA304D 

♦SSI 

368 

4 

SDA990-5F 

♦SCN 

370 

-184 

SDR606 

♦SSI 

255 

- 63 

SES5302 

♦UNI 

253 

- 46 

SF10008 

♦SSEI 

240 

- 96 

SDA304E 

♦SSI 

368 

42 

SDA990-6 

♦SCN 

370 

-211 

SDR622/59 

♦SSI 

254 

- 22 

SES5303 

♦ UNI 

254 

- 6 

SF10010 

♦SSEI 

240 

-139 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


wMmm 

fs/.'MIl.M 



liflEMfiTSl 

TYPE No. 

■Kl 

I'iAWIiTJ 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

SF10012 


240 

-153 

SGM12S 

■1 1 1 !■ 

H2D 

- 97 


■MB 

272 

■ 34 

id r&MBiiiifliHiH 


286 

-205 

SKBB250C1000L5B 

362 -155 

SF15001 

♦SSEI 

238 

-209 

SGM52 

SAKJ 

369 

- 10 

SHCPA80 

♦ SEN 

237 

-100 


SCN 




♦SEKG 


SF15002 . 

♦SSEI 

239 

- 96 

SGM52R 

SAKJ 

369 

- 11 

SHCPA100 

♦ SEN 

237 

-101 

SI9 

♦SCN 

285 

- 82 

SKBB250C1400 

♦ SEKG 

364 - 45 

SF15004 

♦SSEI 

239 

-190 

SGM52S 

SAKJ 

369 

- 12 

SHE10 

♦ SSI 

256 

- 78 

SI10 

♦SCN 

402 

- 50 

SKBB250C1500L5B 

362 - 91 

SF15006 

♦SSEI 

240 

- 43 

SH100#B 

♦ SELI 

238 

- 39 

SHE10F 

♦ SSI 

256 

- 30 

snoA 

MAL 

402 

-119 


♦SEKG 


SF15008 

♦SSEI 

240 

- 97 

SH101 

♦ SELI 

238 

- 40 

SHE10UF 

♦ SSI 

256 

- 16 


SCN 



SKBB250C3200-2200 


SF15010 

♦SSEI 

240 

-140 

SH110 

♦SELI 

238 

- 72 

SHE15 

♦SSI 

256 

-121 

SI12 

♦SCN 

406 

- 83 


♦SEKG 

364 - 77 

SF15012 

♦SSEI 

240 

-154 

SH111 

♦ SELI 

238 

- 73 

SHE15F 

♦ SSI 

256 

-110 

SI12A 

MAL 

406 

- 2 

SKBB250C3701 -2201 


SF27501 

♦SSEI 

238 

-210 

SH120 

♦ SELI 

238 

-113 

SHE15UF 

♦SSI 

256 

-106 

SI15 

♦SCN 

411 

- 90 


♦SEKG 

364 - 78 

SF27502 

♦SSEI 

239 

- 97 

SH200 

♦ SELI 

234 

-208 

SHE20 

♦SSI 

256 

-148 

SIB01-01 

FEC 

280 

- 47 

SKBB500-445-4 


366 - 17 

SF27504 

♦SSEI 

239 

-191 

SH200A 

♦ SELI 

234 

-209 

SHE20F 

♦SSI 

256 

-135 

SIB01-02 

FEC 

280 

-135 


♦SEKG 


SF27506 

♦SSEI 

240 

- 44 

SH202 

♦ SELI 

234 

■210 

SHE20UF 

♦SSI 

256 

-132 

SIB01-04 

FEC 

281 

- 41 

SKBB500C1000L5B 

362 -153 

SF27508 

♦SSEI 

240 

- 98 

SH202A 

♦ SELI 

234 

-211 

SHE25 

♦SSI 

256 

-169 

SIB01-06 

FEC 

281 

-158 


♦SEKG 


SF27510 

♦SSEI 

240 

-141 

SH212 

♦ SELI 

234 

-212 

SHE25F 

♦ SSI 

256 

-159 

SIB01-10 

FEC 

401 

-152 

SKBB500C1400 

♦SEKG 

364 - 52 

SF27512 

♦SSEI 

240 

-155 

SH212A 

♦ SELI 

234 

-213 

SHE25UF 

♦ SSI 

256 

-152 

SICT5 

♦SCN 

353 

- 16 

SKBB500C1500L5B 

362 -125 

SF-1 

SAKJ 

442 

- 74 

SH222 

♦SELI 

234 

-214 

SHE30 

♦ SSI 

256 

-186 

SICT8 

♦SCN 

353 

- 17 


♦SEKG 


SFC330 

♦ Dll 

238 

- 58 

SH222A 

♦ SELI 

234 

-215 

SHE30F 

♦SSI 

256 

■175 

SICT10 

♦SCN 

353 

- 18 

SKBB500C3200-2200 


SFC3301 

♦ Dll 

238 

- 91 

SH242 

♦ SELI 

234 

-216 

SHE30UF 

♦ SSI 

256 

-171 

SICT12 

♦SCN 

353 

- 19 


♦SEKG 

364 - 82 

SFC3302 

♦ Dll 

238 

-157 

SH242A 

♦ SELI 

234 

-217 

SHE40 

♦ SSI 

256 

-204 

SICT15 

♦SCN 

353 

- 20 

SKD25-02 

♦SEKG 

372 -100 

SFC3303 

♦ Dll 

239 

- 12 

SH252 

♦ SELI 

234 

-218 

SHE40F 

♦ SSI 

256 

-196 

SICT18 

♦SCN 

353 

- 21 

SKD25-04 

♦SEKG 

372 -143 

SFD12 

MISI 

231 

- 52 

SH252A 

♦ SELI 

234 

-219 

SHE40UF 

♦ SSI 

256 

-192 

SICT22 

♦SCN 

353 

- 22 

SKD25-08 

♦SEKG 

372 -175 

SFD037A 

MISI 

231 

- 91 

SH300 

SELI 

235 

-119 

SHE50 

♦ SSI 

257 

- 5 

SICT36 

♦SCN 

353 

- 23 

SKD25-12 

♦SEKG 

372 -208 

SFD103 

MISI 

231 

- 81 

SH300A 

SELI 

235 

-120 

SHE50F 

♦ SSI 

256 

-213 

SICT45 

♦SCN 

353 

- 24 

SKD30-02A1 

♦SEKG 

372 -115 

SFD104 

MISI 

438 

- 61 

SH301 

SELI 

235 

-121 

SHE50UF 

♦ SSI 

256 

-207 

SICTE5 

♦SCN 

353 

- 25 

SKD30-04A1 

♦SEKG 

372 -116 

SFD105 

MISI 

245 

- 21 

SH301A 

SELI 

235 

-122 

SHE60 

♦ SSI 

257 

- 18 

SICTE8 

♦SCN 

353 

- 26 

SKD30-08A1 

♦SEKG 

372 -117 

SFD106 

MISI 

438 

- 62 

SH302 

SELI 

235 

-123 

SHE60F 

♦ SSI 

257 

- 11 

SICTE12 

♦SCN 

353 

- 27 

SKD30-12A1 

♦SEKG 

372 -118 

SFD107 

MISI 

232 

-156 

SH302A 

SELI 

235 

-124 

SHE60UF 

♦ SSI 

257 

- 8 

SICTE15 

♦SCN 

353 

- 28 

SKD30-16A1 

♦SEKG 

372 -119 

SFD108 

MISI 

233 

- 8 

SH-1 

SAKJ 

277 

-146 

SHE80 

♦ SSI 

257 

- 41 

SICTE18 

♦SCN 

353 

- 29 

SKD50-02A3 

♦ SEKG 

372 -134 

SFD108A 

MISI 

233 

-155 

SH-1A 

SAKJ 

277 

-172 

SHE80F 

♦ SSI 

257 

- 36 

SICTE22 

♦SCN 

353 

- 30 

SKD50-04A3 

♦SEKG 

372 -210 

SFD111 

MISI 

231 

- 83 

SH-1B 

SAKJ 

277 

-192 

SHE80UF 

♦ SSI 

257 

- 32 

SICTE36 

♦SCN 

353 

- 31 

SKD50-08A3 

♦ SEKG 

373 - 77 

SFD118A 

MISI 

244 

- 87 

SH-1C 

SAKJ 

401 

-108 

SHE100 

♦SSI 

257 

- 60 

SICTE45 

♦SCN 

353 

- 32 

SKD50-12A3 

♦SEKG 

373 - 87 

SFD121 

MISI 

244 

-119 

SH-1D 

SAKJ 

406 

- 11 

SHE100F 

♦SSI 

257 

- 53 

SJ114G1 

♦HITJ 

369 

- 89 

SKD50-16A3 

♦SEKG 

373 - 88 

SFD122 

MISI 

245 

- 22 

SH-1E 

SAKJ 

409 

- 63 

SHE100UF 

♦SSI 

257 

- 47 

SJ116G1 

♦ HITJ 

369 

- 90 

SKD60/04 

♦SEKG 

305 -160 

SFD129B 

MISI 

245 

-119 

SHA394A 

♦ SSI 

253 

- 8 

SHF1102 

♦SSI 

254 

- 29 

SK3M3/13 

♦ SEKG 

249 

-158 

SKD60/08 

♦SEKG 

305 -162 

SFD142 

MISI 

247 

- 49 

SHA394B 

♦SSI 

253 

-191 

SHF1103 

♦ SSI 

254 

-116 

SK3M3/15 

♦SEKG 

249 

-172 

SKD60/12 

♦SEKG 

407 -119 

SFD143 

MISI 

246 

- 52 

SHA394C 

♦ SSI 

254 

- 24 

SHF1104 

♦SSI 

254 

-157 

SK4F4/02 

♦SEKG 

259 

-151 

SKD60/16 

♦SEKG 

412 -193 

SG5 

SAKJ 

297 

-142 

SHA395A 

♦SSI 

252 

-205 

SHF1105 

♦SSI 

255 

- 31 

SK4F4/04 

♦ SEKG 

260 

-110 

SKD100/04 

♦SEKG 

306 -198 

SG5AR 

SAKJ 

297 

-174 

SHA395B 

♦ SSI 

253 

-173 

SHF1106 

♦ SSI 

255 

- 65 

SK4F4/06 

♦SEKG 

261 

- 28 

SKD100/08 

♦SEKG 

306 -201 

SG5AS 

SAKJ 

297 

-175 

SHA395C 

♦SSI 

254 

- 16 

SHF1302 

♦ SSI 

254 

- 30 

SK4F4/08 

♦ SEKG 

261 

- 93 

SKD100/12 

♦SEKG 

407 -171 

SG5BR 

SAKJ 

297 

-202 

SHA396A 

♦SSI 

254 

- 19 

SHF1303 

♦ SSI 

254 

-117 

SK4F4/10 

♦ SEKG 

261 

-143 

SKD100/16 

♦SEKG 

413 - 1 

SG5BS 

SAKJ 

297 

-203 

SHA396B 

♦SSI 

254 

-110 

SHF1304 

♦SSI 

254 

-158 

SK4G4/02 

♦ SEKG 

259 

-152 

SKDD20/02 

♦SEKG 

295 -205 

SG5FR 

SAKJ 

294 

- 42 

SHA396C 

♦SSI 

254 

-151 

SHF1305 

♦ SSI 

255 

- 32 

SK4G4/04 

♦ SEKG 

260 

-111 

SKDD20/04 

♦SEKG 

295 -209 

SG5L 

SAKJ 

298 

-204 

SHA396D 

♦SSI 

255 

- 26 

SHF1306 

♦SSI 

255 

- 66 

SK4G4/06 

♦ SEKG 

261 

- 29 

SKDD20/06 

♦SEKG 

295 -213 

SG5T 

SAKJ 

300 

- 89 

SHA398A 

♦SSI 

253 

- 9 

SHG2 

♦SSI 

256 

-149 

SK4G4/08 

♦ SEKG 

261 

- 94 

SKDD20/08 

♦SEKG 

295 -217 

SG6 

SAKJ 

297 

-143 

SHA398B 

♦SSI 

253 

-192 

SHG2F 

♦SSI 

256 

-141 

SK4G4/10 

♦ SEKG 

261 

-144 

SKDD20/10 

♦SEKG 

403 - 78 

SG6AR 

SAKJ 

297 

-176 

SHA398C 

♦SSI 

254 

- 25 

SHG3 

♦SSI 

256 

-187 

SKB1.2-01 

♦ SEKG 

361 

- 86 

SKDD20/12 

♦SEKG 

406 -180 

SG6AS 

SAKJ 

297 

-177 

SHB15 

♦SSI 

248 

- 38 

SHG3F 

♦ SSI 

256 

-178 

SKB1.2-02 

♦ SEKG 

361 

- 97 

SKE1/01 

♦ SEKG 

283 - 40 

SG6BR 

SAKJ 

297 

-204 

SHB15F 

♦SSI 

248 

- 35 

SHG4 

♦SSI 

256 

-205 

SKB 1.2-04 

♦ SEKG 

361 

-108 

SKE1/04 

♦SEKG 

283 - 45 

SG6BS 

SAKJ 

297 

-205 

SHB15UF 

♦SSI 

248 

- 33 

SHG4F 

♦ SSI 

256 

-199 

SKB1.2-08 

♦ SEKG 

361 

-115 

SKE1/08 

♦ SEKG 

283 - 54 

SG6LR 

SAKJ 

298 

-205 

SHB20 

♦SSI 

248 

- 44 

SHG5 

♦SSI 

257 

- 6 

SKB1.2-12 

♦ SEKG 

361 

-121 

SKE1/12 

♦SEKG 

406 - 78 

SG6LS 

SAKJ 

298 

-206 

SHB20F 

♦SSI 

248 

- 41 

SHG5F 

♦ SSI 

256 

-218 

SKB2-02L5A 

♦ SEKG 

362 

-152 

SKE1/16 

♦ SEKG 

412 - 55 

SG53R 

SAKJ 

302 

- 71 

SHB20UF 

♦SSI 

248 

- 39 

SHG6 

♦SSI 

257 

- 19 

SKB2-04L5A 

♦ SEKG 

364 

- 34 

SKE2.5/01 

♦SEKG 

287 - 25 

SG53S 

SAKJ 

302 

- 72 

SHB25 

♦ SSI 

248 

- 50 

SHG6F 

♦SSI 

257 

- 15 

SKB2-08L5A 

♦ SEKG 

364 

- 44 

SKE2.5/04 

♦ SEKG 

287 - 66 

SG56R 

SAKJ 

302 

- 92 

SHB25F 

♦SSI 

248 

- 47 

SHM10 

♦ SSI 

256 

- 79 

SKB2-12L5A 

♦ SEKG 

364 

- 51 

SKE2.5/08 

♦ SEKG 

287 -121 

SG56S 

SAKJ 

302 

- 93 

SHB25UF 

♦SSI 

248 

- 45 

SHM10F 

♦ SSI 

256 

- 31 

SKB15-02A2 

♦ SEKG 

365 

-181 

SKE2.5/12 

♦SEKG 

406 -112 

SG63R 

SAKJ 

303 

-131 

SHB30 

♦SSI 

248 

- 56 

SHM10UF 

♦ SSI 

256 

- 17 

SKB15-04A2 

♦SEKG 

368 

- 98 

SKE2.5/16 

♦ SEKG 

412 - 72 

SG63S 

SAKJ 

303 

-132 

SHB30F 

♦SSI 

248 

- 53 

SHM15 

♦ SSI 

249 

-171 

SKB15-08A2 

♦ SEKG 

369 

-131 

SKE4F1/01 

♦SEKG 

249 -146 

SG66R 

SAKJ 

303 

-188 

SHB30UF 

♦ SSI 

248 

- 51 

SHM15F 

♦ SSI 

249 

-162 

SKB15-12A2 

♦ SEKG 

369 

-136 

SKE4F1/02 

♦ SEKG 

249 -147 

SG66S 

SAKJ 

303 

-189 

SHB40 

♦ SSI 

248 

- 61 

SHM15UF 

♦ SSI 

249 

-160 

SKB15-16A2 

♦ SEKG 

369 

-139 

SKE4F1/04 

♦ SEKG 

249 -149 

SG114G1 

♦HITJ 

369 

- 65 

SHB40F 

♦ SSI 

248 

- 58 

SHM20 

♦ SSI 

249 

-185 

SKB25-01 

♦ SEKG 

365 

- 3 

SKE4F1/06 

♦ SEKG 

249 -151 

SG116G1 

♦ HITJ 

369 

- 66 

SHB50 

♦ SSI 

248 

- 67 

SHM20F 

♦SSI 

249 

-176 

SKB25-02 

♦SEKG 

367 

-170 

SKE4F1/08 

♦ SEKG 

249 -153 

SG-5FS 

SAKJ 

294 

- 43 

SHB50F 

♦ SSI 

248 

- 64 

SHM20UF 

♦ SSI 

249 

-174 

SKB25-04 

♦SEKG 

368 

-191 

SKE4F1/10 

♦SEKG 

249 -157 

SG-5T 

SAKJ 

300 

- 81 

SHB50UF 

♦ SSI 

248 

- 62 

SHM25 

♦ SSI 

249 

-198 

SKB25-06 

♦ SEKG 

369 

-128 

SKE4F2/01 

♦SEKG 

258 -140 

SG-6FS 

SAKJ 

294 

- 44 

SHB60 

♦ SSI 

248 

- 73 

SHM25F 

♦SSI 

249 

-189 

SKB25-08 

♦SEKG 

369 

-132 

SKE4F2/02 

♦SEKG 

259 -137 

SGA2C 

SAKJ 

366 

-201 

SHB60F 

♦ SSI 

248 

- 70 

SHM25UF 

♦SSI 

249 

-187 

SKB30-01S1 

♦SEKG 

366 

-195 

SKE4F2/04 

♦SEKG 

260 - 95 

SGA3C 

SAKJ 

366 

-203 

SHB60UF 

♦ SSI 

248 

- 68 

SHM30 

♦SSI 

249 

-209 

SKB30-02A1 

♦SEKG 

366 

-196 

SKE4F2/06 

♦ SEKG 

261 - 14 

SGA5C 

SAKJ 

366 

-205 

SHB80 

♦ SSI 

248 

- 79 

SHM30F 

♦ SSI 

249 

-202 

SKB30-02S1 

♦SEKG 

366 

-197 

SKE4F2/08 

♦SEKG 

261 - 82 

SGA114W 

♦ HITJ 

368 

- 28 

SHB80F 

♦SSI 

248 

- 76 

SHM30UF 

♦SSI 

249 

-200 

SKB30-04A1 

♦SEKG 

369 

- 43 

SKE4F2/10 

♦SEKG 

261 -132 

SGA116BW 

♦ HITJ 

369 

- 67 

SHB80UF 

♦ SSI 

248 

- 74 

SHM40 

♦ SSI 

249 

-220 

SKB30-04S1 

♦SEKG 

366 

-198 

SKE4G1/02 

♦SEKG 

249 -148 

SGA-2 

SAKJ 

366 

-202 

SHB100 

♦SSI 

248 

- 85 

SHM40F 

♦ SSI 

249 

-213 

SKB30-06S1 

♦SEKG 

366 

-199 

SKE4G1/04 

♦SEKG 

249 -150 

SGA-4 

♦SAKJ 

366 

-204 

SHB100F 

♦SSI 

248 

- 82 

SHM40UF 

♦SSI 

249 

-211 

SKB30-08A1 

♦SEKG 

369 

-169 

SKE4G1/06 

♦SEKG 

249 -152 

SGA-5 

♦SAKJ 

366 

-206 

SHB100UF 

♦SSI 

248 

- 80 

SHM50 

♦ SSI 

250 

- 11 

SKB30-08S1 

♦SEKG 

366 

-200 

SKE4G2/02 

♦SEKG 

259 -138 

SGB2C 

SAKJ 

368 

-127 

SHCDA05 

♦ SEN 

237 

- 81 

SHM50F 

♦SSI 

250 

- 3 

SKB30-12A1 

♦SEKG 

370 

-147 

SKE4G2/04 

♦SEKG 

260 - 96 

SGB4C 

SAKJ 

368 

-147 

SHCDA05FR 

♦SEN 

271 

-146 

SHM50UF 

♦ SSI 

250 

- 1 

SKB30-16A1 

♦SEKG 

370 

-148 

SKE4G2/06 

♦SEKG 

261 - 15 

SGB5C 

SAKJ 

368 

-161 

SHCDA05HE 

♦SEN 

272 

- 58 

SHM60 

♦ SSI 

250 

- 20 

SKB50-02A3 

♦SEKG 

367 

-171 

SKEA1/13 

♦SEKG 

408 -189 

SGB8C 

SAKJ 

368 

-177 

SHCDA10 

♦SEN 

237 

- 82 

SHM60F 

♦SSI 

250 

- 14 

SKB50-04A3 

♦SEKG 

369 

-159 

SKEA1/17 

♦SEKG 

413 -145 

SGB10UF 

♦SSI 

249 

-154 

SHCDA10FR 

♦SEN 

271 

-162 

SHM60UF 

♦ SSI 

250 

- 12 

SKB50-08A3 

♦SEKG 

371 

- 8 

SKEA2.5/13 

♦SEKG 

408 -198 

SGB15UF 

♦SSI 

249 

-159 

SHCDA10HE 

♦ SEN 

272 

- 70 

SHM80 

♦SSI 

250 

- 29 

SKB50-12A3 

♦SEKG 

371 

-167 

SKEA2.5/17 

♦SEKG 

413 -148 

SGB20UF 

♦SSI 

249 

-173 

SHCDA15HE 

♦SEN 

272 

- 84 

SHM80F 

♦SSI 

250 

- 25 

SKB50-16A3 

♦SEKG 

371 

-168 

SKHM7 

♦ SEKG 

425 -207 

SGB25UF 

♦SSI 

249 

-186 

SHCDA20 

♦SEN 

237 

- 83 

SHM80UF 

♦SSI 

250 

- 23 

SKB60/04 

♦SEKG 

304 

- 9 

SKID800/08 

♦SEKG 

312 - 27 

SGB30UF 

♦SSI 

249 

-199 

SHCDA20FR 

♦ SEN 

272 

- 8 

SHM100 

♦SSI 

250 

- 38 

SKB60/08 

♦SEKG 

304 

- 10 

SKID800/12 

♦SEKG 

408 -107 

SGB35UF 

♦SSI 

249 

-210 

SHCDA40 

♦ SEN 

237 

- 84 

SHM100F 

♦SSI 

250 

- 32 

SKB60/12 

♦SEKG 

407 

- 79 

SKID800/14 

♦SEKG 

410 -141 

SGB114Y 

♦HITJ 

369 

-163 

SHCDA40FR 

♦ SEN 

272 

- 20 

SHM100UF 

♦SSI 

250 

- 30 

SKB60/16 

♦ SEKG 

412 

-171 

SKID800/16 

♦SEKG 

413 - 85 

SGB116BY 

♦ HITJ 

370 

-206 

SHCDA60 

♦ SEN 

237 

- 85 

SHVM5 

♦ SET 

423 

-159 

SKBal.2-13 

♦ SEKG 

361 

-122 

SKKD15-02 

SEKG 

297 - 56 

SGB-2 

♦SAKJ 

368 

-128 

SHCDA60FR 

♦SEN 

272 

- 32 

SHVM5F 

♦ SET 

250 

- 7 

SKBaB500-445-4 


366 

- 18 

SKKD15-04 

SEKG 

297 - 58 

SGB-4 

♦ SAKJ 

368 

-148 

SHCDA80 

♦ SEN 

237 

- 96 

SHVM10 

♦ SET 

427 

-120 


♦SEKG 



SKKD15-06 

SEKG 

297 - 60 

SGB-5 

♦ SAKJ 

368 

-162 

SHCDA100 

♦ SEN 

237 

- 97 

SHVM10F 

♦ SET 

250 

- 36 

SKBaB500C1000L5B 

361 

-123 

SKKD15-08 

SEKG 

297 - 62 

SGC114Y 

♦ HITJ 

370 

-207 

SHCNA05 

♦SEN 

237 

- 86 

SHVM15 

♦ SET 

429 

- 91 


♦SEKG 



SKKD15-12 

SEKG 

406 -193 

SGC116BY 

♦ HITJ 

371 

-166 

SHCNA05FR 

♦SEN 

271 

-147 

SHVM15F 

♦ SET 

250 

- 45 

SKBaB500C1400 


408 

-194 

SKKD15-14 

SEKG 

409 -117 

SGF-2 

♦ SAKJ 

365 

-178 

SHCNA05HE 

♦SEN 

272 

- 59 

SI1 

♦SCN 

283 

-132 


♦SEKG 



SKKD15-16 

SEKG 

412 -109 

SGF-4 

♦ SAKJ 

365 

-190 

SHCNA10 

♦SEN 

237 

- 87 

SI1A 

MAL 

286 

- 29 

SKBaB500C3200-2200 



SKKD46-04 

SEKG 

302 - 81 

SGF-5 

♦ SAKJ 

365 

-201 

SHCNA10FR 

♦SEN 

271 

-163 


SCN 




♦SEKG 

364 

- 81 

SKKD46-06 

SEKG 

302 - 91 

SGI5001 

♦GIC 

286 

- 1 

SHCNA10HE 

♦SEN 

272 

- 71 

SI2 

♦SCN 

283 

-196 

SKBB40C1000L5B 

361 

- 87 

SKKD46-08 

SEKG 

302 -102 

SG15002 

♦GIC 

286 

- 36 

SHCNA15HE 

♦SEN 

272 

- 85 

SI2A 

MAL 

286 

- 70 


♦SEKG 



SKKD46-12 

SEKG 

407 - 43 

SGI5003 

♦ GIC 

286 

- 42 

SHCNA20 

♦SEN 

237 

- 88 


SCN 



SKBB40C1400 

♦SEKG 

362 

-151 

SKKD46-14 

SEKG 

409 -159 

SGI5004 

♦GIC 

286 

- 77 

SHCNA20FR 

♦SEN 

272 

- 9 

SI3 

♦ SCN 

284 

- 43 

SKBB40C1500L5B 

361 

-178 

SKKD46-16 

SEKG 

412 -150 

SGI5301 

♦GIC 

290 

-120 

SHCNA40 

♦SEN 

237 

- 89 

SI3A 

MAL 

286 

- 93 


♦SEKG 



SKKD81-04 

SEKG 

305 - 47 

SG15302 

♦GIC 

290 

-146 

SHCNA40FR 

♦SEN 

272 

- 21 


SCN 



SKBB40C3200-2200 

364 

- 62 

SKKD81-06 

SEKG 

305 - 52 

SGI5303 

♦GIC 

290 

-160 

SHCNA60 

♦SEN 

237 

- 90 

SI4 

♦ SCN 

284 

- 84 


♦SEKG 



SKKD81-08 

SEKG 

305 - 55 

SGI5304 

♦GIC 

290 

-183 

SHCNA60FR 

♦SEN 

272 

- 33 

SI4A 

MAL 

286 

-121 

SKBB40C3701 -2201 

364 

- 63 

SKKD81-12 

SEKG 

407 -106 

SGI5401 

♦GIC 

293 

- 69 

SHCNA80 

♦ SEN 

237 

- 98 


SCN 




♦SEKG 



SKKD81-14 

SEKG 

409 -198 

SGI5401C 

♦GIC 

296 

-185 

SHCNA100 

♦ SEN 

237 

- 99 

SI05 

♦ SCN 

283 

- 83 

SKBB80-70-4 

♦SEKG 

365 

-193 

SKKD81-16 

SEKG 

412 -184 

SGI5402 

♦GIC 

293 

- 80 

SHCPA05 

♦SEN 

237 

- 91 

SI05A 

MAL 

285 

-215 

SKBB80C1OOOL5B 

362 

-154 

SKKE15-02 

SEKG 

297 - 57 

SGI5402C 

♦GIC 

296 

-197 

SHCPA05FR 

♦ SEN 

271 

-148 


SCN 




♦SEKG 



SKKE15-04 

SEKG 

297 - 59 

SG15403 

♦GIC 

293 

- 84 

SHCPA05HE 

♦ SEN 

272 

- 60 

SI5 

♦ SCN 

284 

-147 

SKBB80C1400 

♦SEKG 

364 

- 35 

SKKE15-06 

SEKG 

297 - 61 

SGI5403C 

♦GIC 

296 

-205 

SHCPA10 

♦SEN 

237 

- 92 

SI5A 

MAL 

286 

-142 

SKBB80C1500L5B 

362 

- 29 

SKKE15-08 

SEKG 

297 - 63 

SG15404 

♦GIC 

293 

- 93 

SHCPA10FR 

♦SEN 

271 

-164 


SCN 




♦SEKG 



SKKE15-12 

SEKG 

406 -194 

SGI5404C 

♦GIC 

296 

-213 

SHCPA10HE 

♦ SEN 

272 

- 72 

SI6 

♦ SCN 

284 

-187 

SKBB80C3200-2200 

364 

- 73 

SKKE15-14 

SEKG 

409 -118 

SGI5601C 

♦GIC 

298 

-112 

SHCPA15HE 

♦ SEN 

272 

- 86 

SI6A 

MAL 

286 

-170 


♦SEKG 



SKKE15-16 

SEKG 

412 -110 

SGI5602C 

♦GIC 

298 

-141 

SHCPA20 

♦ SEN 

237 

- 93 


SCN 



SKBB80C3701-2201 

364 

- 74 

SKKE81-04 

SEKG 

305 - 48 

SGI5603C 

♦GIC 

298 

-167 

SHCPA20FR 

♦SEN 

272 

- 10 

SI7 

♦ SCN 

285 

- 14 


♦SEKG 



SKKE81-06 

SEKG 

305 - 53 

SGI5604C 

♦GIC 

298 

-183 

SHCPA40 

♦SEN 

237 

- 94 

SI7A 

MAL 

277 

- 55 

SKBB250-220-4 


366 

- 9 

SKKE81-08 

SEKG 

305 - 56 

SGM12 

SAKJ 

368 

- 95 

SHCPA40FR 

♦SEN 

272 

- 22 

SI8 

♦SCN 

285 

- 48 


♦SEKG 



SKKE81-12 

SEKG 

407 -107 

SGM12R 

SAKJ 

368 

- 96 

SHCPA60 

♦ SEN 

237 

- 95 









SKKE81-14 

SEKG 

409 -199 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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412 

-185 

SKMD20/02 

♦SEKG 

295 

-206 

SKMD20/04 

♦ SEKG 

295 

-210 

SKMD20/06 

♦SEKG 

295 

-214 

SKMD20/08 

♦SEKG 

295 

-218 

SKMD20/10 

♦SEKG 

403 

- 79 

SKMD20/12 

♦SEKG 

406 

-181 

SKN1M20/08 

♦SEKG 

261 

- 96 

SKN1M20/10 

♦SEKG 

261 

-146 

SKN1M20/12 

♦SEKG 

261 

-161 

SKN1M40/08 

♦SEKG 

261 

- 97 

SKN1M40/10 

♦SEKG 

261 

-147 

SKN1M40/12 

♦SEKG 

261 

-162 

SKN1M40/14 

♦SEKG 

261 

-167 

SKN2F17/04 

♦SEKG 

260 

- 34 

SKN2F17/06 

♦SEKG 

260 

-161 

SKN2F17/08 

♦SEKG 

261 

- 49 

SKN2F17/10 

♦SEKG 

261 

-112 

SKN2F50/04 

♦SEKG 

260 

- 66 

SKN2F50/06 

♦SEKG 

260 

-197 

SKN2F50/08 

♦SEKG 

261 

- 58 

SKN2F50/10 

♦SEKG 

261 

-119 

SKN2M100/04 

♦SEKG 

306 

- 58 

SKN2M100/06 

♦SEKG 

306 

-108 

SKN2M100/08 

♦SEKG 

306 

-160 

SKN2M100/10 

♦SEKG 

404 

- 66 

SKN2M100/12 

♦SEKG 

407 

-152 

SKN2M100/14 

♦SEKG 

410 

- 6 

SKN2M240/02 

♦SEKG 

309 

- 48 

SKN2M240/04 

♦SEKG 

309 

- 59 

SKN2M240/06 

♦SEKG 

309 

- 70 

SKN2M240/08 

♦SEKG 

309 

- 80 

SKN2M240/10 

♦SEKG 

404 

-133 

SKN2M240/12 

♦ SEKG 

408 

- 7 

SKN2M400/08 

♦SEKG 

265 

-105 

SKN2M400/10 

♦ SEKG 

265 

-106 

SKN2M400/12 

♦ SEKG 

265 

-107 

SKN2M400/14 

♦ SEKG 

265 

-108 

SKN2M400/15 

♦ SEKG 

265 

-109 

SKN2.5/02 

♦ SEKG 

287 

- 38 

SKN2.5/04 

♦SEKG 

287 

- 67 

SKN2.5/08 

♦ SEKG 

287 

-122 

SKN2.5/12 

♦SEKG 

406 

-113 

SKN2.5/16 

♦SEKG 

412 

- 73 

SKN3F20/06 

♦SEKG 

260 

-211 

SKN3F20/08 

♦SEKG 

261 

- 66 

SKN3F20/10 

♦SEKG 

261 

-123 

SKN3F20/12 

♦SEKG 

261 

-154 

SKN4F20/02 

♦ SEKG 

259 

-139 

SKN4F20/04 

♦ SEKG 

260 

- 97 

SKN4F20/06 

♦SEKG 

261 

- 16 

SKN4F40/02 

♦ SEKG 

259 

-140 

SKN4F40/04 

♦SEKG 

260 

- 98 

SKN4F40/06 

♦SEKG 

261 

- 17 

SKN4F40/08 

♦SEKG 

261 

- 83 

SKN4M600/12 

♦SEKG 

261 

-163 

SKN4M600/14 

♦SEKG 

261 

-168 

SKN4M600/16 

♦SEKG 

261 

-171 

SKN4M600/18 

♦SEKG 

261 

-172 

SKN4M600/20 

♦ SEKG 

261 

-175 

SKN4M600/22 

♦ SEKG 

261 

-176 

SKN4M600/24 

♦SEKG 

261 

-177 

SKN5/02 

♦ SEKG 

290 

-175 

SKN5/04 

♦SEKG 

291 

- 8 

SKN5/08 

♦ SEKG 

291 

- 70 

SKN5/12 

♦SEKG 

406 

-139 

SKN5/16 

♦SEKG 

412 

- 89 

SKN20/02 

♦SEKG 

298 

-184 

SKN20/04 

♦SEKG 

299 

- 40 

SKN20/08 

♦ SEKG 

299 

-156 

SKN20/12 

♦ SEKG 

406 

-213 

SKN20/14 

♦SEKG 

409 

-131 

SKN20/16 

♦ SEKG 

412 

-123 

SKN26/02 

♦SEKG 

298 

-208 

SKN26/04 

♦ SEKG 

299 

- 61 

SKN26/08 

♦SEKG 

299 

-165 

SKN26/12 

♦SEKG 

406 

-218 

SKN26/14 

♦ SEKG 

409 

-133 

SKN26/16 

♦SEKG 

412 

-125 

SKN45/02 

♦SEKG 

302 

-164 

SKN45/04 

♦SEKG 

302 

-200 

SKN45/08 

♦ SEKG 

303 

- 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 

- 51 

SKN45/14 

♦ SEKG 

409 

-163 

SKN45/16 

♦ SEKG 

412 

-151 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 

-165 

SKN46/04 

♦ SEKG 

302 

-201 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 

- 24 

SKN46/12 

♦SEKG 

407 

- 52 

SKN46/14 

♦SEKG 

409 

-164 

SKN46/16 

♦ SEKG 

412 

-152 

SKN70/02 

♦ SEKG 

305 

-163 

SKN70/04 

♦ SEKG 

305 

-167 

SKN70/08 

♦SEKG 

305 

-171 

SKN70/12 

♦SEKG 

407 

-120 

SKN70/14 

♦ SEKG 

409 

-208 

SKN70/16 

♦SEKG 

412 

-194 

SKN71/02 

♦SEKG 

305 

-164 

SKN71/04 

♦SEKG 

305 

-168 

SKN71/08 

♦SEKG 

305 

-172 

SKN71/12 

♦SEKG 

407 

-121 

SKN71/14 

♦ SEKG 

409 

-209 

SKN71/16 

♦ SEKG 

412 

-195 

SKN100/02 

♦ SEKG 

306 

-212 

SKN100/04 

♦ SEKG 

307 

- 3 

SKN100/08 

♦ SEKG 

307 

- 16 

SKN100/12 

♦SEKG 

407 

-174 

SKN100/14 

♦SEKG 

410 

- 23 

SKN100/16 

♦SEKG 

413 

- 2 

SKN 130/02 

♦SEKG 

308 

-117 

SKN130/04 

♦SEKG 

308 

-119 

SKN130/08 

♦SEKG 

308 

-121 

SKN130/12 

♦SEKG 

407 

-209 

SKN130/14 

♦SEKG 

410 

- 39 


TY PE No. 

130/16 
SKN240/02 
SKN240/04 
SKN240/08 
SKN240/12 
SKN240/14 
SKN240/16 
SKN320/02 
SKN320/04 
SKN320/08 
SKN320/12 
SKN320/14 
SKN320/16 
SKN400/18 
SKN400/24 
SKN400/27 
SKN400/30 
SKN500/02 
SKN500/04 
SKN500/08 
SKN500/12 
SKN500/14 
SKN500/16 
SKN870/04 
SKN870/12 
SKN870/16 
SKN870/24 
SKN870/30 
SKN1500/04 
SKN1500/12 
SKN1500/16 
SKN 1500/20 
SKN 1500/29 
SKN2000/06 
SKN2000/12 
SKN2000/16 
SKN2000/20 
SKN2000/24 
SKN4000/01 
SKN4000/02 
SKN4000/04 
SKN4000/06 
SKNA2/13 
SKNA2/17 
SKNA4/13 
SKNA4/17 
SKNA20/13 
SKNA20/17 
SKND20/02 
SKND20/04 
SKND20/06 
SKND20/08 
SKND20/10 
SKND20/12 
SKR1M20/08 
SKR1M20/10 
SKR1M20/12 
SKR1M40/08 
SKR1M40/10 
SKR1M40/12 
SKR1M40/14 
SKR2F17/04 
SKR2F17/06 
SKR2F17/08 
SKR2F17/10 
SKR2F50/04 
SKR2F50/06 
SKR2F50/08 
SKR2F50/10 
SKR2M100/04 
SKR2M100/06 
SKR2M100/08 
SKR2M100/10 
SKR2M100/12 
SKR2M100/14 
SKR2M240/02 
SKR2M240/04 
SKR2M240/06 
SKR2M240/08 
SKR2M240/10 
SKR2M240/12 
SKR3F2/10 
SKR3F2/12 
SKR3F20/06 
SKR3F20/08 
SKR3F20/10 
SKR3F20/12 
SKR4F20/02 
SKR4F20/04 
SKR4F20/06 
SKR4F40/02 
SKR4F40/04 
SKR4F40/06 
SKR4F40/08 
SKR20/02 
SKR20/04 
SKR20/08 
SKR20/12 
SKR20/14 
SKR20/16 
SKR26/02 
SKR26/04 
SKR26/08 
SKR26/12 
SKR26/14 
SKR26/16 
SKR45/02 
SKR45/04 
SKR45/08 
SKR45/12 
SKR45/14 
SKR45/16 
SKR46/02 
SKR46/04 


TYPE 

MFRS 


CROSS INDEX 



Mi'il 1 | II | f Ulil III 

SKR46/08 ♦SEKG 

303 

26 

SKR46/12 

♦SEKG 

407 

54 

SKR46/14 

♦SEKG 

409 

166 

SKR46/16 

♦SEKG 

412 

154 

SKR70/02 

♦SEKG 

305 

165 

SKR70/04 

♦SEKG 

305 

169 

SKR70/08 

♦SEKG 

305 

173 

SKR70/12 

♦SEKG 

407 

122 

SKR70/14 

♦SEKG 

409 

210 

SKR70/16 

♦SEKG 

412 

196 

SKR71/02 

♦SEKG 

305 

166 

SKR71/04 

♦SEKG 

305 

170 

SKR71/08 

♦SEKG 

305 

174 

SKR71/12 

♦SEKG 

407 

123 

SKR71/14 

♦SEKG 

409 

211 

SKR71/16 

♦SEKG 

412 

197 

SKR100/02 

♦SEKG 

306 

213 

SKR100/04 

♦SEKG 

306 

65 

SKR100/08 

♦SEKG 

306 

170 

SKR100/12 

♦SEKG 

407 

162 

SKR100/14 

♦SEKG 

410 

24 

SKR100/16 

♦SEKG 

412 

216 

SKR130/02 

♦SEKG 

308 

118 

SKR130/04 

♦ SEKG 

308 

120 

SKR130/08 

♦SEKG 

308 

122 

SKR130/12 

♦SEKG 

407 

210 

SKR130/14 

♦SEKG 

410 

40 

SKR130/16 

♦SEKG 

413 

13 

SKR240/02 

♦ SEKG 

310 

124 

SKR240/04 

♦ SEKG 

310 

126 

SKR240/08 

♦SEKG 

310 

133 

SKR240/12 

♦ SEKG 

408 

49 

SKR240/14 

♦ SEKG 

410 

84 

SKR240/16 

♦ SEKG 

413 

44 

SKR320/02 

♦SEKG 

311 

60 

SKR320/04 

♦SEKG 

310 

127 

SKR320/08 

♦SEKG 

310 

134 

SKR320/12 

♦SEKG 

408 

50 

SKR320/14 

♦SEKG 

410 

107 

SKR320/16 

♦ SEKG 

413 

47 

SKS1/01 

♦ SEKG 

283 

60 

SKS1/04 

♦SEKG 

283 

63 

SKS1/08 

♦SEKG 

283 

66 

SKS1/12 

♦SEKG 

406 

81 

SKS1/16 

♦SEKG 

412 

57 

SKSA1/13 

♦SEKG 

408 

190 

SKSA1/17 

♦SEKG 

413 

146 

SKV1 /2B3000/2700-1.2 




SEKG 1425 

131 

SKV1 / 2B6000/5400-0.5 




SEKG 

428 

214 

SKVA14A150 

♦SEKG 

443 

9 

SKVA14A250 

♦SEKG 

443 

10 

SKVA14A420 

♦SEKG 

443 

11 

SKVA20B130 

♦SEKG 

443 

12 

SKVA20B250 

♦SEKG 

443 

13 

SKVA20B275 

♦SEKG 

443 

14 

SKVA20B420 

♦SEKG 

443 

15 

SKVA20B460 

♦SEKG 

443 

16 

SKVA20B510 

♦SEKG 

443 

17 

SKVA20B550 

♦SEKG 

443 

18 

SKVA20B1000 

♦SEKG 

443 

19 

SKWD1500/01 

♦SEKG 

312 

201 

SKWD1500/02 

♦SEKG 

312 

204 

SKWD1500/04 

♦SEKG 

312 

209 

SKWD5000/01 

♦SEKG 

313 

170 

SKWD5000/02 

♦SEKG 

313 

173 

SKWD5000/04 

♦SEKG 

313 

178 

SKWD5000/06 

♦SEKG 

313 

183 

SKWD7000/02 

♦SEKG 

313 

198 

SKWD7000/04 

♦SEKG 

313 

199 

SKWD7000/06 

♦SEKG 

313 

200 

SKXA75M 

♦SEKG 

433 

118 

SKXA75N 

♦SEKG 

433 

119 

SKXA100M 

♦SEKG 

433 

156 

SKXA100N 

♦SEKG 

433 

157 

SKXA125M 

♦SEKG 

433 

189 

SKXA125N 

♦SEKG 

433 

190 

SKXA150M 

♦SEKG 

433 

198 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 

199 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 

120 

SL8 

CODI 

425 

219 

SL10 

COD! 

427 

22 

SL15 

CODI 

429 

24 

SL20 

CODI 

430 

116 

SL25 

CODI 

431 

90 

SL30 

CODI 

432 

33 

SL45 

CODI 

432 

216 

SL1505HE 

♦SEN 

367 

125 

SL1510FR 

♦ SEN 

368 

122 

SL1510HE 

♦SEN 

367 

158 

SL1515HE 

♦ SEN 

367 

160 

SL1520 

♦SEN 

369 

25 

SL1520FR 

♦SEN 

368 

138 

SL1540 

♦ SEN 

368 

99 

SL1540FR 

♦ SEN 

368 

158 

SL1560 

♦ SEN 

369 

77 

SL1560FR 

♦ SEN 

368 

173 

SL1580 

♦ SEN 

369 

98 

SL6305HE 

♦ SEN 

287 

171 

SL6310HE 

♦ SEN 

288 

9 

SL6315HE 

♦ SEN 

288 

57 

SL6320 

♦ SEN 

372 

120 

SL6320FR 

♦ SEN 

372 

112 

SL6340 

♦ SEN 

372 

121 

SL6340FR 

♦ SEN 

372 

113 

SL6360 

♦ SEN 

372 

122 

SL6360FR 

♦ SEN 

372 

114 

SL6380 

♦ SEN 

372 

123 

SL15100 

♦ SEN 

368 

100 

SL15320 

♦SEN 

372 

164 

SL15320FR 

♦ SEN 

372 

165 

SL15340 

♦ SEN 

372 

171 

SL15340FR 

♦ SEN 

372 

172 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■fliasKi igwi 



A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


t-Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


Line ITYPE No. MFRS 1 

Pa&Line 1 

-180 


354 

22 

-181 

SLCE11 

♦SCN 

354 

23 

-183 

SLCE11A 

♦SCN 

354 

24 

-194 

SLCE12 

♦SCN 

354 

25 

-195 

SLCE12A 

♦ SCN 

354 

26 

-196 

SLCE13 

♦SCN 

354 

27 

- 37 

SLCE13A 

♦SCN 

354 

28 

-212 

SLCE14 

♦SCN 

354 

29 

- 39 

SLCE14A 

♦SCN 

354 

30 

-213 

SLCE15 

♦SCN 

354 

31 

- 42 

SLCE15A 

♦ SCN 

354 

32 

-214 

SLCE16 

♦ SCN 

354 

33 

- 43 

SLCE16A 

♦ SCN 

354 

34 

- 19 

SLCE17 

♦ SCN 

354 

35 

-211 

SLCE17A 

♦ SCN 

354 

36 

- 33 

SLCE18 

♦ SCN 

354 

37 

- 34 

SLCE18A 

♦ SCN 

354 

38 

- 35 

SLCE20 

♦ SCN 

354 

39 

- 36 

SLCE20A 

♦ SCN 

354 

40 

- 37 

SLCE22 

♦ SCN 

354 

41 

- 38 

SLCE22A 

♦ SCN 

354 

42 

- 39 

SLCE24 

♦SCN 

354 

43 

- 40 

SLCE24A 

♦SCN 

354 

44 

- 41 

SLCE26 

♦SCN 

354 

45 

- 42 

SLCE26A 

♦ SCN 

354 

46 

- 43 

SLCE28 

♦SCN 

354 

47 

- 44 

SLCE28A 

♦SCN 

354 

48 

- 45 

SLCE30 

♦ SCN 

354 

49 

- 46 

SLCE30A 

♦SCN 

354 

50 

- 47 

SLCE33 

♦ SCN 

354 

51 

- 48 

SLCE33A 

♦ SCN 

354 

52 

- 49 

SLCE36 

♦SCN 

354 

53 

- 50 

SLCE36A 

♦SCN 

354 

54 

- 51 

SLCE40 

♦SCN 

354 

55 

- 52 

SLCE40A 

♦SCN 

354 

56 

- 53 

SLCE43 

♦SCN 

354 

57 

- 54 

SLCE43A 

♦SCN 

354 

58 

- 55 

SLCE45 

♦SCN 

354 

59 

- 56 

SLCE45A 

♦SCN 

354 

60 

- 57 

SLCE48 

♦SCN 

354 

61 

- 58 

SLCE48A 

♦SCN 

354 

62 

- 59 

SLCE51 

♦SCN 

354 

63 

- 60 

SLCE51A 

♦SCN 

354 

64 

- 61 

SLCE54 

♦SCN 

354 

65 

- 62 

SLCE54A 

♦SCN 

354 

66 

- 63 

SLCE58 

♦SCN 

354 

67 

- 64 

SLCE58A 

♦SCN 

354 

68 

- 65 

SLCE60 

♦SCN 

354 

69 

- 66 

SLCE60A 

♦SCN 

354 

70 

- 67 

SLCE64 

♦SCN 

354 

71 

- 68 

SLCE64A 

♦SCN 

354 

72 

- 69 

SLCE70 

♦SCN 

354 

73 

- 70 

SLCE70A 

♦SCN 

354 

74 

- 71 

SLCE75 

♦SCN 

354 

75 

- 72 

SLCE75A 

♦SCN 

354 

76 

- 73 

SLCE80 

♦SCN 

354 

77 

- 74 

SLCE80A 

♦SCN 

354 

78 

- 75 

SLCE90 

♦SCN 

354 

79 

- 76 

SLCE90A 

♦ SCN 

354 

80 

- 77 

SLCE100 

♦SCN 

354 

81 

- 78 

SLCE100A 

♦SCN 

354 

82 

- 79 

SLCE110 

♦SCN 

354 

83 

- 80 

SLCE110A 

♦SCN 

354 

84 

- 81 

SLCE120 

♦SCN 

354 

85 

- 82 

SLCE120A 

♦ SCN 

354 

86 

- 83 

SLCE130 

♦SCN 

354 

87 

- 84 

SLCE130A 

♦SCN 

354 

88 

- 85 

SLCE150 

♦SCN 

354 

89 

- 86 

SLCE150A 

♦SCN 

354 

90 

- 87 

SLCE160 

♦SCN 

354 

91 

- 88 

SLCE160A 

♦SCN 

354 

92 

- 89 

SLCE170 

♦SCN 

354 

93 

- 90 

SLCE170A 

♦SCN 

354 

94 

- 91 

SLD1 

♦SOD 

412 

51 

- 92 

SLD1U 

♦SOD 

401 

131 

- 93 

SLD1V 

♦SOD 

401 

138 

- 94 

SLD1.2S 

♦SOD 

406 

1 

- 95 

SLD1.5S 

♦SOD 

411 

46 

- 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 

47 

- 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 

53 

- 98 

SLD1.5V 

♦ SOD 

411 

48 

- 99 

SLD1.6S 

♦ SOD 

412 

23 

-100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 

205 

-101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 

206 

-102 

SLD2 

♦ SOD 

415 

56 

-103 

SLD2S 

♦ SOD 

415 

21 

-104 

SLD2U 

♦ SOD 

415 

27 

-105 

SLD2V 

♦SOD 

415 

22 

-106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 

1 

-107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 

2 

-108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 

3 

-109 

SLD2.4V 

♦ SOD 

417 

4 

-110 

SLD2.8S 

♦SOD 

418 

161 

- 1 

SLD3 

♦SOD 

419 

139 

- 2 

SLD3U 

♦SOD 

419 

111 

- 3 

SLD3V 

♦SOD 1 

419 

97 

- 4 

SLD3.6T 

♦ SOD | 

421 

10 

- 5 

SLD3.6TS 

♦SOD 

421 

11 

- 6 

SLD4 

SOD 

421 

220 

- 7 

SLD4V 

♦SOD 

421 

183 

- 8 

SLD4VS 

♦SOD 

421 

170 

- 9 

SLD4.8T 

♦SOD 

423 

25 

- 10 

SLD4.8TS 

♦SOD 

423 

26 

- 11 

SLD5 

♦SOD 

423 

194 

- 12 

SLD5U 

♦ SOD 

423 

136 

- 13 

SLD6 

SOD 

424 

214 

- 14 

SLD6T 

♦ SOD 

424 

169 

- 15 

SLD6V 

♦SOD 

424 

180 

- 16 

SLD6VS 

♦SOD 

424 

170 

- 17 

SLD7 

SOD 

425 

99 

- 18 

SLD7.2T 

♦SOD 

425 

127 

- 19 

SLD7.2TS 

♦SOD 

425 

128 

• 20 

SLD8 

SOD 

426 

88 

- 21 

SLD8T 

♦SOD 

426 

39 


144 













































1. TYPE 

h 

So. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

IsSMffiEl 

TYPE No. 

MFRS 

1 sfiMIflftl FilMHl 


BE5H33E5E0Bi3i 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line I 

SLDaV 

♦ SOD 

426 

- 40 

SM04PCN026 

WESB 

263 

-102 


ORIJ 

282 

- 59 

SNR-D100K3 


359 

- 24 

teDTFFiS- 

•"♦SOD" 

424 

- 45 

SLD9 

SOD 

426 

-177 

SM04PCN046 

WESB 

263 

-181 

SMB10 

ORIJ 

401 

-186 

SNR-D100K15 

♦SAKJ 

359 

- 25 

SODTPF60 

♦ SOD 

425 

- 21 

SLD10 

SOD 

427 

-145 

SM04PCN074 

WESB 

263 

-183 

SN113 

♦ SEKG 

412 

- 45 

SNR-D120K1 

♦ SAKJ 

359 

- 26 

SODTPF70 

♦SOD 

425 

-120 

SLD10V 

♦ SOD 

427 

- 87 

SM04PCN076 

WESB 

263 

-182 

SNR-7A75K 

SAKJ 

440 

- 87 

SNR-D120K6 

♦ SAKJ 

359 

- 27 

SODTPF80 

♦ SOD 

426 

-117 

SLD10VS 

♦ SOD 

427 

- 76 

SM04PHN170 

WESB 

266 

- 2 

SNR-7A95K 

SAKJ 

440 

- 88 

SNR-D150K1 

♦ SAKJ 

359 

- 28 

SODTPF90 

♦ SOD 

426 

-194 

SLD11 

SOD 

428 

- 19 

SM05-16FR 

ORIJ 

251 

- 33 

SNR-7A115K 

SAKJ 

440 

- 89 

SNR-D150K8 

♦ SAKJ 

359 

- 29 

SODTPF100 

♦SOD 

427 

-206 

SLD12 

♦ SOD 

428 

-124 

SM05A16FR 

ORIJ 

251 

- 31 

SNR-7A130K 

SAKJ 

440 

- 90 

SNR-D180K1 

♦ SAKJ 

359 

- 30 

SODTPF150 

♦ SOD 

429 

-160 

SLD12T 

♦ SOD 

428 

- 84 

SM06CXC170 

WESB 

266 

- 3 

SNR-7A150K 

SAKJ 

440 

- 91 

SNR-D180K10 

♦ SAKJ 

359 

- 31 

SODTPF200 

♦SOD 

430 

-210 

SLD12U 

♦ SOD 

428 

- 75 

SM06CXC220 

♦WESB 

268 

- 3 

SNR-7A175K 

SAKJ 

440 

- 92 

SODSLD1 

SOD 

412 

- 77 

SODTPF250 

♦ SOD 

431 

-174 

SLD14T 

♦SOD 

428 

-206 

SM06CXC724 

♦WESB 

268 

- 84 

SNR-7A250K 

SAKJ 

440 

- 93 

SODSLD2 

SOD 

415 

- 76 

SODTPF300 

♦SOD 

432 

-102 

SLD14U 

♦ SOD 

428 

-201 

SM06PCN024 

♦WESB 

263 

-106 

SNR-7 A275K 

SAKJ 

440 

- 94 

SODSLD3 

SOD 

419 

-159 

SODTPF350 

♦SOD 

432 

-147 

SLD15 

SOD 

429 

-111 

SM06PCN074 

WESB 

263 

-196 

SNR-7A300K 

SAKJ 

440 

- 95 

SODSLD3FS 

SOD 

256 

-179 

SODTPF400 

♦SOD 

432 

-206 

SLD16T 

♦ SOD 

429 

-202 

SM06PHN170 

WESB 

266 

- 4 

SNR-7D18L 

SAKJ 

440 

- 96 

SODSLD4 

SOD 

422 

- 22 

SODTPF450 

♦SOD 

433 

- 31 

SLD16U 

♦ SOD 

429 

-197 

SM08CXC170 

♦WESB 

266 

- 6 

SNR-7D22L 

SAKJ 

440 

- 97 

SODSLD4FS 

SOD 

256 

-200 

SODTPF500 

♦ SOD 

433 

- 80 

SLD18U 

♦SOD 

430 

- 54 

SM08CXC220 

WESB 

268 

- 11 

SNR-7D24L 

SAKJ 

440 

- 98 

SODSLD5 

♦SOD 

424 

- 19 

SODTPF750 

♦SOD 

433 

-114 

SLD20 

♦ SOD 

430 

-179 

SM08CXC724 

♦WESB 

268 

- 85 

SNR-7D27L 

SAKJ 

440 

- 99 

SODSLD5FS 

♦SOD 

256 

-219 

SODTPFIOOO 

♦SOD 

433 

-153 

SLD20U 

♦SOD 

430 

-142 

SM08PCN024 

♦WESB 

263 

-109 

SNR-7D33K 

SAKJ 

440 

-100 

SODSLD6 

♦SOD 

425 

- 9 

SODTPF1200 

♦SOD 

433 

-180 

SLD22U 

♦SOD 

431 

- 22 

SM08PCN074 

WESB 

263 

-199 

SNR-7D39K 

SAKJ 

440 

-101 

SODSLD6FS 

♦SOD 

257 

- 16 

SODTPH16 

♦SOD 

412 

- 99 

SLD24U 

♦SOD 

431 

- 55 

SM08PHN170 

WESB 

266 

- 5 

SNR-7D47K 

SAKJ 

440 

-102 

SODSLD7 

♦SOD 

425 

-111 

SODTPH20 

♦ SOD 

415 

-110 

SLD25 

SOD 

431 

-143 

SM8 

CODI 

426 

- 26 

SNR-7D56K 

SAKJ 

440 

-103 

SODSLD7FS 

♦SOD 

257 

- 22 

SODTPH30 

♦ SOD 

419 

-183 

SLD26U 

♦SOD 

431 

-183 

SM10#C 

CODI 

427 

- 52 

SNR-7D68K 

SAKJ 

440 

-104 

SODSLD8 

♦SOD 

426 

-106 

SODTPH40 

♦ SOD 

422 

- 40 

SLD28U 

♦SOD 

431 

-212 

SM10CXC170 

♦ WESB 

266 

- 8 

SNR-7D82K 

SAKJ 

440 

-105 

SODSLD8FS 

♦SOD 

257 

- 38 

SODTPH50 

♦ SOD 

424 

- 46 

SLD30 

♦SOD 

432 

- 75 

SM10CXC220 

WESB 

268 

- 19 

SNR-7D100K 

SAKJ 

440 

-106 

SODSLD9 

♦ SOD 

426 

-185 

SODTPH60 

♦ SOD 

425 

- 22 

SLD30U 

♦SOD 

432 

- 49 

SM10CXC724 

♦ WESB 

268 

- 86 

SNR-14A75K 

SAKJ 

440 

-107 

SODSLD9FS 

♦SOD 

257 

- 44 

SODTPH70 

♦ SOD 

425 

-121 

SLD35 

SOD 

432 

-130 

SM10PCN024 

♦ WESB 

263 

-113 

SNR-14A95K 

SAKJ 

440 

-108 

SODSLD10 

♦SOD 

427 

-186 

SODTPH80 

♦ SOD 

426 

-118 

SLD40 

SOD 

432 

-184 

SM10PCN074 

WESB 

263 

-201 

SNR-14A115K 

SAKJ 

440 

-109 

SODSLD10FS 

♦ SOD 

257 

- 56 

SODTPH90 

♦ SOD 

426 

-195 

SLD45 

SOD 

433 

- 14 

SM10PHN170 

WESB 

266 

- 7 

SNR-14A130K 

SAKJ 

440 

-110 

SODSLD11, 

♦ SOD 

428 

- 21 

SODTPH100 

♦ SOD 

427 

-207 

SLD50 

SOD 

433 

- 60 

SM12CXC170 

WESB 

266 

- 9 

SNR-14A150K 

SAKJ 

441 

- 1 

SODSLD12 

♦ SOD 

428 

-145 

SODTPH150 

♦SOD 

429 

-161 

SLD75 

SOD 

429 

- 84 

SM12CXC174 

WESB 

266 

- 10 

SNR-14A175K 

SAKJ 

441 

- 2 

SODSLD15 

♦ SOD 

429 

-146 

SODTPH200 

♦SOD 

430 

-211 

SLD100 

SOD 

433 

-137 

SM12CXC220 

WESB 

268 

- 27 

SNR-14A250K 

SAKJ 

441 

- 3 

SODSLD15FS 

♦ SOD 

257 

- 70 

SODTPH250 

♦SOD 

431 

-175 

SLD120 

SOD 

433 

-164 

SM12CXC724 

♦WESB 

268 

- 87 

SNR-14A275K 

SAKJ 

441 

- 4 

SODSLD20 

♦ SOD 

430 

-194 

SODTPH300 

♦ SOD 

432 

-103 

SLDHV1 

SOD 

412 

- 20 

SM12PHN174 

♦WESB 

266 

- 11 

SNR-14A300K 

SAKJ 

441 

- 5 

SODSLD20FS 

♦ SOD 

257 

- 74 

SODTPH350 

♦SOD 

432 

-148 

SLDHV2 

SOD 

415 

- 28 

SM14CXC174 

WESB 

266 

- 12 

SNR-14A320K 

SAKJ 

441 

- 6 

SODSLD25 

♦ SOD 

431 

-163 

SODTPH400 

♦ SOD 

432 

-207 

SLDHV3 

SOD 

419 

-112 

SM14CXC220 

WESB 

268 

- 34 

SNR-14A420K 

SAKJ 

441 

- 7 

SODSLD25FS 

♦ SOD 

257 

- 76 

SODTPH450 

♦ SOD 

433 

- 32 

SLDHV4 

SOD 

421 

-195 

SM14CXC224 

WESB 

268 

- 37 

SNR-14A460K 

SAKJ 

441 

- 8 

SODSLD30 

♦ SOD 

432 

- 90 

SODTPH500 

♦SOD 

433 

- 81 

SLDHV5 

SOD 

423 

-137 

SM14CXC724 

♦WESB 

268 

- 88 

SNR-14A480K 

SAKJ 

441 

- 9 

SODSLD30FS 

♦ SOD 

257 

- 78 

SODTPH750 

♦SOD 

433 

-115 

SLDHV6 

SOD 

424 

-185 

SM14PHN174 

WESB 

266 

- 13 

SNR-14A510K 

SAKJ 

441 

- 10 

SODSLD35 

♦ SOD 

432 

-139 

SODTPH1000 

♦ SOD 

433 

-154 

SLDHV7 

SOD 

425 

- 83 

SM15 

CODI 

429 

- 39 

SNR-14A550K 

SAKJ 

441 

- 11 

SODSLD35FS 

♦ SOD 

257 

- 79 

SODTPH1200 

♦ SOD 

433 

-181 

SLDHV8 

SOD 

426 

- 55 

SM16CXC174 

WESB 

266 

- 14 

SNR-14A575K 

SAKJ 

441 

- 12 

SODSLD40 

♦ SOD 

432 

-197 

SP5 

CODI 

423 

- 72 

SLDHV9 

SOD 

426 

-165 

SM16CXC220 

WESB 

268 

- 42 

SNR-14D18L 

SAKJ 

441 

- 13 

SODSLD40FS 

♦ SOD 

257 

- 80 

SP5F 

CODI 

241 

-210 

SLDHV10 

SOD 

427 

- 90 

SM16CXC224 

WESB 

268 

- 47 

SNR-14D22L 

SAKJ 

441 

- 14 

SODSLD45 

♦ SOD 

433 

- 23 

SP6 

SP6F 

CODI 

424 

-125 

SLDHV15 

SOD 

429 

- 66 

SM16CXC724 

♦WESB 

268 

- 89 

SNR-14D24L 

SAKJ 

441 

- 15 

SODSLD45FS 

♦ SOD 

257 

- 81 

CODI 

242 

- 4 

SLDHV20 

SOD 

430 

-156 

SM16CXC924 

♦WESB 

268 

- 90 

SNR-14D27L 

SAKJ 

441 

- 16 

SODSLD50 

♦ SOD 

433 

- 72 

SP7 

CODI 

425 

- 62 

SLDHV25 

SOD 

431 

-119 

SM16PHN174 

WESB 

266 

- 15 

SNR-14D33K 

SAKJ 

441 

- 17 

SODSLD50FS 

♦ SOD 

257 

- 82 

SP7F 

CODI 

242 

- 15 

SLDHV30 

SOD 

432 

- 60 

SM18CXC174 

WESB 

266 

- 16 

SNR-14D39K 

SAKJ 

441 

- 18 

SODSLD75 

SOD 

433 

-107 

SP8 

CODI 

426 

- 5 

SLDHV35 

SOD 

432 

-125 

SM18CXC224 

WESB 

268 

- 54 

SNR-14D47K 

SAKJ 

441 

- 19 

SODSLD100 

SOD 

433 

-146 

SP8F 

CODI 

242 

- 28 

SLDHV40 

SOD 

432 

-173 

SM18CXC724 

♦ WESB 

268 

- 92 

SNR-14D56K 

SAKJ 

441 

- 20 

SODSLD120 

SOD 

433 

-173 

SP9 

CODI 

426 

-154 

SLDHV45 

SOD 

433 

- 5 

SM18CXC924 

♦WESB 

268 

- 93 

SNR-14D68K 

SAKJ 

441 

- 21 

SODSPC1 

SOD 

412 

- 94 

SP9F 

CODI 

242 

- 34 

SLDHV50 

SOD 

433 

- 51 

SM18PHN174 

WESB 

266 

- 17 

SNR-14D82K 

SAKJ 

441 

- 22 

SODSPC2 

SOD 

415 

-106 

SP10 

SP10F 

CODI 

427 

- 29 

SLDHV75 

SOD 

433 

- 90 

SM20#C 

CODI 

430 

-131 

SNR-14D100K 

SAKJ 

441 

- 23 

SODSPC3 

SOD 

419 

-178 

CODI 

242 

- 52 

SLDHV100 

SOD 

433 

-128 

SM20CXC174 

WESB 

266 

- 18 

SNR-20A130K 

SAKJ 

441 

- 24 

SODSPC4 

SOD 

422 

- 36 

SP11 

CODI 

428 

- 2 

SLDHV120 

SOD 

433 

-158 

SM20CXC224 

WESB 

268 

- 61 

SNR-20A150K 

SAKJ 

441 

- 25 

SODSPC5 

SOD 

424 

- 42 

SP11F 

CODI 

242 

- 60 

SLDV 

♦ SOD 

279 

-113 

SM20CXC924 

♦ WESB 

268 

- 96 

SNR-20A175K 

SAKJ 

441 

- 26 

SODSPC6 

SOD 

425 

- 15 

SP12 

CODI 

428 

- 49 

SLD.8S 

♦ SOD 

279 

-126 

SM20PHN174 

WESB 

266 

- 19 

SNR-20A250K 

SAKJ 

441 

- 27 

SODSPC7 

SOD 

425 

-117 

SP12F 

CODI 

242 

- 75 

SLF8 

CODI 

242 

- 27 

SM21CXC224 

WESB 

268 

- 64 

SNR-20A275K 

SAKJ 

441 

- 28 

SODSPC8 

SOD 

426 

-112 

SP13 

CODI 

428 

-161 

SLFIO 

CODI 

242 

- 51 

SM22CXC924 

♦WESB 

268 

-104 

SNR-20A300K 

SAKJ 

441 

- 29 

SODSPC9 

SOD 

426 

-189 

SP15 

CODI 

429 

-167 

SLF15 

CODI 

242 

- 94 

SM24CXC924 

♦WESB 

268 

-114 

SNR-20A320K 

SAKJ 

441 

- 30 

SODSPCIO 

SOD 

427 

-195 

SP20 

CODI 

430 

-214 

SLF20 

CODI 

242 

-119 

SM25 

CODI 

431 

-103 

SNR-20A420K 

SAKJ 

441 

- 31 

SODSPC15 

SOD 

429 

-152 

SP25 

CODI 

431 

-178 

SLF25 

CODI 

242 

-130 

SM25CXC924 

♦WESB 

268 

-120 

SNR-20A460K 

SAKJ 

441 

- 32 

SODSPC20 

SOD 

430 

-203 

SP25F 

♦VMI 

417 

-138 

SLF30 

CODI 

242 

-138 

SM30 

♦ SET 

278 

-111 

SNR-20A480K 

SAKJ 

441 

- 33 

SODSPC25 

SOD 

431 

-168 

SP50F 

♦VMI 

423 

-160 

SLF40 

CODI 

242 

-147 

SM30#C 

CODI 

432 

- 43 

SNR-20A510K 

SAKJ 

441 

- 34 

SODSPC30 

SOD 

432 

- 97 

SP50S 

♦VMI 

423 

-161 

SLF45 

CODI 

242 

-I 51 

SM40 

♦ SET 

421 

-219 

SNR-20A550K 

SAKJ 

441 

- 35 

SODSPC35 

SOD 

432 

-144 

SP75F 

♦VMI 

425 

-163 

SM01PCN013 

WESB 

263 

- 91 

SM45 

CODI 

433 

- 2 

SNR-20A575K 

SAKJ 

441 

- 36 

SODSPC40 

SOD 

432 

-203 

SP75S 

♦VMI 

425 

-164 

SM01PCN026 

WESB 

263 

- 92 

SM50 

♦ SET 

423 

-193 

SNR-A95L8 

♦ SAKJ 

358 

- 85 

SODSPC45 

SOD 

433 

- 28 

SP100F 

♦VMI 

427 

-121 

SM01PCN046 

WESB 

263 

-167 

SM75 

♦SET 

425 

-183 

SNR-A130L2 

♦ SAKJ 

358 

- 86 

SODSPC50 

SOD 

433 

- 76 

SP100S 

♦ VMI 

427 

-122 

SM01PCN076 

WESB 

263 

-168 

SMI 00 

♦ SET 

427 

-152 

SNR-A130L10 

♦ SAKJ 

358 

- 87 

SODSPC75 

SOD 

433 

-111 

SP125F 

♦VMI 

428 

-111 

SMI-02 

ORIJ 

280 

-156 

SM205A 

SELI 

236 

- 35 

SNR-A130L20 

♦ SAKJ 

358 

- 88 

SODSPCIOO 

SOD 

433 

-150 

SP125S 

♦ VMI 

428 

-112 

SM1-02FR 

ORIJ 

250 

-155 

SM210A 

SELI 

236 

- 36 

SNR-A150L2 

♦ SAKJ 

358 

- 89 

SODSPC120 

SOD 

433 

-177 

SP150F 

. ♦VMI 

429 

- 92 

SM1-04FR 

ORIJ 

250 

-189 

SM215A 

SELI 

236 

- 37 

SNR-A150L10 

♦ SAKJ 

358 

- 90 

SODSPF16 

♦ SOD 

412 

- 95 

SP150S 

♦VMI 

429 

- 93 

SMI-08 

ORIJ 

282 

- 48 

SM4001 

♦ Dll 

279 

-219 

SNR-A150L20 

♦ SAKJ 

358 

- 91 

SODSPF20 

♦ SOD 

415 

-107 

SP200F 

♦VMI 

430 

-173 

SM1-08FR 

ORIJ 

251 

- 14 

SM4002 

♦ Dll 

280 

- 59 

SNR-A250L4 

♦ SAKJ 

358 

- 92 

SODSPF30 

♦ SOD 

419 

-179 

SP200S 

♦VMI 

430 

-174 

SM1-10FR 

ORIJ 

251 

- 20 

SM4003 

♦ Dll 

280 

-147 

SNR-A250L20 

♦ SAKJ 

358 

- 93 

SODSPF40 

♦ SOD 

422 

- 37 

SP250F 

♦VMI 

431 

-136 

SMI-12 

ORIJ 

406 

- 50 

SM4004 

♦ Dll 

281 

- 55 

SNR-A250L40 

♦ SAKJ 

358 

- 94 

SODSPF50 

♦ SOD 

424 

- 43 

SP250S 

♦VMI 

431 

-137 

SM1A01Z 

ORIJ 

280 

- 67 

SM4005 

♦ Dll 

281 

-172 

SNR-A275L4 

♦ SAKJ 

358 

- 95 

SODSPF60 

♦ SOD 

425 

- 16 

SPA25(M) 

♦ UNI 

272 

-183 

SM1A02FR 

ORIJ 

250 

-156 

SM4006 

♦ Dll 

282 

- 44 

SNR-A275L20 

♦ SAKJ 

358 

- 96 

SODSPF70 

♦SOD 

425 

-118 

SPB25(M) 

♦ UNI 

272 

-186 

SM1A04FR 

ORIJ 

250 

-190 

SM4007 

♦ Dll 

401 

-170 

SNR-A275L40 

♦ SAKJ 

358 

- 97 

SODSPF80 

♦ SOD 

426 

-113 

SPC1 

SOD 

412 

- 69 

SM1A04Z 

ORIJ 

281 

- 62 

SM4933 

♦ Dll 

257 

-178 

SNR-A300L4 

♦ SAKJ 

358 

- 98 

SODSPF90 

♦SOD 

426 

-190 

SPC2 

SOD 

415 

- 69 

SM1A06 

ORIJ 

281 

-178 

SM4934 

♦ Dll 

258 

-100 

SNR-A320L20 

♦ SAKJ 

358 

- 99 

SODSPF100 

♦ SOD 

427 

-196 

SPC3 

SOD 

419 

-151 

SM1A06FR 

ORIJ 

250 

-218 

SM4935 

♦ Dll 

259 

- 99 

SNR-A320L40 

♦ SAKJ 

358 

-100 

SODSPF150 

♦SOD 

429 

-153 

SPC4 

SOD 

422 

- 13 

SM1A08 

ORIJ 

282 

- 49 

SM4936 

♦ Dll 

260 

- 68 

SNR-A420L20 

♦ SAKJ 

358 

-101 

SODSPF200 

♦SOD 

430 

-205 

SPC5 

SOD 

424 

- 2 

SM1A08FR 

ORIJ 

251 

- 10 

SM4937 

♦ Dll 

260 

-199 

SNR-A420L40 

♦ SAKJ 

358 

-102 

SODSPF250 

♦ SOD 

431 

-169 

SPC6 

SOD 

425 

- 6 

SM1A10 

ORIJ 

401 

-175 

SM-1-01Z 

ORIJ 

280 

- 77 

SNR-A460L20 

♦SAKJ 

358 

-103 

SODSPF300 

♦SOD 

432 

- 98 

SPC7 

SOD 

425 

-107 

SM1A10FR 

ORIJ 

251 

- 18 

SM-1-02FRA 

ORIJ 

241 

- 81 

SNR-A460L40 

♦ SAKJ 

358 

-104 

SODSPF350 

♦SOD 

432 

-145 

SPC8 

SOD 

426 

- 99 

SM1A12 

ORIJ 

406 

- 51 

SM-1-02Z 

ORIJ 

280 

-171 

SNR-A480L40 

♦ SAKJ 

358 

-105 

SODSPF400 

♦SOD 

432 

-204 

SPC9 

SOD 

426 

-182 

SM1A12FR 

ORIJ 

251 

- 22 

SM-1-04FRA 

ORIJ 

241 

- 90 

SNR-A480L80 

♦ SAKJ 

358 

- 84 

SODSPF450 

♦SOD 

433 

- 29 

SPC10 

SOD 

427 

-174 

SMI.5-02 

ORIJ 

283 

-203 

SM-1-04Z 

ORIJ 

281 

- 77 

SNR-A510L40 

♦ SAKJ 

358 

-106 

SODSPF500 

♦SOD 

433 

- 77 

SPC15 

SOD 

429 

-133 

SM1.5-02FR 

ORIJ 

250 

-157 

SM-1-06FRA 

ORIJ 

241 

■ 99 

SNR-A510L80 

♦ SAKJ 

358 

-107 

SODSPF750 

♦SOD 

433 

-112 

SPC20 

SOD 

430 

-188 

SMI.5-04 

ORIJ 

284 

- 90 

SM-1-08FRA 

ORIJ 

241 

-107 

SNR-A550L40 

♦ SAKJ 

358 

-108 

SODSPF1000 

♦SOD 

433 

-151 

SPC25 

SOD 

431 

-155 

SM1.5-04FR 

ORIJ 

250 

-191 

SM-1-10FRA 

ORIJ 

241 

■125 

SNR-A550L80 

♦ SAKJ 

358 

-109 

SODSPF1200 

♦ SOD 

433 

-178 

SPC25#B(M) 

♦ UNI 

272 

-187 

SMI.5-08 

ORIJ 

285 

- 54 

SM-1A-01Z 

ORIJ 

280 

- 68 

SNR-A575L40 

♦ SAKJ 

358 

-110 

SODSPS16 

♦ SOD 

412 

-112 

SPC30 

SOD 

432 

- 85 

SM1.5-08FR 

ORIJ 

251 

- 15 

SM-1A-02 

ORIJ 

280 

-172 

SNR-A575L80 

♦ SAKJ 

359 

- 1 

SODSPS20 

♦SOD 

415 

-122 

SPC35 

SOD 

432 

-134 

SMI.5-10 

ORIJ 

402 

- 57 

SM-1A-02FR 

ORIJ 

250 

-139 

SNR-A1000L80 

♦ SAKJ 

359 

- 2 

SODSPS30 

♦ SOD 

419 

-188 

SPC40 

SOD 

432 

-191 

SM1.5-10FR 

ORIJ 

251 

- 21 

SM-1A-02Z 

ORIJ 

280 

-157 

SNR-A1000L160 


359 

- 3 

SODSPS40 

♦ SOD 

422 

- 43 

SPC45 

SOD 

433 

- 19 

SM02CXC170 

WESB 

265 

-182 

SM-1A-04 

ORIJ 

281 

- 78 


♦ SAKJ 



SODSPS50 

♦ SOD 

424 

- 50 

SPC50 

SOD 

433 

- 67 

SM02CXC220 

♦WESB 

267 

-151 

SM-1 A-04FR 

ORIJ 

250 

-193 

SNR-D18M1 

♦ SAKJ 

359 

- 4 

SODSPS60 

♦ SOD 

425 

- 27 

SPC75 

SOD 

433 

-100 

SM02CXC724 

♦WESB 

268 

- 82 

SM-1A-04Z 

ORIJ 

281 

- 63 

SNR-D18M3 

♦ SAKJ 

359 

- 5 

SODSPS70 

♦ SOD 

425 

-123 

SPC100 

SOD 

433 

-141 

SM02PCN013 

♦WESB 

263 

- 94 

SM-1A-06 

ORIJ 

281 

-194 

SNR-D22L1 

♦ SAKJ 

359 

- 6 

SODSPS80 

♦ SOD 

426 

-121 

SPC120 

SOD 

433 

-168 

SM02PCN024 

♦WESB 

263 

- 96 

SM-1 A-06FR 

ORIJ 

250 

-220 

SNR-D22L3 

♦ SAKJ 

359 

- 7 

SODSPS90 

♦ SOD 

426 

-197 

SPCHV1 

SOD 

412 

- 43 

SM02PCN026 

WESB 

263 

- 95 

SM-1A-08 

ORIJ 

282 

- 50 

SNR-D24K1 

♦ SAKJ 

359 

- 8 

SODSPS100 

♦ SOD 

427 

-211 

SPCHV2 

SOD 

415 

- 49 

SM02PCN046 

WESB 

263 

-173 

SM-1A-08FR 

ORIJ 

251 

- 11 

SNR-D24K4 

♦ SAKJ 

359 

- 9 

SODSPS150 

♦ SOD 

429 

-165 

SPCHV3 

SOD 

419 

-131 

SM02PCN074 

WESB 

263 

-175 

SM-1A-10 

ORIJ 

401 

-176 

SNR-D27L1 

♦ SAKJ 

359 

- 10 

SODSPS200 

♦ SOD 

430 

-213 

SPCHV4 

SOD 

421 

-212 

SM02PCN076 

♦WESB 

263 

-174 

SM-1A-10FR 

ORIJ 

251 

- 19 

SNR-D27L4 

♦ SAKJ 

359 

- 11 

SODSPS250 

♦ SOD 

431 

-177 

SPCHV5 

SOD 

423 

-165 

SM02PHN170 

WESB 

265 

-183 

SM-1A-12 

ORIJ 

406 

- 52 

SNR-D33K1 

♦ SAKJ 

359 

- 12 

SODSPS300 

♦ SOD 

432 

-106 

SPCHV6 

SOD 

424 

-205 

SM3-02 

ORIJ 

288 

- 84 

SM-1A-12FR 

ORIJ 

251 

- 23 

SNR-D33K5 

♦ SAKJ 

359 

- 13 

SODSPS350 

♦ SOD 

432 

-150 

SPCHV7 

SOD 

425 

- 93 

SM3-02FR 

ORIJ 

250 

-158 

SM-3-02 

ORIJ 

288 

- 85 

SNR-D39K1 

♦ SAKJ 

359 

- 14 

SODSPS400 

♦ SOD 

432 

-209 

SPCHV8 

SOD 

426 

- 75 

SM3-04 

ORIJ 

288 

-182 

SM-3-02FR 

ORIJ 

250 

-159 

SNR-D39K6 

♦ SAKJ 

359 

- 15 

SODSPS450 

♦ SOD 

433 

- 34 

SPCHV9 

SOD 

426 

-171 

SM3-04FR 

ORIJ 

250 

-192 

SM-3-04 

ORIJ 

288 

-183 

SNR-D47K1 

♦ SAKJ 

359 

- 16 

SODSPS500 

♦ SOD 

433 

- 82 

SPCHV10 

SOD 

427 

-129 

SM3-06 

ORIJ 

289 

- 47 

SM-3-04FR 

ORIJ 

250 

-194 

SNR-D47K7 

♦ SAKJ 

359 

- 17 

SODSPS750 

♦SOD 

433 

-116 

SPCHV15 

SOD 

429 

- 85 

SM3-06FR 

ORIJ 

250 

-219 

SM-3-06 

ORIJ 

289 

- 48 

SNR-D56K2 

♦ SAKJ 

359 

- 18 

SODSPS1000 

♦ SOD 

433 

-155 

SPCHV20 

SOD 

430 

-167 

SM04CXC170 

WESB 

266 

- 1 

SM-3-06FR 

ORIJ 

251 

- 1 

SNR-D56K8 

♦ SAKJ 

359 

- 19 

SODSPS1200 

♦ SOD 

433 

-182 

SPCHV25 

SOD 

431 

-129 

SM04CXC220 

♦WESB 

267 

-159 

SM-05A-16FR 

ORIJ 

251 

- 32 

SNR-D68K2 

♦ SAKJ 

359 

- 20 

SODTPF16 

♦SOD 

412 

- 98 

SPCHV30 

SOD 

432 

- 69 

SM04CXC724 

♦WESB 

268 

- 83 

SMB01 

ORIJ 

280 

- 78 

SNR-D68K10 

♦ SAKJ 

359 

- 21 

SODTPF20 

♦ SOD 

415 

-109 

SPCHV35 

SOD 

432 

-126 

SM04PCN013 

WESB 

263 

-101 

SMB02 

ORIJ 

280 

-173 

SNR-D82K2 

♦ SAKJ 

359 

- 22 

SODTPF30 

♦SOD 

419 

-182 

SPCHV40 

SOD 

432 

-178 

SM04PCN024 

♦WESB 

263 

-103 

SMB04 

ORIJ 

281 

- 79 

SNR-D82K12 

♦ SAKJ 

359 

- 23 

SODTPF40 

♦SOD 

422 

- 39 

SPCHV45 

SOD 

433 

- 10 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 























1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

IsMLW.M 

TYPE No. 

MFRS 

IsPEWl'iEl 

TYPE NO. 

MFRS 

Mil 






mi 


Haiagfri-. 

♦SON 

328 

■ 87 

3RT64 ~ 

"Tt5Tl 

374 - 42 

S&802 

♦Dll 

374 -127 

3EF2 

ORIJ 

354 -103 

SPCHV75 

SOD 

433 

• 92 

SPIP440 

♦SCN 

328 

- 68 


♦ RECT 



♦ RECT 


SRF-4 

ORIJ 

354 -104 

SPCHV100 

SOD 

433 

-130 

SPIP500 

♦ SCN 

328 

- 69 

SRI 05 

♦ Dll 

374 - 48 

SR803 

♦ Dll 

374 -131 

SRM10A 

♦SSEI 

367 -127 

SPCHV120 

SOD 

433 

■159 

SPS16 

♦SOD 

412 

- 97 


♦ RECT 



♦ RECT 


SRM10B 

♦SSEI 

367 -162 

SPD1F 

SSI 

258 

- 73 

SPS20 

♦SOD 

415 

-108 

SR106 

♦ Dll 

374 - 53 

SR804 

♦Dll 

374 -134 

SRM10D 

♦SSEI 

367 -204 

SPD2F 

SSI 

259 

• 69 

SPS30 

♦SOD 

419 

■181 


♦ RECT 



♦ RECT 


SRM10F 

♦SSEI 

367 - 99 

SPD4F 

SSI 

260 

• 36 

SPS40 

♦SOD 

422 

- 38 

SR 108 

♦ Dll 

374 - 56 

SR805 

♦ Dll 

374 -138 

SRM10M 

♦SSEI 

368 • 24 

SPD05F 

♦SSI 

257 

•158 

SPS50 

♦ SOD 

424 

- 44 

SR130L-2R 

MITJ 

307 - 21 


♦ RECT 


SRM25A 

♦SSEI 

369 -195 

SPD6F 

♦SSI 

260 

•163 

SPS60 

♦SOD 

425 

- 20 

SR130L-2S 

MITJ 

307 - 22 

SR806 

♦ Dll 

374 -139 

SRM25B 

♦SSEI 

370 * 3 

SPD25(M) 

♦ UNI 

272 

-188 

SPS70 

♦ SOD 

425 

-119 

SR130L-4R 

MITJ 

307 - 24 


♦ RECT 


SRM25D 

♦SSEI 

370 • 40 

SPD546A 

♦SSI 

254 

■108 

SPS80 

♦ SOD 

426 

-116 

SR130L-4S 

MITJ 

307 - 25 

SR808 

♦ Dll 

374 -140 

SRM25F 

♦SSEI 

369 -172 

SPD547A 

♦SSI 

255 

■ 25 

SPS90 

♦SOD 

426 

-193 

SR130L-6R 

MITJ 

307 - 26 

SRI 002 

♦Dll 

374 -141 

SRM25M 

♦SSEI 

370 - 75 

SPD548A 

♦ SSI 

255 

•148 

SPS100 

♦SOD 

427 

-205 

SR130L-6S 

MITJ 

307 - 27 


♦ RECT 


SRM35A 

♦SSEI 

371 * 28 

SPD549A 

♦SSI 

256 

■ 6 

SPS150 

♦SOD 

429 

-156 

SR130L-8R 

MITJ 

307 - 31 

SRI003 

♦ Dll 

374 -143 

SRM35B 

♦SSEI 

371 - 49 

SPD550A 

♦SSI 

256 

■ 80 

SPS200 

♦ SOD 

430 

-204 

SR130L-8S 

MITJ 

307 - 32 


♦ RECT 


SRM35D 

♦SSEI 

371 - 66 

SPD605 

♦ SOD 

257 

•179 

SPS250 

♦SOD 

431 

-170 

SR130L-10R 

MITJ 

307 - 33 

SRI004 

♦ Dll 

374 -146 

SRM35F 

♦SSEI 

371 - 9 

SPD605T 

♦ SOD 

257 

•180 

SPS300 

♦ SOD 

432 

- 99 

SR130L-10S 

MITJ 

307 - 34 


♦ RECT 


SRM35M 

♦SSEI 

371 - 82 

SPD610 

♦ SOD 

258 

-101 

SPS350 

♦SOD 

432 

-146 

SR170L-2R 

MITJ 

308 -123 

SRI005 

♦ Dll 

374 -149 

SRM1220 

♦ Dll 

375 -204 

SPD610T 

♦ SOD 

258 

•102 

SPS400 

♦SOD 

432 

-205 

SR170L-2S 

MITJ 

308 -124 


♦ RECT 


SRM1230 

♦Dll 

375 -206 

SPD620 

♦SOD 

259 

-100 

SPS450 

♦SOD 

433 

- 30 

SR170L-4R 

MITJ 

308 -125 

SRI 006 

♦ Dll 

374 -151 

SRM1245 

♦ Dll 

375 -209 


♦SSI 



SPS500 

♦SOD 

433 

- 78 

SR170L-4S 

MITJ 

308 -126 


♦ RECT 


SRM1255 

♦ Dll 

375 -211 

SPD620T 

♦ SOD 

259 

-101 

SPS750 

♦ SOD 

433 

-110 

SR170L-6R 

MITJ 

308 -127 

SR1212 

♦SSEI 

406 -175 

SRM2020 

♦Dll 

375 -216 

SPD630 

♦SOD 

259 

-201 

SPS1000 

♦SOD 

433 

-147 

SR170L-6S 

MITJ 

308 -128 

SR1214 

♦ SSEI 

401 - 1 

SRM2030 

♦ Dll 

375 -218 


♦SSI 



SPS1200 

♦SOD 

433 

-176 

SR170L-8R 

MITJ 

308 -130 

SR1214A 

♦ SSEI 

409 -113 

SRM2045 

♦ Dll 

376 - 7 

SPD630T 

♦SOD 

259 

-202 

SPSHV16 

♦ SOD 

412 

• 76 

SR170L-8S 

MITJ 

308 -131 

SR1602 

♦ Dll 

374 -189 

SRM2055 

♦Dll 

376 - 13 

SPD1205 

♦SOD 

257 

-181 

SPSHV20 

♦SOD 

415 

- 75 

SR170L-10R 

MITJ 

308 -132 


♦ RECT 


SRP100A 

GIC 

252 - 88 

SPD1205T 

♦SOD 

257 

-182 

SPSHV30 

♦ SOD 

419 

-155 

SR170L-10S 

MITJ 

308 -133 

SR 1603 

♦ Dll 

374 -195 

SRP100B 

GIC 

253 - 53 

SPD1210 

♦SOD 

258 

-103 

SPSHV40 

♦ SOD 

422 

■ 18 

SR200DL12R 

MITJ 

309 - 72 


♦ RECT 


SRP100D 

GIC 

254 - 46 

SPD1210T 

♦ SOD 

258 

-104 

SPSHV50 

♦ SOD 

423 

■212 

SR200DL16R 

MITJ 

309 - 83 

SR1604 

♦ Dll 

374 -201 

SRP100G 

GIC 

254 -175 

SPD1220 

♦SOD 

259 

-102 

SPSHV60 

♦ SOD 

425 

- 4 

SR200DL20R 

MITJ 

404 -137 


♦ RECT 


SRP100J 

GIC 

255 -103 

SPD1220T 

♦SOD 

259 

-103 

SPSHV70 

♦ SOD 

425 

-106 

SR200DL24R 

MITJ 

408 - 11 

SR1605 

♦ Dll 

374 -207 

SRP100K 

GIC 

255 -181 

SPD1230 

♦SOD 

259 

-203 

SPSHV80 

♦ SOD 

426 

- 98 

SR200DL-12S 

MITJ 

309 - 73 


♦ RECT 


SRP300A 

♦GIC 

252 - 89 

SPD1230T 

♦SOD 

259 

-204 

SPSHV90 

♦SOD 

426 

-181 

SR200DL-16S 

MITJ 

309 - 84 

SR1606 

♦ Dll 

374 -209 

SRP300B 

♦GIC 

253 - 54 

SPD2005 

♦SOD 

257 

-193 

SPSHV100 

♦ SOD 

427 

-172 

SR200DL-20S 

MITJ 

404 -138 


♦ RECT 


SRP300D 

♦GIC 

254 - 68 

SPD2005T 

♦SOD 

262 

• 23 

SPSHV150 

♦ SOD 

429 

-127 

SR200DL-24S 

MITJ 

408 - 12 

SR 1612 

♦SSEI 

406 -185 

SRP300G 

♦GIC 

254 -196 

SPD2010 

♦SOD 

258 

•126 

SPSHV200 

♦ SOD 

430 

-190 

SR200DM28R 

MITJ 

410 - 56 

SR1614 

♦SSEI 

409 -114 

SRP300J 

♦ GIC 

255 -104 

SPD2010T 

♦SOD 

262 

- 24 

SPSHV250 

♦ SOD 

431 

-157 

SR200DM32R 

MITJ 

413 - 27 

SR2508 

♦SSEI 

299 -149 

SRP300K 

♦ GIC 

255 -182 

SPD2020 

♦SOD 

262 

- 25 

SPSHV300 

♦ SOD 

432 

- 87 

SR200DM36R 

MITJ 

414 - 32 

SR2510 

♦SSEI 

403 -125 

SRP600A 

GIC 

252 - 90 

SPD2020T 

♦SOD 

262 

• 26 

SPSHV350 

♦ SOD 

432 

-136 

SR200DM40R 

MITJ 

415 -141 

SR2512 

♦SSEI 

406 -212 

SRP600B 

GIC 

253 - 55 

SPD2030 

♦ SOD 

262 

- 27 

SPSHV400 

♦ SOD 

432 

-186 

SR200DM-28S 

MITJ 

410 - 57 

SR2514 

♦SSEI 

409 -128 

SRP600D 

GIC 

254 - 69 

SPD2030T 

♦SOD 

262 

- 28 

SPSHV450 

♦ SOD 

433 

- 16 

SR200DM-32S 

MITJ 

413 - 28 

SR3512 

♦SSEI 

407 - 17 

SRP600G 

GIC 

254 -197 

SPD5063 

♦SSI 

256 

- 81 

SPSHV500 

♦ SOD 

433 

- 62 

SR200DM-36S 

MITJ 

414 - 33 

SR3514 

♦SSEI 

409 -146 

SRP600J 

GIC 

255 -105 

SPD5191 

♦SSI 

272 

- 44 

SPSHV750 

♦ SOD 

433 

- 97 

SR200DM-40S 

MITJ 

415 -142 

SR4008 

♦SSEI 

302 - 19 

SRP600K 

GIC 

255 -183 

SPD5192 

♦SSI 

272 

■ 54 

SPSHV1000 

♦ SOD 

433 

-138 

SR200L-4R 

MITJ 

308 -162 

SR4010 

♦SSEI 

403 -174 

SRS105 

SEN 

280 • 26 

SPD5628 

♦SSI 

256 

- 82 

SPSHV1200 

♦SOD 

433 

-165 

SR200L-6R 

MITJ 

308 -171 

SR4012 

♦SSEI 

407 - 28 

SRS105FR 

SEN 

252 -119 

SPD5817 

♦SSI 

251 

-160 

SR1FM2 

MITJ 

279 

- 71 

SR200L-8R 

MITJ 

308 -182 

SR4014 

♦SSEI 

409 -151 

SRS110 

♦SEN 

280 - 84 

SPD5818 

♦SSI 

251 

-177 

SR1FM4 

MITJ 

279 

- 81 

SR200L-10R 

MITJ 

308 -191 

SR5005 

♦ Dll 

302 -131 

SRS110FR 

SEN 

253 - 87 

SPD5819 

♦ SSI 

251 

-199 

SR1FM8 

MITJ 

279 

- 97 

SR201 

SELI 

275 - 25 


♦SCN 


SRS120 

♦SEN 

280 -179 

SPD9000 

♦SSI 

290 

-144 

SR1FM12 

MITJ 

279 

■109 

SR202 

SELI 

275 • 26 

SR5010 

♦SCN 

302 -146 

SRS120FR 

SEN 

253 -107 

SPD9001 

♦SSI 

290 

-180 

SR1G4 

♦ MITJ 

283 

- 42 

SR203 

SELI 

275 * 29 

SR5020 

♦SCN 

302 -176 

SRS130FR 

SEN 

254 -141 

SPD9002 

♦SSI 

291 

- 11 

SR1G8 

♦ MITJ 

283 

- 46 

SR204 

SELI 

275 - 30 

SR5030 

♦SCN 

302 -186 

SRS140 

♦SEN 

281 • 83 

SPD9003 

♦SSI 

291 

- 50 

SR1G12 

♦ MITJ 

283 

- 50 

SR250L-2R 

MITJ 

309 - 96 

SR5040 

♦SCN 

302 -211 

SRS140FR 

SEN 

254 -217 

SPD9004 

♦SSI 

291 

- 73 

SR1G16 

♦ MITJ 

283 

- 55 

SR250L-2S 

MITJ 

309 - 97 

SR6000 

♦SSEI 

303 - 72 

SRS150FR 

SEN 

255 - 54 

SPD9005 

♦SSI 

402 

■210 

SR10A8 

MITJ 

295 

■ 79 

SR250L-4R 

MITJ 

309 -116 

SR6001 

♦SSEI 

303 - 82 

SRS160 

♦SEN 

281 -199 

SPDA6205 

♦SOD 

272 

• 69 

SR10A10 

MITJ 

295 

■100 

SR250L-4S 

MITJ 

309 -117 

SR6002 

♦SSEI 

303 -102 

SRS160FR 

SEN 

255 -115 

SPDA6210 

♦SOD 

272 

- 83 

SR10A12 

MITJ 

295 

•127 

SR250L-6R 

MITJ 

309 -137 

SR6004 

♦SSEI 

303 -141 

SRS160HE 

♦SEN 

279 - 7 

SPDA6220 

♦SOD 

272 

*103 

SR10A16 

MITJ 

295 

-163 

SR250L-6S 

MITJ 

309 -138 

SR6006 

♦SSEI 

303 -177 

SRS170HE 

♦SEN 

279 - 26 

SPDA6230 

♦SOD 

272 

-108 

SR10A20 

MITJ 

403 

- 65 

SR250L-8R 

MITJ 

309 -155 

SR6008 

♦SSEI 

303 -197 

SRS180 

♦SEN 

282 - 64 

SPDA12205 

♦SOD 

257 

-183 

SR10A24 

MITJ 

406 

-177 

SR250L-8S 

MITJ 

309 -156 

SR6010 

♦SSEI 

403 -213 

SRS180FR 

SEN 

255 -189 

SPDA12210 

♦SOD 

258 

■105 

SR10C2S 

MITJ 

262 

- 54 

SR250L-10R 

MITJ 

309 -176 

SR6012 

♦SSEI 

407 - 63 

SRS180HE 

♦SEN 

279 - 49 

SPDA12220 

♦SOD 

259 

-104 

SR10C4S 

MITJ 

262 

- 64 

SR250L-10S 

MITJ 

309 -177 

SR6014 

♦SSEI 

409 -170 

SRS190HE 

♦SEN 

279 - 56 

SPDA12230 

♦SOD 

259 

-205 

SR10C8S 

MITJ 

262 

- 79 

SR302 

♦ Dll 

374 - 69 

SR7000 

♦SSEI 

304 - 17 

SRS205 

SEN 

286 - 2 

SPDA20205 

♦SOD 

272 

- 68 

SR10L1S 

MITJ 

294 

-183 


♦ RECT 


SR7001 

♦SSEI 

304 - 31 

SRS205FR 

SEN 

252 -120 

SPDA20210 

♦SOD 

272 

• 79 

SR10L2S 

MITJ 

294 

-213 

SR303 

♦ Dll 

374 - 73 

SR7002 

♦SSEI 

304 - 59 

SRS210 

♦SEN 

286 * 34 

SPDA20220 

♦SOD 

272 

• 99 

SR10L4S 

MITJ 

295 

- 27 


♦ RECT 


SR7004 

♦SSEI 

304 -104 

SRS210FR 

SEN 

253 - 88 

SPDA20230 

♦SOD 

272 

•104 

SR10L6S 

MITJ 

295 

- 53 

SR304 

♦ Dll 

374 - 78 

SR7006 

♦SSEI 

304 -143 

SRS220 

♦SEN 

286 • 75 

SPF16 

♦ SOD 

412 

• 70 

SR10L8S 

MITJ 

295 

- 80 


♦RECT 


SR7008 

♦SSEI 

304 -177 

SRS220FR 

SEN 

254 - 84 

SPF20 

♦SOD 

415 

- 70 

SR10L10S 

MITJ 

295 

-101 

SR305 

♦ Dll 

374 - 83 

SR7010 

♦SSEI 

404 - 4 

SRS230FR 

SEN 

254 -142 

SPF30 

♦SOD 

419 

•152 

SR15D 

♦ Dll 

374 

-164 


♦ RECT 


SR7012 

♦SSEI 

407 - 82 

SRS240 

♦SEN 

286 -124 

siiiiWX 

♦SOD 

422 

- 14 

SR15F 

♦ Dll 

374 

-169 

SR306 

♦ Dll 

374 - 86 

SR7014 

♦SSEI 

409 -185 

SRS240FR 

SEN 

254 -218 


♦SOD 

423 

•216 

SR15H 

♦ Dll 

374 

-179 


♦ RECT 


SRI 5001 

♦SSEI 

307 - 54 

SRS250FR 

SEN 

255 ■ 55 

iiiiWSm 

♦SOD 

425 

- 7 

SR25B2S 

MITJ 

298 

-148 

SR0308 

♦SSEI 

289 -110 

SRI 5002 

♦ SSEI 

307 - 83 

SRS260 

♦SEN 

286 -173 

iwiWSm 

♦SOD 

425 

-108 

SR25B4S 

MITJ 

298 

-207 

SR308 

♦ Dll 

374 - 90 

SRI 5003 

♦SSEI 

307 -120 

SRS260FR 

SEN 

255 -116 

SPF80 

♦SOD 

426 

•100 

SR25B6S 

MITJ 

299 

- 17 

SR0310 

♦SSEI 

402 -149 

SRI 5004 

♦SSEI 

307 -147 

SRS280 

♦SEN 

286 -208 

SPF90 

♦SOD 

426 

-183 

SR25B8S 

MITJ 

299 

-60 

SR0312 

♦SSEI 

406 -116 

SRI 5006 

♦ SSEI 

307 -195 

SRS280FR 

SEN 

255 -190 

SPF100 

♦SOD 

427 

-175 

SR25B10S 

MITJ 

299 

- 91 

SR0314 

♦SSEI 

409 - 90 

SRI 5008 

♦ SSEI 

308 - 20 

SRS305 

SEN 

287 -172 

SPF150 

♦SOD 

429 

-134 

SR30D-8R 

MITJ 

301 

-183 

SR400EL-10 

MITJ 

311 - 15 

SR15010 

♦ SSEI 

308 - 57 

SRS305FR 

SEN 

252 -117 

SPF200 

♦SOD 

430 

-189 

SR30D-8S 

MITJ 

301 

-185 

SR400EL-12 

MITJ 

311 - 30 

SR20001 

♦SSEI 

308 -156 

SRS310 

♦SEN 

288 - 33 

SPF250 

♦SOD 

431 

-156 

SR30D-16R 

MITJ 

302 

- 27 

SR400EL-16 

MITJ 

311 - 51 

SR20002 

♦SSEI 

308 -158 

SRS310FR 

SEN 

253 - 85 

SPF300 

♦SOD 

432 

- 86 

SR30D-16S 

MITJ 

302 

- 31 

SR400EL-20 

MITJ 

404 -189 

SR20003 

♦SSEI 

308 -170 

SRS320 

♦SEN 

288 -113 

SPF350 

♦SOD 

432 

-135 

SR30D-24R 

MITJ 

407 

- 31 

SR400EL-24 

MITJ 

408 - 69 

SR20004 

♦SSEI 

308 -173 

SRS320FR 

SEN 

254 - 83 

SPF400 

♦SOD 

432 

-192 

SR30D-24S 

MITJ 

407 

- 32 

SR400FH-28 

MITJ 

410 - 93 

SR20006 

♦SSEI 

308 -192 

SRS330FR 

SEN 

254 -140 

SPF450 

♦SOD 

433 

- 20 

SR60L-2R 

MITJ 

303 

- 90 

SR400FH-32 

MITJ 

413 - 54 

SR20008 

♦ SSEI 

308 -210 

SRS340 

♦SEN 

288 -211 

SPF500 

♦ SOD 

433 

- 68 

SR60L-2S 

MITJ 

303 

- 91 

SR400FH-36 

MITJ 

414 - 58 

SR20010 

♦SSEI 

309 - 4 

SRS340FR 

SEN 

254 -216 

SPF750 

♦SOD 

433 

-101 

SR60L-4R 

MITJ 

303 

-109 

SR400FH-40 

MITJ 

415 -158 

SR20012 

♦SSEI 

309 - 5 

SRS350FR 

SEN 

255 - 50 

SPF1000 

♦SOD 

433 

-142 

SR60L-4S 

MITJ 

303 

-110 

SR400FH-50 

MITJ 

417 -214 

SR-2 

SAKJ 

354 - 95 

SRS360 

♦SEN 

289 - 75 

SPF1200 

♦SOD 

433 

-169 

SR60L-6R 

MITJ 

303 

-127 

SR400FH-60 

MITJ 

419 -197 

SR-4 

SAKJ 

354 - 96 

SRS360FR 

SEN 

255 -106 

SPFHV16 

♦SOD 

412 

- 44 

SR60L-6S 

MITJ 

303 

-128 

SR400FV-70 

MITJ 

420 -198 

SRB2 

ORIJ 

354 - 97 

SRS380 

♦ SEN 

289 -143 

SPFHV20 

♦SOD 

415 

- 50 

SR60L-8R 

MITJ 

303 

-155 

SR400FV-80 

MITJ 

422 - 60 

SRB4 

ORIJ 

354 - 98 

SRS1100 

♦ SEN 

401 -196 

SPFHV30 

♦SOD 

419 

-132 

SR60L-8S 

MITJ 

303 

-156 

SR502 

♦ Dll 

374 -103 

SRB0705 

♦SSEI 

315 - 20 

SRS1100FR 

SEN 

256 - 39 

SPFHV40 

♦SOD 

421 

-213 

SR60L-10R 

MITJ 

303 

-169 


♦ RECT 


SRB0710 

♦SSEI 

315 - 21 

SRS1100HE 

♦ SEN 

401 -125 

SPFHV50 

♦SOD 

423 

-176 

SR60L-10S 

MITJ 

303 

-170 

SR503 

♦ Dll 

374 -106 

SRB0720 

♦SSEI 

315 - 22 

SRS2100 

♦ SEN 

402 -122 

SPFHV60 

♦SOD 

424 

-206 

SR65D 

♦ Dll 

375 

- 84 


♦RECT 


SRB0740 

♦SSEI 

315 - 23 

SRS2100FR 

SEN 

256 - 40 

SPFHV70 

♦SOD 

425 

- 94 

SR65F 

♦ Dll 

375 

- 85 

SR504 

♦Dll 

374 -110 

SRB0760 

♦SSEI 

315 - 24 

SRS3100 

♦ SEN 

402 -177 

SPFHV80 

♦SOD 

426 

- 76 

SR65H 

♦ Dll 

375 

- 87 


♦ RECT 


SRB0780 

♦SSEI 

315 - 25 

SRSHE05 

♦SEN 

252 - 21 

SPFHV90 

♦SOD 

426 

-172 

SR65K 

♦ Dll 

375 

- 89 

SR505 

♦ Dll 

374 -114 

SRB1505 

♦SSEI 

315 - 27 

SRSHE10 

♦ SEN 

252 -206 

SPFHV100 

♦SOD 

427 

-130 

SR75D 

♦ Dll 

375 

- 97 


♦ RECT 


SRB1510 

♦SSEI 

315 - 28 

SRSHE15 

♦ SEN 

253 -174 

SPFHV150 

♦SOD 

429 

- 99 

SR75F 

♦ Dll 

375 

- 99 

SR506 

♦ Dll 

374 -117 

SRB1520 

♦SSEI 

315 - 29 

SRSHED05 

♦ SEN 

271 -135 

SPFHV200 

♦SOD 

430 

-168 

SR75H 

♦ Dll 

375 

-102 


♦ RECT 


SRB1540 

♦SSEI 

315 - 30 

SRSHED10 

♦ SEN 

271 -152 

SPFHV250 

♦SOD 

431 

-130 

SR75K 

♦ Dll 

375 

-106 

SR508 

♦ Dll 

374 -120 

SRB1560 

♦ SSEI 

315 - 31 

SRSHED15 

♦SEN 

271 -169 

SPFHV300 

♦SOD 

432 

- 70 

SR 100AM10 

MITJ 

306 

- 80 

SR0608 

♦ SSEI 

292 -153 

SRB1580 

♦ SSEI 

315 - 32 

SRSHEN05 

♦SEN 

271 -136 

SPFHV350 

♦SOD 

432 

-127 

SR100AM12 

MITJ 

306 

-112 

SR710 

♦SCN 

296 - 30 

SRB3005 

♦ SSEI 

315 - 34 

SRSHEN10 

♦ SEN 

271 -153 

SPFHV400 

♦SOD 

432 

-179 

SR 100AM16 

MITJ 

306 

-165 

SR710F 

♦SCN 

296 - 31 

SRB3010 

♦SSEI 

315 - 35 

SRSHEN15 

♦SEN 

271 -170 

SPFHV450 

♦SOD 

433 

- 11 

SR100AM20 

MITJ 

404 

- 70 

SR711 

♦SCN 

296 - 46 

SRB3020 

♦SSEI 

315 - 36 

SRSHEP05 

♦ SEN 

271 -137 

SPFHV500 

♦ SOD 

433 

- 56 

SR100AM24 

MITJ 

407 

-156 

SR711F 

♦SCN 

296 - 47 

SRB3040 

♦SSEI 

315 - 37 

SRSHEP10 

♦SEN 

271 -154 

SPFHV750 

♦SOD 

433 

- 93 

SR100AM28 

MITJ 

410 

- 10 

SR712 

♦SCN 

257 -209 1 

SRB3060 

♦SSEI 

315 - 38 

SRSHEP15 

♦SEN 

271 -171 

SPFHV1000 

♦ SOD 

433 

-131 

SR100AM32 

MITJ 

412 

-211 

SR712F 

♦SCN 

296 - 79 | 

SRB3080 

♦SSEI 

315 - 39 

SSI 

SCH 

444 - 73 

SPFHV1200 

♦ SOD 

433 

-160 

SR100AM36 

MITJ 

414 

- 21 

SR713 

♦SCN 

296 -102 

SRB07100 

♦SSEI 

315 - 26 

SS1.5J4 

ORIJ 

250 - 80 

SPIP8.4 

♦ SON 

328 

- 61 

SR100AM40 

MITJ 

415 

-130 

SR713F 

♦SCN 

296 -103 

SRB15100 

♦SSEI 

315 - 33 

SS2J4 

ORIJ 

250 - 81 

SPIP24 

♦SON 

328 

- 62 

SR 102 

♦ Dll 

374 

- 27 

SR714 

♦SCN 

296 -117 

SRB30100 

♦SSEI 

315 - 40 

SS3J4 

ORIJ 

250 - 82 

SPIP30 

♦ SON 

328 

- 63 


♦ RECT 



SR714F 

♦SCN 

296 -118 

SRB-2 

ORIJ 

354 - 99 

SS7 

SAKJ 

293 - 10 

SPIP60 

♦ SON 

328 

- 64 

SR 103 

♦ Dll 

374 

- 34 

SR716 

♦SCN 

296 -152 

SRB-4 

ORIJ 

354 -100 

SS7R 

SAKJ 

293 - 11 

SPIP120 

♦SON 

328 

- 65 


♦ RECT 



SR716F 

♦SCN 

296 -153 

SRF2 

ORIJ 

354 -101 

SS-3 

♦SAKJ 

289 -187 

SPIP208 

♦ SON 

328 

- 66 








SRF4 

ORIJ 

354 -102 

SS-5 

♦ SAKJ 

290 -182 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

VIBER SEQUENCE 


mmzix 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Ewair.ia 


■nlasici 


SSCDAl 

wmum 

293 -138 

SSIB0610 

1 11 i ■ 

282 -116 

SSIF3983A 


411 -144 

SSiT60100 

SIEG 

414 -139 

E fi ■tfHBHKNII 

DIM 

165 -188 

SSCDA1FR 

♦SEN 

293 - 1 

SSiB0620 

SIEG 

282 -121 

SSiG3825 

♦SIEG 

306 -187 

SSiT60120 

SIEG 

416 -159 


♦ EAS 


SSCDA2 

♦SEN 

293 -145 

SSiB0640 

SIEG 

282 -135 

SSiG3840 

♦SIEG 

306 -189 

SSM20 

♦SCN 

415 -134 

STB1 

♦APD 

163 - 22 

SSCDA2FR 


293 - 7 

SSiB0680 

SIEG 

402 - 11 

SSiG3860 

♦SIEG 

405 -106 

SSM30 

♦SCN 

419 -192 

STB2 

♦APD 

163 - 65 

SSCDA4 

BmSI 

293 -157 

SSiB9860A 

♦SIEG 

405 - 68 

SSiG3860A 

♦SIEG 

405 -107 

SSM40 

♦SCN 

422 - 55 

STB4 

♦APD 

164 -109 

SSCDA4FR 

♦SEN 

293 - 16 

SSiB9880A 

♦SIEG 

409 - 76 

SSiG3883 

♦SIEG 

411 -158 

SSM50A 

♦SCN 

424 - 55 

STB7 

APD 

169 -120 

SSCDA05 

♦SEN 

293 -132 

SSIB9890A 

♦SIEG 

412 - 54 

SSiG3883A 

♦ SIEG 

411 -159 

SSM60A 

♦SCN 

425 - 28 

STB 12 

APD 

181 - 43 

SSCDA05FR 

♦SEN 

292 -215 

SSiC0810 

♦SIEG 

285 -108 

SSiG3925 

♦ SIEG 

306 -188 

SSP820 

♦ SOD 

436 - 69 

STB567 

♦APD 

231 -119 

SSCDA05HE 

♦SEN 

297 -102 

SSiC0820 

♦SIEG 

285 -126 

SSiG3940 

♦ SIEG 

306 -190 

SSP830 

♦SOD 

436 - 70 


UNI 


SSCDA6 

♦SEN 

293 -162 

SSiC0840 

♦SIEG 

285 -150 

SSiG3960 

♦ SIEG 

405 -108 

SSP840 

♦SOD 

436 - 71 

STB568 

♦APD 

231 -123 

SSCDA6FR 

♦SEN 

293 - 22 

SSiC0860 

♦SIEG 

285 -170 

SSiG3960A 

♦ SIEG 

405 -109 

SSP1520 

♦SOD 

436 - 72 


UNI 


SSCDA8 

♦SEN 

297 - 54 

SSiC0880 

♦SIEG 

402 - 84 

SSiG3983 

♦SIEG 

411 -160 

SSP1530 

♦SOD 

436 - 73 

STB569 

♦APD 

231 -127 

SSCDAl0 

♦SEN 

403 -105 

SSiC1120 

♦SIEG 

285 -187 

SSiG3983A 

♦ SIEG 

411 -161 

SSP1540 

♦SOD 

436 - 74 


UNI 


SSCDAl OHE 

♦SEN 

297 -117 

SSiC1140 

♦SIEG 

285 -188 

SSiK44-40 

SIEG 

264 - 73 

SSP3020 

♦SOD 

436 - 75 

STV2H 

SAKJ 

442 - 75 

SSCDAl5HE 

♦SEN 

297 -131 

SSiCI160 

♦SIEG 

285 -190 

SSiK44-65 

SIEG 

264 - 79 

SSP3030 

♦SOD 

436 - 76 

STV3H 

SAKJ 

442 - 76 

SSCF2500 

♦SEN 

256 -160 

SSiC1180 

♦ SIEG 

402 - 92 

SSiK44-83 

SIEG 

264 - 81 

SSP3040 

♦SOD 

436 - 77 

STV4H 

SAKJ 

442 - 77 

SSCF5000 

♦SEN 

256 -214 

SSiC1220 

♦SIEG 

288 -147 


♦SIEG 

310 - 42 

SSP6020 

♦SOD 

375 - 56 

SUES501 

♦SCN 

293 -204 

SSCF7500 

♦SEN 

257 - 27 

SSiC1240 

♦ SIEG 

289 - 54 

SSiK2840 

♦SIEG 

310 - 43 

SSP6030 

♦SOD 

375 - 59 

SUES502 

♦SCN 

293 -215 

SSCF1OOOO 

♦SEN 

257 - 54 

SSiC1260 

♦SIEG 

289 -167 


♦SIEG 

405 -130 

SSP6040 

♦SOD 

375 - 64 

SUES503 

♦SCN 

302 -135 

SSCF12500 

♦SEN 

257 - 66 

SSiC1280 

♦ SIEG 

402 -164 

SSiK2883 

♦SIEG 

411 -183 

SSPD3020 

♦SOD 

299 -188 

SUES504 

♦SCN 

302 -148 

SSCH5000 

♦SEN 

423 -162 

SSiC1310 

♦ SIEG 

290 - 36 

SSiK3825 

♦SIEG 

308 - 97 

SSPD3030 

♦SOD 

299 -194 

SUES505 

♦SCN 

302 -150 

SSCH7500 

♦SEN 

425 -165 

SSiC1320 

♦ SIEG 

290 - 50 

SSiK3840 

♦SIEG 

308 -111 

SSPD3040 

♦SOD 

299 -208 

SUES601 

♦SCN 

300 - 11 

SSCH10000 

♦SEN 

427 -123 

SSiC1340 

♦SIEG 

290 - 71 

SSiK3860 

♦SIEG 

405 -118 

ST2-10 

SAR 

294 -207 

SUES602 

♦SCN 

300 - 39 

SSCH12500 

♦SEN 

428 -113 

SSiCI 360 

♦ SIEG 

290 - 80 

SSiK3883 

♦SIEG 

411 -171 

ST2-20 

SAR 

295 - 20 

SUES603 

♦SCN 

300 - 59 

SSCH15000 

♦SEN 

429 - 94 

SSiC1380 

♦SIEG 

402 -200 

SSiK3883A 

♦SIEG 

411 -172 

ST2-30 

SAR 

295 - 48 

SUES604 

♦SCN 

300 - 72 

SSCH20000 

♦SEN 

430 -175 

SSiCI 560A 

♦ SIEG 

283 - 39 

SSiK3925 

SIEG 

308 - 98 

ST2-40 

SAR 

295 - 72 

SUES605 

♦SCN 

300 - 97 

SSCH25000 

♦SEN 

431 -138 

SSiCI 580A 

♦SIEG 

406 - 75 

SSiK3940 

SIEG 

308 -112 

ST2-50 

SAR 

295 - 97 

SUES606 

♦SCN 

300 -111 

SSCHE4000 

♦SEN 

256 -193 

SSiCI 660A 

♦SIEG 

285 - 87 

SSiK3960 

SIEG 

405 -119 

ST2-60 

SAR 

295 -121 

SUES607 

♦SCN 

255 - 33 

SSCHE6000 

♦SEN 

257 - 9 

SSiCI 680A 

♦SIEG 

406 - 93 

SSiK3983 

SIEG 

411 -173 

ST2-80 

SAR 

295 -159 

SUES608 

♦SCN 

255 - 71 

SSCHE8000 

♦ SEN 

257 - 33 

SSiCI 710 

♦SIEG 

282 -117 

SSiK3983A 

SIEG 

411 -174 

ST2-100 

SAR 

403 - 60 

SUES609 

♦SCN 

255 -149 

SSCHE10000 

♦ SEN 

257 - 48 

SSiCI 720 

♦SIEG 

282 -122 

SSiK4440 

SIEG 

264 - 74 

ST4-10 

SAR 

300 -209 

SUES610 

♦SCN 

255 -158 

SSCHE11000 

♦ SEN 

257 - 61 

SSiCI 740 

♦SIEG 

282 -136 

SSiK4465 

SIEG 

264 - 80 

ST4-20 

SAR 

301 - 5 

SUES611 

♦SCN 

256 - 10 

SSCH El 5000 

♦SEN 

257 - 69 

SSiCI 760 

♦SIEG 

285 -189 

SSiK4483 

SIEG 

264 - 82 

ST4-30 

SAR 

301 - 13 

SUES701 

♦SCN 

299 - 81 

SSCHE20000 

♦ SEN 

257 - 73 

SSiCI 780 

♦SIEG 

402 - 12 

SSiK24120 

♦ SIEG 

416 - 86 

ST 4-40 

SAR 

301 - 20 

SUES702 

♦SCN 

298 -135 

SSCNA1 

♦SEN 

293 -139 

SSiCI 960A 

♦SIEG 

286 -214 

SSiK24135 

♦ SIEG 

417 -201 

ST4-50 

SAR 

301 - 25 

SUES703 

♦SCN 

298 -164 

SSCNA1FR 

♦SEN 

293 - 2 

SSiCI 980A 

♦SIEG 

406 -106 

SSiK25120 

♦SIEG 

416 - 87 

ST4-60 

SAR 

301 - 32 

SUES704 

♦SCN 

298 -174 

SSCNA2 

♦SEN 

293 -146 

SSiC2060A 

♦SIEG 

290 - 79 

SSiK25135 

♦ SIEG 

417 -202 

ST5A10 

SAR 

302 -137 

SUES705 

♦SCN 

299 - 5 

SSCNA2FR 

♦SEN 

293 - 8 

SSiC2080A 

♦SIEG 

406 -131 

SSiL44-40 

SIEG 

265 -137 

ST5A20 

SAR 

302 -157 

SUES706 

♦SCN 

299 - 29 

SSCNA4 

♦ SEN 

293 -158 

SSiC9960A 

♦SIEG 

405 - 71 

SSiL44-65 

SIEG 

265 -154 

ST5A30 

SAR 

302 -180 

SUES707 

♦SCN 

255 - 34 

SSCNA4FR 

♦SEN 

293 - 17 

SSiC9980A 

♦SIEG 

409 - 82 

SSiL44-83 

SIEG 

265 -162 

ST5A40 

SAR 

302 -193 

SUES708 

♦ SCN 

255 - 72 

SSCNA05 

♦SEN 

293 -133 

SSiC9990A 

♦SIEG 

412 - 64 


♦ SIEG 

311 -201 

ST5A50 

SAR 

302 -214 

SUES709 

♦SCN 

255 -150 

SSCNA05FR 

♦SEN 

292 -216 

SSiD0440 

♦SIEG 

294 -132 

SSiL2840 

♦ SIEG 

311 -202 

ST5A60 

SAR 

303 - 1 

SUES710 

♦ SCN 

255 -159 

SSCNA6 

♦SEN 

293 -163 

SSiD0460 

♦SIEG 

294 -156 


♦SIEG 

405 -154 

ST6-10 

SAR 

305 -190 

SUES711 

♦SCN 

256 - 11 

SSCNA6FR 

♦SEN 

293 - 23 

SSiD0460A 

♦SIEG 

294 -157 

rrl ¥ • • 

♦ SIEG 

411 -204 

ST6-20 

SAR 

305 -205 

SUES801 

♦ SCN 

304 - 18 

SSCPA1 

♦SEN 

293 -140 

SSiD0480 

♦SIEG 

406 -167 


♦ SIEG 

310 -185 

ST6-30 

SAR 

306 - 13 

SUES802 

♦ SCN 

304 - 32 

SSCPA1FR 

♦SEN 

293 - 3 

SSiD0480A 

♦ SIEG 

406 -168 

Mcj Be: • iMIi 

♦ SIEG 

310 -187 

ST6-40 

SAR 

306 - 30 

SUES803 

♦ SCN 

304 - 52 

SSCPA2 

♦SEN 

293 -147 

SSiD04100 

♦ SIEG 

411 -124 

rrl t * 

♦ SIEG 

405 -137 

ST6-50 

SAR 

306 - 74 

SUES804 

♦ SCN 

304 - 60 

SSCPA2FR 

♦SEN 

293 - 9 

SSiD04100A 

♦ SIEG 

411 -125 


♦ SIEG 

411 -189 

ST6-60 

SAR 

306 - 87 

SUES805 

♦SCN 

304 - 88 

SSCPA4 

♦SEN 

293 -159 

SSiD9960A 

♦ SIEG 

405 - 82 

SSiL3883A 

♦ SIEG 

411 -190 

ST7-10 

SAR 

308 - 64 

SUES806 

♦ SCN 

304 -105 

SSCPA4FR 

♦SEN 

293 - 18 

SSiD9980A 

♦ SIEG 

409 - 95 

SSiL3925 

SIEG 

310 -186 

ST7-20 

SAR 

308 - 74 

SUES807 

♦ SCN 

255 - 35 

SSCPA05 

♦SEN 

293 -134 

SSiD9990A 

♦SIEG 

412 - 85 

SSiL3940 

SIEG 

310 -188 

ST7-30 

SAR 

308 - 82 

SUES808 

♦ SCN 

255 - 73 

SSCPA05FR 

♦SEN 

292 -217 

SSiE1102 

♦COO 

300 -190 

SSiL3960 

SIEG 

405 -138 

ST7-40 

SAR 

308 - 90 

SUES809 

♦SCN 

255 -151 

SSCPA6 

♦SEN 

293 -164 


♦ SIEG 


SSiL3983 

SIEG 

411 -191 

ST7-50 

SAR 

308 - 99 

SUES810 

♦SCN 

255 -160 

SSCPA6FR 

♦SEN 

293 - 24 

SSiE1105 

♦ COO 

300 -203 

SSiL3983A 

SIEG 

310 -184 

ST7-60 

SAR 

308 -105 

SUES811 

♦ SCN 

256 - 12 

SSD41 

♦SOD 

375 - 23 


♦ SIEG 


SSiL4040 

♦ SIEG 

274 - 32 

ST8-10 

SAR 

309 - 93 

SUES1101 

♦SCN 

289 -176 

SSD51 

♦SOD 

375 -120 

SSiEI110 

♦ COO 

300 -214 

SSiL4065 

♦SIEG 

264 - 30 

ST8-20 

SAR 

309 -113 

SUES1102 

♦SCN 

289 -180 

SSD241 

♦SOD 

375 -172 


♦SIEG 


SSiL4440 

SIEG 

265 -138 

ST8-30 

SAR 

309 -134 

SUES1103 

♦SCN 

289 -182 

SSF15 

♦SCN 

411 -145 

SSiE1120 

♦ COO 

301 - 11 

SSiL4465 

SIEG 

265 -155 

ST8-40 

SAR 

309 -152 

SUES1104 

♦SCN 

287 -143 

SSF20 

♦SCN 

415 -128 


♦ SIEG 


SSiL4483 

SIEG 

265 -163 

ST8-50 

SAR 

309 -173 

SUES1105 

♦SCN 

287 -144 

SSF25 

♦SCN 

417 -195 

SSiE1130 

♦COO 

301 - 23 

SSiL20100 

SIEG 

413 -155 

ST8-60 

SAR 

309 -186 

SUES1106 

♦SCN 

287 -145 

SSF30 

♦ SCN 

419 -191 


♦SIEG 


SSiL20100A 

SIEG 

410 - 62 

ST9-10 

SAR 

309 - 94 

SUES1107 

♦SCN 

255 - 36 

SSF40A 

♦ SCN 

422 - 48 

SSiE1140 

♦COO 

301 - 34 

SSiL20120 

SIEG 

416 - 89 

ST9-20 

SAR 

309 -114 

SUES1108 

♦SCN 

255 - 74 

SSF50A 

♦ SCN 

424 - 53 


♦SIEG 


SSiL24100 

♦ SIEG 

414 - 73 

ST9-30 

SAR 

309 -135 

SUES1109 

♦SCN 

255 -152 

SSF60A 

♦SCN 

424 - 54 

SSiE1202 

♦COO 

300 -191 

SSiL24120 

♦ SIEG 

416 -107 

ST9-40 

SAR 

309 -153 

SUES1110 

♦SCN 

255 -161 

SSH1A020 

♦ SCN 

374 - 30 


SIEG 


SSiL30100 

SIEG 

414 - 35 

ST9-50 

SAR 

309 -174 

SUES1111 

♦SCN 

256 - 13 

SSH1A040 

♦ SCN 

374 - 45 

SSiE1205 

♦COO 

300 -204 

SSiL30100A 

♦ SIEG 

309 - 88 

ST9-60 

SAR 

309 -187 

SUES1301 

♦SCN 

291 -121 

SSH1A060 

♦ SCN 

374 - 54 


SIEG 


SSiL30120 

SIEG 

416 - 88 

ST10-10 

SAR 

308 - 65 

SUES1302 

♦SCN 

291 -163 

SSH1A080 

♦ SCN 

374 - 57 

SSiE1210 

♦ COO 

300 -215 


♦ SIEG 

405 -150 

ST 10-20 

SAR 

308 - 75 

SUES1303 

♦SCN 

291 -187 

SSH1A100 

♦ SCN 

374 - 60 


SIEG 



♦ SIEG 

411 -199 

ST 10-30 

SAR 

308 - 83 

SUES1304 

♦SCN 

290 -184 

SSH1A120 

♦ SCN 

374 - 61 

SSiEI 220 

♦COO 

301 - 12 

SSiN3160 

SIEG 

405 -151 

ST 10-40 

SAR 

308 - 91 

SUES1305 

♦SCN 

290 -206 

SSH3A020 

♦SCN 

287 -150 


SIEG 


SSiN3183 

SIEG 

411 -200 

ST10-50 

SAR 

308 -100 

SUES1306 

♦SCN 

291 - 13 

SSH3A030 

♦ SCN 

287 -155 

SSiE1230 

♦COO 

301 - 24 

SSiN4240 

♦ SIEG 

274 - 38 

ST 10-60 

SAR 

308 -106 

SUES1307 

♦SCN 

255 - 37 

SSH3A040 

♦SCN 

287 -159 


SIEG 


SSiN4260 

♦ SIEG 

405 - 60 

ST11-10 

SAR 

304 - 33 

SUES1308 

♦SCN 

255 - 75 

SSH3A050 

♦SCN 

287 -167 

SSiEI 240 

♦ COO 

301 - 35 


♦ SIEG 

410 -200 

ST 11 -20 

SAR 

304 - 61 

SUES1309 

♦SCN 

255 -153 

SSH3A060 

♦ SCN 

287 -209 


SIEG 


SSiN4283A 

SIEG 

312 - 79 

ST11-30 

SAR 

304 - 89 

SUES1310 

♦SCN 

255 -162 

SSH5A020 

♦SCN 

290 -101 

SSiEI 305 

♦SIEG 

298 -130 

SSiN6610 

SIEG 

264 - 90 

ST11-40 

SAR 

304 -109 

SUES1311 

♦ SCN 

256 - 14 

SSH5A030 

♦ SCN 

290 -102 

SSiEI 310 

♦ SIEG 

298 -168 

mRWw 1 

♦ SIEG 

264 - 77 

ST11-50 

SAR 

304 -132 

SUES2601 

♦ SCN 

300 - 12 

SSH5A040 

♦SCN 

290 -104 

SSiEI 320 

♦SIEG 

299 - 18 


♦ SIEG 

264 - 83 

ST11-60 

SAR 

304 -146 

SUES2602 

♦SCN 

300 - 40 

SSH5A050 

♦SCN 

290 -110 

SSiEI 330 

♦ SIEG 

299 - 77 

SSiN30100 

♦ SIEG 

414 - 75 

ST11-80 

SAR 

304 -180 

SUES2603 

♦ SCN 

300 - 60 

SSH5A060 

♦SCN 

290 -130 

SSiEI 340 

♦SIEG 

299 -125 

SSiN30120 

♦ SIEG 

416 -108 

ST 12 

♦SAR 

279 -190 

SUES2604 

♦ SCN 

300 - 73 

SSH30A020D 

♦SCN 

299 -185 

SSiEI 405 

SIEG 

300 -201 

SSiN31100 

SIEG 

414 - 76 

ST 14 

♦SAR 

279 -191 

SUES2605 

♦SCN 

300 - 98 

SSH30A020S 

♦SCN 

299 -186 

SSiEI 410 

SIEG 

300 -212 

SSiN31100A 

SIEG 

311 -165 

ST16 

♦SAR 

429 -132 

SUES2606 

♦SCN 

300 -112 

SSH30A020T 

♦SCN 

299 -187 

SSiEI 420 

SIEG 

301 - 8 

SSiN31120 

SIEG 

416 -109 

ST16-10 

♦SAR 

307 - 76 

SUES2607 

♦SCN 

255 - 38 

SSH30A030D 

♦SCN 

299 -191 

SSiEI 440 

SIEG 

301 - 33 

SSiN31120A 

SIEG 

311 -166 

ST 16-20 

♦SAR 

307 -113 

SUES2608 

♦SCN 

255 - 76 

SSH30A030S 

♦SCN 

299 -192 

SSiE2040 

♦SIEG 

297 -211 

SSiN42100 

♦ SIEG 

413 -191 

ST 16-30 

♦SAR 

307 -140 

SUES2609 

♦SCN 

255 -164 

SSH30A030T 

♦SCN 

299 -193 

SSiE2060 

♦ SIEG 

403 -112 

SSiN42100A 

SIEG 

312 - 80 

ST 16-40 

♦SAR 

307 -178 

SUES2610 

♦SCN 

255 -163 

SSH30A040D 

♦SCN 

299 -205 

SSiE2080A 

♦SIEG 

409 -120 

SSiN42120 

♦SIEG 

416 - 69 

ST 16-50 

♦SAR 

307 -194 

SUES2611 

♦ SCN 

256 - 15 

SSH30A040S 

♦SCN 

299 -206 

SSiE4360 

♦COO 

405 - 91 

SSiN42120A 

SIEG 

312 • 81 

ST 16-60 

♦SAR 

308 - 6 

SV1 

♦SCH 

228 - 53 

SSH30A040T 

♦SCN 

299 -207 


SIEG 


SSiN66110 

♦ SIEG 

264 - 91 

ST16-70 

♦SAR 

308 - 18 

SV1LR 

♦SCH 

163 - 6 

SSH30A050D 

♦SCN 

300 - 8 

SSiE4360A 

♦COO 

415 -123 

SSiP6060 

♦SIEG 

405 -182 

ST 16-80 

♦SAR 

308 - 49 

SV03 

SAKJ 

442 - 78 

SSH30A050S 

♦SCN 

300 - 9 

SSiE4383 

♦ COO 

411 -131 

SSiP6083 

♦SIEG 

412 - 5 

ST16-100 

♦SAR 

404 -113 

SV03S 

SAKJ 

442 - 79 

SSH30A050T 

♦SCN 

300 - 10 


SIEG 


SSiP32175 

♦SIEG 

420 - 88 

ST16-120 

♦SAR 

407 -204 

SV04S 

SAKJ 

442 - 80 

SSH30A060D 

♦SCN 

300 - 28 

SSiE4383A 

♦COO 

417 - 21 

SSiP32200 

♦SIEG 

421 - 41 

ST16-140 

♦SAR 

410 - 36 

SV10-16RK 

♦THEF 

412 -217 

SSH30A060S 

♦SCN 

300 - 29 

SSiE4460 

♦COO 

405 - 92 

SSiP60100 

♦SIEG 

414 -124 

ST18 

SAR 

279 -192 

SV10-16RM 

♦THEF 

412 -218 

SSH30A060T 

♦SCN 

300 - 30 


SIEG 


SSiP60120 

♦SIEG 

416 -144 

ST20-10 

SAR 

310 -148 

SV10-18RK 

♦THEF 

414 - 22 

SSH75A020 

♦SCN 

375 - 98 

SSiE4460A 

♦COO 

415 -124 

SSiP62135 

♦SIEG 

418 - 26 

ST20-20 

SAR 

310 -149 

SV10-18RM 

♦THEF 

414 - 23 

SSH75A020V 

♦SCN 

304 -213 

SSiE4483 

♦COO 

411 -132 

SSiP62150 

SIEG 

420 - 96 

ST20-40 

SAR 

310 -150 

SV10-20RK 

♦THEF 

415 -132 

SSH75A030 

♦SCN 

375 -101 


SIEG 



♦SIEG 

420 - 97 

ST20-60 

SAR 

310 -151 

SV10-20RM 

♦THEF 

415 -133 

SSH75A030V 

♦SCN 

304 -215 

SSiE4483A 

♦COO 

417 - 22 

SSiP62200 

♦ SIEG 

421 - 46 

ST20-80 

SAR 

310 -152 

SV10-22RK 

♦THEF 

416 - 84 

SSH75A040 

♦SCN 

375 -104 

SSiE4560 

SIEG 

405 - 89 


♦SIEG 

422 - 72 

ST20-100 

SAR 

404 -171 

SV10-22RM 

♦THEF 

416 - 85 

SSH75A040V 

♦SCN 

304 -218 

SSiE4583 

SIEG 

411 -129 


♦SIEG 

414 -172 

ST20-120 

SAR 

408 - 51 

SV10-24RK 

♦THEF 

417 - 23 

SSH75A050 

♦SCN 

375 -108 

SSiE4660 

SIEG 

405 - 90 

SSiP67120 

♦SIEG 

416 - 67 

ST20-140 

SAR 

410 - 85 

SV10-24RM 

♦THEF 

417 - 24 

SSH75A050V 

♦SCN 

305 - 4 

SSiE4683 

SIEG 

411 -130 

SSiP67135 

♦ SIEG 

417 -100 

ST22 

♦APD 

163 - 21 

SV10-25RK 

♦THEF 

417 -198 

SSH75A060 

♦SCN 

375 -109 

SSiE20100 

♦SIEG 

413 -151 

mzmm: 

♦SIEG 

412 - 8 


♦ EAS 


SV10-25RM 

♦THEF 

417 -199 

SSH75A060V 

♦SCN 

305 - 7 

SSiE20100A 

♦SIEG 

413 -152 

SSiR60100 

♦SIEG 

414 -134 

ST23 

♦APD 

163 - 11 

SV15-15FK 

♦THEF 

411 -166 

SSiBOIIO 

♦SIEG 

283 - 26 

SSiF3825 

♦SIEG 

305 -130 

SSiR60120 

♦SIEG 

416 -154 


♦ EAS 


SV15-15FM 

♦THEF 

411 -167 

SSiB0120 

♦SIEG 

283 - 29 

SSiF3840 

♦SIEG 

305 -132 


♦SIEG 

418 - 46 

ST24 

♦ EAS 

231 - 36 

SV15-15FRK 

♦THEF 

411 -168 

SSiB0140 

♦SIEG 

283 - 35 

SSiF3860 

♦SIEG 

405 -101 

SSiR62175 

♦SIEG 

420 -110 

ST37 

♦APD 

163 - 46 

SV15-15FRM 

♦THEF 

411 -169 

SSiB0160 

♦SIEG 

283 - 38 

SSiF3883 

♦SIEG 

411 -141 

SSiR62200 

♦ SIEG 

421 - 58 


♦ EAS 


SV100A1 

♦VEC 

442 -100 

SSiB0180 

♦SIEG 

402 - 32 

SSiF3883A 

♦SIEG 

411 -142 


♦ SIEG 

422 - 85 

ST38 

♦APD 

163 - 97 

SV100A3 

♦VEC 

442 -101 

SSiB0510 

♦SIEG 

279 -141 

SSiF3925 

♦SIEG 

305 -131 

SSiR67110 

♦SIEG 

414 -173 


♦ EAS 


SV100A 

♦VEC 

442 -102 

SSiB0520 

♦SIEG 

279 -154 

SSiF3940 

♦SIEG 

305 -133 

SSiR67120 

♦SIEG 

416 - 68 

ST39 

♦APD 

164 - 91 

SV100D 

♦VEC 

442 -103 

SSiB0540 

♦SIEG 

279 -173 

SSiF3960 

♦SIEG 

405 -102 

SSiR67135 

♦SIEG 

417 -101 


♦ EAS 


SV300A2 

VEC 

442 -104 

SSiB0580 

♦SIEG 

401 -147 

SSiF3983 

♦SIEG 

411 -143 

. 

SIEG 

413 -141 




SV300A5 

VEC 

442 -105 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

[gMIfiTsB 

jjecac e— 



TYPE No. 

MFRS 

wimm 



EgMIliIJI 

TYPE No. 

■uasgi 


SV800 


299 -175 

SW02PCN030 

■lil | 11 

300 

- 91 

"SW14CXC805 

WESB 

237 -177 



237 -186 

Szi-5.6-10-25 


173 - 79 

SV1000 

♦SCN 

403 -147 

SW02PCN040 

WESB 

304 

- 66 

SW14HHN300 

WESB 

410 - 89 

SW36KBN595 

WESB 

421 - 34 


♦SSX 


SV1502F 

♦THEF 

263 - 97 

SW02PCN055 

WESB 

305 

- 16 

SW14HHN400 

WESB 

410 -101 

SW36KBR595 

♦WESB 

421 - 35 

SZ1-5.6-20-25 


173 - 82 

SV1504F 

♦THEF 

263 -104 

SW02PCN075 

WESB 

305 

- 17 

SW14KBN805 

WESB 

410 -144 

SW38CXC515 

WESB 

237 -157 


♦SSX 


SV1506F 

♦THEF 

263 -107 

SW02PHN151 

♦WESB 

307 

-101 

SW14KBR805 

♦WESB 

410 -145 

SW38CXC680 

WESB 

237 -165 

SZ1-5.6-5-25 

♦SSX 

173 - 68 

SV1508F 

♦THEF 

263 -110 

SW02PHN201 

♦WESB 

308 

-167 

SW14PCN012 

WESB 

409 -116 

SW38KBN515 

WESB 

421 - 95 

SZ1-6.2-10-25 


175 -142 

SV1510F 

♦THEF 

263 -112 

SW02PHN300 

WESB 

310 

-163 

SW14PCN030 

WESB 

409 -136 

SW38KBR515 

♦WESB 

421 - 96 


♦SSX 


SV1512F 

♦THEF 

263 -116 

SW02PHN400 

WESB 

310 

-206 

SW14PCN040 

WESB 

409 -187 

SW40CXC515 

WESB 

237 -158 

SZ1-6.2-20-25 


175 -145 

SV1514F 

♦THEF 

263 -117 

SW04CXC14C 

WESB 

237 

-190 

SW14PCN075 

WESB 

409 -194 

SW40CXC680 

WESB 

237 -166 


♦SSX 


SV2002 

♦THEF 

308 -161 

SW04CXC300 

WESB 

237 

-142 

SW14PHN151 

♦WESB 

410 - 34 

SW40KBN515 

WESB 

422 - 64 

SZ1-6.2-5-25 

♦SSX 

175 -131 

SV2004 

♦THEF 

308 -181 

SW04CXC400 

WESB 

237 

-149 

SW14PHN201 

♦WESB 

410 - 52 

SW40KBR515 

♦WESB 

422 - 65 

SZ1-6.8-10-25 


178 -136 

SV2006 

♦THEF 

308 -198 

SW04CXC805 

WESB 

237 

-172 

SW14PHN300 

WESB 

410 - 90 

SW42CXC515 

WESB 

237 -159 


♦SSX 


SV2008 

♦THEF 

308 -216 

SW04CXC935 

WESB 

237 

-187 

SW14PHN400 

WESB 

410 -102 

SW42CXC680 

WESB 

237 -167 

SZ1-6.8-20-25 


178 -146 

SV2010 

♦THEF 

404 -124 

SW04HHN300 

WESB 

310 

-168 

SW15CXC14C 

WESB 

237 -196 

SW42KBN515 

WESB 

422 -120 


♦SSX 


SV2012 

♦THEF 

407 -217 

SW04HHN400 

WESB 

311 

- 6 

SW15CXC300 

WESB 

237 -148 

SW42KBR515 

♦WESB 

422 -121 

SZ1-6.8-5-25 

♦SSX 

178 -116 

SV2014 

♦THEF 

410 - 47 

SW04KBN805 

WESB 

312 

- 14 

SW15CXC400 

WESB 

237 -156 

SW44CXC515 

WESB 

237 -160 

SZ1-7.1-10-25 


179 - 69 

SV2016 

♦THEF 

413 - 23 

SW04KBN935 

WESB 

312 

- 73 

SW15HHN300 

WESB 

411 -187 

SW44CXC680 

WESB 

237 -168 


♦SSX 


SV2018 

♦THEF 

414 - 28 

SW04KBR805 

♦WESB 

312 

- 15 

SW15HHN400 

WESB 

411 -194 

SW44KBN515 

WESB 

422 -167 

SZ1-7.1-20-25 


179 - 70 

SV2020 

♦THEF 

415 -138 

SW04KBR935 

♦WESB 

312 

- 69 

SW15KBR805 

♦WESB 

411 -208 

SW44KBR515 

♦WESB 

422 -168 


♦SSX 


SV3140 

♦ PDE 

163 - 56 

SW04PCN012 

WESB 

297 

- 52 

SW15PCN012 

WESB 

411 -126 

SWH10 

ORIJ 

427 -116 

SZ1-7.1-5-25 

♦SSX 

179 - 68 

SV3140A 

♦ PDE 

163 - 55 

SW04PCN020 

WESB 

300 

-127 

SW15PCN030 

WESB 

411 -128 

SX10#B 

♦ UNI 

401 -187 

SZ1-7.7-10-25 


181 - 33 

SV3140B 

♦ PDE 

163 - 54 

SW04PCN030 

WESB 

300 

-129 

SW15PCN040 

WESB 

411 -135 

SX15#B 

♦ UNI 

411 - 76 


♦SSX 


SV3141 

♦ PDE 

163 - 92 

SW04PCN040 

WESB 

304 

-113 

SW15PCN055 

WESB 

411 -137 

SX20#B 

♦ UNI 

415 - 52 

SZ1-7.7-20-25 


181 - 34 

SV3141A 

♦ PDE 

163 - 91 

SW04PCN055 

WESB 

305 

- 21 

SW15PCN075 

WESB 

411 -138 

SX25 

♦ UNI 

417 -156 


♦SSX 


SV3141B 

♦ PDE 

163 - 90 

SW04PCN075 

WESB 

305 

- 22 

SW15PHN300 

WESB 

411 -188 

SX30#B 

♦ UNI 

419 -125 

SZ1-7.7-5-25 

♦SSX 

181 - 32 

SV3142 

♦ PDE 

163 -126 

SW04PHN151 

♦WESB 

307 

-167 

SW15PHN400 

WESB 

411 -195 

SX40 

♦ UNI 

421 -206 

SZ1 -8.2-10-25 


182 -117 

SV3142A 

♦ PDE 

163 -125 

SW04PHN201 

♦WESB 

308 

-187 

SW16CXC320 

WESB 

237 - 49 

SX50 

♦ UNI 

423 -167 


♦SSX 


SV3142B 

♦ PDE 

163 -124 

SW04PHN300 

WESB 

310 

-169 

SW16CXC380 

WESB 

237 -140 

SX60 

♦ UNI 

424 -194 

SZ1-8.2-20-25 


182 -127 

SV3143 

♦ PDE 

164 - 7 

SW04PHN400 

WESB 

311 

- 7 

SW16CXC805 

WESB 

237 -178 

SX80 

♦ UNI 

426 - 65 


♦SSX 


SV3143A 

♦ PDE 

164 - 6 

SW06CXC14C 

WESB 

237 

-191 

SW16CXC950 

WESB 

413 -136 

SX100#B 

♦ UNI 

427 -103 

SZ1-8.2-5-25 

♦SSX 

182 - 93 

SV3143B 

♦ PDE 

164 - 5 

SW06CXC300 

WESB 

237 

-143 

SW16CXC990 

♦WESB 

413 -132 

SX751 

♦ MULB 

293 - 81 

SZ1-9.1-10-1 

♦SSX 

185 -155 

SV3144 

♦ PDE 

164 -125 

SW06CXC400 

WESB 

237 

-150 

SW16HHN320 

WESB 

413 - 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SZ1-9.1-10-25 


185 -145 

SV3144A 

♦ PDE 

164 -123 

SW06CXC805 

WESB 

237 

-173 

SW16HHN380 

WESB 

413 - 49 


♦VALG 



♦SSX 


SV3144B 

♦ PDE 

164 -122 

SW06CXC935 

WESB 

237 

-188 

SW16KBN805 

WESB 

413 - 88 

SX752 

♦ MULB 

293 - 94 

SZ1-9.1-20-25 


185 -156 

SV3145 

♦ PDE 

165 -110 

SW06HHN300 

WESB 

310 

-175 

SW16KBR805 

♦WESB 

413 - 89 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SSX 


SV3145A 

♦ PDE 

165 - 95 

SW06HHN400 

WESB 

311 

- 27 

SW16PCN012 

WESB 

412 -111 


♦VALG 


SZ1-9.1-5-1 

♦SSX 

185 -125 

SV3145B 

♦ PDE 

165 - 92 

SW06KBN805 

WESB 

312 

- 21 

SW16PCN020 

WESB 

412 -128 

SX753 

♦ MULB 

293 -100 

SZ1-9.1-5-25 

♦SSX 

185 -126 

SV3173 

PDE 

183 - 55 

SW06KBN935 

WESB 

312 

- 74 

SW16PCN030 

WESB 

412 -130 

♦PHIN 

♦ RTCF 


SZ1-10-10-1 

♦SSX 

188 - 3 

SV3174 

PDE 

183 - 56 

SW06KBR805 

♦WESB 

312 

- 22 

SW16PCN040 

WESB 

412 -173 


♦VALG 


SZ1-10-10-25 

♦SSX 

188 - 4 

SV3175 

PDE 

183 - 57 

SW06KBR935 

♦WESB 

312 

- 70 

SW16PCN055 

WESB 

412 -180 

SX754 

♦ MULB 

293 -112 

SZ1-10-20-1 

♦SSX 

188 - 14 

SV3176 

PDE 

183 - 58 

SW06PCN012 

WESB 

297 

- 53 

SW16PCN075 

WESB 

412 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SZ1-10-20-25 

♦SSX 

188 - 15 

SV-1 

SHEJ 

232 - 61 

SW06PCN020 

WESB 

300 

-148 

SW16PHN151 

♦WESB 

413 - 9 


♦VALG 


SZ1-10-5-1 

♦SSX 

187 -185 

SV-1#B 

SAKJ 

442 - 81 

SW06PCN030 

WESB 

300 

-151 

SW16PHN201 

♦WESB 

413 - 24 

SXS10 

♦UNI 

401 -188 

SZ1-10-5-25 

♦SSX 

187 -186 

SV-02 

SAKJ 

442 - 82 

SW06PCN040 

WESB 

304 

-150 

SW16PHN320 

WESB 

413 - 46 

SXS15 

♦ UNI 

411 - 77 

SZ1-11-10-1 

♦SSX 

189 -118 

SV-2#B 

SAKJ 

442 - 83 

SW06PCN055 

WESB 

305 

- 23 

SW16PHN380 

WESB 

413 - 50 

SXS20 

♦UNI 

415 - 53 

SZ1-11-10-25 

♦SSX 

189 -119 

SV-2#C 

SHEJ 

232 - 23 

SW06PCN075 

WESB 

305 

- 24 

SW18CXC320 

WESB 

237 - 50 

SXS25 

♦UNI 

417 -157 

SZ1-11-20-1 

♦SSX 

189 -128 

SV-3#B 

SAKJ 

442 - 84 

SW06PHN151 

♦WESB 

307 

-212 

SW18CXC380 

WESB 

237 -141 

SXS30 

♦ UNI 

419 -126 

SZ1-11-20-25 

♦SSX 

189 -129 

SV-3#C 

SHEJ 

232 - 43 

SW06PHN201 

♦WESB 

308 

-203 

SW18CXC805 

WESB 

237 -179 

SXS40 

♦ UNI 

421 -207 

SZ1-11-5-1 

♦SSX 

189 - 98 

SV-04 

SAKJ 

442 - 85 

SW06PHN300 

WESB 

310 

-176 

SW18CXC950 

WESB 

414 -132 

SXS50 

♦ UNI 

423 -168 

SZ1-11-5-25 

♦SSX 

189 - 99 

SV-05 

SAKJ 

442 - 86 

SW06PHN400 

WESB 

311 

- 28 

SW18CXC990 

♦WESB 

414 -127 

SXS60 

♦UNI 

424 -195 

SZ1-12-10-1 

♦SSX 

191 - 92 

SV-06 

SAKJ 

442 - 87 

SW08CXC14C 

WESB 

237 

-192 

SW18HHN320 

WESB 

414 - 51 

SXS80 

♦ UNI 

426 - 66 

SZ1 -12-10-25 

♦SSX 

191 - 93 

SV-100-1 

♦GIC 

442 - 88 

SW08CXC300 

WESB 

237 

-144 

SW18HHN380 

WESB 

414 - 55 

SXS100 

♦ UNI 

427 -104 

SZ1-12-20-1 

♦SSX 

191 -103 

SVD50-2 

♦TRWO 

257 - 99 

SW08CXC400 

WESB 

237 

-151 

SW18KBN805 

WESB 

414 - 89 

SY-23 

SAKJ 

281 - 4 

SZ1-12-20-25 

♦SSX 

191 -104 


♦TRWS 


SW08CXC805 

WESB 

237 

-174 

SW18KBR805 

♦WESB 

414 - 90 

SY-24 

♦SAKJ 

281 - 31 

SZ1-12-5-1 

♦SSX 

191 - 67 

SVD50-3 

♦TRWO 

257 -100 

SW08CXC935 

WESB 

237 

-189 

SW18PHN320 

WESB 

414 - 52 

SZ1-1.8-10-25 


163 -113 

SZ1-12-5-25 

♦SSX 

191 - 68 


TRWS 


SW08HHN300 

WESB 

310 

-182 

SW18PHN380 

WESB 

414 - 56 


♦SSX 


SZ1-13-10-1 

♦SSX 

193 - 36 

SVD50-6#B 

♦TRWS 

257 -128 

SW08HHN400 

WESB 

311 

- 48 

SW20CXC320 

WESB 

237 - 51 

SZ1-1.8-20-25 


163 -114 

SZ1-13-10-25 

♦SSX 

193 - 37 

SVD50-6#C 

♦TRWS 

257 -129 

SW08KBN805 

WESB 

312 

- 31 

SW20CXC380 

WESB 

237 -136 


♦SSX 


SZ1-13-20-1 

♦SSX 

193 - 47 

SVD50-12#B 

♦TRWS 

257 -130 

SW08KBN935 

WESB 

312 

- 75 

SW20CXC805 

WESB 

237 -137. 


♦SSX 

163 -112 

SZ1-13-20-25 

♦SSX 

193 - 48 

SVD50-12#C 

♦TRWS 

257 -131 

SW08KBR805 

♦WESB 

312 

- 32 

SW20CXC950 

WESB 

416 - 18 

SZ1-2.0-10-25 


163 -146 

SZ1-13-5-1 

♦SSX 

193 - 15 

SVD50-121 

♦TRWO 

257 -132 

SW08KBR935 

♦WESB 

312 

- 71 

SW20CXC990 

♦WESB 

416 - 11 


♦SSX 


SZ1-13-5-25 

♦SSX 

193 - 16 

SVD50-30#B 

♦TRWS 

257 -144 

SW08PCN012 

WESB 

297 

- 55 

SW20HHN320 

WESB 

415 -151 

SZ1 -2.0-20-25 


163 -147 

SZ1-14-10-1 

♦SSX 

194 - 15 

SVD50-30#C 

♦TRWS 

257 -145 

SW08PCN020 

WESB 

300 

-165 

SW20HHN380 

WESB 

415 -155 


♦SSX 


SZ1-14-10-25 

♦SSX 

194 - 16 

SVD50-61 

♦TRWO 

257 -133 

SW08PCN030 

WESB 

300 

-167 

SW20KBN805 

WESB 

415 -188 


♦SSX 

163 -145 

SZ1-14-20-1 

♦SSX 

194 - 18 

SVD100-2 

♦TRWO 

258 - 2 

SW08PCN040 

WESB 

304 

-182 

SW20KBR805 

♦WESB 

415 -189 

SZ1-2.2-10-25 


163 -193 

SZ1-14-20-25 

♦SSX 

194 - 19 


♦TRWS 


SW08PCN055 

WESB 

305 

- 25 

SW20PHN320 

WESB 

415 -152 


♦SSX 


SZ1-14-5-1 

♦SSX 

194 - 9 

SVD100-3 

♦TRWO 

258 - 3 

SW08PCN075 

WESB 

305 

- 26 

SW20PHN380 

WESB 

415 -156 

SZ1 -2.2-20-25 


163 -194 

SZ1-14-5-25 

♦SSX 

194 - 10 


♦TRWS 


SW08PHN151 

♦WESB 

308 

- 37 

SW22CXC320 

WESB 

237 - 52 


♦SSX 


SZ1-15-10-1 

♦SSX 

195 - 91 

SVD100-6#B 

♦TRWS 

258 - 35 

SW08PHN201 

♦WESB 

309 

- 1 

SW22CXC380 

WESB 

237 -138 


♦SSX 

163 -192 

SZ1-15-10-25 

♦SSX 

195 • 92 

SVD100-6#C 

♦TRWS 

258 - 36 

SW08PHN300 

WESB 

310 

-183 

SW22CXC805 

WESB 

237 -180 

SZ1-2.4-10-25 


164 - 73 

SZ1-15-20-1 

♦SSX 

195 -102 

SVD100-12#B 

♦TRWS 

258 - 37 

SW08PHN400 

WESB 

311 

- 49 

SW22CXC950 

WESB 

416 -152 


♦SSX 


SZ 1-15-20-25 

♦SSX 

195 -103 

SVD100-12#C 

♦TRWS 

258 - 38 

SW10 

WESB 

237 

-152 

SW22CXC990 

♦WESB 

416 -147 

SZ1-2.4-20-25 


164 - 74 

SZ1-15-5-1 

♦SSX 

195 - 65 

SVD100-121 

♦TRWO 

258 - 39 

SW10CXC14C 

WESB 

237 

-193 

SW22HHN320 

WESB 

416 - 95 


♦SSX 


SZ 1-15-5-25 

♦SSX 

195 - 66 

SVD100-30#B 

♦TRWS 

258 - 53 

SW10CXC300 

WESB 

237 

-145 

SW22HHN380 

WESB 

416 - 97 


♦SSX 

164 - 72 

SZ1-16-10-1 

♦SSX 

196 -180 

SVD100-30#C 

♦TRWS 

258 - 54 

SW10CXC400 

WESB 

237 

-153 

SW22KBN805 

WESB 

416 -119 

SZ1-2.7-10-25 


164 -197 

SZ1-16-10-25 

♦SSX 

196 -181 

SVD100-301 

♦TRWO 

258 - 55 

SW10CXC805 

WESB 

237 

-175 

SW22KBR805 

♦WESB 

416 -120 


♦SSX 


SZ 1-16-20-1 

♦SSX 

196 -191 

SVD100-61 

♦TRWO 

258 - 40 

SW10HHN400 

WESB 

404 

-186 

SW22PHN320 

WESB 

416 - 96 

SZ1-2.7-20-25 


164 -198 

SZ1-16-20-25 

♦SSX 

196 -192 

SVD150-2 

♦TRWO 

258 -163 

SW10KBN805 

WESB 

405 

- 3 

SW22PHN380 

WESB 

416 - 98 


♦SSX 


SZ 1-16-5-1 

♦SSX 

196 -158 


♦TRWS 


SW10KBN935 

WESB 

405 

- 15 

SW24CXC320 

WESB 

237 - 53 


♦SSX 

164 -194 

SZ1 -16-5-25 

♦SSX 

196 -159 

SVD150-3 

♦TRWO 

258 -164 

SW10KBR805 

♦WESB 

405 

- 4 

SW24CXC380 

WESB 

237 -139 

SZ1-3.0-10-25 


165 -138 

SZ1-17-10-1 

♦SSX 

197 -134 


♦TRWS 


SW10KBR935 

♦WESB 

405 

- 14 

SW24CXC635 

WESB 

237 -169 


♦SSX 


SZ1-17-10-25 

♦SSX 

197 -135 

SVD200-2 

♦TRWO 

258 -212 

SW10PCN012 

WESB 

403 

-107 

SW24CXC950 

WESB 

417 - 94 

SZ1-3.0-20-25 


165 -140 

SZ1-17-20-1 

♦SSX 

197 -136 


♦TRWS 


SW10PCN020 

WESB 

403 

-161 

SW24CXC990 

♦WESB 

417 - 89 


♦SSX 


SZ1-17-20-25 

♦SSX 

197 -137 

SVD200-3 

♦TRWO 

259 - 1 

SW10PCN030 

WESB 

403 

-164 

SW24HHN320 

♦WESB 

417 - 29 


♦SSX 

165 -134 

SZ1-17-5-1 

♦SSX 

197 -130 


♦TRWS 


SW10PCN040 

WESB 

404 

- 9 

SW24HHN380 

WESB 

417 - 31 

SZ1-3.3-10-25 


166 - 86 

SZ1-17-5-25 

♦SSX 

197 -131 

SVD200-12 

♦TRWO 

259 - 23 

SW10PCN055 

WESB 

404 

- 27 

SW24KBN635 

WESB 

417 - 47 


♦SSX 


SZ1-18-10-1 

♦SSX 

198 -199 

SVD200-121 

♦TRWO 

259 - 24 

SW10PCN075 

WESB 

404 

- 29 

SW24KBR635 

♦WESB 

417 - 48 

SZ1-3.3-20-25 


166 - 88 

SZ1-18-10-25 

♦SSX 

198 -200 

SVD200-30 

♦TRWO 

259 - 40 

SW10PHN151 

♦WESB 

404 

-102 

SW24PHN320 

WESB 

417 - 30 


♦SSX 


SZ1-18-20-1 

♦SSX 

199 - 1 

SVD200-30I 

♦TRWO 

259 - 41 

SW10PHN201 

♦WESB 

404 

-129 

SW24PHN380 

WESB 

417 - 32 


♦SSX 

166 - 78 

SZ1-18-20-25 

♦SSX 

199 - 2 

SVD300-12#B 

♦TRWS 

259 -170 

SW10PHN300 

WESB 

404 

-176 

SW26CXC635 

WESB 

237 -170 

SZ1-3.6-10-25 


167 - 53 

SZ1-18-5-1 

♦SSX 

198 -174 

SVD300-12#C 

♦TRWS 

259 -171 

SW10PHN400 

WESB 

404 

-187 

SW26CXC820 

WESB 

237 -181 


♦SSX 


SZ1-18-5-25 

♦SSX 

198 -175 

SVD300-121 

♦TRWO 

259 -172 

SW12CXC14C 

WESB 

237 

-194 

SW26KBR635 

♦WESB 

418 - 83 

SZ1-3.6-20-25 


167 - 56 

SZ1 -20-10-1 

♦SSX 

200 -189 

SVD350-12#B 

♦TRWS 

259 -210 

SW12CXC300 

WESB 

237 

-146 

SW28CXC635 

WESB 

237 -171 


♦SSX 


SZ1 -20-10-25 

♦SSX 

200 -190 

SVD350-12#C 

♦TRWS 

259 -211 

SW12CXC400 

WESB 

237 

-154 

SW28CXC820 

WESB 

237 -182 


♦SSX 

167 - 46 

SZ1-20-20-1 

♦SSX 

200 -200 

SVD350-121 

♦TRWO 

259 -212 

SW12CXC805 

WESB 

237 

-176 

SW28KBN635 

WESB 

418 -189 

SZ1-3.9-10-25 


168 - 34 

SZ1-20-20-25 

♦SSX 

200 -201 

SVD400-12#B 

♦TRWS 

260 - 8 

SW12HHN300 

WESB 

404 

-177 

SW28KBR635 

♦WESB 

418 -190 


♦SSX 


SZ1 -20-5-1 

♦SSX 

200 -164 

SVD400-12#C 

♦TRWS 

260 - 9 

SW12HHN400 

WESB 

408 

- 66 

SW30CXC13C 

WESB 

420 - 27 

SZ1-3.9-20-25 


168 - 37 

SZ1-20-5-25 

♦SSX 

200 -165 

SVD400-121 

♦TRWO 

260 - 10 

SW12KBN805 

WESB 

408 

-111 

SW30CXC820 

WESB 

237 -183 


♦SSX 


SZ1-22-10-1 

♦SSX 

202 - 89 

SVD450-12#B 

♦TRWS 

260 -116 

SW12KBN935 

WESB 

408 

-128 

SW30KBN635 

WESB 

419 -210 


♦ SSX 

168 - 25 

SZ1-22-10-25 

♦SSX 

202 - 90 

SVD450-12#C 

♦TRWS 

260 -117 

SW12KBR805 

♦WESB 

408 

-112 

SW30KBR595 

♦WESB 

419 -202 

SZ1-4.3-10-25 


169 - 54 

SZ1-22-20-1 

♦SSX 

202 -100 

SVD450-12I 

♦TRWO 

260 -118 

SW12KBR935 

♦WESB 

408 

-127 

SW30KBR635 

♦WESB 

419 -211 


♦SSX 


SZ1-22-20-25 

♦SSX 

202 -101 

SW02CXC14C 

WESB 

313 -151 

SW12PCN012 

WESB 

406 

-192 

SW32CXC13C 

WESB 

420 -114 

SZ1-4.3-20-25 


169 - 57 

SZ1 -22-5-1 

♦SSX 

202 - 65 

SW02CXC300 

WESB 

312 - 86 

SW12PCN020 

WESB 

407 

- 4 

SW32CXC595 

WESB 

237 -161 


♦SSX 


SZ1-22-5-25 

♦SSX 

202 - 66 

SW02CXC400 

WESB 

312 -154 

SW12PCN030 

WESB 

407 

- 8 

SW32CXC820 

WESB 

237 -184 


♦SSX 

169 - 47 

SZ1-24-10-1 

♦SSX 

203 -184 

SW02CXC805 

WESB 

313 - 93 

SW12PCN040 

WESB 

407 

- 86 

SW32KBN595 

WESB 

420 - 83 

SZ1-4.7-10-25 


170 -110 

SZ1-24-10-25 

♦SSX 

203 -185 

SW02CXC935 

WESB 

313 -114 

SW12PCN055 

WESB 

407 

-102 

SW32KBR595 

♦ WESB 

420 - 84 


♦SSX 


SZ1-24-20-1 

♦SSX 

203 -195 

SW02HHN300 

WESB 

310 -162 

SW12PCN075 

WESB 

407 

-104 

SW34CXC13C 

WESB 

420 -168 

SZ1 -4.7-20-25 


170 -113 

SZ1-24-20-25 

♦SSX 

203 -196 

SW02HHN400 

WESB 

310 -205 

SW12PHN151 

♦WESB 

407 

-194 

SW34CXC595 

WESB 

237 -162 


♦SSX 


SZ1-24-5-1 

♦SSX 

203 -163 

SW02KBN805 

WESB 

312 - 6 

SW12PHN201 

♦WESB 

408 

- 2 

SW34CXC820 

WESB 

237 -185 


♦SSX 

170 -101 

SZ1-24-5-25 

♦SSX 

203 -164 

SW02KBN935 

WESB 

312 - 72 

SW12PHN300 

WESB 

408 

- 56 

SW34KBN595 

WESB 

420 -149 

SZ1-5.1-10-25 


171 -191 

SZ1-27-10-1 

♦SSX 

205 -127 

SW02KBR805 

♦WESB 

312 - 7 

SW12PHN400 

WESB 

408 

- 67 

SW34KBR595 

♦WESB 

420 -150 


♦SSX 


SZ1-27-10-25 

♦SSX 

205 -128 

SW02KBR935 

♦WESB 

312 - 68 

SW14CXC14C 

WESB 

237 

-195 

SW36CXC13C 

WESB 

421 - 59 

SZ1-5.1-20-25 


171 -194 

SZ1 -27-20-1 

♦SSX 

205 -138 

SW02PCN012 

WESB 

297 - 51 

SW14CXC300 

WESB 

237 

-147 

SW36CXC595 

WESB 

237 -163 


♦SSX 


SZ1-27-20-25 

♦SSX 

205 -139 

SW02PCN020 

WESB 

300 - 87 

SW14CXC400 

WESB 

237 

-155 

SW36CXC680 

WESB 

237 -164 


♦ SSX 

171 -184 

.— 

♦SSX 

205 -101 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. MFRS Pq&Line TYPE No. 





IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 




SZ1.5-75-10-1 

♦SSX 

218 

- 48 

SZ1.5-75-20-1 

♦SSX 

218 

- 51 

SZ1.5-75-5-1 

♦SSX 

218 

- 45 

SZ1.5-82-10-1 

♦SSX 

219 

- 24 

SZ1.5-82-20-1 

♦SSX 

219 

- 27 

SZ1.5-82-5-1 

♦SSX 

219 

- 21 

SZ1.5-91-10-1 

♦SSX 

220 

- 3 

SZ1.5-91-20-1 

♦SSX 

220 

- 6 

SZ1.5-91-5-1 

♦SSX 

219 

-199 

SZ1.5-9.1-10-1 

♦SSX 

185 

-180 

SZ1.5-9.1-20-1 

♦SSX 

185 

-183 

SZ1.5-9.1-5-1 

♦SSX 

185 

-177 

SZ2.4 

♦SCH 

164 

- 70 

SZ2.7 

♦SCH 

164 

-192 

SZ3-1.8-10-25 

♦SSX 

163 

-116 

SZ3-1.8-20-25 

♦SSX 

163 

-117 

SZ3-1.8-5-25 

♦SSX 

163 

-115 

SZ3-2.0-10-25 

♦SSX 

163 

-150 

SZ3-2.0-20-25 

♦SSX 

163 

-151 

SZ3-2.0-5-25 

♦SSX 

163 

-149 

SZ3-2.2-10-25 

♦SSX 

164 

- 2 

SZ3-2.2-20-25 

♦SSX 

164 

- 3 

SZ3-2.2-5-25 

♦SSX 

164 

- 1 

SZ3-2.4-10-25 

♦SSX 

164 

- 76 

SZ3-2.4-20-25 

♦SSX 

164 

- 77 

SZ3-2.4-5-25 

♦SSX 

164 

- 75 

SZ3-2.7-10-25 

♦SSX 

165 

- 2 

SZ3-2.7-20-25 

♦SSX 

165 

- 3 

SZ3-2.7-5-25 

♦SSX 

165 

- 1 

SZ3-3.0-10-25 

♦SSX 

165 

-144 

SZ3-3.0-20-25 

♦SSX 

165 

-145 

SZ3-3.0-5-25 

♦SSX 

165 

-143 

SZ3-3.3-10-25 

♦SSX 

166 

-112 

SZ3-3.3-20-25 

♦SSX 

166 

-113 

SZ3-3.3-5-25 

♦SSX 

166 

-111 

SZ3-3.6-10-25 

♦SSX 

167 

- 83 

SZ3-3.6-20-25 

♦SSX 

167 

- 84 

SZ3-3.6-5-25 

♦SSX 

167 

- 82 

SZ3-3.9-10-25 

♦SSX 

168 

- 77 

SZ3-3.9-20-25 

♦SSX 

168 

- 78 

SZ3-3.9-5-25 

♦SSX 

168 

- 76 

SZ3-4.3-10-25 

♦SSX 

169 

- 95 

SZ3-4.3-20-25 

♦SSX 

169 

- 96 

SZ3-4.3-5-25 

♦SSX 

169 

- 94 

SZ3-4.7-10-25 

♦SSX 

170 

-154 

SZ3-4.7-20-25 

♦SSX 

170 

-155 

SZ3-4.7-5-25 

♦SSX 

170 

-153 

SZ3-5.1-10-25 

♦SSX 

172 

- 26 

SZ3-5.1-20-25 

♦SSX 

172 

- 27 

SZ3-5.1-5-25 

♦SSX 

172 

- 25 

SZ3-5.6-10-25 

♦SSX 

173 

-126 

SZ3-5.6-20-25 

♦SSX 

173 

-127 

SZ3-5.6-5-25 

♦SSX 

173 

-125 

SZ3-6.2-10-25 

♦SSX 

175 

-190 

SZ3-6.2-20-25 

♦SSX 

175 

-191 

SZ3-6.2-5-25 

♦SSX 

175 

-189 

SZ3-6.8-10-25 

♦SSX 

178 

-203 

SZ3-6.8-20-25 

♦SSX 

178 

-204 

SZ3-6.8-5-25 

♦SSX 

178 

-202 

SZ3-7.1-10-25 

♦SSX 

179 

- 73 

SZ3-7.1-20-25 

♦SSX 

179 

- 74 

SZ3-7.1-5-25 

♦SSX 

179 

- 72 

SZ3-7.7-10-25 

♦SSX 

181 

- 36 

SZ3-7.7-20-25 

♦SSX 

181 

- 37 

SZ3-7.7-5-25 

♦SSX 

181 

- 35 

SZ3-8.2-10-25 

♦SSX 

182 

-187 

SZ3-8.2-20-25 

A COY 

182 

-188 

SZ3-8.2-5-25 

♦ OOA 

♦SSX 

182 

-186 

SZ3-9.1-10-1 

♦SSX 

186 

- 19 















































































































































































































































































1. TYPE No. CROSS INDE X 

TYPE No. MFR 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 























































































































































































































lEESHHi 


ilslUflMmiul 


TYPE No. 


0-150-5-25 

SZ40-160-10-25 

SZ40-160-20-25 

SZ40-160-5-25 

SZ40-170-10-25 

SZ40-170-20-25 

SZ40-170-5-25 

SZ40-180-10-25 

SZ40-180-20-25 

SZ40-180-5-25 

SZ40-200-10-25 

SZ40-200-20-25 

SZ40-200-5-25 

SZ102/0V8 
SZ102/1V5 
SZ102/2V2 
SZ102/3V0 
SZ102/3V7 
i a 


.0 
11 
12 

SZP5-9.1-10-1 

SZP5-9.1-20-1 

SZP5-9.1-5-1 

SZP5-10-10-1 

SZP5-10-20-1 

SZP5-10-5-1 

SZP5-11-10-1 

SZP5-11-20-1 

SZP5-11-5-1 

SZP5-12-10-1 

SZP5-12-20-1 

SZP5-12-5-1 

SZP5-13-10-1 

SZP5-13-20-1 

SZP5-13-5-1 

SZP5-14-10-1 

SZP5-14-20-1 

SZP5-14-5-1 

SZP5-15-10-1 

SZP5-15-20-1 

SZP5-15-5-1 

SZP5-16-10-1 

SZP5-16-20-1 

SZP5-16-5-1 

SZP5-17-10-1 

SZP5-17-20-1 

SZP5-17-5-1 

SZP5-18-10-1 

SZP5-18-20-1 

SZP5-18-5-1 

SZP5-20-10-1 

SZP5-20-20-1 

SZP5-20-5-1 

SZP5-22-10-1 

SZP5-22-20-1 

SZP5-22-5-1 

SZP5-24-10-1 

SZP5-24-20-1 

SZP5-24-5-1 

SZP5-27-10-1 

SZP5-27-20-1 

SZP5-27-5-1 

SZP5-30-10-1 

SZP5-30-20-1 

SZP5-30-5-1 

SZP5-33-10-1 

SZP5-33-20-1 

SZP5-33-5-1 

SZP5-36-10-1 

SZP5-36-20-1 

SZP5-36-5-1 

SZP5-39-10-1 

SZP5-39-20-1 

SZP5-39-5-1 

SZP5-43-10-1 

SZP5-43-20-1 

SZP5-43-5-1 

SZP5-47-10-1 

SZP5-47-20-1 

SZP5-47-5-1 

SZP5-51-10-1 

SZP5-51-20-1 

SZP5-51-5-1 

SZP5-56-10-1 

SZP5-56-20-1 

SZP5-56-5-1 

SZP5-62-10-1 

SZP5-62-20-1 

SZP5-62-5-1 

SZP5-68-10-1 

SZP5-68-20-1 

SZP5-68-5-1 

SZP5-75-10-1 

SZP5-75-20-1 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 

♦SSX 

W8 

- 26 

♦SSX 

398 

-106 

♦SSX 

398 

•107 

♦SSX 

398 

-103 

♦ SSX 

398 

-146 

♦ SSX 

398 

-147 

♦ SSX 

398 

-145 

♦SSX 

399 

- 32 

♦SSX 

399 

- 33 

♦SSX 

399 

- 29 

♦SSX 

399 

-127 

♦SSX 

399 

-128 

♦SSX 

399 

-125 

♦ PIHS 

163 

- 45 

♦ PIHS 

163 

- 95 

♦ PIHS 

163 

-170 

♦ PIHS 

165 

- 56 

♦ PIHS 

167 

- 88 

SIEG 

174 

- 23 

SIEG 

179 

- 25 

SIEG 

181 

- 85 

SIEG 

184 

- 96 

SIEG 

188 

- 27 

SIEG 

189 

•141 

SIEG 

191 

-114 

♦ SSX 

185 

- 66 

♦SSX 

185 

• 72 

♦ SSX 

185 

- 47 

♦SSX 

187 

-113 

♦SSX 

187 

-119 

♦SSX 

187 

- 93 

♦SSX 

189 

- 50 

♦SSX 

189 

- 56 

♦SSX 

189 

- 34 

♦SSX 

191 

- 9 

♦SSX 

191 

- 15 

♦SSX 

190 

-206 

♦SSX 

192 

-184 

♦SSX 

192 

-190 

♦SSX 

192 

-171 

♦SSX 

193 

-196 

♦SSX 

194 

- 1 

♦ SSX 

193 

-189 

♦SSX 

195 

- 12 

♦SSX 

195 

- 19 

♦SSX 

194 

-191 

♦SSX 

196 

-115 

♦SSX 

196 

-121 

♦SSX 

196 

-101 

♦SSX 

197 

-120 

♦SSX 

197 

-125 

♦ SSX 

197 

-113 

♦SSX 

198 

-124 

♦ SSX 

198 

-130 

♦SSX 

198 

-105 

♦SSX 

200 

•121 

♦SSX 

200 

-127 

♦SSX 

200 

-104 

♦SSX 

202 

- 16 

♦SSX 

202 

- 22 

♦SSX 

201 

-209 

♦SSX 

203 

-120 

♦SSX 

203 

-126 

♦SSX 

203 

-106 

♦SSX 

205 

- 54 

♦SSX 

205 

- 60 

♦SSX 

205 

- 38 

♦SSX 

206 

-190 

♦SSX 

206 

-197 

♦SSX 

206 

-174 

♦SSX 

208 

- 78 

♦SSX 

208 

- 84 

♦SSX 

208 

- 62 

♦SSX 

209 

-150 

♦SSX 

209 

-155 

♦SSX 

209 

-138 

♦SSX 

210 

-187 

♦SSX 

210 

-192 

♦SSX 

210 

-174 

♦SSX 

211 

-203 

♦SSX 

212 

- 5 

♦SSX 

211 

-191 

♦SSX 

213 

- 14 

♦SSX 

213 

- 19 

♦SSX 

212 

-202 

♦SSX 

214 

- 17 

♦SSX 

214 

- 22 

♦ SSX 

214 

- 7 

♦SSX 

215 

- 2 

♦SSX 

215 

- 7 

♦SSX 

214 

-192 

♦SSX 

216 

- 9 

♦SSX 

216 

- 14 

♦SSX 

215 

-202 

♦SSX 

216 

-184 

♦SSX 

216 

-189 

♦SSX 

216 

-174 

♦SSX 

217 

-171 


MFRS Pq&Line 





































































































1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 




mrnm 

EHIia 

TYPE No. 

MFRS 

laircfiMM 


■AiasM 

UMdliil-fll 

SZ.5-4.3-20-25 


169 

- 17 

SZ.5-27-20-25 


205 

- 61 

SZ.5-180-10-25 


225 -137 

T-LVA468A 

♦THEF 

177 

-193 

TJ132-2A 

wtsssm 

298 

-186 


♦ SSX 




♦SSX 




♦SSX 


T-LVA471A 

♦THEF 

179 

- 55 

TJ132-2C 

SOD 

298 

-187 

SZ.5-4.7-10-25 


170 

- 59 

SZ.5-27-5-25 

♦SSX 

205 

- 39 

SZ.5-180-20-25 


225 -141 

T-LVA474A 

♦THEF 

179 

-108 

TJ132-2D 

SOD 

298 

-188 


♦ SSX 



SZ.5-30-10-25 


206 

-191 


♦ SSX 


T-LVA477A 

♦THEF 

181 

- 22 

TJ132-3A 

SOD 

299 

- 14 

SZ.5-4.7-20-25 


170 

- 64 


♦SSX 



SZ.5-180-5-25 


225 -131 

T-LVA480A 

♦THEF 

181 

- 75 

TJ132-3C 

SOD 

299 

- 15 


♦ SSX 



SZ.5-30-20-25 


206 

-198 


♦SSX 


T-LVA483A 

♦THEF 

182 

-205 

TJ132-3D 

SOD 

299 

- 16 

SZ.5-5.1-10-25 


171 

-139 


♦SSX 



SZ.5-200-10-25 


226 -141 

T-LVA486A 

♦THEF 

183 

-121 

TJ132-4A 

SOD 

299 

- 42 


♦ SSX 



SZ.5-30-5-25 

♦SSX 

206 

-175 


♦SSX 


T-LVA489A 

♦ THEF 

184 

- 4 

TJ132-4C 

SOD 

299 

- 43 

SZ.5-5.1-20-25 


171 

-144 

SZ.5-33-10-25 


208 

- 79 

SZ.5-200-20-25 


226 -145 

T-LVA492A 

♦THEF 

186 

- 33 

TJ132-4D 

SOD 

299 

- 44 


♦ SSX 




♦SSX 




♦SSX 


T-LVA495A 

♦THEF 

186 

-105 

TJ 132-5 A 

SOD 

299 

- 88 

SZ.5-5.6-10-25 


173 

- 19 

SZ.5-33-20-25 


208 

- 85 

SZ.5-200-5-25 


226 -136 

T-LVA498A 

♦ THEF 

186 

-147 

TJ132-5C 

SOD 

299 

- 89 


♦SSX 




♦SSX 




♦SSX 


T-LVA3100A 

♦ THEF 

187 

- 61 

TJ132-5D 

SOD 

299 

- 90 

SZ.5-5.6-20-25 


173 

- 24 

SZ.5-33-5-25 

♦ SSX 

208 

- 63 

S.75-050 

♦SSX 

277 -216 

TA3 

SOD 

283 

- 68 

TJ132-6A 

SOD 

299 

-106 


♦SSX 



SZ.5-36-10-25 


209 

-151 

S.75-100 

♦SSX 

278 - 29 

TA5 

SOD 

283 

-112 

TJ132-6C 

SOD 

299 

-107 

SZ.5-5.6-5-25 


173 

- 1 


♦ SSX 



S.75-200 

♦SSX 

278 - 70 

TA10 

SOD 

283 

-167 

TJ132-6D 

SOD 

299 

-108 


♦SSX 



SZ.5-36-20-25 


209 

-156 

S.75-400 

♦SSX 

278 -151 

TA20 

SOD 

284 

- 15 

TJ132-7A 

SOD 

299 

-144 

SZ.5-6.2-10-25 


175 

- 83 


♦ SSX 



S.75-600 

♦ SSX 

279 - 3 

TA30 

SOD 

284 

- 58 

TJ132-7C 

SOD 

299 

-145 


♦SSX 



SZ.5-36-5-25 

♦ SSX 

209 

-139 

S.75-800 

♦SSX 

279 - 48 

TA40 

SOD 

284 

-122 

TJ132-7D 

SOD 

299 

-146 

SZ.5-6.2-20-25 


175 

- 88 

SZ.5-39-10-25 


210 

-188 

S.75-1000 

♦ SSX 

279 - 57 

TA50 

SOD 

284 

-165 

TJ132-8A 

SOD 

299 

-158 


♦ SSX 




♦SSX 



S.75-1200 

♦ SSX 

279 - 58 

TA60 

SOD 

285 

- 6 

TJ132-8C 

SOD 

299 

-159 

SZ.5-6.2-5-25 


175 

- 66 

SZ.5-39-20-25 


210 

-193 

T7KV 

♦SOD 

425 - 84 

TA80 

SOD 

285 

- 79 

TJ132-8D 

SOD 

299 

-160 


♦ SSX 




♦ SSX 



T10KV 

SOD 

427 - 91 

TA100 

SOD 

402 

- 81 

TJ 132-9 A 

SOD 

299 

-179 

SZ. 5-6.8-10-25 


178 

- 54 

SZ. 5-39-5-25 

♦ SSX 

210 

-175 

T12A6F 

♦SON 

295 -116 

TA120 

SOD 

406 

- 95 

TJ132-9C 

SOD 

299 

-180 


♦SSX 



SZ. 5-43-10-25 


212 

- 1 

T20A6F 

♦ SON 

297 -195 

TAV 

SOD 

283 

- 67 

TJ132-9D 

SOD 

299 

-181 

SZ.5-6.8-20-25 


178 

- 59 


♦ SSX 



T30A6F 

♦SON 

300 -140 

TD-13 

SAKJ 

408 

-183 

TJ132-10A 

SOD 

403 

-134 


♦ SSX 



SZ.5-43-20-25 


212 

- 6 

T51A 

♦HITJ 

263 - 9 

TD-15 

SAKJ 

411 

- 82 

TJ132-10C 

SOD 

403 

-135 

SZ.5-6.8-5-25 


178 

- 35 


♦ SSX 



T51B 

♦ HITJ 

263 - 12 

TD-15H 

SAKJ 

411 

- 88 

TJ132-10D 

SOD 

403 

-136 


♦SSX 



SZ. 5-43-5-25 

♦ SSX 

211 

-192 

T51C 

♦ HITJ 

263 - 15 

TFR1N 

TOSJ 

248 

-144 

TMPD914 

SPR 

231 

-101 

SZ.5-7.1-10-25 


179 

- 61 

SZ.5-47-10-25 


213 

- 15 

T52A 

♦ HITJ 

263 - 10 

TFR1Q 

IMTM 

248 

-146 

TMPD2835 

SPR 

231 

-102 


♦SSX 




♦ SSX 



T52B 

♦ HITJ 

263 - 13 


TOSJ 



TMPD2836 

SPR 

231 

-103 

SZ.5-7.1-20-25 


179 

- 64 

SZ. 5-47-20-25 


213 

- 20 

T52C 

♦ HITJ 

263 - 16 

TFR1T 

IMTM 

248 

-155 

TMPD2837 

SPR 

231 

-104 


♦SSX 




♦ SSX 



T53A 

♦ HITJ 

291 -135 


TOSJ 



TMPD2838 

SPR 

231 

-105 

SZ.5-7.1-5-25 


179 

- 59 

SZ.5-47-5-25 

♦ SSX 

213 

- 1 

T53B 

♦ HITJ 

291 -180 

TG4 

♦ VARO 

281 

- 56 

TMPD6050 

SPR 

232 

- 12 


♦SSX 



SZ.5-51-10-25 


214 

- 18 

T53T 

♦ HITJ 

291 -138 

TG6 

♦VARO 

281 

-173 

TMPD6100 

SPR 

232 

- 13 

SZ.5-7.7-10-25 


181 

- 29 


♦SSX 



T54A 

♦ HITJ 

291 -136 

TG8 

♦VARO 

282 

- 45 

TMPZ5230 

♦SPR 

169 

-150 


♦SSX 



SZ.5-51-20-25 


214 

- 23 

T54B 

♦ HITJ 

291 -181 

TG10 

♦VARO 

401 

-171 

TMPZ5231 

♦ SPR 

171 

- 30 

SZ.5-7.7-20-25 


181 

- 30 


♦SSX 



T54T 

♦HITJ 

291 -139 

TG24 

♦VARO 

286 

-104 

TMPZ5232 

♦ SPR 

172 

- 96 


♦SSX 



SZ.5-51-5-25 

♦ SSX 

214 

- 8 

T481A 

GTN 

302 -160 

TG26 

♦VARO 

286 

-153 

TMPZ5233 

♦SPR 

173 

-197 

SZ.5-7.7-5-25 


181 

- 27 

SZ.5-56-10-25 


215 

* 3 

T481B 

GTN 

302 -196 

TG28 

♦VARO 

286 

-195 

TMPZ5234 

♦ SPR 

174 

- 78 


♦SSX 




♦SSX 



T481C 

GTN 

303 - 5 

TG80 

♦ VARO 

403 

- 37 

TMPZ5235 

♦ SPR 

177 

-135 

SZ.5-8.2-10-25 


182 

- 32 

SZ.5-56-20-25 


215 

- 8 

T481D 

GTN 

303 - 18 

TG84 

♦VARO 

293 

-106 

TMPZ5236 

♦SPR 

179 

-134 


♦SSX 




♦SSX 



T481E 

GTN 

403 -204 

TG86 

♦VARO 

293 

-117 

TMPZ5237 

♦SPR 

181 

-106 

SZ.5-8.2-20-25 


182 

- 37 

SZ.5-56-5-25 

♦ SSX 

214 

-193 

T481F 

GTN 

407 - 47 

TG88 

♦VARO 

293 

-125 

TMPZ5238 

♦SPR 

183 

-127 


♦SSX 



SZ.5-62-10-25 


216 

- 10 

T482A 

GTN 

305 -218 

TG210 

♦VARO 

402 

-104 

TMPZ5239 

♦SPR 

184 

-128 

SZ.5-8.2-5-25 


182 

- 12 


♦SSX 



T482B 

GTN 

306 - 45 

TG280 

♦VARO 

403 

- 95 

TMPZ5240 

♦SPR 

186 

-185 


♦SSX 



SZ.5-62-20-25 


216 

- 15 

T482C 

GTN 

306 -102 

TG284 

♦VARO 

297 

- 7 

TMPZ5241 

♦SPR 

188 

-155 

SZ.5-9.1-10-25 


185 

- 67 


♦SSX 



T482D 

GTN 

306 -146 

TG286 

♦VARO 

297 

- 21 

TMPZ5242 

♦SPR 

190 

- 99 


♦SSX 



SZ.5-62-5-25 

♦ SSX 

216 

- 1 

T482E 

GTN 

404 - 59 

TG288 

♦VARO 

297 

- 36 

TMPZ5243 

♦SPR 

192 

- 94 

SZ. 5-9.1-20-25 


185 

- 73 

SZ.5-68-10-25 


216 

-185 

T482F 

GTN 

407 -141 

TH6952 

SPR 

436 

- 43 

TMPZ5244 

♦SPR 

193 

-163 


♦SSX 




♦ SSX 



T483A 

GTN 

301 - 2 

THD3600 

SPR 

237 

- 31 

TMPZ5245 

♦SPR 

194 

-108 

SZ.5-9.1-5-25 


185 

- 48 

SZ.5-68-20-25 


216 

-190 

T483B 

♦ GTN 

302 -197 

THD6916 

♦SPR 

436 

- 44 

TMPZ5246 

♦SPR 

196 

- 24 


♦SSX 




♦ SSX 



T483C 

GTN 

301 - 30 

THD6919 

♦SPR 

436 

- 45 

TMPZ5247 

♦ SPR 

197 

- 95 

SZ.5-10-10-25 


187 

-114 

SZ.5-68-5-25 

♦SSX 

216 

-175 

T483D 

GTN 

303 - 19 

THD6924 

♦ SPR 

436 

- 46 

TMPZ5248 

♦SPR 

198 

- 16 


♦SSX 



SZ. 5-75-10-25 


217 

-172 

T483E 

GTN 

403 -168 

THZ016B10 

SPR 

384 

- 87 

TMPZ5249 

♦SPR 

199 

-109 

SZ.5-10-20-25 


187 

-120 


♦SSX 



T483F 

GTN 

407 - 18 

THZ821 

SPR 

174 

- 46 

TMPZ5250 

♦SPR 

200 

- 29 


♦SSX 



SZ.5-75-20-25 


217 

-177 

T484A 

GTN 

302 -161 

THZ823 

SPR 

174 

- 47 

TMPZ5251 

♦SPR 

201 

-121 

SZ.5-10-5-25 

♦SSX 

187 

- 94 


♦SSX 



T484B 

GTN 

302 -198 

THZ825 

SPR 

174 

- 48 

TMPZ5252 

♦SPR 

203 

- 41 

SZ.5-11-10-25 


189 

- 51 

SZ. 5-75-5-25 

♦ SSX 

217 

-163 

T484C 

GTN 

303 - 6 

THZ827 

SPR 

174 

- 49 

TMPZ5253 

♦SPR 

204 

- 92 


♦SSX 



SZ.5-82-10-25 


218 

-152 

T484D 

GTN 

303 - 20 

THZ829 

SPR 

174 

- 50 

TMPZ5254 

♦SPR 

204 

-173 

SZ.5-11-20-25 


189 

- 57 


♦SSX 



T484E 

GTN 

403 -205 

THZ4565 

SPR 

176 

- 63 

TMPZ5255 

♦SPR 

206 

- 25 


♦ SSX 



SZ.5-82-20-25 


218 

-158 

T484F 

GTN 

407 - 48 

THZ4566 

SPR 

176 

- 64 

TMPZ5256 

♦SPR 

206 

-112 

SZ.5-11-5-25 

♦SSX 

189 

- 35 


♦SSX 



T485A 

GTN 

302 -162 

THZ4567 

SPR 

176 

- 65 

TMPZ5257 

♦SPR 

207 

-193 

SZ.5-12-10-25 


191 

- 10 

SZ. 5-82-5-25 

♦SSX 

218 

-145 

T485B 

GTN 

302 -199 

THZ4568 

SPR 

176 

- 66 

TND903 

SPR 

315 

- 7 


♦ SSX 



SZ.5-91-10-25 


219 

-136 

T485C 

GTN 

303 - 7 

THZ4569 

SPR 

176 

- 67 

TND905 

SPR 

315 

- 8 

SZ.5-12-20-25 


191 

- 16 


♦SSX 



T485D 

GTN 

303 - 21 

THZ4570 

SPR 

176 

- 68 

TND908 

SPR 

315 

- 9 


♦SSX 



SZ.5-91-20-25 


219 

-141 

T485E 

GTN 

403 -206 

THZ4571 

SPR 

176 

- 69 

TND918 

SPR 

315 

- 10 

SZ.5-12-5-25 

♦SSX 

190 

-207 


♦SSX 



T485F 

GTN 

407 - 49 

THZ4572 

SPR 

176 

- 70 

TND921 

SPR 

315 

- 11 

SZ.5-13-10-25 


192 

-185 

SZ.5-91-5-25 

♦SSX 

219 

-130 

T3889 

♦ SON 

294 -175 

THZ4573 

SPR 

176 

- 71 

TND933 

SPR 

315 

- 3 


♦SSX 



SZ.5-100-10-25 


220 

- 93 

T3890 

♦ SON 

294 -203 

THZ4574 

SPR 

176 

- 72 

TND938 

SPR 

315 

- 4 

SZ.5-13-20-25 


192 

-191 


♦SSX 



T3891 

♦SON 

295 - 16 

THZ4575 

SPR 

176 

- 73 

TND939 

SPR 

315 

- 5 


♦ SSX 



SZ.5-100-20-25 


220 

- 97 

T3892 

♦ SON 

295 - 45 

THZ4576 

SPR 

176 

- 74 

TND940 

SPR 

315 

- 6 

SZ.5-13-5-25 

♦SSX 

192 

-172 


♦SSX 



T3893 

♦SON 

295 - 67 

THZ4577 

SPR 

176 

- 75 

TND942 

SPR 

315 

- 12 

SZ.5-14-10-25 


193 

-197 

SZ.5-100-5-25 


220 

- 87 

T3899 

♦SON 

297 - 96 

THZ4578 

SPR 

176 

- 76 

TPA62A12 

♦THEF 

328 

- 73 


♦SSX 




♦SSX 



T3900 

♦SON 

297 -109 

THZ4579 

SPR 

176 

- 77 

TPA62A18 

♦THEF 

328 

- 74 

SZ.5-14-20-25 


194 

- 2 

SZ.5-110-20-25 


221 

- 63 

T3901 

♦ SON 

297 -135 

TI51 

♦ UNI 

232 

- 30 

TPA62B12 

♦THEF 

328 

- 75 


♦SSX 




♦SSX 



T3902 

♦SON 

297 -151 

TI52 

♦ UNI 

232 

- 31 

TPA62B18 

♦THEF 

328 

- 76 

SZ.5-14-5-25 

♦ SSX 

193 

-190 

SZ.5-110-5-25 


221 

- 55 

T3903 

♦ SCN 

297 -161 

TI53 

♦ UNI 

232 

- 32 

TPA68A12 

♦THEF 

328 

- 77 

SZ.5-15-10-25 


195 

- 13 


♦SSX 



T3909 

♦ SCN 

300 - 13 

TI58 

♦ UNI 

232 

- 54 

TPA68A18 

♦THEF 

328 

- 78 


♦SSX 



SZ.5-120-10-25 


222 

- 10 

T3910 

♦ SCN 

300 - 41 

TI59 

♦ UNI 

232 

- 55 

TPA68B12 

♦THEF 

328 

- 79 

SZ.5-15-20-25 


195 

- 20 


♦SSX 



T3911 

♦ SCN 

300 - 74 

TI60 

♦ UNI 

232 

- 56 

TPA68B18 

♦THEF 

328 

- 80 


♦SSX 



SZ.5-120-20-25 


222 

- 14 

T3912 

♦ SCN 

300 - 99 

TI71 

♦ UNI 

245 

-109 

TPA75A12 

♦THEF 

328 

- 81 

SZ.5-15-5-25 

♦SSX 

194 

-192 


♦SSX 



T3913 

♦SCN 

300 -113 

TI72 

♦ UNI 

245 

-112 

TPA75A18 

♦ THEF 

328 

- 82 

SZ.5-16-10-25 


196 

-116 

SZ.5-120-5-25 


222 

- 4 

T-FM50(A) 

♦THEF 

243 -102 

TI73 

♦ UNI 

245 

-113 

TPA75B12 

♦THEF 

328 

- 83 


♦SSX 




♦SSX 



T-FM75(A) 

♦THEF 

243 -104 

TI74 

♦ UNI 

245 

-114 

TPA75B18 

♦THEF 

328 

- 84 

SZ.5-16-20-25 


196 

-122 

SZ.5-130-10-25 


222 

-154 

T-FM 100(A) 

♦THEF 

243 -105 

TI75 

♦ UNI 

245 

-117 

TPA82A12 

♦THEF 

328 

- 85 


♦SSX 




♦SSX 



T-FM 150(A) 

♦THEF 

243 -106 

TID31 

♦ UNI 

251 

-106 

TPA82A18 

♦THEF 

328 

- 86 

SZ.5-16-5-25 

♦SSX 

196 

-102 

SZ.5-130-20-25 


222 

-158 

T-FM200(A) 

♦THEF 

243 -107 

TID32 

♦ UNI 

251 

-112 

TPA82B12 

♦THEF 

328 

- 87 

SZ.5-17-10-25 


197 

-121 


♦SSX 



T-FM250(A) 

♦THEF 

243 -108 

TID33 

♦ UNI 

251 

-108 

TPA82B18 

♦THEF 

328 

- 88 


♦SSX 



SZ.5-130-5-25 


222 

-149 

T-GMP5 

♦THEF 

328 - 70 

TID34 

♦ UNI 

251 

-113 

TPA91A12 

♦THEF 

328 

- 89 

SZ.5-17-20-25 


197 

-126 


♦SSX 



T-GMP5A 

♦THEF 

328 - 71 

TID35 

♦ UNI 

251 

-109 

TPA91A18 

♦ THEF 

328 

- 90 


♦SSX 



SZ.5-140-10-25 


223 

- 91 

T-GMP5B 

♦THEF 

328 - 72 

TID36 

♦ UNI 

251 

-114 

TPA91B12 

♦THEF 

328 

- 91 

SZ.5-17-5-25 

♦SSX 

197 

-114 


♦ SSX 



T-LVA47A 

♦THEF 

170 - 10 

TID37 

♦ UNI 

251 

-107 

TPA91B18 

♦ THEF 

328 

- 92 

SZ.5-18-10-25 


198 

-125 

SZ.5-140-20-25 


223 

- 94 

T-LVA51A 

♦THEF 

171 - 93 

TID38 

♦ UNI 

246 

-141 

TPA100A12 

♦ THEF 

328 

- 93 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA56A 

♦THEF 

172 -181 

TID39 

♦ UNI 

246 

-164 

TPA100A18 

♦THEF 

328 

- 94 

SZ.5-18-20-25 


198 

-131 

SZ.5-140-5-25 


223 

- 87 

T-LVA62A 

♦ THEF 

174 -210 

TID40 

♦ UNI 

247 

-144 

TPA100B12 

♦THEF 

328 

- 95 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA68A 

♦THEF 

178 - 2 

TID41 

♦ UNI 

247 

-118 

TPA100B18 

♦THEF 

328 

- 96 

SZ.5-18-5-25 

♦SSX 

198 

-106 

SZ.5-150-10-25 


223 

-181 

T-LVA75A 

♦THEF 

180 - 1 

TID42 

♦ UNI 

247 

-106 

TPA110A12 

♦THEF 

328 

- 97 

SZ.5-20-10-25 


200 

-122 


♦ SSX 



T-LVA82A 

♦THEF 

181 -184 

TID43 

♦ UNI 

247 

-107 

TPA110A18 

♦THEF 

328 

- 98 


♦SSX 



SZ.5-150-20-25 


224 

- 2 

T-LVA91A 

♦THEF 

185 - 16 

TID44 

♦ UNI 

247 

- 69 

TPA110B12 

♦THEF 

328 

- 99 

SZ.5-20-20-25 


200 

-128 


♦ SSX 



T-LVA100A 

♦THEF 

187 - 60 

TID778 

♦ UNI 

244 

-201 

TPA110B18 

♦THEF 

328 

-100 


♦SSX 



SZ.5-150-5-25 


223 

-174 

T-LVA347A 

♦THEF 

170 - 11 

TJ118-0 

♦ SOD 

367 

-100 

TPA120A12 

♦THEF 

328 

-101 

SZ. 5-20-5-25 

♦SSX 

200 

-105 


♦SSX 



T-LVA351A 

♦THEF 

171 - 94 

TJ118-1 

♦ SOD 

367 

-128 

TPA120A18 

♦THEF 

328 

-102 

SZ.5-22-10-25 


202 

- 17 

SZ.5-160-10-25 


224 

-132 

T-LVA356A 

♦THEF 

172 -182 

TJ118-2 

♦ SOD 

367 

-163 

TPA120B12 

♦THEF 

328 

-103 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA362A 

♦THEF 

174 -211 

TJ118-3 

♦SOD 

367 

-199 

TPA120B18 

♦THEF 

328 

-104 

SZ.5-22-20-25 


202 

- 23 

SZ.5-160-20-25 


224 

-136 

T-LVA368A 

♦THEF 

178 - 3 

TJ118-4 

♦ SOD 

367 

-205 

TPA130A12 

♦THEF 

328 

-105 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA375A 

♦THEF 

180 - 2 

TJ118-5 

♦ SOD 

368 

- 19 

TPA130A18 

♦THEF 

328 

-106 

SZ.5-22-5-25 

♦SSX 

202 

- 1 

SZ.5-160-5-25 


224 

-127 

T-LVA382A 

♦THEF 

181 -185 

TJ118-6 

♦SOD 

368 

- 25 

TPA130B12 

♦THEF 

328 

-107 

SZ.5-24-10-25 


203 

-121 


♦ SSX 



T-LVA391A 

♦THEF 

185 - 17 

TJ118-8 

♦ SOD 

368 

- 59 

TPA130B18 

♦THEF 

328 

-108 


♦SSX 



SZ.5-170-10-25 


225 

- 59 

T-LVA450A 

♦THEF 

171 - 2 

TJ 132-0 A 

SOD 

298 

-113 

TPA150A12 

♦THEF 

328 

-109 

SZ.5-24-20-25 


203 

-127 


♦SSX 



T-LVA453A 

♦THEF 

172 - 48 

TJ132-0C 

SOD 

298 

-114 

TPA150A18 

♦ THEF 

328 

-110 


♦SSX 



SZ.5-170-20-25 


225 

- 62 

T-LVA456A 

♦THEF 

172 -156 

TJ132-0D 

SOD 

298 

-115 

TPA150B12 

♦THEF 

329 

- 1 

SZ. 5-24-5-25 

♦SSX 

203 

-107 


♦ SSX 



T-LVA459A 

♦THEF 

173 -179 

TJ 132-1A 

SOD 

298 

-142 

TPA150B18 

♦THEF 

329 

- 2 

SZ.5-27-10-25 


205 

- 55 

SZ.5-170-5-25 


225 

- 55 

T-LVA462A 

♦THEF 

174 -168 

TJ132-1C 

SOD 

298 

-143 

TPA160A18 

♦THEF 

329 

- 3 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA465A 

♦THEF 

177 - 5 

TJ 132-ID 

SOD 

298 

-144 

TPA160B12 

♦THEF 

329 

- 4 
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TPA160B18 

usm 

329 

m 

TRA1140' ■“ 

wmim 

MM 


u«ii 

U42SSH1 

HHisTSKTiri 

172 

-134 



202 

- 67 

TZC30C" 

♦SCN 

388 

- 53 

TPA180A12 

♦THEF 

329 

- 6 

TS3 

♦ SOD 

251 

-196 

RHMJ 

174 

-146 

TZB24A 

♦ SCN 

203 

-186 

TZC30E 

♦ SCN 

388 

- 55 

TPA180A18 

♦THEF 

329 

- 7 

TS5 

♦ SOD 

252 

-107 

TZ6.8 

RHMJ 

177 

-171 

TZB24B 

♦ SCN 

203 

-165 

TZC33AB.D 

♦ SCN 

388 

-171 

TPA180B12 

♦THEF 

329 

- 8 

TS10 

♦ SOD 

253 

- 74 

TZ7.5 

RHMJ 

179 

-165 

TZB27A 

♦ SCN 

205 

-129 

TZC33C 

♦ SCN 

388 

-158 

TPA180B18 

♦THEF 

329 

- 9 

TS20 

♦SOD 

254 

- 70 

TZ8.2 

RHMJ 

181 

-146 

TZB27B 

♦ SCN 

205 

-103 

TZC33E 

♦SCN 

388 

-160 

TPA200A12 

♦THEF 

329 

- 10 

TS30 

♦SOD 

254 

-143 

TZ9.1 

RHMJ 

184 

-193 

TZB30A 

♦ SCN 

207 

- 53 

TZC36AB.D 

♦ SCN 

389 

- 85 

TPA200A18 

♦THEF 

329 

- 11 

TS40 

♦SOD 

254 

-219 

TZ10 

RHMJ 

187 

- 17 

TZB30B 

♦ SCN 

207 

- 28 

TZC36C 

♦ SCN 

389 

- 72 

TPA200B12 

♦THEF 

329 

- 12 

TS50 

♦SOD 

255 

- 56 

TZ11 

RHMJ 

188 

-182 

TZB33A 

♦SCN 

208 

-146 

TZC36E 

♦ SCN 

389 

- 74 

TPA200B18 

♦THEF 

329 

- 13 

TS60 

♦SOD 

255 

-117 

TZ12 

RHMJ 

190 

-140 

TZB33B 

♦SCN 

208 

-122 

TZC39AB.D 

♦ SCN 

389 

-187 

TPA220A12 

♦THEF 

329 

- 14 

TS80 

♦SOD 

255 

-205 

TZ13 

RHMJ 

192 

-117 

TZB36A 

♦SCN 

209 

-202 

TZC39C 

♦SCN 

389 

-176 

TPA220A18 

♦THEF 

329 

- 15 

TS0600 

♦ MSC 

174 

- 4 

TZ16 

RHMJ 

196 

- 46 

TZB36B 

♦SCN 

209 

-186 

TZC39E 

♦SCN 

389 

-178 

TPA220B12 

♦THEF 

329 

- 16 

TS04700 

♦ MSC 

170 

- 43 

TZ17 

SAR 

329 

- 48 

TZB39A 

♦SCN 

211 

- 37 

TZC43AB,D 

♦SCN 

390 

- 98 

TPA220B18 

♦THEF 

329 

- 17 

TS05100 

♦ MSC 

171 

-124 

TZ17A 

SAR 

329 

- 49 

TZB39B 

♦SCN 

211 

- 21 

TZC43C 

♦SCN 

390 

- 87 

TPA240A12 

♦THEF 

329 

- 18 

TS05600 

♦ MSC 

173 

- 2 

TZ18 

RHMJ 

198 

- 49 

TZB43A 

♦SCN 

212 

- 46 

TZC43E 

♦SCN 

390 

- 89 

TPA240A18 

♦THEF 

329 

- 19 

TS06000 

♦ MSC 

174 

- 5 


SAR 



TZB43B 

♦SCN 

212 

- 31 

TZC45AB.D 

♦SCN 

390 

-177 

TPA240B12 

♦THEF 

329 

- 20 

TS06200 

♦ MSC 

175 

- 67 

TZ18A 

SAR 

329 

- 50 

TZB47A 

♦SCN 

213 

- 62 

TZC45C 

♦SCN 

390 

-170 

TPA240B18 

♦THEF 

329 

- 21 

TS06800 

♦ MSC 

178 

- 36 

TZ20 

RHMJ 

200 

- 51 

TZB47B 

♦SCN 

213 

- 46 

TZC45E 

♦SCN 

390 

-172 

TPA270A12 

♦THEF 

329 

- 22 

TS07100 

♦ MSC 

179 

- 60 


SAR 



TZB51A 

♦SCN 

214 

- 57 

TZC47AB.D 

♦SCN 

391 

- 30 

TPA270A18 

♦THEF 

329 

- 23 

TS07500 

♦ MSC 

180 

- 34 

TZ20A 

SAR 

329 

- 51 

TZB51B 

♦SCN 

214 

- 43 

TZC47C 

♦SCN 

391 

- 18 

TPA270B12 

♦THEF 

329 

- 24 

TS08200 

♦ MSC 

182 

- 13 

TZ22 

RHMJ 

201 

-154 

TZB56A 

♦SCN 

215 

- 46 

TZC47E 

♦SCN 

391 

- 20 

TPA270B18 

♦THEF 

329 

- 25 

TS08700 

♦ MSC 

183 

-175 


SAR 



TZB56B 

♦SCN 

215 

- 29 

TZC50AB.D 

♦SCN 

391 

-117 

TPF16 

♦ SOD 

412 

- 78 

TS09100 

♦ MSC 

185 

- 49 

TZ22A 

SAR 

329 

- 52 

TZB62A 

♦ SCN 

216 

- 51 

TZC50C 

♦SCN 

391 

-110 

TPF20 

♦ SOD 

415 

- 79 

TS10000 

♦ MSC 

187 

- 95 

TZ24 

RHMJ 

203 

- 59 

TZB62B 

♦SCN 

216 

- 36 

TZC50E 

♦SCN 

391 

-112 

TPF30 

♦SOD 

419 

-161 

TS-7 

♦ MSC 

354 

-105 


SAR 



TZB68A 

♦ SCN 

217 

- 32 

TZC51AB.D 

♦SCN 

391 

-168 

TPF40 

♦ SOD 

422 

- 23 

TSC4728CHIP 

TSN 

166 

- 67 

TZ24A 

SAR 

329 

- 53 

TZB68B 

♦SCN 

217 

- 16 

TZC51C 

♦SCN 

391 

-157 

TPF50 

♦SOD 

424 

- 17 

TSC4729CHIP 

TSN 

167 

- 32 

TZ26 

SAR 

329 

- 54 

TZB75A 

♦SCN 

218 

- 14 

TZC51E 

♦SCN 

391 

-159 

TPF60 

♦ SOD 

425 

- 10 

TSC4730CHIP 

TSN 

168 

- 11 

TZ26A 

SAR 

329 

- 55 

TZB75B 

♦SCN 

217 

-198 

TZC52AB.D 

♦SCN 

392 

- 39 

TPF70 

♦ SOD 

425 

-112 

TSC4731CHIP 

TSN 

169 

- 32 

TZ28 

SAR 

329 

- 56 

TZB82A 

♦SCN 

218 

-194 

TZC52C 

♦SCN 

392 

- 35 

TPF80 

♦ SOD 

426 

-103 

TSC4732CHIP 

TSN 

170 

- 83 

TZ28A 

SAR 

329 

- 57 

TZB82B 

♦SCN 

218 

-178 

TZC52E 

♦SCN 

392 

- 37 

TPF90 

♦ SOD 

426 

-186 

TSC4733CHIP 

TSN 

171 

-165 

TZ30 

SAR 

329 

- 58 

TZB91A 

♦SCN 

219 

-173 

TZC56AB.D 

♦SCN 

392 

- 78 

TPF100 

♦ SOD 

427 

-189 

TSC4734CHIP 

TSN 

173 

- 48 

TZ30A 

SAR 

329 

- 59 

TZB91B 

♦SCN 

219 

-158 

TZC56C 

♦SCN 

392 

- 65 

TPF150 

♦SOD 

429 

-139 

TSC4735CHIP 

TSN 

175 

-110 

TZ33 

SAR 

329 

- 60 

TZB100A 

♦SCN 

220 

-134 

TZC56E 

♦SCN 

392 

- 67 

TPF200 

♦ SOD 

430 

-192 

TSC4736CHIP 

TSN 

178 

- 88 

TZ33A 

SAR 

329 

- 61 

TZB100B 

♦SCN 

220 

-117 

TZC62.A.B.D 

♦SCN 

393 

- 3 

TPF250 

♦SOD 

431 

-161 

TSC4737CHIP 

TSN 

180 

- 82 

TZ36 

SAR 

329 

- 62 

TZB110A 

♦SCN 

221 

- 96 

TZC62C 

♦SCN 

392 

-191 

TPF300 

♦SOD 

432 

- 88 

TSC4738CHIP 

TSN 

182 

- 65 

TZ36A 

SAR 

329 

- 63 

TZB110B 

♦SCN 

221 

- 80 

TZC62E 

♦SCN 

392 

-193 

TPF350 

♦SOD 

432 

-137 

TSC4739CHIP 

TSN 

185 

- 99 

TZ40 

SAR 

329 

- 64 

TZB120A 

♦SCN 

222 

- 47 

TZC68AB.D 

♦ SCN 

393 

- 92 

TPF400 

♦SOD 

432 

-195 

TSC4740CHIP 

TSN 

187 

-153 

TZ40A 

SAR 

329 

- 65 

TZB120B 

♦SCN 

222 

- 30 

TZC68C 

♦ SCN 

393 

- 81 

TPF450 

♦SOD 

433 

- 21 

TSC6082CHIP 

TSN 

168 

-125 

TZ43 

SAR 

329 

- 66 

TZB130A 

♦ SCN 

223 

- 2 

TZC68E 

♦SCN 

393 

- 83 

TPF500 

♦SOD 

433 

- 70 

TSC6083CHIP 

TSN 

169 

-151 

TZ43A 

SAR 

329 

- 67 

TZB130B 

♦SCN 

222 

-175 

TZC75AB.D 

♦SCN 

394 

- 7 

TPF750 

♦SOD 

433 

-104 

TSC6084CHIP 

TSN 

171 

- 31 

TZ45 

SAR 

329 

- 68 

TZB150A 

♦SCN 

224 

- 35 

TZC75C 

♦SCN 

393 

-192 

TPF1000 

♦SOD 

433 

-144 

TSC6085CHIP 

TSN 

172 

- 97 

TZ45A 

SAR 

329 

- 69 

TZB150B 

♦ SCN 

224 

- 19 

TZC75E 

♦SCN 

393 

-194 

TPF1200 

♦SOD 

433 

-171 

TSC6086CHIP 

TSN 

174 

- 79 

TZ48 

SAR 

329 

- 70 

TZB160A 

♦ SCN 

224 

-165 

TZC82AB.D 

♦SCN 

394 

-120 

TPFHV16 

♦SOD 

412 

- 60 

TSC6087CHIP 

TSN 

177 

-136 

TZ48A 

SAR 

329 

- 71 

TZB160B 

♦ SCN 

224 

-151 

TZC82C 

♦ SCN 

394 

-109 

TPFHV20 

♦SOD 

415 

- 59 

TSC6088CHIP 

TSN 

179 

-135 

TZ51 

SAR 

329 

- 72 

TZB170A 

♦ SCN 

225 

- 71 

TZC82E 

♦SCN 

394 

-111 

TPFHV30 

♦SOD 

419 

-140 

TSC6089CHIP 

TSN 

181 

-107 

TZ51A 

SAR 

329 

- 73 

TZB170B 

♦ SCN 

225 

- 66 

TZC91AB.D 

♦SCN 

395 

- 31 

TPFHV40 

♦SOD 

422 

- 1 

TSC6090CHIP 

TSN 

184 

-129 

TZ54 

SAR 

329 

- 74 

TZB180A 

♦ SCN 

225 

-174 

TZC91C 

♦SCN 

395 

- 20 

TPFHV50 

♦SOD 

423 

-180 

TSC6091CHIP 

TSN 

186 

-186 

TZ54A 

SAR 

329 

- 75 

TZB180B 

♦ SCN 

225 

-157 

TZC91E 

♦SCN 

395 

- 22 

TPFHV60 

♦ SOD 

424 

-210 

TSD6100 

SPR 

231 

- 37 

TZ58 

SAR 

329 

- 76 

TZB200A 

♦ SCN 

226 

-176 

TZC100AB.D 

♦SCN 

395 

-123 

TPFHV70 

♦ SOD 

425 

- 96 

TSD7000 

SPR 

231 

- 38 

TZ58A 

SAR 

329 

- 77 

TZB200B 

♦ SCN 

226 

-161 

TZC100C 

♦ SCN 

395 

-110 

TPFHV80 

♦ SOD 

426 

- 82 

TSV 

SOD 

251 

-158 

TZ60 

SAR 

329 

- 78 

TZB220A 

♦ SCN 

227 

- 73 

TZC100E 

♦SCN 

395 

-112 

TPFHV90 

♦ SOD 

426 

-174 

TSZ5.1 

♦ SELI 

171 

-158 

TZ60A 

SAR 

329 

- 79 

TZB220B 

♦ SCN 

227 

- 72 

TZC105AB.D 

♦ SCN 

396 

- 20 

TPFHV100 

♦ SOD 

427 

-141 

TSZ5.6 

♦ SELI 

173 

- 40 

TZ64 

SAR 

329 

- 80 

TZB250A 

♦SCN 

227 

- 92 

TZC105C 

♦SCN 

396 

- 16 

TPFHV150 

♦SOD 

429 

-105 

TSZ6.2 

♦ SELI 

175 

-103 

TZ64A 

SAR 

329 

- 81 

TZB250B 

♦SCN 

227 

- 91 

TZC105E 

♦ SCN 

396 

- 18 

TPFHV200 

♦ SOD 

430 

-177 

TSZ6.8 

♦ SELI 

178 

- 77 

TZ70 

SAR 

329 

- 82 

TZB300A 

♦ SCN 

227 

-121 

TZC110AB.D 

♦ SCN 

396 

- 57 

TPFHV250 

♦ SOD 

431 

-141 

TSZ7.5 

♦ SELI 

180 

- 72 

TZ70A 

SAR 

329 

- 83 

TZB300B 

♦ SCN 

227 

-120 

TZC110C 

♦ SCN 

396 

- 47 

TPFHV300 

♦ SOD 

432 

- 73 

TSZ8.2 

♦SELI 

182 

- 55 

TZ75 

SAR 

329 

- 84 

TZB350A 

♦ SCN 

227 

-157 

TZC110E 

♦ SCN 

396 

- 49 

TPFHV350 

♦ SOD 

432 

-128 

TSZ9.1 

♦SELI 

185 

- 90 

TZ75A 

SAR 

329 

- 85 

TZB350B 

♦ SCN 

227 

-156 

TZC120AB.D 

♦ SCN 

396 

-143 

TPFHV400 

♦ SOD 

432 

-181 

TSZ10 

♦SELI 

187 

-140 

TZ78 

SAR 

329 

- 86 

TZB400A 

♦SCN 

227 

-185 | 

TZC120C 

♦SCN 

396 

-133 

TPFHV450 

♦ SOD 

433 

- 12 

TSZ11 

♦SELI 

189 

- 64 

ii ft n 

SAR 

329 

- 87 

TZB400B 

♦SCN 

227 

-184 

TZC120E 

♦ SCN 

396 

-135 

TPFHV500 

♦SOD 

433 

- 58 

TSZ12 

♦SELI 

191 

- 26 


SAR 

329 

- 88 

TZC6.8.A,B,D 

♦SCN 

379 

- 19 

TZC130AB.D 

♦ SCN 

397 

- 32 

TPFHV750 

♦SOD 

433 

- 94 

TV9Si 

♦AEGG 

429 

- 11 

II fi l •TwiljHl 

SAR 

329 

- 89 

TZC6.8C 

♦SCN 

379 

- 7 

TZC130C 

♦ SCN 

397 

- 22 

TPFHV1000 

♦SOD 

433 

-135 

TV13SI 

♦AEGG 

430 

- 69 

TZ90 

SAR 

329 

- 90 

TZC6.8E 

♦SCN 

379 

- 9 

TZC130E 

♦SCN 

397 

- 24 

TPFHV1200 

♦ SOD 

433 

-162 

TV16SI 

♦AEGG 

431 

- 15 

TZ90A 

SAR 

329 

- 91 

TZC7.5,A,B,D 

♦SCN 

379 

-131 

TZC140.A.B.D 

♦ SCN 

397 

-116 

TPH16 

♦SOD 

412 

- 79 

TV18Si 

♦AEGG 

432 

-107 

TZ100 

SAR 

329 

- 92 

TZC7.5C 

♦SCN 

379 

-119 

TZC140C 

♦SCN 

397 

-108 

TPH20 

♦SOD 

415 

- 80 

TV2202F 

♦THEF 

263 

-215 

TZ100A 

SAR 

329 

- 93 

TZC7.5E 

♦SCN 

379 

-121 

TZC140E 

♦SCN 

397 

-110 

TPH30 

♦SOD 

419 

-162 

TV2204F 

♦THEF 

264 

- 2 

TZ110 

SAR 

329 

- 94 

TZC8.2AB.D 

♦SCN 

380 

- 52 

TZC150AB.D 

♦SCN 

397 

-169 

TPH40 

♦SOD 

422 

- 24 

TV2206F 

♦THEF 

264 

- 12 

TZ110A 

SAR 

329 

- 95 

TZC8.2C 

♦SCN 

380 

- 39 

TZC150C 

♦SCN 

397 

-159 

TPH50 

♦SOD 

424 

- 18 

TV2208F 

♦THEF 

264 

- 18 

TZ120 

SAR 

329 

- 96 

TZC8.2E 

♦SCN 

380 

- 41 

TZC150E 

♦SCN 

397 

-161 

TPH60 

♦SOD 

425 

- 11 

TV2210F 

♦ THEF 

264 

- 26 

TZ120A 

SAR 

329 

- 97 

TZC9.1 AB,D 

♦SCN 

380 

-180 

TZC160AB.D 

♦SCN 

398 

- 59 

TPH70 

♦SOD 

425 

-113 

TV2212F 

♦THEF 

264 

- 34 

TZ130 

SAR 

329 

- 98 

TZC9.1C 

♦SCN 

380 

-168 

TZC160C 

♦SCN 

398 

- 49 

TPH80 

♦SOD 

426 

-104 

TV2214F 

♦ THEF 

264 

- 39 

TZ130A 

SAR 

329 

- 99 

TZC9.1E 

♦SCN 

380 

-170 

TZC160E 

♦SCN 

398 

- 51 

TPH90 

♦SOD 

426 

-187 

TV2215F 

♦ THEF 

264 

- 42 

TZ150 

SAR 

329 

-100 

TZC10AB.D 

♦SCN 

381 

- 79 

TZC180AB.D 

♦SCN 

398 

-172 

TPH100 

♦SOD 

427 

-190 

TV3002 

♦THEF 

310 

- 57 

TZ150A 

SAR 

329 

-101 

TZC10C 

♦SCN 

381 

- 67 

TZC180C 

♦SCN 

398 

-162 

TPH150 

♦SOD 

429 

-140 

TV3004 

♦ THEF 

310 

- 75 

TZ160 

SAR 

329 

-102 

TZC10E 

♦SCN 

381 

- 69 

TZC180E 

♦SCN 

398 

-164 

TPH200 

♦SOD 

430 

-193 

TV3006 

♦THEF 

310 

- 90 

TZ160A 

SAR 

329 

-103 

TZC11AB.D 

♦SCN 

381 

-189 

TZC2Q0AB.D 

♦ SCN 

399 

- 81 

TPH250 

♦SOD 

431 

-162 

TV3008 

♦ THEF 

310 

-107 

TZ170 

SAR 

329 

-104 

TZC11C 

♦SCN 

381 

-180 

TZC200C 

♦SCN 

399 

- 71 

TPH300 

♦SOD 

432 

- 89 

TV3010 

♦THEF 

404 

-160 

TZ170A 

SAR 

329 

-105 

TZC11E 

♦SCN 

381 

-182 

TZC200E 

♦ SCN 

399 

- 73 

TPH350 

♦ SOD 

432 

-138 

TV3012 

♦THEF 

408 

- 36 

TZ180 

SAR 

329 

-106 

TZC12AB.D 

♦ SCN 

382 

- 87 

TZPD2.7 

♦ MSC 

164 

-127 

TPH400 

♦SOD 

432 

-196 

TV3014 

♦THEF 

410 

- 77 

TZ180A 

SAR 

329 

-107 

TZC12C 

♦ SCN 

382 

- 74 

TZPD3 

♦ MSC 

165 

- 51 

TPH450 

♦ SOD 

433 

- 22 

TV3016 

♦THEF 

413 

- 37 

TZ200 

SAR 

329 

-108 

TZC12E 

♦SCN 

382 

- 76 

TZPD3.3 

♦ MSC 

165 

-177 

TPH500 

♦ SOD 

433 

- 71 

TV3018 

♦THEF 

414 

- 45 

TZ200A 

SAR 

329 

-109 

TZC13.A.B.D 

♦ SCN 

383 

- 4 

TZPD3.6 

♦ MSC 

166 

-149 

TPH750 

♦SOD 

433 

-105 

TV3020 

♦THEF 

415 

-146 

TZ220 

SAR 

329 

-110 

TZC13C 

♦SCN 

382 

-190 

TZPD3.9 

♦MSC 

167 

-108 

TPH1000 

♦SOD 

433 

-145 

TVR1B 

IMTM 

248 

-112 

TZ220A 

SAR 

330 

- 1 

TZC13E 

♦ SCN 

382 

-192 

TZPD4.3 

♦ MSC 

168 

-119 

TPH1200 

♦SOD 

433 

-172 


TOSJ 



TZ240 

SAR 

330 

- 2 

TZC14AB.D 

♦ SCN 

383 

-100 

TZPD4.7 

♦MSC 

169 

-143 

TPHHV16 

♦SOD 

412 

- 61 

TVR1D 

IMTM 

248 

-117 

TZ240A 

SAR 

330 

- 3 

TZC14C 

♦SCN 

383 

- 91 

TZPD5.1 

♦ MSC 

171 

- 23 

TPHHV20 

♦SOD 

415 

- 60 


TOSJ 



TZ260 

SAR 

330 

- 4 

TZC14E 

♦SCN 

383 

- 93 

TZPD5.6 

♦ MSC 

172 

- 89 

TPHHV30 

♦SOD 

419 

-141 

TVR1G 

IMTM 

248 

-124 

TZ260A 

SAR 

330 

- 5 

TZC15AB.D 

♦SCN 

383 

-167 

TZPD6.2 

♦ MSC 

174 

- 51 

TPHHV40 

♦SOD 

422 

- 2 


TOSJ 



TZ280 

SAR 

330 

- 6 

TZC15C 

♦SCN 

383 

-154 

TZPD6.8 

♦ MSC 

177 

-125 

TPHHV50 

♦SOD 

423 

-181 

TVR1J 

IMTM 

248 

-132 

TZ280A 

SAR 

330 

- 7 

TZC15E 

♦SCN 

383 

-156 

TZPD7.5 

♦ MSC 

179 

-125 

TPHHV60 

♦SOD 

424 

-211 


TOSJ 



TZB6.8A 

♦ SCN 

178 

-137 

TZC17AB.D 

♦SCN 

384 

-173 

TZPD8.2 

♦ MSC 

181 

- 98 

TPHHV70 

♦SOD 

425 

- 97 

TVS5-1(M) 

♦ UNI 

329 

- 26 

TZB6.8B 

♦ SCN 

178 

-117 

TZC17C 

♦SCN 

384 

-167 

TZPD9.1 

♦ MSC 

184 

-119 

TPHHV80 

♦SOD 

426 

- 83 

TVS5-2(M) 

♦ UNI 

329 

- 27 

TZB7.5A 

♦ SCN 

180 

-129 

TZC17E 

♦SCN 

384 

-169 | 

TZPD10 

♦MSC 

186 

-171 

TPHHV90 

♦SOD 

426 

-175 

TVS5-3(M) 

♦ UNI 

329 

- 28 

TZB7.5B 

♦SCN 

180 

-110 

TZC18AB.D 

♦SCN 

385 

- 33 

TZPD11 

♦ MSC 

188 

-147 

TPHHV100 

♦SOD 

427 

-142 

TVS305 

♦ UNI 

329 

- 29 

TZB8.2A 

♦ SCN 

182 

-118 

TZC18C 

♦SCN 

385 

- 20 

TZPD12 

♦ MSC 

190 

- 90 

TPHHV150 

♦SOD 

429 

-106 

TVS310 

♦ UNI 

329 

- 30 

TZB8.2B 

♦SCN 

182 

- 94 

TZC18E 

♦SCN 

385 

- 22 

TZPD13 

♦ MSC 

192 

- 86 

TPHHV200 

♦SOD 

430 

-178 

TVS312 

♦ UNI 

329 

- 31 

TZB9.1A 

♦ SCN 

185 

-146 

TZC19AB.D 

♦SCN 

385 

-138 

TZPD15 

♦MSC 

194 

- 99 

TPHHV250 

♦SOD 

431 

-142 

TVS315 

♦ UNI 

329 

- 32 

TZB9.1B 

♦ SCN 

185 

-127 

TZC19C 

♦SCN 

385 

-132 

TZPD16 

♦MSC 

196 

- 16 

TPHHV300 

♦SOD 

432 

- 74 

TVS318 

♦ UNI 

329 

- 33 

TZB10A 

♦ SCN 

188 

- 5 

TZC19E 

♦SCN 

385 

-134 

TZPD18 

♦ MSC 

198 

- 8 

TPHHV350 

♦SOD 

432 

-129 

TVS324 

♦ UNI 

329 

- 34 

TZB10B 

♦ SCN 

187 

-188 

TZC20AB.D 

♦SCN 

385 

-187 

TZPD20 

♦MSC 

200 

- 21 

TPHHV400 

♦SOD 

432 

-182 

TVS328 

♦ UNI 

329 

- 35 

TZB11A 

♦ SCN 

189 

-120 

TZC20C 

♦SCN 

385 

-174 

TZPD22 

♦ MSC 

201 

-113 

TPHHV450 

♦SOD 

433 

- 13 

TVS348 

♦ UNI 

329 

- 36 

TZB11B 

♦SCN 

189 

-100 

TZC20E 

♦SCN 

385 

-176 

TZPD24 

♦MSC 

203 

- 33 

TPHHV500 

♦SOD 

433 

- 59 

TVS360 

♦ UNI 

329 

- 37 

TZB12A 

♦SCN 

191 

- 94 

TZC22AB.D 

♦SCN 

386 

- 92 

TZPD27 

♦ MSC 

204 

-166 

TPHHV750 

♦SOD 

433 

- 95 

TVS410 

♦ UNI 

329 

- 38 

TZB12B 

♦SCN 

191 

- 69 

TZC22C 

♦SCN 

386 

- 79 

TZPD30 

♦ MSC 

206 

-104 

TPHHV1000 

♦SOD 

433 

-136 

TVS420 

♦ UNI 

329 

- 39 

TZB13A 

♦SCN 

193 

- 38 

TZC22E 

♦SCN 

386 

- 81 

TZPY3.9 

♦ MSC 

167 

-109 

TPHHV1200 

♦SOD 

433 

-163 

TVS430 

♦ UNI 

329 

- 40 

TZB13B 

♦ SCN 

193 

- 17 

TZC24AB.D 

♦ SCN 

387 

- 8 

TZPY4.3 

♦ MSC 

168 

-120 

TR15 

♦ EDI 

242 

- 99 

TVS505 

♦ UNI 

329 

- 41 

TZB15A 

♦ SCN 

195 

- 93 

TZC24C 

♦ SCN 

386 

-195 

TZPY4.7 

♦MSC 

169 

-144 

TR18 

♦ EDI 

242 

-109 

TVS510 

♦ UNI 

329 

- 42 

TZB15B 

♦ SCN 

195 

- 67 

TZC24E 

♦ SCN 

386 

-197 

TZPY5.1 

♦ MSC 

171 

- 24 

TR20 

♦ EDI 

242 

-123 

TVS512 

♦ UNI 

329 

- 43 

TZB16A 

♦ SCN 

196 

-182 

TZC25AB.D 

♦ SCN 

387 

-105 

TZPY5.6 

♦ MSC 

172 

- 90 

TR22 

♦ EDI 

242 

-124 

TVS515 

♦ UNI 

329 

- 44 

TZB16B 

♦ SCN 

196 

-160 

TZC25C 

♦ SCN 

387 

- 99 

TZPY6.2 

♦ MSC 

174 

- 52 

TRA1102 

♦SSEI 

300 

-189 

TVS518 

♦ UNI 

329 

- 45 

TZB18A 

♦SCN 

198 

-201 

TZC25E 

♦SCN 

387 

-101 

TZPY6.8 

♦ MSC 

177 

-126 

TRAM 05 

♦SSEI 

300 

-202 

TVS524 

♦ UNI 

329 

- 46 

TZB18B 

♦ SCN 

198 

-176 

TZC27AB.D 

♦SCN 

387 

-146 

TZPY7.5 

♦ MSC 

179 

-126 

TRA1110 

♦SSEI 

300 

-213 

TVS528 

♦ UNI 

329 

- 47 

TZB20A 

♦SCN 

200 

-191 

TZC27C 

♦SCN 

387 

-133 

TZPY8.2 

♦ MSC 

181 

- 99 

TRA1120 

♦SSEI 

300 

-218 

TZ4.7 

RHMJ 

169 

-177 

TZB20B 

♦SCN 

200 

-166 

TZC27E 

♦SCN 

387 

-135 

TZPY9.1 

♦MSC 

184 

-120 

TRA1130 

♦SSEI 

301 

- 22 

TZ5.1 

RHMJ 

171 

- 54 

TZB22A 

♦SCN 

202 

- 91 

TZC30.A.B.D 


388 

- 66 

TZPY10 

♦ MSC 

186 

-172 


D.A. T.A. 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 







TYPE No. 

MFRS 

I5SM1RE1 

TYPE No. 

MFRS 







188 

-148 

M»M l' MflM 

mu 

241 

-139 

n mil— 

♦UFJ] 

392 

-173 

UES15QKM) 

'♦UNI 

252 

- 45 

USD620C(M) 

■ |i|i DM 

3/4 -153 

TZPY12 

♦ MSC 

190 

- 91 

U15B 

♦ HITJ 

288 

-129 

UDZ7110 

UNI 

395 

-147 

UES1502(M) 

♦UNI 

253 

- 12 

USD635(M) 

♦ UNI 

374 -124 

TZPY13 

♦ MSC 

192 

- 87 

U15C 

♦ HITJ 

288 

-161 

UDZ7210 

♦ UNI 

395 

-150 

UES1503(M) 

♦ UNI 

253 

-195 

USD635C(M) 

♦ UNI 

374 -155 

TZPY15 

♦ MSC 

194 

-100 

U15E 

♦ HITJ 

289 

- 27 

UDZ7707 

UNI 

379 

-151 

UES1504(M) 

♦UNI 

254 

- 27 

USD640(M) 

♦UNI 

374 -125 

TZPY16 

♦ MSC 

196 

- 17 

U15G 

♦ HITJ 

289 

-158 

UDZ7708 

UNI 

380 

- 75 

UES2401 

♦ UNI 

252 

- 46 

USD640C(M) 

♦ UNI 

374 -157 

TZPY18 

♦ MSC 

198 

- 9 


♦ HITJ 

402 

-190 

UDZ7709 

UNI 

380 

-202 
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- 13 
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♦ UNI 
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TZPY20 

♦ MSC 
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- 22 

U17B 
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381 

-100 
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253 
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♦ MSC 

201 
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444 
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382 

-109 
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TZPY24 
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- 34 
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444 
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383 
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252 

- 47 
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TZPY27 
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444 
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385 

- 56 
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253 

- 14 
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374 -129 

TZPY30 

♦ MSC 

206 
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- 69 
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386 
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253 
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TZPY33 

♦ MSC 

207 
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- 31 
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254 

- 39 
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209 

- 81 
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387 

-170 
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254 
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388 

- 89 
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254 
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USD745(M) 

♦ UNI 

374 -137 

TZPY43 

♦ MSC 
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-145 
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408 

-185 
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388 
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239 
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374 -205 

TZPY47 

♦ MSC 
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-151 

U30M 
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412 

- 48 
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389 
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240 

- 35 
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294 -170 

TZPY51 

♦ MSC 

213 

-175 

U30N 
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413 

-213 

UDZ7740 

UNI 

390 

- 78 

UF1B 

♦ SAKJ 

240 

- 70 
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294 -171 

TZPY56 

♦ MSC 

214 

-150 

U31J 

♦ HITJ 

401 

-220 
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390 
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240 
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294 -172 

TZPY62 

♦ MSC 

215 
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408 

-186 
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392 

-182 
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280 

- 10 

USD845 

♦ UNI 

294 -173 

TZPY68 

♦ MSC 

216 
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412 

- 49 
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280 
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296 -176 

TZPY75 
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217 
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413 

-214 

UDZ7808 
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380 

- 77 

UF4003 
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280 

-180 
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296 -177 

TZPY82 
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218 

-114 
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402 

- 8 
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-204 
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281 
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296 -179 
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408 
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381 

-103 

UF5400 

♦ GIC 

287 
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296 -180 
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220 
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412 

- 50 
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382 
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288 

- 34 
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374 - 29 
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413 

-215 
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383 
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UF5402 
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288 

-114 
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374 - 37 
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♦SCN 

354 

-107 
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301 

- 87 

UDZ7818 

♦ UNI 

385 

- 58 

UF5403 
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288 

-159 
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374 - 44 

TZV6.8 

♦SCN 

354 

-108 

UC1610(M) 

♦ UNI 

315 

- 13 

UDZ7820 

♦UNI 

386 

- 11 

UF5404 

♦GIC 

288 

-212 

USM140C(MA) 

♦ UNI 

375 -200 

TZV6.8A 

♦SCN 

354 

-109 

UC3610(M) 

♦ UNI 

315 

- 18 

UDZ7824 

♦ UNI 

387 

- 33 

UF-01 

♦SAKJ 

274 

-160 

USM145C(MA) 

♦ UNI 

375 -202 

TZV7.5 

♦SCN 

354 

-110 

UDC5 

♦ UNI 

261 

-186 

UDZ7827 

♦UNI 

387 

-172 

UF-2 

♦ SAKJ 

241 

- 96 

USM150C(MA) 

♦ UNI 

375 -203 

TZV7.5A 

♦SCN 

355 

- 1 

UDC7.5 

♦ UNI 

261 

-195 

UDZ7830 

♦UNI 

388 

- 91 

UF-3 

♦ SAKJ 

284 

-159 

USM20040C(A) 

♦ UNI 

376 - 3 

TZV8.2 

♦ SCN 

355 

- 2 

UDC10 

♦ UNI 

261 

-202 

UDZ7833 

♦UNI 

388 

-197 

UFB2.5 

♦ UNI 

261 

-181 

USM20045C(A) 

♦ UNI 

376 - 6 

TZV8.2A 

♦SCN 

355 

- 3 

UDC15 

♦ UNI 

261 

-205 

UDZ7836 

♦UNI 

389 

-110 

UFB5 

♦ UNI 

261 

-189 

USM20050C(A) 

♦ UNI 

376 - 11 

TZV9.1 

♦SCN 

355 

- 4 

UDD2.5 

♦ UNI 

261 

-179 

UDZ7840 

♦UNI 

390 

- 79 

UFB7.5 

♦ UNI 

261 

-197 

USR12 

♦ UNI 

247 -205 

TZV9.1A 

♦SCN 

355 

- 5 

UDD5 

♦ UNI 

261 

-187 

UDZ7845 

♦UNI 

390 

-193 

UFS5 

♦ UNI 

261 

-190 

USR15 

♦ UNI 

247 -209 

TZV10 

♦ SCN 

355 

- 6 

UDD7.5 

♦ UNI 

261 

-196 

UDZ7860 

♦ UNI 

392 

-184 

UFS7.5 

♦ UNI 

261 

-198 

USR20 

♦ UNI 

247 -219 

TZV10A 

♦SCN 

355 

- 7 

UDE2.5 

♦ UNI 

417 

-190 

UDZ8707 

♦UNI 

228 

-100 

UFS10 

♦ UNI 

261 

-203 

USR25 

♦ UNI 

248 - 2 

TZV11 

♦ SCN 

355 

- 8 

UDE5 

♦ UNI 

424 

- 29 

UDZ8708 

♦UNI 

228 

-109 

UGB5 

♦ UNI 

424 

- 26 

USR30 

♦ UNI 

248 - 4 

TZV11A 

♦SCN 

355 

- 9 

UDF2.5 

♦UNI 

261 

-180 

UDZ8709 

♦UNI 

228 

-117 

UGB7.5 

♦ UNI 

425 

-201 

USR35 

♦ UNI 

248 - 5 

TZV12 

♦SCN 

355 

- 10 

UDF5 

♦ UNI 

261 

-188 

UDZ8710 

♦ UNI 

228 

-125 

UGB10 

♦ UNI 

427 

-184 

USR40A 

♦ UNI 

248 - 8 

TZV12A 

♦SCN 

355 

- 11 

UDZ110 

UNI 

229 

-118 

UDZ8712 

♦UNI 

228 

-136 

UGB3132AD 

BBCG 

361 

-124 

USR45A 

♦ UNI 

248 - 9 

TZV13 

♦SCN 

355 

- 12 

UDZ122 

UNI 

230 

- 9 

UDZ8715 

♦ UNI 

228 

-148 

UGB6124ADa 

BBCG 

360 

- 8 

USR50A 

♦ UNI 

248 - 12 

TZV13A 

♦SCN 

355 

- 13 

UDZ130 

UNI 

227 

-124 

UDZ8718 

♦UNI 

228 

-160 

UGB6124AG 

BBCG 

372 

- 81 

USR60A 

♦UNI 

248 - 15 

TZV15 

♦SCN 

355 

- 14 

UDZ210 

♦ UNI 

221 

- 1 

UDZ8720 

♦ UNI 

228 

-168 

UGD5 

♦ UNI 

261 

-191 

USR70A 

♦ UNI 

248 - 16 

TZV15A 

♦SCN 

355 

- 15 

UDZ222 

♦ UNI 

227 

- 78 

UDZ8724 

♦UNI 

228 

-180 

UGD7.5 

♦UNI 

261 

-199 

USR80A 

♦ UNI 

248 - 18 

TZV16 

♦SCN 

355 

- 16 

UDZ230 

♦ UNI 

227 

-127 

UDZ8727 

♦ UNI 

229 

• 3 

UGD10 

♦ UNI 

261 

-204 

USR100A 

♦ UNI 

248 - 21 

TZV16A 

♦SCN 

355 

- 17 

UDZ707 

♦ UNI 

180 

-183 

UDZ8730 

♦UNI 

229 

- 14 

UGE0221AY4 

BBCG 

423 

- 43 

USR120A 

♦ UNI 

248 - 23 

TZV18 

♦SCN 

355 

- 18 

UDZ708 

♦ UNI 

182 

-173 

UDZ8733 

♦UNI 

229 

- 21 

UGE0421AY4 

BBCG 

420 

- 71 

USR150A 

♦ UNI 

248 - 26 

TZV18A 

♦SCN 

355 

- 19 

UDZ709 

♦ UNI 

186 

- 4 

UDZ8736 
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229 

- 31 

UGE0501NY4B 

BBCG 

420 

- 70 

USR180A 
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248 - 27 

TZV20 
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355 

- 20 
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♦ UNI 

188 

- 73 

UDZ8740 

♦UNI 

229 

- 42 

UGE1112AY4 

BBCG 

426 

-109 

USR931 
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186 - 41 

TZV20A 
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355 

- 21 
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-161 

UDZ8745 
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229 

- 52 

UGE3126AY4 
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431 
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TZV22 

♦SCN 

355 

- 22 

UDZ715 

♦ UNI 

195 

-157 

UDZ8760 

♦ UNI 

229 

- 76 

UGF2.5 

♦UNI 

261 

-182 

USR932 

♦MSC 

186 - 42 

TZV22A 

♦SCN 

355 

- 23 

UDZ718 

♦ UNI 

199 

- 56 

UDZ8807 

♦ UNI 

228 

-102 

UGF5 

♦UNI 

261 

-192 


♦SIEG 


TZV24 

♦SCN 

355 

- 24 

UDZ720 

♦ UNI 

201 

- 49 

UDZ8808 

♦ UNI 

228 

-111 

UGF7.5 

♦ UNI 

261 

-200 

USR933 

♦MSC 

186 - 43 

TZV24A 

♦SCN 

355 

- 25 

UDZ724 

♦ UNI 

204 

- 42 

UDZ8809 

♦ UNI 

228 

-119 

UHV100 

CSD 

433 

-134 


♦SIEG 


TZV27 

♦SCN 

355 

- 26 

UDZ727 

♦ UNI 

205 

-197 

UDZ8810 

♦ UNI 

228 

-127 

UHV125 

CSD 

433 

-188 

USR934 

♦MSC 

186 - 44 

TZV27A 

♦SCN 

355 

- 27 

UDZ730 

♦ UNI 

207 

-122 

UDZ8812 

♦ UNI 

228 

-138 

UHV150 

CSD 

433 

-196 


♦SIEG 


TZV30 

♦SCN 

355 

- 28 

UDZ733 

♦ UNI 

209 

- 8 

UDZ8815 

♦ UNI 

228 

-150 

UHV175 
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433 

-200 

USR1171 

♦ MSC 

189 - 4 

TZV30A 

♦SCN 

355 

- 29 

UDZ736 
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210 

- 62 

UDZ8818 

♦UNI 

228 

-162 

UHV200 
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433 

-205 
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TZV33 

♦ SCN 

355 

- 30 

UDZ740 

♦ UNI 

211 

-128 

UDZ8820 

♦ UNI 

228 

-170 

UHV225 

CSD 

433 

-206 

USR1172 

♦MSC 

189 - 5 

TZV33A 

♦SCN 

355 

- 31 

UDZ745 

♦ UNI 

212 

-140 

UDZ8824 

♦UNI 

228 

-182 

UHV250 

CSD 

433 

-208 


♦SIEG 


TZV36 

♦SCN 

355 

- 32 

UDZ760 

♦ UNI 

215 

-157 

UDZ8827 

♦ UNI 

229 

- 5 

UHV275 

CSD 

433 

-209 

USR1173 

♦MSC 

189 - 6 

TZV36A 

♦SCN 

355 

- 33 

UDZ807 

♦ UNI 

228 

-104 

UDZ8830 

♦ UNI 

229 

- 16 

UHV300 

CSD 

433 

-210 


♦SIEG 


TZV39 

♦SCN 

355 

- 34 

UDZ808 

♦ UNI 

228 

-113 

UDZ8833 

♦ UNI 

229 

- 23 

UPI2069 

UPI 

278 

- 53 

USR1174 

♦MSC 

189 - 7 

TZV39A 

♦SCN 

355 

- 35 

UDZ809 

♦ UNI 

228 

-121 

UDZ8836 

♦ UNI 

229 

- 33 

UPI2069A 

UPI 

278 

- 54 
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TZV43 

♦SCN 

355 

- 36 

UDZ810 

♦ UNI 

228 

-129 

UDZ8840 

♦ UNI 

229 

- 43 

UPI2070 

UPI 

278 

-134 

USS5 

♦UNI 

423 -166 

TZV43A 

♦SCN 

355 

- 37 

UDZ812 

♦ UNI 

228 

-140 

UDZ8845 

♦ UNI 

229 

- 53 

UPI2070A 

UPI 

278 

-135 

USS7.5 

♦UNI 

425 -155 

TZV47 

♦SCN 

355 

- 38 

UDZ815 

♦ UNI 

228 

-152 

UDZ8860 

♦ UNI 

229 

- 77 

UPI2071 

UPI 

278 

-205 

USS10 

♦UNI 

427 - 95 

TZV47A 

♦ SCN 

355 

- 39 

UDZ818 

♦ UNI 

228 

-164 

UES101 

♦ UNI 

252 

- 22 

UPI2071A 

UPI 

278 

-206 

USS15 

♦UNI 

429 - 67 

TZV51 

♦SCN 

355 

- 40 

UDZ820 

♦UNI 

228 

-172 

UES102 

♦UNI 

252 

-181 

UR105 

♦ UNI 
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-220 

UT111 

UNI 

277 -205 

TZV51A 

♦SCN 

355 

- 41 

UDZ824 

♦ UNI 

228 

-185 

UES103 

♦ UNI 

252 

-207 

UR110 

♦ UNI 

280 

- 60 

UT112 

UNI 

278 - 15 

TZV56 

♦ SCN 

355 

- 42 

UDZ827 

♦ UNI 

229 

- 8 

UES104 

♦UNI 

253 

-124 

UR115 

♦UNI 

280 

-121 

UT113 

UNI 

278 - 55 

TZV56A 

♦SCN 

355 

- 43 

UDZ830 

♦ UNI 

229 

- 19 

UES201 

♦ UNI 

257 

-104 

UR120 

♦ UNI 

280 

-148 

UT114 

UNI 

278 -100 

TZV62 

♦SCN 

355 

- 44 

UDZ833 

♦ UNI 

229 

- 26 

UES202 

♦UNI 

257 

-211 

UR125 

♦ UNI 

281 

- 2 

UT115 

UNI 

278 -136 

TZV62A 

♦SCN 

355 

- 45 

UDZ836 

♦ UNI 

229 

- 36 

UES203 

♦UNI 

258 

- 5 

UR205 

♦ UNI 

285 

-203 

UT117 

UNI 

278 -174 

TZV68 

♦SCN 

355 

- 46 

UDZ840 

♦ UNI 

229 

- 44 

UES204 

♦ UNI 

258 

-156 

UR210 

♦ UNI 

286 

- 14 

UT118 

UNI 

278 -207 

TZV68A 

♦SCN 

355 

- 47 

UDZ845 

♦ UNI 

229 

- 54 

UES501 

♦UNI 

257 

-134 
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♦ UNI 

286 

- 39 
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UNI 
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TZV75 
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355 
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229 

- 78 
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-213 

UR220 
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286 

- 54 
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355 

- 49 

UDZ5110 
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395 
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UES503 
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258 

- 41 

UR225 
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286 

- 80 
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278 - 84 

TZV82 
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355 

- 50 

UDZ5122 
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-147 

UES504 
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-158 
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♦ UNI 

446 

- 34 
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TZV82A 
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- 51 

UDZ5130 
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399 
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406 
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278 -137 
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355 

- 52 
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252 
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US15 
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411 
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278 -175 
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355 
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399 

-150 
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♦ UNI 

253 

- 33 

US18 
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413 

-207 
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278 -208 

TZV100 
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355 

- 54 
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399 
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♦ UNI 

253 

-214 

US20 

♦ UNI 

415 

- 37 

UT221 
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355 

- 55 
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379 

-132 
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♦ UNI 

252 

- 43 

US25 

♦ UNI 

417 

-140 

UT234 

♦ UNI 

280 -149 

TZV110 
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355 

- 56 
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♦ UNI 

380 

- 53 
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♦ UNI 

253 

- 10 

US30 

♦ UNI 

419 

-117 
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281 - 57 

TZV110A 
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355 
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UDZ5709 
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380 
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US35 

♦ UNI 

420 

-189 
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280 - 61 
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355 
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421 
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TZV120A 

♦SCN 

355 
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382 

- 88 

UES705 

♦ UNI 
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- 6 

US45A 

♦ UNI 

422 

-203 

UT238 
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355 
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383 

-168 
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299 

- 30 
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423 

-141 
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283 - 28 
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355 
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385 

- 34 
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- 68 
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424 
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283 - 31 
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355 
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283 - 32 
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355 
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387 

- 9 
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426 

- 48 
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TZV160 

♦SCN 

355 
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387 
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355 
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429 
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355 
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UES1001 

♦ UNI 

252 

- 23 

US180A 

♦ UNI 

430 

- 56 

UT254 

♦ UNI 

284 - 85 

TZV180 

♦SCN 

355 

- 68 

UDZ5740 

♦ UNI 

390 

- 67 

UES1002 

♦ UNI 

252 

-208 

US200A 

♦ UNI 

430 

-145 

UT255 

♦ UNI 

284 -148 

TZV180A 

♦ SCN 

355 

- 69 

UDZ5745 

♦ UN! 

390 

-178 

UES1003 

♦ UNI 

253 

-175 

USB2.5 

♦ UNI 

417 

-161 

UT257 

♦ UNI 

284 -188 

TZV200 

♦ SCN 

355 

- 70 

UDZ5760 

♦ UNI 

392 

-168 

UES1101 

♦ UNI 

252 

- 24 

USB5 

♦ UNI 

423 

-170 

UT258 

♦ UNI 

285 - 49 

TZV200A 

♦ SCN 

355 

- 71 

UDZ5807 

♦ UNI 

379 

-141 

UES1102 

♦ UNI 

252 

-209 

USB7.5 

♦UNI 

425 

-166 

UT261 

♦ UNI 

286 - 15 

UPA54H 

♦ NECJ 

314 

- 23 

UDZ5808 

♦ UNI 

380 

- 63 

UES1103 

♦ UNI 

253 

-176 

USB10 

♦ UNI 

427 

-107 

UT262 

♦ UNI 

286 - 55 

UPA64H 

♦ NECJ 

314 

- 24 

UDZ5809 

♦ UNI 

380 

-191 

UES1104 

♦ UNI 

254 

- 37 

USD245 

♦ UNI 

374 

- 92 

UT264 

♦ UNI 

286 -105 

U05B 

♦ HITJ 

287 

- 21 

UDZ5810 

♦ UNI 

381 

- 89 

UES1105 

♦ UNI 

254 

-120 

USD320C 

♦ UNI 

299 

-189 

UT265 

♦ UNI 

286 -135 

U05C 

♦ HITJ 

287 

- 42 

UDZ5812 

♦ UNI 

382 

- 98 

UES1106 

♦ UNI 

254 

-165 

USD335C 

♦ UNI 

299 

-199 

UT267 

♦ UNI 

286 -154 

U05E 

♦ HITJ 

287 

- 71 

UDZ5815 

♦ UNI 

383 

-178 

UES1301 

♦ UNI 

252 

- 31 

USD345C 

♦ UNI 

299 

-215 

UT268 

♦ UNI 

286 -196 

U05G 

♦ HITJ 

287 

- 98 

UDZ5818 

♦ UNI 

385 

- 44 

UES1302 

♦ UNI 

252 

-217 

USD420 

UNI 

301 

- 79 

UT347 

♦ UNI 

401 -172 

U05J 

♦ HITJ 

287 

-126 

UDZ5820 

♦ UNI 

385 

-198 

UES1303 

♦ UNI 

253 

-182 

USD435 

UNI 

301 

- 85 

UT361 

♦ UNI 

282 - 46 

U06C 

♦ HITJ 

241 

- 78 

UDZ5824 

♦ UNI 

387 

- 19 

U ESI 304 

♦ UNI 

254 

- 38 

USD445 

UNI 

301 

- 89 

UT362 

♦ UNI 

283 - 37 

U06E 

♦ HITJ 

241 

- 88 

UDZ5827 

♦ UNI 

387 

-157 

UESI305 

♦ UNI 

254 

-121 

USD520 

♦ UN! 

304 

-214 

UT363 

♦ UNI 

402 - 31 

U06G 

♦ HITJ 

241 

- 97 

UDZ5830 

♦ UNI 

388 

- 77 

UES1306 

♦ UNI 

254 

-166 

USD535 

♦ UNI 

304 

-217 

UT364 

♦ UNI 

402 - 51 

U06J 

HITJ 

241 

-103 

UDZ5833 

♦ UNI 

388 

-182 

UES1401 

♦ UNI 

252 

- 44 

USD545 

♦ UNI 

304 

-220 

UT2005 

♦UNI 

285 -204 

U07J 

♦ HITJ 

241 

-104 

UDZ5836 

♦ UNI 

389 

- 96 

UES1402 

♦ UNI 


- 11 

USD545HR2 

♦ UNI 

305 

- 1 

UT2010 

♦ UNI 

286 - 16 

U07L 

♦ HITJ 

241 

-122 

UDZ5840 

♦ UNI 

390 

- 71 

UES1403 

♦ UNI 

253 

-194 

USD550(M) 

♦ UNI 

375 

-107 

UT2020 

♦ UNI 

286 - 56 

U07M 

♦ HITJ 

241 

-129 

UDZ5845 

■ Mi « 

390 

-184 

UES1404(M1 

♦ UNI 

254 

- 26 

USD620(M1 

♦ UNI 

374 

-123 

UT2040 

♦ UNI 

286 -106 
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1. 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

mzmsxm 


lamfiU 


■Eiaaa 

EKEfflrei 

TYPE No. 


IsMfllliEB 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

ESfflsa 

UT2060 

♦ UNI 

286 -155 

UZ140 

TIM 

227 -190 

UZ936 


210 - 73 

UZ5226 

♦UNI 

399 

-169 

U27310 

♦TJNI ' 

395 

-188 

UT3005 

♦ UNI 

287 -173 

UZ210 

♦ UNI 

221 - 2 

UZ940 

♦ UNI 

211 -133 

UZ5228 

♦ UNI 

399 

-180 

UZ7310L 

♦ UNI 

395 

-145 

UT3010 

♦ UNI 

288 - 10 

UZ211 

♦ UNI 

221 -156 

UZ945 

♦ UNI 

212 -148 

UZ5230 

♦ UNI 

399 

-189 

UZ7706 

♦ UNI 

379 

- 52 

UT3020 

♦ UNI 

288 - 81 

UZ212 

♦UNI 

222 -113 

UZ950 

♦ UNI 

213 -171 

UZ5232 

♦ UNI 

399 

-196 

UZ7706L 

♦ UNI 

379 

- 34 

UT3040 

♦ UNI 

288 -179 

UZ213 

♦ UNI 

223 - 63 

UZ956 

♦ UNI 

215 -120 

UZ5234 

♦ UNI 

400 

- 8 

UZ7707 

♦ UNI 

379 

-184 

UT3060 

♦ UNI 

289 - 44 

UZ214 

♦ UNI 

223 -131 

UZ960 

♦ UNI 

215 -162 

UZ5236 

♦ UNI 

400 

- 15 

UZ7707L 

♦ UNI 

379 

-148 

UT4005 

♦ UNI 

290 - 21 

UZ215 

♦ UNI 

224 - 96 

UZ970 

♦ UNI 

217 -122 

UZ5238 

♦ UNI 

400 

- 22 

UZ7708 

♦ UNI 

380 

- 92 

UT4010 

♦ UNI 

290 - 27 

UZ216 

♦ UNI 

225 - 34 

UZ975 

♦ UNI 

218 - 88 

UZ5240 

♦ UNI 

400 

- 31 

UZ7708L 

♦UNI 

380 

- 71 

UT4020 

♦ UNI 

290 - 39 

UZ217 

♦ UNI 

225 - 95 

UZ980 

♦ UNI 

218 -111 

UZ5310 

♦ UNI 

395 

-142 

UZ7709 

♦ UNI 

381 

- 14 

UT4040 

♦ UNI 

290 - 53 

UZ218 

♦ UNI 

226 - 57 

UZ990 

♦ UNI 

219 -103 

UZ5311 

♦ UNI 

396 

- 69 

UZ7709L 

♦ UNI 

380 

-198 

UT4060 

♦ UNI 

290 - 66 

UZ219 

♦ UNI 

226 -108 

UZ4110 

♦ UNI 

395 -125 

UZ5312 

♦ UNI 

396 

-156 

UZ7710 

♦ UNI 

381 

-120 

UT5105 

♦ UNI 

293 - 36 

UZ220 

♦ UNI 

227 - 52 

UZ4111 

♦ UNI 

396 - 58 

UZ5313 

♦ UNI 

397 

- 45 

UZ7710L 

♦ UNI 

381 

- 96 

UT5110 

♦ UNI 

293 - 37 

UZ222 

♦ UNI 

227 - 79 

UZ4112 

♦ UNI 

396 -144 

UZ5314 

♦ UNI 

397 

-126 

UZ7712 

♦ UNI 

382 

-129 

UT5120 

♦ UNI 

293 - 38 

UZ224 

♦ UNI 

227 - 87 

UZ4113 

♦ UNI 

397 - 33 

UZ5315 

♦ UNI 

397 

-182 

UZ7712L 

♦ UNI 

382 

-105 

UT5140 

♦ UNI 

293 - 39 

UZ226 

♦ UNI 

227 - 97 

UZ4115 

♦ UNI 

397 -170 

UZ5316 

♦ UNI 

398 

- 71 

UZ7713 

♦ UNI 

383 

- 38 

UT5160 

♦ UNI 

293 - 40 

UZ228 

♦ UNI 

227 -116 

UZ4116 

♦ UNI 

398 - 60 

UZ5317 

♦ UNI 

398 

-135 

UZ7713L 

♦ UNI 

383 

- 21 

UT6105 

♦ UNI 

293 -166 

UZ230 

♦ UNI 

227 -128 

UZ4118 

♦ UNI 

398 -173 

UZ5318 

♦ UNI 

398 

-185 

UZ7714 

♦ UNI 

383 

-123 

UT6110 

♦ UNI 

293 -167 

UZ232 

♦ UNI 

227 -135 

UZ4120 

♦ UNI 

399 - 87 

UZ5319 

♦ UNI 

399 

- 60 

UZ7714L 

♦ UNI 

383 

-112 

UT6120 

♦ UNI 

293 -168 

UZ234 

♦ UNI 

227 -153 

UZ4210 

♦ UNI 

395 -135 

UZ5320 

♦ UNI 

399 

- 93 

UZ7715 

♦ UNI 

384 

- 13 

UT6140 

♦ UNI 

293 -170 

UZ236 

♦ UNI 

227 -162 

UZ4211 

♦ UNI 

396 - 63 

UZ5322 

♦ UNI 

399 

-153 

UZ7715L 

♦ UNI 

383 

-186 

UT6160 

♦ UNI 

293 -173 

UZ238 

♦ UNI 

227 -169 

UZ4212 

♦ UNI 

396 -150 

UZ5324 

♦ UNI 

399 

-162 

UZ7716 

♦ UNI 

384 

-112 

UT8105 

♦ UNI 

294 -181 

UZ240 

♦ UNI 

227 -192 

UZ4213 

♦ UNI 

397 - 39 

UZ5326 

♦ UNI 

399 

-171 

UZ7716L 

♦ UNI 

384 

- 94 

UT8110 

♦ UNI 

294 -211 

UZ310 

♦ UNI 

221 - 6 

UZ4215 

♦ UNI 

397 -176 

UZ5328 

♦ UNI 

399 

-182 

UZ7718 

♦ UNI 

385 

- 75 

UT8120 

♦ UNI 

295 - 25 

UZ311 

♦ UNI 

221 -160 

UZ4216 

♦ UNI 

398 - 66 

UZ5330 

♦ UNI 

399 

-191 

UZ7718L 

♦ UNI 

385 

- 52 

UT8140 

♦ UNI 

295 - 76 

UZ312 

♦ UNI 

222 -117 

UZ4218 

♦ UNI 

398 -179 

UZ5332 

♦ UNI 

400 

- 1 

UZ7720 

♦ UNI 

386 

- 25 

UT8160 

♦ UNI 

295 -152 

UZ313 

♦ UNI 

223 - 67 

UZ4220 

♦ UNI 

399 - 88 

UZ5334 

♦ UNI 

400 

- 10 

UZ7720L 

♦ UNI 

386 

- 5 

UTR01 

♦ UNI 

246 - 11 

UZ314 

♦ UNI 

223 -135 

UZ4706 

♦ UNI 

379 - 20 

UZ5336 

♦ UNI 

400 

- 17 

UZ7722 

♦ UNI 

386 

-130 

UTR02 

♦ UNI 

246 - 12 

UZ315 

♦ UNI 

224 -100 

UZ4707 

♦ UNI 

379 -133 

UZ5338 

♦ UNI 

400 

- 24 

UZ7722L 

♦ UNI 

386 

-110 

UTR10 

♦ UNI 

247 - 76 

UZ316 

♦ UNI 

225 - 38 

UZ4708 

♦ UNI 

380 - 54 

UZ5340 

♦ UNI 

400 

- 33 

UZ7724 

♦ UNI 

387 

- 47 

UTR11 

♦ UNI 

247 - 77 

UZ317 

♦ UNI 

225 - 98 

UZ4709 

♦ UNI 

380 -182 

UZ5706 

♦ UNI 

379 

- 21 

UZ7724L 

♦ UNI 

387 

- 27 

UTR12 

♦ UNI 

247 - 78 

UZ318 

♦ UNI 

226 - 61 

UZ4710 

♦ UNI 

381 - 81 

UZ5707 

♦ UNI 

379 

-134 

UZ7727 

♦ UNI 

387 

-189 

UTR20 

♦ UNI 

247 -124 

UZ319 

♦ UNI 

226 -111 

UZ4712 

♦ UNI 

382 - 89 

UZ5708 

♦ UNI 

380 

- 55 

UZ7727L 

♦ UNI 

387 

-166 

UTR21 

♦ UNI 

247 -125 

UZ320 

♦ UNI 

227 - 56 

UZ4713 

♦ UNI 

383 - 5 

UZ5709 

♦ UNI 

380 

-183 

UZ7730 

♦ UNI 

388 

-106 

UTR22 

♦ UNI 

247 -126 

UZ322 

♦ UNI 

227 - 81 

UZ4715 

♦ UNI 

383 -169 

UZ5710 

♦ UNI 

381 

- 82 

UZ7730L 

♦ UNI 

388 

- 85 

UTR30 

♦ UNI 

247 -149 

UZ324 

♦ UNI 

227 - 89 

UZ4716 

♦ UNI 

384 - 80 

UZ5712 

♦ UNI 

382 

- 90 

UZ7733 

♦ UNI 

389 

- 13 

UTR31 

♦ UNI 

247 -150 

UZ326 

♦ UNI 

227 - 99 

UZ4718 

♦ UNI 

385 - 35 

UZ5713 

♦ UNI 

383 

- 6 

UZ7733L 

♦ UNI 

388 

-191 

UTR32 

♦ UNI 

247 -151 

UZ328 

♦ UNI 

227 -118 

UZ4720 

♦ UNI 

385 -189 

UZ5714 

♦ UNI 

383 

-101 

UZ7736 

♦ UNI 

389 

-123 

UTR40 

♦ UNI 

247 -158 

UZ330 

♦ UNI 

227 -130 

UZ4722 

♦ UNI 

386 - 93 

UZ5715 

♦ UNI 

383 

-170 

UZ7736L 

♦ UNI 

389 

-104 

UTR41 

♦ UNI 

247 -159 

UZ332 

♦ UNI 

227 -137 

UZ4724 

♦ UNI 

387 - 10 

UZ5716 

♦ UNI 

384 

- 81 

UZ7740 

♦ UNI 

390 

- 80 

UTR42 

♦ UNI 

247 -160 

UZ334 

♦ UNI 

227 -155 

UZ4727 

♦ UNI 

387 -148 

UZ5718 

♦ UNI 

385 

- 36 

UZ7740L 

♦ UNI 

390 

- 75 

UTR50 

♦ UNI 

247 -173 

UZ336 

♦ UNI 

227 -164 

UZ4730 

♦ UNI 

388 - 68 

UZ5720 

♦ UNI 

385 

-190 

UZ7745 

♦ UNI 

390 

-196 

UTR51 

♦ UNI 

247 -174 

UZ338 

♦ UNI 

227 -171 

UZ4733 

♦ UNI 

388 -173 

UZ5722 

♦ UNI 

386 

- 94 

UZ7745L 

♦ UNI 

390 

-189 

UTR52 

♦ UNI 

247 -175 

UZ340 

♦ UNI 

227 -194 

UZ4736 

♦ UNI 

389 - 87 

UZ5724 

♦ UNI 

387 

- 11 

UZ7750 

♦ UNI 

391 

-133 

UTR60 

♦ UNI 

247 -185 

UZ706 

♦ UNI 

178 -190 

UZ4739 

♦ UNI 

389 -188 

UZ5727 

♦ UNI 

387 

-149 

UZ7750L 

♦ UNI 

391 

-127 

UTR61 

♦ UNI 

247 -186 

UZ707 

♦ UNI 

180 -184 

UZ4743 

♦ UNI 

390 - 99 

UZ5730 

♦ UNI 

388 

- 69 

UZ7756 

♦ UNI 

392 

-114 

UTR62 

♦ UNI 

247 -187 

UZ708 

♦ UNI 

182 -174 

UZ4747 

♦ UNI 

391 - 31 

UZ5733 

♦ UNI 

388 

-174 

UZ7756L 

♦ UNI 

392 

- 96 

UTR2305 

♦ UNI 

257 -191 

UZ709 

♦ UNI 

186 - 5 

UZ4751 

♦ UNI 

391 -169 

UZ5736 

♦ UNI 

389 

- 88 

UZ7760 

♦ UNI 

392 

-186 

UTR2310 

♦ UNI 

258 -120 

UZ710 

♦ UNI 

188 - 74 

UZ4756 

♦ UNI 

392 - 79 

UZ5740 

♦ UNI 

390 

- 68 

UZ7760L 

♦ UNI 

392 

-178 

UTR2320 

♦ UNI 

259 -119 

UZ712 

♦ UNI 

191 -162 

UZ4762 

♦ UNI 

393 - 4 

UZ5745 

♦ UNI 

390 

-179 

UZ7770 

♦ UNI 

393 

-180 

UTR2340 

♦UNI 

260 - 85 

UZ713 

♦ UNI 

193 -102 

UZ4768 

♦UNI 

393 - 93 

UZ5750 

♦ UNI 

391 

-118 

UZ7770L 

♦ UNI 

393 

-177 

UTR2350 

♦ UNI 

260 -134 

UZ714 

♦ UNI 

194 - 41 

UZ4775 

♦UNI 

394 - 8 

UZ5756 

♦ UNI 

392 

- 80 

UZ7775 

♦ UNI 

394 

- 42 

UTR2360 

♦UNI 


UZ715 

♦ UNI 

195 -158 

UZ4782 

♦ UNI 

394 -121 

UZ5760 

♦ UNI 

392 

-169 

UZ7775L 

♦ UNI 

394 

- 24 

UTR3305 

♦ UNI 

246 - 13 

UZ716 

♦ UNI 

197 - 36 

UZ4791 

♦ UNI 

395 - 32 

UZ5770 

♦ UNI 

393 

-171 

UZ7780 

♦UNI 

394 

-103 

UTR3310 

♦ UNI 

247 - 79 

UZ718 

♦ UNI 

199 - 57 

UZ4806 

♦UNI 

379 - 28 

UZ5775 

♦ UNI 

394 

- 9 

UZ7780L 

♦ UNI 

394 

-100 

UTR3320 

♦ UNI 

247 -127 

UZ720 

♦ UNI 

201 - 50 

UZ4807 

♦ UNI 

379 -142 

UZ5780 

♦ UNI 

394 

- 94 

UZ7790 

♦ UNI 

395 

- 15 

UTR3340 

♦ UNI 

247 -157 

UZ722 

♦ UNI 

202 -155 

UZ4808 

♦ UNI 

380 - 64 

UZ5790 

♦ UNI 

395 

- 6 

UZ7790L 

♦ UNI 

395 

- 12 

UTR3350 

♦ UNI 

247 -172 

UZ724 

♦ UNI 

204 - 43 

UZ4809 

♦ UNI 

380 -192 

UZ5806 

♦ UNI 

379 

- 29 

UZ7806 

♦UNI 

379 

- 64 

UTR3360 

♦ UNI 

247 -188 

UZ727 

♦ UNI 

205 -198 

UZ4810 

♦ UNI 

381 - 90 

UZ5807 

♦ UNI 

379 

-143 

UZ7806L 

♦ UNI 

379 

- 35 

UTR4305 

♦ UNI 

246 - 14 

UZ730 

♦ UNI 

207 -123 

UZ4812 

♦ UNI 

382 - 99 

UZ5808 

♦ UNI 

380 

- 65 

UZ7807 

♦ UNI 

379 

-195 

UTR4310 

♦ UNI 

247 - 80 

UZ733 

♦ UNI 

209 - 9 

UZ4813 

♦ UNI 

383 - 14 

UZ5809 

♦ UNI 

380 

-193 

UZ7807L 

♦ UNI 

379 

-149 

UTR4320 

♦ UNI 

247 -128 

UZ736 

♦UNI 

210 - 63 

UZ4815 

♦ UNI 

383 -179 

UZ5810 

♦ UNI 

381 

- 91 

UZ7808 

♦ UNI 

380 

-104 

UTR4340 

♦UNI 

247 -164 

UZ740 

♦UNI 

211 -129 

UZ4816 

♦ UNI 

384 - 88 

UZ5812 

♦ UNI 

382 

-100 

UZ7808L 

♦ UNI 

380 

- 72 

UTR4350 

♦ UNI 

247 -176 

UZ745 

♦UNI 

212 -141 

UZ4818 

♦ UNI 

385 - 45 

UZ5813 

♦ UNI 

383 

- 15 

UZ7809 

♦ UNI 

381 

- 25 

UTR4360 

♦ UNI 

247 -189 


♦UNI 

213 -163 

UZ4820 

♦ UNI 

385 -199 

UZ5814 

♦ UNI 

383 

-107 

UZ7809L 

♦ UNI 

380 

-199 

UTR4405 

♦ UNI 

257 -194 

UZ756 

♦UNI 

215 -111 

UZ4822 

♦UNI 

386 -102 

UZ5815 

♦ UNI 

383 

-180 

UZ7810 

♦ UNI 

381 

-135 

UTR4410 

♦ UNI 

258 -127 

UZ760 

♦UNI 

215 -158 

UZ4824 

♦ UNI 

387 - 20 

UZ5816 

♦ UNI 

384 

- 89 

UZ7810L 

♦ UNI 

381 

- 97 

UTR4420 

♦ UNI 

259 -141 


♦UNI 

217 -118 

UZ4827 

♦ UNI 

387 -158 

UZ5818 

♦ UNI 

385 

- 46 

UZ7812 

♦ UNI 

382 

-145 

UTR4440 

♦ UNI 

260 -105 

UZ775 

♦UNI 

218 - 79 

UZ4830 

♦ UNI 

388 - 78 

UZ5820 

♦ UNI 

385 

-200 

UZ7812L 

♦ UNI 

382 

-106 

UTR5405 

♦ UNI 

257 -195 

UZ780 

♦UNI 

218 -107 

UZ4833 

♦ UNI 

388 -183 

UZ5822 

♦ UNI 

386 

-103 

UZ7813 

♦ UNI 

383 

- 52 

UTR5410 

♦ UNI 

258 -128 

UZ790 

♦ UNI 

219 - 98 

UZ4836 

♦ UNI 

389 - 97 

UZ5824 

♦ UNI 

387 

- 21 

UZ7813L 

♦ UNI 

383 

- 22 

UTR5420 

♦ UNI 

259 -142 

UZ806 

♦ UNI 

178 -195 

UZ4839 

♦ UNI 

389 -194 

UZ5827 

♦ UNI 

387 

-159 

UZ7814 

♦ UNI 

383 

-130 

UTR5440 

♦ UNI 

260 -106 

UZ807 

♦ UNI 

180 -189 

UZ4843 

♦ UNI 

390 -106 

UZ5830 

♦ UNI 

388 

- 79 

UZ7814L 

♦ UNI 

383 

-113 

UTR6405 

♦ UNI 

257 -196 

UZ808 

♦ UNI 

182 -179 

UZ4847 

♦UNI 

391 - 38 

UZ5833 

♦ UNI 

388 

-184 

UZ7815 

♦ UNI 

384 

- 30 

UTR6410 

♦ UNI 

258 -129 

UZ809 

♦UNI 

186 - 10 

UZ4851 

♦ UNI 

391 -176 

UZ5836 

♦ UNI 

389 

- 98 

UZ7815L 

♦ UNI 

383 

-187 

UTR6420 

♦ UNI 

259 -143 

UZ810 

♦ UNI 

188 - 79 

UZ4856 

♦ UNI 

392 - 88 

UZ5840 

♦ UNI 

390 

- 72 

UZ7816 

♦ UNI 

384 

-127 

UTR6440 

♦ UNI 

260 -107 

UZ812 

♦ UNI 

191 -167 

UZ4862 

♦ UNI 

393 - 10 

UZ5845 

♦ UNI 

390 

-185 

UZ7816L 

♦ UNI 

384 

- 95 

UTX105 

♦ UNI 

246 - 7 

UZ813 

♦ UNI 

193 -107 

UZ4868 

♦ UNI 

393 -100 

UZ5850 

♦ UNI 

391 

-123 

UZ7818 

♦ UNI 

385 

- 93 

UTX110 

♦ UNI 

mat i 

UZ814 

♦ UNI 

194 - 46 

UZ4875 

♦ UNI 

394 - 17 

UZ5856 

♦ UNI 

392 

- 89 

UZ7818L 

♦ UNI 

385 

- 53 

UTX115 

♦ UNI 

247 -108 

UZ815 

♦ UNI 

195 -163 

UZ4882 

♦ UNI 

394 -128 

UZ5860 

♦ UNI 

392 

-174 

UZ7820 

♦ UNI 

386 

- 40 

UTX120 

♦ UNI 

247 -120 

UZ816 

♦ UNI 

197 - 39 

UZ4891 

♦ UNI 

395 - 39 

UZ5870 

♦ UNI 

393 

■174 

UZ7820L 

♦ UNI 

386 

- 6 

UTX125 

♦ UNI 

247 -145 

UZ818 

♦ UNI 

199 - 63 

UZ5110 

♦ UNI 

395 -126 

UZ5875 

♦ UNI 

394 

- 18 

UZ7822 

♦ UNI 

386 

-147 

UTX205 

♦ UNI 

246 - 8 

UZ820 

♦ UNI 

201 - 56 

UZ5111 

♦ UNI 

396 - 59 

UZ5880 

♦ UNI 

394 

- 97 

UZ7822L 

♦ UNI 

386 

-111 

UTX210 

♦ UNI 

247 - 71 

UZ822 

♦ UNI 

202 -160 

UZ5112 

♦ UNI 

396 -145 

UZ5890 

♦ UNI 

395 

- 9 

UZ7824 

♦ UNI 

387 

- 62 

UTX215 

♦ UNI 

247 -109 

UZ824 

♦ UNI 

204 - 48 

UZ5113 

♦ UNI 

397 - 34 

UZ5906 

♦ UNI 

379 

- 33 

UZ7824L 

♦ UNI 

387 

- 28 

UTX220 

♦ UNI 

247 -121 

UZ827 

♦ UNI 

205 -204 

UZ5114 

♦ UNI 

397 -117 

UZ5907 

♦ UNI 

379 

-147 

UZ7827 

♦ UNI 

388 

- 4 

UTX225 

♦ UNI 

247 -146 

UZ830 

♦ UNI 

207 -128 

UZ5115 

♦ UNI 

397 -171 

UZ5908 

♦ UNI 

380 

- 70 

UZ7827L 

♦ UNI 

387 

-167 

UTX3105 

♦ UNI 

257 -155 

UZ833 

♦ UNI 

209 - 15 

UZ5116 

♦ UNI 

398 - 61 

UZ5909 

♦ UNI 

380 

-197 

UZ7830 

♦ UNI 

388 

-120 

UTX3110 

♦ UNI 

258 - 66 

UZ836 

♦UNI 

210 - 69 

UZ5117 

♦ UNI 

398 -129 

UZ5910 

♦UNI 

381 

- 95 

UZ7830L 

♦ UNI 

388 

- 86 

UTX3115 

♦ UNI 

258 -206 

UZ840 

♦UNI 

211 -131 

UZ5118 

♦ UNI 

398 -174 

UZ5912 

♦ UNI 

382 

-104 

UZ7833 

♦ UNI 

389 

- 29 

UTX3120 

♦ UNI 

259 - 62 

UZ845 

♦ UNI 

212 -145 

UZ5119 

♦ UNI 

399 - 54 

UZ5913 

♦ UNI 

383 

- 20 

UZ7833L 

♦ UNI 

388 

-192 

UTX4105 

♦ UNI 

257 -156 

UZ850 

♦ UNI 

213 -168 

UZ5120 

♦ UNI 

399 - 82 

UZ5914 

♦ UNI 

383 

-111 

UZ7836 

♦ UNI 

389 

-138 

UTX4110 

♦ UNI 

258 - 67 

UZ856 

♦ UNI 

215 -116 

UZ5122 

♦ UNI 

399 -148 

UZ5915 

♦ UNI 

383 

-185 

UZ7836L 

♦ UNI 

389 

-105 

UTX4115 

♦ UNI 

258 -207 

UZ860 

♦ UNI 

215 -160 

UZ5124 

♦ UNI 

399 -158 

UZ5916 

♦ UNI 

384 

- 93 

UZ7840 

♦ UNI 

390 

- 81 

UTX4120 

♦ UNI 

259 - 63 

UZ870 

♦ UNI 

217 -120 

UZ5126 

♦ UNI 

399 -167 

UZ5918 

♦ UNI 

385 

- 51 

UZ7840L 

♦ UNI 

390 

- 76 

UZ110 

♦ UNI 

220 -194 

UZ875 

♦ UNI 

218 - 84 

UZ5128 

♦ UNI 

399 -178 

UZ5920 

♦ UNI 

386 

- 4 

UZ7845 

♦ UNI 

391 

- 1 

UZ111 

♦ UNI 

221 -151 

UZ880 

♦ UNI 

218 -109 

UZ5130 

♦ UNI 

399 -186 

UZ5922 

♦ UNI 

386 

-109 

UZ7845L 

♦ UNI 

390 

-190 

UZ112 

♦ UNI 

222 -107 

UZ890 

♦ UNI 

219 -101 

UZ5132 

♦ UNI 

399 -194 

UZ5924 

♦ UNI 

387 

- 26 

UZ7850 

♦ UNI 

391 

-138 

UZ113 

♦ UNI 

223 - 58 

UZ906 

♦ UNI 

178 -199 

UZ5134 

♦ UNI 

400 - 6 

UZ5927 

♦ UNI 

387 

-165 

UZ7850L 

♦ UNI 

391 

-128 

UZ114 

♦ UNI 

223 -126 

UZ907 

♦ UNI 

180 -193 

UZ5136 

♦ UNI 

400 - 13 

UZ5930 

♦ UNI 

388 

- 84 

UZ7856 

♦ UNI 

392 

-130 

UZ115 

♦ UNI 

224 - 91 

UZ908 

♦ UNI 

182 -183 

UZ5138 

♦ UNI 

400 - 20 

UZ5933 

♦ UNI 

388 

-190 

UZ7856L 

♦ UNI 

392 

- 97 

UZ116 

♦ UNI 

225 - 29 

UZ909 

♦ UNI 

186 - 14 

UZ5140 

♦UNI 

400 - 29 

UZ5936 

♦ UNI 

389 

-103 

UZ7860 

♦ UNI 

392 

-187 

UZ117 

♦ UNI 

225 - 92 

UZ910 

♦ UNI 

188 - 83 

UZ5210 

♦ UNI 

395 -136 

UZ5940 

♦ UNI 

390 

- 74 

UZ7860L 

♦ UNI 

392 

-179 

UZ118 

♦ UNI 

226 - 51 

UZ912 

♦ UNI 

191 -171 

UZ5211 

♦ UNI 

396 - 64 

UZ5945 

♦UNI 

390 

-188 

UZ7870 

♦ UNI 

393 

-181 

UZ119 

♦ UNI 

226 -105 

UZ913 

♦ UNI 

193 -111 

UZ5212 

♦ UNI 

396 -151 

UZ5950 

♦ UNI 

391 

-126 

UZ7870L 

♦ UNI 

393 

-178 

UZ120 

♦ UNI 

227 - 46 

UZ914 

♦ UNI 

194 - 50 

UZ5213 

♦ UNI 

397 - 40 

UZ5956 

♦ UNI 

392 

- 95 

UZ7875 

♦ UNI 

394 

- 57 

UZ122 

♦ UNI 

227 - 76 

UZ915 

♦ UNI 

195 -167 

UZ5214 

♦ UNI 

397 -122 

UZ5960 

♦ UNI 

392 

-177 

UZ7875L 

♦ UNI 

394 

- 25 

UZ124 

♦ UNI 

227 - 85 

UZ916 

♦ UNI 

197 - 42 

UZ5215 

♦ UNI 

397 -177 

UZ5970 

♦ UNI 

393 

-176 

UZ7880 

♦ UNI 

394 

-104 

UZ126 

♦ UNI 

227 - 95 

UZ918 

♦ UNI 

199 - 67 

UZ5216 

♦ UNI 

398 - 67 

UZ5975 

♦ UNI 

394 

- 23 

UZ7880L 

♦ UNI 

394 

-101 

UZ128 

♦ UNI 

227 -114 

UZ920 

♦ UNI 

201 - 60 

UZ5217 

♦ UNI 

398 -132 

UZ5980 

♦ UNI 

394 

- 99 

UZ7890 

♦ UNI 

395 

- 17 

UZ130 

♦ UNI 

227 -125 

UZ922 

♦ UNI 

202 -164 

UZ5218 

♦ UNI 

398 -180 

UZ5990 

♦UNI 

395 

. 11 

UZ7890L 

♦ UNI 

395 

- 13 

UZ132 

♦ UNI 

227 -133 

UZ924 

♦UNI 

204 - 52 

UZ5219 

♦ UNI 

399 - 57 

UZ7110 

♦ UNI 

395 

-165 

UZ7906 

♦ UNI 

379 

- 71 

UZ134 

♦ UNI 

227 -151 

UZ927 

♦ UNI 

206 - 2 

UZ5220 

♦ UNI 

399 - 89 

UZ7110L 

♦ UNI 

395 

-143 

UZ7906L 

♦ UNI 

379 

- 36 

UZ136 

♦ UNI 

227 -160 

UZ930 

♦ UNI 

207 -132 

UZ5222 

♦ UNI 

399 -151 

UZ7210 

♦UNI 

395 

-181 

UZ7907 

♦ UNI 

379 

-201 

UZ138 

♦ UNI 

227 -167 

UZ933 

♦ UNI 

209 - 19 

UZ5224 

♦ UNI 

399 -160 

UZ7210L 

♦ UNI 

395 

-144 

UZ7907L 

♦ UNI 

379 

-150 
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TYPE No. 


UZ7908 

UZ7908L 

UZ7909 

UZ7909L 

UZ7910 

UZ7910L 

UZ7912 

UZ7912L 

UZ7913 

UZ7913L 

UZ7914 

UZ7914L 

UZ7915 

UZ7915L 

UZ7916 

UZ7916L 

UZ7918 

UZ7918L 

UZ7920 

UZ7920L 

UZ7922 

UZ7922L 

UZ7924 

UZ7924L 

UZ7927 

UZ7927L 

UZ7930 

UZ7930L 

UZ7933 

UZ7933L 

UZ7936 

UZ7936L 

UZ7940 

UZ7940L 

UZ7945 

UZ7945L 

UZ7950 

UZ7950L 

UZ7956L 

UZ7960 

UZ7960L 

UZ7970 

UZ7970L 

UZ7975 

UZ7975L 

UZ7980 

UZ7980L 

UZ7990 

UZ7990L 

UZ8110 

UZ8111 

UZ8112 

UZ8113 

UZ8114 

UZ8115 

UZ8116 

UZ8117 

UZ8118 

UZ8119 

UZ8120 

UZ8210 

UZ8211 

UZ8212 

UZ8213 

UZ8214 

UZ8215 

UZ8216 

UZ8217 

UZ8218 

UZ8219 

UZ8220 

UZ8706 

UZ8707 

UZ8708 

UZ8709 

UZ8710 

UZ8712 

UZ8713 

UZ8714 

UZ8715 

UZ8716 

UZ8718 

UZ8720 

UZ8722 

UZ8724 

UZ8727 

UZ8730 

UZ8733 

UZ8736 

UZ8740 

UZ8745 

UZ8750 

UZ8756 

UZ8760 

UZ8770 

UZ8775 

UZ8780 

UZ8790 

UZ8806 

UZ8807 

UZ8808 

UZ8809 

UZ8810 

UZ8812 

UZ8813 

UZ8814 

UZ8815 

UZ8816 

UZ8818 

UZ8820 

UZ8822 

UZ8824 

UZ8827 

UZ8830 


MFRS 


380 

♦ UNI 380 

♦ UNI 381 

♦ UNI 380 

♦ UNI 381 

♦UNI 381 

♦ UNI 382 

♦ UNI 382 

♦ UNI 383 

♦UNI 383 

♦ UNI 383 

♦UNI 383 

♦ UNI 384 

♦ UNI 383 

♦ UNI 384 

♦ UNI 384 

♦ UNI 385 

♦ UNI 385 

♦ UNI 386 

♦ UNI 386 

♦ UNI 386 

♦ UNI 386 

♦ UNI 387 

♦ UNI 387 

♦ UNI 388 

♦ UNI 387 

♦ UNI 388 

♦ UNI 388 

♦ UNI 389 

♦ UNI 388 

♦UNI 389 

♦ UNI 389 

♦ UNI 390 

♦ UNI 390 

♦ UNI 391 

♦ UNI 390 

♦ UNI 391 

♦ UNI 391 

♦ UNI 392 

♦ UNI 392 

♦ UNI 392 

♦ UNI 393 

♦ UNI 393 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 395 

♦ UNI 395 

♦ UNI 220 

♦ UNI 221 

♦ UNI 222 

♦UNI 222 
♦UNI 223 

♦ UNI 224 

♦UNI 224 

♦ UNI 225 

♦ UNI 225 

♦ UNI 226 

♦ UNI 226 

♦ UNI 220 

♦ UNI 221 

♦ UNI 222 

♦ UNI 223 

♦ UNI 223 

♦ UNI 224 

♦ UNI 224 

♦ UNI 225 

♦ UNI 225 

♦ UNI 226 

♦ UNI 226 

♦ UNI 178 

♦ UNI 180 

♦ UNI 182 

♦ UNI 185 

♦ UNI 187 

♦UNI 191 

♦ UNI 193 

♦ UNI 194 

♦ UNI 195 

♦UNI 196 

♦ UNI 198 

♦ UNI 200 

♦ UNI 202 

♦ UNI 203 

♦ UNI 205 

♦ UNI 207 

♦ UNI 208 

♦ UNI 209 

♦ UNI 211 

♦ UNI 212 

♦ UNI 213 

♦ UNI 215 

♦ UNI 215 

♦ UNI 217 

♦ UNI 217 

♦ UNI 218 

♦ UNI 219 

♦ UNI 178 

♦UNI 180 

♦ UNI 182 

♦UNI 185 

♦ UNI 188 

♦ UNI 191 

♦ UNI 193 

♦ UNI 194 

♦ UNI 195 

♦ UNI 196 

♦ UNI 198 

♦ UNI 200 

♦ UNI 202 

♦ UNI 203 

♦ UNI 205 

207 


TYPE No. CROSS INDEX 


8833 
73 UZ8836 
32 UZ8840 
200 UZ8845 
143 UZ8850 
98 UZ8856 
153 UZ8860 
107 UZ8870 
60 UZ8875 
23 UZ8880 
136 UZ8890 
114 V03C 

38 V03E 
188 V03G 
135 

96 
101 

54 
48 

7 |V< 

155 
112 
70 
29 
12 

168 V08J 

128 V8CH8(A) 

87 V8CP22(A) 

37 V8SC1812(A) 

193 V8SM8(A) 

146 V8ZA1 
106 V8ZA2 

82 V8ZA05 
77 V09C 

4 V09E 

191 V09G 
143 V11J 

129 VI1L 
98 VI1M 

188 VIIN 

180 V12CH8(A) 

182 V12SC1812(A) 
179 V12SM8(A) 

65 V12ZA1 
26 V12ZA2 
105 V12ZA05 

102 VI7A 
18 V17B 
14 VI7C 

118 V17D 
81 VI7E 
31 V18CH8(A) 

176 V18MA1B 

98 V18SC1812(A) 
20 V18SM8(A) 

152 VI8SM 16(A) 

67 V18Z-1 
158 V18Z-3 

83 V18ZA2 
162 V18ZA05 
135 V18ZA40 

97 VI9B 
48 VI9C 

3 VI9E 

103 VI9G 

36 V22CH8(A) 

166 V22MA1B 

72 V22SC1812(A) 
175 V22SM8(A) 

86 V22SM 16(A) 

177 V22Z-1 

118 V22Z-3 
111 V22ZA2 

95 V22ZA05 
128 V24Z-1 

189 V24Z-4 
70 V24ZA50 
18 V27A-1 

11 V27CH8(A) 

68 V27SC1812(A) 
161 V27SM8(A) 

177 V27SM 16(A) 

167 V27Z-1 
68 V27Z-4 

166 V27ZA05 

104 V27ZA60 

29 V30J 

123 V30L 
187 V30M 

124 V30N 

130 V31J 

153 V31L 

30 V31M 
153 V31N 
114 V33A-2 
199 V33CH8(A) 

101 V33MA1A 

91 V33MA1B 
138 V33SC1812(A) 
130 V33SM8(A) 

119 V33SM 16(A) 

147 V33Z-1 
6 V33Z-5 

95 V33ZA05 

39 V33ZA70 
17 V36ZA80 
94 V39A-2 

183 V39CH8(A) 

202 V39CP20(A) 

192 V39MA2A 

92 V39MA2B 

187 V39SC1812(A) 
130 V39SM8(A) 

54 V39SM16IA) 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 















































































































































































































































































1. TYPE Mo. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



EHUi 







IgWITiTil 







V750HE700 


443 -109 

VG2X 

♦VARO 

241 -154 

VM68 

♦ VARO 

361 

- 18 

VSK3020S 

♦ VARO 

375 - 6 

W02M 

♦ Dll 

361 -188 

V751BA60 

♦GESY 

438 - 35 

VG3 

♦VARO 

419 - 65 

VM88 

♦ VARO 

361 

- 45 

VSK3020T 

♦ VARO 

375 -168 

♦ FEC 

♦ GIC 


V751DA40 

♦GESY 

438 - 36 

VG3X 

♦VARO 

241 -175 

VM108 

♦ VARO 

361 

- 67 

VSK3030S 

♦VARO 

375 - 9 

W02MA 

♦ GIC 

361 -189 

V765R-70 

VEC 

442 - 6 

VG4 

♦VARO 

421 -148 

VR5.6.A.B 

SAR 

173 

- 69 

VSK3030T 

♦VARO 

375 -169 

W02MG 

♦ Dll 

362 - 5 

V800R-80 

VEC 

442 - 7 

VG4X 

♦ VARO 

241 -191 

VR6.A.B 

SAR 

174 

- 20 

VSK3040S 

♦VARO 

375 - 17 

W03A 

♦ HITJ 

280 - 27 

V850R-80 

VEC 

442 - 8 

VG5 

♦VARO 

423 - 92 

VR6.2.A.B 

SAR 

175 

-132 

VSK3040T 

♦VARO 

375 -175 

W03B 

♦ HITJ 

280 -105 

V881BA60 

♦ GESY 

438 - 37 

VG5X 

♦ VARO 

241 -212 

VR6.8,A,B 

SAR 

178 

-119 

VSK4020 

♦VARO 

375 - 44 

W03C 

♦ HITJ 

280 -202 

V1000LA80A 

♦ GESY 

438 - 38 

VG7 

♦ VARO 

425 - 65 

VR7,A,B 

SAR 

179 

- 23 

VSK4030 

♦VARO 

375 - 46 

W04 

♦ GIC 

362 - 22 

V1000LA160B(A) 


359 - 68 

VG7X 

♦ VARO 

242 - 17 

VR7.5,A,B 

SAR 

180 

-112 

VSK4040 

♦VARO 

375 - 49 


♦ RFE 



♦ GESY 


VG10 

♦ VARO 

427 - 36 

VR8.2AB 

SAR 

182 

- 96 

VT200 

♦VARO 

370 - 31 

W04F 

♦ FGRS 

284 - 86 

VIOOOR-IOO 

VEC 

442 - 9 

VG10X 

♦ VARO 

242 - 55 

VR8.5AB 

SAR 

183 

-103 

VT400 

♦VARO 

370 - 69 

W04L 

♦ Dll 

362 - 41 

V1400R-100 

VEC 

442 - 10 

VG12 

♦ VARO 

428 - 38 

VR9.1AB 

SAR 

185 

-129 

VT600 

♦VARO 

370 -102 

W04M 

♦ Dll 

362 - 23 

V3310 

VARO 

402 -162 

VG12X 

♦ VARO 

242 - 77 

VR10.A.B 

SAR 

187 

-190 

VTA200 

♦VARO 

298 -189 

♦ FEC 

♦ GIC 


V3510 

VARO 

402 -163 

VG15 

♦VARO 

429 - 21 

vriiab 

SAR 

189 

-101 

VTA200S 

♦ VARO 

298 -190 

W04MA 

♦GIC 

362 - 24 

V-1 

CODI 

248 -183 

VG15X 

♦VARO 

242 - 97 

VR12AB 

SAR 

191 

- 71 

VTA200T 

♦ VARO 

298 -191 

W04MG 

♦Dll 

362 - 42 

VAIO 

♦VARO 

401 - 17 

VG20 

♦VARO 

430 -111 

VR13AB 

SAR 

193 

- 19 

VTA400 

♦ VARO 

299 - 45 

W005 

♦GIC 

361 -132 

VAIOX 

♦VARO 

241 -119 

VG20X 

♦VARO 

242 -121 

VR14AB 

SAR 

194 

- 12 

VTA400S 

♦VARO 

299 - 46 


♦RFE 


VA15 

♦VARO 

410 -206 

VGBOIOICAa 

BBCG 

372 - 6 

VR15AB 

SAR 

195 

- 69 

VTA400T 

♦VARO 

299 - 47 

W005F 

♦FGRS 

283 - 84 

VA15X 

♦VARO 

241 -137 

VGB0102CAa 

BBCG 

372 - 8 

VR16AB 

SAR 

196 

-162 

VTA600 

♦VARO 

299 -109 

W005L 

♦ Dll 

361 -146 

VA20 

♦VARO 

414 -186 

VGB0103AAa 

BBCG 

364 - 86 

VR18AB 

SAR 

198 

-178 

VTA600S 

♦VARO 

299 -110 

W005M 

♦ Dll 

361 -133 

VA20X 

♦VARO 

241 -155 

VGB0103CAa 

BBCG 

364 - 87 

VR20AB 

SAR 

200 

-168 

VTA600T 

♦VARO 

299 -111 

♦ FEC 

♦GIC 


VA25 

♦VARO 

417 -106 

VGB0104AAa 

BBCG 

364 - 88 

VR22AB 

SAR 

202 

- 69 

VTB200 

♦VARO 

298 -192 

W005MG 

♦ Dll 

361 -147 

VA25X 

♦VARO 

241 -162 

VGB0104CAa 

BBCG 

364 ■ 89 

VR24AB 

SAR 

203 

-167 

VTB200S 

♦VARO 

298 -193 

W06 

♦GIC 

362 - 58 

VA30 

♦VARO 

419 - 46 

VGB0124AY7A 

BBCG 

409 - 72 

VR27AB 

SAR 

205 

-105 

VTB200T 

♦VARO 

298 -194 


♦ FIFE 


VA30X 

♦VARO 

241 -177 

VGB0491MY7 

BBCG 

372 - 68 

VR28AB 

SAR 

206 

- 54 

VTB400 

♦VARO 

299 - 48 

W06A 

♦ HITJ 

277 -220 

VA35 

♦VARO 

420 -171 

VGB0492MY7 

BBCG 

371 -159 

VR30AB 

SAR 

207 

- 30 

VTB400S 

♦VARO 

299 - 49 

W06B 

♦ HITJ 

278 - 34 

VBIO 

♦VARO 

401 - 31 

VGB0493MY7 

BBCG 

371 -160 

VR33AB 

SAR 

208 

-124 

VTB400T 

♦VARO 

299 - 50 

W06C 

♦ HITJ 

278 - 82 

VBIOX 

♦ VARO 

241 -120 

VGB0494MY7 

BBCG 

371 -161 

VR36AB 

SAR 

209 

-188 

VTB600 

♦ VARO 

299 -112 

W06F 

♦ FGRS 

284 -189 

VB20 

♦ VARO 

414 -204 

VGB0501MY7 

BBCG 

372 - 69 

VR39AB 

SAR 

211 

- 22 

VTB600S 

♦VARO 

299 -113 

W06L 

♦ Dll 

362 - 75 

VB20X 

♦VARO 

241 -156 

VGB0502MY7 

BBCG 

371 -169 

VR43AB 

SAR 

212 

- 32 

VTB600T 

♦ VARO 

299 -114 

W06M 

♦ Dll 

362 - 59 

VB30 

♦VARO 

419 - 64 

VGB0503MY7 

BBCG 

371 -170 

VR47AB 

SAR 

213 

- 47 

VTC200 

♦ VARO 

298 -195 

♦ FEC 

♦ GIC 


VB30X 

♦VARO 

241 -178 

VGB0504MY7 

BBCG 

371 -171 

VR51AB 

SAR 

214 

- 44 

VTC200S 

♦ VARO 

298 -196 

W06MA 

♦ GIC 

362 - 60 

VB40 

♦VARO 

421 -147 

VGF0136AB 

BBCG 

362 -127 

VR56AB 

SAR 

215 

- 31 

VTC200T 

♦ VARO 

298 -197 

W06MG 

♦ Dll 

362 - 76 

VB40X 

♦VARO 

241 -194 

VH048 

VARO 

366 - 40 

VR60 

♦ Dll 

442 

- 90 

VTC400 

♦ VARO 

299 - 51 

W08 

♦ GIC 

362 - 84 

VB50 

MAL 

287 -187 

VH048X 

♦ VARO 

365 -163 

VR60B 

♦ RFE 

442 

- 91 

VTC400S 

♦VARO 

299 - 52 


♦ RFE 



♦VARO 


VH148 

♦ VARO 

366 - 64 

VR60T 

♦ SAKJ 

442 

- 92 

VTC400T 

♦VARO 

299 - 53 

W08F 

♦ FGRS 

285 - 50 

VB50X 

♦VARO 

241 -215 

VH148X 

♦ VARO 

365 -173 

VR61T 

SAKJ 

442 

- 93 

VTC600 

♦VARO 

299 -115 

W08L 

♦ Dll 

362 -102 

VB60 

♦VARO 

424 -145 

VH247 

♦ VARO 

366 - 90 

VR62AB 

SAR 

216 

- 37 

VTC600S 

♦ VARO 

299 -116 

W08M 

♦ Dll 

362 - 85 

VB100 

MAL 

283 -168 

VH248 

♦ VARO 

366 - 91 

VR67AB 

SAR 

216 

-131 

VTC600T 

♦VARO 

299 -117 

♦ FEC 

♦ GIC 


VBIOOX 

♦VARO 

242 - 53 

VH248X 

♦ VARO 

365 -185 

VR68AB 

SAR 

217 

- 17 

VTD200 

♦VARO 

298 -198 

W08MA 

♦ GIC 

362 - 86 

VB150X 

♦VARO 

242 - 95 

VH447 

♦ VARO 

366 -119 

VR75AB 

SAR 

217 

-200 

VTD200S 

♦VARO 

298 -199 

W08MG 

♦ Dll 

362 -103 

VB200 

MAL 

284 - 16 

VH448 

♦ VARO 

366 -120 

VR80AB 

SAR 

218 

-102 

VTD200T 

♦VARO 

298 -200 

W09A 

♦ HITJ 

241 - 68 

VB400 

MAL 

284 -123 

VH448X 

♦ VARO 

365 -198 

VR82AB 

SAR 

218 

-179 

VTD400 

♦VARO 

299 - 54 

W09B 

♦ HITJ 

241 - 73 

VB600 

MAL 

285 - 7 

VH647 

♦ VARO 

366 -147 

VR90AB 

SAR 

219 

- 92 

VTD400S 

♦VARO 

299 - 55 

W09C 

♦ HITJ 

241 - 80 

VBO2.2-14N02 

BBCG 

409 - 86 

VH648 

♦ VARO 

366 -148 

VR91AB 

SAR 

219 

-159 

VTD400T 

♦ VARO 

299 - 56 

W10 

♦ GIC 

402 - 52 

VBO2.2-14N04 

BBCG 

409 - 87 

VH648X 

♦VARO 

366 - 3 

VR100AB 

SAR 

220 

-119 

VTD600 

♦ VARO 

299 -118 


♦ RFE 


VBO2.2-14N05 

BBCG 

409 - 88 

VH847 

♦VARO 

366 -174 

VR105AB 

SAR 

221 

- 21 

VTD600S 

♦ VARO 

299 -119 

W10F 

♦ FGRS 

402 - 53 

VBO2.2-14N06 

BBCG 

409 - 89 

VH848 

♦VARO 

366 -175 

VR110AB 

SAR 

221 

- 82 

VTD600T 

♦ VARO 

299 -120 

W10L 

♦ Dll 

362 -119 

VB013-04N01 

BBCG 

300 -118 

VH1048 

♦VARO 

366 -193 

VR120AB 

SAR 

222 

- 32 

VTE200 

♦VARO 

295 -199 

W10M 

♦ Dll 

362 -110 

VB013-08N01 

BBCG 

300 -159 

VHE701 

♦ VARO 

300 - 23 

VR130AB 

SAR 

222 

-177 

VTH200 

♦VARO 

370 - 32 

♦ FEC 

♦ GIC 


VB013-10N01 

BBCG 

403 -152 

VHE702 

♦ VARO 

300 - 54 

VR150AB 

SAR 

224 

- 21 

VTH400 

♦VARO 

370 - 70 

W10MG 

♦ Dll 

362 -120 

VBO13-12N01 

BBCG 

407 - 2 

VHE703 

♦ VARO 

300 - 67 

VR160AB 

SAR 

224 

-153 

VTH600 

♦VARO 

370 -103 

who 

♦VARO 

360 - 82 

VBO13-14N01 

BBCG 

409 -135 

VHE704 

♦ VARO 

300 - 88 

VR180AB 

SAR 

225 

-159 

VY100X 

♦VARO 

369 -220 

WAC1 

♦ SELI 

442 - 11 

VBO13-16N01 

BBCG 

412 -127 

VHE801 

♦ VARO 

304 - 19 

VR182A 

♦ DTL 

164 

- 23 

VY200X 

♦VARO 

370 - 33 

WAC2 

♦ SELI 

442 - 12 

VB020-04N01 

BBCG 

301 -178 

VHE802 

♦ VARO 

304 - 35 

VR182B 

♦ DTL 

164 

- 24 

VY400X 

♦VARO 

370 - 71 

WAC3 

♦ SELI 

442 - 13 

VB020-08N01 

BBCG 

302 - 22 

VHE803 

♦ VARO 

304 - 53 

VR182C 

♦ DTL 

164 

- 25 

VYA100X 

♦ VARO 

272 -207 

WB100 

♦ DIX 

360 - 89 

VB020-10N01 

BBCG 

403 -175 

VHE804 

♦ VARO 

304 - 67 

VR200AB 

SAR 

226 

-163 

VYA100XL 

♦VARO 

272 -208 

WB101 

♦ DIX 

360 -117 

VB020-12N01 

BBCG 

407 - 29 

VHE1401 

♦VARO 

293 -211 

VR-60 

SAKJ 

442 

- 94 

VYA100XS 

♦VARO 

258 -108 

WB102 

♦ DIX 

360 -150 

VB020-14N01 

BBCG 

409 -152 

VHE1402 

♦VARO 

294 - 16 

VR-60B 

ORIJ 

442 

- 95 

VYA100XT 

♦VARO 

272 -209 

WB104 

♦ DIX 

360 -185 

VB020-16N01 

BBCG 

412 -141 

VHE1403 

♦VARO 

294 - 26 

VR-61 

SAKJ 

442 

- 96 

VYA200X 

♦VARO 

273 - 20 

WB106 

♦ DIX 

361 - 8 

VC20 

♦ VARO 

415 - 67 

VHE1404 

♦VARO 

294 - 49 

VR-61B 

ORIJ 

442 

- 97 

VYA200XL 

♦VARO 

273 - 21 

WB108 

♦ DIX 

361 - 36 

VC20X 

♦ VARO 

261 -174 

VHE2401 

♦VARO 

297 -105 

VS048 

♦VARO 

362 

-192 

VYA200XS 

♦ VARO 

259 -107 

WB110 

♦ DIX 

361 - 59 

VC30 

♦VARO 

419 -150 

VHE2402 

♦VARO 

297 -121 

VS048X 

♦VARO 

272 

-201 

VYA200XT 

♦ VARO 

273 - 22 

WB150 

♦ DIX 

361 -134 

VC30X 

♦VARO 

261 -183 

VHE2403 

♦VARO 

297 -133 

VS 148 

♦VARO 

363 

- 22 

VYA400X 

♦ VARO 

273 - 42 

WB151 

♦ DIX 

361 -159 

VC40 

♦VARO 

422 - 11 

VHE2404 

♦VARO 

297 -145 

VS148X 

♦ VARO 

272 

-206 

VYA400XL 

♦VARO 

273 - 43 

WB152 

♦ DIX 

361 -190 

VC40X 

♦VARO 

261 -184 

VHE2601 

♦VARO 

302 -124 

VS247 

♦ VARO 

363 

- 64 

VYA400XS 

♦VARO 

260 - 71 

WB154 

♦ DIX 

362 - 25 

VC50 

♦VARO 

423 -207 

VHE2602 

♦VARO 

302 -139 

VS248 

♦ VARO 

363 

■ 65 

VYA400XT 

♦VARO 

273 - 44 

WB156 

♦ DIX 

362 - 61 

VC50X 

♦VARO 

261 -185 

VHE2603 

♦ VARO 

302 -151 

VS248X 

♦ VARO 

273 

- 19 

VYB100X 

♦VARO 

272 -210 

WB158 

♦ DIX 

362 - 87 

VC60 

♦VARO 

424 -218 

VHE2604 

♦VARO 

302 -168 

VS447 

♦ VARO 

363 

-111 

VYB100XL 

♦VARO 

273 - 1 

WB200 

♦ DIX 

362 -165 

VC60X 

♦VARO 

261 -193 

VJ048 

VARO 

367 -124 

VS448 

♦ VARO 

363 

-112 

VYB100XS 

♦VARO 

258 -109 

WB201 

♦ DIX 

362 -199 

VC70 

♦VARO 

425 -103 

VJ048X 

♦VARO 

367 -116 

VS448X 

♦ VARO 

273 

- 41 

VYB100XT 

♦VARO 

273 - 2 

WB202 

♦ DIX 

363 - 31 

VC70X 

♦VARO 

261 -194 

VJ148 

VARO 

367 -155 

VS647 

♦VARO 

363 

-156 

VYB200X 

♦VARO 

273 - 23 

WB204 

♦ DIX 

363 - 79 

VC80 

♦VARO 

426 - 89 

VJ148X 

♦ VARO 

367 -147 

VS648 

♦VARO 

363 

-157 

VYB200XL 

♦VARO 

273 - 24 

WB206 

♦ DIX 

363 -126 

VC80X 

♦VARO 

261 -201 

VJ247 

♦ VARO 

367 -193 

VS648X 

♦VARO 

286 

-158 

VYB200XS 

♦VARO 

259 -108 

WB208 

♦ DIX 

363 -166 

VE08 

♦VARO 

360 -107 

VJ248 

♦ VARO 

367 -194 

VS847 

♦VARO 

363 

-194 

VYB200XT 

♦VARO 

273 - 25 

WB210 

♦ DIX 

363 -199 

VE08X 

♦VARO 

272 -200 

VJ248X 

♦VARO 

367 -185 

VS848 

♦VARO 

363 

-195 

VYB400X 

♦VARO 

273 - 45 

WBC1 

♦ SELI 

442 - 14 

VE18 

♦ VARO 

360 -137 

VJ447 

♦VARO 

368 - 13 

VS1048 

♦VARO 

364 

- 5 

VYB400XL 

♦VARO 

273 - 46 

WBC2 

♦SELI 

442 - 15 

VE18X 

♦ VARO 

272 -205 

VJ448 

♦VARO 

368 - 14 

VSB51 . 

♦VARO 

360 

- 48 

VYB400XS 

♦ VARO 

260 - 72 

WBC3 

♦SELI 

442 - 16 

VE27 

♦ VARO 

360 -172 

VJ448X 

♦VARO 

368 - 5 

VSB52 

♦ VARO 

360 

- 49 

VYB400XT 

♦ VARO 

273 - 47 

WBC4 

♦SELI 

442 - 17 


♦ VARO 

360 -173 

VJ647 

♦VARO 

368 - 52 

VSB53 

♦VARO 

360 

- 50 

VYC100X 

♦ VARO 

273 - 3 

WBC5 

♦SELI 

442 - 18 

VE28X 

♦VARO 

273 - 18 

VJ648 

♦VARO 

368 - 53 

VSB54 

♦ VARO 

360 

- 51 

VYC100XL 

♦ VARO 

273 - 4 

WBC6 

♦ SELI 

442 - 19 

VE47 

♦VARO 

360 -207 

VJ648X 

♦VARO 

368 - 43 

VSH200A 

♦ SELI 

235 

-166 

VYC100XS 

♦ VARO 

258 -110 

WBC7 

♦ SELI 

442 - 20 

VE48 

♦VARO 

360 -208 

VJ847 

♦VARO 

368 - 78 

VSH202A 

♦ SELI 

235 

-167 

VYC100XT 

♦VARO 

273 - 5 

WBC8 

♦ SELI 

442 - 21 

VE48X 

♦VARO 

273 - 40 

VJ848 

♦VARO 

368 - 79 

VSH212A 

♦ SELI 

235 

-168 

VYC200X 

♦VARO 

273 - 26 

WBC9 

♦ SELI 

442 - 22 

V E67 

♦VARO 

361 - 28 

VJ1048 

♦VARO 

368 - 92 

VSH222A 

♦ SELI 

235 

-169 

VYC200XL 

♦VARO 

273 - 27 

WCN02 

GIC 

361 -191 

VE68 

♦VARO 

361 - 29 

VK048 

♦VARO 

370 -156 

VSH242A 

♦ SELI 

235 

-170 

VYC200XS 

♦VARO 

259 -109 

WCN04 

GIC 

362 - 26 

VE68X 

♦VARO 

273 - 58 

VK048X 

♦VARO 

370 -154 

VSH252A 

♦ SELI 

235 

-171 

VYC200XT 

♦VARO 

273 - 28 

WCN005 

GIC 

361 -135 

VE87 

♦VARO 

361 - 52 

VK148 

♦VARO 

370 -164 

VSK12 

♦VARO 

294 

-169 

VYC400X 

♦VARO 

273 - 48 

WCN06 

GIC 

362 - 62 

VE88 

♦VARO 

361 - 53 

VK148X 

♦ VARO 

370 -162 

VSK13 

♦VARO 

375 

-153 

VYC400XL 

♦VARO 

273 - 49 

WCN08 

GIC 

362 - 88 

VE108 

♦VARO 

401 -199 

VK247 

♦ VARO 

370 -177 

VSK14 

♦VARO 

375 

-154 

VYC400XS 

♦VARO 

260 - 73 

WCN10 

GIC 

402 - 54 

VF5 

♦VARO 

423 -109 

VK248 

♦ VARO 

370 -178 

VSK31 

♦VARO 

375 

- 79 

VYC400XT 

♦VARO 

273 - 50 

WG713 

♦ ITTG 

234 -142 

VF5-30 

♦VARO 

432 - 20 

VK248X 

♦ VARO 

370 -175 

VSK32 

♦ VARO 

375 

- 76 

VYD100X 

♦VARO 

273 - 6 

WG1010A 

♦ ITTG 

232 -112 

VF5X 

♦VARO 

241 -211 

VK447 

♦VARO 

370 -196 

VSK41 

♦VARO 

375 

- 24 

VYD100XL 

♦VARO 

273 - 7 

WL01F 

♦ FGRS 

280 - 79 

VF7 

♦VARO 

425 - 74 

VK448 

♦VARO 

370 -197 

VSK51 

♦VARO 

375 

- 66 

VYD100XS 

♦ VARO 

258 -111 

WL02F 

♦ FGRS 

280 -174 

VF7X 

VARO 

242 - 16 

VK448X 

♦ VARO 

370 -194 

VSK51B 

♦VARO 

375 

- 67 

VYD100XT 

♦ VARO 

273 - 8 

WL02M 

♦GIC 

360 -167 

VFIO 

♦ VARO 

427 - 59 

VK647 

♦VARO 

370 -213 

VSK62 

♦VARO 

291 

- 95 

VYD200X 

♦ VARO 

273 - 29 

WL04F 

♦ FGRS 

281 - 80 

VFIOX 

♦VARO 

242 - 54 

VK648 

♦VARO 

370 -214 

VSK63 

♦VARO 

291 

- 97 

VYD200XL 

♦ VARO 

273 - 30 

WL04M 

♦ GIC 

360 -202 

VF12 

♦VARO 

428 - 72 

VK848 

♦VARO 

371 - 2 

VSK64 

♦VARO 

291 

- 98 

VYD200XS 

♦ VARO 

259 -110 

WL005F 

FGRS 

280 - 5 

VF12X 

♦VARO 

242 - 76 

VK1048 

♦VARO 

371 - 5 

VSK71 

♦VARO 

375 

-126 

VYD200XT 

♦ VARO 

273 - 31 

WL005M 

♦ GIC 

360 -105 

VF15 

♦VARO 

429 - 47 

VL048 

♦VARO 

368 -209 

VSK72 

♦ VARO 

375 

-125 

VYD400X 

♦VARO 

273 - 51 

WL06F 

♦ FGRS 

281 -195 

VF15X 

♦VARO 

242 - 96 

VL148 

♦VARO 

369 - 6 

VSK120 

♦ VARO 

374 

- 23 

VYD400XL 

♦VARO 

273 - 52 

WL06M 

♦GIC 

361 - 24 

VF20 

♦VARO 

430 -135 

VL247 

♦VARO 

369 - 32 

VSK130 

♦ VARO 

374 

- 31 

VYD400XS 

♦VARO 

260 - 74 

WL08F 

♦ FGRS 

282 - 60 

VF20X 

♦VARO 

242 -120 

VL248 

♦VARO 

369 - 33 

VSK140 

♦ VARO 

374 

■ 38 

VYD400XT 

♦VARO 

273 - 53 

WL08M 

♦ GIC 

361 - 50 

VF25 

♦VARO 

431 -106 

VL447 

♦VARO 

369 - 59 

VSK231 

♦ VARO 

375 

- 80 

VYH100X 

♦VARO 

370 - 1 

WL10F 

♦ FGRS 

401 -189 

VF25X 

♦VARO 

242 -131 

VL448 

♦ VARO 

369 - 60 

VSK232 

♦ VARO 

375 

- 77 

VYH200X 

♦VARO 

370 - 34 

WL10M 

♦ GIC 

361 - 70 

VF30 

♦VARO 

432 - 45 

VL647 

♦ VARO 

369 - 84 

VSK320 

♦VARO 

374 

- 68 

VYH400X 

♦VARO 

370 - 72 

WO-01 

♦ MEHK 

283 -135 

VF30X 

♦VARO 

242 -139 

VL648 

♦ VARO 

369 - 85 

VSK330 

♦ VARO 

374 

- 72 

W01F 

♦ FGRS 

283 -134 

WO-02 

♦ MEHK 

283 -199 

VF40 

♦VARO 

432 -212 

VL848 

♦ VARO 

369 -103 

VSK340 

♦VARO 

374 

- 77 

W01L 

♦ Dll 

361 -171 

WO-04 

♦ MEHK 

284 - 87 

VF40X 

♦VARO 

242 -148 

VL1048 

♦ VARO 

369 -115 

VSK520 

♦VARO 

374 

-101 

W01MG 

♦ Dll 

361 -172 

WO-005 

♦ MEHK 

283 - 85 

VF50 

♦VARO 

433 - 47 

VM08 

♦ VARO 

360 -100 

VSK530 

♦VARO 

374 

-104 

W02 

♦GIC 

361 -187 

WO-06 

♦ MEHK 

284 -190 

VF50X 

♦VARO 

242 -156 

VM18 

♦VARO 

360 -127 

VSK540 

♦ VARO 

374 

-108 


♦ RFE 


WO-08 

♦ MEHK 

285 - 51 

VG1 

♦VARO 

401 - 32 

VM25 

♦VARO 

360 - 81 

VSK1520 

♦VARO 

374 

-160 

W02F 

♦ FGRS 

283 -198 

X04FG 

♦VMI 

254 -198 

VG1X 

♦VARO 

241 -118 


♦VARO 

360 -160 

VSK1530 

♦VARO 

374 

-165 

W02L 

♦ Dll 

362 - 4 

X06FG 

♦VMI 

255 - 92 

VG2 

♦VARO 

414 -205 

VM48 

♦VARO 

360 -195 

VSK1540 

♦VARO 

374 

-173 




X08FG 

♦VMI 

255 -177 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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1. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



HI 


HTa»s] 


TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 



K4I0 «tmi 


256 • 32 



182 - 14 

Z3B5.6 


378 -112 

♦ n Ti t 

♦StCB ' 


26Ai30 


397 - 99 

XI5F 

♦VMI 

236 ■ 24 

Z0B9.1 

♦ SLCB 

185 - 50 

Z3B6.2 

♦SLCB 

378 -166 

Z4B39 

♦SLCB 

211 - 23 

Z6A150 

SLCB 

398 - 42 

X15FG 

♦VMI 
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178 -120 

Z6A27 

SLCB 

388 - 31 

Z7B3.3 

♦SLCB 

377 - 62 

Z0B1.4 

♦ SLCB 

163 - 81 

u c 5 i T»PP*P 

SLCB 

395 - 47 

Z4B7.5 

♦SLCB 

180 -113 

Z6A30 

SLCB 

388 -147 

Z7B3.6 

♦SLCB 

377 - 84 

Z0B2.0 

♦SLCB 

163 -140 

Z3A100 

SLCB 

395 -152 

Z4B8.2 

♦SLCB 

182 - 97 

Z6A33 

SLCB 

389 - 56 

Z7B3.9 

♦SLCB 

377 -112 

Z0B2.2 

♦SLCB 

163 -186 

Z3A110 

SLCB 

396 - 74 

Z4B9.1 

♦SLCB 

185 -130 

Z6A36 

SLCB 

389 -165 

Z7B4.3 

♦ SLCB 

377 -150 

Z0B2.4 

♦ SLCB 

164 - 56 

Z3A120 

SLCB 

396 -161 

Z4B10 

♦SLCB 

187 -191 

Z6A39 

SLCB 

390 - 56 

Z7B4.7 

♦ SLCB 

378 • 33 

Z0B2.7 

♦SLCB 

164 -172 

Z3A130 

SLCB 

397 - 50 

Z4B11 

♦SLCB 

189 -102 

Z6A43 

SLCB 

390 -162 

Z7B5.1 

♦ SLCB 

378 - 76 

Z0B3.0 

♦SLCB 

165 -112 

Z3A150 

SLCB 

397 -187 

Z4B12 

♦SLCB 

191 - 72 

Z6A47 

SLCB 

391 - 98 

Z7B5.6 

♦ SLCB 

378 -123 

Z0B3.3 

♦SLCB 

166 - 43 

Z3A160 

SLCB 

398 - 76 

Z4B13 

♦SLCB 

193 - 20 

Z6A51 

SLCB 

392 - 28 

Z7B6.2 

♦ SLCB 

378 -176 

Z0B3.6 

♦SLCB 

167 - 8 

Z3A180 

SLCB 

399 - 1 

Z4B15 

♦ SLCB 

195 - 70 

Z6A56 

SLCB 

392 -155 

Z7B6.8 

♦ SLCB 

379 - 76 

Z0B3.9 

♦SLCB 

167 -185 

Z3A200 

SLCB 

399 - 98 

Z4B16 

♦SLCB 

196 -163 

Z6A62 

SLCB 

393 - 68 

Z7B7.5 

♦ SLCB 

380 - 1 

Z0B4.3 

♦SLCB 

168 -209 

Z3B3.0 

♦ SLCB 

377 - 36 

Z4B18 

♦SLCB 

198 -179 

Z6A68 

SLCB 

393 -162 

Z7B8.2 

♦SLCB 

380 -116 

Z0B4.7 

♦SLCB 

170 - 44 

Z3B3.3 

♦ SLCB 

377 - 56 

Z4B20 

♦SLCB 

200 -169 

Z6A75 

SLCB 

394 - 84 

Z7B9.1 

♦SLCB 

381 - 38 

Z0B5.1 

♦ SLCB 

171 -125 

Z3B3.6 

♦ SLCB 

377 - 78 

Z4B22 

♦SLCB 

202 - 70 

Z6A82 

SLCB 

394 -187 

Z7B10 

♦ SLCB 

381 -147 

Z0B5.6 

♦SLCB 

173 - 3 

Z3B3.9 

♦ SLCB 

377 -103 

Z4B24 

♦ SLCB 

203 -168 

Z6A91 

SLCB 

395 - 96 

Z7B11 

♦SLCB 

382 - 35 

Z0B6.2 

♦SLCB 

175 - 68 

Z3B4.3 

♦ SLCB 

377 -142 

Z4B27 

♦ SLCB 

205 -106 

Z6A100 

SLCB 

396 - 8 

Z7B12 

♦SLCB 

382 -158 

Z0B6.8 

♦SLCB 

178 - 37 

Z3B4.7 

♦ SLCB 

378 - 24 

Z4B30 

♦ SLCB 

207 - 31 

Z6A110 

SLCB 

396 -123 

Z7B13 

♦SLCB 

383 - 65 

Z0B7.5 

♦SLCB 

180 - 35 

Z3B5.1 

♦SLCB 

378 - 68 


♦ SLCB 

208 -125 

Z6A120 

SLCB 

397 - 13 

Z7B15 

♦SLCB 

384 - 44 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 



■i Mill 

jgMTiT:! 




TYPE No. 

MFRS 

[sflEWIiTJ 


■ESSfg] 

fsflMITiT:! 


MFRS 

fg.CTfiTtl 

Z7B16 


384 -140 

Z150 

♦Dll 

224 - 37 

2B396 

♦Mal 

211 - 25 



195 -137 


♦SCN " 

377 -138 

Z7B18 

♦SLCB 

385 -106 


♦ RECT 



♦ SCN 


ZBC15A 

♦ SCN 

195 -141 

ZC4.3A 

♦SCN 

377 -136 

Z7B20 

♦ SLCB 

386 - 53 

Z160 

♦ Dll 

224 -167 

ZB43 

♦ SCN 

212 - 34 

ZBC15B 

♦ SCN 

195 -138 

ZC4.3B 

♦SCN 

377 -134 

Z7B22 

♦SLCB 

386 -160 


RECT 


ZB43A 

♦SCN 

212 - 47 

ZBC17 

♦ SCN 

197 -142 

ZC4.7 

♦SCN 

378 - 17 

Z7B24 

♦SLCB 

387 - 74 

Z170 

♦ Dll 

225 - 48 

ZB43B 

♦ MAL 

212 - 35 

ZBC17A 

♦ SCN 

197 -145 

ZC4.7A 

♦SCN 

378 - 15 

Z7B27 

♦SLCB 

388 - 16 


♦ RECT 



♦SCN 


ZBC17B 

♦ SCN 

197 -143 

ZC4.7B 

♦SCN 

378 - 13 

Z7B30 

♦SLCB 

388 -132 

Z180 

♦Dll 

225 -176 

ZB47 

♦SCN 

213 - 49 

ZBC18 

♦ SCN 

199 - 35 

ZC5.1 

♦SCN 

378 - 64 


♦SLCB 

389 - 41 


RECT 


ZB47A 

♦SCN 

213 - 63 

ZBC18A 

♦SCN 

199 - 39 

ZC5.1A 

♦ SCN 

378 - 62 

Z7B36 

♦SLCB 

389 -150 

Z190 

♦Dll 

226 - 81 

ZB47B 

♦SCN 

213 - 50 

ZBC18B 

♦ SCN 

199 - 36 

ZC5.1B 

♦ SCN 

378 - 60 


♦ SLCB 

390 - 41 


RECT 


ZB51 

♦ SCN 

214 - 46 

ZBC19 

♦SCN 

199 -145 

ZC5.6 

♦ SCN 

378 -104 


♦SLCB 

390 -148 

Z200 

♦ Dll 

226 -178 

ZB51A 

♦SCN 

214 - 58 

ZBC19A 

♦SCN 

199 -148 

ZC5.6A 

♦ SCN 

378 -102 

Z7B47 

♦SLCB 

391 - 83 


RECT 


ZB51B 

♦ MAL 

214 - 47 

ZBC19B 

♦SCN 

199 -146 

ZC5.6B 

♦SCN 

378 -100 

Z7B51 

♦SLCB 

392 - 14 

Z300 

♦ Dll 

227 -119 


♦SCN 


ZBC20 

♦SCN 

201 - 28 

ZC6.2 

♦ SCN 

378 -159 

Z7B56 

♦SLCB 

392 -141 


♦ RECT 


ZB56 

♦SCN 

215 - 33 

ZBC20A 

♦SCN 

201 - 32 

ZC6.2A 

♦ SCN 

378 -157 

Z7B62 

♦SLCB 

393 - 53 

Z330 

♦ Dll 

227 -144 

ZB56A 

♦SCN 

215 - 48 

ZBC20B 

♦SCN 

201 - 29 

ZC6.2B 

♦ SCN 

378 -155 

Z7B68 

♦SLCB 

393 -147 


RECT 


ZB56B 

♦SCN 

215 - 34 

ZBC22 

♦SCN 

202 -135 

ZC6.8 

♦SCN 

379 - 22 

Z7B75 

♦SLCB 

394 - 69 

ZAG100A1 

♦ HITJ 

330 - 76 

ZB62 

♦SCN 

216 - 39 

ZBC22A 

♦SCN 

202 -139 

ZC6.8A 

♦SCN 

379 - 30 

Z7B82 

♦SLCB 

394 -172 

ZAG100A2 

♦ HITJ 

330 - 77 

ZB62A 

♦SCN 

216 - 52 

ZBC22B 

♦SCN 

202 -136 

ZC6.8B 

♦SCN 

379 - 23 

Z7B91 

♦ SLCB 

395 - 81 

ZAG100A3 

♦ HITJ 

330 - 78 

ZB62B 

♦ MAL 

216 - 40 

ZBC24 

♦ SCN 

204 - 21 

ZC7.5 

♦SCN 

379 -135 

Z7B100 

♦ SLCB 

395 -191 

ZAG100A4 

♦ HITJ 

330 - 79 


♦SCN 


ZBC24A 

♦ SCN 

204 - 25 

ZC7.5A 

♦SCN 

379 -144 

Z7B110 

♦ SLCB 

396 -108 

ZAG100A05 

♦ HITJ 

330 - 80 

ZB68 

♦SCN 

217 - 19 

ZBC24B 

♦ SCN 

204 - 22 

ZC7.5B 

♦SCN 

379 -136 

Z7B120 

♦ SLCB 

396 -195 


♦ SCN 

166 - 89 

ZB68A 

♦SCN 

217 - 33 

ZBC25 

♦ SCN 

204 -122 

ZC8.2 

♦ SCN 

380 - 56 

Z7B130 

♦ SLCB 

397 - 84 

ZB3.3A 

♦ SCN 

166 - 87 

ZB68B 

♦ MAL 

217 - 20 

ZBC25A 

♦ SCN 

204 -124 

ZC8.2A 

♦ SCN 

380 - 66 

Z7B150 

♦ SLCB 

398 - 27 

ZB3.3B 

♦ SCN 

166 - 81 


♦ SCN 


ZBC25B 

♦ SCN 

204 -123 

ZC8.2B 

♦ SCN 

380 - 57 

Z7B160 

♦ SLCB 

398 -104 

'ii 

♦ SCN 

167 - 57 

ZB75 

♦ SCN 

218 - 2 

ZBC27 

♦ SCN 

205 -175 

ZC9.1 

♦SCN 

380 -184 

Z7B180 

♦ SLCB 

399 - 30 

ZB3.6A 

♦SCN 

167 - 54 

ZB75A 

♦ SCN 

218 - 16 

ZBC27A 

♦SCN 

205 -179 

ZC9.1 A 

♦ SCN 

380 -194 

Z7B200 

♦ SLCB 

399 -126 

ZB3.6B 

♦ SCN 

167 - 49 

ZB75B 

♦SCN 

218 - 3 

ZBC27B 

♦ SCN 

205 -176 

ZC9.1B 

♦ SCN 

380 -185 

Z7B400 

♦SLCB 

400 - 34 

HU 1 i 

♦SCN 

168 - 38 

ZB82 

♦ SCN 

218 -181 

ZBC30 

♦ SCN 

207 - 99 

ZC10 

♦ SCN 

381 - 83 

Z7.5 

SCH 

180 -114 

ZB3.9A 

♦ SCN 

168 - 35 

ZB82A 

♦ SCN 

218 -195 

ZBC30A 

♦ SCN 

207 -103 

ZC10A 

♦ SCN 

381 - 92 

Z08FG 

♦VMI 

255 -178 

ZB3.9B 

♦ SCN 

168 - 28 

ZB82B 

MAL 

218 -182 

ZBC30B 

♦SCN 

207 -100 

ZC10B 

♦ SCN 

381 - 84 

Z8.2 

SCH 

182 - 98 

H r I 1 

♦ SCN 

169 - 58 


SCN 


ZBC33 

♦ SCN 

208 -192 

ZC11 

♦ SCN 

381 -190 

Z9.1 

SCH 

185 -131 

ZB4.3A 

♦SCN 

169 - 55 

ZB91 

♦ SCN 

219 -161 

ZBC33A 

♦ SCN 

208 -196 

ZC11A 

♦ SCN 

381 -194 

Z10FG 

♦VMI 

256 - 33 

ZB4.3B 

♦ SCN 

169 - 50 

ZB91A 

♦ SCN 

219 -174 

ZBC33B 

♦SCN 

208 -193 

ZC11B 

♦ SCN 

381 -191 

Z10.0 

SCH 

187 -192 

F j P i J1 * 

♦ SCN 

170 -114 

ZB91B 

♦ SCN 

219 -162 

ZBC36 

♦SCN 

210 - 41 

ZC12 

♦SCN 

382 - 91 

Z11.0 

SCH 

189 -103 

ZB4.7A 

♦ SCN 

170 -111 

ZB100 

♦SCN 

220 -121 

ZBC36A 

♦SCN 

210 - 45 

ZC12A 

♦ SCN 

382 -101 

Z12.0 

SCH 

191 - 73 

ZB4.7B 

♦ SCN 

170 -104 

ZB100A 

♦SCN 

220 -136 

ZBC36B 

♦ SCN 

210 - 42 

ZC12B 

♦SCN 

382 - 92 

Z13.0 

SCH 

193 - 21 


♦SCN 

171 -195 

ZB100B 

MAL 

220 -122 

ZBC39 

♦ SCN 

211 - 78 

ZC13 

♦SCN 

383 - 7 

Z15F 

♦VMI 

411 - 93 

ZB5.1A 

♦ SCN 

171 -192 


♦SCN 


ZBC39A 

♦ SCN 

211 - 82 

ZC13A 

♦SCN 

383 - 16 

Z15FG 

♦VMI 

256 -112 

ZB5.1B 

♦SCN 

171 -187 

ZB110 

♦SCN 

221 - 84 

ZBC39B 

♦SCN 

211 - 79 

ZC13B 

♦ SCN 

383 - 8 

Z15S 

♦VMI 

411 - 94 

1 'll i 'ii 

♦SCN 

173 - 83 

ZB110A 

♦SCN 

221 - 98 

ZBC43 

♦ SCN 

212 - 89 

ZC14 

♦SCN 

383 -102 

Z15SG 

♦ VMI 

256 -116 

ZB5.6A 

♦SCN 

173 - 80 

ZB110B 

MAL 

221 - 85 

ZBC43A 

♦ SCN 

212 - 93 

ZC14A 

♦SCN 

383 -108 

Z15UF 

♦VMI 

411 - 81 

ZB5.6B 

MAL 

173 - 72 


♦SCN 


ZBC43B 

♦ SCN 

212 - 90 

ZC14B 

♦SCN 

383 -103 

Z15UFG 

♦VMI 

256 -108 


♦ SCN 


ZB120 

♦SCN 

222 - 34 

ZBC45 

♦ SCN 

212 -133 

ZC15 

♦SCN 

383 -171 

Z15.0 

SCH 

195 - 71 

ZB6.2 

♦SCN 

175 -146 

ZB120A 

♦SCN 

222 - 50 

ZBC45A 

♦SCN 

212 -135 

ZC15A 

♦SCN 

383 -181 

Z16.0 

SCH 

196 -164 

ZB6.2A 

♦SCN 

175 -143 

ZB120B 

♦SCN 

222 - 35 

ZBC45B 

♦SCN 

212 -134 

ZC15B 

♦SCN 

383 -172 

Z18.0 

SCH 

198 -180 

ZB6.2B 

♦SCN 

175 -135 

ZB130 

♦SCN 

222 -179 

ZBC47 

♦SCN 

213 -106 

ZC17 

♦ SCN 

384 -174 

Z20F 

♦VMI 

415 - 61 

HU M i 

♦ SCN 

178 -122 

ZB130A 

♦SCN 

223 - 5 

ZBC47A 

♦SCN 

213 -110 

ZC17A 

♦SCN 

384 -177 

Z20FG 

♦VMI 

256 -138 

ZB6.8A 

♦SCN 

178 -139 

ZB130B 

MAL 

222 -180 

ZBC47B 

♦SCN 

213 -107 

ZC17B 

♦ SCN 

384 -175 

Z20S 

♦VMI 

415 - 63 

ZB6.8B 

♦ MAL 

178 -123 


♦SCN 


ZBC50 

♦SCN 

213 -156 

ZC18 

♦SCN 

385 - 37 

Z20SG 

♦VMI 

256 -144 


♦SCN 


ZB150 

♦SCN 

224 - 23 

ZBC50A 

♦SCN 

213 -158 

ZC18A 

♦SCN 

385 - 47 

Z20UF 

♦VMI 

415 - 54 

ZB7.5 

♦ SCN 

180 -115 

ZB150A 

♦SCN 

224 - 38 

ZBC50B 

♦SCN 

213 -157 

ZC18B 

♦SCN 

385 - 38 

Z20UFG 

♦VMI 

256 -133 

ZB7.5A 

♦ SCN 

180 -131 

ZB150B 

MAL 

224 - 24 

ZBC51 

♦SCN 

214 -101 

ZC19 

♦SCN 

385 -139 

Z20.0 

SCH 

200 -170 

ZB7.5B 

♦ MAL 

180 -133 


♦SCN 


ZBC51A 

♦SCN 

214 -105 

ZC19A 

♦SCN 

385 -142 

Z22.0 

SCH 

202 - 71 


♦SCN 


ZB160 

♦SCN 

224 -155 

ZBC51B 

♦SCN 

214 -102 

ZC19B 

♦SCN 

385 -140 

Z24.0 

SCH 

203 -169 

ZB8.2 

♦ SCN 

182 - 99 

ZB160A 

♦SCN 

224 -168 

ZBC52 

♦SCN 

214 -139 

ZC20 

♦SCN 

385 -191 

Z25F 

♦VMI 

417 -168 

ZB8.2A 

♦SCN 

182 -120 

ZB160B 

♦SCN 

224 -156 

ZBC52A 

♦ SCN 

214 -141 

ZC20A 

♦SCN 

385 -201 

Z25FG 

♦VMI 

256 -161 

ZB8.2B 

SCN 

182 -100 

ZB180 

♦SCN 

225 -161 

ZBC52B 

♦SCN 

214 -140 

ZC20B 

♦SCN 

385 -192 

Z25S 

♦VMI 

417 -170 


♦SCN 

185 -132 

ZB180A 

♦SCN 

225 -177 

ZBC56 

♦ SCN 

215 - 90 

ZC22 

♦SCN 

386 - 95 

Z25SG 

♦VMI 

256 -164 

ZB9.1A 

♦SCN 

185 -148 

ZB180B 

MAL 

225 -162 

ZBC56A 

♦ SCN 

215 - 94 

ZC22A 

♦SCN 

386 -104 

Z25UF 

♦VMI 

417 -159 

ZB9.1B 

♦MAL 

185 -133 


♦SCN 


ZBC56B 

♦SCN 

215 - 91 

ZC22B 

♦SCN 

386 - 96 

Z25UFG 

♦VMI 

256 -153 


♦SCN 


ZB200 

♦SCN 

226 -165 

ZBC62 

♦SCN 

216 - 94 

ZC24 

♦SCN 

387 - 12 

Z27.0 

SCH 

205 -107 

ZB10 

♦SCN 

187 -193 

ZB200A 

♦SCN 

226 -179 

ZBC62A 

♦SCN 

216 - 98 

ZC24A 

♦SCN 

387 - 22 

Z30F 

♦VMI 

419 -133 

ZB10A 

♦SCN 

188 - 7 

ZB200B 

♦SCN 

226 -166 

ZBC62B 

♦SCN 

216 - 95 

ZC24B 

♦ SCN 

387 - 13 

Z30FG 

♦VMI 

256 -177 

ZB10B 

♦SCN 

187 -194 

ZBC3.3 

♦SCN 

166 -103 

ZBC68 

♦SCN 

217 - 75 

ZC25 

♦ SCN 

387 -106 

Z30S 

♦VMI 

419 -136 

ZB11 

♦SCN 

189 -104 

ZBC3.3A 

♦SCN 

166 -102 

ZBC68A 

♦SCN 

217 - 79 

ZC25A 

♦SCN 

387 -109 

Z30SG 

♦VMI 

256 -181 

ZB11A 

♦SCN 

189 -121 

ZBC3.3B 

♦SCN 

166 -100 

ZBC68B 

♦SCN 

217 - 76 

ZC25B 

♦ SCN 

387 -107 

Z30UF 

♦VMI 

419 -128 

ZB11B 

♦MAL 

189 -105 

ZBC3.6 

♦SCN 

167 - 74 

ZBC75 

♦SCN 

218 - 58 

ZC27 

♦ SCN 

387 -150 

Z30UFG 

♦VMI 

256 -172 


♦SCN 


ZBC3.6A 

♦SCN 

167 - 72 

ZBC75A 

♦SCN 

218 - 62 

ZC27A 

♦SCN 

387 -160 

Z30.0 

SCH 

207 - 32 

ZB12 

♦SCN 

191 - 74 

ZBC3.6B 

♦SCN 

167 - 69 

ZBC75B 

♦SCN 

218 - 59 

ZC27B 

♦SCN 

387 -151 


SCH 

208 -126 

ZB12A 

♦SCN 

191 - 96 

ZBC3.9 

♦SCN 

168 - 59 

ZBC82 

♦SCN 

219 - 34 

ZC30#B 

♦SCN 

388 - 70 

Z40F 

♦VMI 

421 -214 

ZB12B 

♦ MAL 

191 - 75 

ZBC3.9A 

♦SCN 

168 - 57 

ZBC82A 

♦SCN 

219 - 38 

ZC30A 

♦SCN 

388 - 80 

Z40FG 

♦VMI 

256 -198 


♦SCN 


ZBC3.9B 

♦SCN 

168 - 54 

ZBC82B 

♦SCN 

219 - 35 

ZC30B 

♦SCN 

388 - 71 

Z40S 

♦VMI 

421 -215 

ZB13 

♦SCN 

193 - 22 

ZBC4.3 

♦SCN 

169 - 79 

ZBC91 

♦ SCN 

220 - 13 

ZC33 

♦SCN 

388 -175 

Z40SG 

♦VMI 

256 -201 

ZB13A 

♦SCN 

193 - 40 

ZBC4.3A 

♦SCN 

169 - 77 

ZBC91A 

♦SCN 

220 - 17 

ZC33A 

♦SCN 

388 -185 

Z40UF 

♦VMI 

421 -210 

ZB13B 

♦SCN 

193 - 23 

ZBC4.3B 

♦SCN 

169 - 74 

ZBC91B 

♦SCN 

220 - 14 

ZC33B 

♦SCN 

388 -176 

Z40UFG 

♦VMI 

256 -194 

ZB15 

♦SCN 

195 - 72 

ZBC4.7 

♦SCN 

170 -136 

ZBC100 

♦ SCN 

220 -175 

ZC36 

♦SCN 

389 - 89 


♦VMI 

423 -177 

ZB15A 

♦SCN 

195 - 95 

ZBC4.7A 

♦SCN 

170 -134 

ZBC100A 

♦ SCN 

220 -179 

ZC36A 

♦SCN 

389 - 99 


♦VMI 

256 -216 

ZB15B 

♦ MAL 

195 - 73 

ZBC4.7B 

♦SCN 

170 -131 

ZBC100B 

♦SCN 

220 -176 

ZC36B 

♦SCN 

389 - 90 


♦VMI 

423 -183 


♦SCN 


ZBC5.1 

♦SCN 

172 - 9 

ZBC105 

♦SCN 

221 - 26 

ZC39 

♦SCN 

389 -189 

Z50SG 

♦VMI 

257 - 1 

ZB16 

♦SCN 

196 -165 

ZBC5.1A 

♦SCN 

172 - 7 

ZBC105A 

♦SCN 

221 - 28 

ZC39A 

♦SCN 

389 -195 


♦ VMI 

423 -174 

ZB16A 

♦SCN 

196 -184 

ZBC5.1B 

♦SCN 

172 - 4 

ZBC105B 

♦SCN 

221 - 27 

ZC39B 

♦SCN 

389 -190 

Z50UFG 

♦VMI 

256 -208 

ZB16B 

♦ MAL 

196 -166 

ZBC5.6 

♦SCN 

173 -107 

ZBC110 

♦SCN 

221 -135 

ZC43 

♦SCN 

390 -100 

Z60F 

♦VMI 

424 -203 


♦ SCN 


ZBC5.6A 

♦SCN 

173 -105 

ZBC110A 

♦SCN 

221 -139 

ZC43A 

♦SCN 

390 -107 

Z60FG 

♦VMI 

257 - 13 

ZB18 

♦ SCN 

198 -181 

ZBC5.6B 

♦SCN 

173 -102 

ZBC110B 

♦SCN 

221 -136 

ZC43B 

♦SCN 

390 -101 

Z60S 

♦ VMI 

424 -207 

ZB18A 

♦ SCN 

198 -203 

ZBC6.2 

♦SCN 

175 -172 

ZBC120 

♦SCN 

222 - 89 

ZC45 

♦SCN 

390 -180 

Z60SG 

♦VMI 

257 - 17 

ZB18B 

♦SCN 

198 -182 

ZBC6.2A 

♦SCN 

175 -170 

ZBC120A 

♦ SCN 

222 - 93 

ZC45A 

♦ SCN 

390 -186 

Z60UF 

♦VMI 

424 -196 

ZB20 

♦SCN 

200 -171 

ZBC6.2B 

♦SCN 

175 -167 

ZBC120B 

♦SCN 

222 - 90 

ZC45B 

♦SCN 

390 -181 

Z60UFG 

♦VMI 

257 - 10 

ZB20A 

♦SCN 

200 -193 

ZBC6.8 

♦SCN 

178 -172 

ZBC130 

♦SCN 

223 - 40 

ZC47 

♦ SCN 

391 - 32 

Z80F 

♦VMI 

426 - 73 

ZB20B 

♦ MAL 

200 -172 

ZBC6.8A 

♦SCN 

178 -176 

ZBC130A 

♦ SCN 

223 - 44 

ZC47A 

♦ SCN 

391 - 39 

Z80FG 

♦VMI 

257 - 37 


♦SCN 


ZBC6.8B 

♦SCN 

178 -173 

ZBC130B 

♦ SCN 

223 - 41 

ZC47B 

♦ SCN 

391 - 33 

Z80S 

♦VMI 

426 - 77 

ZB22 

♦ SCN 

202 - 72 

ZBC7.5 

♦SCN 

180 -164 

ZBC140 

♦ SCN 

223 -111 

ZC50 

♦ SCN 

391 -119 

Z80SG 

♦VMI 

257 - 40 

ZB22A 

♦ SCN 

202 - 93 

ZBC7.5A 

♦SCN 

180 -168 

ZBC140A 

♦ SCN 

223 -114 

ZC50A 

♦ SCN 

391 -124 

Z80UF 

♦VMI 

426 - 67 

ZB22B 

♦ SCN 

202 - 73 

ZBC7.5B 

♦SCN 

180 -165 

ZBC140B 

♦ SCN 

223 -112 

ZC50B 

♦ SCN 

391 -120 

Z80UFG 

♦VMI 

257 - 34 

ZB24 

♦ SCN 

203 -170 

ZBC8.2 

♦SCN 

182 -153 

ZBC150 

♦ SCN 

224 - 74 

ZC51 

♦SCN 

391 -170 

Z100 

♦ Dll 

220 - 55 

ZB24A 

♦ SCN 

203 -188 

ZBC8.2A 

♦SCN 

182 -157 

ZBC150A 

♦ SCN 

224 - 78 

ZC51A 

♦SCN 

391 -177 


♦ RECT 


ZB24B 

♦ MAL 

203 -171 

ZBC8.2B 

♦SCN 

182 -154 

ZBC150B 

♦ SCN 

224 - 75 

ZC51B 

♦SCN 

391 -171 

Z100F 

♦VMI 

427 -124 


♦ SCN 


ZBC9.1 

♦SCN 

185 -188 

ZBC160 

♦ SCN 

225 - 13 

ZC52 

♦SCN 

392 - 40 

Z100FG 

♦VMI 

257 - 55 

ZB27 

♦SCN 

205 -108 

ZBC9.1A 

♦SCN 

185 -192 

ZBC160A 

♦ SCN 

225 - 17 

ZC52A 

♦ SCN 

392 - 42 

r4 

♦VMI 

427 -133 

ZB27A 

♦SCN 

205 -131 

ZBC9.1B 

♦SCN 

185 -189 

ZBC160B 

♦ SCN 

225 - 14 

ZC52B 

♦SCN 

392 - 41 

Z100SG 

♦VMI 

257 - 57 

ZB27B 

♦ MAL 

205 -109 

ZBC10 

♦SCN 

188 - 52 

ZBC180 

♦ SCN 

226 - 35 

ZC56 

♦SCN 

392 - 81 

Z100UF 

♦VMI 

427 -105 


♦SCN 


ZBC10A 

♦SCN 

188 - 56 

ZBC180A 

♦ SCN 

226 - 39 

ZC56A 

♦SCN 

392 - 90 

Z100UFG 

♦VMI 

257 - 49 

ZB30 

♦SCN 

207 - 33 

ZBC10B 

♦SCN 

188 - 53 

ZBC180B 

♦ SCN 

226 - 36 

ZC56B 

♦SCN 

392 - 82 

Z110 

♦ Dll 

221 - 34 

ZB30A 

♦SCN 

207 - 55 

ZBC11 

♦SCN 

189 -165 

ZBC200 

♦SCN 

227 - 28 

ZC62 

♦SCN 

393 - 5 


♦ RECT 


ZB30B 

♦SCN 

207 - 34 

ZBC11A 

♦SCN 

189 -169 

ZBC200A 

♦SCN 

227 - 32 

ZC62A 

♦SCN 

393-11 

Z115 

♦ Dll 

221 -169 

ZB33 

♦SCN 

208 -127 

ZBC11B 

♦SCN 

189 -166 

ZBC200B 

♦ SCN 

227 - 29 

ZC62B 

♦ SCN 

393 - 6 


RECT 


ZB33A 

♦SCN 

208 -148 

ZBC12 

♦SCN 

191 -140 

ZC3.3 

♦SCN 

377 - 53 

ZC68 

♦ SCN 

393 - 94 

Z120 

♦ Dll 

222 - 49 

ZB33B 

♦MAL 

208 -128 

ZBC12A 

♦SCN 

191 -144 

ZC3.3A 

♦SCN 

377 - 51 

ZC68A 

♦ SCN 

393 -101 


♦ RECT 



♦SCN 


ZBC12B 

♦SCN 

191 -141 

ZC3.3B 

♦SCN 

377 - 49 

ZC68B 

♦ SCN 

393 - 95 

Z130 

♦Dll 

223 - 4 

ZB36 

♦SCN 

209 -190 

ZBC13 

♦SCN 

193 - 82 

ZC3.6 

♦SCN 

377 - 75 

ZC75 

♦ SCN 

394 - 10 


♦ RECT 


ZB36A 

♦SCN 

210 - 1 

ZBC13A 

♦SCN 

193 - 86 

ZC3.6A 

♦SCN 

377 - 73 

ZC75A 

♦ SCN 

394 - 19 

Z135 

♦ Dll 

223 - 76 

ZB36B 

♦SCN 

209 -191 

ZBC13B 

♦SCN 

193 - 83 

ZC3.6B 

♦SCN 

377 - 71 

ZC75B 

♦ SCN 

394 - 11 


RECT 


ZB39 

♦SCN 

211 - 24 

ZBC14 

♦SCN 

194 - 26 

ZC3.9 

♦SCN 

377 - 98 

ZC82 

♦ SCN 

394 -122 

Z140 

♦Dll 

223 - 79 

ZB39A 

♦SCN 

211 - 38 

ZBC14A 

♦SCN 

194 - 30 

1ZC3.9A 

♦SCN 

377 - 96 

ZC82A 

♦ SCN 

394 -129 


♦ RECT 





ZBC14B 

♦SCN 

194 - 27 

ZC3.9B 

♦ SCN 

377 - 94 

ZC82B 

♦ SCN 

394 -123 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




i£2jI=KE9H 


5E151G3 








i 

Pq&Line 

ZC91 


395 - 33 



189 -190 

1 ' 1 —1 

■new 

227 - 53 

ZM4748 

♦ITTG 

202 - 94 

ZMM5240A 

♦ ITTG 

187 -115 

ZC91A 

♦SCN 

395 - 40 

ZCC11B 

♦ SCN 

189 -187 

ZCC200B 

♦SCN 

227 - 48 

ZM4748A 

♦ ITTG 

202 - 74 

ZMM5240B 

♦ ITTG 

187 - 97 

ZC91B 

♦SCN 

395 - 34 

ZCC12 

♦ SCN 

191 -163 

ZD3.9 

♦ ITTG 

168 - 42 

ZM4749 

♦ ITTG 

203 -189 

ZMM5241 

♦ ITTG 

189 - 58 

ZC100 

♦SCN 

395 -127 

ZCC12A 

♦SCN 

191 -168 

ZD4.3 

♦ITTG 

169 - 60 

ZM4749A 

♦ ITTG 

203 -172 

ZMM5241A 

♦ ITTG 

189 - 52 

ZC100A 

♦SCN 

395 -137 

ZCC12B 

♦SCN 

191 -164 

ZD4.7 

♦ITTG 

170 -116 

ZM4750 

♦ ITTG 

205 -132 

ZMM5241B 

♦ ITTG 

189 - 38 

ZC100B 

♦SCN 

395 -128 

ZCC13 

♦SCN 

193 -103 

ZD5.1 

♦ITTG 

171 -198 

ZM4750A 

♦ITTG 

205 -110 

ZMM5242 

♦ ITTG 

191 - 17 

ZC105 

♦SCN 

396 - 21 

ZCC13A 

♦SCN 

193 -108 

ZD5.6 

♦ ITTG 

173 - 86 

ZM4751 

♦ ITTG 

207 - 56 

ZMM5242A 

♦ ITTG 

191 - 11 

ZC105A 

♦SCN 

396 - 23 

ZCC13B 

♦SCN 

193 -104 

ZD6.2 

♦ ITTG 

175 -149 

ZM4751A 

♦ ITTG 

207 - 35 

ZMM5242B 

♦ ITTG 

190 -209 

ZC105B 

♦SCN 

396 - 22 

ZCC14 

♦SCN 

194 - 42 

ZD6.8 

♦ ITTG 

178 -150 

ZM4752 

♦ ITTG 

208 -149 

ZMM5243 

♦ITTG 

192 -192 

ZC110 

♦FERB 

396 - 60 

ZCC14A 

♦SCN 

194 - 47 

ZD7.5 

♦ ITTG 

180 -142 

ZM4752A 

♦ ITTG 

208 -129 

ZMM5243A 

♦ITTG 

192 -186 


♦SCN 


ZCC14B 

♦SCN 

194 - 43 

ZD8.2 

♦ ITTG 

182 -131 

ZMM1 

♦ ITTG 

163 - 39 

ZMM5243B 

♦ ITTG 

192 -174 

ZC110A 

♦SCN 

396 - 65 

ZCC15 

♦SCN 

195 -159 

ZD9.1 

♦ITTG 

185 -163 

ZMM2.7 

♦ ITTG 

164 -176 

ZMM5244 

♦ ITTG 

194 - 3 

ZC110B 

♦SCN 

396 - 66 

ZCC15A 

♦SCN 

195 -164 

ZD10 

♦ITTG 

188 - 23 

ZMM3 

♦ ITTG 

165 -114 

ZMM5244A 

♦ITTG 

193 -198 

ZC120 

♦SCN 

396 -146 

ZCC15B 

♦SCN 

195 -160 

ZD11 

♦ ITTG 

189 -139 

ZMM3.3 

♦ ITTG 

166 - 49 

ZMM5244B 

♦ITTG 

193 -191 

ZC120A 

♦SCN 

396 -152 

ZCC17 

♦SCN 

197 -154 

ZD12 

♦ ITTG 

191 -115 

ZMM3.6 

♦ ITTG 

167 - 9 

ZMM5245 

♦ ITTG 

195 - 21 

ZC120B 

♦SCN 

396 -147 

ZCC17A 

♦SCN 

197 -157 

ZD13 

♦ ITTG 

193 - 58 

ZMM3.9 

♦ ITTG 

167 -186 

ZMM5245A 

♦ ITTG 

195 - 14 

ZC130 

♦SCN 

397 - 35 

ZCC17B 

♦SCN 

197 -155 

ZD15 

♦ ITTG 

195 -111 

ZMM4.3 

♦ ITTG 

169 - 3 

ZMM5245B 

♦ ITTG 

194 -194 

ZC130A 

♦SCN 

397 - 41 

ZCC18 

♦SCN 

199 - 58 

ZD16 

♦ ITTG 

196 -202 

ZMM4.7 

♦ ITTG 

170 - 49 

ZMM5246 

♦ ITTG 

196 -123 

ZC130B 

♦SCN 

397 - 36 

ZCC18A 

♦SCN 

199 - 64 

ZD18 

♦ ITTG 

199 - 10 

ZMM5.1 

♦ ITTG 

171 -131 

ZMM5246A 

♦ ITTG 

196 -117 

ZC140 

♦SCN 

397 -118 

ZCC18B 

♦SCN 

199 - 59 

ZD20 

♦ ITTG 

201 - 1 

ZMM5.6 

♦ ITTG 

173 - 9 

ZMM5246B 

♦ ITTG 

196 -105 

ZC140A 

♦ SCN 

397 -123 

ZCC19 

♦ SCN 

199 -158 

ZD22 

♦ ITTG 

202 -111 

ZMM6.2 

♦ ITTG 

175 - 74 

ZMM5247 

♦ ITTG 

197 -127 

ZC140B 

♦ SCN 

397 -119 

ZCC19A 

♦ SCN 

199 -161 

ZD24 

♦ ITTG 

203 -206 

ZMM6.8 

♦ ITTG 

178 - 43 

ZMM5247A 

♦ ITTG 

197 -122 

ZC150 

FERB 

397 -172 

ZCC19B 

♦ SCN 

199 -159 

ZD27 

♦ITTG 

205 -147 

ZMM7.5 

♦ ITTG 

180 - 36 

ZMM5247B 

♦ ITTG 

197 -115 


♦SCN 


ZCC20 

♦SCN 

201 - 51 


♦ ITTG 

207 - 71 

ZMM8.2 

♦ ITTG 

182 - 20 

ZMM5248 

♦ ITTG 

198 -132 

ZC150A 

♦SCN 

397 -178 

ZCC20A 

♦SCN 

201 - 57 

ZD33 

♦ ITTG 

208 -164 

ZMM9.1 

♦ ITTG 

185 - 51 

ZMM5248A 

♦ ITTG 

198 -126 

ZC150B 

♦SCN 

397 -173 

ZCC20B 

♦SCN 

201 - 52 

ZD36 

♦ ITTG 

210 - 15 

ZMM10 

♦ ITTG 

187 -102 

ZMM5248B 

♦ ITTG 

198 -108 

ZC160 

♦ SCN 

398 - 62 

ZCC22 

♦ SCN 

202 -156 

ZD39 

♦ ITTG 

211 - 54 

ZMM11 

♦ ITTG 

189 - 37 

ZMM5249 

♦ ITTG 

199 -137 

ZC160A 

♦SCN 

398 - 68 

ZCC22A 

♦SCN 

202 -161 

ZD43 

♦ ITTG 

212 - 61 

ZMM12 

♦ ITTG 

191 - 1 

ZMM5249A 

♦ ITTG 

199 -134 

ZC160B 

♦SCN 

398 - 63 

ZCC22B 

♦SCN 

202 -157 

ZD47 

♦ ITTG 

213 - 78 

ZMM13 

♦ ITTG 

192 -178 

ZMM5249B 

♦ ITTG 

199 -129 

ZC180 

♦SCN 

398 -175 

ZCC24 

♦ SCN 

204 - 44 

ZD51 

♦ ITTG 

214 - 73 

ZMM15 

♦ ITTG 

194 -198 

ZMM5250 

♦ ITTG 

200 -129 

ZC180A 

♦SCN 

398 -181 

ZCC24A 

♦ SCN 

204 - 49 

ZD56 

♦ ITTG 

215 - 64 

ZMM16 

♦ ITTG 

196 -104 

ZMM5250A 

♦ ITTG 

200 -123 

ZC180B 

♦SCN 

398 -176 

ZCC24B 

♦SCN 

204 - 45 

ZD62 

♦ ITTG 

216 - 68 

ZMM18 

♦ ITTG 

198 -112 

ZMM5250B 

♦ ITTG 

200 -107 

ZC200#B 

♦ SCN 

399 - 83 

ZCC25 

♦SCN 

204 -127 

ZD68 

♦ ITTG 

217 - 49 

ZMM20 

♦ ITTG 

200 -111 

ZMM5251 

♦ ITTG 

202 - 24 

ZC200A 

♦ SCN 

399 - 90 

ZCC25A 

♦SCN 

204 -129 

ZD75 

♦ ITTG 

218 - 32 

ZMM22 

♦ ITTG 

202 - 8 

ZMM5251A 

♦ ITTG 

202 - 18 

ZC200B 

♦SCN 

399 - 84 

ZCC25B 

♦SCN 

204 -128 

ZD82 

♦ ITTG 

219 - 10 

ZMM24 

♦ ITTG 

203 -109 

ZMM5251B 

♦ ITTG 

202 - 3 

ZC708 

♦ LUCB 

380 -137 

ZCC27 

♦SCN 

205 -199 

ZD91 

♦ ITTG 

219 -188 

ZMM27 

♦ ITTG 

205 - 44 

ZMM5252 

♦ ITTG 

203 -128 

ZC709 

♦ LUCB 

381 - 58 

ZCC27A 

♦SCN 

205 -205 

ZD100 

♦ ITTG 

220 -150 

ZMM30 

♦ ITTG 

206 -179 

ZMM5252A 

♦ ITTG 

203 -122 

ZC710 

♦ LUCB 

381 -168 

ZCC27B 

♦SCN 

205 -200 

ZD110 

♦ITTG 

221 -114 

ZMM33 

♦ ITTG 

208 - 68 

ZMM5252B 

♦ ITTG 

203 -110 

ZC711 

♦ LUCB 

382 - 55 

ZCC30 

♦SCN 

207 -124 

ZD120 

♦ ITTG 

222 - 66 

ZMM36 

♦ ITTG 

209 -140 

ZMM5253 

♦ ITTG 

204 -116 

r ' .* Tt i '^^■ISllSf 

♦ LUCB 

382 -179 

ZCC30A 

♦SCN 

207 -129 

ZD130 

♦ ITTG 

223 - 21 

ZMM39 

♦ ITTG 

210 -176 

ZMM5253A 

♦ITTG 

204 -113 

• h | c^BBI 

♦ LUCB 

383 - 85 

ZCC30B 

♦SCN 

207 -125 

ZD150 

♦ ITTG 

224 - 53 

ZMM43 

♦ ITTG 

211 -195 

ZMM5253B 

♦ITTG 

204 -108 


♦ LUCB 

384 - 65 

ZCC33 

♦SCN 

209 - 10 

ZD160 

♦ ITTG 

224 -181 

ZMM47 

♦ ITTG 

213 - 4 

ZMM5254 

♦ ITTG 

205 - 62 


♦ LUCB 

384 -161 

ZCC33A 

♦SCN 

209 - 16 

ZD180 

♦ ITTG 

226 - 9 

ZMM51 

♦ ITTG 

214 - 10 

ZMM5254A 

♦ ITTG 

205 - 56 


♦LUCB 

385 -127 

ZCC33B 

♦SCN 

209 - 11 

ZD200 

♦ITTG 

227 - 5 

ZMM746 

♦ ITTG 

166 - 23 

ZMM5254B 

♦ ITTG 

205 - 41 

r j • riy*MJss«Mi 

♦ LUCB 

386 - 73 

ZCC36 

♦SCN 

210 - 64 

ZDX1F 

♦ FERB 

435 - 78 

ZMM746A 

♦ ITTG 

166 - 16 

ZMM5255 

♦ ITTG 

206 - 51 

ZC722 

♦ LUCB 

386 -181 

ZCC36A 

♦SCN 

210 - 70 

ZDX1R 

♦FERB 

435 - 79 

ZMM747 

♦ ITTG 

166 -199 

ZMM5255A 

♦ ITTG 

206 - 48 

ZC724 

♦LUCB 

387 - 93 

ZCC36B 

♦ SCN 

210 - 65 

ZDX2F 

♦FERB 

435 - 80 

ZMM747A 

♦ ITTG 

166 -193 

ZMM5255B 

♦ ITTG 

206 - 43 

ZC727 

♦ LUCB 

388 - 36 

ZCC39 

♦SCN 

211 - 99 

ZDX2R 

♦FERB 

435 - 81 

ZMM748 

♦ITTG 

167 -164 

ZMM5256 

♦ ITTG 

206 -199 

ZC730 

♦ LUCB 

388 -151 

ZCC39A 

♦SCN 

211 -103 

ZDX3F 

♦FERB 

435 - 82 

ZMM748A 

♦ITTG 

167 -158 

ZMM5256A 

♦ ITTG 

206 -192 

ZC733 

♦LUCB 

389 - 61 

ZCC39B 

♦SCN 

211 -100 

ZDX3R 

♦FERB 

435 - 83 

ZMM749 

♦ITTG 

168 -183 

ZMM5256B 

♦ ITTG 

206 -177 

ZC736 

♦LUCB 

389 -169 

ZCC43 

♦SCN 

212 -110 

ZDX4F 

♦ FERB 

435 • 84 

ZMM749A 

♦ITTG 

168 -176 

ZMM5257 

♦ITTG 

208 - 86 

ZC739 

♦LUCB 

390 - 61 

ZCC43A 

♦SCN 

212 -114 

ZDX4R 

♦ FERB 

435 - 85 

ZMM750 

♦ ITTG 

170 - 22 

ZMM5257A 

♦ ITTG 

208 - 80 

ZC743 

♦ LUCB 

390 -166 

ZCC43B 

♦SCN 

212 -111 

ZDX5 

♦FERB 

435 - 86 

ZMM750A 

♦ ITTG 

170 - 13 

ZMM5257B 

♦ITTG 

208 - 65 

ZC747 

♦ LUCB 

391 -103 

ZCC45 

♦SCN 

212 -142 

ZDX6 

♦ FERB 

435 - 87 

ZMM751 

♦ ITTG 

171 -104 

ZMU100 

♦ITTG 

220 - 48 

ZC751 

♦ LUCB 

392 - 32 

ZCC45A 

♦SCN 

212 -146 

ZGP10-100 

GIC 

396 - 12 

ZMM751A 

♦ ITTG 

171 - 96 

ZMU120 

♦ITTG 

222 - 69 

ZC756 

♦ LUCB 

392 -160 

ZCC45B 

♦SCN 

212 -143 

ZGP10-110 

GIC 

396 -127 

ZMM752 

♦ ITTG 

172 -193 

ZMU150 

♦ITTG 

223 -151 

ZC762 

♦ LUCB 

393 - 72 

ZCC47 

♦SCN 

213 -127 

ZGP10-120 

GIC 

397 - 17 

ZMM752A 

♦ ITTG 

172 -184 

ZMU180 

♦ITTG 

226 - 13 

ZC768 

♦ LUCB 

393 -166 

ZCC47A 

♦SCN 

213 -131 

ZGP10-130 

GIC 

397 -103 

ZMM753 

♦ ITTG 

175 - 45 

ZMY1 

♦ITTG 

163 - 35 

ZC775 

♦ LUCB 

394 - 88 

ZCC47B 

♦SCN 

213 -128 

ZGP10-140 

GIC 

397 -156 

ZMM753A 

♦ ITTG 

174 -213 

ZMY3.9 

♦ ITTG 

168 - 43 

ZC782 

♦LUCB 

394 -190 

ZCC50 

♦SCN 

213 -164 

ZGP10-150 

GIC 

398 - 46 

ZMM754 

♦ ITTG 

178 - 13 

ZMY4.3 

♦ITTG 

169 - 64 

ZC791 

♦LUCB 

395 - 99 

ZCC50A 

♦SCN 

213 -169 

ZGP10-160 

♦GIC 

225 - 8 

ZMM754A 

♦ ITTG 

178 - 5 

ZMY4.7 

♦ITTG 

170 -120 

ZC799 

♦ LUCB 

396 - 11 

ZCC50B 

♦SCN 

213 -165 

ZGP10-160A 

GIC 

225 - 4 

ZMM755 

♦ ITTG 

180 - 11 

ZMY5.1 

♦ ITTG 

171 -202 

ZC2800 

♦FERB 

437 - 26 


♦SCN 

214 -122 

ZGP10-160B 

GIC 

224 -190 

ZMM755A 

♦ ITTG 

180 - 4 

ZMY5.6 

♦ ITTG 

173 - 90 

ZC2800E 

♦FERB 

437 - 27 

ZCC51A 

♦SCN 

214-126 

ZGP10-170 

♦GIC 

225 - 81 

ZMM756 

♦ITTG 

181 -195 

ZMY6.2 

♦ ITTG 

175 -153 

ZC2800H 

♦FERB 

437 - 28 

ZCC51B 

♦SCN 

214 -123 

ZGP10-170A 

GIC 

225 - 79 

ZMM756A 

♦ ITTG 

181 -187 

ZMY6.8 

♦ ITTG 

178 -154 

ZC2810 

♦FERB 

437 - 29 

ZCC52 

♦SCN 

214 -144 

ZGP10-170B 

GIC 

225 - 77 

ZMM757 

♦ ITTG 

185 - 25 

ZMY7.5 

♦ ITTG 

180 -144 

ZC2810E 

♦FERB 

437 - 30 

ZCC52A 

♦SCN 

214 -146 

ZGP10-180 

♦GIC 

226 - 30 

ZMM757A 

♦ ITTG 

185 - 19 

ZMY8.2 

♦ ITTG 

182 -135 

ZC2810H 

♦FERB 

437 - 31 

ZCC52B 

♦SCN 

214 -145 

ZGP10-180A 

GIC 

226 - 26 

ZMM758 

♦ITTG 

187 - 70 

ZMY9.1 

♦ ITTG 

185 -165 

ZC2811 

♦FERB 

437 - 32 

ZCC56 

♦SCN 

215 -112 

ZGP10-180B 

GIC 

226 - 22 

ZMM758A 

♦ ITTG 

187 - 63 

ZMY10 

♦ ITTG 

188 - 28 

ZC2811E 

♦FERB 

437 - 33 

ZCC56A 

♦SCN 

215 -117 

ZGP10-190 

♦GIC 

226 - 94 

ZMM759 

♦ITTG 

190 -182 

ZMY11 

♦ITTG 

189 -142 

ZC2811H 

♦FERB 

437 - 34 

ZCC56B 

♦SCN 

215 -113 

ZGP10-190A 

GIC 

226 • 93 

ZMM759A 

♦ITTG 

190 -175 

ZMY12 

♦ ITTG 

191 -117 

ZC5800 

♦FERB 

437 - 35 

ZCC62 

♦SCN 

216 -115 

ZGP10-190B 

GIC 

226 - 91 

ZMM5226 

♦ITTG 

166 - 63 

ZMY13 

♦ ITTG 

193 -129 

ZC5800E 

♦FERB 

437 - 36 

ZCC62A 

♦SCN 

216 -119 

ZGP10-200 

♦GIC 

227 - 23 

ZMM5226A 

♦ITTG 

166 - 58 

ZMY15 

♦ ITTG 

194 - 97 

ZC5800H 

♦FERB 

437 - 37 

ZCC62B 

♦SCN 

216 -116 

ZGP10-200A 

GIC 

227 - 20 

ZMM5226B 

♦ITTG 

166 - 44 

ZMY16 

♦ ITTG 

197 - 65 

ZCC3.3 

♦SCN 

166 -110 

ZCC68 

♦SCN 

217 - 96 

ZGP10-200B 

GIC 

227 - 16 

ZMM5227 

♦ITTG 

167 - 27 

ZMY18 

♦ITTG 

198 - 4 

ZCC3.3A 

♦SCN 

166 -109 

ZCC68A 

♦SCN 

217 -100 

ZJ4B41 

TOSJ 

362 -141 

ZMM5227A 

♦ITTG 

167 - 22 

ZMY20 

♦ ITTG 

200 - 5 

ZCC3.3B 

♦SCN 

166 -108 

ZCC68B 

♦SCN 

217 - 97 

ZM4729 

♦ ITTG 

167 - 55 

ZMM5227B 

♦ ITTG 

167 - 10 

ZMY22 

♦ITTG 

202 -113 

ZCC3.6 

♦SCN 

167 - 81 

ZCC75 

♦SCN 

218 - 80 

ZM4729A 

♦ITTG 

167 - 50 

ZMM5228 

♦ ITTG 

167 -204 

ZMY24 

♦ITTG 

204 - 74 

ZCC3.6A 

♦SCN 

167 - 80 

ZCC75A 

♦SCN 

218 - 85 

ZM4730 

♦ ITTG 

168 - 36 

ZMM5228A 

♦ ITTG 

167 -199 

ZMY27 

♦ITTG 

205 -151 

ZCC3.6B 

♦SCN 

167 - 79 

ZCC75B 

♦SCN 

218 - 81 

ZM4730A 

♦ ITTG 

168 - 29 

ZMM5228B 

♦ ITTG 

167 -187 

ZMY30 

♦ITTG 

207 - 73 

ZCC3.9 

♦SCN 

168 - 73 

ZCC82 

♦SCN 

219 - 53 

ZM4731 

♦ ITTG 

169 - 56 

ZMM5229 

♦ ITTG 

169 - 18 

ZMY33 

♦ ITTG 

208 -168 

ZCC3.9A 

♦SCN 

168 - 71 

ZCC82A 

♦SCN 

219 - 57 

ZM4731A 

♦ITTG 

169 - 51 

ZMM5229A 

♦ ITTG 

169 - 13 

ZMY36 

♦ ITTG 

210 - 19 

ZCC3.9B 

♦SCN 

168 - 69 

ZCC82B 

♦SCN 

219 - 54 

ZM4732 

♦ ITTG 

170 -112 

ZMM5229B 

♦ ITTG 

168 -210 

ZMY39 

♦ ITTG 

211 - 55 

ZCC4.3 

♦SCN 

169 - 93 

ZCC91 

♦SCN 

220 - 32 

ZM4732A 

♦ ITTG 

170 -105 

ZMM5230 

♦ ITTG 

170 - 65 

ZMY43 

♦ ITTG 

212 - 65 

ZCC4.3A 

♦SCN 

169 - 91 

ZCC91A 

♦SCN 

220 - 36 

ZM4733 

♦ITTG 

171 -193 

ZMM5230A 

♦ ITTG 

170 - 60 

ZMY47 

♦ ITTG 

213 - 82 

ZCC4.3B 

♦SCN 

169 - 89 

ZCC91B 

♦SCN 

220 - 33 

ZM4733A 

♦ITTG 

171 -188 

ZMM5230B 

♦ ITTG 

170 - 45 

ZMY51 

♦ ITTG 

214 - 78 

ZCC4.7 

♦SCN 

170 -150 

ZCC100 

♦SCN 

220 -195 

ZM4734 

♦ ITTG 

173 - 81 

ZMM5231 

♦ ITTG 

171 -145 

ZMY56 

♦ ITTG 

215 - 67 

ZCC4.7A 

♦SCN 

170 -148 

ZCC100A 

♦SCN 

221 - 3 

ZM4734A 

♦ITTG 

173 - 73 

ZMM5231A 

♦ ITTG 

171 -140 

ZMY62 

♦ ITTG 

216 - 71 

ZCC4.7B 

♦SCN 

170 -146 

ZCC100B 

♦SCN 

220 -196 

ZM4735 

♦ITTG 

175 -144 

ZMM5231B 

♦ ITTG 

171 -126 

ZMY68 

♦ ITTG 

217 - 52 

ZCC5.1 

♦SCN 

172 - 24 

ZCC105 

♦SCN 

221 - 29 

ZM4735A 

♦ITTG 

175 -136 

ZMM5232 

♦ ITTG 

173 - 25 

ZMY75 

♦ ITTG 

218 - 33 

ZCC5.1A 

♦SCN 

172 - 22 

ZCC105A 

♦SCN 

221 - 31 

ZM4736 

♦ITTG 

178 -140 

ZMM5232A 

♦ ITTG 

173 - 20 

ZMY82 

♦ ITTG 

219 - 68 

ZCC5.1B 

♦SCN 

172 - 20 

ZCC105B 

♦SCN 

221 - 30 

ZM4736A 

♦ ITTG 

178 -124 

ZMM5232B 

♦ ITTG 

173 - 4 

ZMY91 

♦ ITTG 

219 -104 

ZCC5.6 

♦SCN 

173 -122 

ZCC110 

♦SCN 

221 -152 

ZM4737 

♦ ITTG 

180 -132 

ZMM5233 

♦ ITTG 

174 - 15 

ZMY100 

♦ ITTG 

220 -153 

ZCC5.6A 

♦SCN 

173 -120 

ZCC110A 

♦SCN 

221 -157 

ZM4737A 

♦ ITTG 

180 -116 

ZMM5233A 

♦ITTG 

174 - 11 

ZP1009 

♦ LUCB 

355 - 72 

ZCC5.6B 

♦SCN 

173 -118 

ZCC110B 

♦SCN 

221 -153 

ZM4738 

♦ ITTG 

182 -121 

ZMM5233B 

♦ ITTG 

174 - 6 

ZP1009A 

♦ LUCB 

355 - 73 

ZCC6.2 

♦ SCN 

175 -187 

ZCC120 

♦SCN 1 

222 -108 

ZM4738A 

♦ ITTG 

182 -101 

ZMM5234 

♦ ITTG 

175 - 89 

ZP1010 

♦ LUCB 

355 - 74 

ZCC6.2A 

♦ SCN 

175 -185 

ZCC120A 

♦SCN 

222 -114 

ZM4739 

♦ ITTG 

185 -149 

ZMM5234A 

♦ ITTG 

175 - 84 

ZP1010A 

♦ LUCB 

355 - 75 

ZCC6.2B 

♦SCN 

175 -183 

ZCC120B 

♦SCN 

222 -109 

ZM4739A 

♦ ITTG 

185 -134 

ZMM5234B 

♦ITTG 

175 - 69 

ZP1011 

♦ LUCB 

355 - 76 

ZCC6.8 

♦SCN 

178 -191 

ZCC130 

♦SCN 

223 - 59 

ZM4740 

♦ ITTG 

188 - 8 

ZMM5235 

♦ ITTG 

178 - 60 

ZP1011A 

♦ LUCB 

355 - 77 

ZCC6.8A 

♦SCN 

178 -196 

ZCC130A 

♦SCN 

223 - 64 

ZM4740A 

♦ ITTG 

187 -195 

ZMM5235A 

♦ ITTG 

178 - 55 

ZP1012 

♦ LUCB 

355 - 78 

ZCC6.8B 

♦SCN 

178 -192 

ZCC130B 

♦SCN 1 

223 - 60 

ZM4741 

♦ ITTG 

189 -122 

ZMM5235B 

♦ ITTG 

178 - 38 

ZP1012A 

♦ LUCB 

355 - 79 

ZCC7.5 

♦SCN 

180 -185 

ZCC140 

♦SCN 

223 -127 

ZM4741A 

♦ ITTG 

189 -106 

ZMM5236 

♦ ITTG 

180 - 56 

ZP1013 

♦ LUCB 

355 - 80 

ZCC7.5A 

♦SCN 

180 -190 

ZCC140A 

♦SCN 

223 -132 

ZM4742 

♦ ITTG 

191 - 97 

ZMM5236A 

♦ ITTG 

180 - 52 

ZP1013A 

♦LUCB 

355 - 81 

ZCC7.5B 

♦SCN 

180 -186 

ZCC140B 

♦SCN 

223 -128 

ZM4742A 

♦ ITTG 

191 - 76 

ZMM5236B 

♦ ITTG 

180 - 37 

ZP1015 

♦ LUCB 

355 - 82 

ZCC8.2 

♦SCN 

182 -175 

ZCC150 

♦SCN 

224 - 92 

ZM4743 

♦ ITTG 

193 - 41 

ZMM5237 

♦ ITTG 

182 - 38 

ZP1015A 

♦ LUCB 

355 • 83 

ZCC8.2A 

♦SCN 

182 -180 

ZCC150A 

♦SCN 

224 - 97 

ZM4743A 

♦ ITTG 

193 - 24 

ZMM5237A 

♦ ITTG 

182 - 33 

ZP1016 

♦LUCB j 

355 - 84 

ZCC8.2B 

♦SCN 

182 -176 

ZCC150B 

♦SCN 

224 - 93 

ZM4744 

♦ ITTG 

195 - 96 

ZMM5237B 

♦ ITTG 

182 - 15 

ZP1016A 

♦ LUCB 

355 - 85 

ZCC9.1 

♦SCN 

186 - 6 

ZCC160 

♦SCN 

225 - 30 

ZM4744A 

♦ITTG 

195 - 74 

ZMM5238 

♦ ITTG 

183 -183 

ZP1018 

♦ LUCB 

355 - 86 

ZCC9.1A 

♦SCN 

186 - 11 

ZCC160A 

♦SCN 

225 - 35 

ZM4745 

♦ ITTG 

196 -185 

ZMM5238A 

♦ ITTG 

183 -180 

ZP1018A 

♦ LUCB 

355 - 87 

ZCC9.1B 

♦SCN 

186 - 7 

ZCC160B 

♦SCN 

225 - 31 

ZM4745A 

♦ ITTG 

196 -167 

ZMM5238B 

♦ ITTG 

183 -176 

ZP1020 

♦ LUCB 

355 - 88 

ZCC10 

♦SCN 

188 - 75 

ZCC180 

♦SCN 

226 - 52 

ZM4746 

♦ ITTG 

198 -204 

ZMM5239 

♦ ITTG 

185 - 74 

ZP1020A 

♦ LUCB 

355 - 89 

ZCC10A 

♦SCN 

188 - 80 

ZCC180A 

♦SCN 

226 - 58 

ZM4746A 

♦ ITTG 

198 -183 

ZMM5239A 

♦ ITTG 

185 - 68 

ZP1022 

♦ LUCB 

355 - 90 

ZCC10B 

♦SCN 

188 - 76 

ZCC180B 

♦ SCN 

226 - 53 

ZM4747 

♦ ITTG 

200 -194 

ZMM5239B 

♦ ITTG 

185 - 52 

ZP1022A 

♦ LUCB 

355 - 91 

ZCC11 

♦SCN 

189 -186 

ZCC200 

♦SCN 

227 - 47 

ZM4747A 

♦ ITTG 

200 -173 

ZMM5240 

♦ ITTG 

187 -121 

ZP1024 

♦ LUCB 

355 - 92 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

ISSMIiTSM 



rg«ETii»T« 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

ZP1024A 



- 93 

ZP2250 ~ 

♦LUCB 

356 - 97 

ZPD13 


192 -175 

ZR936-100 

— in ■ 

184 - 46 

... 

♦ITTG' - 

384 - 45 

ZP1027 

♦ LUCB 

355 

- 94 

ZP2250A 

♦ LUCB 

356 - 98 


♦ ITTG 


ZR936-120 

SLCB 

184 - 47 

ZX16 

♦ ITTG 

384 -141 

ZP1027A 

♦LUCB 

355 

• 95 

ZP2275 

♦ LUCB 

356 - 99 

ZPD13V 

♦ FGRS 

192 -176 

ZR936-150 

SLCB 

184 - 48 

ZX18 

♦ ITTG 

385 -107 

ZP1030 

♦ LUCB 

355 

- 96 

ZP2275A 

♦ LUCB 

356 -100 

ZPD15 

♦ FGRS 

194 -195 

ZR937-20 

SLCB 

184 - 49 


♦ ITTG 

386 - 54 

ZP1030A 

♦LUCB 

355 

- 97 

ZP3009 

♦ LUCB 

356 -101 


♦ ITTG 


ZR937-50 

SLCB 

184 - 50 


♦ ITTG 

386 -161 

ZP1033 

♦LUCB 

355 

- 98 

ZP3009A 

♦ LUCB 

356 -102 

ZPD15V 

♦ FGRS 

194 -196 

ZR937-75 

SLCB 

184 - 51 

ZX24 

♦ ITTG 

387 - 75 

ZP1033A 

♦ LUCB 

355 

- 99 

ZP3010 

♦ LUCB 

356 -103 

ZPD16 

♦ FGRS 

196 -106 

ZR937-100 

SLCB 

184 - 52 

ZX27 

♦ ITTG 

388 - 17 

ZP1036 

♦ LUCB 

355 

-100 

ZP3010A 

♦ LUCB 

356 -104 


♦ ITTG 


ZR937-120 

SLCB 

184 - 53 


♦ ITTG 

388 -133 

ZP1036A 

♦ LUCB 

355 

-101 

ZP3011 

♦ LUCB 

356 -105 

ZPD16V 

♦ FGRS 

196 -107 

ZR937-150 

SLCB 

184 - 54 


♦ ITTG 

389 - 42 

ZP1039 

♦ LUCB 

355 

-102 

ZP3011A 

♦ LUCB 

356 -106 

ZPD18 

♦ FGRS 

198 -109 

ZR938-50 

SLCB 

184 - 55 

ZX36 

♦ ITTG 

389 -151 

ZP1039A 

♦ LUCB 

355 

-103 

ZP3012 

♦ LUCB 

356 -107 


♦ ITTG 


ZR938-75 

SLCB 

184 - 56 

ZX39 

♦ ITTG 

390 - 42 

ZP1043A 

♦ LUCB 

355 

-104 

ZP3012A 

♦ LUCB 

356 -108 

ZPD18V 

♦ FGRS 

198 -110 

ZR938-100 

SLCB 

184 - 57 

ZX43 

♦ ITTG 

390 -149 

ZP1047 

♦ LUCB 

355 

-105 

ZP3013 

♦ LUCB 

356 -109 

ZPD20 

♦ FGRS 

200 -108 

ZR938-120 

SLCB 

184 - 58 

ZX47 

♦ ITTG 

391 - 84 

ZP1047A 

♦LUCB 

355 

-106 

ZP3013A 

♦ LUCB 

356 -110 


♦ ITTG 


ZR939-50 

SLCB 

184 - 59 

ZX51 

♦ ITTG 

214 - 74 

ZP1051 

♦ LUCB 

355 

-107 

ZP3015 

♦ LUCB 

357 - 1 

ZPD20V 

♦ FGRS 

200 -109 

ZR939-75 

SLCB 

184 - 60 

ZX56 

♦ITTG 

392 -142 

ZP1051A 

♦ LUCB 

355 

-108 

ZP3015A 

♦ LUCB 

357 - 2 

ZPD22 

♦ FGRS 

202 - 4 

ZR939-100 

SLCB 

184 - 61 

ZX62 

♦ ITTG 

393 - 54 

ZP1056 

♦ LUCB 

355 

-109 

ZP3016 

♦LUCB 

357 - 3 


♦ ITTG 


ZR939-120 

SLCB 

184 - 62 

ZX68 

♦ITTG 

393 -148 

ZP1056A 

♦ LUCB 

355 

-110 

ZP3016A 

♦ LUCB 

357 - 4 

ZPD22V 

♦ FGRS 

202 - 25 

ZS6 

♦SLCB 

175 - 30 

ZX75 

♦ITTG 

394 - 70 

ZP1062 

♦ LUCB 

356 

- 1 

ZP3018 

♦ LUCB 

357 - 5 

ZPD24 

♦ FGRS 

203 -111 

ZS7 

♦SLCB 

177 - 34 

ZX82 

♦ITTG 

394 -173 

ZP1062A 

♦ LUCB 

356 

- 2 

ZP3018A 

♦ LUCB 

357 - 6 


♦ ITTG 


ZS8.5 

♦SLCB 

183 - 54 

ZX91 

♦ ITTG 

395 - 82 

ZP1068 

♦ LUCB 

356 

- 3 

ZP3020 

♦ LUCB 

357 - 7 

ZPD24V 

♦ FGRS 

203 -129 

ZS9 

♦ SLCB 

184 - 63 

ZX100 

♦ ITTG 

395 -192 

ZP1068A 

♦ LUCB 

356 

- 4 

ZP3020A 

♦ LUCB 

357 - 8 

ZPD27 

♦ FGRS 

205 - 42 

ZS11 

♦ SLCB 

189 - 41 

ZX110 

♦ ITTG 

396 -109 

ZP1075 

♦ LUCB 

356 

- 5 

ZP3022 

♦ LUCB 

357 - 9 


♦ ITTG 


ZS11.2 

♦SLCB 

190 - 14 

ZX120 

♦ ITTG 

396 -196 

ZP1075A 

♦ LUCB 

356 

- 6 

ZP3022A 

♦ LUCB 

357 - 10 

ZPD27V 

♦ FGRS 

205 - 63 

ZS11.4 

♦SLCB 

190 - 27 

ZX130 

♦ ITTG 

397 - 85 

ZP1082 

♦ LUCB 

356 

- 7 

ZP3024 

♦ LUCB 

357 - 11 

ZPD30 

♦ FGRS 

206 -178 

ZS12 

♦SLCB 

190 -108 

ZX150 

♦ ITTG 

398 - 28 

ZP1082A 

♦LUCB 

356 

- 8 

ZP3024A 

♦LUCB 

357 - 12 


♦ ITTG 


ZS12.4 

♦SLCB 

192 - 3 

ZX160 

♦ ITTG 

398 -105 

ZP1091 

♦ LUCB 

356 

- 9 

ZP3027 

♦ LUCB 

357 - 13 

ZPD30V 

♦ FGRS 

206 -200 

ZS14 

♦ SLCB 

193 -157 

ZX180 

♦ ITTG 

226 - 10 

ZP1091A 

♦ LUCB 

356 

- 10 

ZP3027A 

♦ LUCB 

357 - 14 

ZPD33 

♦ FGRS 

208 - 66 

ZS17 

♦ SLCB 

197 - 84 

ZX200 

♦ ITTG 

399 - 31 

ZP1100 

♦ LUCB 

356 

- 11 

ZP3030 

♦ LUCB 

357 - 15 


♦ ITTG 


ZS18.6 

♦SLCB 

199 -102 

ZY1 

♦ ITTG 

163 - 37 

ZP1100A 

♦ LUCB 

356 

- 12 

ZP3030A 

♦ LUCB 

357 - 16 


♦ FGRS 

208 - 87 

ZS23 

♦SLCB 

202 -192 

ZY3.9 

♦ ITTG 

168 - 45 

ZP1110 

♦ LUCB 

356 

- 13 

ZP3033 

♦ LUCB 

357 - 17 


♦ ITTG 

209 -141 

ZS24.8 

♦SLCB 

204 - 81 

ZY4.3 

♦ ITTG 

169 - 61 

ZP1110A 

♦ LUCB 

356 

- 14 

ZP3033A 

♦ LUCB 

357 - 18 


♦ ITTG 

210 -177 

ZS31 

♦ SLCB 

207 -149 

ZY4.7 

♦ ITTG 

170 -117 

ZP1120 

♦ LUCB 

356 

- 15 

ZP3036 

♦ LUCB 

357 - 19 

ZPD43 

♦ ITTG 

211 -193 

ZS37 

♦SLCB 

210 - 99 

ZY5.1 

♦ ITTG 

171 -199 

ZP1120A 

♦ LUCB 

356 

- 16 

ZP3036A 

♦ LUCB 

357 ■ 20 

ZPD47 

♦ ITTG 

213 - 2 

ZS43 

♦SLCB 

212 -125 

ZY5.6 

♦ ITTG 

173 - 87 

ZP1130 

♦ LUCB 

356 

- 17 

ZP3039 

♦ LUCB 

357 - 21 

ZPD51 

♦ ITTG 

214 - 9 

ZS50#C 

♦ SLCB 

213 -152 

ZY6.2 

♦ ITTG 

175 -150 

ZP1130A 

♦ LUCB 

356 

- 18 

ZP3039A 

♦ LUCB 

357 - 22 


♦ ITTG 

220 -154 


♦SLCB 

215 -151 

ZY6.8 

♦ ITTG 

178 -151 

ZP1140 

♦ LUCB 

356 

- 19 

ZP3043 

♦ LUCB 

357 - 23 


♦ ITTG 

222 - 68 


♦SLCB 

175 - 31 

ZY7.5 

♦ ITTG 

180 -143 

ZP1150 

♦ LUCB 

356 

- 20 

ZP3043A 

♦ LUCB 

357 - 24 

ZPU150 

♦ ITTG 

224 - 56 

ZS75 

♦ SLCB 

217 -179 

ZY8.2 

♦ ITTG 

182 -132 

ZP1150A 

♦ LUCB 

356 

- 21 

ZP3047 

♦ LUCB 

357 - 25 

ZPU180 

♦ ITTG 

226 - 14 

ZS91 #C 

♦ SLCB 

184 - 64 

ZY9.1 

♦ ITTG 

185 -164 

ZP1160 

♦ LUCB 

356 

- 22 

ZP3047A 

♦ LUCB 

357 - 26 

ZPY1 

♦ ITTG 

163 - 36 

ZS100 

♦ FERB 

236 -146 

ZY10 

♦FGRS 

188 - 24 

ZP1160A 

♦ LUCB 

356 

- 23 

ZP3051 

♦ LUCB 

357 - 27 

ZPY3.9 

♦ ITTG 

168 - 44 

ZS101 

♦ FERB 

236 -147 


♦ ITTG 


ZP1170 

♦ LUCB 

356 

- 24 

ZP3051A 

♦ LUCB 

357 - 28 

ZPY4.3 

♦ ITTG 

169 - 65 

ZS102 

♦ FERB 

236 -148 

ZY11 

♦FGRS 

189 -140 

ZP1170A 

♦ LUCB 

356 

- 25 

ZP3056 

♦ LUCB 

357 - 29 

ZPY4.7 

♦ ITTG 

170 -121 

ZS103 

♦ FERB 

236 -149 


♦ ITTG 


ZP1180 

♦ LUCB 

356 

- 26 

ZP3056A 

♦ LUCB 

357 - 30 

ZPY5.1 

♦ ITTG 

171 -203 

ZS104 

♦ FERB 

236 -150 

ZY12 

♦ FGRS 

191 -116 

ZP1180A 

♦ LUCB 

356 

- 27 

ZP3062 

♦ LUCB 

357 - 31 

ZPY5.6 

♦ ITTG 

173 - 91 

ZS106 

♦ FERB 

236 -151 


♦ ITTG 


ZP1200 

♦ LUCB 

356 

- 28 

ZP3062A 

♦ LUCB 

357 - 32 

ZPY6.2 

♦ ITTG 

175 -154 

ZS108 

♦ FERB 

236 -152 

ZY13 

♦ FGRS 

193 - 59 

ZP1200A 

♦ LUCB 

356 

- 29 

ZP3068 

♦ LUCB 

357 - 33 

ZPY6.8 

♦ ITTG 

178 -155 

ZS120 

♦ FERB 

236 - 40 


♦ ITTG 


ZP1220 

♦LUCB 

356 

- 30 

ZP3068A 

♦ LUCB 

357 - 34 

ZPY7.5 

♦ ITTG 

180 -147 

ZS121 

♦ FERB 

236 - 41 

ZY15 

♦ FGRS 

195 -112 

ZP1220A 

♦ LUCB 

356 

- 31 

ZP3091 

♦ LUCB 

357 - 35 

ZPY8.2 

♦ ITTG 

182 -136 

ZS122 

♦ FERB 

236 - 42 


♦ ITTG 


ZP1250 

♦ LUCB 

356 

- 32 

ZP3091A 

♦ LUCB 

357 - 36 

ZPY9.1 

♦ ITTG 

185 -168 

ZS123 

♦ FERB 

236 - 43 

ZY16 

♦ FGRS 

196 -203 

ZP1250A 

♦ LUCB 

356 

- 33 

ZP3100 

♦ LUCB 

357 - 37 

ZPY10 

♦ ITTG 

188 - 29 

ZS124 

♦ FERB 

236 - 44 


♦ ITTG 


ZP1275A 

♦ LUCB 

356 

- 34 

ZP3100A 

♦ LUCB 

357 - 38 

ZPY11 

♦ ITTG 

189 -143 

ZS150 

♦ FERB 

257 - 84 

ZY18 

♦ FGRS 

199 - 11 

ZP2009 

♦ LUCB 

356 

- 35 

ZP3110 

♦ LUCB 

357 - 39 

ZPY12 

♦ ITTG 

191 -118 

ZS151 

♦ FERB 

257 - 87 


♦ ITTG 


ZP2009A 

♦ LUCB 

356 

- 36 

ZP3110A 

♦ LUCB 

357 - 40 

ZPY13 

♦ ITTG 

193 - 60 

ZS152 

♦ FERB 

257 - 85 

ZY20 

♦ FGRS 

201 - 2 

ZP2010 

♦ LUCB 

356 

- 37 

ZP3120 

♦ LUCB 

357 - 41 

ZPY15 

♦ ITTG 

195 -115 

ZS153 

♦ FERB 

257 - 88 


♦ ITTG 


ZP2010A 

♦ LUCB 

356 

- 38 

ZP3120A 

♦ LUCB 

357 - 42 

ZPY16 

♦ ITTG 

196 -204 

ZS154 

♦ FERB 

257 - 86 

ZY22 

♦ FGRS 

202 -112 

ZP2011 

♦ LUCB 

356 

- 39 

ZP3130 

♦ LUCB 

357 - 43 

ZPY18 

♦ ITTG 

199 - 14 

ZS155 

♦ FERB 

257 - 89 


♦ ITTG 


ZP2011A 

♦ LUCB 

356 

- 40 

ZP3130A 

♦ LUCB 

357 - 44 

ZPY20 

♦ ITTG 

201 - 5 

ZS170 

♦ FERB 

277 -206 

ZY24 

♦ FGRS 

203 -207 

ZP2012A 

♦ LUCB 

356 

- 41 

ZP3140 

♦ LUCB 

357 - 45 

ZPY22 

♦ ITTG 

202 -114 

ZS171 

♦ FERB 

278 - 16 


♦ ITTG 


ZP2013 

♦ LUCB 

356 

- 42 

ZP3150 

♦ LUCB 

357 - 46 

ZPY24 

♦ ITTG 

203 -208 

ZS172 

♦ FERB 

278 - 56 

ZY27 

♦ FGRS 

205 -148 

ZP2013A 

♦ LUCB 

356 

- 43 

ZP3150A 

♦ LUCB 

357 - 47 

ZPY27 

♦ ITTG 

205 -152 

ZS174 

♦ FERB 

278 -138 


♦ ITTG 


ZP2015 

♦ LUCB 

356 

- 44 

ZP3160 

♦ LUCB 

357 - 48 

ZPY30 

♦ ITTG 

207 - 76 

ZS176 

♦ FERB 

278 -209 

ZY30 

♦ FGRS 

207 - 72 

ZP2015A 

♦ LUCB 

356 

- 45 

ZP3160A 

♦ LUCB 

357 - 49 

ZPY33 

♦ ITTG 

208 -169 

ZS178 

♦ FERB 

279 - 40 


♦ ITTG 


ZP2016 

♦ LUCB 

356 

- 46 

ZP3170 

♦ LUCB 

357 - 50 

ZPY36 

♦ ITTG 

210 - 20 

ZS270 

FERB 

283 - 86 

ZY33 

♦ FGRS 

208 -165 

ZP2016A 

♦ LUCB 

356 

- 47 

ZP3170A 

♦ LUCB 

357 - 51 

ZPY39 

♦ ITTG 

211 - 57 

ZS271 

FERB 

283 -136 


♦ ITTG 


ZP2018A 

♦ LUCB 

356 

- 48 

ZP3180 

♦ LUCB 

357 - 52 

ZPY43 

♦ ITTG 

212 - 66 

ZS272 

FERB 

283 -200 

ZY36 

♦ FGRS 

210 - 16 

ZP2020 

♦LUCB 

356 

- 49 

ZP3180A 

♦ LUCB 

357 - 53 

ZPY47 

♦ ITTG 

213 - 83 

ZS274 

FERB 

284 - 88 


♦ ITTG 


ZP2020A 

♦ LUCB 

356 

- 50 

ZP3200 

♦ LUCB 

357 - 54 

ZPY51 

♦ ITTG 

214 - 79 

ZS276 

FERB 

284 -191 

ZY39 

♦ FGRS 

211 - 56 

ZP2022 

♦ LUCB 

356 

- 51 

ZP3200A 

♦ LUCB 

357 - 55 

ZPY56 

♦ ITTG 

215 - 68 

ZS278 

FERB 

285 - 52 


♦ ITTG 


ZP2022A 

♦ LUCB 

356 

- 52 

ZP3220 

♦ LUCB 

357 - 56 

ZPY62 

♦ ITTG 

216 - 72 

ZS605 

SLCB 

175 - 32 

ZY43 

♦FGRS 

212 - 62 

ZP2024 

♦ LUCB 

356 

- 53 

ZP3220A 

♦ LUCB 

357 - 57 

ZPY68 

♦ ITTG 

217 - 53 

ZS901 

SLCB 

184 - 65 


♦ ITTG 


ZP2024A 

♦ LUCB 

356 

- 54 

ZP3250 

♦ LUCB 

357 - 58 

ZPY75 

♦ ITTG 

218 - 36 

ZS902 

SLCB 

184 - 66 

ZY47 

♦FGRS 

213 - 79 

ZP2027A 

♦ LUCB 

356 

- 55 

ZP3250A 

♦ LUCB 

357 - 59 

ZPY82 

♦ ITTG 

219 - 13 

ZS905 

SLCB 

184 - 67 


♦ ITTG 


ZP2030 

♦LUCB 

356 

- 56 

ZP3275 

♦ LUCB 

357 - 60 

ZPY91 

♦ ITTG 

219 -191 

ZS6010 

SLCB 

175 - 33 

ZY51 

♦FGRS 

214 - 75 

ZP2030A 

♦ LUCB 

356 

- 57 

ZP3275A 

♦ LUCB 

357 - 61 


♦ITTG 

220 -155 

ZS6011 

SLCB 

175 - 34 


♦ITTG 


ZP2033 

♦ LUCB 

356 

- 58 

ZPD1 

♦ ITTG 

163 - 52 

ZR821-10 

SLCB 

174 -214 

ZS6020 

SLCB 

175 - 35 

ZY56 

♦FGRS 

215 - 65 

ZP2033A 

♦ LUCB 

356 

- 59 

ZPD2V7 

♦ FGRS 

164 -173 

ZR821-20 

SLCB 

175 - 1 

ZS6021 

SLCB 

175 - 36 


♦ ITTG 


ZP2036A 

♦ LUCB 

356 

- 60 

ZPD2.7 

♦ ITTG 

164 -174 

ZR821-50 

SLCB 

175 - 2 

ZSA7 

SLCB 

176 -201 

ZY62 

♦ FGRS 

216 - 69 

ZP2039 

♦ LUCB 

356 

- 61 

ZPD3 

♦ FGRS 

165 -113 

ZR821-75 

SLCB 

175 - 3 

ZSA11 

♦ SLCB 

190 - 13 


♦ ITTG 


ZP2039A 

♦ LUCB 

356 

- 62 


♦ ITTG 


ZR821-100 

SLCB 

175 - 4 

ZTE1.5 

♦ ITTG 

163 - 87 

ZY68 

♦FGRS 

217 - 50 

ZP2043 

♦ LUCB 

356 

- 63 

ZPD3V3 

♦ FGRS 

166 - 45 

ZR821-120 

SLCB 

175 - 5 

ZTE2 

♦ ITTG 

163 -130 


♦ITTG 


ZP2043A 

♦ LUCB 

356 

- 64 

ZPD3V6 

♦FGRS 

167 - 11 

ZR821-150 

SLCB 

175 - 6 

ZTE2.4 

♦ ITTG 

164 - 26 

ZY75 

♦FGRS 

218 - 34 

ZP2047 

♦ LUCB 

356 

- 65 

ZPD3V9 

♦FGRS 

167 -188 

ZR823-10 

SLCB 

175 - 7 

ZTE2.7 

♦ ITTG 

164 -140 


♦ ITTG 


ZP2047A 

♦ LUCB 

356 

- 66 

ZPD3.3 

♦ITTG 

166 - 46 

ZR823-20 

SLCB 

175 - 8 

ZTE3 

♦ ITTG 

165 - 64 

ZY82 

♦ FGRS 

219-11 

ZP2051 

♦ LUCB 

356 

- 67 

ZPD3.6 

♦ITTG 

167 - 12 

ZR823-50 

SLCB 

175 - 9 

ZTE3.3 

♦ ITTG 

165 -197 


♦ ITTG 


ZP2051A 

♦ LUCB 

356 

- 68 

ZPD3.9 

♦ ITTG 

167 -189 

ZR823-75 

SLCB 

175 - 10 

ZTE3.6 

♦ ITTG 

166 -167 

ZY91 

♦ FGRS 

219 -189 

ZP2056A 

♦ LUCB 

356 

- 69 

ZPD4V3 

♦ FGRS 

169 - 1 

ZR823-100 

SLCB 

175 - 11 

ZTE3.9 

♦ ITTG 

167 -133 


♦ ITTG 


ZP2062A 

♦ LUCB 

356 

- 70 

ZPD4V7 

♦FGRS 

170 - 46 

ZR823-120 

SLCB 

175 - 12 

ZTE4.3 

♦ ITTG 

168 -140 

ZY100 

♦ FGRS 

220 -151 

ZP2068A 

♦ LUCB 

356 

- 71 

ZPD4.3 

♦ITTG 

169 - 2 

ZR823-150 

SLCB 

175 - 13 

ZTE4.7 

♦ ITTG 

169 -174 


♦ ITTG 


ZP2075 

♦ LUCB 

356 

- 72 

ZPD4.7 

♦ ITTG 

170 - 47 

ZR825-20 

SLCB 

175 - 14 

ZTE5.1 

♦ ITTG 

171 - 51 

ZY110 

♦ FGRS 

221 -115 

ZP2075A 

♦ LUCB 

356 

- 73 

ZPD5V1 

♦FGRS 

171 -127 

ZR825-50 

SLCB 

175 - 15 

ZTK6.8 

♦ ITTG 

177 -137 


♦ ITTG 


ZP2082 

♦LUCB 

356 

- 74 

ZPD5V6 

♦ FGRS 

173 - 5 

ZR825-75 

SLCB 

175 - 16 

ZTK9 

♦ ITTG 

186 - 91 

ZY120 

♦ FGRS 

222 - 67 

ZP2082A 

♦LUCB 

356 

- 75 

ZPD5.1 

♦ ITTG 

171 -128 

ZR825-100 

SLCB 

175 - 17 

ZTK11 

♦ ITTG 

188 -156 


♦ITTG 


ZP2091 

♦LUCB 

356 

- 76 

ZPD5.6 

♦ ITTG 

173 - 6 

ZR825-120 

SLCB 

175 - 18 

ZTK18 

♦ ITTG 

198 - 18 

ZY130 

♦ FGRS 

223 - 22 

ZP2091A 

♦LUCB 

356 

- 77 

ZPD6V2 

♦ FGRS 

175 - 70 

ZR825-150 

SLCB 

175 - 19 

ZTK22 

♦ ITTG 

201 -123 


♦ ITTG 


ZP2100 

♦ LUCB 

356 

- 78 

ZPD6V8 

♦ FGRS 

178 - 39 

ZR827-20 

SLCB 

175 - 20 

ZTK27 

♦ ITTG 

204 -175 

ZY150 

♦FGRS 

224 - 54 

ZP2100A 

♦LUCB 

356 

- 79 

ZPD6.2 

♦ ITTG 

175 - 71 

ZR827-50 

SLCB 

175 - 21 

ZTK33 

ITTG 

207 -195 


♦ ITTG 


ZP2110 

♦LUCB 

356 

- 80 

ZPD6.8 

♦ ITTG 

178 - 40 

ZR827-75 

SLCB 

175 - 22 

ZTK33A 

ITTG 

206 -106 

ZY160 

♦FGRS 

224 -182 

ZP2110A 

♦LUCB 

356 

- 81 

ZPD7V5 

♦ FGRS 

180 - 38 

ZR827-100 

SLCB 

175 - 23 

ZTK33B 

ITTG 

207 -168 


♦ITTG 


ZP2120A 

♦ LUCB 

356 

- 82 

ZPD7.5 

♦ ITTG 

180 - 39 

ZR827-120 

SLCB 

175 - 24 

ZTK33C 

ITTG 

209 - 41 

ZY180 

♦FGRS 

226 - 11 

ZP2130 

♦LUCB 

356 

- 83 

ZPD8V2 

♦ FGRS 

182 - 16 

ZR827-150 

SLCB 

175 - 25 

ZX3.9 

♦ ITTG 

377 -113 


♦ITTG 


ZP2130A 

♦ LUCB 

356 

- 84 

ZPD8.2 

♦ ITTG 

182 - 17 

ZR829-50 

SLCB 

175 - 26 

ZX4.3 

♦ ITTG 

377 -151 

ZY200 

♦FGRS 

227 - 6 

ZP2150 

♦ LUCB 

356 

- 85 

ZPD9V1 

♦ FGRS 

185 - 53 

ZR829-75 

SLCB 

175 - 27 

ZX4.7 

♦ ITTG 

378 - 34 


♦ITTG 


ZP2150A 

♦ LUCB 

356 

- 86 

ZPD9.1 

♦ ITTG 

185 - 54 

ZR829-100 

SLCB 

175 - 28 

ZX5.1 

♦ ITTG 

378 - 77 

ZZ12 

♦FGRS 

357 - 62 

ZP2160 

♦ LUCB 

356 

- 87 

ZPD10 

♦ FGRS 

187 - 98 

ZR829-120 

SLCB 

175 - 29 

ZX5.6 

♦ ITTG 

378 -124 

ZZ16 

♦FGRS 

330 - 81 

ZP2160A 

♦ LUCB 

356 

- 88 


♦ ITTG 


ZR935-20 

SLCB 

184 - 37 

ZX6.2 

♦ ITTG 

378 -177 


♦ ITTG 


ZP2170 

♦ LUCB 

356 

- 89 

ZPD10V 

♦FGRS 

187 - 99 

ZR935-50 

SLCB 

184 - 38 

ZX6.8 

♦ ITTG 

379 - 77 

ZZ22 

♦FGRS 

357 - 63 

ZP2170A 

♦ LUCB 

356 

- 90 

ZPD11 

♦FGRS 

189 - 39 

ZR935-75 

SLCB 

184 - 39 

ZX7.5 

♦ ITTG 

380 - 2 


♦ITTG 


ZP2180 

♦ LUCB 

356 

- 91 


♦ ITTG 


ZR935-100 

SLCB 

184 - 40 

ZX8.2 

♦ ITTG 

380 -117 

ZZ36 

♦FGRS 

330 - 82 

ZP2180A 

♦ LUCB 

356 

- 92 

ZPD11V 

♦FGRS 

189 - 40 

ZR935-120 

SLCB 

184 - 41 

ZX9.1 

♦ ITTG 

381 • 39 


♦ ITTG 


ZP2200 

♦ LUCB 

356 

- 93 

ZPD12 

♦ FGRS 

190 -210 

ZR935-150 

SLCB 

184 - 42 

ZX10 

♦ ITTG 

381 -148 

ZZ62 

♦ FGRS 

330 - 83 

ZP2200A 

♦ LUCB 

356 

- 94 


♦ ITTG 


ZR936-20 

SLCB 

184 - 43 

ZX11 

♦ ITTG 

382 - 36 


♦ ITTG 


ZP2220 

♦ LUCB 

356 

- 95 

ZPD12V 

♦FGRS 

190 -211 

ZR936-50 

SLCB 

184 - 44 

ZX12 

♦ ITTG 

382 -159 

ZZ75 

♦ FGRS 

357 - 64 

ZP2220A 

♦ LUCB 

356 

- 96 




ZR936-75 

SLCB 

184 - 45 

ZX13 

♦ ITTG 

383 - 66 


♦ ITTG 
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1. TYPE 

No. CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


ISHITEl 

TYPE No. MFRS 

BSM 


ia.mi.rj 

TYPE No. MFRS 

IsflmiiTJI 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

ZZ91 ♦FGRS 

♦ ITTG 

ZZ110 ♦FGRS 

♦ITTG 

ZZ160 ♦FGRS 

♦ ITTG 

ZZY16 ♦ITTG 

ZZY22 ♦ITTG 

ZZY36 ♦ITTG 

ZZY62 ♦ITTG 

ZZY75 ♦ITTG 

ZZY91 ♦ITTG 

ZZY110 ♦ITTG 

ZZY160 ♦ITTG 

357 - 65 

357 - 66 

330 - 84 

330 - 85 
357 - 67 
330 - 86 
330 - 87 
357 - 68 
357 - 69 
357 - 70 
330 - 88 




; 






♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Low Voltage 




1N3287S* 

1N3287WS* 


470m 400m 
470m 400m 
470m 400m 







700m 

1.3 

725m 

250m 

0.75 

500m 




ST37* 

1N2938 

16 

.83 

900m 

.25 

2.0 

100m 

100m 


BA315* 

10 

915m 


100m 


940m 400m 
940m 400m 


9491AJ 
9491AM 


9491BJ 
9491BM 
C6046M* 


C6042M* 

C6050M* 


175A D07 
150A D07 
150A D 07 


150A D07 
150S A1 
150 D07 


175A Albs 
200A D07 
175J D041 


175A A2 
175A A2 
150J D07 




150 D07 

150J Ml 008 
175A D035 


125J D04 

200J D035 




IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


QMsfl 



COEFF TEMP DWG. 


SZ1-1.8-20-25 


HZ2HB1 
RD2.0EB | 

SZ.5-2.0-5-25 

Z0B2.0 \ 

SZ.5-2.0-10-25 

SZ.5-2.0-20-25 

' HZ2.0PB 
RD2.0FB 
SZ1-2.0-5-25 

I 

SZ1-2.0-10-25 

_l 

SZ1-2.0-20-25 

AW03-02 j 

" SZ3-2.0-5-25 

SZ3-2.0-10-25 

SZ3-2.0-20-25 

PLE2 

C6043M* 

C6051M* 

‘ HZ2LLB 
BZ102-2 VI 
C6043* 

" C6051 * 
BZX75C2V1 

K210A _ 

K210 
HZ2B2 
HZ2HB2 
" HZ2.0PC 
PS1174.A 
RD2.0EC 
" RD2.0FC 
BZV46-2V0 
BZV46-C2V0* 

SZ102/2V2* 

1N3477A 
' 1N4616 
1N4680 
1N3477 
" 02BZ2.2 
CD4616 
CH4616 
' 05Z2.2 
GZA2.2 
RD2.2EK 
" Z0A2.2 
HZ2B3 
HZ2HB3 
‘ RD2.2EB 
SZ.5-2.2-5-25 


10 

2.0 

500m 

25m 

20 

2.0 

500m 

25m 


2.0 

800m 

40m 

5 

2.0 

1.0 

40m 

i.O 

2.0 

1.0 

25m 

10 

2.0 

1.0 1 

25m 

20 

2.0 

1.0 

25m 

30 

2.0 

1.0 

60 m 

i.O 

2.0 

5.0 

25m 

10 

2.0 

5.0 

“25m 

10 

2.0 

5.0 

25m 


175A A2 
175A D07 


200J u39a 
200J ulO 


9.0 

1.5mV 

175J 

200J 

175J 

D035 

D029 

D035 

1.5mV 

175J 

175J 

D035 

D035 

9.0 

175 

200J 

u5a 

D029 


175 

u5a 


175 

u5a 


175J 

175J 

D041 

A297c 


175 u5b 

9^0_150J A277n 


5.0m 

30 


3.0m 

36 f 


3.0m 

36 t 


500u 

350 


5.0m 

30 

23 

3.0m 

36 t 


3.0m 

36 f 


10m 

15 

23 

10m 

17 

3.2mV 

10m 

17 

3.2mV 

5.0m 

100 

1.5mV 

5.0m 

100 

1.5mV 

40m 

25 


10m 

30 

23 

20m 

140 


40m 

25 


5.0m 

30 

5.6 V 


30 

5.6mV 

5.0m 



5.0m 

60 


.25m 

1.3k 


.05m 



5.0m 

60 


10m 

30 

8.8 

250u 

1.3k 

7.5 

250u 

1.3k 

7.5 

10m 

180 

10 


48 f 

10 

20m 

120 


5.0m 

50 f 

9.0 

5.0m 

100 

1.5mV 

5.0m 

100 

1.5mV 

20m 

120 




200J DU29 
200S P5 


175J D041 

175J A297C 




























































2. VOLTAGE 


REFERENCE DIODES - Low Voltage (Cont’d) 

3H m TEST I TEMP. 

. NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

REF. @ 25°C Izt IMP. Tc MAX NO. 

VOLT. MAX MAX MAX 

_ M_(W)_(A)_(ft)_(°C)_ 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



It 

2t 

SZ3-2.2-5-25 

SZ3-2.2-10-25 

5.0 

2.2 

5.0 

25m 



175 

u5c 


. _ 

10 

2.2 

5.0 

25m 



175 

u5c 

3t 

SZ3-2.2-20-25 











10 

2.2 

5.0 

25m 



175 

u5c 

4 

1N3198 

2 

2.25 

.40 

10m 

30 


125S 

Alha 

5 

SV3143B* 

1 

2.25 

500m 

10m 

30 

22 

150A 

Alhd 

6 

SV3143A* 

2 

2.25 

500m 

10m 

30 

22 

150A 

Alhd 

7 

SV3143 

5 

2.25 

500m 

10m 

30 

22 

150A 

Alhd 

8 

HZ2C1 

6 

2.3 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

9 

HZ2HC1 

6 

2.3 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

10 

HZ2.2PC 


2.3 

800m 

40m 

20 


175J 

D041 

11 

PS1175.A 

5| 

2.3 

1.0 

10m 

42 

21 

150A 

Algd 

12 

RD2.2EC 


2.32 

500m 

20m 

120 


175J 

A277b 

13 

RD2.2FC 


2.32 

1.0 

40m 

20 


175J 

A277r 

14 

1N371 

15 

2.35 


20m 



150A 

Aler 

15 

BZV49C2V4 

5 

2.4 


5.0m 

85 

-8 

150J 

M1008 

16 

RD2.4MB 


2.4 

200m 

5.0m 

100 


150J 

M500c 

17 

BZX84C2V4 

5 

2.4 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 

18 

HZ2LLC 


2.4 

250m 

500u 

350 


175J 

D035 

19 

1N4360 

5 

2.4 

.25 

10m 

60 


175J 

D07 

20 

1N4617 

5 

2.4 

.25 

.25m 

1.4k 


200 

D014 

21 

1N4681 

5 

2.4 

.25 

.05m 



200A 

D014 

22 

1/4M2.4AZ10 











10f 

2.4 

250m 

10m 

60 


175J 

E204h 

23 

VR182A 

1 

2.4 

300m 

120m 

200m 

100 

150S 

T018 

24 

VR182B 

1 

2.4 

300m 

120m 

200m 

50 

150S 

T018 

25 

VR182C 

1 

2.4 

300m 

120m 

200m 

30 

150S 

T018 

26 

ZTE2.4 

11 

2.4 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 

27 

BZX79B2V4 

2 

2.4 

400m§ 

5.0m 

100 

1.6mV 

200J 

D035 

28 

1N4370A 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 


175 

D07 

29 

BZX79C2V4 

5 

2.4 

400m§ 

5.0m 

100 

1.6mV 

200J 

D035 

30 

CD4370A 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u39a 

31 

CD4617 

5 

2.4 

400m 

250u 

1.4k 

7.5 

200J 

u39a 

32 

CD5221B 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u39a 

33 

CH4370 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

ulO 

34 

CH4617 

5 

2.4 

400m 

250u 

1.4k 

7.5 

200J 

ulO 

35 

CH5221 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

ulO 

36 

K240A 

5 

2.4 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

37 

1N4370 

10 

2.4 

400m 

20m 

30 


175 

D07 

38 

K240 

10 

2.4 

400m § 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

39 

05Z2.4 


2.4 

500m 

10m 

150 

10 

175J 

D035 

40 

GZA2.4 


2.4 

500m 


46 t 

10 


A159 

41 

RD2.4EK 


2.4 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 

42 

1N5985D 

1 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

9.0 

200J 

D035 

43 

Z0A2.4 

It 

2.4 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

44 

1N5985C 

2 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

9.0 

200J 

D035 

45 

HZ2C2 

4 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

46 

HZ2HC2 

4 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

47 

1N5221B 

5 

2.4 

500m 

20m 

30 

8.5 

200A 

A398a 

48 

1N5837B 

5 

2.4 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

49 

1N5985B 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

50 

BZX55C2V4 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

80 

8.0 

175A 

D035 

51 

BZX83C2V4 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

90 

8.0 

175A 

D035 

52 

BZX97C2V4 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

85 

8.0 

175J 

D035 

53 

MLL5221B 

5.0 

2.4 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

200J 

FI 40 

54 

RD2.4EB 

5 

2.4 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 

55 t 

SZ.5-2.4-5-25 











5.0 

2.4 

500m 

25M 



175 

u5a 

56 

Z0B2.4 

5t 

2.4 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

57 

BZV55C2V4 

8.3 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.6 

200J 

F139 

58 

BZV60C2V4 

8.3 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.6 

20 OJ 

D034 

59 

1N5221A 

10 

2.4 

500m 

20m 

30 

8.5 

200A 

A398a 

60 

1N5837A 

10 

2.4 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

61 

1N5985A 

10 

2.4 

500m 

5.0m 

110 


200J 

D035 

62 

MLL5221A 

10 

2.4 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

200J 

FI 40 

63 ▼ 

SZ.5-2.4-10-25 











10 

2.4 

500m 

25m 



175 

u5a 

64 

1N5221 

20t 

2.4 

.50 

20m 



200A 

A398a 

65 

1N5985 

20 

2.4 

500m 

5.0m 

110 


200J 

D035 

66 

MLL5221 

20 

2.4 

500mS 

20m 

30 


200J 

FI 40 

67 ▼ 

SZ.5-2.4-20-25 











20 

2.4 

500m 

25m 



175 

u5a 

68 

MLV4370A 

5 

2.4 

750m 

20m 

30 


175A 

A2i 

69 

HZ2.4PB 


2.4 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

70 

SZ2.4 

2t 

2.4 

1.0 

20m 

14 t 

5.4 

150A 

A3g 

71 

RD2.4FB 

5 

2.4 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 

72t 

SZ1-2.4-5-25 











|5.0 

2.4 

1.0 

25m 



175 

u5b 

73t 

SZ1-2.4-10-25 











| 10 

2.4 

1.0 

25m 



175 

u5b 

74t 

SZ1-2.4-20-25 











1 20 

2.4 

1.0 

25m 



175 

u5b 

75t 

SZ3-2.4-5-25 











|5.0 

2.4 

5.0 

25m 



175 

u5c 

76t 

SZ3-2.4-10-25 











| 10 

2.4 

5.0 

25m 



175 

u5c 

77 t 

SZ3-2.4-20-25 











1 10 

2.4 

5.0 

25m 



175 

u5c 

78 

C6048M* 

10 

2.45 

250m 

3.0m 

48 t 


175A 

A2 

79 

C6048* 

1 10 

2.45 

400m 

3.0m 

48 t 


175A 

D07 


V z > 2.5 V 


83 

LM136AH 

1 

2.5 


1.0m 

.60 

20 d 

150 

T046 

84 

LM236AH 

1 

2.5 


1.0m 

.60 

20 p 

125J 

T046 

85 

LM136H 

2 

2.5 


1.0m 

.60 

20 p 

150 

T046 

86 

LM236H 

2 

2.5 


1.0m 

.60 

20 d 

125J 

T046 

87 

LM336BH 

2 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 p 

70 

T046 

88 

LM336BZ 

2 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 p 

70 

T092 

89 

LM336H 

4 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 d 

70 

T046 

90 

LM336Z 

4 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 p 

70 

T092 

91 

ST39* 


2.5 

.25 

100m 

45 t 


150 

D07 

92 

1N5670A 

10 

2.5 

250m$ 

20m 

25 


125A 

C29n 

93 

CD5222B 

5 

2.5 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u39a 

94 

CH5222 

5 

2.5 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

ulO 

95 

MZC2.5A10 

5t 

2.5 

400m§ 

20m 

53 

8.5 

175J 

u5 

96 

HZ2C3 

4 

2.5 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

97 

HZ2HC3 

4 

2.5 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 


5.0 

10 

2.5 

2.5 

500m§ 

500m 

20m 

20m 

30 

30 

8.5 

8.5 

10 

2.5 

500m 

20m 

50 


10 

2.5 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

20t 

2.5 

.50 

20m 



20 

2.5 

500m§ 

20m 

30 



2.5 

800m 

40m 

15 


5t 

2.5 

1.0 

10m 

54 

19 


2.55 

500m 

20m 

100 



2.55 

1.0 

40m 

15 


10 

2.6 


10m 



1 

2.6 

200m 

5.0m 

60 t 


5 

2.6 

200m 

5.0m 

60 t 


5 

2.6 

200m 

5.0m 

110 


10 

2.6 

250m 

5.0m 

60 t 


11. 

2.6 

.25 

5.0m 

60 


23 

2.6 

.25 

10m 

60 


4 

2.6 

400m 

5.0m 

100 

2.0rr 

4 

2.6 

500m 

5.0m 

100 

2.0nr 

13 

2.6 

.50 

10m 

60 



2.64 

500m 

20m 

100 



2.64 

500m 

1.0m 

100 



2.64 

500m 

5.0m 

100 


1 

2.65 

500m 

10m 

40 

19 

2 

2.65 

500m 

10m 

40 

19 

4.8 

2.65 

500m 

20m 

100 


5 

2.65 

500m 

10m 

40 

19 


2.65 

1.0 

40m 

15 



1N5222 
MLL5222B 
1N5222A 
" 1N5838A 
MLL5222A 
1N5222 
" MLL5222 
HZ2.4PC 
PS1176.A 
" RD2.4EC 
RD2.4FC 
STB4* 

" 1N465B 
1N465A 
RD2.7MB1 
' 1N465 
1N702A 

1N702 _ 

" HZ3A1 
HZ3HA1 
PS6465 
" RD2.7EB1 
RD2.7EL1 
RD2.7EN1 
SV3144B* 
SV3144A* 
HZ2.7EB1 
" SV3144 
RD2.7FB1 
TZPD2.7 
' BZV49C2V7 
ND2V7 
RD2.7MB 
" BZX84C2V7 
HZ3LLA 
1N4618 
' 1N4682 
PD6000.A 
PD6041 
1/4M2.7AZ10 

02BZ2.7 
" BZX88C2V7 
ZTE2.7 
BZX79B2V7 
" HZ3A2 
1N4371A 
BZX79C2V7 
' BZX96C2V7 
CD4371A 
CD4618 
" CD5223B 
CH4371 
CH4618 
' CH5223 
GSZ2.7A 

K270A _ 

“1N4371 

GSZ2.7 

K270 _ 

' 05Z2.7 
BZY88C2V7 
GZA2.7 
~1N5986D 
Z0A2.7 
1N5986C 
HZ3HA2 
IN5223B 
1N5986B 
BZX46C2V7 
BZX55C2V7 
BZX83C2V7 
MLL5223B 
RD2.7EB 
SZ.5-2.7-5-25 

Z0B2.7 

ZPD2V7 

ZPD2.7 

BZX97C2V7 

ZMM2.7 

BZV55C2V7 

BZV60C2V7 

1N3395 

1N5223A 

1N5839A 

1N5986A 

MLL5223A 

SZ.5-2.7-10-25 

" 1N5223 
1N5986 
MLL5223 
SZ.5-2.7-20-25 

BZV41C2V7 

MLV4371A 

HZ2.7PB 

SZ2.7 _ 

BZX85C2V7 
SZ1-2.7-5-25 

“ZZ7 
RD2.7FB 
SZ1-2.7-10-25 

SZ1 -2.7-20-25 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



2.7 

200m 

5.0m 

110 


5 

2.7 

200m 

5.0m 

85 

6.0 


2.7 

250m 

500u 

360 


5 

2.7 

.25 

.25m 

1.5k 


5 

2.7 

.25 

.05m 



5t 

2.7 

.25 

10m 

60 


5 

2.7 

.25 

10m 

45 


iot 

2.7 

250m 

10m 

60 


15 

2.7 

250m 

10m 

30 

7.8 

5 

2.7 

300m 

5.0m 

120 

7.0 

14 

2.7 

350m 

5.0m 

20 

30 

2 

2.7 

400m§ 

5.0m 

100 

2.0mV 

4 

2.7 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 


5 

2.7 

400m§ 

5.0m 

100 

2.0mV 

5 

2.7 

400m 

5.0m 

80 

7.0 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

400m 

250u 

1.5k 

7.5 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

400m 

250u 

1.5k 

7.5 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 


5 

2.7 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

10 

2.7 

400m 

20m 

30 


10 

2.7 

400m 

20m 

30 


10 

2.7 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 


2.7 

500m 

10m 

150 

10 


2.7 

500m 

5.0m 

83 

-6 


2.7 

500m 


45 t 

10 

1 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

7.5 

It 

2.7 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

2 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

7.5 

4 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

5 

2.7 

500m 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

500m 

5.0m 

100 


5 

2.7 

500m 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

500m 

5.0m 

75 

7.0 

5 

2.7 

500m 

5.0m 

90 

7.0 

5.0 

2.7 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

5 

2.7 

500m 

20m 

100 

6.2 

5.0 

2.7 

500m 

25 M 



5t 

2.7 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

5t 

2.7 

500m 

5.0m 

500 

1.8mV 

5 

2.7 

.50 

5.0m 

83 

6.5 

7 

2.7 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

7t 

2.7 

500m 

5.0m 

83 

6.5 

7.4 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

2.0 

7.4 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

2.0 

10 

2.7 

500m 

50m 

10 

10 

10 

2.7 

500m 

20m 

30 

8.0 

10 

2.7 

500m 

20m 

50 


10 

2.7 

500m 

5.0m 

110 


10 

2.7 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

10 

2.7 

500m 

25m 



20t 

2.7 

.50 

20m 



20 

2.7 

500m 

5.0m 

110 


20 

2.7 

500m§ 

20m 

30 


20 

2.7 

500m 

25m 



5 

2.7 

750m 

5.0m 

120 

7.0 

5 

2.7 

750m 

20m 

30 



2.7 

800m 

40m 

15 


_2t_ 

2.7 

1.0 

20m 

_ 16 t 

5.5 

5 

2.7 

1.0 § 

80m 

15 

8.0 

5.0 

2.7 

1.0 

25m 



5t 

2.7 

1.0 

20m 

18 t 

7.5 

7 

2.7 

1.0 

40m 

15 


1 io 

2.7 

1.0 

25m 



1 20 

2.7 

1.0 

25m 



5 

2.7 

1.3 

100m 

20 



175 

200J 


175 u5a 
200A A398a 
200J D035 

200J FI 40 

175 u5a 
175S A412 
" 175A A2j 
175J D041 

150A A3q 
150A D041 

175 u5b 
150A D041 
175J A297c 


175 u5b 
175S D041 



2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z ^ 2.5 v (Cont’d) 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

No. 

H 

TOL 

± 

(%) 

3— 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25 # C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a - 

TYPE 

No. 

u 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

( e C) 

DWG. 

NO. 

It 

523-2.7-5-25 










107 

MZ303,A,B,C ' 










15.0 

2.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 




5 

3.0 

500m 

10m 

50 

3.1 

175J 

D035 

2t 

SZ3-2.7-10-25 










108 

PS8900 

5 

3.0 

.50 

20m 

24 

7.5 

150 

A60d 



10 

2.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


109 

RD3.0EB 

5 

3.0 

500m 

20m 

80 

5.5 

175J 

D035 

3t 

SZ3-2.7-20-25 










110 

[SV3145 

5 

3.0 

500m 

10m 

40 

16 

150A 

Alhd 



10 

2.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


1 11 T 

SZ.5-3.0-5-25 









4 

RD2.7EL 


2.72 

500m 

1.0m 

100 


175J 

A277b 




5.0 

3.0 

500m 

25M 



175 

u5a 

5 

RD2.7EN 


2.72 

500m 

5.0m 

100 


175J 

A277b 


112 

Z0B3.0 

5t 

3.0 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

6 

BZY88C3V3 

5 

2.75 

400m 

5.0m 

110 

7.2 

200J 

D07 


113 

ZPD3 

5 

3.0 

.50 

5.0m 

90 

6.0 

175J 

D035 

7 

RD2.7MB2 

5 

2.8 

200m 

5.0m 

110 


150 



114 

ZMM3 

6t 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

6.0 

175J 

FI 35 

8 

C6044M* 


2.80 

250m 

3.0m 

48 t 


175A 

A2 


115 

BZV55C3V0 

6.6 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

2.1 

200J 

FI 39 

9 

C6052M* 


2.80 

250m 

3.0m 

48 + 


175A 

A2 


116 

BZX97C3V0 

7 

3.0 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175J 

D035 

10 

BZ102-2V8 

7 

2.8 

250m 

5.0m 

40 

23 

150J 

D07 


117 

BZV60C3V0 

7.1 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

2.1 

200J 

D034 

11 

C6044* 


2.80 

400m 

3.0m 

48 t 


175A 

D07 


118 

1N5225A 

10 

3.0 

500m 

20m 

29 

7.5 

200A 

A398a 

12 

C6052* 


2.80 

400m 

3.0m 

48 + 


175A 

D07 


119 

1N5841A 

10 

3.0 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

13 

HZ3A3 

4 

2.8 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


120 

1N5987A 

10 

3.0 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

14 

BZX75C2V8 

5 

2.8 

400m§ 

10m 

20 

23 

175J 

D07 


121 

CTZ3.0 

10 

3.0 

500m 

20m 

240 

660 

200 

D035 

15 

CD5224B 

5 

2.8 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

u39a 


122 

MLL5225A 

10 

3.0 

500m§ 

20m 

29 

7.5 

200J 

FI 40 

16 

CH5224 

5 

2.8 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

ulO 


123t 

SZ.5-3.0-10-25 









17 

RD2.7EB2 


2.80 

500m 

20m 

100 


175J 

A277b 




10 

3.0 

500m 

25m 



175 

u5a 

18 

RD2.7EL2 


2.80 

500m 

1.0m 

100 


175J 

A277b 


124 

1N5225 

20+ 

3.0 

.50 

20m 



200A 

A398a 

19 

RD2.7EN2 


2.80 

500m 

5.0m 

100 


175J 

A277b 


125 

1N5987 

20 

3.0 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

20 

HZ3HA3 

4 

2.8 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


126 

MLL5225 

20 

3.0 

500m§ 

20m 

29 


200J 

F140 

21 

1N5224B 

5 

2.8 

500m 

20m 

30 

8.0 

200A 

A398a 


127t 

SZ.5-3.0-20-25 









22 

CD28 

5 

2.8 

500m 

20m 

50 


200J 

D07 




20 

3.0 

500m 

25m 



175 

u5a 

23 

MLL5224B 

5.0 

2.8 

500m§ 

20 m 

30 

8.0 

200J 

FI 40 


128 

BZV41C3V0 

5 

3.0 

750m 

5.0m 

120 

7.0 

175S 

A412 

24 

1N5224A 

10 

2.8 

500m 

20m 

30 

8.0 

200A 

A398a 


129 

MLV4372A 

5 

3.0 

750m 

20m 

30 


175A 

A2i 

25 

1N5840A 

10 

2.8 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 


130 

HZ3.0PB 


3.0 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

26 

MLL5224A 

10 

2.8 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

200J 

FI 40 


131 

Z4A3.0 

It 

3.0 

1.0 

100m 

4.0 

8.0 

200J 

D029 

27 

1N5224 

20+ 

2.8 

.50 

20m 



200A 

A398a 


132 

SZ3.0 

2+ 

3.0 

1.0 

20m 

17 t 

5.5 

150A 

A3q 

28 

MLL5224 

20 

2.8 

500m§ 

20m 

30 


200J 

FI 40 


133 

BZX85C3V0 

5 

3.0 

1.0 § 

80m 

20 

8.0 

150A 

D041 

29 

LNA328B 

2 

2.8 

600m 

20m 

50 


175A 

D07 


134t 

SZ1-3.0-5-25 









30 

GLA28.A.B 

5+ 

2.8 

600m 

20m 

50 

6.5 

175 

D07 




5.0 

3.0 

1.0 

25m 



175 

u5b 

31 

LNA328A 

5 

2.8 

600m 

20m 

50 


175A 

D07 


135 

Z3.0 

5t 

3.0 

1.0 

20m 

18 + 

7.0 

150A 

D041 

32 

LNA328 

10 

2.8 

600m 

20m 

50 


175A 

D07 


136 

Z4B3.0 

5t 

3.0 

1.0 

100m 

4.0 

8.0 

200J 

D029 

33 

MLNA328B 

2 

2.8 

750m 

20m 

50 


175A 

A249e 


137 

RD3.0FB 

6 

3.0 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

34 

MGLA28AB 

5f 

2.8 

750m 

20m 

50 

6.5 

175A 

A249e 


138t 

SZ1-3.0-10-25 









35 

MLNA328A 

5 

2.8 

750m 

20m 

50 


175A 

A249e 




10 

3.0 

1.0 

25m 



175 

u5b 

36 

MLNA328 

10 

2.8 

750m 

20m 

50 


175A 

A249e 


139 

AW03-03 

20 

3.0 

1.0 

60m 

15 

7.0 

150J 

A277n 

37 

RD2.7FB2 


2.80 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


140r 

SZ1-3.0-20-25 









38 

HZ2.7EB2 

4.8 

2.81 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 




20 

3.0 

1.0 

25m 



175 

u5b 

39 

PS1177.A 

5+ 

2.85 

1.0 

10m 

40 

23 

150A 

Alqd 


141 

BZW22C3V0 

5 

3.0 

1.3 

100m 

20 


175S 

D041 

40 

1N372 

15 

2.9 


15m 



150A 

Aler 


142 

Z2B3.0 

5t 

3.0 

2.5 

100m 

4.0 

8.0 

20 OJ 

D01 

41 

RD3.0MB1 

4 

2.9 

200m 

5.0m 

120 


150 



143t 

SZ3-3.0-5-25 









42 

HZ3B1 

3 

2.9 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 



_|5.0 

3.0 

5.0 

25m 



175 

u5c 

43 

HZ3HB1 

3 

2.9 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


144t 

SZ3-3.0-10-25 









44 

RD2.7EC 

5 

2.9 

500m 

20m 

100 

6.0 

175J 

D035 




10 

3.0 

5.0 

25m 



175 

u5c 

45 

HZ2.7PC 


2.9 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 


145y 

SZ3-3.0-20-25 









46 

RD2.7FC 

6 

2.9 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 




10 

3.0 

5.0 

25m 



175 

u5c 

47 

RD3.0FB1 


2.95 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


146 

RD3.0EL 


3.04 

500m 

1.0m 

80 


175J 

A277b 

48 

RD3.0EB1 


2.96 

500m 

20m 

80 


175J 

A277b 


147 

RD3.0EN 


3.04 

500m 

5.0m 

80 


175J 

A277b 

49 

RD3.0EL1 


2.96 

500m 

1.0m 

80 


175J 

A277b 


148 

RD3.0FB2 


3.09 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

50 

HZ3.0EB1 

4.0 

2.96 

500m 

20m 

80 


175J 

D035 


149 

RD3.0MB2 

4 

3.1 

200m 

5.0m 

120 


150 


51 

TZPD3 


3.0 


5.0m 

90 

6.0 


D035 


150 

HZ3B3 

3 

3.1 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

52 

BZV49C3V0 

5 

3.0 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 


151 

HZ3HB3 

3 

3.1 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

□035 

53 

ND3V0 

10 

3.0 


5.0m 

120 

7.0 


u48 


152 

CD31 

5 

3.1 

500m 

20m 

30 


200J 

D07 

54 

BZX84C3V0 

5 

3.0 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 


153 

LNA331B 

2 

3.1 

600m 

20m 

30 


175A 

D07 

55 

RD3.0MB 

5.0 

3.0 

200m 

5.0m 

120 


150J 

M500c 


154 

GLA31.A.B 

5t 

3.1 

600m 

20m 

30 

6.3 

175 

D07 

56 

SZ102/3V0* 

7 

3.0 

200m 

5.0m 



150J 

M901 


155 

LNA331A 

5 

3.1 

600m 

20m 

30 


175A 

D07 

57 

HZ3LLB 


3.0 

250m 

500u 

360 


175J 

D035 


156 

LNA331 

10 

3.1 

600m 

20m 

30 


175A 

D07 

58 

1N4S19 

5 

3.0 

.25 

.25m 

1.6k 


200 

D014 


157 

MLNA331B 

2 

3.1 

750m 

20m 

30 


175A 

A249e 

59 

1N4683 

5 

3.0 

.25 

.05m 



200A 

D014 


158 

MGLA31.A.B 

5+ 

3.1 

750m 

20m 

30 

6.3 

175A 

A249e 

60 

PD6001.A 

5f 

3.0 

.25 

10m 

60 


150 

A109 


159 

MLNA331A 

5 

3.1 

750m 

20m 

30 


175A 

A249e 

61 

PD6042 

5 

3.0 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 


160 

MLNA331 

10 

3.1 

750m 

20m 

30 


175A 

A249e 

62 

1/4M3.0AZ10 










161 

RD3.0EB2 


3.11 

500m 

20m 

80 


175J | 

A277b 



10f 

3.0 

250m 

10m 

55 


175J 

E204h 


162 

RD3.0EL2 


3.11 

500m 

1.0m 

80 


175J 

A277b 

63 

BZX88C3V0 

5 

3.0 

300m 

5.0m 

120 

7.0 

175S 

A412 


163 

RD3.0EN2 


3.11 

500m 

5.0m 

80 


175J 

A277b 

64 

ZTE3 

13 

3.0 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 


164 

HZ3.0EB2 

4.3 

3.12 

500m 

20m 

80 


175J 

D035 

65 

MA4030 

5 

3.0 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 


165 

RD3.3MB1 

4 

3.2 

200m 

5.0m 

130 


150 


66 

Z5A3.0 

If 

3.0 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 


166 

BZX79B3V3 

2 

3.2 

400m§ 

5.0m 

95 

2.4mV 

200J 

D035 

67 

BZX79B3V0 

2 

3.0 

400m§ 

5.0m 

95 

2.1 mV 

200J 

D035 


167 

HZ3C1 

3 

3.2 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

68 

HZ3B2 

3 

3.0 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


168 

HZ3HC1 

3 

3.2 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

69 

1N4372A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 


175J 

D07 


169 

RD3.0EC 

5 

3.2 

500m 

20m 

80 

5.3 

175J 

D035 

70 

1S2030A 

5 

3.0 

.40 

5.0m 

200 

7.0 

150A 

A1 


170 

HZ3.0PC 


3.2 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

71 

1S7030A 

5 

3.0 

.40 

5.0m 

200 

7.0 

175A 

A1 


171 

RD3.0FC 

6 

3.2 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 

72 

BZX79C3V0 

5 

3.0 

400m§ 

5.0m 

95 

2.1 mV 

200J 

D035 


172 

RD3.3FB1 


3.25 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

73 

BZX96C3 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

80 

6.5 

150J 

D07 


173 

RD3.3EB1 


3.27 

500m 

20m 

70 


175J 

A277b 

74 

BZY88C3V0 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

120 

8.0 

200J 

D07 


174 

RD3.3EL1 


3.27 

500m 

1.0m 

70 


175J 

A277b 

75 

BZY88C3V6 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

105 

5.5 

200J 

D07 


175 

RD3.3EN1 


3.27 

500m 

5.0m 

70 


175J 

A277b 

76 

CD4372A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

u39a 


176 

HZ3.3EB1 

3.6 

3.27 

500m 

20m 

70 


175J 

D035 

77 

CD4619 

5 

3.0 

400m 

250u 

1.6k 

7.5 

200J 

u39a 


177 

TZPD3.3 


3.3 


5.0m 

90 

6.0 


D035 

78 

CD5225B 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

u39a 


178 

BZV49C3V3 

5 

3.3 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 

79 

CH4372 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

ulO 


179 

CD4728A 

5.0 

3.3 


76m 

10 


200 

u52 

80 

CH4619 

5 

3.0 

400m 

250u 

1.6k 

7.5 

200J 

ulO 


180 

CD5333B 

5 

3.3 


380m 

3.0 

6.7 

200J 

u39b 

81 

CH5225 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

ulO 


181 

ND3V3 

10 

3.3 


5.0m 

110 

6.0 


u48 

82 

GSZ3.0A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 



A69a 


182 

RD3.3MB 


3.3 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500c 

83 

K300A 

5 

3.0 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 


183 

1N466B 

1 

3.3 

200m 

5.0m 

55 + 


150S 

Cl 

84 

MAI 030 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

A24D 


184 

1N466A 

5 

3.3 

200m 

5.0m 

55 t 


150S 

Cl 

85 

Z5B3.0 

5f 

3.0 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 


185 

1N471A 

5 

3.3 

200m 

5.0m 

65 t 


150S 

Cl 

86 

1N4372 

10 

3.0 

400m 

20m 

29 


175J 

D07 


186 

BZX84C3V3 

5 

3.3 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 

87 

GSZ3.0 

10 

3.0 

400m 

20m 

29 



A69a 


187 

HZ3LLC 


3.3 

250m 

500u 

360 


175J 

D035 

88 

K300 

10 

3.0 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 


188 

ST41 * 


3.3 

.25 

100m 

6 t 


150 

D07 

89 

05Z3.0 


3.0 

500m 

10m 

120 

9.5 

175J 

D035 


189 

1N4620 

5 

3.3 

250m 

250u 

1.6k 


200A 

D014 

90 

GZA3.0 


3.0 

500m 


43 t 

9.5 


A159 


190 

1N4684 

5 

3.3 

.25 

.05m 



200A 

D014 

91 

1N5987D 

1 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

7.0 

200J 

D035 


191 

PD6002.A 

5t 

3.3 

.25 

10m 

55 


150 

A109 

92 

SV3145B* 

1 

3.00 

500m 

10m 

40 

16 

150A 

Alhd 


192 

PD6043 

5 

3.3 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 

93 

Z0A3.0 

It 

3.0 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 


193 

1/4M3.3AZ10 









94 

1N5987C 

2 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

7.0 

200J 

D035 




iot 

3.3 

250m 

10m 

55 


175J 

E204h 

95 

SV3145A* 

2 

3.00 

500m 

10m 

40 

16 

150A 

Alhd 


194 

02BZ3.3 

15 

3.3 

250m 

10m 

30 

7.0 

175J 

D035 

96 

HZ3HB2 

3 

3.0 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


195 

BZX88C3V3 

5 

3.3 

300m 

5.0m 

110 

6.0 

175S 

A412 

97 

1N5225B 

5 

3.0 

500m 

20m 

29 

7.5 

200A 

A398a 


196 

C5D5226 

10 

3.3 

320m 

20m 



150S 

M713a 

98 

1N5987B 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 


197 

ZTE3.3 

12 

3.3 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 

99 

BZX46C3V 

5 

3.0 

500m 

20m 

28 

6.0 

175A 

D035 


198 

MA4033 

5 

3.3 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 

100 

BZX46C3V0 

5 

3.0 

500m 

20m 

29 

8.0 

175A 

D035 


199 

1N5518D 

1 

3.3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

101 

BZX55C3V 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175A 

D035 


200 

Z5A3.3 

1 + 

3.3 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 

102 

BZX55C3V0 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

80 

7.0 

175A 

D035 


201 

1N5518C 

2 

3.3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

103 

BZX79C3V 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

35 

200J 

D035 


202 

HZ3C2 

3 

3.3 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

104 

BZX83C3V0 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

90 

-7 

175A 

D035 


203 

1N746A 

5 

3.3 

400m 

20m 

28 

6.2 

175A 

A1 

105 

CTZ3.0A 

5 

3.0 

500m 

20m 

240 

660 

200 

D035 


204 

1N3506 

5 

3.3 

.40 

20m 

24 

6.2 

200A 

D07 

106 

MLL5225B 

5.0 

3.0 

500m5 

20m 

29 

7.5 

200J 

F140 


205 

1N5518B 

5 

3.3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
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D.A. T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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REFERENCE 


2.5 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

u 

T0L 

± 

(%l 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

H 

TYPE 

No. 

3J 

TOL 

± 

(%) 

n — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

W 1 IVI - U , 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

irJ. i-LLr' 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(fi) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

BB 


mm 

r*B 

.40 

5.0m 

120 

7.0 

UZ3M 

Al 

104 

1N5008A 

5 

3.3 

2.5 

mum 

6.0 

6.6 

150 

ATgn 

IS 

1S7033A 


KEB 

.40 

5.0m 

100 

7.0 

175A 

A1 

105 

Z2B3.3 

5t 

3.3 

2.5 

100m 

4.0 

7.0 

200J 

D01 

BB 

BZX79C3V3 

Bfl 

KEB 

400m§ 

5.0m 

95 

2.4 mV 

200J 

D035 

106 

IN5008 

10 

3.3 

2.5 

189m 

6.0 

6.6 

150 

Alan 


BZX96C3V3 

mm 

KEB 

400m 

F^YiTTi^H 

80 

6.0 

150J 

D07 

107 

BZV16C3V3 

5 

3.3 

3.0 

150m 

10 

6.0 

175J 

D013 


BZY88C3V9 

El 

KEb 

400m 

5.0m 

100 

5.2 

200J 

D07 

108 

ZCC3.3B 

5 

3.3 

3.0 

230m 

4.0 



Aley 


CD746A 

mm 

B 

400m 

20m 

28 

7.0 

200J 

u39a 

109 

ZCC3.3A 

10 

3.3 

3.0 

230m 

4.0 



Alev 

■UIK 

CD4620 

5 

bb 

400m 

250u 

1.6k 

7.5 

200J 

u39a 

110 

ZCC3.3 

20 

3.3 

3.0 

230m 

4.0 



Aley 

Bb 

CD5226B 

5 

. 

400m 

20m 

28 

7.0 

200J 

u39a 

111 ▼ 

SZ3-3.3-5-25 










CH746 

5 

EEB 

400m 

20m 

24 

7.0 

200J 

ulO 


_liLO_ 

3.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

no 

CH4620 

B 

r*B 

400m 

250u 

1.6k 

7.5 

200J 

ulO 

1 12t 

SZ3-3.3-10-25 










CH5226 

Wm 

m eb 

400m 

20m 

28 

7.0 

200J 

ulO 



10 

3.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

M2 

GSZ3.3A 

mm 

keb 

400m 

20m 

24 



A69a 

113v 

SZ3-3.3-20-25 












wEtm 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 



10 

3.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 



WM 

*eb 

400m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

A24D 

114 

RD3.3EL 


3.34 

500m 

1.0m 

70 


175J 

A277b 



HI 

keb 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 

115 

RD3.3EN 


3.34 

500m 

5.0m 

70 


175J 

A277b 

16 

ZMM746A 

5.0 

rkjr 

400m§ 

20m 

28 

6.2 

175J 

F139 

116 

RD3.3FB2 


3.39 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

17 

1N746 

10 

keb 

400m 

20m 

28 

6.2 

175A 

Al 

117 

RD3.3MB2 

4 

3.4 

200m 

5.0m 

130 


150 


18 

1N5518A 

10 

keb 

400m§ 

20m 



175A 

D07 

118 

HZ3C3 

3 

3.4 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

mmm 


mm 

IB 

.40 

5.0m 

150 

7S) 

150A 

Al 

119 

HZ3HC3 

3 

3.4 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

K£B 


■tfl 

fHB 

.40 

5.0m 

150 

7.0 

150A 

Al 

120 

RD3.3EB2 


3.42 

500m 

20m 

70 


175J 

A277b 

SfB1 


wm 

KEB 

400m 

2Cm 

24 



A69a 

121 

RD3.3EL2 


3.42 

500m 

1.0m 

70 


175J 

A277b 

wgwm 

1 He jcTiSHMHIfl 

■w 

■ 1 ■ 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

122 

RD3.3EN2 


3.42 

500m 

5.0m 

70 


175J 

A277b 


nl j, | ^ Mass 

wm 

KEB 

400m§ 

20m 

28 

6.2 

175J 

FI 39 

123 

HZ3.3EB2 

3.6 

3.43 

500m 

20m 

70 


175J 

D035 

K2B 

i KTiw! :*^B 

sts 

KEB 

.40 

5.0m 

200 

7.0 

150A 

Al 

124 

BZ102-3V4 

7 

3.45 

250m 

5.0m 

50 

23 

150J 

D07 

Ufl 




400m§ 

20m 



175A 

D07 

125 

PS6466 

13 

3.45 

.50 

10m 

55 


200J 

Algd 

Kg^H 



B 

500m 

10m 

100 

9.0 

175J 

D035 

126 

1N373 

10 

3.5 


10m 



150A 

Aler 

mam 



KEB 

500m 


41 t 

9.0 


A159 

127 

RD3.6MB1 

4 

3.5 

200m 

5.0m 

130 


150 


28 

1N5988D 


iB 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

128 

1N703A 

6.5 

3.5 

250m 

5.0m 

55 


200A 

A398 

29 



HjkI 

500m 

5.0m 

50 f 

9.0 

200J 

D029 

129 

1N466 

10 

3.5 

250m 

5.0m 

55 t 


200A 

Cl 

30 

1N5988C 


KEB 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

130 

1N703 

13 

3.5 

.25 

10m 

55 


200A 

A398 

31 

HZ3HC2 


iB 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

131 

HZ4A1 

3 

3.5 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

32 

1N5226B 


E 1 

500m 

20m 

24 

7.0 

200A 

A398a 

132 

HZ4HA1 

3 

3.5 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

33 

1N5842B 


KEB 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

133 

CD35 

5 

3.5 

500m 

20m 

20 1 


200J 

D07 

34 

1N5988B 


KB 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

134 

RD3.3EC 

5 

3.5 

500m 

20m 

70 

5.0 

175J 

D035 

35 

BZX46C3V3 


KEB 

500m 

20m 

28 

8.0 

175A 

D035 

135 

LNA335B 

2 

3.5 

600m 

20m 

20 


175A 

D07 

36 

BZX55C3V3 


KEB 

500m 

5.0m 

85 

6.0 

175A 

D035 

136 

GLA35.A.B 

5t 

3.5 

600m 

20m 

20 

5.8 

175 

D07 

37 



KB 

500m 

5.0m 

90 

-6 

175A 

D035 

137 

LNA335A 

5 

3.5 

600m 

20m 

20 


175A 

D07 

38 



KEB 

500m 

20m 

220 

660 

200 

D035 

138 

LNA335 

10 

3.5 

600m 

20m 

20 


175A 

D07 

39 



KEB 

500m§ 

20m 

28 

7.0 

200J 

FI 40 

139 

MLNA335B 

2 

3.5 

750m 

20m 

20 


175A 

A249e 



■HR 

R£B 

.50 

20m 

24 

7.3 

150 

A60p 

140 

MGLA35.A.B 

5t 

3.5 

750m 

20m 

20 

5.8 

175A 

A249e 



mm 

KEB 

500m 

20m 

70 

5.1 

175J 

D035 

141 

MLNA335A 

5 

3.5 

750m 

20m 

20 


175A 

A249e i 


fjfJwaeltBiSIiB 

Bi 

■MB 







142 

MLNA335 

10 

3.5 

750m 

20m 

20 


175A 

A249e 

■HKggjf 



r*b 

500m 

25M 



175 

u5a 

143 

RD3.3FC 

5 

3.5 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 

43 

Z0B3.3 

usi 

r] 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

144 

RD3.6FB1 


3.55 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

44 

ZMM5226B 


KEB 

500m$ 

20m 

28 

7.0 

200J 

FI 39 

145 

RD3.6EB1 


3.57 

500m 

20m 

60 


175J 

A277b 

45 

ZPD3V3 


R£B 

500m 

5.0m 

500 

1.8mV 

175J 

D035 

146 

RD3.6EL1 


3.57 

500m 

iTOm 

60 


175J 

A277b 

46 

ZPD3.3 


KEB 

.50 

5.0m 

90 

5.5 

175J 

D035 

147 

RD3.6EN1 


3.57 

500m 

5.0m 

60 


175J 

A277b 

47 

BZV55C3V3 


KEB 

500m 

5.0m 

95 

2.4 

200J 

FI 39 

148 

HZ3.6EB1 

3.5 

3.58 

500m 

20m 

60 


175J 

D035 

48 

BZX97C3V3 


RB 

500m 

5.0m 

85 

6.0 

175J 

D035 

149 

TZPD3.6 


3.6 


5.0m 

90 

6.0 


D035 

49 

ZMM3.3 

Kr] 

KEB 

500m 

5.0m 

95 

5.5 

175J 

FI 35 

150 

BZV49C3V6 

5 

3.6 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 

50 

BZV60C3V3 

I2E 

KEB 

500m 

5.0m 

95 

2.4 

200J 

D034 

151 

CD4729A 

5.0 

3.6 


69m 

10 


200 

u52 

51 

1N3396 


RBI 

500m 

30m 

25 

10 

200S 

P5 

152 

CD5334B 

5 

3.6 


350m 

2.5 

6.2 

200J 

u39b 

52 

1N5226A 


KEB 

500m 

20m 

24 

7.0 

200A 

A398a 

153 

MMBZ5227 

5 

3.6 


20m 

24 



M500 

53 

1N5842A 


KEB 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

154 

ND3V6 

10 

3.6 


5.0m 

105 

7.0 


u48 

54 

1N5988A 

10 

RBI 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

155 

BZ3.6 

5 

3.6 

.15 

5.0m 

110 


170A 

D07 

55 

CTZ3.3 

10 

KicKi 

500m 

20m 

220 

660 

200 

D035 

156 

RD3.6MB 


3.6 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500c 

56 


10 

KEB 

500m § 

20m 

28 

7.0 

200J 

FI 40 

157 

BZX84C3V6 

5 

3.6 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 




B 







158 

PTC501 

10 

3.6 

248mt 

69m 

10 



Albc 




E 

500m 

25m 



175 

u5a 

159 

HZ4LLA 


3.6 

250m 

500u 

370 


175J 

0035 




KEB 

500m§ 

20m 

28 

7.0 

200J 

FI 39 

160 

1N4621 

5 

3.6 

.25 

.25m 

1.7k 


200 

D014 

59 

1N5226 


R£B 

.50 

20m 



200A 

A398a 

161 

1N4685 

5 

3.6 

.25 

.05m 



200A 

D014 

60 

1N5988 



500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

162 

PD6003.A 

5t 

3.6 

.25 

10m 

55 


150 

A109 

61 

MLL5226 


KEB 

500m§ 

20m 

28 


200J 

FI 40 

163 

PD6044 

5 

3.6 

.25 

10m 

44 


150 

A2c 




bb 







164 

1/4M3.6AZ10 












m 

500m 

25m 

■ 


175 

u5a 



iot 

3.6 

250m 

10m 

50 


175J 

E204h 




KIcB 

500m§ 

20m 

28 

7.0 

200J 

FI 39 

165 

BZX88C3V6 

5 

3.6 

300m 

5.0m 

105 

7.0 

175S 

A412 

64 

BZV41C3V3 


KEB 

750m 

5.0m 

110 

6.0 

175S 

A412 

166 

C5D5227 

10 

3.6 

320m 

20m 



150S 

M713a 

65 

MLV746A 


RJ 

750m 

20m 

24 


175A 

A2j 

167 

ZTE3.6 

11 

3.6 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 

66 

AP3.3A.B 


KEB; 

1.0 t 

20m 

40 



D035 

168 

MA4036 

5 

3.6 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

0034 

67 

TSC4728CHIP 









169 

1N5519D 

1 

3.6 

400m§ 

20m 

24 


175A 

D07 

. bb 



3.3 

1.0 

76m 

10 



u46 

170 

Z5A3.6 

It 

3.6 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

007 

68 

Z4A3.3 

It 

3.3 

1.0 

100m 

4.0 

7.0 

200J 

D029 

171 

1N5519C 

2 

3.6 

400m§ 

20m 

24 


175A 

D07 

69 

SZ3.3 

2f 

rtei 

1.0 

20m 

17 t 

5.4 

150A 

A3g 

172 

BZX79B3V6 

2 

3.6 

400m§ 

5.0m 

90 

2.4mV 

200J 

D035 

70 

1N3821A 

5 


1.0 

76m 

10 

7.5 

175A 

A31a 

173 

HZ4A2 

3 

3.6 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

71 

1N4649 

5 

KEB 

1.0 

76m 

400 

7.5 

200A 

D015 

174 

1N747A 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

5.5 

175A 

Al 

72 

1N4728A 


KEB 

1.0 

76m 

10 


200A 

D041 

175 

1N3507 

5 

3.6 

.40 

20m 

22 

5.5 

200A 

D07 

73 

APD3.3A.B 


KEB 

1.0 t 

76m 

15 



Alrx 

176 

1N5519B 

5 

3.6 

400m§ 

20m 

24 


175A 

D07 

74 

BZX85C3V3 


KEB 

1.0 § 

80m 

20 

-6 

150A 

D041 

177 

1S2036A 

5 

3.6 

.40 

5.0m 

110 

6.0 

150A 

Al 

75 

CD4728 


KEB 

1.0 

75m 

10 

6.6 

200J 

u39a 

178 

1S7036.B 

5t 

3.6 

.40 

5.0m 

120 

6.0 

150A 

Al 

76 

CH4728 


KEB 

1.0 

76m 

10 

6.6 

200J 

ulO 

179 

1S7036A 

5 

3.6 

.40 

5.0m 

95 

6.0 

175A 

Al 

77 

PL3V3Z 


KEB 

1.0 

100m 

10 

6.0 

150J 


180 

BZX75C3V6 

5 

3.6 

400m§ 

10m 

25 

22 

175J 

D07 

78 ▼ 

SZ1-3.3-5-25 


BB 







181 

BZX79C3V6 

5 

3.6 

400m§ 

5.0m 

90 

2.4mV 

200J 

D035 

■H 



E 

1.0 

25m 



175 

u5b 

182 

BZY88C4V3 

5 

3.6 

400m 

5.0m 

90 

4.1 

200J 

D07 

79 

Z3.3#B 


KEB 

1.0 

20m 

19 t 

6.0 

150A 

D041 

183 

CD747A 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

6.0 

200J 

u39a 

80 

Z4B3.3 

5t 

3.3 

1.0 

100m 

4.0 

7.0 

200J 

D029 

184 

CD4621 

5 

3.6 

400m 

250u 

1.7k 

6.5 

200J 

u39a 

81 

ZB3.3B 

5 

3.3 

1.0 

76m 

400 



Alty 

185 

CD5227B 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

6.5 

200J 

u39a 

82 

RD3.3FB 

6 

3.3 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 

186 

CH747 

5 

3.6 

400m 

20m 

22 

6.5 

200J 

ulO 

83 

1N3821 


KEB 

1.0 

76m 

10 

7.5 

175A 

Albx 

187 

CH4621 

5 

3.6 

400m 

250u 

1.7k 

6.5 

200J 

ulO 

84 

1N4728 


KEB 

1.0 

76m 

10 


200A 

D041 

188 

CH5227 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

6.5 

200J 

ulO 

85 

KS433A 


KEB 

1.0 

30m 

25 t 

5.0 

100C 

A378 

189 

GSZ3.6A 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 



A69a 


SZ1-3.3-10-25 


bb 







190 

K360A 

5 

3.6 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 




Ki } & 

1.0 

25m 



175 

u5b 

191 

MAI 036 

5 

3.6 

400m 

5.6m 

100 

3.5 

200J 

A24D 


ZB3.3A 


KEB 

1.0 

76m 

400 



Altv 

192 

Z5B3.6 

5t 

3.6 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 


Kr4ECJK54*Bt£l 

warn 

bb 







193 

ZMM747A 

5.0 

3.6 

400m§ 

20m 

24 

5.5 

175J 

F139 


■■■■■III 

E 

Ki.X 

1.0 

25m 



175 

u5b 

194 

1N747 

10 

3.6 

400m 

20m 

24 

5.5 

175A 

Al 


HttEBRB 

mm 

KEB 

1.0 

76m 

400 



Altv 

195 

1N5519A 

10 

3.6 

400m8 

20m 



175A 

D07 



Ki 

R&B 

1.3 

100m 

10 

10 


Alrx 

196 

1S2036 

10 

3.6 

.40 

5.0m 

120 

6.0 

150A 

Al 



mm 

KEB 

1.3 

100m 

10 

10 


D013 

197 

GSZ3.6 

10 

3.6 

400m 

20m 

24 



A69a 



■3 

KEB 

1.3 

100m 

10 

10 


D041 

198 

K360 

10 

3.6 

400m$ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 



mm 

Km 

1.5 

113m 

10 


200J 

D041 

199 

ZMM747 

10 

3.6 

400m§ 

20m 

24 

5.5 

175J 

F139 



mm 

KEB 

1.5 

113m 

10 


200J 

D041 

200 

1N5519 

20 

3.6 

400m§ 

20m 



175A 

D07 



bj 

KEB 

1.5 

113m 

10 


200J 

D041 

201 

05Z3.6 


3.6 

500m 

10m 

90 

8.5 

175J 

D035 


hi '1 I'll 1 UK 


KVcR 

1.5 

113m 

10 


200J 

D041 

202 

GZA3.6 


3.6 

500m 


39 t 

8.5 


A159 




Kl 

1.5 

113m 

10 


200J 

D041 

203 

1N5989D 

1 

3.6 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 


iMLnwxwm 


KEB 

2.0 

100m 

10 

6.0 

175J 

A344r 

204 

Z0A3.6 

It 

3.6 

500m 

5.0m 

45 t 

9.0 

200J 

D029 




KEB 

2.0 

151m 

6.0 

7.5 

150A 

D041 

205 

1N5989C 

2 

3.6 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 




KEb 

2.0 

142m 

10 



Alty 

206 

HZ4HA2 

3 

3.6 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


Hi' m 1 I 1 BBB 


KEB 

2.0 

151m 

6.0 

7.5 

150A 

D041 

207 

1N5227B 

5 

3.6 

500m 

20m 

22 

6.5 

200A 

A398a 



■QB 

Km 

2.0 

142m 

10 



Alty 

208 

1N5843B 

5 

3.6 

500m 

20m 

48 


150C 

M859 



w~*m 

KEB 

2.0 

142m 

10 



Altv 

209 

1N5989B 

5 

3.6 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 
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2. 

VOLTAC 

*E 1 



:e c 

IIODE 

S-v 

z ^ 

2.5 V (Cont’d) 




IN ORDEl 
(3) TOLEI 

* OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
?ANCE & (4) TYPE NUMBER 


£1 

31 

jJ 

2J 

TEST 


TEMP. 





3 

3 1 

TT 

2j 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

_+ 

REF. 

@ 25 8 C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 







VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 





(%) 

KH 

(W) 

(A) 

(a) 




1 

0ZX46C3V6 

5 

3.6 

500m 

20m 

24 

8.0 

175A 

TO35 


102 

RD3.9E01 


3.86 

50Sm 

■frTTTM 

50 


175J 

A277b 

2 

BZX55C3V6 

5 

3.6 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175A 

iD035 


103 

RD3.9EL1 


3.86 

500m 

1.0m 

50 


175J 

A277b 

3 

BZX83C3V6 

5 

3.6 

500m 

5.0m 

90 

-6 

175A 

D035 


104 

RD3.9EN1 


3.86 

500m 

5.0m 

50 


175J 

A277b 

4 

CTZ3.6A 

5 

3.6 

500m 

20m 

210 

650 

200 

D035 


105 

RD3.9FB1 


3.86 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

5 

MLL5227B 

5.0 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 40 


106 

HZ3.9EB1 

3.6 

3.88 

500m 

20m 

50 


175J 

D035 

6 

PS8902 

5 

3.6 

.50 

20m 

22 

6.5 

150 

A60d 


107 

1C3993 


3.9 


640m 

2.0 



u36 

7 

RD3.6EB 

5 

3.6 

500m 

20m 

60 

4.5 

175J 

D035 


108 

TZPD3.9 


3.9 


5.0m 

90 

5.0 


D035 

8 

Z0B3.6 

5t 

3.6 

500m 

5.0m 

45 f 

9.0 

200J 

D029 


109 

TZPY3.9 


3.9 


100m 

7.0 

3.0 


D041 

9 

ZMM3.6 

5f 

3.6 

500m 

5.0m 

95 

5.5 

175J 

FI 35 


110 

BZV49C3V9 

5 

3.9 


5.0m 

85 

-7 

150J 

Ml 008 

10 

ZMM5227B 

5.0 

3.6 

500m§ 

20m 

24 ~ 

6.5 

200J 

F139 


111 

CD4730A 

5.0 

3.9 


64m 

9.0 


200 

u52 

11 

ZPD3V6 

5| 

3.6 

500m 

5.0m 

500 

2.0mV 

175J 

D035 


112 

CD5335B 

5 

3.9 


320m 

2.0 

5.7 

200J 

u39b 

12 

ZPD3.6 

5 

3.6 

.50 

5.0m 

90 

5.5 

175J 

D035 


113 

MMBZ5228 

5 

3.9 


20m 

23 



M500 

13 

BZV55C3V6 

5.8 

3.6 

500m 

5.0m 

90 

2.4 

20 OJ 

F139 


114 

ND3V9 

10 

3.9 


5.0m 

100 

5.5 


u48 

14 

BZV60C3V6 

5.8 

3.6 

500m 

5.0m 

90 

2.4 

200J 

D034 


115 

1N1981B 

1 

3.9 

150m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

Cl 

15 

BZX97C3V6 

6 

3.6 

500m 

5.0m 

85 

6.0 

175J 

D035 


116 

1N1981A 

5 

3.9 

150m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

Cl 

16 

1N5227A 

10 

3.6 

500m 

20m 

22 

6.5 

200A 

A398a 


117 

BZ3.9 

5 

3.9 

.15 

5.0m 

100 


170A 

D07 

17 

1N5843A 

10 

3.6 

500m 

20m 

48 


150C 

M859 


118 

INI 981 

10 

3.9 

150m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

Cl 

18 

1N5989A 

10 

3.6 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 


119 

RD3.9MB 


3.9 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500c 

19 

CTZ3.6 

10 

3.6 

500m 

20m 

210 

650 

200 

D035 


120 

1N1927B 

1 

3.9 

200m 

5.0m 

11 

6.0 

150A 

A82e 

20 

MLL5227A 

10 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 40 


121 

1N1927A 

5 

3.9 

200m 

5.0m 

11 

6.0 

150A 

A82e 

21 v 

SZ.5-3.6-10-25 










122 

BZX84C3V9 

5 

3.9 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 



10 

3.6 

500m 

25 m 



175 

u5a 


123 

INI 927 

10 

3.9 

200m 

5.0m 

11 

6.0 

150A 

A82e 

22 

ZMM5227A 

10 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 39 


124 

HZ4LLB 


3.9 

250m 

500u 

370 


175J 

D035 

23 

1N5227 

20+ 

3.6 

.50 

20m 



200A 

A398a 


125 

1N4622 

5 

3.9 

250m 

250u 

1.6k 


200A 

D014 

24 

1N5989 

20 

3.6 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 


126 

1N4686 

5 

3.9 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

25 

MLL5227 

20 

3.6 

500m§ 

20m 

24 


200J 

FI 40 


127 

PD6004.A 

5f 

3.9 

.25 

10m 

50 


150 

A109 

26 ▼ 

SZ.5-3.6-20-25 










128 

PD6045 

5 

3.9 

.25 

10m 

42 


150 

A2c 



20 

3.6 

500m 

25m 



175 

u5a 


129 

1/4M3.9AZ10 









27 

ZMM5227 

20 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 39 




10t 

3.9 

250m 

10m 

50 


175J 

E204h 

28 

BZV41C3V6 

5 

3.6 

750m 

5.0m 

105 

7.0 

175S 

A412 


130 

02BZ3.9 

15 

3.9 

250m 

10m 

30 

6.3 

175J 

D035 

29 

MLV747A 

5 

3.6 

750m 

20m 

22 


175A 

A2j 


131 

BZX88C3V9 

5 

3.9 

300m 

5.0m 

100 

5.5 

175S 

A412 

30 

HZ3.6PB 


3.6 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 


132 

C5D5228 

10 

3.9 

320m 

20m 



150S 

M713a 

31 

AP3.6A.B 


3.6 

1.0 + 

20m 

40 



D035 


133 

ZTE3.9 

11 

3.9 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 

32 

TSC4729CHIP 










134 

MA4039 

5 

3.9 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 




3.6 

1.0 

69m 

10 



u46 


135 

1N5520D 

1 

3.9 

400m§ 

20m 

22 


175A 

D07 

33 

Z4A3.6 

If 

3.6 

1.0 

100m 

4.0 

6.0 

200J 

D029 


136 

Z5A3.9 

It 

3.9 

400m§ 

5.0m 

80 

5.0 

200J 

D07 

34 

SZ3.6 

2+ 

3.6 

1.0 

20m 

17 t 

5.0 

150A 

A3g 


137 

1N5520C 

2 

3.9 

400m§ 

20m 

~22 


175A 

D07 

35 

1N3822A 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 

6.5 

175A 

A31a 


138 

BZX79B3V9 

2 

3.9 

400m§ 

5.0m 

90 

2.5mV 

200J 

D035 

36 

1N4650 

5 

3.6 

1.0 

69 m 

400 

7.0 

200A 

D015 


139 

HZ4B2 

3 

3.9 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

37 

1N4729A 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 


200A 

D041 


140 

1N748A 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

4.9 

175A 

A1 

38 

APD3.6A.B 

5t 

3.6 

1.0 t 

69 m 

15 



Alrx 


141 

1N3508 

5 

3.9 

.40 

20m 

20 

4.9 

200A 

D07 

39 

BZV85C3V6 

5 

3.6 

1.0 

60 

15 

2.4mV 

200J 

Alir 


142 

1N5520B 

5 

3.9 

400m§ 

20m 

22 


175A 

D07 

40 

BZX85C3V6 

5 

3.6 

1.0 

60m 

15 

-6 

150A 

D015 


143 

1S2039A 

5 

3.9 

.40 

5.0m 

100 

5.0 

150A 

A1 

41 

CD4729 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 

6.0 

200J 

u39a 


144 

1S7039.B 

5t 

3.9 

.40 

5.0m 

110 

5.0 

150A 

A1 

42 

CH4729 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 

5.8 

200J 

ulO 


145 

1S7039A 

5 

3.9 

.40 

5.0m 

100 

5.0 

150A 

A1 

43 

PL3V6Z 

5 

3.6 

1.0 

100m 

10 

5.5 

150J 

Albg 


146 

BZX79C3V9 

5 

3.9 

400m§ 

5.0m 

90 

2.5mV 

200J 

D035 

44 

PR233-RT 

5 

3.6 

1.0 

6.9m 

10 f 



D07 


147 

BZX96C3V9 

5 

3.9 

400m 

5.0m 

80 

5.0 

150J 

D07 

45 

RD3.6FB 

5 

3.6 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 


148 

CD748A 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

5.0 

200J 

u39a 

46 t 

SZ1-3.6-5-25 










149 

CD4622 

5 

3.9 

400m 

250u 

1.6k 

6.0 

200J 

u39a 



5.0 

3.6 

1.0 

25m 



175 

u5b 


150 

CD5228B 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

6.0 

200J 

u39a 

47 

Z3.6#B 

5f 

3.6 

1.0 

20m 

18 + 

5.0 

150A 

D041 


151 

CH748 

5 

3.9 

400m 

20m 

20 

6.0 

200J 

ulO 

48 

Z4B3.6 

5f 

3.6 

1.0 

100m 

4.0 

6.0 

200J 

D029 


152 

CH4622 

5 

3.9 

400m 

250u 

1.6k 

6.0 

200J 

ulO 

49 

ZB3.6B 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 


100C 

Albc 


153 

CH5228 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

6.0 

200J 

ulO 

50 

ZM4729A 

5.0 

3.6 

1.0 § 

69m 

10 


200J 

F139 


154 

GSZ3.9A 

5 

3.9 

400m 

20m 

20 



A69a 

51 

1N3822 

10 

3.6 

1.0 

69m 

10 

6.5 

175A 

A31a 


155 

K390A ! 

5 

3.9 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

52 

1N4729 

10 

3.6 

1.0 

69m 

10 


200A 

D041 


156 

MAI 039 

5 

3.9 

400m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

A24D 

53 ▼ 

SZ1 -3.6-10-25 










157 

Z5B3.9 

5t 

3.9 

400m§ 

5.0m 

80 

5.0 

200J 

D07 



10 

3.6 

1.0 

25m 



175 

u5b 


158 

ZMM748A 

5.0 

3.9 

400m§ 

20m 

23 

4.9 

175J 

FI 39 

54 

ZB3.6A 

10 

3.6 

1.0 

69m 

10 


100C 

Alty 


159 

1N748 

10 

3.9 

400m 

20m 

23 

4.9 

175A 

A1 

55 

ZM4729 

10 

3.6 

1.0 § 

69m 

10 


200J 

FI 39 


160 

1N5520A 

10 

3.9 

400m$ 

20m 



175A 

D07 

56 ▼ 

SZ1-3.6-20-25 










161 

1S2039 

10 

3.9 

.40 

5.0m 

110 

5.0 

150A 

A1 



20 

3.6 

1.0 

25m 



175 

u5b 


162 

GSZ3.9 

10 

3.9 

400m 

20m 

20 



A69a 

57 

ZB3.6 

20 

3.6 

1.0 

69m 

10 


100C 

Altv 


163 

K390 

10 

3.9 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

58 

BZY97C3V6 

5 

3.6 

1.3 

100m 

10 

8.0 


Alrx 


164 

ZMM748 

10 

3.9 

400m§ 

20m 

23 

4.9 

175J 

F139 

59 

BZD10C3V6 

6 

3.6 

1.3 

100m 

10 

8.0 


D013 


165 

1N5520 

20 

3.9 

400m § 

20m 



175A 

D07 

60 

BZW22C3V6 

6 

3.6 

1.3 

100m 

10 

8.0 


D041 


166 

05Z3.9 


3.9 

500m 

10m 

80 

8.0 

175J 

D035 

61 

1N5914D 

1 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


167 

GZA3.9 


3.9 

500m 


38 t 

8.0 


A159 

62 

1N5914C 

2 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


20 OJ 

D041 


168 

1N5990D 

1 

3.9 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

63 

1N5914B 

5 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


169 

Z0A3.9 

It 

3.9 

500m 

5.0m 

40 t 

6.0 

200J 

D029 

64 

1N5914A 

10 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


170 

1N5990C 

2 

3.9 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

65 

1N5914 

20 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


171 

HZ4HB2 

3 

3.9 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

66 

2EZ3.6D5 

5 

3.6 

2.0 

139m 

5.0 


200J 

Alav 


172 

HZ4HB3 

3 

3.9 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

67 

BZV47C3V6 

5 

3.6 

2.0 

100m 

10 

5.5 

175J 

A344r 


173 

1N5228B 

5 

3.9 

500m 

20m 

20 

6.0 

200A 

A398a 

68 

LMZ3.6A 

5 

3.6 

2.0 

139m 

5.5 

7.0 

150A 

D041 


174 

1N5844B 

5 

3.9 

500m 

20m 

40 


150C 

M859 

69 

ZBC3.6B 

5 

3.6 

2.0 

138m 

10 



Altv 


175 

1N5990B 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

70 

2EZ3.6D10 

10 

3.6 

2.0 

139m 

5.0 


200J 

A1 ay 


176 

BZX46C3V9 

5 

3.9 

500m 

20m 

23 

7.0 

175A 

D035 

71 

LMZ3.6 

10 

3.6 

2.0 

139m 

5.5 

7.0 

150A 

D041 


177 

BZX55C3V9 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

80 

5.5 

175A 

D035 

72 

ZBC3.6A 

10 

3.6 

2.0 

138m 

10 



Altv 


178 

BZX83C3V9 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

85 

-6 

175A 

D035 

73 

2EZ3.6D 

20 

3.6 

2.0 

139m 

5.0 


200J 

Alay 


179 

BZX97C3V9 1 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

85 

5.5 

175J 

D035 

74 

ZBC3.6 

20 

3.6 

2.0 

138m 

10 



Alty 


180 

CD39 

5 

3.9 

500m 

20m 

15 


200J 

D07 

75 

1N5009A 

5 

3.6 

2.5 

173m 

5.5 

5.8 

150 

Alan 


181 

CTZ3.9A 

5 

3.9 

500m 

20m 

200 

500 

200 

D035 

76 

Z2B3.6 

5f 

3.6 

2.5 

100m 

4.0 

6.0 

200J 

D01 


182 

MLL5228B 

5.0 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 40 

77 

1N5009 

10 

3.6 

2.5 

173m 

5.5 

5.8 

150 

Algn 


183 

PS8903 

5 

3.9 

.50 

20m 

20 

5.5 

150 

A60p 

78 

BZV16C3V6 

5 

3.6 

3.0 

140m 

10 

5.5 

175J 

D013 


184 

RD3.9EB 

5 

3.9 

500m 

20m 

50 

4.2 

175J 

D035 

79 

ZCC3.6B 

5 

3.6 

3.0 

210m 

3.0 



Aley 


185 

Z0B3.9 

5t 

3.9 

500m 

5.0m 

40 t 

6.0 

200J 

D029 

80 

ZCC3.6A 

10 

3.6 

3.0 

210m 

3.0 



Aley 


186 

ZMM3.9 

5t 

3.9 

500m 

5.0m 

95 

5.0 

175J 

FI 35 

81 

ZCC3.6 

20 

3.6 

3.0 

210m 

3.0 



Alev 


187 

ZMM5228B 

5.0 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 39 

82 ▼ 

SZ3-3.6-5-25 










188 

ZPD3V9 

5t 

3.9 

500m 

5.0m 

500 

2.0mV 

175J 

D035 


15.0 

3.6 

5.0 

25m 



175 

u5c 


189 

ZPD3.9 

5 

3.9 

.50 

5.0m 

90 

5.0 

175J 

D035 

83 ▼ 

SZ3-3.6-10-25 










190 

BZV55C3V9 

5.4 

3.9 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

FI 39 



10 

3.6 

5.0 

25m 



175 

u5c 


191 

BZV60C3V9 

5.4 

3.9 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

D034 

84 ▼ 

SZ3-3.6-20-25 










192 

1N3397 

10 

3.9 

500m 

30m 

30 

9.0 

200S 

P5 



20 

3.6 

5.0 

25m 



175 

u5c 


193 

IN5228A 

10 

3.9 

500m 

20m 

20 

6.0 

200A 

A398a 

85 

RD3.6EL 


3.64 

500m 

1.0m 

60 


175J 

A277b 


194 

1N5844A 

10 

3.9 

500m 

20m 

40 


150C 

M859 

86 

RD3.6EN 


3.64 

500m 

5.0m 

60 


175J 

A277b 


195 

1N5990A 

10 

3.9 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

87 

RD3.6MB2 

3 

3.7 

200m 

5.0m 

130 


150 



196 

CTZ3.9 

10 

3.9 

500m 

20m 

200 

500 

200 

D035 

88 

SZ102/3V7* 

6 

3.7 

200m 

5.0m 



150J 

M901 


197 

MLL5228A 

10 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 40 

89 

HZ4A3 

3 

3.7 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


198v 

SZ.5-3.9-10-25 









90 

HZ4HA3 

3 

3.7 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 




10 

3.9 

500m 

25m 



175 

u5a 

91 

RD3.6FB2 


3.70 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


199 

ZMM5228A 

10 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 39 

92 

RD3.6EB2 


3.72 

500m 

20m 

60 


175J 

A277b 


200 

1N5228 

20t 

3.9 

.50 

20m 



200A 

A398a 

93 

RD3.6EL2 


3.72 

500m 

1.0m 

60 


175J 

A277b 


201 

1N5990 

20 

3.9 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

94 

RD3.6EN2 


3.72 

500m 

5.0m 

60 


175J 

A277b 


202 

MLL5228 

20 

3.9 

500m§ 

20m 

23 


200J 

FI 40 

95 

HZ3.6EB2 

3.3 

3.72 

500m 

20m 

60 


175J 

D035 


203 ▼ 

SZ.5-3.9-20-25 









96 

RD3.9MB1 

3 

3.8 

200m 

5.0m 

130 


150 





20 

3.9 

500m 

25m 



175 

u5a 

97 

HZ4B1 

3 

3.8 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


204 

ZMM5228 

20 

3.9 

500m§ 

20m | 

23 

6.0 

200J 

FI 39 

98 

HZ4HB1 

3 

3.8 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


205 

LNA339B 

2 

3.9 

600m 

20m 

15 


175A 

D07 

99 

RD3.6EC 

5 

3.8 

500m 

20m 

60 

4.4 

175J 

D035 


206 

GLA39.A.B 

5+ 

3.9 

600m 

20m 

15 

5.0 

175 

D07 

100 

HZ3.6PC 


3.8 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 


207 

LNA339A 

5 

3.9 

600m 

20m 

15 


175A 

D07 

101 

RD3.6FC 

5 

3.8 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 


208 

LNA339 

10 

3.9 

600m 

20m 

15 


175A 

D07 


167 


B.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


167 



15 


175A 

A24T 

:TH 

15 

4.0 

200S 

D01 

EM 

100 

5.5 

175S 

A41J 


15 

5.0 

EBgOi 

A24< 


15 ! 


175A 

A24< 

3e 

20 


175A 

A2j 


15 

4.0 

200S 

D01 

Y 

15 


175A 

A24‘ 

te 

15 


175J 

D04 

1 

40 



D03 

5 


100m 

4.0 

5.0 

200J 

20m 

17 t 

4.5 

150A 

50m 

10 

4.0 

200S 

64m 

9.0 

5.5 

175A 

64m 

400 

6.0 

200A 

64m 

9.0 


200A 

64m 

15 



60 

15 

2.2mV 

200J 

60m 

15 

-5 

150A 

64m 

9.0 

5.0 

200J 

64m 

9.0 

4.6 

200J 

100m 

7.0 

4.0 

150J 

40 m 

15 


175J 

25m 



175 

20m 

15 | 

4.0 

150A 

100m 

4.0 

5.0 

200J 

58m 

400 

! 


64m 

9.0 


20 OJ 

50m 

1 10 

4.0 

200S 

64m 

9.0 

5.5 

175A 

64m 

9.0 


200A 

30m 

25 f 

5.0 

100C 

25m 

! , 


175 

64m 

400 


i 1 

64m 

9.0 


200J 

25m 



175 



2.5 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
_ (3) TOLERANCE & (A) TYPE NUMBER _ 

'3] pH \2J TEST I ITEMP. 

TOL NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

± REF. @ 25°C Izt IMP. Tc MAX NO. 


100 

7.0 

2.0 

150J 

100m 

7.0 

4 

200J 

100m 

7.0 

2.0 

200J 

100m 

7.0 

7.0 

150J 

96m 

7.5 


200J 

96m 

7.5 


200J 

96m 

7.5 


200J 

96m 

7.5 


200J 

96m 

7.5 


200J 

128m 

5.0 


200J 

100m 

7.0 

5.0 

175J 

128m 

5.0 

6.0 

150A 

128m 

9.0 



128m 

5.0 


200J 

128m 

5.0 

6.0 

150A 

128m 

9.0 



128m 

5.0 


200J 

128m 

9.0 



160m 

5.0 

4.6 

150 

100m 

4.0 

5.0 

200J 

160m 

5.0 

4.6 

150 

192m 

4.5 


150J 

192m 

4.5 


150J 

192m 

4.5 


150J 

192m 

4.5 


150J 

192m 

4.5 


200J 

123m 

9.0 

5.0 

175J 

195m 

2.5 



192m 

4.5 


200J 

195m 

2.5 



192m 

4.5 


200J 

195m 

2.5 



150m 

4.5 

4.0 

200S 

150m 

4.5 

4.0 

200S 

25m 



175 

25m 



175 

25m 



175 

5.0m 

11 

6.0 

150 

5.0m 

11 

6.0 

150 

5.0m 

11 

6.0 

150 

1.0m 

50 


175J 

5.0m 

50 


175J 

5.0m 

130 


150 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

10m 

50 

2.5 

175J 

60m 

15 

5.0 

150J 

20m 

50 


175J 

1.0m 

50 


175J 

5.0m 

50 


175J 

40m 

15 


175J 

20m 

50 


175J 

5.0m 

17 


150A 

5.0m 

20 


150A 

5.0m 

45 t 


150S 

5.0m 

130 


150 

5.0m 

_ 45 + 


150S 

5.0m 

60 t 


150S 

5.0m 

45 


200A 

10m 

45 


200A 

5.0m 

45 f 


200A 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 


4.15 
6 4.15 

4.16 
4.16 

_ 4,16 

3.0 4.17 


H24HC1 
HZ3.9PC 
‘ RD3.9EC 
RD4.3FB1 
RD3.9FC 
" RD4.3EB1 
RD4.3EL1 
RD4.3EN1 
" HZ4.3EB1 
HZ4LLC 
HZ4C2 
‘ HZ4HC2 
HZ4.3PB 
RD4.3FB 
‘ RD4.3FB2 
TZPD4.3 
TZPY4.3 
" BZV49C4V3 
CD4731A 
CD5336B 
' MMBZ5229 
TSC6082CHIP 

~ ND4V3 
BZ4.3 
RD4.3MB 
' RD4.3MB2 
BZX84C4V3 
1N4623 
" 1N4687 
CLVA43A 
PD6005.A 
" PD6046 
PD6201 
1/4M4.3AZ10 

BZX88C4V3 
C5D5229 
~ ZTE4.3 
MA4043 
1N5521D 
1N6082D 
KZ43C 
LVA43C 
" LVA343C 
Z5A4.3 
1N5521C 
" 1N6082C 
BZX79B4V3 
HZ4C3 
" KZ43B 
LVA43B 
LVA343B 
1N749A 
1N3509 
1N5521B 
1N6082B 
1S2043A 
1S7043.B 
1S7043A 
BZX79C4V3 
BZX96C4V3 
CD749A 
CD4623 
CD5229B 
CH749 
CH4623 
CH5229 
GSZ4.3A 
K430A 

KZ43A _ 

KZ343A 

MAI 043 

Z5B4.3 

ZMM749A 

1N749 

1N5521A 

1N6082A 

1S2043 

GSZ4.3 

K430 

ZMM749 

1N5521 

1N6082 

05Z4.3 

GZA4.3 

RD4.3EB2 

RD4.3EL 

RD4.3EL2 

RD4.3EN 

RD4.3EN2 

1N5991D 

Z0A4.3 

1N5991C 

HZ4HC3 

HZ4.3EB2 

1N5229B 

1N5845B 

1N5991B 

BZX46C4V3 

BZX55C4V3 

BZX83C4V3 

CD43 

CTZ4.3A 

MLL5229B 

PS8904 

RD4.3EB 

Z0B4.3 

ZMM5229B 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


5| 4.3 

5 4.3 

5t 4.3 

0 4.3 

10 4.3 

10 4,3 

10 4.3 

10 4.3 

10 4.3 

10 4.3 

10 4.3 

20 4.3 

20 4.3 

4.3 
4.3 
4.30 
4.30 

_ 4.30 

4.30 
4.30 
1 4.3 


5.0m 100 

40m 15 

20m 50 

40m 15 

40m 15 

20m 40 


20m 40 

500u 370 

5.0m 100 

5.0m 100 

40m 15 

40m 15 

40m 15 

5.0m 90 

100m 7.0 

' 5.0m 75 

58m 9.0 

290m 2.0 

20m 22 


200J 
2.1 mV 175J 

_ 175J 

'2.2 175J 

175J 

_ 175J 

175J 

175J 

__175J_ 

175J 

175J 

2.1 mV 175J 
"2.1 mV 175J 
175J 


_ u46 

u48 

170A D07 
150J M50QC 
' 150 

150J M500d 

200 DPI 4 
200A D014 
175 u20j 
150 A109 

' 150 A2c 
175A A109 


























































IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) I 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

3J 

TOL 

± 

4J 

nNOM. 

REF. 

VOLT. 

r JVI_ 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
JWL 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 
IMP. 
MAX 
Jft) . 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

±j 

type 

No. 

3J 

TOL 

± 

m— 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

1J0L-. 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

i!Q) 

DWG. 

NO. 

1 

ZPD4V3 

bf 

4.3 

500m 

5.0m 

500 

1.5mV 

175 J 

15035 

102 

RD4.3EB3 


4.43 

500m 

20m 

40 


175J 

A277b 

2 

ZPD4.3 

5 

4.3 

.50 

5.0m 

90 

3.5 . 

175J 

D035 

103 

RD4.3EL3 


4.43 

500m 

1.0m 

40 


175J 

A277b 

3 

ZMM4.3 

6f 

4.3 

500m 

5.0m 

95 

3.5 

175J 

FI 35 

104 

RD4.3EN3 


4.43 

500m 

5.0m 

40 


175J 

A277b 

4 

BZV55C4V3 

6.9 

4.3 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

F139 

105 

1N2041A 

5 

4.5 


1.0 

1.0 


150A 

SI 9a 

5 

BZX97C4V3 

7 

4.3 

500m 

5.0m 

75 

4.5 

175J 

D035 

106 

RD4.7MB1 

3 

4.5 

200m 

5.0m 

130 


150 


6 

BZV60C4V3 

7.5 

4.3 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

D034 

107 

HZ5LLA 


4.5 

250m 

500u 

380 


175J 

D035 

7 

1N5229A 

10 

4.3 

500m 

20m 

18 

5.5 

200A 

A398a 

106 

RD5AL 


4.5 

250m 

10m 

40 


175J 

A277b 

8 

1N5845A 

10 

4.3 

500m 

20m 

25 


150C 

M859 

109 

1N5676A 

10 

4.5 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

9 

1N5991A 

10 

4.3 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

110 

HZ5A2 

2 

4.5 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

10 

CTZ4.3 

10 

4.3 

500m 

20 m 

180 

400 

200 

D035 

111 

HZ5HA2 

2 

4.5 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

11 

MLL5229A 

10 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

FI 40 

112 

PS6467 

13 

4.5 

.50 

10m 

45 


200J 

Alqd 

12v 

SZ.5-4.3-10-25 









113 

1N2032A 

5 

4.5 

.75 

10m 

55 

2.0 

150J 

D012 



10 

4.3 

500m 

25m 



175 

u5a 

114 

HZ4.3PC 


4.5 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

13 

ZMM5229A 

10 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

F139 

115 

RD5BL 


4.5 

1.0 

40m 

15 


150J 

A427 

14 

IN5229 

20+ 

4.3 

.50 

20m 



200A 

A398a 

116 

1S220 

10 

4.5 

1.0 

50m 

17 

2.2 

150J 

A56a 

15 

1N5991 

20 

4.3 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

117 

RD5CL 


4.5 

3.0 

120m 

10 


150J 

S547 

16 

MLL5229 

20 

4.3 

500m§ 

20m 

22 


200J 

FI 40 

118 

RD4.7JSB1(A) 









17* 

SZ.5-4.3-20-25 











2.5 

4.51 

400m 

5.0m 

100 

1.3 

175J 

D034 



20 

4.3 

500m 

25m 



175 

u5a 

119 

RD4.7FB1 


4.53 

1.0 

40m 

10 


175J 

A277r 

18 

ZMM5229 

20 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

20 OJ 

F139 

120 

STB7* 

10 

4.55 


10m 



175A 

Albs 

19 

LNA343B 

2 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D07 

121 

RD4.3EC 

5 

4.55 

500m 

20m 

40 

1.0 

175J 

D035 

20 

GLA43AB 

5t 

4.3 

600m 

20m 

12 

2.5 

175 

D07 

122 

RD4.3FC 

5 

4.55 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297c 

21 

LNA343A 

5 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D07 

123 

HZ4.7EB1 

2.6 

4.56 

500m 

20m 

25 


175J 

D035 

22 

LVA43A 

5 

4.3 

600m 

20m 

12 



D014 

124 

RD4.7EB1 


4.58 

500m 

20m 

25 


175J 

A277b 

23 

LVA343A 

5 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D014 

125 

RD4.7EL1 


4.58 

500m 

1.0m 

25 


175J 

A277b 

24 

LNA343 

10 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D07 

126 

RD4.7EN1 


4.58 

500m 

5.0m 

25 


175J 

A277b 

25 

MLNA343B 

2 

4.3 

750m 

20m 

12 


175A 

A249e 

127 

RD4.7MB2 

3 

4.6 

200m 

5.0m 

130 


150 


26 

BZV41C4V3 

5 

4.3 

750m 

5.0m 

90 

4.5 

175S 

A412 

128 

HZ5A3 

2 

4.6 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

27 

MGLA43,A,B 

5f 

4.3 

750m 

20m 

12 

2.5 

175A 

A249e 

129 

HZ5HA3 

2 

4.6 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

28 

MLNA343A 

5 

4.3 

750m 

20m 

12 


175A 

A249e 

130 

RD4.7JSB2(A) 









29 

MLV749A 

5 

4.3 

750m 

20m 

18 


175A 

A2j 



2.5 

4.65 

400m 

5.0m 

100 

1.3 

175J 

D034 

30 

MLNA343 

10 

4.3 

750m 

20m 

12 


175A 

A249e 

131 

BZY88C5V1 

5 

4.65 

400m 

5.0m 

75 

2.3 

200J 

D07 

31 

AP4.3A.B 


4.3 

10 t 

20m 

40 



D035 

132 

RD4.7FB2 


4.65 

1.0 

40m 

10 


175J 

A277r 

32 

TSC4731CHIP 









133 

RD4.7FB 

5 

4.65 

1.0 

40m 

10 


175J 

A297c 




4.3 

1.0 

58m 

9.0 



u46 

134 

RD4.7EB2 


4.67 

500m 

20m 

25 


175J 

A277b 

33 

LVA1043C 

1 

4.3 

1.0 

20m 

18 


175 

A266c 

135 

RD4.7EL2 


4.67 

500m 

1.0m 

25 


175J 

A277b 

34 

Z4A4.3 

It 

4.3 

1.0 

100m 

4.0 

4.0 

200J 

D029 

136 

RD4.7EN2 


4.67 

500m 

5.0m 

25 


175J 

A277b 

35 

LVA1043B 

2 

4.3 

1.0 

20m 

18 


175 

A266c 

137 

RD4.7EL 


4.68 

500m 

1.0m 

25 


175J 

A277b 

36 

SZ4.3 

2+ 

4.3 

1.0 

20m 

17 + 

3.7 

150A 

A3 a 

138 

RD4.7EN 


4.68 

500m 

5.0m 

25 


175J 

A277b 

37 

1N3824A 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

4.0 

175A 

A3 la 

139 

HZ4.7EB2 

2.8 

4.68 

500m 

20m 

25 


175J 

D035 

38 

1N4652 

5 

4.3 

1.0 

58m 

400 

5.0 

200A 

D015 











39 

1N4731A 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 


200A 

D041 

V: 

y > 4.7 V 








40 

APD4.3A.B 

5t 

4.3 

1.0 t 

58m 

15 



Alrx 


u — ■ ■ ■ 









41 

BZV85C4V3 

5 

4.3 

1.0 

50 

13 

1.4mV 

200J 

Aljr 

143 

TZPD4.7 


4.7 


5.0m 

78 

2.0 


D035 

42 

BZX85C4V3 

5 

4.3 

1.0 § 

50m 

12 

-3 

150A 

D041 

144 

TZPY4.7 


4.7 


100m 

7.0 

2.0 


D041 

43 

CD4731 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

3.5 

200J 

u39a 

145 

BZV49C4V7 

5 

4.7 


5.0m 

60 

-3 

150J 

Ml 008 

44 

CH4731 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

3.3 

200J 

ulO 

146 

CD4732A 

5.0 

4.7 


53m 

8.0 


200 

u52 

45 

LVA1043A 

5 

4.3 

1.0 

20m 

18 


175 

A266c 

147 

CD5337B 

5 

4.7 


260m 

2.0 

2.9 

200J 

u39b 

46 

PL4V3Z 

5 

4.3 

1.0 

100m 

7.0 

2.0 

150J 


148 

MMBZ5230 

5 

4.7 


20m 

19 



M500 

47 v 

SZ1-4.3-5-25 









149 

NC4V7 

5 

4.7 


5.0m 

80 

2.5 


u48 



5.0 

4.3 

1.0 

25m 



175 

u5b 

150v 

TMPZ5230 

5.0 

4.7 


20m 

19 



T0236E 

48 

Z4B4.3 

5t 

4.3 

1.0 

100m 

4.0 

4.0 

200J 

D029 

151 

TSC6083CHIP 









49 

Z4.3 

5| 

4.3 

1.0 

20m 

9.5 f 

3.0 

150A 

D041 



5 

4.7 


10m 




u46 

50 

ZB4.3B 

5 

4.3 

1.0 

58m 

400 



Altv 

152 

1N1982B 

1 

4.7 

150m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

Cl 

51 

ZM4731A 

5.0 

4.3 

1.0 § 

58m 

9.0 


200J 

F139 

153 

1N1982A 

5 

4.7 

150m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

Cl 

52 

1N3824 

10 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

4.0 

175A 

A31a 

154 

BZ4.7 

5 

4.7 

.15 

5.0m 

80 


170A 

D07 

53 

1N4731 

10 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 


200A 

D041 

155 

MA3047 

5.0 

4.7 

150m 

5.0m 

80 

3.5 

125J 

M713b 

54 ▼ 

SZ1-4.3-10-25 









156 

INI 982 

10 

4.7 

150m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

Cl 



10 

4.3 

1.0 

25m 



175 

u5b 

157 

1N1928B 

1 

4.7 

200m 

5.0m 

10 

5.0 

150A 

A82e 

55 

ZB4.3A 

10 

4.3 

1.0 

58m 

400 



Altv 

158 

1N1928A 

5 

4.7 

200m 

5.0m 

10 

5.0 

150A 

A82e 

56 

ZM4731 1 

10 

^3 

1.0 § 

58m 

9.0 


200J 

F139 

159 

BZX84C4V7 

5 

4.7 

200m 

5.0m 

80 

3.0 

150J 

M500d 

57 y 

SZ 1-4.3-20-25 









160 

RD4.7MB 

5.0 

4.7 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500c 



20 

4.3 

1.0 

25m 



175 

u5b 

161 

INI 928 

10 

4.7 

200m 

5.0m 

10 

5.0 

150A 

A82e 

58 

ZB4.3 

20 

4.3 

1.0 

58m 

400 



Alty 

162 

1N4624 

5 

4.7 

.25 

250u 

1.5k 


200 

D014 

59 

BZY97C4V3 

5 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


Alrx 

163 

1N4688 

5 

4.7 

.25 

50u 



200A 

D014 

60 

ZD4.3 

5 

4.3 

1.3 

100 

7.0 

2.0 

150J 

D013 

164 

BZY83C4V7 

5 

4.7 

.25 

5.0m 

90 

1.0 

150J 

Clq 

61 

ZY4.3 

5 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 

150J 

Albg 

165 

CLVA47A 

5 

4.7 

250m 

10m 

5.0 f 


175 

u20j 

62 

BZD10C4V3 

7 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


D013 

166 

PD6006.A 

5f 

4.7 

.25 

10m 

45 


150 

A109 

63 

BZW22C4V3 

7 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


D041 

167 

PD6047 

5 

4.7 

.25 

10m 

32 


150 

A2c 

64 

ZMY4.3 

7 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

5 

200J 

F149 

168 

PD6202 

5 

4.7 

250m 

10m 

15 


175A 

A109 

65 

ZPY4.3 

13 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

3.0 

200J 

D041 

169 

1/4M4.7AZ10 









66 

1N5916D 

1 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 



iot 

4.7 

250m 

10m 

35 


175J 

E204h 

67 

1N5916C 

2 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 

170 

BZY83D4V7 

10 

4.7 

.25 

5.0m 

90 


150J 

Clg 

68 

1N5916B 

5 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 

171 

02BZ4.7 

15 

4.7 

250m 

10m 

35 

5.5 

175J 

D035 

69 

1N5916A 

10 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 

172 

C5D5230 

10 

4.7 

320m 

20m 



150S 

M713a 

70 

1N5916 

20 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 

173 

BZX88C4V7 

5 

4.7 

350m 

5.0m 

80 

2.5 

175J 

A412 

71 

2EZ4.3D5 

5 

4.3 

2.0 

116m 

4.5 


200J 

Alay 

174 

ZTE4.7 

12 

4.7 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 

72 

BZV47C4V3 

5 

4.3 

2.0 

100m 

7.0 

4.0 

175J 

A344r 

175 

MA4047 

5 

4.7 

370m 

5.0m 

80 

3.5 

200J 

D034 

73 

LMZ4.3A 

5 

4.3 

2.0 

116m 

5.0 

5.0 

150A 

D041 

176 

MTZ4.7 


4.7 

400m 

20m 

35 


175J 

D034 

74 

ZBC4.3B 

5 

4.3 

2.0 

116m 

9.0 



Alty 

177 

TZ4.7 


4.7 

400m 

20m 

35 


175J 

D035 

75 

2EZ4.3D10 

10 

4.3 

2.0 

116m 

4.5 


200J 

Alav 

178 

1N1955B 

1 

4.7 

400m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

D07 

76 

LMZ4.3 

10 

4.3 

2.0 

116m 

5.0 

5.0 

150A 

D041 

179 

1N5522D 

1 

4.7 

400m§ 

10m 

22 


175A 

D07 

77 

ZBC4.3A 

10 

4.3 

2.0 

116m 

9.0 



Alty 

180 

1N5728D 

1 

4.7 

400m§ 

10m 

70 

2.1 

200A 

D035 

78 

2EZ4.3D 

20 

4.3 

2.0 

116m 

4.5 


200J 

Alav 

181 

1N6083D 

1 

4.7 

400m§ 

1.0m 

10 

43 

175L 

D07 

79 

ZBC4.3 

20 

4.3 

2.0 

116m 

9.0 



Alty 

182 

KZ47C 

1 

4.7 

400m§ 

10m 

15 


175J 

D07 

80 

1N5011A 

5 

4.3 

2.5 

145m 

4.0 

3.3 

150 

Algn 

183 

LVA47C 

1 

4.7 

400m 

10m 

15 


175A 

D07 

81 

Z2B4.3 

5f 

4.3 

2.5 

100m 

4.0 

4.0 

20 OJ 

D01 

184 

Z5A4.7 

It 

4.7 

400m§ 

5.0m 

70 

5.0 

200J 

D07 

82 

1N5011 

10 

4.3 

2.5 

145m 

4.0 

3.3 

150 

Algn 

185 

1N5522C 

2 

4.7 

400m§ 

10m 

22 


175A 

D07 

83 

3EZ4.3D1 

1.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alay 

186 

1N5728C 

2 

4.7 

400m§ 

10m 

70 

2.1 

200A 

D035 

84 

3EZ4.3D2 

2.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alav 

187 

1N6083C 

2 

4.7 

400m§ 

1.0m 

10 

43 

175L 

D07 

85 

3EZ4.3D3 

3.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alay 

188 

BZX79B4V7 

2 

4.7 

400m§ 

5.0m 

80 

1.4mV 

200J 

D035 

86 

3EZ4.3D4 

4.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alay 

189 

HZ5B1 

2 

4.7 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

87 

3EZ4.3D5 

5 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


200J 

Alav 

190 

KZ47B 

2 

4.7 

400m$ 

10m 

15 


175A 

D07 

88 

BZV16C4V3 

5 

4.3 

3.0 

116m 

9.0 

4.0 

175J 

D013 

191 

LVA47B 

2 

4.7 

400m 

10m 

15 


175A 

D07 

89 

ZCC4.3B 

5 

4.3 

3.0 

175m 

2.5 



Aley 

192 

1N674 

5 

4.7 

.40 

20m 

16 

3.0 

200S 

A31b 

90 

3EZ4.3D10 

10 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


200J 

Alav 

193 

1N750A 

5 

4.7 

400m 

20m 

19 

1.8 

175A 

A1 

91 

ZCC4.3A 

10 

4.3 

3.0 

175m 

2.5 



Aley 

194 

1N1955A 

5 

4.7 

400m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

D07 

92 

3EZ4.3D 

20 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


200J 

Alay 

195 

1N3510 

5 

4.7 

.40 

20m 

16 

1.8 

200A 

D07 

93 

ZCC4.3 

20 

4.3 

3.0 

175m 

2.5 



Alev 

196 

1N5522B 

5 

4.7 

400m§ 

10m 

22 


175A 

D07 

94 y 

SZ3-4.3-5-25 









197 

1N5728 

5 

4.7 

400m 

10m 

70 t 

1.0 V 

200 

D035 


1 

|5.0 

4.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

198 

1N5728B 

5 

4.7 

400m§ 

10m 

70 

2.1 

200A 

D035 

95 y 

SZ3-4.3-10-25 









199 

1N6083B 

5 

4.7 

400m§ 

1.0m 

10 

43 

175L 

D07 


1 

10 

4.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

Egni 

1S2047A 

5 

4.7 

.40 

5.0m 

85 

2.5 

150A 

A1 

96 y 

SZ3-4.3-20-25 









E3 

1S7047A 

5 

4.7 

.40 

5.0m 

85 

2.5 

150A 

A1 


_ 

20 

UL3 _ 

5.0 

25m 



175 

u5c 

e&m 

BZX79C4V7 

5 

4.7 

400m§ 

5.0m 

80 

1.4mV 

200J 

D035 

97 

RD4.3MB3 

3 

4.4 

200m 

5.0m 

130 


150 


203 

BZX96C4V7 

5 

4.7 

400m 

5.0m 

70 

2.0 

150J 

D07 

98 

HZ5A1 

2 

4.4 

400m 

5.0m 

100 

2.1mV 

175J 

D035 

204 

CD750A 

5 

4.7 

400m 

20m 

19 

1.5 

200J 

u39a 

99 

HZ5HA1 

2 

4.4 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

205 

CD4624 

5 

4.7 

400m 

250u 

1.5k 

2.0 

200J 

u39a 

100 

IHZ4.3EB3 

3.3 

4.4 

500m 

20m 

40 


175J 

D035 


CD5230B 

5 

4.7 

400m 

20m 

19 

3.0 

200J 

u39a 

101 

IRD4.3FB3 


4.41 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


CH750 

5 

4.7 

400m 

20m 

16 

1.5 

200J 

ulO 


69 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z > 4.7 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 




30 

.01 

30m 

30 

8.0 

20m 

16 

Eli] 

20m 

19 

■ 

5.0m 

90 

■ 

20m 

160 

E?«T» 

20m 

19 


25m 



20m 

19 

3.0 

20m 




175J D035 


I175J FI 35 
200J FI39 
1200J D034 

I Alac 
200S P5 
200A A398a 
150C M859 
200J D035 

200 D035 

200J FI40 

175 u5a 
' 200J FI 39 
200A A398a 
200J DQ35 


ZMM5230 
LVA347C 
LNA347B 
' LVA347B 
GLA47.A.B 
LNA347A 
' LVA347A 
LNA347 
MLNA347B 
' 1N1508A 
BZV41C4V7 
MGLA47.A.B 
' MLNA347A 
MLV750A 
INI508 
' MLNA347 
HZ4.7PB 
AP4.7A.B 
‘ TSC4732CHIP 

LVA1047C 
' Z4A4.7 
LVA1047B 

SZ4.7 _ 

' INI484 
1N1519A 
1N3825A 
' 1N4653 
1N4732A 
APD4.7A.B 
' BZV85C4V7 
BZX85C4V7 
CD4732 
" CH4732 
LVA1047A 
PL4V7Z 
' RD4.7P(A) 

SZ1 -4.7-5-25 

“ Z4B4.7 
Z4.7 
ZB4.7B 
“ ZM4732A 
1N1519 


5t 

4.7 

750m 

10m 

10 

1.0 

5 

4.7 

750m 

10m 

10 


5 

4.7 

750m 

20m 

16 


10 

4.7 

.75 

30m 

13 

0.0 

10 

4.7 

750m 

10m 

10 



4.7 

800m 

40m 

10 



4.7 

1-0 t 

20m 

35 



4.7 

1.0 

53m 

8.0 


1 

4.7 

1.0 

10m 

15 


It 

4.7 

1.0 

100m 

4.0 

3.0 

2 

4.7 

1.0 

10m 

15 


2t 

4.7 

1.0 

20m 

12 t 

2.9 

5 

4.7 

1.0 

50m 

5.0 f 

4.0 

5 

4.7 

1.0 

40m 

13 

0.0 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 

2.0 

5 

4.7 

1.0 

53m 

500 

2.5 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 


—51. 

4.7 

JL0_i_ 

53m 

10 


5 

4.7 

1.0 

45 

13 

0.7mV 

5 

4.7 

1.0 § 

45m 

13 

-1 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 

1.5 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 

1.5 

5 

4.7 

1.0 

10m 

15 


5 

4.7 

1.0 

100m 

7.0 

1.0 

5.0 

4.7 

1.0 

5.0m 

80 

1.3 

5.0 

4.7 

1.0 

25m 



5t 

4.7 

1.0 

100m 

4.0 

3.0 

5t 

4.7 

1.0 

20m 

4.7 f 

2.0 

5 

4.7 

1.0 

53m 

500 


5.0 

4.7 

1.0 § 

53m 

8.0 


10 

4.7 

1.0 

40m 

13 

0.0 



▼ SZ3-4.7-5-25 

▼ SZ3-4.7-10-25 

▼ SZ3-4.7-20-25 

RD4.7JSB3(A) 

RD4.7FB3 1 
RD4.7JSB(A) 

_ RD4.7MB3 

0 HZ5LLB 
1 RD5AK 

_ RD5AM 

1N705A 
1N705 

_ HZ5B2 _ 

RD4.7EB3 

RD4.7EL3 

_ RD4.7EN3 

HZ5HB2 

EQA01-05R 

_ RD5BK 

RD5BM 

RD5CK 

_ RD5CM 

HZ4.7EB3 
1N468B 

_ 1N468A 

1N473A 

1N761 

_ PS6468 

1N2032 

RD5C 

_ RD5.1MB1 

HZ5LLC 

1N761A 

_ 1N468 _ 

HZ5B3 

HZ5HB3 

_ RD4.7EC 

HZ4.7PC 

1 RD5.1JSB1(A) 

RD5.1FB1 

RD5.1EB1 

_ RD5.1EL1 

RD5.1EN1 

HZ5.1EB1 

_ 1N376 _ 

RD4.7FC 

1N2041B 

_SZ5_ 

1N4095 

HZ5C1 

_ KZ450C 

LVA150C 

LVA450C 

_ KZ450B 

LVA150B 

KZ450A 


1.3 175J D034 

_ 175J A277r 

1.3 175J D034 

_150_ 

175J D035 

175J A277b 

_ 175J A277b 

200A A398 
200A A398 
2.1 mV 175J DQ35 
175J A277b 

175J A277b 

_ 175J A277b 

"2.1 mV 175J D035 

.01 125J A387 


10 

4.85 

250m 

10m 

40 


13 

4.85 

.50 

10m 

35 


10 

4.85 

750m 

10m 

55 


10 

4.85 

3.0 

120m 

10 

0.0 

3 

4.9 

200m 

5.0m 

130 



4.9 

250m 

500u 

380 


5t 

4.9 

250m 

10m 

40 

0.0 

10 

4.9 

250m 

5.0m 

35 t 


2 

4.9 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

2 

4.9 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

5 

4.9 

500m 

20m 

35 

0.0 


4.9 

800m 

40m 

10 


>.5 

4.92 

400m 

5.0m 

80 

2.0 


4.92 

1.0 

40m 

8.0 



4.94 

500m 

20m 

20 



4.94 

500m 

1.0m 

20 



4.94 

500m 

5.0m 

20 


».5 

4.94 

500m 

20m 

20 


5 

4.95 


5.0m 

15 


5 

4.95 

1.0 

40m 

10 


5 

5.0 


1.0 

1.0 


10 

5.0 

.25 

20m 

30 

.28 

10 

5.0 

.33 

5.0m 


3.4 

2 

5.0 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

2 

5.0 

400m§ 

250u 

700 

1.5 

2 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

2 

5.0 

400m 

250u 

700 

1.5 

3 

5.0 

400m§ 

250u 

700 

1.5 

3 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

4 

5.0 

400mS 

250u 

700 

1.5 


175J 
' 175J 
175J 
175J 
' 175J 
175J 
150A 
175J 
150A 
150J 
' 175 


D.A7.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 














































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - h > 4.7 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

{%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2j 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(’C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

±J 

TYPE 

No. 

U 

TOL 

± 

(%) 

JJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(fi) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

LVAl 50A 

4 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

150A 

TOt4 


106 

1N6084 

20 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

T507 

2 

T-LVA450A 

4f 

5.0 

400m 

250u 

700 

750uV 

175J 

D035 


107 

GZA5.1 


5.1 

500m 


15 t 

5.0 


A159 

3 

KZ450 

5| 

5.0 

400m 


700 

0.7 

175A 

^07 


108 

1N5993D 

1 

5.1 

500m 

5.0m 

50 


200J 

D035 

4 

LVAl 50 

10 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

150A 

D014 


109 

Z0A5.1 

It 

5.1 

500m 

5.0m 

25 t 

6.0 

200J 

D029 

5 

LVA450 

10 

5.0 

400m 

250u 

700 

1.5 

150A 

D014 


110 

1N5993C 

2 

5.1 

500m 

5.0m 

50 


200J 

D035 

6 

HZ5HC1 

2 

5.0 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


111 

HZ5HC2 

2 

5.1 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

7 

MZ305,A,B.C 










112 

1N5231B 

5 

5.1 

500m 

20 m 

14 

3.0 

200A 

A398a 



5 

5.0 

500m 

10 m 

50 

2.0 

175J 

D035 


113 

1N5847B 

5 

5.1 

500m 

20 m 

17 


150C 

M859 

8 

EQA02-05CD 

7 

5.0 

500m 

20 m 

30 

.01 

175J 

Alac 


114 

1N5993B 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

50 


200J 

D035 

9 

EQA01-05S 

11 

5.0 

500m 

15m 

25 

.01 

125J 

A387 


115 

BZX46C5V1 

5 

5.1 

500m 

20 m 

17 

5.0 

175A 

D035 

10 

EQA01-05 

22 

5.0 

500m 

15m 

25 

.01 

125J 

A387 


116 

BZX55C5V1 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

50 

2.0 

175A 

D035 

11 

LVA450B 

3 

5.0 

600m 

250u 

700 

1.5 

150A 

D07 


117 

BZX83C5V1 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

2.0 

175A 

D035 

12 

LVA450A 

4 

5.0 

600m 

250u 

700 

1.5 

150A 

D07 


118 

CD51 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

10 


200J 

D07 

13 

BZ050 

5 

5.0 

1.0 

30m 

20 

0.7 

175J 

D041 


119 

CTZ5.1A 

5 

5.1 

500m 

20 m 

140 

100 

200 

D035 

14 

AW03-05 

10 

5.0 

1.0 

60m 

15 

.50 

150J 

A277n 


120 

MA5051 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

2.5 

125J 

M990 

15 

EQB01-05 

21 

5.0 

1.0 

30m 

23 

.01 

140J 

A21b 


121 

MLL5231B 

5.0 

5.1 

500m§ 

20 m 

17 

3.0 

200J 

F140 

16 

RD5.1EB2 


5.07 

500m 

20 m 

20 


175J 

A277b 


122 

PS8906 

5 

5.1 

.50 

20 m 

14 

.50 

150 

A60p 

17 

RD5.1EL2 


5.07 

500m 

1 .0m 

20 


175J 

A277b 


123 

RD5.1EB 

5 

5.1 

500m 

20 m 

30 

1.0 

175J 

D035 

18 

RD5.1EN2 


5.07 

500m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 


124 

TS05100 

5 

5.1 

500m 

250u 



200J 

D035 

19 

HZ5.1EB2 

2.5 

5.07 

500m 

20 m 

20 


175J 

D035 


125 

Z0B5.1 

5t 

5.1 

500m 

5.0m 

25 t 

6.0 

200J 

D029 

20 

RD5.1FB2 


5.08 

1.0 

40m 

8.0 


175J 

A277r 


126 

ZMM5231B 

5.0 

5.1 

500m$ 

20 m 

17 

3.0 

200J 

F139 

21 

RD5.1EL 


5.09 

500m 

1 .0m 

20 


175J 

A277b 


127 

ZPD5V1 

5t 

5.1 

500m 

5.0m 

480 

.30mV 

175J 

D035 

22 

RD5.1EN 


5.09 

500m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 


128 

ZPD5.1 

5 

5.1 

.50 

5.0m 

60 

500m 

175J 

D035 

23 

TZPD5.1 


5.1 


5.0m 

60 

1.0 


D035 


129 

05Z5.1 

6 

5.1 

500m 

5.0m 

50 

3.0 

175J 

D035 

24 

TZPY5.1 


5.1 


100 m 

5.0 

1.0 


D041 


130 

BZX97C5V1 

6 

5.1 

500m 

5.0m 

35 

2.0 

175J 

D035 

25 

BZV49C5V1 

5 

5.1 


5.0m 

35 

*2 

150J 

M1008 


131 

ZMM5.1 

6 t 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

0.5 

175J 

F135 

26 

CD4733A 

5.0 

5.1 


49m 

7.0 


200 

u52 


132 

BZV55C5V1 

6.2 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

0.8 

200J 

F139 

27 

CD5338B 

5 

5.1 


240m 

1.5 

2.9 

200J 

u39b 


133 

BZV60C5V1 

6.2 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

0.8 

200J 

D034 

28 

MMBZ5231 

5 

5.1 


20 m 

17 



M500 


134 

1N5231A 

10 

5.1 

500m 

20 m 

14 

3.0 

200A 

A398a 

29 

NC5V1 

5 

5.1 


5.0m 

60 

2.0 


u48 


135 

1N5847A 

10 

5.1 

500m 

20 m 

17 


150C 

M859 

30 v 

TMPZ5231 

5.0 

5.1 


20 m 

17 



T0236JZ! 


136 

1N5993A 

10 

5.1 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 

31 

TSC6084CHIP 










137 

CTZ5.1 

10 

5.1 

500m 

20 m 

140 

100 

200 

D035 



5 

5.1 


5.0m 




u46 


138 

MLL5231A 

10 

5.1 

500mS 

20 m 

17 

3.0 

200J 

F140 

32 

BZ5.1 

5 

5.1 

.15 

5.0m 

60 


170A 

D07 


139t 

SZ.5-5.1-10-25 









33 

MA3051 

5.0 

5.1 

150m 

5.0m 

60 

2.7 

125J 

M713b 




10 

5.1 

500m 

25m 



175 

u5a 

34 

RD5.1MB 


5.1 

200 m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 


140 

ZMM5231A 

10 

5.1 • 

500mS 

20 m 

17 

3.0 

200J 

F139 

35 

RD5.1MB2 

3 

5.1 

200 m 

5.0m 

130 


150 



141 

1N5231 

20 t 

5.1 

.50 

20 m 



200 A 

A398a 

36 

BZX84C5V1 

5 

5.1 

200 m 

5.0m 

60 

2.0 

150J 

M500d 


142 

1N5993 

20 

5.1 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 

37 

ESZ5.1 

5 

5.1 

200 m 

10 m 

8.0 + 



T0106 


143 

MLL5231 

20 

5.1 

500m$ 

20 m 

17 


200J 

F140 

38 

RD5AN 


5.1 

250m 

10 m 

40 


175J 

A277b 


144 ▼ 

SZ.5-5.1-20-25 









39 

1N4625 

5 

5.1 

.25 

250u 

1.5 


200 

DOM 




20 

5.1 

500m 

25m 



175 

u5a 

40 

1N4689 

5 

5.1 

.25 

50u 



200A 

DOM 


145 

ZMM5231 

20 

5.1 

500mS 

20 m 

17 

3.0 

200J 

F139 

41 

BZY83C5V1 

5 

5.1 

.25 

5.0m 

75 

3.0 

150J 

Clg 


146 

LVA351C 

1 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

DOM 

42 

CLVA51A 

5 

5.1 

250m 

5.0m 

7.0 t 


175 

u20j 


147 

LNA351B 

2 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D07 

43 

K511A 

5 

5.1 

250m§ 

250u 

50 

2.0mV 

175A 

D07 


148 

LVA351B 

2 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

DOM 

44 

PD6007.A 

5f 

5.1 

.25 

10 m 

40 


150 

A109 


149 

GLA51.A.B 

5t 

5.1 

600m 

5.0m 

10 

2.5 

175 

D07 

45 

PD6048 

5 

5.1 

.25 

10 m 

25 


150 

A2c 


150 

LNA351A 

5 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D07 

46 

PD6203 

5 

5.1 

250m 

5.0m 

15 


175A 

A109 


151 

LVA351A 

5 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

DOM 

47 

1/4M5.1AZ10 










152 

LNA351 

10 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D07 



10 f 

5.1 

250m 

10 m 

25 


175J 

E204h 


153 

MLNA351B 

2 

5.1 

750m 

5.0m 

10 


175A 

A249e 

48 

K511 

10 

5.1 

250m$ 

250u 

50 

2.0mV 

175A 

D07 


154 

BZV41C5V1 

5 

5.1 

750m 

5.0m 

60 

2.0 

175S 

A412 

49 

C5D5231 

10 

5.1 

320m 

20 m 



150S 

M713a 


155 

MGLA51AB 

5t 

5.1 

750m 

5.0m 

10 

2.5 

175A 

A249e 

50 

BZX88C5V1 

5 

5.1 

350m 

5.0m 

60 

2.0 

175J 

A412 


156 

MLNA351A 

5 

5.1 

750m 

5.0m 

10 


175A 

A249e 

51 

ZTE5.1 

11 

5.1 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 


157 

MLV751A 

5 

5.1 

750m 

20 m 

14 


175A 

A2i 

52 

MA4051 

5 

5.1 

370m 

5.0m 

60 

2.7 

200J 

D035 


158 

TSZ5.1 

5 

5.1 

750m 

10 m 

12 



T039 

53 

MTZ5.1 


5.1 

400m 

20 m 

30 


175J 

D034 


159 

MLNA351 

10 

5.1 

750m 

5.0m 

10 


175A 

A249e 

54 

TZ5.1 


5.1 

400m 

20 m 

30 


175J 

D035 


160 

HZ5.1PB 


5.1 

800m 

40m 

8.0 


175J 

D041 

55 

1N5523D 

1 

5.1 

400m§ 

5.0m 

26 


175A 

D07 


161 

AP5.1A.B 


5.1 

1.0 t 

20 m 

35 



D035 

56 

1N5729D 

1 

5.1 

400m§ 

10 m 

50 

2.3 

200A 

D035 


162 

BZX78C5V1 


5.1 

1.0 

50m 

10 




57 

1N6084D 

1 

5.1 

400m$ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


163 

MA2051 


5.1 

1.0 

40m 

10 


200J 

A277r 

58 

KZ51C 

1 

5.1 

400m§ 

5.0m 

15 


175J 

D07 


164 

RD5BN 


5.1 

1.0 

40m 

15 


150J 

A427 

59 

LVA51C 

1 

5.1 

400m 

5.0m 

15 


175A 

D07 


165 

TSC4733CHIP 









60 

Z5A5.1 

If 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

5.0 

200J 

D07 





5.1 

1.0 

49m 

7.0 



u46 

61 

1N5523C 

2 

5.1 

400m§ 

5.0m 

26 


175 A 

D07 


166 

LVAl 051C 

1 

5.1 

1.0 

5.0m 

15 


175 

A266c 

62 

1N5729C 

2 

5.1 

400m§ 

10 m 

50 

2.3 

200A 

D035 


167 

Z4A5.1 

It 

5.1 

1.0 

100 m 

4.0 

2.0 

200J 

D029 

63 

1N6084C 

2 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


168 

LVAl 051B 

2 

5.1 

1.0 

5.0m 

15 


175 

A266c 

64 

BZX79B5V1 

2 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

800uV 

200J 

D035 


169 

SZ5.1 

2 t 

5.1 

1.0 

20 m 

10 t 

1.9 

150A 

A3g 

65 

HZ5C2 

2 

5.1 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


170 

1N3732 

5 

5.1 

1.0 

40m 

8.5 


175 

D01 

66 

KZ51B 

2 

5.1 

400m$ 

5m 

15 


175A 

D07 


171 

1N3826A 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

500m 

175A 

A31a 

67 

LVA51B 

2 

5.1 

400m 

5.0m 

15 


175A 

D07 


172 

1N4654 

5 

5.1 

1.0 

49m 

550 

3.0 

200A 

D015 

68 

RD5.1 JSB2(A) 










173 

1N4733A 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 


200A 

D041 



2.5 

5.10 

400m 

5.0m 

80 

2.0 

175J 

D034 


174 

APD5.1 A.B 

5t 

5.1 

1-0 t 

49m 

10 



Alrx 

69 

1N751A 

5 

5.1 

400m 

20 m 

17 

800m 

175A 

A1 


175 

BZV85C5V1 

5 

5.1 

1.0 

45m 

10 

1.4mV 

200J 

D041 

70 

1N3511 

5 

5.1 

.40 

20 m 

14 

.80 

200A 

D07 


176 

BZX85C5V1 

5 

5.1 

1.0 § 

45m 

10 

4.0 

150A 

D041 

71 

1N5523B 

5 

5.1 

400m§ 

5.0m 

26 


175A 

D07 


177 

CD4733 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

1.0 

200J 

u39a 

72 

1N5729 

5 

5.1 

400m 

10 m 

50 t 

.20 mV 

200 

D035 


178 

CH4733 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

1.0 

200J 

ulO 

73 

1N5729B 

5 

5.1 

400m§ 

10 m 

50 

2.3 

200A 

D035 


179 

LVA1051A 

5 

5.1 

1.0 

5.0m 

15 


175 

A266c 

74 

1N6084B 

5 

5.1 

400m$ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


180 

PL5V1Z 

5 

5.1 

1.0 

100 m 

5.0 

2.5 

150J 


75 

1S2051A 

5 

5.1 

.40 

5.0m 

80 

1.0 

150A 

A1 


181 

PR234-RT 

5 

5.1 

1.0 

4.9m 

7.0 t 



D07 

76 

1S7051A 

5 

5.1 

.40 

5.0m 

80 

1.0 

150A 

A1 


182 

RD5.1FB 

5 

5.1 

1.0 

40m 

8.0 


175J 

A297c 

77 

BZX79C5V1 

5 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

800uV 

200J 

D035 


183 

RD5.1P 

5.0 

5.1 

1.0 

5.0m 

60 

0. 

150J 

Ml 008 

78 

BZX96C5V1 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

60 

1.0 

150J 

D07 


184t 

SZ1-5.1-5-25 









79 

CD751A 

5 

5.1 

400m 

20 m 

17 

1.0 

200J 

u39a 




5.0 

5.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 

80 

CD4625 

5 

5.1 

400m 

250u 

1.5k 

3.0 

200J 

u39a 


185 

Z4B5.1 

5t 

5.1 

1.0 

100 m 

4.0 

2.0 

200J 

D029 

81 

CD5231B 

5 

5.1 

400m 

20 m 

17 

3.0 

200J 

u39a 


186 

Z5.1 

5t 

5.1 

1.0 

20 m 

2.6 t 

1.0 

150A 

D041 

82 

CH751 

5 

5.1 

400m 

20 m 

14 

1.0 

200J 

ulO 


187 

ZB5.1B 

5 

5.1 

1.0 

49m 

550 



Alty 

83 

CH4625 

5 

5.1 

400m 

250u 

1.5k 

3.0 

200J 

ulO 


188 

ZM4733A 

5.0 

5.1 

1.0 $ 

49m 

7.0 


200J 

F139 

84 

CH5231 

5 

5.1 

400m 

20 m 

17 

3.0 

200J 

ulO 


189 

1N3826 

10 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

500m 

175A 

A31a 

85 

GSZ5.1A 

5 

5.1 

400m 

20 m 

18 



A69a 


190 

1N4733 

10 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 


200A 

D041 

86 

K510A 

5 

5.1 

400ms 

10 m 

20 

3.2mV 

175A 

D07 


191 T 

SZ1-5.1-10-25 









87 

KZ51A 

5 

5.1 

400m§ 

5m 

15 


175A 

D07 




10 

5.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 

88 

KZ351A 

5f 

5.1 

400m 

5.0m 

10 


175A 

D07 


192 

ZB5.1A 

10 

5.1 

1.0 

49 m 

550 



Alty 

89 

LVA51A 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

15 


175A 

D07 


193 

ZM4733 

10 

5.1 

1.0 § 

49m 

7.0 


200J 

FI 39 

90 

MAI 051 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

60 

2.7 

200J 

A24d 


1 94t 

SZ1-5.1-20-25 









91 

RD5.1JB 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

80 


175J 

D035 




20 

5.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 

92 

RD5.1 JSBfAl 










195 

ZB5.1 

20 

5.1 

1.0 

49m 

550 



Altv 



5.0 

5.1 

400m 

5.0m 

80 

2.0 

175J 

D034 


196 

BZX87C5V1 

5 

5.1 

1.3 

50m 

10 

980m 

200J 

A60al 

93 

T-LVA51A 

5f 

5.1 

400m 

5m 

15 


175J 

D035 


197 

BZY97C5V1 

5 

5.1 

1.3 

100 m 

5.0 

6.0 


Alrx 

94 

T-LVA351A 

5t 

5.1 

400m 

5m 

10 


175J 

D035 


198 

ZD5.1 

5 

5.1 

1.3 

100 

5.0 

1.0 

150J 

D013 

95 

Z5B5.1 

5t 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

5.0 

200J 

D07 


199 

ZY5.1 

5 

5.1 

1.3 

100 m 

5.0 

6.0 

150J 

Albg 

96 

ZMM751A 

5.0 

5.1 

400m§ 

20 m 

17 

0.8 

175J 

F139 


200 

BZD10C5V1 

6 

5.1 

1.3 

100 m 

5.0 

6.0 


D013 

97 

1N751 

10 

5.1 

400m 

20 m 

17 

800m 

175A 

A1 


201 

BZW22C5V1 

6 

5.1 

1.3 

100 m 

5.0 

6.0 


D041 

98 

1N5523A 

10 

5.1 

400m§ 

5.0m 



175A 

D07 


202 

ZMY5.1 

6 

5.1 

1.3 

100 m 

5.0 

5 

200J 

FI 49 

99 

1N6084A 

10 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


203 

ZPY5.1 

11 

5.1 

1.3 

100 m 

5.0 

5.0 

200J 

D041 

100 

1S2051 

10 

5.1 

.40 

5.0m 

85 

1.0 

150A 

A1 


204 

1N5918D 

1 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

101 

1S7051.B 

10 f 

5.1 

.40 

5.0m 

”85 

1.0 

150A 

A1 


205 

1N5918C 

2 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

102 

GSZ5.1 

10 

5.1 

400m 

20 m 

18 



A69a 


206 

1N5918B 

5 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

103 

K510 

10 

5.1 

400m§ 

10 m 

20 

3.2mV 

175A 

D07 


207 

BZY96C5V1 

5 

5.1 

1.5 

100 m 

5.0 

784m 

175J 

D01 

104 

ZMM751 

10 

5.1 

400m§ 

20 m 

17 

0.8 

175J 

FI 39 


208 

1N5918A 

10 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

105 

1N5523 

20 

5.1 

400mS 

5.0m 



175A 

D07 


209 

1N5918 

20 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 


171 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IM! 

LVA356C 
LNA356B 
' LVA356B 
GLA56,A,B 
LNA356A 
‘ LVA356A 
LNA356 
MLNA356B 
1N1509A 
BZV41C5V6 
MC6107.A 
' MGLA56,A,B 
MLNA356A 
MLV752A 
' TSZ5.6 
INI509 
MLNA356 
‘ HZ5.6PB 
AP5.6A.B 
BZX78C5V6 
‘ MA2056 
RD5.6FB2 
TSC4734CHIP 


175 A D014 
3.3 175 D07 

_175A D 07 


26m 

11 

3.0 

.Om 

40 

3.0 

25m 

8.0 


.Om 

40 

3.3 

.Om 

40 


20 m 

8.0 


10 m 

12 


26m 

11 

3.0 

Om 

40 


40m 

8.0 


20 m 

35 


50m 

5.0 

1.5mV 

40m 

8.0 

1.5 


HZ6B1L 3 5.65 


1N1956A 
INI 956 
HZ6HB1 


400uv 175J D035 

175J D035 


150J A427 


150J S547 

175J D035 

175J D035 


LVA1056C 

Z4A5.6 _ 

‘ LVA1056B 
SZ5.6 
1N1520A 
‘ 1N1765A 
1N3827A 
1N4655 
1N4734A 
APD5.6A.B 

BZ056 _ 

‘ BZV85C5V6 
BZX85C5V6 
CD4734 
" CH4734 
LVA1056A 
PL5V6Z 
' PR235-RT 
RD5.6P 
SZ1 -5.6-5-25 

VR5.6AB 

Z4B5.6 _ 

Z5.6 

ZB5.6B 

ZM4734A 


INI 520 
INI765 
1N3827 
1N4734 
KS456A 
SZ1-5.6-10-25 


80 

81 

ZB5.6A 

ZM4734 

10 

10 

5.6 

5.6 

1.0 

1.0 § 

45m 

45m 

5.0 

5.0 


82 t 

SZ1-5.6-20-25 









20 

5.6 

1.0 

25m 



83 

ZB5.6 

20 

5.6 

1.0 

45m 

5.0 


84 

BZX87C5V6 

5 

5.6 

1.3 

50m 

5.0 

2.7 

85 

BZY97C5V6 

5 

5.6 

1.3 

100 m 

2.0 

5.0 

86 

ZD5.6 

5 

5.6 

1.3 

100 

2.0 

1.0 

87 

ZY5.6 

5 

5.6 

1.3 

100 m 

2.0 

5.0 

88 

BZD10C5V6 

7 

5.6 

1.3 

100 m 

2.0 

5.0 

89 

BZW22C5V6 

7 

5.6 

1.3 

100 m 

2.0 

5.0 

90 

ZMY5.6 

7 

5.6 

1.3 

100 m 

2.0 


91 

ZPY5.6 

14 

5.6 

1.3 

100 m 

2.0 

5.0 

92 

1N5919D 

1 

5.6 

1.5 

66 m 

2.0 


93 

1N5919C 

2 

5.6 

1.5 

66 m 

2.0 


94 

1N5919B 

5 

5.6 

1.5 

66 m 

2.0 


95 

BZY96C5V6 

5 

5.6 

1.5 

100 m 

4.0 

1.7 

96 

1N5919A 

10 

5.6 

1.5 

66 m 

2.0 


97 

1N5919 

20 

5.6 

1.5 

66 m 

2.0 


98 

2EZ5.6D5 

5 

5.6 

2.0 

89m 

2.5 


99 

2VR5.6AB 

5f 

5.6 

2.0 

89m 

3.0 


100 

BZV47C5V6 

5 

5.6 

2.0 

100 m 

2.0 

2.5 

101 

LMZ5.6A 

5 

5.6 

2.0 

89m 

4.0 

4.0 

102 

ZBC5.6B 

5 

5.6 

2.0 

90m 

5.0 


103 

2EZ5.6D10 

10 

5.6 

2.0 

89m 

2.5 




D.A.T.A. 


LVA459A 3 5.9 

T-LVA459A 4t 5.9 

" BZY88C6V2 5 5.9 

KZ459 5f 5.9 4uum 

LVA159 _8 5.9 400m 

‘ LVA459 8 5.9 400m 

HZ5.6PC 5.9 800m 

RD6.2EB1 _ 5.93 500m 

' RD6.2EL1 5.93 500m 

RD6.2EN1 5.93 500m 

HZ6.2EB1 2.5_ 5.94 500m 

‘ HZ6C1 3 5.95 400m 

HZ6C1L 3 5.95 400m 

HZ6HC1 _ 3 5.95 500m 

‘ RD6.2FB1 5.95 1.0 

RD5.6FC 5 5.95 1.0 

1N2042B _5_^0_ 

" CD5340B 5 6.0 

MMBZ5233 5 6.0 

TMPZ5233 5.0 6.0 _ 

‘ RD6.2MB1 3 6.0 200m 

SZ6 10 6.0 .25 

C5D5233 _10 6.0 320m 

" HZS6.2JB1 \2A 6.00 400m 

RD6.2JSB1(A) 

_ 12.5 6.00 400m 

" CD5233B 5 6.0 400m 

CH5233 5 6.0 400m 

MZL306 _ 5 6.0 400m 

"1N5233B 5 6.0 500m 

1N5849B 5 I 6.0 1500m 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



3 

5.95 

400m 

5.0m 

35 

400uv 

3 

5.95 

400m 

500u 

60 


3 

5.95 

500m 

5.0m 

35 

400uV 


5.95 

1.0 

40m 

6.0 


5 

5.95 

1.0 

40m 

8.0 


5 

6.0 


1.0 

.70 


5 

6.0 


200 m 

1.0 

3.6 

5 

6.0 


20 m 

7.0 


5.0 

6.0 


20 m 

7.0 


3 

6.0 

200 m 

5.0m 

50 


10 

6.0 

.25 

20 m 

20 

.50 

10 

6.0 

320m 

20 m 



2.4 

6.00 

400m 

5.0m 

20 


2.5 

6.00 

400m 

5.0m 

60 

3.3 

5 

6.0 

400m 

20 m 

7.0 

3.8 

5 

6.0 

400m 

20 m 

7.0 

3.8 

5 

6.0 

400m 

500u 

60 

3.2 

5 

6.0 

500m 

20 m 

6.0 

3.8 

5 

6.0 

500m 

20 m 

13 



150A 

200 J 

150A 

A3 98 

Algd 

D012 

175J 

150J 

175J 

A277r 

A427 

D041 





















































































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 4.7 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



81 

MA3062 

5.0 6.2 

ikMllM 

82 

MRD821 

5 6.2 

150m 

83 

MRD823 

5 6.2 

150m 

84 

MRD825 

5 6.2 

150m 

85 

MRD827 

5 6.2 

150m 

86 

MRD829 

5 6.2 

150m 

87 

MRD921 

5 6.2 

150m 

88 

MRD923 

5 6.2 

150m 

89 

MRD925 

5 6.2 

150m 

90 

MRD927 

5 6.2 

150m 

91 

MRD929 

5 6.2 

150m 

92 

RD6.2MB 

6.2 

200 m 

93 

RD6.2MB2 

3 6.2 

200 m 

94 

1N429 

5 6.2 

.20 

95 

INI735 

5 6.2 

.20 

96 

02Z6.2A 

5 6.2 

200 m 

97 

BZX84C6V2 

5 6.2 

200 m 

98 

ESZ6.2 

5 6.2 

20 Cm 

99 

PTC503 

10 6.2 

248mf 

100 

1N709A 

5 6.2 

250m 

101 

1N821 

5 6.2 

.25 

102 

1N823 

5 6.2 

.25 

103 

1N825 

5 6.2 

.25 

104 

1N827 

5 6.2 

.25 

105 

1N829 

5 6.2 

.25 

106 

1N829A 

5 6.2 

.25 


7.5m 

20 

1.0 

7.5m 

20 

80 

10 m 

20 

4.2 

5.0m 

10 

4.0 

10 m 

8.0 t 


40m 

3.0 


25m 

4.1 

3.2 

7.5m 

15 

1 

7.5m 

15 

.5 

7.5m 

15 

.2 

7.5m 

15 

.1 

7.5m 

15 

.05 

7.5m 

10 

.05 



191 CD825 

192 _ CD825A 

CD827 
CD827A 

__ CD829 

CD829A 
CD4627 

_ CD5234B 

CD5235B 
CH753 

_ CH4627 

CH5234 
KZ62A 

_ KZ362A 

KZ462 
LVA62A 

_ MAI 062 

RD6.2JB 
RD6.2JSB(A) 

T-LVA62A 

1 T-LVA362A 

2 _ Z5B6.2 

3 ZMM753A 

4 _ZR821-10 


5.0 6.2 

5f 6.2 


7.5m 

10 


7.5m 

15 

200 m 

7.5m 

10 

200 m 

7.5m 

15 

100 m 

7.5m 

10 

100 m 

7.5m 

15 

50m 

7.5m 

10 

50m 

250u 

1 .2k 

5.0 

20 m 

7.0 

4.5 

20 m 

5.0 

5.0 

20 m 

3.0 

4.5 

250u 

1 .2k 

5.0 

20 m 

7.0 

4.5 

1 .0m 

50 


1 .0m 

45 



100 

2.6 

1 .0m 

50 


5.0m 

10 

400m 

5.0m 

60 


5.0m 

60 

3.3 

1 .0m 

50 


1 .0m 

45 


5.0m 

25 

7.0 

20 m 

7.0 

2.2 

1 .0m 

90 

1.0 


200J u37b 
200J u37b 
' 200J u37b 
200J u37b 
200J u37b 
' 200J u37b 
200J u39a 
200J u39a 
200J u39a 
200J ulO 
200 J ulO 
200J ulO 
175A D07 
175A D07 
” 175A D07 
175A D07 
200J A24d 
175J D035 

175J D034 

175J D035 

175J D035 

200J D07 

‘ 175J FI39 
175A ID07 


D.A.T.A. 


174 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z > 6.2 v (Cont’d) 



ZMM5234 

LVA362C 

LNA362B 

LVA362B 

GLA62.A.B 

LNA362A 

LVA362A 

LNA362 

MLNA362B 

BZV41C6V2 

MC6108.A 

MGLA62.A.B 

MLNA362A 

MLV753A 

TSZ6.2 

MLNA362 

HZ6.2PB 

AP6.2A.B 

DZB6.2 


20 6.2 500m§ 

1 6.2 600m 

2 6.2 600m 

2 6.2 600m 

5t 6.2 600m 

5 6.2 600m 

5 6.2 600m 

10 6.2 600m 

2 6.2 750m 

5 6.2 750m 

5f 6.2 .75_ 

5f 6.2 750m 

5 6.2 750m 

5 6.2 750m 

5 6.2 750m 

10 6.2 750m 

_ 6.2 800m 

6.2 1.0 t 


1.0m 

45 


1.0m 

40 


1.0m 

45 


1.0m 

40 

4.5 

1.0m 

40 


1.0m 

45 


1.0m 

40 


1.0m 

40 


5.0m 

10 

4.0 

25m 

10 


1.0m 

40 

4.5 

1.0m 

40 


20m 

3.0 


10m 

12 


1.0m 

40 


40m 

6.0 


20 m 

10 



ll.5mV I150J 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


COEFF TEMP DWG. 



D.A. TaAm 


HZ6C3 2 6.25 400m 

HZ6C3L _ 2 6.25 400m 

" HZ6HC3 2 6.25 500m 

MC6400A 5f 6.28 .25 

MC6400B _ 5t 6.28 .25_ 

' MC6401A 5f 6.28 .25 

MC6401B 5f 6.28 .25 

MC6402A _ 5t 6.28 .25_ 

MC6402B 5f 6.28 .25 

MC6403A 5f 6.28 .25 

MC6403B _ 5t 6.28 .25_ 

MC6404A 5f 6.28 .25 

MC6404B 5f 6.28 .25 

MC6405A _ 5t 6.28 .25_ 

MC6405B 5f 6.28 .25 

MC6406A 5f 6.28 .25 

MC6406B _5t 6.28 .25_ 

MC6407A 5f 6.28 .25 

MC6407B 5t 16.28 1.25 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

























































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 6.2 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


MC6425C 
RD6.2EB3 
RD6.2EN3 
HZ6.2EB3 
1N3553 
EQA01-06T 
BZ063 
RD6.2FB3 
1N3503A 
1N3504A 
1S2452 
1S2453 
1S2454 
1N3501 
‘ 1N3502 
1N3503 
1N3504 
1N4890 
1N4890A 
1N4891 
1N4891A 
1N4892 
1N4892A 
1N4893 
1N4893A 
1N4894 
1N4894A 
1N4895 
1N4895A 
" 1N4565B 
1N4566B 
1N4567B 
" 1N4568B 
1N4569B 
1N4570B 
1N4571B 
1N4572B 
1N4573B 
" 1N4574B 
1N4575B 
1N4576B 
" 1N4577B 
1N4578B 
1N4579B 
" 1N4580B 
1N4581B 
1N4582B 
' 1N4583B 
1N4584B 
THZ4565 
THZ4566 
THZ4567 
THZ4568 
THZ4569 
THZ4570 
THZ4571 
' THZ4572 
THZ4573 
THZ4574 
THZ4575 
THZ4576 
THZ4577 
THZ4578 
THZ4579 
CH4565A 
CH4566A 
CH4567A 
CH4568A 
CH4569A 
CH4570A 
_ CH4571A 
CH4572A 
CH4573A 
CH4574A 
CH4575A 
CH4576A 
CH4577A 
CH4578A 
CH4579A 
CH4580A 
CH4581A 
CH4582A 
CH4583A 
CH4584A 
MCLTC6010 
MCLTC6025 


6.28 

400m 

7.5m 

15 

6.28 

500m 

20m 

10 

6.28 

500m 

5.0m 

10 

6.28 

500m 

20m 

10 

6.3 

.25 

7.5m 

15 

6.3 

500m 

15m 

8.0 

6.3 

1.0 

30m 

6.0 

6.34 

1.0 

40m 

6.0 

5.35 


7.5m 

12 

6.35 


7.5m 

12 

6.35 

250m 

10m 

15 

6.35 

250m 

10m 

15 

6.35 

250m 

10m 

15 

6.35 

250m 

7.5m 

12 

5.35 

250m 

^5m 

12 

6.35 

250m 

7.5m 

12 

6.35 

250m 

7.5m 

12 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 

180m 

4.0m 

50 




100R A188 
75R Alas 
100R Alas 


Alas 

Alas 

Alas 




140 1N4580 

141 11N4580A 
1N4581 



CD4582 

CD4582A 

CD4583 


CD4583A 

CD4584 

CD4584A 


RD6.8EB1 

RD6.8EL1 


RD6.8EN1 

HZ6.8EB1 

1N2043A 



.40 2.0m 

.40 2.0m 

.40 2.0m 


400m§ 7.5m 





400m 

400m 

400m 


400m 

400m 

400m 





.40 


.40 


.40 

mu 

.40 

.50m 

.40 

.50m 


.50m 





75R 

D07 

100R 

D07 

75R 

D07 


.40 

1.0m 

.40 

1.0m 

.40 

1.0m 




.40 

4.0m 

.40 

4.0m 

.40 

4.0m 



100R 

D07 

75R 

D07 

100R 

D07 


200J u37b 
200J u37b 
200J u37b 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz s: 6.2 V (Cont’d) 


1N3784 
KZ465A 
LVA165A 
LVA465A 
T-LVA465A 
BZV10 
' BZV11 
BZV12 
BZV13 
BZV14 
BZV37 
BZX90 
' BZX91 
BZX92 
BZX93 
' BZX94 
C8000 
C80Q0A 
‘ C8000B 
C8000C 
C8000D 
' C8001 
C8001A 
C8001B 
' C8001C 
C8001D 
C8002 
C8002A 
C8002B 
C8002C 
C8002D 
CD826 
KZ465 
ZS7 
LVA165 
LVA465 
' MTZ609.A 
PS1300 
PS130QA 
PS1301 
PS1301A 
PS1302 
" PS1302A 
PS1303 
PS1303A 
PS1304 
PS1304A 
PS1305 
PS1305A 
PS1306 
PS1306A 
' PS1307 
PS1307A 
PS1308 
' PS1308A 
PS1309 
PS1309A 
' PS1310 
PS1310A 
PS1311 
' PS1311A 
PS1312 
PS1312A 
PS1313 
PS1313A 
PS1314 
PS1314A 
1N2034A 
MC6109.A 
' RD7BL 
BZ065 
1S222 
' MC6309.A 
RD7CL 
RD6.8FB1 
" 1N826 
1N826A 
1N828 
1N828A 
HZ7A2 
HZ7A2L 
' CD828 
HZ7HA2 
RD6.8MB1 
1N4611 
1N4611A 
1N4611B 
' 1N4611C 
1N4612 
1N4612A 
1N4612B 
1N4612C 
1N4613 
' 1N4613A 
1N4613B 
1N4613C 
‘ HZ6.2PC 
RD6.2FC 
HZS6.8JB1 


3 

6.5 

.40 

7.5m 

-fir— 

.05 

200 

3 

6.5 

400m§ 

250u 

100 

4.7 

175A 

3 

6.5 

400m 

250u 

200 

4.7 

150A 

3 

6.5 

400m 

250u 

100 

4.7 

150A 

4t 

6.5 

400m 

250u 

100 

3.0mV 

175J 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

1.0 

70 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

500m 

70 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

200m 

70 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

100m 

70 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

50m 

70 

5 

6.5 

400m 

5.0m 

20 



5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

1.0 

100A 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

500m 

100A 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

200m 

100A 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

100m 

100A 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

50m 

100A 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

1.0 

175A 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

500m 

175A 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

200m 

175A 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

100m 

175A 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

50m 

175A 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

1.0 

175A 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

500m 

175A 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

200m 

175A 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

100m 

175A 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

50m 

175A 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

1.0 

175A 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

500m 

175A 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

200m 

175A 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

100m 

175A 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

50m 

175A 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

200m 

200J 

5t 

6.5 

400m 


100 

3.0 

175A 

5t 

6.5 

400m 

5.0m 

15 

500m 

150A 

8 

6.5 

400m 

250u 

200 

4.7 

150A 

8 

6.5 

400m 

250u 

100 

4.7 

150A 

5t 

6.5 

.50 

10m 

12 


175A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

1.0 

75A 

5 

6.5 

500m$ 

50u 

1.2k 

1.0 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

500m 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

500m 

100 A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

200m 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

200m 

100 A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

100m 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

100m 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

50m 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

50m 

100A 

5 

6.5 

500mS 

lOOu 

750 

1.0 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

1.0 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

500m 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

500m 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

200m 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

200m 

100A 

5 

6.5 

500m § 

lOOu 

750 

100m 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

100m 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

50m 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

50m 

100A 

5 

6.5 

500m § 

250u 

400 

1.0 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

1.0 

100 A 

5 

6.5 

500mS 

250u 

400 

500m 

75A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

500m 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

200m 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

200m 

100A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

100m 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

100m 

100A 

5 

6.5 

500ms 

250u 

400 

50m 

75 A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

50m 

100A 

5 

6.5 

.75 

10m 

8.0 

4.0 

150J 

5t 

6.5 

.75 

25m 

12 


175 


6.5 

1.0 

40 m 

5.0 


150J 

5 

6.5 

1.0 

30m 

6.0 

3.7 

175J 

10 

6.5 

1.0 

35m 

3.5 

3.0 

150J 

5t 

6.5 

1.5 « 

100m 

10 



6.5 

3.0 

120m 

3.0 


150J 


6.53 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.20 

150S 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.20 

175 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.10 

150S 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.10 

175 

2 

6.55 

400m 

5.0m 

15 

2.2m V 

175J 

2 

6.55 

400m 

500u 

60 

1.5 

175J 

5 

6.55 

400m 

7.5m 

15 

100m 

200J 

2 

6.55 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175 

3 

6.6 

200m 

5.0m 

30 


150 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.50 

175A 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.20 

175A 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.10 

175A 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.05 

175A 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.50 

175A 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.20 

175A 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.10 

175A 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.05 

175A 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.50 

175A 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.21 

175A 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.10 

175A 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.05 

175A 


6.6 

800m 

40m 

6.0 


175J 

6 

6.6 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

!.4 


400m 

5.0m 

20 


200J 

■ 


400m 

5.0m 

40 

3.9 

175J 



500m 

1.0m 

8.0 


175J 


6.65 

500m 

5.0m 

8.0 




6.66 

500m 

20m 

8 


175J 


6.66 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 


6.66 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

.5 

6.66 

500m 

20m 

6.0 


175J 


6.7 

200m 

10m 

20 

1.0 

75 


DWG. LINE [TYPE 

NO. No. I No. 



6.7 200m 

6.7 200m 


10m 20 

10m 20 


TZPD6.8 6.8 ! 

TZPY6.8 _6JJ_! 

" 1N2765 5 6.8 

1N2765A 5 6.8 

BZV49C6V8 5 6,8 _ 

" BZW03C6V8 5 6.8 

CD4736A 5.0 6.8 

CD5342B _5__6J_ 

‘ MMBZ5235 5 6.8 

NC6V8 5 6.8 i 

TMPZ5235 15.0 6.8 _ 

" TSC6087CHIP 

5 6.8 

ZTK6.8 _5__6J_ 

BZX55D6V8 10 6.8 

DSZ3006 10 6.8 

1N1984B 1 6.8 150m 

INI 984A 5 6.8 150m 

BZ6.8 5 6.8 .15 

INI 984 _ 10 6.8 150m 

1N1930B 1 6.8 200m 

RD6.8MB2 3 6.8 200m 

1N1930A _ 5 6.8 200m 

02Z6.8A 5 6.8 200m 

BZX84C6V8 5 6.8 200m 

ESZ6.8 _ 5 6.8 200m 

INI 930 10 6.8 200m 

CZ6 10 6.8 200m 

1N710A _ 5 6.8 250m 

1N4692 5 6.8 .25 

BZX58C6V8 5 6.8 250m 

BZY83C6VB 5 6.8 .25_ 

‘ BZY85C6V8 5 6.8 .25 § 

CLVA68A 5 6.8 250m 

K681A _ 5 6,8 250m$ 

PD6010.A 5| 6.8 .25 

PD6051 5 6.8 .25 

PD6206 _ 5 6,8 250m 

1/4M6.8Z10 10t 6.8 250m 

1N710 10 6.8 250m 

BZY83D6V8 10 6.8 .25_ 

K681 10 6.8 250m§ 

1N710B 20 6.8 .25 

MC6010.A _ 5t 6.8 .30_ 

" BZX88C6V8 5 6.8 350m 

MA4068 5 6.8 370m 

MTZ6.8 _ 6.8 400m 

" TZ6.8 6.8 400m 

1N5526D 1 6.8 400m§ 

1N5732D _ 1 6,8 400m$ 

1N6087D 1 6.8 400m§ 

KZ68C 1 6.8 400m§ 

KZ468C _ 1 6.8 400m$ 

LVA68C 1 6.8 400m 

LVA168C 1 6.8 400m 

LVA468C _ 1 6.8 400m 

Z5A6.8 It 6.8 400m§ 

1N5526C 2 6.8 400m§ 

1N5732C _ 2 6.8 400mS 

1N6087C 2 6.8 400m§ 

BZX79B6V8 2 6.8 400m§ 

KZ68B _ 2 6.8 400m$ 

' KZ468B 2 6.8 400m§ 

LVA68B 2 6.8 400m 

LVA168B _ 2 6.8 400m 

“ LVA468B 2 6.8 400m 

KZ468A 3 6.8 400m§ 

LVA168A _ 3 6.8 400m 

LVA468A 3 6.8 400m 

T-LVA468A 3t 6.8 400m 

1N754A _ 5 6.8 400m 

“1N957B 5 6.8 400m 

1N3514 5 6.8 .40 

1N4099 _ 5 6.8 400m 

” 1N5526B 5 6.8 400m§ 

1N5732B 5 6.8 400m§ 

1N6087B _ 5 6.8 400mS 

1S2068A 5 6.8 .40 

1S7068.B 5t 6.8 .40 

1S7068A _ 5 6.8 .40_ 

' BZX79C6V8 5 6.8 400m§ 

BZX96C6V8 5 6.8 400m 

CD754A _ 5 6.8 400m 

CD4099 5 6.8 400m 

CH754 5 6.8 400m 

CH4099 _ 5 6.8 400m 

' CH5235 5 6.8 400m 

GSZ6.8A 5 6.8 400m 

KZ68A _ 5 6.8 400m$ 

" KZ368A 5t 6.8 400m 

KZ468 5f 6.8 400m 

LVA68A _ 5 6.8 400m 

MAI 068 5 6.8 400m 

RD6.8JB 5 1 6.8 UOQm 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


40 

8.0 

2.0 

GL9 

5.0 

4.0 

175J 

20 

.50 

175A 

20 

.25 

175A 

8.0 

1.0 

150J 

0.5 

7. 

175C 

3.5 


200 

1.0 

4.8 

200J 

5.0 



15 

4.5 


5.0 




5 

6.8 


5.0m 

25 

200m 

150J 

10 

6.8 


5.0m 

15 



10 

6.8 


75m 

2.0 

4.0 


1 

6.8 

150m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

5 

6.8 

150m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

5 

6.8 

.15 

5.0m 

25 


170A 

10 

6.8 

150m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

1 

6.8 

200m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150A 

3 

6.8 

200m 

5.0m 

30 


150 

5 

6.8 

200m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150A 

5 

6.8 

200m 

8.0m 

15 

4.0 

175J 

5 

6.8 

200m 

5.0m 

15 

5.0 

150J 

5 

6.8 

200m 

10m 

8.0 t 



10 

6.8 

200m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150A 

10 

6.8 

200m 

5.0m 




5 

6.8 

250m 

25m 

4.7 

3.8 

175A 

5 

6.8 

.25 

.05m 



200A 

5 

6.8 

250m 

10m 

7.0 

3.0 

150A 

5 

6.8 

.25 

5.0m 

8.0 

7 

150,1 

5 

6.8 

•25 § 

5.0m 

8.0 

7 

150J 

5 

6.8 

250m 

1.0m 

15 t 


175 

5 

6.8 

250m§ 

250u 

25 

2.0mV 

175A 

5t 

6.8 

.25 

5.0m 

25 


150 

5 

6.8 

.25 

10m 

4.0 


150 

5 

6.8 

250m 

1.0m 

50 


175A 

iot 

6.8 

250m 

9.2m 

7.0 


175J 

10 

6.8 

250m 

25m 

4.7 

3.8 

175A 

10 

6.8 

.25 

5.0m 

15 

7 

150J 

10 

6.8 

250m§ 

250u 

25 

2.0mV 

175A 

20 

6.8 

.25 

25m 

4.7 



5t 

6.8 

.30 

10m 

14 


175 

5 

6.8 

350m 

5.0m 

15 

4.5 

175J 

5 

6.8 

370m 

5.0m 

15 

1.2 

200J 


6.8 

400m 

20m 

10 


175J 


6.8 

400m 

20m 

10 


175J 

1 

6.8 

400m§ 

1.0m 

30 


175A 

1 

6.8 

40Qm§ 

10m 

10 

4.4 

200A 

1 

6.8 

400m§ 

lOu 

50 

6.0 

175L 

1 

6.8 

400m§ 

1.0m 

50 


175J 

1 

6.8 

400m§ 

250u 

100 

5.0 

175A 

1 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

1 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

1 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

It 

6.8 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

2 

6.8 

400m§ 

1.0m 

30 


175A 

2 

6.8 

400mS 

10m 

10 

4.4 

200A 

2 

6.8 

400m§ 

lOu 

50 

6.0 

175L 

2 

6.8 

400m§ 

5.0m 

15 

3.0mV 

200J 

2 

6.8 

400mS 

1.0m 

50 


175A 

2 

6.8 

400m§ 

250u 

100 

5.0 

175A 

2 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

2 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

2 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

3 

6.8 

400m§ 

250u 

100 

5.0 

175A 

3 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

3 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

3t 

6.8 

400m 

250u 

100 

3.4mV 

175J 

5 

6.8 

400m 

20m 

5.0 

3.5 

175A 

5 

6.8 

400m 

18m 

4.5 


175S 

5 

6.8 

.40 

20m 

3.0 

3.5 

200A 

5 

6.8 

400m 

.25m 

200 


200J 

5 

6.8 

400m§ 

1.0m 

30 


175A 

5 

6.8 

400m § 

10m 

10 

4.4 

200A 

5 

6.8 

400mS 

lOu 

50 

6.0 

175L 

5 

6.8 

.40 

5.0m 

15 

4.5 

150A 

5t 

6.8 

.40 

5.0m 

40 

4.5 

150A 

5 

6.8 

.40 

5.0m 

15 

4.5 

150A 

5 

6.8 

400m§ 

5.0m 

15 

3.0mV 

200J 

5 

6.8 

400m 

5.0m 

8.0 

4.0 

150J 

5 

6.8 

400m 

20m 

5.0 

5.3 

200J 

5 

6.8 

400m 

250u 

200 

4.0 

200J 

5 

6.8 

400m 

20m 

3.0 

5.0 

200J 

5 

6.8 

400m 

250u 

200 

6.0 

200J 

5 

6.8 

400m 

20m 

5.0 

5.0 

200J 

5 

6.8 

400m 

20m 

10 



5 

6.8 

400m§ 

1.0m 

50 


175A 

5t 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

5t 

6.8 

400m 


100 

3.4 

175A 

5 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

5 

6.8 

400m 

5.0m 

15 

1.2 

200J 

5 

6.8 

400m 

5.0m 

40 


175J 























2. 

VOLTAC 

SE REFE 

:rence c 

IIODE 

S-v z > 

6.2 V (Cont’d) 




IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


u~ 

3 1 

IT 

2J 

TEST 


TEMP. 




U 

3 I 

il 

2J 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 

No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 






VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 




(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 


1 

RD6.8JSB(A) 









106 

BZX85C6V8 

5 

6.8 

1.0 § 

35m 

3.5 

6.0 

150 A 

15041 



5.0 

6.8 

400m 

5.0m 
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900m 

5.0 

200S 

D04 

95 

1N3016B 

5 

6.8 

1.0 

37m 

3.5 


175A 

A31a 

201 

INI 591 

10 

6.8 

3.5 

100m 

900m 

5.0 

200S 

D04 

96 

1N3829A 

5 

6.8 

1.0 

37m 

1.5 

4.0 

175A 

A31a 

202v 

SZ3-6.8-5-25 









97 

1N4158B 

5 

6.8 

1.0 § 

37m 

3.5 


200S 

D029 



15.0 

6.8 

5.0 

25m 



175 

u5c 

98 

1N4323B 

5 

6.8 

1.0 

37m 

3.5 

4.0 

300S 

D07 

203v 

SZ3-6.8-10-25 









99 

1N4400B 

5 

6.8 

1.0 

37m 

2.0 

4.0 

175A 

Alcm 



| 10 

6.8 

5.0 

25m 



175 

u5c 

100 

1N4657 

5 

6.8 

1.0 

37m 

300 

5.7 

200A 

D015 

2047 

SZ3-6.8-20-25 









101 

1N4736A 

5 

6.8 

1.0 

37m 

3.5 


200A 

D041 



20 

6.8 

5.0 

25m 



175 

u5c 

102 

1N5559B 

5 

6.8 

1.0 § 

37m 

3.5 


200A 

A60ac 

205 

RD6.8EB3 


6.83 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 

103 

APD6.8A.B 

5t 

6.8 

1.0 t 

37m 

10 



Alrx 

206 

RD6.8EL3 


6.83 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 

104 

BZV85C6V8 

5 

6.8 

1.0 

35m 

3.5 

2.8mV 

200J 

D041 

207 

RD6.8EN3 


6.83 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 

105 

BZX78C6V8 

5 

6.8 

1.0 

20m 

3.0 

3.1 mV 

200J 


208 

HZ6.8EB3 

2.6 

6.84 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


178 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


178 


2. 

VOLTAC 

IE 1 

REFERENI 

ZE t 

MODES - V 

N 

IV 

6.2 V (Cont’d) 

IN ORDE 
(3) TOLE 

1 OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 

3ANCE & (4) TYPE NUMBER 


4j 

[3j 

IT 

2J 

TEST 


TEMP. 





u 

3J 

T| 

2J 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

No. 

_+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 







VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(0) . 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

1N1957B 

1 

6.85 

400m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

U07 


98 

LVA174C 

1 

7.4 

400m 

250u 

350 

5.5 

150A 

DOT4 

2 

HZ7B1 

2 

6.85 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


99 

LVA474C 

1 

7.4 

400m 

250u 

175 


150A 

D07 

3 

HZ7B1L 

2 

6.85 

400m 

500u 

60 

1.8 

175J 

D035 


100 


2 

7.4 

mmm 


175 



D07 

4 

INI 957A 

5 

6.85 

400m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

D07 




mm 

MEM 

EMnnH 


MMM 

5.5 

150A 

DOM 

5 

INI 957 

10 

6.85 

400m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

D07 




mm 

mem 

BB 


WsMm 

5.5 

150A 

D07 

6 

HZ7HB1 

2 

6.85 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175 

D035 




KB 

BB 

KKi 


JH^K 

2.2 mV 

175J 

D035 

7 

RD6.8MB 


6.88 

200m 

5.0m 

30 


150J 

M500c 




mm 

beb 

zmSMk 



3.0 

175J 

D035 

8 

RD7AM 


6.9 

250m 

10m 

12 


175J 

A277b 




■9 

■Ik 

BBK 



5.5 

175A 

D07 

9 

EQA01-07 

17 

6.9 

500m 

15m 

8.0 

.04 

125J 

A387 




BfB 

BB 

SB 



5.5 

150A 

DOM 

10 

RD7BM 


6.9 

1.0 

40m 

5.0 


150J 

A427 


107 

LVA474A 

3 

BEK 





iw»y^ 

D07 

11 

BZ069 

5 

6.9 

1.0 

30m 

6.0 

4.1 

175J 

D041 


108 

T-LVA474A 

3f 

KB 






D035 

12 

EQB01-07 

17 

6.9 

1.0 

30m 

5.0 

.04 

140J 

A21b 


109 

KZ474 

5t 

BB 

BB 




JSSM 

D07 

13 

RD7CM 


6.9 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 


110 

LVA174 

KB 

MEM 

QjjiffiSB 

EETi m 




DOM 

14 

RD6.8FB3 


6.92 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A277r 


111 

LVA474 


BB 

Pro 

K 




DOM 

15 

1N2043B 

5 

7.0 


1 

.80 


150A 

SI 9a 


112 

HZ7HC1 

KB 

BB 






D035 

16 

RD6.8MB3 

3 

7.0 

200m 

5.0m 

30 


150 



113 

RD7BN 

■ 

mem 



EXjiKfii 


150J 

A427 

17 

1N4501 

5 

7.0 

.21 

10m 

10 

1.0 

150S 

Alhd 


114 

RD7CN 

■ 

BB 





150J 

S547 

18 

SZ7 

9 

7.0 

.25 

20m 

15 

.49 

150J 

Clf 


115 

HZS7.5JB2 


fKL K 





200J 

A380d 

19 

RD6.8JSB3(A) 











RD7.5JSB2(A) 






mm 





2.5 

7.00 

400m 

5.0m 

40 

3.9 

175J 

D034 




2.5 

7.44 

400m 

5.0m 



175J 

D034 

20 

MZL307 

5 

7.0 

400m 

500u 

60 

4.2 

175J 

D035 



BZY88C7V5 

5 

7.45 

400m 

5.0m 



200J 

D07 

21 

MZ307AB.C 










118 

RD7.5FB 

6 

7.45 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A297c 



5 

7.0 

500m 

10m 

15 

4.3 

175J 

D035 


119 

RD7.5EL3 


7.48 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 

22 

MZ407.A.B.C 










120 

RD7.5EN3 


7.48 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 



5 

7.0 

1.0 

20 

6.0 

4.0 

175J 

D041 


121 

HZ7.5EB3 

2.5 

7.48 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 

23 

VR7.A.B 

5f 

7.0 

1.0 

25m 

5.0 



Albn 


_ _ 

_ _ 

n it 








24 

AW01-07 

12 

7.0 

1.0 

25m 

7.0 

3.5 

150J 

A333 


V* ^ V 








25 

SZL7 

9 

7.0 

1.3 

50m 

2.5 


150J 

S442 












26 

2VR7.A.B 

5f 

7.0 

2.0 

250u 

5.0 



A3e 


125 

TZPD7.5 


7.5 


5.0m 

7.0 

5.0 


ID035 

27 

AU01-07 

12 

7.0 

2.5 

65m 

7.0 

3.5 

165J 

A333b 


126 

TZPY7.5 


7.5 


100m 

2.0 

4.0 


D041 

28 

HZS6.8JB3 

2.6 

7.01 

400m 

5.0m 

20 


200J 

A380d 


127 

1N2043C 

5 

7.5 


1 

.80 


150A 

SI 9a 

29 

RD7.5EB1 


7.03 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


128 

BZV49C7V5 

5 

7.5 


5.0m 

7.0 

1.0 

150J 

Ml 008 

30 

RD7.5EL1 


7.03 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


129 

CD4737A 

5.0 

7.5 


34m 

4.0 


200 

u52 

31 

RD7.5EN1 


7.03 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


130 

CD5343B 

5 

7.5 


175m 

1.5 

5.5 

200J 

u39b 

32 

HZ7.5EB1 

2.5 

7.04 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


131 

MC71 

5f 

7.5 


10m 

15 



u4b 

33 

HZ7B2 

2 

7.05 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


132 

MMBZ5236 

5 

7.5 


20m 

6.0 



M500 

34 

HZ7B2L 

2 

7.05 

400m 

500u 

60 

2.2 

175J 

D035 


133 

NC7V5 

5 

7.5 


5.0m 

15 

5.0 


u48 

35 

HZ7HB2 

2 

7.05 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


134t 

TMPZ5236 

5.0 

7.5 


20m 

6.0 



TO2360 

36 

1N470B 

1 

7.1 

200m 

5.0m 

10 t 


150S 

Cl 


135 

TSC6088CHIP 









37 

1N470A 

5 

7.1 

200m 

5.0m 

10 f 


150S 

Cl 




5 

7.5 


1.0m 




u46 

38 

1N475A 

5 

7.1 

200m 

5.0m 

25 t 


150S 

Cl 


136 

DSZ3007 

10 

7.5 


75m 

2.0 

4.0 


A266 

39 

RD7A 

10 

7.1 

.20 

10m 

15 

4.0 

150S 

Aldw 


137 

BZ7.5 

5 

7.5 

.15 

5.0m 

35 


170A 

D07 

40 

RD7AK 


7.1 

250m 

10m 

12 


175J 

A277b 


138 

RD7.5MB 


7.5 

200m 

5.0m 

30 


150J 

M500C 

41 

1N763A 

5f 

7.1 

250m 

10m 

7.0 

4.0 

150 

D07 


139 

RD7.5MB2 

3 

7.5 

200m 

5.0m 

30 


150 


42 

1N707A 

6.3 

7.1 

.25 

5.0m 

10 


200A 

A398 


140 

BZX84C7V5 

5 

7.5 

200m 

5.0m 

15 

5.0 

150J 

M500d 

43 

1N470 

10 

7.1 

250m 

5.0m 

10 t 


200A 

Cl 


141 

ESZ7.5 

5 

7.5 

200m 

10m 

8.0 t 



TO106 

44 

1N763 

10 

7.1 

250m 

10m 

7.0 


150A 

A398 


142 

MSZ7.5 

5 

7.5 

200m 

5m 

10 t 



C202 

45 

1N707 

12. 

7.1 

.25 

10m 

10 


200A 

A398 


143 

CZ7 

10 

7.5 

200m 

5.0m 




TO106 

46 

KZ471C 

1 

7.1 

400m§ 

250u 

175 

5.3 

175A 

D07 


144 

1N711A 

5 

7.5 

250m 

25m 

5.3 

4.8 

175A 

D07 

47 

LVA171C 

1 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


145 

1N4693 

5 

7.5 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

48 

LVA471C 

1 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D07 


146 

02Z7.5A 

5 

7.5 

250m 

8.0m 

15 

5.5 

175J 

D035 

49 

KZ471B 

2 

7.1 

400m§ 

250u 

175 

5.3 

175A 

D07 


147 

BZX58C7V5 

5 

7.5 

250m 

10m 

7.0 

5.0 

150A 

D07 

50 

LVA171B 

2 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


148 

BZY83C7V5 

5 

7.5 

.25 

5.0m 

6.0 

7 

150J 

Clg 

51 

LVA471B 

2 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D07 


149 

BZY85C7V5 

5 

7.5 

.25 $ 

5.0m 

7.0 

7 

150J 

A171f 

52 

KZ471A 

3 

7.1 

400m§ 

250u 

175 

5.3 

175A 

D07 


150 

CLVA75A 

5 

7.5 

250m 

1.0m 

20 t 


175 

u20j 

53 

LVA171A 

3 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


151 

PD6011.A 

5f 

7.5 

.25 

5.0m 

7.0 


150 

A109 

54 

LVA471A 

3 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D07 


152 

PD6052 

5 

7.5 

.25 

10m 

3.0 


150 

A2c 

55 

T-LVA471A 

3t 

7.1 

400m 

250u 

175 

3.7mV 

175J 

D035 


153 

PD6207 

5 

7.5 

250m 

1.0m 

100 


175A 

A109 

56 

KZ471 

5f 

7.1 

400m 


175 

3.7 

175A 

D07 


154 

1/4M7.5Z10 

iot 

7.5 

250m 

8.3m 

8.0 


175J 

E204h 

57 

LVA171 

7 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


155 

1N711 

10 

7.5 

250m 

25m 

5.3 

4.8 

175A 

D07 

58 

LVA471 

7 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D014 


156 

BZ147 

10 

7.5 

250m 

5.0m 

40 


125J 

Ml 234 

59 ▼ 

SZ.5-7.1-5-25 










157 

1N711B 

20 

7.5 

.25 

25m 

5.3 



D07 



|5.0 

7.1 

500m 

25m 



175 

u5a 


158 

PTC504 

10 

7.5 

255mt 

34m 

4.0 



Albc 

60 

TS07100 

1 5 

7.1 

500m 

I.Ou 



200J 

D035 


159 

1 SI 716 


7.5 

.30 

10m 

15 


125J 


61 ▼ 

SZ.5-7.1-10-25 










160 

MC6011.A 

5t 

7.5 

.30 

10m 

15 


175 

A2m 



10 

7.1 

500m 

25m 



175 

u5a 


161 

C5D5236 

10 

7.5 

320m 

20m 



150S 

M713a 

62 

EQA01-07S 

11 

7.1 

500m 

15m 

8.0 

.04 

125J 

A387 


162 

BZX88C7V5 

5 

7.5 

350m 

5.0m 

15 

5.0 

175J 

A412 

63 

PS6470 | 

13 

7.1 

.50 

10m 

10 


200J 

Algd 


163 

MA4075 

5 

7.5 

370m 

5.0m 

15 

2.5 

200J 

D034 

64 v 

SZ.5-7.1-20-25 










164 

MTZ7.5 


7.5 

400m 

20m 

10 


175J 

D034 



20 

7.1 

500m 

25m 



175 

u5a 


165 

TZ7.5 


7.5 

400m 

20m 

10 


175J 

D035 

65 

1N2034 

10 

7.1 

750m 

10m 

8.0 


150A 

D012 


166 

1N5527D 

1 

7.5 

400m§ 

1.0m 

35 


175A 

D07 

66 

RD7BK 


7.1 

1.0 

40m 

5.0 


150J 

A427 


167 

1N5733D 

1 

7.5 

400m§ 

10m 

10 

5.3 

200A 

D035 

67 

BZ071 

5 

7.1 

1.0 

30m 

6.0 

4.0 

175J 

A60t 


168 

1N6088D 

1 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

68 ▼ 

SZ1-7.1-5-25 










169 

KZ75C 

1 

7.5 

400m§ 

1.0m 

100 


175J 

D07 


15.0 

7.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 


170 

LVA75C 

1 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175A 

D07 

69 v 

SZ1 -7.1 -10-25 










171 

Z5A7.5 

It 

7.5 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

D07 



10 

7.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 


172 

1N5527C 

2 

7.5 

400m§ 

1.0m 

35 


175A 

D07 

70 ▼ 

SZ1-7.1-20-25 










173 

1N5733C 

2 

7.5 

400m§ 

10m 

10 

5.3 

200A 

D035 



20 

7.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 


174 

1N6088C 

2 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

71 

RD7CK 


7.1 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 


175 

BZX79B7V5 

2 

7.5 

400m§ 

5.0m 

15 

4.0mV 

200J 

D035 

72 r 

SZ3-7.1-5-25 










176 

KZ75B 

2 

7.5 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 


|5.0 

7.1 

5.0 

25m 



175 

u5c 


177 

LVA75B 

2 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175A 

D07 

73 ▼ 

SZ3-7.1-10-25 










178 

HZ7C2 

3 

7.5 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV ! 

175J 

D035 



10 

7.1 

5.0 

25m 



175 

u5c 


179 

HZ7C2L 

3 

7.5 

400m 

500u 

60 

3.0 

175J 

D035 

74 v 

SZ3-7.1-20-25 










180 

1N755A 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

4.5 

175A 

A1 



20 

7.1 

5.0 

25m 



175 

u5c 


181 

1N958B 

5 

7.5 

400m 

16m 

5.5 


175S 

A398a 

75 

RD7.5FB1 


7.13 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 


182 

1N3515 

5 

7.5 

.40 

10m 

4.0 

4.5 

200A 

D07 

76 

1N378 

5 

7.15 


.20m 

20 


150A 

Aler 


183 

1N4100 

5 

7.5 

400m 

.25m 

200 


200J 

D07 

77 

HZ7B3 

2 

7.15 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


184 

1N5527B 

5 

7.5 

400m§ 

1.0m 

35 


175A 

D07 

78 

HZ7B3L 

2 

7.15 

400m 

500u 

60 

2.5 

175J 

D035 


185 

1N5733B 

5 

7.5 

400m§ 

10m 

10 

5.3 

200A 

D035 

79 

HZ7HB3 

2 

7.15 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


186 

1N6088B 

5 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

80 

RD7.5MB1 

3 

7.2 

200m 

5.0m 

30 


150 



187 

1S2075A 

5 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

81 

RD6.8EC 

5 

7.2 

500m 

20m 

10 

4.8 

175J 

D035 


188 

1S7075.B 

5t 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

82 

EQA02-07CD 

8 

7.2 

500m 

20m 

15 

.04 

175J 

Alac 


189 

1S7075A 

5 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

83 

HZ6.8PC 


7.2 

800m 

40m 

6.0 


175J 

D041 


190 

BZX79C7V5 

5 

7.5 

400m§ 

5.0m 

15 

4.0mV 

200J 

D035 

84 

HZS7.5JB1 

2.4 

7.21 

400m 

5.0m 

25 


200J 

A380d 


191 

BZX96C7V5 

5 

7.5 

400m 

5.0m 

7.0 

4.5 

150J 

D07 

85 

RD7.5JSB1(A) 










192 

CD755A 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

5.7 

200J 

u39a 



2.5 

7.21 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

175J 

D034 


193 

CD4100 

5 

7.5 

400m 

250u 

200 

4.5 

200J 

u39a 

86 

RD7.5EL 


7.21 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


194 

CD5236B 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

u39a 

87 

RD7.5EN 


7.21 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


195 

CH755 

5 

7.5 

400m 

20m 

4.0 

5.8 

200J 

ulO 

88 

RD6.8FC 

6 

7.25 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A297c 


196 

CH4100 

5 

7.5 

400m 

250u 

200 

6.5 

200J 

ulO 

89 

RD7.5EB2 


7.26 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


197 

CH5236 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

ulO 

90 

RD7.5EL2 


7.26 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


198 

GSZ7.5A 

5 

7.5 

400m 

20m 

10 



A69a 

91 

RD7.5EN2 


7.26 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


199 

KZ75A 

5 

7.5 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

92 

HZ7.5EB2 

2.5 

7.26 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


200 

KZ375A 

5±_ 

7.5 

400m 

1.0m 

50 


175A 

D07 

93 

BZ073 

5 

7.3 

1-0 

30m 

6.0 

4.5 

175J 

D041 


201 

LVA75A 

5 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175A 

D07 

94 

RD7.5FB2 


7.36 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 


202 

MAI 075 

5 

7.5 

400m 

5.0m 

15 

2.5 

200J 

A24d 

95 

3KZ8.2 

10f 

7.38 

3.0 § 

150m 


.06 


A3ak6 


203 

RD7.5JB 

5 

7.5 

400m 

5.0m 

30 


175J 

D035 

96 

RD7AN 


7.4 

250m 

10m 

12 


175J 

A277b 


204 

RD7.5JSB(A) 









97 

KZ474C 

1 

7.4 

400m5 

250u 

175 

5.5 

175A 

D07 

__ 


15.0 

7.5 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

175J 

D034 


179 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ JA v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

No. 

u 

TOL 

± 

(%) , 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

3 

PD 

@ 25 8 C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

{°C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a- 

TYPE 

No. 

HI 

TOL 

± 

/%\ 

n 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rq, 

DWG. 

NO. 

1 

T-LVA75A 

5f 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175 J 

1)035 

109 

RD7.5P 

5.0 

7.5 

1.0 

5.0m 

15 

4.4 

150J 

Ml 008 

2 

T-LVA375A 

5f 

7.5 

400m 

1.0m 

50 


175J 

D035 

110 

TZB7.5B 

5 

7.5 

1.0 § 

10m 


6.1 

175A 

Alty 

3 

Z5B7.5 

5f 

7.5 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

D07 

111 

UZ8707 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.0 

175 

A380 

4 

ZMM755A 

5.0 

7.5 

4Q0m§ 

20m 

6.2 

4.5 

175J 

FI 39 

112 

VR7.5.A.B 

5t 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


125A 

Alb 

5 

1N755 

10 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

4.5 

175A 

A1 

113 

Z4B7.5 

5t 

7.5 

1.0 

50m 

i.o ! 

5.0 

200J 

D029 

6 

1N958A 

10 

7.5 

400m 

16m 

5.5 


175S 

A398a 

114 

Z7.5 

5t 

7.5 

1.0 

20m 

1-2 t 

5.0 

150A 

D041 

7 

1N5527A 

10 

7.5 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

115 

ZB7.5 

5t 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


150A 

Albc 

8 

1N6088A 

10 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

116 

ZM4737A 

5.0 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200J 

FI 39 

9 

1S2075 

10 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

117 

AW08-7.5B 

5.6 

7.5 

1.0 

25m 

3.0 

4.0 

175J 

A60au 

10 

GSZ7.5 

10 

7.5 

400m 

20m 

10 



A69a 

118 

AW08-7.5A 

8.6 

7.5 

1.0 

25m 

3.0 

4.0 

175J 

A60au 

11 

ZMM755 

10 

7.5 

400m§ 

20m 

6.0 

4.5 

175J 

F139 

119 

INI 768 

10 

7.5 

1.0 

100m 

2.1 


175A 

D0130 

12 

1N958 

20 

7.5 

400m 

16m 

5.5 


175S 

A398a 

120 

1N3017A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A31a 

13 

1N5527 

20 

7.5 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

121 

1N3830 

10 

7.5 

1.0 

34m 

1.5 

4.5 

175A 

A31a 

14 

1N6088 

20 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

122 

1N4159A 

10 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200S 

D029 

15 

GZA7.5 


7.5 

500m 


8.0 t 

7.0 


A159 

123 

1N4324A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.5 

300S 

D07 

16 

1N5997D 

1 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 


200J 

D035 

124 

1N4401A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 

4.5 

175A 

Alcm 

17 

Z0A7.5 

It 

7.5 

500m 

5.0m 

4.0 t 

7.0 

20 OJ 

D029 

125 

1N4737 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


200A 

D041 

18 

1N5997C 

2 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 


200J 

D035 

126 

1N5560A 

10 

7.5 

1.0 s 

34m 

4.0 


200A 

A60ac 

19 

HZ7HC2 

3 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 

127 

1S223 

10 

7.5 

1.0 

35m 

3.0 

4.0 

150J 

A56a 

20 

1N5236B 

5 

7.5 

500m 

20m 

4.0 

5.8 

200A 

A398a 

128 

1Z7.5 

10 

7.5 

1.0 

10m 

30 

5.3 

150J 

D015 

21 

1N5852B 

5 

7.5 

500m 

20m 

23 


150C 

M859 

129 

TZB7.5A 

10 

7.5 

1,0 5 

10m 


6.1 

175A 

Altv 

22 

1N5997B 

5 

7.5 

500m 

50m 

7.0 


200J 

D035 

130 

UZ8807 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.0 

175 

A380 

23 

BZX46C7V5 

5 

7.5 

500m 

16m 

5.5 

9.0 

175A 

D035 

131 

ZB7.5A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


100C 

Albc 

24 

BZX55C7V5 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175A 

D035 

132 

ZM4737 

10 

7.5 

1.0 $ 

34m 

4.0 


200J 

FI 39 

25 

BZX83C7V5 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175A 

D035 

133 

ZB7.5B 

15 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


100C 

Albc 

26 

CD75 

5 

7.5 

500m 

1.0m 

50 


200J 

D07 

134 

1N3017 

20 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A31a 

27 

CTZ7.5A 

5 

7.5 

500m 

10m 

40 

450 

200 

D035 

135 

1N4159 

20 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200S 

D029 

28 

MA3075L 

5.0 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

2.5 

125J 

M990 

136 

1N4324 

20 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.5 

300S 

D07 

29 

MA5075 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

2.5 

125J 

M990 

137 

1N4401 

20 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 


175S 

A266a 

30 

MLL5236B 

5.0 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

F140 

138 

IN5560 

20 

7.5 

1.0 § 

34m 



200A 

A60ac 

31 

MTZ611.A 

5| 

7.5 

.50 

10m 

15 


175A 

A60e 

139 

BZX61C7V5 

5 

7.5 

1.3 

20m 

6.0 

4.0 

175J 

D015 

32 

PS8910 

5 

7.5 

.50 

20m 

2.0 

5.5 

150 

A60p 

140 

BZX87C7V5 

5 

7.5 

1.3 

20m 

3.0 

5.3 

200J 

A60al 

33 

RD7.5EB 

5 

7.5 

500m 

20m 

10 

5.0 

175J 

D035 

141 

BZY97C7V5 

5 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 


Alrx 

34 

TS07500 

5 

7.5 

500m 

I.Ou 



200J 

D035 

142 

ZD7.5 

5 

7.5 

1.3 

100 

2.0 

4.0 

150J 

D013 

35 

Z0B7.5 

5| 

7.5 

500m 

5.0m 

4.0 f 

7.0 

200J 

D029 

143 

ZY7.5 

5 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 

150J 

Albg 

36 

ZMM7.5 

5f 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175J 

FI 35 

144 

ZMY7.5 

6 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

3.5 

200J 

FI 49 

37 

r ZMM5236B 

5.0 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 39 

145 

BZD10C7V5 

7 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 


D013 

38 

ZPD7V5 

5t 

7.5 

500m 

5.0m 

50 

3.8mV 

175J 

D035 

146 

BZW22C7V5 

7 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 


D041 

39 

ZPD7.5 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175J 

D035 

147 

ZPY7.5 

12 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 

200J 

D041 

40 

05Z7.5 

6.0 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

5.5 

175J 

D035 

148 

1N5922D 

1 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

41 

BZX97C7V5 

7 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175J 

D035 

149 

1N5922C 

2 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

42 

BZV55C7V5 

7.1 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

4.0 

200J 

FI 39 

150 

1N3786B 

5 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 

6.1 

175S 

C140 

43 

BZV60C7V5 

7.1 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

4.0 

200J 

D034 

151 

1N4462 

5 

7.5 

1.5 

34m 

2.5 


175A 

A60y 

44 

1N3413 

10 

7.5 

.50 

1.0m 

150 

1.0 

200A 

P5 

152 

1N5922B 

5 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

45 

1N5236A 

10 

7.5 

500m 

20m 

4.0 

5.8 

200A 

A398a 

153 

1S4007.A 

5t 

7.5 

1.5 

50m 

1.2 

4.5 

150A 

D01 

46 

1N5852A 

10 

7.5 

500m 

20m 

23 


150C 

M859 

154 

BZY96C7V5 

5 

7.5 

1.5 

50m 

3.5 

5.3 

175J 

D01 

47 

1N5997A 

10 

7.5 

500m 

5.0m 

10 


200J 

D035 

155 

MC6311.A 

5t 

7.5 

1.5 

100m 

14 



Alq 

48 

CTZ7.5 

10 

7.5 

500m 

10m 

40 

450 

200 

D035 

156 

1N3786A 

10 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 

6.1 

175S 

Cl 40 

49 

CV7 

10 

7.5 

500m 

5.0m 




TO105 

157 

1N5922A 

10 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 ! 

50 

EQA01-08R 

10 

7.5 

500m 

15m 

8.0 

.05 

125J 

A387 

158 

1N3786 

20 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 

6.1 

175S 

C140 

51 

MLL5236A 

10 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 40 

159 

1N5922 

20 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

52 

ZMM5236A 

10 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

F139 

160 

2EZ7.5D5 

5 

7.5 

2.0 

66m 

2.0 


200J 

Alay 

53 

1N5236 

20f 

7.5 

.50 

20m 



200A 

A398a 

161 

2VR7.5.A.B 

5t 

7.5 

2.0 

67m 

3.0 



A3e 

54 

1N5997 

20 

7.5 

500m 

5.0m 

10 


200J 

D035 

162 

BZV47C7V5 

5 

7.5 

2.0 

100m 

2.0 

4.5 

175J 

A344r 

55 

MLL5236 

20 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 


200J 

FI 40 

163 

LMZ7.5A 

5 

7.5 

2.0 

66m 

5.5 

6.1 

150A 

D041 

56 

ZMM5236 

20 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

F139 

164 

ZBC7.5 

5t 

7.5 

2.0 § 

68m 

2.0 


150A 

Albc 

57 

LVA375C 

1 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D014 

165 

ZBC7.5B 

5 

7.5 

2.0 

68m 

2.0 



Altv 

58 

LNA375B 

2 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D07 

166 

2EZ7.5D10 

10 

7.5 

2.0 

66m 

2.0 


200J 

Alay 

59 

LVA375B 

2 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

DOM 

167 

LMZ7.5 

10 

7.5 

2.0 

66m 

5.5 

6.1 

150A 

D041 

60 

1N4629 

5 

7.5 

.60 

17m 

700 

6.6 

200A 

DOM 

168 

ZBC7.5A 

10 

7.5 

2.0 

68m 

2.0 



Altv 

61 

GLA75.A.B 

5t 

7.5 

600m 

1.0m 

50 

5.5 

175 

D07 

169 

2EZ7.5D 

20 

7.5 

2.0 

66m 

2.0 


200J 

Alay 

62 

LNA375A 

5 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D07 

170 

1N5017A 

5 

7.5 

2.5 

83m 

1.8 

4.5 

150 

Algn 

63 

LVA375A 

5 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

DOM 

171 

BZX70C7V5 

5 

7.5 

2.5 

50m 

3.5 

3.0mV 

150J 

A171b 

64 

LNA375 

10 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D07 

172 

Z2B7.5 

5t 

7.5 

2.5 

50m 

2.0 

5.0 

200J 

D01 

65 

MLNA375B 

2 

7.5 

750m 

1.0m 

50 


175A 

A249e 

173 

1N5017 

10 

7.5 

2.5 

83m 

1.8 

4.5 

150 

Algn 

66 

1N3676B 

5 

7.5 

750m5 

17m 

5.5 


175S 

Alaz 

174 

3EZ7.5D1 

1.0 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


150J 

Alav 

67 

BZV41C7V5 

5 

7.5 

750m 

5.0m 

15 

5.0 

175S 

A412 

175 

3EZ7.5D2 

2.0 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


150J 

Alay 

68 

MC6111.A 

5f 

7.5 

.75 

25m 

15 


175A 

A2d 

176 

3EZ7.5D3 

3.0 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


150J 

Alay 

69 

MGLA75.A.B 

5f 

7.5 

750m 

1.0m 

50 

5.5 

175A 

A249e 

177 

3EZ7.5D4 

4.0 

7.5 

3.0 

100 

2.0 


150J 

Alav 

70 

MLNA375A 

5 

7.5 

750m 

1.0m 

50 


175A 

A249e 

178 

IN5064 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 


175A 

A146u 

71 

MLV755A 

5 

7.5 

750m 

20m 

4.0 


175A 

A2j 

179 

3EZ7.5D5 

5 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


200J 

Alay 

72 

TSZ7.5 

5 

7.5 

750m 

10m 

12 



T039 

180 

3VR7.5.A.B 

5t 

7.5 

3.0 

.10 

2.0 



A3al 

73 

1N3676A 

10 

7.5 

750m§ 

17m 

5.5 


175S 

Alaz 

181 

BZV16C7V5 

5 

7.5 

3.0 

68m 

4.0 

4.5 

175 

D03 1 

74 

MLNA375 

10 

7.5 

750m 

1.0m 

50 


175A 

A249e 

182 

MZ707 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A146j 

75 

1N3676 

20 

7.5 

750m$ 

17m 

5.5 


175S 

Alaz 

183 

UDZ707 

5 

7.5 

3.0 

75m 

3.0 


175A 

A356a 

76 

HZ7.5PB 


7.5 

800m 

40m 

4.0 


175J 

D041 

184 

UZ707 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A380 

77 

AP7.5A.B 


7.5 

1.0 t 

20m 

10 



D035 

185 

ZCC7.5 

5t 

7.5 

3.0 § 

75m 

2.0 


150A 

Aley 

78 

DZB7.5 


7.5 

1.0 

10m 

30 

4.0mV 

150J 

A298ao 

186 

ZCC7.5B 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 



Alev 

79 

GZB7.5 


7.5 

1.0 

10m 

30 

4.0mV 

150J 

A298ap 

187 

3EZ7.5D10 

10 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


200J 

Alay 

80 

GZB7.5C 


7.5 

1.0 


30 

4.0mV 


A298ap 

188 

MZ807 

10 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A146j 

81 

MA2075 


7.5 

1.0 

40m 

5.0 

3.8 

200J 

A277r 

189 

UZ807 

10 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A380 

82 

TSC4737CHIP 









190 

ZCC7.5A 

10 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 



Aley 




7.5 

1.0 

34m 

4.0 



u46 

191 

3EZ7.5D 

20 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


200J 

Alay 

83 

LVA1075C 

1 

7.5 

1.0 

1.0m 

100 


175 

A266c 

192 

MZ907 

20 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A146i 

84 

Z4A7.5 

It 

7.5 

1.0 

50m 

1.0 

5.0 

200J 

D029 

193 

UZ907 

20 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A380 

85 

LVA1075B 

2 

7.5 

1.0 

1.0m 

100 


175 

A266c 

194 

3T7.5.A.B 

5t 

7.5 

3.5 

100m 

2.1 



D04 

86 

SZ7.5 

2t 

7.5 

1.0 

20m 

1.5 t 

4.4 

150A 

A3q 

195 

RD7.5FB3 


7.59 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 

87 

INI 768A 

5 

7.5 

1.0 

100m 

2.1 


175A 

D0130 

196 

MC6408A 

51 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

F133e 

88 

1N3017B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A31a 

197 

MC6408B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

A188 

89 

1N3830A 

5 

7.5 

1.0 

34m 

1.5 

4.5 

175A 

A31a 

198 

MC6409A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

100R 

F133e 

90 

1N4159B 

5 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200S 

D029 

199 

MC6409B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

100R 

A188 

91 

1N4324B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.5 

300S 

D07 

200 

MC6410A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

75R 

F133e 

92 

1N4401B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 

4.5 

175A 

Alcm 

201 

MC6410B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

75R 

A188 

93 

1N4658 

5 

7.5 

1.0 

34m 

200 

6.1 

200A 

D015 

202 

MC6411A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

100R 

F133e 

94 

1N4737A 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


200A 

D041 

203 

MC6411B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

100R 

A188 

95 

1N5560B 

5 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200A 

A60ac 

204 

MC6412A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

75R 

F133e 

96 

APD7.5A.B 

5t 

7.5 

1.0 t 

34m 

10 



Alrx 

205 

MC6412B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

75R 

A188 

97 

BZ075 

5 

7.5 

1.0 

30m 

6.0 

4.7 

175J 

A60t 

206 

MC6413A 

5- 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

100R 

F133e 

98 

BZV85C7V5 

5 

7.5 

1.0 

35m 

3.0 

4.0mV 

200J 

D041 

207 

MC6413B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

100R 

A188 

99 

BZX78C7V5 

5 

7.5 

1.0 

20m 

3.0 

3.8mV 

200J 


208 

MC6414A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

F133e 

100 

BZX85C7V5 

5 

7.5 

l.o § 

35m 

3.0 

6.5 

150A 

D041 

209 

MC6414B 

5- 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

A188 

101 

CD4737 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

5.7 

200J 

u39a 

210 

MC6415A 

51 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

F133e 

102 

CH4737 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

5.7 

200J 

ulO 

211 

MC6415B 

■ 51 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

A188 

103 

CZ7.5.A,B ( D 









212 

MC6426A 

5^ 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.05 

75R 

F133e 



5t 

7.5 

1.0 

40m 

12 

4.5 

175 

D015 

213 

MC6426B 

5 1 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

A188 

104 

LVA1075A 

5 

7.5 

1.0 

1,0m 

100 


175 

A266c 

214 

MC6427A 

5 " 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.05 

100R 

F133e 

105 

PL7V5Z 

5 

7.5 

1.0 

100m 

2.0 

4.8 

150J 


215 

MC6427B 

5- 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

A188 

106 

PR237-RT 

5 

7.5 

1.0 

30m 

6.0 t 



D07 

216 

MC6408C 

5 i 


7.65 

.40 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

Alas 

107 

PS10017B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A60p 

217 

MC6409C 

5- 


7.65 

.40 

7.5m 

15 

1.0 

100R 

Alas 

108 

PS10061 

5 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 

6.1 

150 

A60d 

218 

MC6410C 

5 1 


7.65 

.40 

7.5m 

15 

.50 

75R 

Alas 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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REFERENCE DIODES - Vz ^ 7.5 V (Cont’d) 


TOL NOM. 
± REF. 
VOLT. 

[%)_(V)_ 


PD CL 
25°C Izt 


TEST 

CUR. DYN. 


MC6411C 
MC6412C 
MC6413C 
MC6414C 
MC6415C 
MC6426C 
' MC6427C 
HZS7.5JB3 
RD7.5JSB3(A) 


400m 5.0m 


TEMP. 

COEFF TEMP 
Tc MAX 


50m 75R 

50m 100R 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER_ 


LINE [TYPE 
No. No. 




2.5 

7.68 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

10 

RD7.5MB3 

3 

7.7 

200m 

5.0m 

30 


11 

KZ477C 

1 

7.7 

400m$ 

250u 

175 

5.8 

12 

LVA177C 

1 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

13 

LVA477C 

1 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

14 

KZ477B 

2 

7.7 

400m§ 

250u 

175 

5.8 

15 

LVA177B 

2 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

16 

LVA477B 

2 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

17 

HZ7C3 

3 

7.7 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

18 

HZ7C3L 

3 

7.7 

400m 

500u 

60 

3.2 

19 

KZ477A 

3 

7.7 

400m§ 

250u 

175 

5.8 

20 

LVA177A 

3 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

21 

LVA477A 

3 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

22 

T-LVA477A 

3f 

7.7 

400m 

250u 

175 

4.4mV 

23 

KZ477 

5f 

7.7 

400m 


175 

4.4 

24 

LVA177 

6 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

25 

LVA477 

6 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

26 

HZ7HC3 

3 

7.7 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

27 y 

SZ.5-7.7-5-25 









5.0 

7.7 

500m 

25m 



28 

EQA02-08AB 

8 

7.7 

500m 

20m 

10 

.05 

29y 

SZ.5-7.7-10-25 









1 io 

7.7 

500m 

25m 



30 y 

SZ.5-7.7-20-25 









| 20 

7.7 

500m 

25m 



31 

BZ077 

1 5 

7.7 

1.0 

30m 

6.0 

4.8 

32 y 

SZ1-7.7-5-25 









[&0 

7.7 

1.0 

25m 



33 v 

SZ1-7.7-10-25 








_j 

1 _10-_ 

7.7 

1.0 

25m 



34 y 

SZ1-7.7-20-25 









| 20 

7.7 

1.0 

25m 



35y 

SZ3-7.7-5-25 









[Ko 

7.7 

5.0 

25m 



36 y 

SZ3-7.7-10-25 









1 io 

7.7 

5.0 

25m 



37 y 

SZ3-7.7-20-25 









20 

7.7 

5.0 

25m 



38 

RD8.2EB1 


7.72 

500m 

20m 

8 


39 

RD8.2EL1 


7.72 

500m 

1.0m 

8.0 


40 

RD8.2EN1 


7.72 

500m 

5.0m 

8.0 


41 

HZ8.2EB1 

2.4 

7.73 

500m 

20m 

6.0 




175J 
140J 
175J 

A277r 

A21b 

D035 

175J 
175J 
175J 

D035 

D035 

D035 


175J D041 

175J D041 

200J A380d 


175J D034 

175J A297c 


175J A277b 


82 

1N2035A 5 

8.0 

.75 

10m 

15 

83 

RD9BL | 

8.0 

1.0 

40m 

5.0 

84 

MZ408AB.C 




I 


175J D035 

150A D014 
150A DOM 


175J D035 

125J A387 





175J 

A277r 

D041 

4.2mV 

175J 

D035 



[tolInom. 


PD CL 
@ 25°C Izt 
MAX 


3KZ9T1 
TZPD8.2 
TZPY8.2 
' BZV49C8V2 
BZX78C8V2 
CD4738A 
' CD5344B 
MMBZ5237 

NC8V2 _ 

" TMPZ5237 
TSC6089CHIP 

' BZX55D8V2 
DSZ3008 
1N1985B 
1N1985A 
BZ8.2 
MA3082 
INI 985 
RD8.2MB 
1N1931B 
‘ RD8.2MB2 
1N1931A 
BZX84C8V2 
‘ ESZ8.2 
MSZ8.2 
INI 931 
” CZ8 
1S2190 

1S2191 _ 

1S2192 

1N712A 

1N4694 

02Z8.2A 

BZX58C8V2 

BZY83C8V2 

CLVA82A 

PD6012.A 

PD6053 

PD6208 

1/4M8.2Z10 

1N712 _ 

BZ148 

BZY83D8V2 

1N712B 

MC6012.A 

C5D5237 

BZX88C8V2 

MA4082 

MTZ8.2 

TZ8.2 _ 

1N5528D 
1N5734D 
1N6089D 
' KZ82C 
LVA82C 

Z5A8.2 _ 

“ 1N5528C 
1N5734C 
1N6089C 
BZX79B8V2 
KZ82B 
LVA82B 
“ 1N664 
1N756A 
1N959B 
" 1N3516 
1N4101 
1N5528B 
" 1N5734B 
1N6089B 
1 S2082A 
' 1S7082.A.B 
BZX79C8V2 
BZX96C8V2 
“ CD756A 
CD4101 
CD5237B 
" CH756 
CH4101 
CH5237 
_ GSZ8.2A 
KZ82A 
KZ382A 
“ LVA82A 
MAI 082 
RD8.2JB 
“ RD8.2JSB(A) 

T-LVA82A 
” T-LVA382A 
Z5B8.2 
ZMM756A 


10f 8.19 

8.2 


5 8.2 

10f 8.2 


5t 8.2 
5t 8.2 



CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 



.06 


A3ak§ 

7.0 

6.0 


D035 

2.0 

6.0 


D041 

7.0 

1.0 

150J 

Ml 008 

4.0 


200J 


4.5 


200 

u52 

1.5 

5.9 

200J 

u39b 

8.0 



M500 

15 

5.5 


u47 

8.0 



T0236E 




u46 

10 



Alct 

3.0 

5.0 


A266 

15 

6.0 

150 

Cl 

15 

6.0 

150 

Cl 

50 


170A 

D07 

15 

3.2 

125J 

M713b 

15 

6.0 

150 

Cl 

30 

15 

6.0 

150J 

150A 

M500c 

A82e 

30 


150 


15 

6.0 

150A 

A82e 

15 

6.0 

150J 

M500d 

8.0 t 



TO106 

10 f 



C202 

15 

6.0 

150A 

A82e 




TO106 

20 

1.0 

75 A 

C29p 

20 

500m 

75 A 

C29d 

20 

200m 

75 A 

C29p 

6.0 

5.3 

175A 

D 07 



200A 

DOM 

20 

6.0 

175J 

D035 

7.0 

6.0 

150A 

D07 

7.0 

7 

150J 

Clq 

25 f 


175 

u20j 

8.0 


150 

A109 

5.0 


150 

A2c 

100 


175A 

A109 

9.0 


175J 

E204h 

6.0 

5.3 

175A 

D07 

40 


125J 

Ml 234 

10 

8 

150J 

Clg 

6.0 



D07 

16 


175 

A2m 



150S 

M713a 

15 

5.5 

175J 

A412 

15 

3.2 

200J 

D034 

10 


175J 

D034 

10 


175J 

D035 

40 


175A 

D07 

15 

6.1 

200A 

D035 

60 

6.7 

175L 

D07 

100 


175J 

D07 

100 


175A 

D07 

15 

8.0 

200J 

D07 

40 


175A 

D07 

15 

6.1 

200A 

D035 

60 

6.7 

175L 

D07 

15 

4.6mV 

200J 

D035 

100 


175A 

D07 

100 


175A 

D07 

7.0 

5.0 

200S 

A31b 

8.0 

5.2 

175A 

A1 

6.5 

4.8 

175S 

A398a 

5.0 

5.2 

200A 

D07 

200 


200J 

D07 

40 


175A 

D07 

15 

6.1 

200A 

D035 

60 

6.7 

175L 

D07 

15 

6.0 

150A 

A1 

15 

6.0 

150A 

A1 

15 

4.6mV 

200J 

D035 

7.0 

4.8 

150J 

D07 

8.0 

6.0 

200J 

u39a 

200 

4.8 

200J 

u39a 

8.0 

6.2 

200J 

u39a 

5.0 

6.2 

200J 

ulO 

200 

7.0 

200J 

ulO 

8.0 

6.2 

200J 

ulO 

10 



A69a 

100 


175A 

D 07 

60 


175A 

D07 

100 


175A 

D07 

15 

3.2 

200J 

A24d 

30 


175J 

D035 

30 

5.0 

175J 

D034 

100 


175J 

D035 

60 


175J 

D035 

15 

8.0 

200J 

D07 

8.0 

5.2 

175J 

FI 39 

8.0 

5.2 

175A 

A1 

6.5 

4.8 

175S 

A398a 



175A 

D07 

60 

6.7 

175L 

D07 

15 

6.0 

150A 

A1 

8.0 

4.7 

150J 

Alsu 

10 



A69a 

8.0 

5.2 

175J 

F139 

6.5 

4.8 

175S 

A398a 



175A 

D07 

60 

6.7 

175L 

D07 

10 t 

7.7 


A159 

7.0 


200J 

D035 

6.0 t 

8.0 

200J 

D029 

7.0 


200J 

D035 


SYMBOLS AMD CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
















































VOLTAGE REFERENCE DIODES - V z ^ 7.5 v (Cont'd) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(31 TOLERANCE A (4) TYPE NUMBER 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z > 10 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



ZMM758A 
1N758 
1N961A 
' 1N5530A 
1N6091A 
1S2100 
’ GSZIO 
ZMM758 
1N961 
' 1N5530 
1N6091 
GZAIO 
' 1N6000D 
ZOAIO 
1N60Q0C 
‘ 1N5240B 
1N5856B 
1N6000B 
' BZX46C10 
BZX55C10 
BZX55C10V 
BZX83C10 
BZY88C10V 
CTZ10A 
‘ MA5100 
MLL5240B 
MTZ614.A 
" MZ310.A.B.C 

PS8913 
RDIOEB 
SZP5-10-5-1 


5 10 

5 10 

5 10 



_15.0 

10 

500m 

1.0m 



94 ▼ 

SZ.5-10-5-25 









5.0 

10 

500m 

25m 



95 

TS10000 

5 

10 

500m 

I.Ou 



96 

Z0B10 

5f 

10 

500m 

5.0m 

8.0 t 

8.0 

97 

ZMM5240B 

5.0 

10 

500m§ 

20m 

17 

7.5 

98 

ZPD10 

5 

10 

500m 

5.0m 

15 

6.5 

99 

ZPD10V 

5f 

10 

500m 

5.0m 

70 

6.5mV 

100 

05Z10 

6.0 

10 

500m 

5.0m 

25 

7.0 

101 

BZX97C10 

6 

10 

500m 

5.0m 

15 

6.5 

102 

ZMM10 

6t 

10 

500m 

5.0m 

15 

6.5 

103 

BZV55C10 

6.3 

10 

500m 

5.0m 

20 

6.4 

104 

BZV60C10 

6.3 

10 

500m 

5.0m 

20 

6.4 

105 

EQA01-10S 

9 

10 

500m 

15m 

8.0 

.06 

106 

1N3402 

10 

10 

500m 

10m 

15 

4.0 
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1N4327B 5 10 1.0 

1N4404B _ 5 10 1.0 

"1N4661 5 10 1.0 

1N4740A 5 10 1.0 

1N5563B _ 5 10 1.0 g 

ASZ10 5f 10 1.0 

BZ100 5 10 1.0 

BZV85C10 _ 5 10 1.0 

" BZX78C10 5 10 1.0 

BZX85C10 5 10 1.0 § 

CD4740 _ 5 10 1.0_ 

" CH4740 5 10 1.0 

CZ10.A.B.D 5f 10 1.0 

LVA10100A 5 10 1.0_ 

" MZ410,A,B,C 

5 10 1.0 

PL10Z _ 5 10 1.0_ 

" PR240-RT 5 10 1.0 

PS10020B 5 10 1.0 

PS10064 _ 5 10 1.0_ 

" RD10P 5.0 10 1.0 

SZ1-10-5-1 5.0 10 1.0 

SZ1-10-5-25 _ 

f^O 10 1.0 

SZ10.0 5f 10 1.0 

TZB10B _ 5 10 1.0 $ 

UZ8710 5 10 1.0 

VR10.A.B 5t 10 1.0 

Z4B10 _ 5t 10 1.0_ 

'Z10.0 5f 10 1.0 

ZB10 5f 10 1.0 § 

ZB10B _ 5 10 1,0 

"ZM4740A 5.0 10 1.0 § 

AW08-10B 5.2 10 1.0 

AW01-10 _ 6 10 1.0_ 

RD10FB 6 10 1.0 

AW08-10A 8.6 10 1.0 

INI 523 _ 10 10 1.0_ 

1N1771 10 10 1.0 

1N1876 10 10 1.0 

1N3020A _ 10 10 1.0_ 

1N4162A 10 10 1.0 § 

1N4327A 10 10 1.0 

1N4404A _ 10 10 1.0_ 

1N4740 10 10 1.0 

1N5563A I 10 I 10 11.0 S 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


won >■ 

7.0 


25m 

7.0 

5.5 

25m 


5.5 

25m 


7.1 

25m 



25m 

7.0 


20m 

10 t 


30m 

7.0 

6.0 

25m 

8.0 

6.6mV 

20m 

5.0 

6.3mV 

25m 

7.0 

8.0 

25m 

7.0 

6.2 

25m 

7.0 

6.2 

40m 

14 

5.5 

1.0m 

100 


20 

8.0 

6.4 

50m 

4.0 

6.0 

30m 

7.0 f 


25m 

7.0 


25m 

4.0 

7.3 

5.0m 

20 

6.3 


5t 

10 

1.0 

20m 

6.0 f 

5.5 

5 

10 

1.0 5 

1.0m 


7.3 

5 

10 

1.0 

25m 

7.0 

6.0 

5t 

10 

1.0 

25m 

7.0 


_5t_ 

10 

1.0 

50m 

4.0 

7.0 

5t 

10 

1.0 

20m 

2.0 t 

7.0 

5t 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


5 

10 

1.0 

25m 

7.0 


5.0 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


5.2 

10 

1.0 

25m 

5.0 

5.8 

6 

10 

1.0 

25m 

5.0 

5.8 

6 

10 

1.0 

40m 

6.0 


8.6 

10 

1.0 

25m 

5.0 

5.8 

10 

10 

1.0 

20m 

4.0 

7.0 

10 

10 

1.0 

50m 

3.5 


10 

10 

1.0 

25m 

6.0 

5.8 

10 

10 

1.0 

25m 

7.0 


10 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


10 

10 

1.0 

25m 

7.0 

5.5 

10 

10 

1.0 

25m 

3.0 

5.5 

10 

10 

1.0 

25m 

7.0 


10 

10 

1.0 5 

25m 

7.0 



200A UU15 
200A D041 
200A A60ac 
A3ah 


150A D041 
200J u39a 
200J ulO 
175 D015 

175 A266c 

175J D041 

150J _ 

D07 
175A A60p 
150 A60p 
150J Ml008 
175 u5b 

175 u5b 
150A A3g 
175A Altv 
175 A380 

125A Alb 
200J D029 

150A D041 
150A Albc 
100C Albc 
200J FI39 
175J A60au 
150J A333 

175J A297C 

175J A60au 
200S D03 
175A DO130 
200C A41e 
175A A31a 
200S D029 
300S D07 
175A Alcm 
200A D041 
200A lA60ac I 











































































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 10 v (Coin’d) 


NOM. \ PD CUR. DYN. COEFF TEMP 
REF. £ 25°C Izt IMP. Tc MAX 


1 

2 

3t 

1Z10 

KS510A | 

SZ1 -10-10-1 

10 

10 

10 

10 

1.0 

1.0 § 


1 

10 

10 

1.0 

4t 

SZ1-10-10-25 






10 

10 

1.0 

5 

TZB10A 

10 

10 

1.0 § 

6 

UZ8810 

10 

10 

1.0 

7 

ZB10A 

10 

10 

1.0 

8 

ZM4740 

10 

10 

1.0 § 

9 

1N3020 

20 

10 

1.0 

10 

1N4162 

20 

10 

1.0 § 

11 

1N4327 

20 

10 

1.0 

12 

1N4404 

20 

10 

1.0 

13 

1N5563 

20 

10 

1.0 § 

14t 

SZ1-10-20-1 





1 

20 

10 

1.0 

15t 

SZ1-10-20-25 






20 

10 

1.0 

16 

1N4832B 

5 

10 

1.2 

17 

1N4832A 

10 

10 

1.2 

18 

1N4832 

20 

10 

1.2 

19 

BZX61C10 

5 

10 

1.3 

20 

BZX85C10V 

5+ 

10 

1.3 

21 

BZX87C10 

5 

10 

1.3 

22 

BZY97C10 

5 

10 

1.3 

23 

ZD10 

5 

10 

1.3 

24 

ZY10 

5 

10 

1.3 

25 

BZD10C10 

6 

10 

1.3 

26 

BZW22C10 

6 

10 

1.3 

27 

SZL10 

6 

10 

1.3 

28 

ZMY10 

6 

10 

1.3 

29 

ZPY10 

12 

10 

1.3 

30 

1N5925D 

1 

10 

1.5 

31 

1N5925C 

2 

10 

1.5 

32 

1N3789B 

5 

10 

1.5 

33 

1N4465 

5 

10 

1.5 

34 

1N5925B 

5 

10 

1.5 

35 

1S4010.A 

5t 

10 

1.5 

36 

BZY95C10 

5 

10 

1.5 

37 

BZY96C10 

5 

10 

1.5 

38 

BZY97C10V 

5t 

10 

1.5 

39 

MC6314.A 

5t 

10 

1.5 

40 ▼ 

SZ1.5-10-5-1 






5.0 

10 

1.5 

41 

SZ10C 

5 

10 

1.5 

42 

1N3789A 

10 

10 

1.5 

43 

1N5925A 

10 

10 

1.5 

44 ▼ 

SZ1.5-10-10-1 






10 

10 

1.5 

45 

1N3789 

20 

10 

1.5 

46 

1N5925 

20 

10 

1.5 

47 ▼ 

SZ1.5-10-20-1 






20 

10 

1.5 

48 

2EZ10D5 

5 

10 

2.0 

49 

2VR10.A.B 

5t 

10 

2.0 

50 

BZV47C10 

5 

10 

2.0 

51 

LMZ10A 

5 

10 

2.0 

52 

ZBC10 

5t 

10 

2.0 § 

53 

ZBC10B 

5 

10 

2.0 

54 

2EZ10D10 

10 

10 

2.0 

55 

LMZ10 

10 

10 

2.0 

56 

ZBC10A 

10 

10 

2.0 

57 

2EZ10D 

20 

10 

2.0 

58 

BZV15C10 

5 

10 

2.2 

59 

1N5020A 

5 

10 

2.5 

60 

BZX70C10 

5 

10 

2.5 

61 

Z2B10 

5t 

10 

2.5 

62 

AU01-10 

6 

10 

2.5 

63 

1N5020 

10 

10 

2.5 

64 

3EZ10D1 

1.0 

10 

3.0 

65 

3EZ10D2 

2.0 

10 

3.0 

66 

3EZ10D3 

3.0 

10 

3.0 

67 

3EZ10D4 

4.0 

10 

3.0 

68 

1N5067 

5 

10 

3.0 

69 

3EZ10D5 

5 

10 

3.0 

70 

3VR10.A.B 

5t 

10 

3.0 

71 

BZV16C10 

5 

10 

3.0 

72 

MZ710 

5 

10 

3.0 

73 

UDZ710 

5 

10 

3.0 

74 

UZ710 

5 

10 

3.0 

75 

ZCC10 

5t 

10 

3.0 § 

76 

ZCC10B 

5 

10 

3.0 

77 

3EZ10D10 

10 

10 

3.0 

78 

MZ810#B 

10 

10 

3.0 

79 

UZ810 

10 

10 

3.0 

80 

ZCC10A 

10 

10 

3.0 

81 

3EZ10D 

20 

10 

3.0 

82 

MZ910 

20 

10 

3.0 

83 

UZ910 

20 

10 

3.0 

84 ▼ 

BZT03/D10 

10 

10 

3.2 

85 

INI 593A 

5 

10 

3.5 

86 

INI 593 

10 

10 

3.5 

87 ▼ 

SZ3-10-5-1 

5.0 

10 

5.0 

88 ▼ 

SZ3-10-5-25 






15.0 

10 

5.0 

89 ▼ 

SZ3-10-10-1 






1 io 

10 

5.0 

90 ▼ 

SZ3-10-10-25 






1 io 

10 

5.0 

91 T 

SZ3-10-20-1 






1 20 

10 

5.0 

92 t 

SZ3-10-20-25 






20 

10 

5.0 

93 

RD11AM 


10.1 

250m 

94 

HZ11A3 

2 

10.1 

400m 

95 

HZ11A3L 

2 

10.1 

400m 

96 

RD10EL4 


10.1 

500m 

97 

98 

HZ11HA3 

CD100 

2 

5 

10.1 

10.1 

500m 

500m 


25m 



25m 

9.0 

7.1 

25m 

9.0 

7.1 

25m 

9.0 

7.1 

20m 

8.5 

5.0 

25m 

200 

6.0mV 

20m 

5.0 

7.0 

50m 

4.0 

9.0 

50 

4.0 

6.0 

50m 

4.0 

8.0 

50m 

4.0 

9.0 

50m 

4.0 

9.0 

50m 

3.5 


50m 

4 

7 

50m 

4.0 

9.0 

37m 

4.5 


37m 

4.5 


37m 

5.0 

7.1 

25m 

5.0 


37m 

4.5 


20m 

2.3 

5.5 

50m 

4.0 

7.0 

50m 

5.0 

8.0 

50m 

4.0 

7.0mV 

100m 

20 



50m 

3.5 


50m 

5.0 


50m 

4.0 

5.5 

50m 

3.5 

7.1 

50m 

4.0 


50m 

4.0 


50m 

3.5 


50m 

3.5 

7.1 

50m 

4.0 


50m 

3.5 


.0 

500m 

9.0 

62m 

3.0 

5.5 

50m 

4.0 

7.0n 

50m 

4.0 

7.0 

65m 

5.0 

6.7 

62m 

3.0 

5.5 

75m 

3.5 


75m 

3.5 


75m 

3.5 


75 

3.5 


75m 

4.0 


75m 

3.5 


75m 

4.0 


50m 

7.0 

5.5 

75m 

4.0 

6.0 

75m 

5.0 


75m 

4.0 

6.0 

75m 

4.0 


75m 

4.0 


75m 

3.5 


75m 

4.0 

6.0 

75m 

4.0 

6.0 

75m 

4.0 


75m 

3.5 


75m 

4.0 

6.0 

75m 

4.0 

6.0 

50m 

4.0 

9.0 

70m 

2.5 

7.0 

70m 

2.5 

7.0 


TEMP 

DWG. 

LINE 

MAX 

NO. 

No. 

(°C) 



150 J 

TOT5 

99 

100A 

A378 

100 



101 

175 

u5b 

102 

175 

u5b 

103 

175A 

Alty 

104 

175 

A380 

105 

100C 

Albc 

106 

200J 

F139 

107 

175A 

A31a 

108 

200S 

D029 

109 

300S 

D07 

110 

175S 

A266a 

111 

200A 

A60ac 

112 



113 

175 

u5b 

114 



115 

175 

u5b 

116 

175 

D029 

117 

175 

D029 

118 

175 

D029 

119 

175J 

D015 

120 

175J 

D041 

121 

200J 

A60al 

122 


Alrx 

123 

150J 

D013 

124 

150J 

Albg 

125 


D013 

D041 

126 

150J 

S442 

127 

200J 

FI 49 

128 

200J 

D041 

129 

200J 

D041 

130 

200J 

D041 

131 

175S 

Cl 40 

132 

175A 

A60y 

133 

200J 

D041 

134 

150A 

D01 

135 

175J 

D01 

136 

175J 

D01 

137 

150J 

[Albg_ 

138 


Alq 

139 



140 

175 

u5b 

141 

160A 

A26 

142 

175S 

Cl 40 

143 

200J 

D041 

144 

175 

u5b 

145 

175S 

Cl 40 

146 

200J 

D041 

147 



148 

175 

u5b 

149 

200J 

Alay 

150 


A3e 

151 

175J 

A344r 

152 

150A 

D041 

153 

150A 

Albc 

154 


Altv 

155* 

200J 

Alay 

156 

150A 

D041 

157 


Altv 

158 

200J 

Alay 

159 

150J 

M7540 

160 

150 

Alqn 

161 

150J 

A171b 

162 

200J 

D01 

163 

165J 

A333b 

164 

150 

Algn 

165 

150J 

Alay 

166 

150J 

Alav 

167 

150J 

Alay 

168 

150J 

Alay 

169 

175A 

A146u 

170 

200J 

Alay 

171 


A3al 

172 

175 

D03 

173 

175A 

A146j 

174 

175A 

A356a 

175 

175 A 

A380 

176 

150A 

Aley 

177 


Aley 

178 

200J 

Alav 

179 

175A 

A146j 

180 

175A 

A380 

181 


Alev 

182 

200J 

Alay 

183 

175A 

A146j 

184 

175A 

A380 

185 

175J 

A94g 

186 

200S 

D04 

187 

200S 

D04 

188 

175 

u5c 

189 



190 

175 

u5c 

191 



192 

175 

u5c 

193 



194 

175 

u5c 

195 



196 

175 

u5c 

197 



198 

175 

u5c 

199 

175J 

A277b 

200 

175J 

D035 

201 

175J 

D035 

202 

175J 

A277b 

203 

175J 

D035 

204 

200J 

D07 

205 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER_ 


TOL [NOM. 
± REF. 


VOLT. MAX 
'q) (V) m 

5f 10.1 1.0 t 


2.4 10.4 

10.4 


10 10.5 

10 10.5 

10.5 
10 10.5 

10 10.5 

10.5 


2.5 10.6 

2 10.6 


10 10.6 
5 10.6 

3 10.7 

2J5_ 10.7 

10.7 

10.7 

_ 10.7 

10.7 

10.7 
2J>_ 10.7 

10.8 

10 | 10.8 
2 10.9 

2 10.9 

2 10.9 

2^5 10.9 

5 10.9 

2 10.9 

11 


D.A.T.A. 


' APD10.0A.B 5t 10.1 1.0 f 

H210EC 12.5 10.2 500m 

RD10JSB3(A) _ 

12.5 10.3 400m 

HZS10JB3 2.6 10.3 400m 

RD10MB3 _ 3 10.4 200m 

HZ11B1 2 10.4 400m 

HZ11B1L 2 10.4 400m 

RD11EB1 _ 10.4 500m 

RD11EL1 10.4 500m 

RD11EN1 10.4 500m 

HZ11HB1 _ 2 10.4 500m 

HZ11EB1 2.4 10.4 500m 

RD11BM 10.4 1.0 

RD11FB1 _ 10.4 1.0_ 

" RD11CM 10.4 3.0 

1N1314A 5 10.5 150m 

1N1314 _ 10 10.5 150m 

RD11A 10 10.5 .20 

RD11AK 10.5 250m 

1N765 _ 10 10.5 250m 

1N2036 10 10.5 750m 

RD11BK 10.5 1.0 

BZ105 _ 5 10.5 1.0_ 

‘RD11CK 10.5 3.0 

HZ11B2 2 10.6 400m 

HZ11B2L 2 10.6 400m 

' RDIIJSBI(A) 

2.5 10.6 400m 

HZ11HB2 _ 2 10.6 500m 

“RD10EC 5 10.6 500m 

EQA02-33AC 8 10.6 500m 

EQA01-11R 10 10.6 500m 

RD10FC 5 10.6 1.0 

RD11MB1 3 10.7 200m 

HZS11JB1 2.5_ 10.7 400m 

RD11EB2 10.7 500m 

RD11EL2 10.7 500m 

RD11EL _ 10.7 500m 

RD11EN2 10.7 500m 

RD11EN 10.7 500m 

HZ11EB2 2.5_ 10.7 500m 

RD11FB2 10.8 1.0 

3KZ12 10| 10.8 3.0 § 

HZ11B3 _ 2 10.9 400m 

HZ11B3L 2 10.9 400m 

HZ11LHB3 2 10.9 400m 

RD11 JSB2(A) _ 

12.5 10.9 400m 

BZY88C11 5 10.9 400m 

HZ11HB3 _ 2 10.9 500m 

TZPD11 11 

TZPY11 11 

1N2045B _ 5 11 _ 

BZV49C11 5 11 

CD4741A 5.0 11 

CD5348B _ 5 11 _ 

"MMBZ5241 5 11 

NC11 5 11 

TMPZ5241 5.0 11 _ 

"ZTK11 5 11 

DSZ3011 10 11 

MA3110 5.0 11 150m 

RD11MB 11 200m 

RD11MB2 2 11 200m 

BZX84C11 _ 5 11 200m 

ESZ11 5 11 200m 

1N715A 5 11 250m 

1N4105 _ 5 11 .25_ 

" 1N4698 5 11 .25 

02Z11A 5 11 250m 

BZX59C11 _ 5 11 250m 

BZY83C11 5 11 .25 

BZY85C11 5 11 .25 § 

PD6015.A _ 5t 11 .25_ 

PD6056 5 11 .25 

SZ11 6 11 .25 

1/4M11Z10 IQt 11 250m 

1N715 10 11 250m 

1N715B 20 11 .25 

MC6015.A _ 5t 11 .30 

C5D5241 10 11 320m 

D814G 9 11 340m 

BZX88C11 _ 5 11 350m 

MA4110 5 11 370m 

MTZ11 11 400m 

TZ11 _ 11 400m 

1N5531D 1 11 400m§ 

1N5737D 1 11 400m§ 

Z5A11 _It 11 400m§ 

1N5531C 2 11 400m§ 

1N5737C 2 11 400m§ 

BZX79B11 _ 2 11 400m§ 

“HZS11JB2 2.5 11 400m 

1N962B 5 11 400m 

1N3519 _ 5 11 .40_ 

1N5531B 5 11 400m§ 

1N5737B 5 11 400m§ 

1S2110A _ 5 11 .40_ 

1S7110.B 5t 11 .40 

1S7110A 5 11 .40 

BZX79C11 _ 5 11 400mS 

BZX96C11 5 11 400m 

CD962B 5 11 400m 

CD4105 _ 5 11 400m 

CD5241B 5 11 400m 

CH962 5 11 400m 

CH4105 _ 5 11 400m 

CH5241 5 11 400m 

GSZ11A 5 I 11 1400m 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

25m 

10 


20m 

6.0 


5.0m 

30 

6.0 

5.0m 

30 


5.0m 

30 


5.0m 

25 

6.0mV 

500u 

80 

4.9 

10m 

10 


1.0m 

10 


5.0m 

10 


5.0m 

25 

6.0mV 

20m 

10 


20m 

6.0 


20m 

8.0 


60m 

200u 

200u 

4.0 


5.0m 

25 

7.0 

5.0m 

20 


5.0m 

45 


5.0m 

50 


20 m 

6.0 


20m 

8.0 

6.3 

60m 

4.0 


5.0m 

25 

6.0mV 

500u 

80 

4.9 

5.0m 

30 

6.3 

5.0m 

25 

6.0mV 

20m 

10 

6.7 

20m 

10 

.06 

15m 

12 

.06 

40m 

6.0 


5.0m 

30 


5.0m 

30 


10m 

10 


1.0m 

10 


1.0m 

10 


5.0m 

10 


5.0m 

10 


20m 

10 


20m 

8.0 


100m 


.07 

5.0m 

25 

6.0mV 

500u 

80 

5.0 

500u 

80 


5.0m 

30 

6.3 

5.0m 

25 

7.9 

5.0m 

25 

6.0mV 

5.0m 

20 

7.0 

50m 

7.0 

8.0 

500m 

1.5 


5.0m 

20 

3.0 

23m 

8.0 


125m 

2.5 

7.2 

10m 

11 


5.0m 

20 

7.0 

20m 

30 


5.0m 

25 

200m 

70m 

5.0 

6.0 

5.0m 

20 

5.4 

5.0m 

30 


5.0m 

30 


5.0m 

20 

7.0 

10m 

8.0 t 


12m 

9.0 

6.5 

.25m 

200 


.05m 



6.0m 

40 

7.4 

5.0m 

18 

7.0 

5.0m 

20 

8 

5.0m 

20 

8 

5.0m 

12 


5.0m 

11 


5.0m 

35 

.82 

5.7m 

13 


12m 

9.0 

6.5 

12m 

9.0 


10m 

23 


20m 



5.0m 

30 t 

20 

9.5 

5.0m 

7.0 

5.0m 

20 

5.4 

10m 

15 


10m 

15 


1.0m 

80 


5.0m 

20 

7.2 

5.0m 

20 

8.0 

1.0m 

80 


5.0m 

20 

7.2 

5.0m 

20 

7.4mV 

5.0m 

30 


11m 

9.5 


10m 

8.0 

6.5 

1.0m 

80 


5.0m 

20 

7.2 

5.0m 

40 

7.0 

5.0m 

60 

7.0 

5.0m 

40 

7.0 

5.0m 

25 

7.4mV 

5.0m 

20 

6.0 

11m 

9.5 

7.6 

250u 

200 

6.0 

20m 

22 

7.6 

11m 

9.5 

7.3 

250u 

200 

8.0 

20m 

22 

7.6 

10m 

15 



Alrx 
175J D035 



2. VOLTAGE REFERENCE D8QDES - v z > 10 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (!) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

a 

TOL 

± 

■ 

(%) 

11 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

_(ft) __ 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

iJ 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

□ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

MA1110 

5 

11 

400m 

5.0m 

20 

5.4 

2oftr 

A243 


104 

ZBTi ““l 

5t 

11 

1.0 § 

23 m 

8.0 


150 A 

Albc 

2 

RD11JB 

5 

11 

400m 

5.0m 

30 


175J 

D035 


105 

ZB11B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


100C 

Albc 

3 

RDIIJSB(A) 

5.0 

11 

400m 

5.0m 

30 

6.3 

175J 

D034 


106 

ZM4741A 

5.0 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200J 

FI 39 

4 

USR1171 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

D07 


107 

AW08-11B 

5.7 

11 

1.0 

25m 

8.0 

6.3 

175J 

A60au 

5 

USR1172 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

iD07 


108 

AW08-11A 

8.9 

11 

1.0 

25m 

8.0 

6.3 

175J 

A60au 

6 

USR1173 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

D07 


109 

1N1772 

10 

11 

1.0 

50m 

4.2 


175A 

DO130 

7 

USR1174 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

D07 


110 

1N3021A 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A31a 

8 

Z5B11 

5f 

11 

400m§ 

5.0m 

20 

8.0 

200J 

D07 


111 

1N4163A 

10 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200S 

D029 

9 

1N962A 

10 

11 

400m 

11m 

9.5 


175S 

A398a 


112 

1N4328A 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

300S 

007 

10 

1N5531A 

10 

11 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 


113 

1N4405A 

10 

11 

1.0 

23m 

3.5 

6.0 

175A 

Alcm | 

11 

1S2110 

10 

11 

.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 


114 

1N4741 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 


20 OA 

D041 

12 

GSZ11 

10 

11 

400m 

10m 

15 



A69a 


115 

1N5564A 

10 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200A 

A60ac 

13 

1N962 

20 

11 

400m 

11m 

9.5 


175S 

A398a 


116 

1S226 

10 

11 

1.0 

25m 

6.5 

6.3 

150J 

A56a 

14 

1N5531 

20 

11 

400m§ 

1.0m 



175A 

DO 7 


117 

1Z11 

10 

11 

1.0 

10m 

30 

6.4 

150J 

D015 

15 

GZA11 


11 

500m 


20 t 

8.8 


A159 


118# 

SZ1-11-10-1 









16 

1N6001D 

1 

11 

500m 

5.0m 

18 


200J 

D035 




10 

11 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

17 

Z0A11 

It 

11 

500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 


1 19t 

SZ1-11-10-25 









18 

1N6001C 

2 

11 

500m 

5.0m 

18 


200J 

D035 




10 

11 

1.0 

25m 



175 

u5b 

19 

1N5241B 

5 

11 

500m 

20m 

9.5 

7.6 

200A 

A398a 


120 

TZB11A 

10 

11 

1.0 § 

1.0m 


7.5 

175A 

Alty 

20 

1N5857B 

5 

11 

500m 

20m 

68 


150C 

M859 


121 

ZB11A 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 


100C 

Albc 

21 

1N6001B 

5 

11 

500m 

5.0m 

18 


200J 

D035 


122 

ZM4741 

10 

11 

1.0 5 

23m 

8.0 


200J 

FI 39 

22 

BZX46C11 

5 

11 

500m 

11m 

9.5 

11 

175A 

D035 


123 

1N3021 

20 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A31a 

23 

BZX55C11 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 


124 

1N4163 

20 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200S 

D029 

24 

BZX55C11V 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.5mV 

175J 

D035 


125 

1N4328 

20 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

300S 

D07 

25 

BZX83C11 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 


126 

1N4405 

20 

11 

1.0 

23m 

3.5 


175S 

A266a 

26 

BZX97C11 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

D035 


127 

1N5564 

20 

11 

l.o § 

23m 



200A 

A60ac 

27 

BZY88C1IV 

5 

11 

500m 

5.0m 

35 

8.7m 

175 

D035 


128* 

SZ1-11-20-1 









28 

CTZ11A 

5 

11 

500m 

10m 

80 

650 

200 

D035 



I 20 

11 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

29 

MA5110 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

5.4 

125J 

M990 


129y 

SZ1 -11-20-25 









30 

MLL5241B 

5.0 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 40 




20 

11 

1.0 

25m 



175 

u5b 

31 

MTZ615.A 

5| 

11 

.50 

10m 

23 


175A 

A60e 


130 

1N4833B 

5 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

32 

PS8914 

5 

11 

.50 

20m 

4.0 

7.4 

150 

A60p 


131 

1N4833A 

10 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

33 

RD11EB 

5 

11 

500m 

10m 

15 

6.8 

175J 

D035 


132 

1N4833 

20 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

34 ▼ 

SZP5-11-5-1 










133 

BZD10C11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 


D013 


|5.0 

11 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


134 

BZW22C11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 


D041 

35v 

SZ.5-11-5-25 










135 

BZX61C11 

5 

11 

1.3 

20m 

9.0 

5.0 

175J 

D015 



5.0 

11 

500m 

25m 



175 

u5a 


136 

BZX85C11V 

5t 

11 

1.3 

20m 

300 

6.8mV 

175J 

D041 

36 

Z0B11 

5t 

11 

500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 


137 

BZX87C11 

5 

11 

1.3 

20m 

5.0 

6.3 

200J 

A60al 

37 

ZMM11 

5f 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

F135 


138 

BZY97C11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 


Alrx 

38 

ZMM5241B 

5.0 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 39 


139 

ZD11 

5 

11 

1.3 

50 

7.0 

6.0 

150J 

D013 

39 

ZPD11 

5 

11 

500rn 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

D035 


140 

ZY11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

8.0 

150J 

Albg 

40 

ZPD11V 

5f 

11 

500m 

5.0m 

70 

7.7mV 

175J 

D035 


141 

SZL11 

6 

11 

1.3 

50m 

5.0 


150J 

S442 

41 

ZS11 

5f 

11 

500m 

5.0m 

80 

500m 

150A 

C3h 

_ 

142 

ZMY11 

6 

11 

1.3 

50m 

7 

7.5 

200J 

FI 49 

42 

BZV55C11 

5.7 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.4 

200J 

FI 39 


143 

ZPY11 

10 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 

200J 

D041 

43 

BZV60C11 

5.7 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.4 

200J 

D034 


144 

1N5926D 

1 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

44 

05Z11 

6.0 

11 

500m 

5.0m 

30 

7.4 

175J 

D035 


145 

1N5926C 

2 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

45 

1N5241A 

10 

11 

500m 

20m 

9.5 

7.6 

200A 

A398a 


146 

1N3790B 

5 

11 

1.5 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

Cl 40 

46 

1N5857A 

10 

11 

500m 

20m 

68 


150C 

M859 


147 

1N4466 

5 

11 

1.5 

23m 

6.0 


175A 

A60v 

47 

1N6001A 

10 

11 

500m 

5.0m 

25 


200J 

D035 

_ 

148 

1N5926B 

5 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

0041 

48 

CTZ11 

10 

11 

500m 

10m 

80 

650 

200 

D035 


149 

1S4011.A 

5t 

11 

1.5 

20m 

2.4 

6.0 

150A 

D01 

49 

MLL5241A 

10 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 40 


150 

BZY95C11 

5 

11 

1.5 

50m 

4.5 

6.8 

175J 

DOI 

50 v 

SZP5-11-10-1 










151 

BZY97C11V 

5t 

11 

1.5 

50m 

7.0 

8.3mV 

150J 

Albg 



10 

11 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


152 

MC6315.A 

5t 

11 

1.5 

75m 

21 



Alq 

51 v 

SZ.5-11-10-25 










153t 

SZ1.5-11-5-1 


i 









10 

11 

500m 

25m 



175 

u5a 




5.0 

11 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

52 

ZMM5241A 

10 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 39 


154 

SZ11C 

5 

11 

1.5 

20m 

25 

7.0 

160A 

A26 

53 

1N5241 

20t 

11 

.50 

20m 



200A 

A398a 


155 

1N3790A 

10 

11 

1.5 j 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

Cl 40 

54 

1N6001 

20 

11 

500m 

5.0m 

25 


200J 

D035 


156 

1N5926A 

10 

n 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

55 

MLL5241 

20 

11 

500m§ 

20m 

22 


200J 

FI 40 


157y 

SZ1.5-11-10-1 









56 v 

SZP5-11-20-1 










; 


10 

ii 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 



20 

11 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


158 

1N3790 

20 

ii 

1.5 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

Cl 40 

57 v 

SZ.5-11-20-25 










159 

1N5926 

20 

ii 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 



20 

11 

500m 

25m 



175 

u5a 


160y 

SZ1.5-11-20-1 









58 

ZMM5241 

20 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 39 




20 

ii 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

59 

BZX83C11V 

5f 

11 

550m 

5.0m 

70 

7.7mV 

175J 

D035 


161 

2EZ11D5 

5 

ii 

2.0 

45m 

4.0 


200J 

Alay 

60 

1N4633 

5 

11 

.60 

12m 

700 

7.3 

200A 

D014 


162 

2VR11.A.B 

5t 

ii 

2.0 

45m 

6.0 



A3e 

61 

1N3680B 

5 

11 

750m 

12m 

9.5 

6.0 

175S 

Alaz 


163 

BZV47C11 

5 

ii 

2.0 

50m 

7.0 

6.0 

175J 

A344r 

62 

BZV41C11 

5 

11 

750m 

5.0m 

20 

7.0 

175S 

A412 


164 

LMZ11A 

5 

ii 

2.0 

45m 

4.0 

7.3 

150A 

D041 

63 

MC6115.A 

5+ 

11 

.75 

25m 

23 


175A 

A2d 


165 

ZBC11 

5t 

ii 

2.0 § 

46m 

5.0 


150A 

Albc 

64 

TSZ11 

5 

11 

750m 

10m 

12 



T039 


166 

ZBC11B 

5 

ii 

2.0 

46m 

5.0 



Alty 

65 

1N3680A 

10 

11 

750m 

12m 

9.5 

6.0 

175S 

Alaz 


167 

2EZ11D10 

10 

ii 

2.0 

45m 

4.0 


200J 

Alay 

66 

1N3680 

20 

11 

750m 

12m 

9.5 

6.0 

175S 

Alaz 


168 

LMZ11 

10 

ii 

2.0 

45m 

4.0 

7.3 

150A 

D041 

67 

HZ11PB 


11 

800m 

20m 

8.0 


175J 

D041 


169 

ZBC11A 

10 

ii 

2.0 

46m 

5.0 



Alty 

68 

AP11.0A.B 


11 

1.0 t 

20m 

35 



D035 


170 

2EZ11D 

20 

ii 

2.0 

45m 

4.0 


200J 

Alay 

69 

DZB11 


11 

1.0 

10m 

30 

7.0mV 

150J 

A298aD 


171 

BZV15C11 

5 

ii 

2.2 

1.0 

1.0 

9.0 

150J 

M7540 

70 

GZB11 


11 

1.0 

10m 

30 

7.0mV 

150J 

A298ap 


172 

1N5021A 

5 

ii 

2.5 

57m 

3.6 

6.0 

150 

Algn 

71 

GZB11C 


11 

1.0 


30 

7.0mV 


A298ap 


173 

AU01-11 

5 

ii 

2.5 

65m 

5.0 

7.0 

165J 

A333b 

72 

MA2110 


11 

1.0 

20m 

8.0 

7.4 

200J 

A277r 


174 

BZX70C11 

5 

ii 

2.5 

50m 

4.5 

7.5mV 

150J 

A171b 

73 

Z4A11 

It 

11 

1.0 

25m 

6.0 

7.0 

200J 

D029 


175 

Z2B11 

5t 

ii 

2.5 

50m 

5.0 

7.0 

200J 

DOI 

74 

SZ11.0 

2t 

11 

1.0 

20m 

8.0 t 

6.0 

150A 

A3g 


176 

1N5021 

10 

ii 

2.5 

57m 

3.6 

6.0 

150 

Algn 

75 

1N1772A 

5 

11 

1.0 

50m 

4.2 


175A 

DO130 


177 

3EZ11D1 

1.0 

ii 

3.0 

68m 

4.0 


150J 

Alav 

76 

1N3021B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A31a 


178 

3EZ11D2 

2.0 

ii 

3.0 

68m 

4.0 


150J 

Alay 

77 

1N4163B 

5 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200S 

D029 


179 

3EZ11D3 

3.0 

ii 

3.0 

68m 

4.0 


150J 

Alay 

78 

1N4328B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

300S 

D07 


180 

3EZ11D4 

4.0 

ii 

3.0 

68 

4.0 


150J 

Alav 

79 

1N4405B 

5 

11 

1.0 

23m 

3.5 

6.0 

175A 

Alcm 


181 

1N5068 

5 

ii 

3.0 

70m 

5.0 


175A 

A146u 

80 

1N4662 

5 

11 

1.0 

23m 

350 

7.3 

200A 

D015 


182 

3EZ11D5 

5 

ii 

3.0 

68m 

4.0 


200J 

Alay 

81 

1N4741A 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


200A 

D041 


183 

3VR11.A.B 

5t 

ii 

3.0 

69m 

5.0 



A3al 

82 

1N5564B 

5 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200A 

A60ac 


184 

BZV16C11 

5 

ii 

3.0 

46m 

8.0 

6.0 

175 

D03 

83 

APD11.0A.B 

5t 

11 

1.0 t 

23m 

10 



Alrx 


185 

MZ711 

5 

ii 

3.0 

70m 

5.0 

7.0 

175A 

A146j 

84 

AW01-11 

5 

11 

1.0 

25m 

5.0 

6.3 

150J 

A333 


186 

ZCC11 

5t 

ii 

3.0 § 

70m 

5.0 


150A 

Alev 

85 

BZ110 

5 

11 

1.0 

20m 

8.0 

6.5 

175J 

A60t 


187 

ZCC11B 

5 

ii 

3.0 

70m 

5.0 



Aley 

86 

BZV85C11 

5 

11 

1.0 

20m 

10 

7.3mV 

200J 

D041 


188 

3EZ11D10 

10 

ii 

3.0 

68m 

4.0 


200J 

Alay 

87 

BZX78C11 

5 

11 

1.0 

20m 

5.0 

7.4mV 

200J 



189 

MZ811 

10 

ii 

3.0 

70m 

5.0 

7.0 

175A 

A146i 

88 

BZX85C11 

5 

11 

1.0 § 

20m 

8.0 

8.0 

150A 

D041 


190 

ZCC11A 

10 

ii 

3.0 

70m 

5.0 



Aley 

89 

CD4741 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 

7.6 

200J 

u39a 


191 

3EZ11D 

20 

ii 

3.0 

68m 

4.0 


200J 

Alay 

90 

CH4741 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

200J 

ulO 


192 

MZ911 

20 

ii 

3.0 

70m 

5.0 

7.0 

175A 

A146i 

91 

CZ11.A.B.D 

5t 

11 

1.0 

40m 

14 

6.0 

175 

D015 


193t 

BZT03/D11 

10 

ii 

3.2 

50m 

7.0 

10 

175J 

A94g 

92 

PL11Z 

5 

11 

1.0 

50m 

7.0 

6.5 

150J 



194 

3T11.A.B 

5t 

ii 

3.5 

50m 

4.2 



D04 

93 

PR241-RT 

5 

11 

1.0 

20m 

8.0 t 



D07 


195 v 

SZ3-11-5-1 

5.0 

ii 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

94 

PS10021B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A60p 


196t 

SZ3-11-5-25 









95 

PS10065 

5 

11 

1.0 

23m 

6.0 

7.5 

150 

A60p 



15.0 

ii 

5.0 

25m 



175 

u5c 

96 

RD11FB 

5 

11 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A297c 


197t 

SZ3-11-10-1 









97 

RD11P 

5.0 

11 

1.0 

5.0m 

20 

6.8 

150J 

M1008 




10 

ii 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

98 v 

SZ1-11-5-1 

5.0 

11 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


198y 

SZ3-11-10-25 









99v 

SZ1-11-5-25 












10 

ii 

5.0 

25m 



175 

u5c 



5.0 

11 

1.0 

25m 



175 

u5b 


199t 

SZ3-11-20-1 









100 

TZB11B 

5 

11 

1.0 § 

1.0m 


7.5 

175A 

Alty 




20 

ii 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

101 

VR11.A.B 

__5t_ 

11 

1.0 

23m 

8.0 


125A 

Alb 


200 y 

SZ3-11-20-25 









102 

Z4B11 

5t 

11 

1.0 

25m 

6.0 

7.0 

200J 

D029 




20 

ii 

5.0 

25m 



175 

u5c 

103 

Z11.0 

1_§j_ 

11 

1.0 

20m 

9.9 t 

7.0 

150A 

D041 


201 

RD11AN 


ii.i 

250m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 10 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

MM 

3j 

TOL 

± 

(%) 

H 

IB 

mittm 

1 

1 

9 

■ 

■ 

loM 


ISM 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

USM 

i 

n 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

■nH 

m 

2 

n.i 

400m 

5.0m 

25 

6.0mV 


15035 

108 

ZS12 

2 

12 

200m 

5.0m 

100 


MOTT 

C74 

MM! 

HZ11C1L 

2 

ii.i 

400m 

500u 

80 

5.1 

\VlXM 

D035 

109 

1N1933A 

5 

12 

200m 

1.0m 

30 

8.0 

150A 

A82e 

HI 

RD11EB3 


n.i 

500m 

10m 

10 


IBM 

A277b 

110 

BZX84C12 

5 

12 

200m 

5.0m 

25 

7.0 

150J 

M500d 


RD11EL3 



WtTiTfifBft 


HMi 


175J 

A277b 

111 




200m 

10m 

10 t 



TO106 

MM 

RD11EN3 



EMJMSi 


p9| 


175J 

A277b 

112 




200m 

1.0m 

30 

8.0 

150A 

A82e 

11 

HZ11HC1 







it&m 


113 




250m 

12m 

10 

6.8 

175A 

D07 


HZ11EB3 

^JfcM9 





MM 

175J 

D035 

114 

1N4106 

5 

12 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

99 

EQA01-11 







125J 

A387 

115 

1N4699 

5 

12 

.25 

,05m 



200A 

D014 

H 

RD11BN 






m9 

150J 

A427 

116 

02Z12A 

5 

12 

250m 

5.0m 

50 

7.7 

175J 

D035 

ni» 

RD11FB3 




20m 

8.0 

MM 

175J 

A277r 

117 

BZX59C12 



250m 

5.0m 

20 

7.0 

150A 

D07 

IW 

EQB01-11 




30m 

8.0 


140J 

A21b 

118 

BZY83C12 



.25 

5.0m 

30 

9 

150J 

Clg 

mW 

RD11CN 




60m 

4.0 

■M 

150J 

S547 

119 

BZY85C12 



.25 5 

5.0m 

20 

9 

150J 

A171f 

■OB 






msmm 

500m 

150A 

DH^MI 

IEBI 

CD4116 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.20 

125A 

Alcj 

i| 






ISM 

500m 

150A 

SSMK 

tmm 

CD4117 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.50 

125A 

Alcj 

IH 






KBK1 

.06 

125J 

in 

mm 

CD4118 

5 

12 

.25 

10m 

60 i 

1.0 

125A 

Aid 

16 

HZ11C2L 

2 

11.3 

400m 

500u 

80 

5.3 

175J 

D035 


CD4121 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.05 

125A 

Alee 

17 

HZS11JB3 

2.5 

11.3 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 


CD4122 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.10 

125A 


18 

RD11JSB3(A) 










PD6016.A 

5f 

12 

.25 

5.0m 

15 


150 

A109 



2.5 

11.3 

400m 

5.0m 

30 

6.3 

175J 

D034 

fF£M 

PD6057 

5 

12 

.25 

5.0m 

12 


150 

A2c 

19 

EQA02-11AB 

7 

11.3 

500m 

10m 

15 

.06 

175J 

Alac 

mm* 

SZ12 

5 

12 

.25 

5.0m 

40 

.83 

150J 

Clf 

20 

RD11MB3 

2 

11.4 

200m 

5.0m 

30 


150 


HB 

1/4M12Z10 

10f 

12 

250m 

5.2m 

15 


175J 

E204h 



HI 

II W 

HffTEMI 




HP! 

D035 

in 

1N716 

10 


250m 

12m 

10 

6.8 

175A 

D07 




mn 

500m 




iri.il 

A277b 

mm 

BZY83D12 

10 


.25 

5.0m 

30 

9 

150J 

Clg 




tn 

500m 




EI'PIH 

A277b 

EeiIM 

1N716B 

20 


.25 

12m 

10 



D07 




IEEH 

500m 

5.0m 

12 


iki.1l 

A277b 

IBBB 

PTC507 

10 

12 

252mt 

21m 

9.0 



Albc 



■ 

CfrM 

500m 

5.0m 

25 

6.0mV 

EH41 

iD035 

B 

BZ963 

5 

12 

300m 

11m 

12 

7.6 

175S 

M765 



KM 

mn 

500m 

10m 

12 


EM 

D035 

ErM 

BZ963F 

5 

12 

300m 

11m 

12 

7.6 

175S 

T086 

27 

ZS11.4 

5t 

m 

500m 

5.0m 

80 

500m 


SSMII 

EF^M 

BZ963T 

5 

12 

300m 

11m 

12 

7.6 

175S 

T018 

28 

RD12FB1 


EmBR 

1.0 

20m 

8.0 


Enol 

mSM\ 

irE^w 

MC6016.A 

5t 

12 

.30 

10m 

24 


175 

A2m 

29 

BZ115 

5 

HEM 

1.0 

20m 

8.0 

6.7 

iri.ii 


Ilf 

BZX88C12 

5 

12 

350m 

5.0m 

25 

7.5 

175J 

A412 

30 

HZ11C3L 

2 

11.6 

400m 

500u 

80 

5.4 

175J 

D035 

fFTMi 

[QXXEiMMl 



370m 

5.0m 

25 

6.0 

200J 

D034 

31 

RD12JSB1(A) 













400m 

10m 

20 


175J 

D034 



2.5 

11.6 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 

EEBB 

IrTTM B 



400m 

10m 

20 


175J 

D035 

32 

1N946 

5 


.50 

7.5m 

30 

.02 

75 

D07 

KB 

1N1960B 

1 

12 

400m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

D07 

33 

1N946A 

5 


.50 

7.5m 

30 

.02 

100 

D07 

EFMI 

1N5532D 

1 

12 

400m§ 

1.0m 

90 


175A 

D07 

34 

1N946B 

5 


.50 

7.5m 

30 


150 

D07 

E!M 

1N5738D 

1 

12 

400m§ 

5.0m 

25 

7.5 

200A 

D035 

35 

LI»HI 

BB 



10m 

15 

6.9 

iri.ii 

D035 

KB 


Mil 


400m§ 

5.0m 

40 

8.0 

200J 

D07 

36 





20m 

8.0 


iri.ii 

D041 

|E&M1 


mm 


400m§ 

1.0m 

90 


175A 

D07 

37 

l:l*llla«^^M 

Ml 



20m 

8.0 


Eri.il 

A297c 

EElM 


H 


400ms 

5.0m 

25 

7.5 

200A 

D035 

38 


mm 








147 

BZX79B12 

2 

12 

400m§ 

5.0m 

25 

8.4mV 

200J 

D035 

39 


mm 



■ 



Eri.il 

D035 

148 

HZS12JB2 

2.5 

12 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 

40 


mm 



ETiTM 



ran 

A380d 

149 

1N665 

5 

12 

.40 

10m 

10 

6.0 

200S 

A31b 

41 

RD12EB2 


11.7 

500m 




iri.ii 


150 

1N759A 

5 


400m 

20m 

30 

6.0 

175A 

A1 

42 

RD12EL2 


11.7 

500m 




Erin 


151 

1N963B 

5 


400m 

10m 

11 


175S 

A398a 

43 

RD12EL 


11.7 

500m 




l^^l 


152 

INI 960A 

5 


400m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

D07 

KB 



11.7 

500m 






153 

1N3520 

5 


.40 

10m 

10 

7.0 

200A 

D07 

KB 

IsUIkldMM 


11.7 

500m 






154 

1N5532B 

5 


400m§ 

1.0m 

90 


175A 

D07 

Kim 


2 

11.7 

500m 





[•iSjcw^D 

155 

1N5738B 

5 


400m§ 

5.0m 

25 

7.5 

200A 

D035 



mm 


HirtTnHH 






156 

1S2120A 

5 


.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 



MB 


H9 





5239 

157 

1S7120.B 

5t 


.40 

5.0m 

75 

7.0 

150A 

A1 



mm 







m M 

158 

1S7120A 

5 


.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 

50 

1N941B 

MB 



EZjjfiM 


EEM1 


mmm 

159 

BZX79C12 

5 


400m§ 

5.0m 

30 

8.4mV 

200J 

D035 

51 

1N942 

9b 


1^9 

I*" 


m 



160 

BZX96C12 

5 


400m 

5.0m 

20 

6.5 

150J 

D07 

52 

1N942A 

MB 



ftsSmk 


K3M 



161 

CD759A 

5 


400m 

20m 

30 

6.2 

200J 

u39a 


1N942B 

U 





B3M 


m/m 

162 

CD963B 

5 


400m 

10m 

11 

7.7 

200J 

u39a 


1N943 

MB 





E2^B 



163 

CD4106 

5 


400m 

250u 

200 

6.5 

200J 

u39a 


1N943A 

Kl 





ffTMm 



164 

CD5242B 

5 


400m 

20m 

30 

7.7 

200J 

u39a 


1N943B 


nnn 




EM 


mam 

165 

CH759 

5 


400m 

20m 

10 

8.0 

200J 

ulO 

57 

1N944 

5 

11.7 

.50 



Em 



166 

CH963 

5 


400m 

10m 

11 

7.6 

200J 

ulO 

58 

1N944A 

5 

11.7 

.50 



wflm 



167 

CH4106 

5 


400m 

250u 

200 

8.0 

200J 

ulO 

■3MI 

1N944B 


imm 

EI^Mi 



DM 


ls^H 

168 

CH5242 

5 


400m 

20m 

30 

7.7 

200J 

ulO 

EEM 

1N945 


■ 




EMBfe 


mm- 

169 

GSZ12A 

5 


400m 

10m 

18 



A69a 

KtM 

1N945A 


mm 




E^M 



170 

MA1120 

5 


400m 

5.0m 

25 

6.0 

200J 

A24d 

E£M 



DEMI 

.50 

7.5m 




mmm 

171 

MZL312 

5 

12 

400m 

500u 

80 

7.1 

175J 

D035 

Kh 




.75 

7.5m 




fxif^m 

172 

RD12JB 

5 

12 

400m 

5.0m 

30 


175J 

D035 

KM 



imam 

.75 

7.5m 




mem 

173 

RD12JSB(A1 

5.0 

12 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 

KB 



11.7 






rxtr^m 

174 

Z5B12 

5t 


400m§ 

5.0m 

40 

8.0 

200J 

D07 




11.7 







175 

ZMM759A 

5.0 


400m§ 

20m 

30 

6.0 

175J 

FI 39 

ISM 



11.7 






rolFMI 

176 

1N759 

10 


400m 

20m 

30 

6.0 

175A 

A1 

KM 


■,1 

fiiHAti 


QSIiM 




r.vsmi 

177 

1N963A 

10 


400m 

10m 

11 


175S 

A398a 

K£9 

1N3582 

5 



m 




mrm 

178 

INI 960 

10 


400m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

D07 

KM 

1N3582A 

5 

mm 






r^T^M 

179 

1N5532A 

10 


400m$ 

1.0m 



175A 

D07 


1N3582B 

5 

ilM 




EM 

lUfM 

hyirwm 



10 


.40 

5.0m 

75 

7.0 

150A 

A1 

EB 

1N3583 

5 

on 





75 

RTr^fl 

B 

■ihft--' 

10 


400m 

10m 

18 



A69a 

KM 

1N3583A 

5 

BM 




KEMI 

ITiM 

mrm 

C££M 


10 


400mS 

20m 

13 

6.0 

175J 

FI 39 

mam 

1N3583B 




QSZM 


EM 

ifE*B 




20 


400m 

10m 

11 


175S 

A398a 

KM? 

1N3584 







mm 




20 


400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

KM 

1N3584A 



Emm 



EM 

iTirM 






500m 


20 t 

9.0 


A159 

77 

1N3584B 

5 

11.7 

.75 

7.5m 

25 

.05 

150 

A31a 

186 

1N6002D 

1 


500m 

5.0m 

22 


200J 

D035 

78 

RD12FB2 


11.7 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A277r 

187 

Z0A12 

It 


500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 

79 

3KZ13 

10f 

11.7 

3.0 § 

100m 


.08 


A3ak$ 

188 

1N6002C 

2 


500m 

5.0m 

22 


200J 

D035 


HZ12A1 

2 

11.8 

ETjWTjM 

5.0m 

35 

8.2mV 


D035 

189 

HZ12EB3 

L±M 


500m 

10m 

12 


175J 

D035 


HZ12A1L 

2 

11.8 

Lmiil 

5.0m 

80 

5.5 


D035 

190 

1N5242B 

B 


500m 

20m 

10 

7.7 

200A 

A398a 


HZ12HA1 

2 

11.8 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 


D035 ! 

191 

1N5858B 

HI 


500m 

20m 

70 


150C 

M859 




IDEM 

1 liTTJnHtf 



.06 

125J 

A387 

192 

1N6002B 

mb 


500m 

5.0m 

22 


200J 

D035 


mEEmmm 


IlilJill 

SSHM 




175J 

A277b 

193 

BZX46C12 

11 


500m 

10m 

11 

11 

175A 

D035 


SGShhiSBI 


IMM 

mmm 






194 

BZX55C12 

MB 


500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 



2.5 

11.9 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 


BZX55C12V 

mb 


500m 

5.0m 

20 

9.0mV 

175J 

D035 



5 

11.9 

400m 

5.0m 

35 

7.5 

200J 

D07 

E£M 


^9 


500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 


1 j»WKailMa 

7 

11.9 

500m 

10m 

15 

.06 

175J 

Alac 


11Vi hk^H 

1M 


500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

D035 

88 

RD13BL 


am 






lEEMM 

198 

BZY88C12V 

5 

12 

500m 

5.0m 

35 

9.0m 

175 

D035 

89 

RD13CL 





-■In 



H 

199 

CTZ12A 

5 

12 

500m 

10m 

100 

700 

200 

D035 

90 

TZPD12 


MM 





B 

ESShMI 

200 

MA5120 

5 

12 

500m 

5.0m 

25 

6.0 

125J 

M990 


h Mttl 

MB 

MM 



ESM 



D041 

mm 

MLL5242B 

M 


500m§ 

20m 

30 

7.7 

200J 

FI 40 




99 



3|l§§i 


150A 

SI 9a 


MTZ616.A 



.50 

10m 

24 


175A 

A60e 




MM 



EM 1 

E1EM 

150J 

Ml 008 


MZ312.A.B.C 

MB 









W »I YL K7SH 

BOH 

MM 


21m 

9.0 

IMI 

200 

u52 



mb 


500m 

5.0m 

30 

6.8 

175J 

D035 


Hvra rll 

■9 

99 


100m 

1 

7.3 

200J 

u39b 


PS8915 

M 


.50 

20m 

5.0 

7.8 

150 

A60p 


ItfmcaHH 

HI 

9M 


10m 

24 



u4b 


RD12EB 

MB 


500m 

10m 

20 

7.0 

175J 

D035 


ITili 

mm 

MM 


10m 

IHHi 



M500 



M 











99 


5.0m 

KM/-?. 

7.5 


u47 


RMMM9 



500m 

1.0m 



175 

u5a 


■ i Mw&vsmi 

nw 

9M 


20m 

IjK^M 

'MM 


TO2360 



■M 









11111 ii —ii 

■nv 



65m 


7.0 


A266 



Ff«l 


500m 

25m 



175 

u5a 

101 

1N1987B 

1 

12 

150m 

1.0m 


8.0 

150 

Cl 

208 

Z0B12 

Sflyl 

99 

500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 

102 

1N1987A 

5 

12 

150m 

1.0m 

30 

8.0 

150 


209 

ZMM5242B 

Ml 

MM 

500m8 

20m 

30 

7.7 

200J 

FI 39 

IDEM 


5.0 

12 



25 

6.0 

grew 



ZPD12 

5 

12 

500m 

5.0m 

20 

7.5 

175J 

D035 

104 

INI987 

10 

12 

150m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

Cl 


ZPD12V 

5t 

12 

500m 

5.0m 

90 

9.0mV 

175J 

D035 

105 

RD12MB 


12 

200m 

5.0m 

35 


150J 

M500c 


BZV55C12 

5.2 

12 

500m 

5.0m 

25 

8.4 

200J 

FI 39 

106 

1N1933B 

1 

12 

200m 

1.0m 

30 

8.0 

150A 

A82e 


BZV60C12 

5.2 

12 

500m 

5.0m 

25 

8.4 

200J 

D034 

107 

RD12MB2 

2 

12 

200m 

5.0m 

35 


150 



05Z12 

6.0 

12 

500m 

5.0m 

30 

7.7 

175J 

D035 
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190 










































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES ~ v z ^ 

3D nS BD HT test i itemp. 

INE TYPE TOL NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP 

No. No. ± REF. @ 25*C Izt IMP. Tc MAX 


10 V (Cont’d) 




IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER _ 

"2j [""Test Itemp. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

@ 25°C Izt IMP. Tc MAX NO. 









































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - V z ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

TOL 

+ 

(%) 

n 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

i 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

1N4743A 

5 

13 

1.0 

19m 

10 


200A 

D041 


103 

2CC13 

5f 

13 

3.0 § 

50m 

6.0 


150 A 

Aley 

2 

1N5566B 

5 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200A 

A60ac 


104 

ZCC13B 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 



Aley 

3 

APD13.0A.B 

5f 

13 

1.0 t. 

19m 

10 



Alrx 


105 

3EZ13D10 

10 

13 

3.0 

58m 

4.5 


200J 

Alav 

4 

BZ130 

5 

13 

1.0 

20m 

10 

7.1 

175J 

A60t 


106 

MZ813 

10 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

5 

BZV85C13 

5 

13 

1.0 

20m 

10 

9.7mV 

200J 

D041 


107 

UZ813 

10 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

6 

BZX78C13 

5 

13 

1.0 

20m 

7.0 

9.4mV 

200J 



108 

ZCC13A 

10 

13 

3.0 

50m 

6.0 



Alev 

7 

BZX85C13 

5 

13 

1.0 § 

20m 

10 

8.5 

150A 

D041 


109 

3EZ13D 

20 

13 

3.0 

58m 

4.5 


200J 

Alay 

8 

CD4743 

5 

13 

1.0 

19m 

10 

7.9 

200J 

u39a 


110 

MZ913 

20 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

9 

CH4743 

5 

13 

1.0 

19m 

10 

6.5 

200J 

ulO 


111 

UZ913 

20 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

10 

CZ13,A,B,D 

5| 

13 

1.0 

40m 

15 

6.5 

175 

D015 


1 12y 

BZT03/D13 

10 

13 

3.2 

50 m 

10 

10 

175J 

A94g 

11 

PL13Z 

5 

13 

1.0 

50 m 

10 

7.0 

150J 



113 

3T13,A,B 

5f 

13 

3.5 

50m 

5.8 



D04 

12 

PS10023B 

5 

13 

1.0 

19m 

10 


175A 

C18q 


1 14y 

SZ3-13-5-1 

5.0 

13 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

13 

PS10067 

5 

13 

1.0 

19m 

8.0 

8.2 

150 

A60p 


115y 

SZ3-13-5-25 









14 

RD13P 

5.0 

13 

1.0 

5.0m 

30 

7.3 

150J 

M1008 



5.0 

13 

5.0 

25m 



175 

u5c 

15t 

SZ1-13-5-1 

5.0 

13 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


1 16y 

SZ3-13-10-1 









16y 

SZ1-13-5-25 












10 

13 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 



5.0 

13 

1.0 

25m 



175 

u5b 


1 17y 

SZ3-13-10-25 









17 

TZB13B 

5 

13 

1.0 § 

1.0m 


8.1 

175A 

Altv 




10 

13 

5.0 

25m 



175 

u5c 

18 

UZ8713 

5 

13 

1.0 

21m 

10 

7.0 

175 

A380 


1 18y 

SZ3-13-20-1 









19 

VR13.A.B 

5f 

13 

1.0 

19m 

10 


125A 

Alb 




20 

13 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

20 

Z4B13 

5f 

13 

1.0 

25m 

8.0 

7.5 

20 OJ 

D029 


119y 

SZ3-13-20-25 









21 

Z13.0 

5| 

13 

1.0 

20m 

2.5 t 

8.0 

150A 

D041 




20 

13 

5.0 

25m 



175 

u5c 

22 

ZB13 

5t 

13 

1.0 § 

19m 

10 


150A 

Albc 


120 

HZ12B3 

2 

13.1 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

23 

ZB13B 

5 

13 

1.0 

19m 

10 


100C 

Albc 


121 

HZ12B3L 

2 

13.1 

400m 

500u 

80 

5.9 

175J 

D035 

24 

ZM4743A 

5.0 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200J 

FI 39 


122 

HZ12HB3 

2 

13.1 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

25 

AW08-13B 

5.6 

13 

1.0 

25m 

8.0 

6.8 

175J 

A60au 


123 

HZS13JB2 

2.5 

13.2 

400m 

5.0m 

37 


200J 

A380d 

26 

AW08-13A 

8.3 

13 

1.0 

25m 

8.0 

6.8 

175J 

A60au 


124 

RD13JSB2(A) 









27 

INI 774 

10 

13 

1.0 

50m 

5.8 


175A 

DO130 




2.5 

13.2 

400m 

5.0m 

37 

7.1 

175J 

D034 

28 

1N3023A 

10 

13 

1.0 

19m 

10 


175A 

A31a 


125 

EQA01-13R 

10 

13.2 

500m 

15m 

15 

.06 

125J 

A387 

29 

1N4165A 

10 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200S 

D029 


126 

AW01-13 

6 

13.2 

1.0 

25m 

8.0 

6.8 

150J 

A333 

30 

1N4330A 

10 

13 

1.0 

19m 

10 

6.5 

300S 

D07 


127 

RD13FB 

6 

13.2 

1.0 

20m 

10 


175J 

A297c 

31 

1N4407A 

10 

13 

1.0 

19m 

5.0 

6.5 

175A 

Alcm 


128 

EQB01-13 

10 

13.2 

1.0 

30m 

10 

.06 

140J 

A21b 

32 

1N4743 

10 

13 

1.0 

19m 

10 


200A 

D041 


129 

ZMY13 

6 

13.2 

1.3 

50 m 

9 

7.5 

200J 

FI 49 

33 

1N5566A 

10 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200A 

A60ac 


130 

AU01-13 

6 

13.2 

2.5 

65m 

8.0 

7.6 

165J 

A333b 

34 

1S228 

10 

13 

1.0 

25 m 

9.0 

6.9 

150J 

A56a 


131 

RD13EB3 


13.3 

500m 

10m 

14 


175J 

A277b 

35 

1Z13 

10 

13 

1.0 

10m 

30 

6.9 

150J 

D015 


132 

RD13EL3 


13.3 

500m 

1.0m 

14 


175J 

A277b 

36 v 

SZ1 -13-10-1 










133 

HZ13EB3 

2.6 

13.3 

500m 

10m 

14 


175J 

D035 



10 

13 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


134 

HZ12C1 

2 

13.4 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

37 v 

SZ1-13-10-25 










135 

HZ12C1L 

2 

13.4 

400m 

500u 

80 

5.9 

175J 

D035 



10 

13 

1.0 

25m 



175 

u5b 


136 

HZ12HC1 

2 

13.4 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

38 

TZB13A 

10 

13 

1.0 § 

1.0m 


8.1 

175A 

Alty 


137 

RD13FB3 


13.4 

1.0 

20m 

10 


175J 

A277r 

39 

UZ8813 

10 

13 

1.0 

21m 

10 

7.0 

175 

A380 


138 

RD13MB3 

3 

13.5 

200m 

5.0m 

35 


150 


40 

ZB13A 

10 

13 

1.0 

19m 

10 


100C 

Albc 


139 

RD13AN 


13.5 

250m 

10m 

25 


175J 

A277b 

41 

ZM4743 

10 

13 

1.0 § 

19m 

10 


20 OJ 

F139 


140 

BZY83C13V5 

5 

13.5 

.25 

5.0m 

30 

9 

150J 

Clg 

42 

1N3023 

20 

13 

1.0 

19m 

10 


175A 

A31a 


141 

RD13BN 


13.5 

1.0 

20m 

9.0 


150J 

A427 

43 

1N4165 

20 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200S 

D029 


142 

BZ135 

5 

13.5 

1.0 

20m 

10 

7.2 

175J 

D041 

44 

1N4330 

20 

13 

1.0 

19m 

10 

6.5 

300S 

D07 


143 

RD13CN 


13.5 

3.0 

60m 

6.0 


150J 

S547 

45 

1N4407 

20 

13 

1.0 

19m 

5.0 


175S 

A266a 


144 

3KZ15 

10| 

13.5 

3.0 5 

75m 


.08 


A3ak§ 

46 

1N5566 

20 

13 

1.0 § 

19m 



200A 

A60ac 


145 

1N2766 

5 

13.6 


7.5m 

40 

.50 

175A 

Algd 

47 v 

SZ1-13-20-1 










146 

1N2766A 

5 

13.6 


7.5m 

40 

.25 

175A 

Algd 



20 

13 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


147 

EQA02-13AB 

8 

13.6 

500m 

10m 

20 

.06 

175J 

Alac 

48 y 

SZ1-13-20-25 










148 

HZ12C2 

2 

13.7 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 



20 

13 

1.0 

25m 



175 

u5b 


149 

HZ12C2L 

2 

13.7 

400m 

500u 

80 

5.9 

175J 

D035 

49 

1N4835B 

5 

13 

1.2 

19m 

15 

7.9 

175 

D029 


150 

RD13JSB3(A) 









50 

1N4835A 

10 

13 

1.2 

19m 

15 

7.9 

175 

D029 




2.5 

13.7 

400m 

5.0m 

37 

7.1 

175J 

D034 

51 

1N4835 

20 

13 

1.2 

19m 

15 

7.9 

175 

D029 


151 

HZS13JB3 

2.6 

13.7 

400m 

5.0m 

37 


200J 

A380d 

52 

BZD10C13 

5 

13 

1.3 

50m 

10 

10 


D013 


152 

RD15EB1 


13.7 

500m 

10m 

16 


175J 

A277b 

53 

BZW22C13 

5 

13 

1.3 

50m 

9.0 

10 


D041 


153 

RD15EL1 


13.7 

500m 

1.0m 

16 


175J 

A277b 

54 

BZX61C13 

5 

13 

1.3 

20m 

10 

5.0 

175J 

D015 


154 

RD15EN1 


13.7 

500m 

5.0m 

16 


175J 

A277b 

55 

BZX85C13V 

5t 

13 

1.3 

20m 

400 

8.5mV 

175J 

D041 


155 

HZ12HC2 

2 

13.7 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

56 

BZX87C13 

5 

13 

1.3 

20m 

7.0 

6.5 

200J 

A60al 


156 

HZ15EB1 

2.3 

13.8 

500m 

10m 

16 


175J 

D035 

57 

BZY97C13 

5 

13 

1.3 

50m 

10 

10 


Alrx 


157 

ZS14 

5 

13.8 

500m 

5.0m 

60 

500m 

150A 

C3h 

58 

ZD13 

5 

13 

1.3 

50 

10 

6.0 

150J 

D013 


158 

RD15FB1 


13.9 

1.0 

20m 

10 


175J 

A277r 

59 

ZY13 

5 

13 

1.3 

50m 

10 

8.0 

150J 

Albg 


159 

1C5351 

3 

14 


100m 

2.5 



u36a 

60 

ZPY13 

12 

13 

1.3 

50m 

9.0 

10 

200J 

D041 


160 

1N2046C 

5 

14 


500m 

2.0 


150A 

SI 9a 

61 

IN5928D 

1 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


161 

CD5351B 

5 

14 


100m 

2.5 

7.8 

200J 

u39b 

62 

1N5928C 

2 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


162 

MMBZ5244 

5 

14 


9.0m 

15 



M500 

63 

1N3792B 

5 

13 

1.5 

29m 

8.0 

7.9 

175S 

Cl 40 


163y 

TMPZ5244 

5.0 

14 


9.0m 

15 



TO2360 

64 

1N4468 

5 

13 

1.5 

19m 

8.0 


175A 

A60y_ 


164 

DSZ3014 

10 

14 


50m 

6.0 

7.0 


A266 

65 

1N5928B 

5 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


165 

1N4108 

5 

14 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

66 

1S4013.A 

5f 

13 

1.5 

20m 

4.6 

7.0 

150A 

D01 


166 

1N4701 

5 

14 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

67 

BZY95C13 

5 

13 

1.5 

50m 

6.0 

6.5 

175J 

D01 


167 

SZ14 

5 

14 

.25 

5.0m 

65 

.83 

150J 

Clf 

68 

BZY97C13V 

5t 

13 

1.5 

50m 

10 

9.8mV 

150J 

Albg 


168 

1/4M14Z10 

10f 

14 

250m 

4.5m 

20 


175J 

E204h 

69 

MC6317.A 

5| 

13 

1.5 

75m 

25 



Alq 


169 

C5D5244 

10 

14 

320m 

9.0m 



150S 

M713a 

70 y 

SZ1.5-13-5-1 










170 

MA4140M 

5 

14 

370m 

5.0m 

30 

7.0 

200J 

D034 



5.0 

13 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


171 

1N5534D 

1 

14 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

71 

SZ13C 

5 

13 

1.5 

20m 

40 

7.0 

160A 

A26 


172 

1N5534C 

2 

14 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

72 

1N3792A 

10 

13 

1.5 

29m 

8.0 

7.9 

175S 

Cl 40 


173 

HZ12C3 

2 

14 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

73 

1N5928A 

10 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


174 

HZ12C3L 

2 

14 

400m 

500u 

80 

6.0 

175J 

D035 

74 y 

SZ1.5-13-10-1 










175 

1N5534B 

5 

14 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 



10 

13 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


176 

CD4108 

5 

14 

400m 

250u 

200 

7.0 

200J 

u39a 

75 

1N3792 

20 

13 

1.5 

29m 

8.0 

7.9 

175S 

CM0 


177 

CD5244B 

5 

14 

400m 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

u39a 

76 

1N5928 

20 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


178 

CH4108 

5 

14 

400m 

250u 

200 

8.5 

200J 

ulO 

77 y 

SZ1.5-13-20-1 










179 

CH5244 

5 

14 

400m 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

ulO 



20 

13 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


180 

MA1140M 

5 

14 

400m 

5.0m 

30 

7.0 

200J 

A24D 

78 

2EZ13D5 

5 

13 

2.0 

38m 

5.0 


200J 

Alay 


181 

MZL314 

5 

14 

400m 

500u 

80 

7.7 

175J 

D035 

79 

2VR13.A.B 

5| 

13 

2.0 

38m 

8.0 



A3e 


182 

1N5534A 

10 

14 

400m$ 

1.0m 



175A 

D07 

80 

BZV47C13 

5 

13 

2.0 

50m 

10 

6.5 

175J 

A344r 


183 

1N5534 

20 

14 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

81 

LMZ13A 

5 

13 1 

2.0 

38 m 

5.0 

7.9 

150A 

D041 


184 

HZ12HC3 

2 

14 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

82 

ZBC13 

5f 

13 

2.0 § 

38m 

6.0 


150A 

Albc 


185 

1N5244B 

5 

14 

500m 

9.0m 

15 

8.2 

200A 

A398a 

83 

ZBC13B 

5 

13 

2.0 

38m 

6.0 



Alty 


186 

1N5860B 

5 

14 

500m 

9.0m 

70 


150C 

M859 

84 

2EZ13D10 

10 

13 

2.0 

38m 

5.0 


200J 

Alay 


187 

MLL5244B 

5.0 

14 

500m § 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FI 40 

85 

LMZ13 

10 

13 

2.0 

38m 

5.0 

7.9 

150A 

D041 


188 

MZ314.A.B.C 









86 

ZBC13A 

10 

13 

2.0 

38m 

6.0 



Alty 




1 5 

14 

500m 

5.0m 

30 

7.1 

175J 

D035 

87 

2EZ13D 

20 

13 

2.0 

38m 

5.0 


200J 

Alay 


189y 

SZP5-14-5-1 









88 

BZV15C13 

5 

13 

2.2 

1.0 

1.0 

9.0 

150J 

M7540 



15.0 

14 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

89 

1N5023A 

5 

13 

2.5 

48m 

4.8 

6.5 

150 

Algn 


190y 

SZ.5-14-5-25 









90 

BZX70C13 

5 

13 

2.5 

50m 

6.0 

8.5mV 

150J 

A171b 




5.0 

14 

500m 

25m 



175 

u5a 

91 

Z2B13 

5f 

13 

2.5 

50m 

7.0 

7.5 

200J 

D01 


191 

ZMM5244B 

5.0 

14 

500m8 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FI 39 

92 

1N5023 

10 

13 

2.5 

48m 

4.8 

6.5 

150 

Algn 


192 

1N5244A 

10 

14 

500m 

9.0m 

15 

8.2 

200A 

A398a 

93 

3EZ13D1 

1.0 

13 

3.0 

58m 

4.5 


150J 

Alay 


193 

1N5860A 

10 

14 

500m 

9.0m 

70 


150C 

M859 

94 

3EZ13D2 

2.0 

13 

3.0 

58m 

4.5 


150J 

Alav 


194 

EQA01-14R 

10 

14 

500m 

10m 

15 

.07 

125J 

A387 

95 

3EZ13D3 

3.0 

13 

3.0 

58m 

4.5 


150J 

Alay 


195 

MLL5244A 

10 

14 

500m§ 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FI 40 

96 

3EZ13D4 

4.0 

13 

3.0 

58 

4.5 


150J 

Alay 


196y 

SZP5-14-10-1 









97 

1N5069 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 


175A 

A146u 




10 

14 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

98 

3EZ13D5 

5 

13 

3.0 

58m 

4.5 


200J 

Alay 


197y 

SZ.5-14-10-25 









99 

3VR13.A.B 

5f 

13 

3.0 

57m 

5.0 



A3al 




10 

14 

500m 

25m 



175 

u5a 

100 

BZV16C13 

5 

13 

3.0 

38m 

10 

6.5 

175 

D03 


198 

ZMM5244A 

10 

14 

500m§ 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FI 39 

101 

MZ713 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 


199 

1N5244 

20f 

14 

.50 

9.0m 



200A 

A398a 

102 

UZ713 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 


200 

MLL5244 

20 

14 

500m{$ 

9.0m 

15 


200J 

FI 40 


193 
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193 




3 

ZMM5244 

20 

14 

EM*JiiM 

4 

AP14.0A.B 

5f 

14 

1.0 f 

5 

BZ140 

5 

14 

1.0 

6 

CZ14AB.D 

5f 

14 

1.0 

7 

MZ414.A.B.C 






5 

14 

1.0 

8 

PR244-RT 

5 

14 

1.0 

9r 

SZ1 -14-5-1 

5.0 

14 

1.0 

10t 

SZ1 -14-5-25 






5.0 

14 

1.0 

11 

UZ8714 

5 

14 

1.0 

12 

VR14,A,B 

5f 

14 

1.0 

13 

1S229 

10 

14 

1.0 

14 

EQB01-14 

10 

14 

1.0 

15v 

SZ1-14-10-1 






10 

14 

1.0 

16t 

SZ1-14-10-25 






10 

14 

1.0 

17 

UZ8814 

10 

14 

1.0 

18v 

SZ1-14-20-1 






20 

14 

1.0 

19t 

SZ1-14-20-25 






20 

14 

1.0 

20 ▼ 

SZ1.5-14-5-1 






5.0 

14 

1.5 

21 ▼ 

SZ1.5-14-10-1 






10 

14 

1.5 

22 t 

SZ1.5-14-20-1 






20 

14 

1.5 

23 

2EZ14D5 

5 

14 

2.0 

24 

2VR14A.B 

5| 

14 

2.0 

25 

LMZ14A 

5 

14 

2.0 

26 

ZBC14 

5t 

14 

2.0 § 

27 

ZBC14B 

5 

14 

2.0 

28 

2EZ14D10 

10 

14 

2.0 

29 

LMZ14 

10 

14 

2.0 

30 

ZBC14A 

10 

14 

2.0 

31 

2EZ14D 

20 

14 

2.0 

32 

1N5024A 

5 

14 

2.5 

33 

1N5024 

10 

14 

2.5 

34 

3EZ14D1 

1.0 

14 

3.0 

35 

3EZ14D2 

2.0 

14 

3.0 

36 

3EZ14D3 

3.0 

14 

3.0 

37 

3EZ14D4 

4.0 

14 

3.0 

38 

1N5070 

5 

14 

3.0 

39 

3EZ14D5 

5 

14 

3.0 

40 

MZ714 

5 

14 

3.0 

41 

UZ714 

5 

14 

3.0 

42 

ZCC14 

5f 

14 

3.0 § 

43 

ZCC14B 

5 

14 

3.0 

44 

3EZ14D10 

10 

14 

3.0 

45 

MZ814 

10 

14 

3.0 

46 

UZ814 

10 

14 

3.0 

47 

ZCC14A 

10 

14 

3.0 

48 

3EZ14D 

20 

14 

3.0 

49 

MZ914 

20 

14 

3.0 

50 

UZ914 

20 

14 

3.0 

51 T 

SZ3-14-5-1 

5.0 

14 

5.0 

52 ▼ 

SZ3-14-5-25 





! 

5.0 

14 

5.0 

53 ▼ 

SZ3-14-10-1 






10 

14 

5.0 

54 t 

SZ3-14-10-25 






10 

14 

5.0 

55 ▼ 

SZ3-14-20-1 





-1 

20 

14 

5.0 

56 ▼ 

SZ3-14-20-25 






20 

14 

5.0 

57 

RD15JSB1(A) 






2.5 

14.1 

400m 

58 

HZ13PC 


14.1 

800m 

59 

RD13FC 

6 

14.1 

1.0 

60 

RD15MB1 

3 

14.2 

200m 

61 

HZS15JB1 

2.3 

14.2 

400m 

62 

RD15EB2 


14.2 

500m 

63 

RD15EL2 


14.2 

500m 

64 

RD15EL 


14.2 

500m 

65 

RD15EN2 


14.2 

500m 

66 

RD15EN 


14.2 

500m 

67 

RD13EC 

5 

14.2 

500m 

68 

HZ15EB2 

2.4 

14.3 

500m 

69 

HZ15-1 

2 

14.4 

400m 

70 

HZ15-1L 

2 

14.4 

400m 

71 

RD15JSB2(A) 






2.5 

14.4 

400m 

72 

HZ15H1 

2 

14.4 

500m 

73 

3KZ16 

iot 

14.4 

3.0 § 

74 

RD15MB2 

3 

14.5 

200m 

75 

RD16AL 


14.5 

250m 

76 

INI 961B 

1 

14.5 

400m 

77 

1N1961A 

5 

14.5 

400m 

78 

INI 961 

10 

14.5 

400m 

79 

EQA02-14AB 

8 

14.5 

500m 

80 

RD16BL 


14.5 

1.0 

81 

BZ145 

5 

14.5 

1.0 

82 

AW01-15 

7 

14.5 

1.0 

83 

AU01-15 

7 

14.5 

2.5 

84 

RD16CL 


14.5 

3.0 

85 

1N4058 

5 

14.6 

1.5 

86 

1N4058A 

5 

14.6 

1.5 

87 

HZS15JB2 

2.5 

14.7 

400m 

88 

RD15EB3 


14.7 

500m 

89 

RD15EL3 


14.7 

500m 

90 

RD15EN3 


14.7 

500m 

91 

HZ15EB3 

2.5 

14.7 

500m 

92 

RD15FB 

6 

14.7 

1.0 


25m 

19m 

12 

7.0 

12m 

12 

7.0 

25m 

11 

7.1 

20m 

10 

.07 


25m 

19m 12 


1.0m _ 

35m 5.5 

12m 11 

35m 5.5 

35m 6.0 

35m 6.0 

35m 5.5 

35m 5.5 

35m 6.0 

35m 5.5 

45m 5.4 

45m 5.4 

53m 5.0 

53m 5.0 

53m 5.0 

53 5,0 

50m 6.0 

53m 5.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

53m 5.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

50 m 6.0 
53m 5.0 

50m 6.0 

50m 6.0 


20m 10 

20m 10 


10m 16 

1.0m 16 


10m 25 

10m 16 


175 u5b 
175 A380 

125C Alex 
150J A56a 


175 u5b 
7.0 175 A380 


200J 

7.0 175A 

_7j0_ 175 

200J 

7X)_ 175A 

'7.0 175 

175 


7.3 175J 

_ 175J 

175J 

150 

_ 200J 

175J 

175J 

_ 175J 

175J 

175J 

7J_ 175J 

175J 
lOmV 175J 
6J_ 175J 


75m 

5.0m 

10m 

40 

30 

.08 

1.0m 

50 

8.8 

1.0m 

50 

8.8 

1.0m 

50 

8.8 

10m 

20 

.07 

20m 

12 


20m 

12 

7.3 

15m 

12 

7.2 

40m 

12 

8.0 

60m 

8.0 


10m 

30 

.50 

10m 

30 

.20 

5.0m 

42 


10m 

16 


1.0m 

16 


5.0m 

16 



10m 16 

20m 10 


CD5352B 

MMBZ5245 

NC15 _ 

TMPZ5245 

DSZ3015 

1N1988B 

1N1988A 

MA3150 

INI 988 

RD15MB 

1N1934B 

RD15MB3 

1N1934A 

BZX84C15 

INI 934 

SZ15 

1N718A 

1N4109 

1N4702 

02Z15A 

BZX59C15 

BZY83C15 

PD6018.A 

PD6059 

1/4M15Z10 

1N718 

BZY83D15 

1N718B 

PTC509 

BZ965 

BZ965F 

BZ965T 

MC6Q18.A 

BZX88C15 

MA4150 

MTZ15 

1N5535D 

1N5740D 

Z5A15 

1N5535C 

1N5740C 

BZX79B15 

1N666 

1N965B 

1N3522 

1N5535B 

1N5740B 

1S2150A 

1S7150.B 

1S7150A 

BZX79C15 

BZX96C15 

CD965B 

CD4109 

CD5245B 

CH965 

CH4109 

CH5245 

GSZ15A 

MA1150 

RD15JSB(A) 

Z5B15 

1N965A 

1N5535A 

1S2150 

GSZ15 

1N965 

1N5535 

GZA15 

1N6004D 

Z0A15 

1N6004C 

1N5245B 

1N5861B 

1N6004B 

BZX46C15 

BZX55C15 

BZX55C15V 

BZX83C15 

BZY88C15V 

CTZ15A 

MA5150 

MLL5245B 

MTZ618.A 

PS8917 

RD15EB 

SZP5-15-5-1 


Z0B15 
ZMM5245B 
ZPD15 
ZPD15V 
05Z15 
ZMM15 
' BZX97C15 
BZV55C15 


7.8 200J 


1 

15 

150m 

1.0m 

50 


150 

5 

15 

150m 

1.0m 

50 

8.8 

150 

5.0 

15 

150m 

5.0m 

30 

9.2 

125J 

10 

15 

150m 

1.0m 

50 

8.8 

150 


15 

200m 

5.0m 

40 


150J 

1 

15 

200m 

1.0m 

50 

8.8 

150A 

3 

15 

200m 

5.0m 

40 


150 

5 

15 

200m 

1.0m 

50 

8.8 

150A 

5 

15 

200m 

5.0m 

30 

8.0 

150J 

10 

15 

200m 

1.0m 

50 

8.8 

150A 

4 

15 

.25 

5.0m 

80 

.81 

150J 

5 

15 

250m 

12m 

13 

7.2 

175A 

5 

15 

.25 

.25m 

200 


200J 

5 

15 

.25 

.05m 



200A 

5 

15 

250m 

5.0m 

70 

8.4 

175J 

5 

15 

250m 

5.0m 

50 

8.0 

150A 

5 

15 

.25 

5.0m 

55 

9 

150J 

5t 

15 

.25 

1.0m 

45 


150 

5 

15 

.25 

5.0m 

15 


150 

iot 

15 

250m 

4.2m 

22 


175J 

10 

15 

250m 

12m 

13 

7.2 

175A 

10 

15 

.25 

5.0m 

55 

9.5 

150J 

20 

15 

.25 

12m 

12 



10 

15 

255mt 

17m 

14 



5 

15 

300m 

8.5m 

16 

8.2 

175S 

5 

15 

300m 

8.5m 

16 

8.2 

175S 

5 

15 

300m 

8.5m 

16 

8.2 

175S 

5t 

15 

.30 

5.0m 

32 


175 

5 

15 

350m 

5.0m 

30 

7.5 

175J 

5 

15 

370m 

5.0m 

30 

9.2 

200J 


15 

400m 

10m 

30 


175J 

1 

15 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

1 

15 

400m§ 

5.0m 

30 

8.3 

200A 

It 

15 

400m$ 

5.0m 

45 

9.0 

200J 

2 

15 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

2 

15 

400m§ 

5.0m 

30 

8.3 

200A 

2 

15 

400m§ 

5.0m 

30 

11 mV 

200J 

5 

15 

.40 

5.0m 

24 

7.0 

200S 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 


175S 

5 

15 

.40 

5.0m 

14 

8.0 

200A 

5 

15 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

5 

15 

400m§ 

5.0m 

30 

8.3 

200A 

5 

15 

.40 

5.0m 

90 

7.0 

150A 

5t 

15 

.40 

5.1m 

120 

7.0 

150A 

5 

15 

.40 

5.0m 

90 

7.0 

150A 

5 

15 

400m§ 

5.0m 

40 

11 mV 

200J 

5 

15 

400m 

5.0m 

30 

7.0 

150J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

250u 

100 

7.0 

200J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

250u 

100 

8.5 

200J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

10m 

30 



5 

15 

400m 

5.0m 

30 

9.2 

200J 

5.0 

15 

400m 

5.0m 

42 

7.3 

175J 

5t 

15 

400m§ 

5.0m 

45 

9.0 

200J 

10 

15 

400m 

8.5m 

16 


175S 

10 

15 

400m§ 

1.0m 



175A 

10 

15 

.40 

5.0m 

120 

7.0 

150A 

10 

15 

400m 

10m 

30 



20 

15 

400m 

8.5m 

16 


175S 

20 

15 

400m§ 

1.0m 



175A 


15 

500m 


25 t 

9.5 


1 

15 

500m 

5.0m 

32 


200J 

It 

15 

500m 

5.0m 

15 t 

9.0 

200J 

2 

15 

500m 

5.0m 

32 


200J 

5 

15 

500m 

8.5m 

16 

8.2 

200A 

5 

15 

500m 

8.5m 

34 


150C 

5 

15 

500m 

5.0m 

32 


200J 

5 

15 

500m 

8.5m 

16 

11 

175A 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

7.5 

175A 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

11 mV 

175J 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

7.5 

175A 

5 

15 

500m 

5.0m 

35 

12m 

175 

5 

15 

500m 

5.0m 

140 

800 

200 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

9.2 

125J 

5.0 

15 

500m§ 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5t 

15 

.50 

5.0m 

32 


175A 

5 

15 

.50 

10m 

10 

8.5 

150 

5 

15 

500m 

10m 

30 

7.4 

175J 

[*To 

15 

500m 

1.0m 



175 

5.0 

15 

500m 

25m 



175 

5t 

15 

500m 

5.0m 

15 t 

9.0 

200J 

5.0 

15 

500m§ 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

8.0 

175J 

5t 

15 

500m 

5.0m 

110 

12mV 

175J 

6.0 

15 

500m 

5.0m 

35 

8.4 

175J 

6t 

15 

500m 

5.0m 

30 

8.0 

175J 

8 

15 

500m 

5.0m 

30 

7.5 

175J 

8.6 

15 

500m 

5.0m 

30 

11 

200J 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 13 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25 8 C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

3- 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

I]- 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

1N3794B 

5 

16 

1.5 

23m 

11 

8.3 

175S 

TTT40 


101 

C5D5247 

10 

17 

320m 

7.4m 



150S 

M713a 

2 

1N4470 

5 

16 

1.5 

16m 

10 


175A 

A60y 


102 

1N5537D 

1 

17 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

3 

1N5930B 

5 

16 

1.5 

23m 

10 


200J 

D041 


103 

1N5537C 

2 

17 

400m$ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

4 

1S4016.A 

5f 

16 

1.5 

20m 

6.0 

8.0 

150A 

D01 


104 

1N5537B 

5 

17 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

5 

B2Y95C16 

5 

16 

1.5 

20m 

9.0 

6.8 

175J 

D01 


105 

CD5247B 

5 

17 

400m 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

u39a 

6 

BZY97C16V 

5f 

16 

1.5 

25m 

15 

13mV 

150J 

Alba 


106 

CH4111 

5 

17 

400m 

250u 

100 

9.0 

200J 

ulO 

7 

MC6319.A 

5f 

16 

1.5 

50m 

31 



Alq 


107 

CH5247 

5 

17 

400m 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

ulO 

8t 

SZ1.5-16-5-1 










108 

1N5537A 

10 

17 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 



5.0 

16 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


109 

1N5537 

20 

17 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

9 

1N3794A 

10 

16 

1.5 

23m 

11 

8.3 

175S 

C140 


110 

1N5247B 

5 

17 

500m 

7.4m 

19 

8.4 

200A 

A398a 

10 

1N5930A 

10 

16 

1.5 

23m 

10 


200J 

D041 


111 

1N5863B 

5 

17 

500m 

7.4m 

42 


150C 

M859 

hy 

SZ1.5-16-10-1 










112 

MLL5247B 

5.0 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 40 



10 

16 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


1 13 Y 

SZP5-17-5-1 









12 

1N3794 

20 

16 

1.5 

23m 

11 

8.3 

175S 

Cl 40 



5.0 

17 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

13 

1N5930 

20 

16 

1.5 

23m 

10 


200J 

D041 


1 14t 

SZ.5-17-5-25 









14y 

SZ1.5-16-20-1 












5.0 

17 

500m 

25m 



175 

u5a 



20 

16 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


115 

ZMM5247B 

5.0 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 39 

15 

2EZ16D5 

5 

16 

2.0 

31m 

8.0 


200J 

Alav 


116 

1N5247A 

10 

17 

500m 

7.4m 

19 

8.4 

200A 

A398a 

16 

2VR16,A,B 

5f 

16 

2.0 

31m 

12 



A3e 


117 

1N5863A 

10 

17 

500m 

7.4m 

42 


150C 

M859 

17 

BZV47C16 

5 

16 

2.0 

25m 

15 

7.0 

175J 

A344r 


118 

EQA01-17R 

10 

17 

500m 

10m 

15 

.07 

125J 

A3 87 

18 

LMZ16A 

5 

16 

2.0 

31m 

8.0 

8.3 

150A 

D041 


119 

MLL5247A 

10 

17 

500m$ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

F140 

19 

2EZ16D10 

10 

16 

2.0 

31m 

8.0 


200J 

Alay 


120y 

SZP5-17-10-1 









20 

LMZ16 

10 

16 

2.0 

31m 

8.0 

8.3 

150A 

D041 




10 

17 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

21 

2EZ16D 

20 

16 

2.0 

31m 

8.0 


200J 

Alav 


121 y 

SZ.5-17-10-25 









22 

BZV15C16 

5 

16 

2.2 

500m 

1.2 

9.0 

150J 

M7540 




10 

17 

500m 

25m 



175 

u5a 

23 

IN5026A 

5 

16 

2.5 

39m 

6.6 

7.0 

150 

Algn 


122 

ZMM5247A 

10 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 39 

24 

BZX70C16 

5 

16 

2.5 

20m 

9.0 

11mV 

150J 

A171b 


123 

1N5247 

20t 

17 

.50 

7.4m 



200A 

A398a 

25 

Z2B16 

5| 

16 

2.5 

20m 

12 

8.0 

200J 

D01 


124 

MLL5247 

20 

17 

500m§ 

7.4m 

19 


200J 

FI 40 

26 

1N5026 

10 

16 

2.5 

39m 

6.6 

7.0 

150 

Algn 


125y 

SZP5-17-20-1 









27 

3EZ16D1 

1.0 

16 

3.0 

47m 

5.5 


150J 

Alav 




20 

17 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

28 

3EZ16D2 

2.0 

16 

3.0 

47m 

5.5 


150J 

Alay 


126y 

SZ.5-17-20-25 









29 

3EZ16D3 

3.0 

16 

3.0 

47m 

5.5 


150J 

Alay 




20 

17 

500m 

25m 



175 

u5a 

30 

3EZ16D4 

4.0 

16 

3.0 

47 

5.5 


150J 

Alav 


127 

ZMM5247 

20 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 39 

31 

1N5072 

5 

16 

3.0 

50m 

7.0 


175A 

A146u 


128 

AP17.0A.B 

5t 

17 

1.0 f 

7.4m 

30 



D035 

32 

3EZ16D5 

5 

16 

3.0 

47m 

5.5 


200J 

Alay 


129 

CZ17,A,B,D 

5t 

17 

1.0 

20m 

24 

7.5 

175 

D015 

33 

3VR16.A.B 

5f 

16 

3.0 

46m 

8.0 



A3al 


130y 

SZ1 -17-5-1 

5.0 

17 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

34 

BZV16C16 

5 

16 

3.0 

31m 

16 

7.0 

175 

D03 


131 y 

SZ1-17-5-25 









35 

MZ716 

5 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175A 

A146j 




5.0 

17 

1.0 

25m 



175 

u5b 

36 

UZ716 

5 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175 

A380 


132 

EQB01-17 

9 

17 

1.0 

20m 

10 

.07 

140J 

A21b 

37 

3EZ16D10 

10 

16 

3.0 

47m 

5.5 


200J 

Alay 


133 

1S232 

10 

17 

1.0 

17m 

20 

7.6 

150J 

A56a 

38 

MZ816 

10 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175A 

A146j 


134y 

SZ1-17-10-1 









39 

UZ816 

10 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175 

A380 




10 

17 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

40 

3EZ16D 

20 

16 

3.0 

47m 

5.5 


200J 

Alay 


135y 

SZ1-17-10-25 









41 

MZ916 

20 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175A 

A146j 




10 

17 

1.0 

25m 



175 

u5b 

42 

UZ916 

20 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175 

A380 


136y 

SZ1-17-20-1 









43 y 

BZT03/D16 

10 

16 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94g 




20 

17 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

44 

3T16AB 

5f 

16 

3.5 

50m 

8.6 



D04 


137y 

SZ1-17-20-25 









45 y 

SZ3-16-5-1 

5.0 

16 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 




20 

17 

1.0 

25m 



175 

u5b 

46 y 

SZ3-16-5-25 










138y 

SZ1.5-17-5-1 











5.0 

16 

5.0 

25m 



175 

u5c 




5.0 

17 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

47 ▼ 

SZ3-16-10-1 










139y 

SZ1.5-17-10-1 











10 

16 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 




10 

17 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

48 y 

SZ3-16-10-25 










140y 

SZ1.5-17-20-1 











1 io 

16 

5.0 

25m 



175 

u5c 




20 

17 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

49 ▼ 

SZ3-16-20-1 










141 

2EZ17D5 

5 

17 

2.0 

29m 

9.0 


200J 

Alay 



| 20 

16 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


142 

ZBC17 

5t 

17 

2.0 § 

30m 

7.0 


150A 

Albc 

50 ▼ 

SZ3-16-20-25 










143 

ZBC17B 

5 

17 

2.0 

30 

7.0 



Altv 



20 

16 

5.0 

25m 



175 

u5c 


144 

2EZ17D10 

10 

17 

2.0 

29m 

9.0 


200J 

Alay 

51 

HZ16-2L 

2 

16.1 

400m 

500u 

80 

6.5 

175J 

D035 


145 

ZBC17A 

10 

17 

2.0 

30 

7.0 



Alty 

52 

HZ16-2 

3 

16.1 

400m 

5.0m 

45 

11 mV 

175J 

D035 


146 

2EZ17D 

20 

17 

2.0 

29m 

9.0 


200J 

Alav 

53 

RD13EN3 


16.1 

500m 

5.0m 

18 


175J 

A277b 


147 

1N5027A 

5 

17 

2.5 

37m 

7.2 

7.5 

150 

Algn 

54 

RD16EL3 


16.1 

500m 

1.0m 

18 


175J 

A277b 


148 

1N5027 

10 

17 

2.5 

37m 

7.2 

7.5 

150 

Algn 

55 

RD16EN3 


16.1 

500m 

5.0m 

18 


175J 

A277b 


149 

3EZ17D1 

1.0 

17 

3.0 

44m 

6.0 


150J 

Alav 

56 

HZ16EB3 

2.6 

16.1 

500m 

10m 

18 


175J 

D035 


150 

3EZ17D2 

2.0 

17 

3.0 

44m 

6.0 


150J 

Alay 

57 

HZ16H2 

3 

16.1 

500m 

5.0m 

45 

11 mV 

175J 

D035 


151 

3EZ17D3 

3.0 

17 

3.0 

44m 

6.0 


150J 

Alay 

58 

RD16EB3 


16.1 

500M 

10m 

18 


175J 

A277b 


152 

3EZ17D4 

4.0 

17 

3.0 

44 

6.0 


150J 

Alav 

59 

HZS16JB2 

2.5 

16.2 

400m 

5.0m 

50 


200J 

A380d 


153 

3EZ17D5 

5 

17 

3.0 

44m 

6.0 


200J 

Alay 

60 

RD16JSB2(A) 










154 

ZCC17 

5f 

17 

3.0 § 

50m 

7.0 


150A 

Aley 



2.5 

16.2 

400m 

5.0m 

50 

7.6 

175J 

D034 


155 

ZCC17B 

5 

17 

3.0 

50m 

7.0 



Alev 

61 

BZ162 

5 

16.2 

1.0 

20m 

16 

7.5 

175J 

A60t 

1 

156 

3EZ17D10 

10 

17 

3.0 

44m 

6.0 


200J 

Alay 

62 

PR246-RT 

5 

16.2 

1.0 

20m 

16 f 



D07 


157 

ZCC17A 

10 

17 

3.0 

50m 

7.0 



Aley 

63 

RD16FB 

5 

16.2 

1.0 

20m 

12 


175J 

A297C 


158 

3EZ17D 

20 

17 

3.0 

44m 

6.0 


200J 

Alav 

64 

AW01-16 

6 

16.2 

1.0 

15m 

12 

7.4 

150J 

A333 


159y 

SZ3-17-5-1 

5.0 

17 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

65 

ZMY16 

6 

16.2 

1.3 

25 

10 

9 

200J 

FI 49 


160y 

SZ3-17-5-25 









66 

AU01-16 

6 

16.2 

2.5 

40m 

12 

8.2 

165J 

A333b 



_ m _ 

17 

5.0 

25m 



175 

u5c 

67 

3KZ18 

10f 

16.2 

3.0 § 

65m 


.08 


A3ak§ 


161 y 

SZ3-17-10-1 









68 

RD16FB3 


16.3 

1.0 

20m 

12 


175J 

A277r 




10 

17 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

69 

EQA02-16AB 

8 

16.4 

500m 

10m 

20 

.07 

175J 

Alac 


162y 

SZ3-17-10-25 









70 

RD16MB3 

3 

16.5 

200m 

5.0m 

40 


150 




1 

10 

17 

5.0 

25m 



175 

u5c 

71 

BZY83C16V5 

5 

16.5 

.25 

5.0m 

75 

9.5 

150J 

Clg 


163y 

SZ3-17-20-1 









72 

RD18EB1 


16.6 

500m 

10m 

23 


175J 

A277b 




20 

17 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

73 

RD18EL1 


16.6 

500m 

1.0m 

23 


175J 

A277b 


164y 

SZ3-17-20-25 









74 

RD18EN1 


16.6 

500m 

5.0m 

23 


175J 

A277G 



1 20 

17 

5.0 

25m 



175 

u5c 

75 

HZ18EB1 

2.4 

16.6 

500m 

10m 

23 


175J 

D035 


165 

RD18JSBKA) 









76 

HZ 16-3 

2 

16.7 

400m 

5.0m 

45 

11 mV 

175J 

D035 




2.5 

17.2 

400m 

5.0m 

65 

7.9 

175J 

D034 

77 

HZ16-3L 

2 

16.7 

400m 

500u 

80 

6.6 

175J 

D035 


166 

HZ18-1L 

3 

17.2 

400m 

500u 

80 

6.7 

175J 

D035 

78 

RD16JSB3(A1 










167 

HZ18LH1 

3 

17.2 

400m 

500u 

80 


175J 

D035 



2.5 

16.7 

400m 

5.0m 

50 

7.6 

175J 

D034 


168 

RD18EB2 


17.2 

500m 

10m 

23 


175J 

A277b 

79 

HZS16JB3 

2.6 

16.7 

400m 

5.0m 

50 


200J 

A380d 


169 

RD18EL2 


17.2 

500m 

1.0m 

23 


175J 

A277b 

80 

HZ16H3 

2 

16.7 

500m 

5.0m 

45 

11 mV 

175J 

D035 


170 

RD18EL 


17.2 

500m 

1.0m 

23 


175J 

A277b 

81 

BZ167 : 

5 

16.7 

1.0 

20m 

18 

7.6 

175J 

D041 


171 

RD18EN 


17.2 

500m 

5.0m 

23 


175J 

A277G 

82 

PS1502 

5 

16.8 

.25 

10m 

30 

.20 

150A 

Algc 


172 

HZ18EB2 

2.4 

17.2 

500m 

10m 

23 


175J 

D035 

83 

PS1502A 

5 

16.8 

.25 

10m 

30 

.10 

150A 

Alac 


173 

RD16EC 

5 

17.2 

500m 

10m 

35 

7.9 

175J 

D035 

84 

ZS17 

5 

16.8 

750m 

5.0m 

160 

500m 

150A 

C3h 


174 

RD18EN2 

17. 

17-2 

500m 

5.0m 

23 


175J 

A277G 

85 

RD18FB1 


16.8 

1.0 

20m 

12 


175J 

A277r 


175 

HZ16PC 


17.2 

800m 

20m 

12 


175J 

D041 

86 

1N4059 

5 

16.8 

1.5 

10m 

30 

.50 

100 

Alss 


176 

BZ172 

5 

17.2 

1.0 

20m 

18 

7.6 

175J 

D041 

87 

1N4059A 

5 

16.8 

1.5 

10m 

30 

.20 

100 

Alss 


177 

RD16FC 

5 

17.2 

1.0 

20m 

12 


175J 

A297C 

88 

RD16AN 


16.9 

250m 

10m 

30 


175J 

A277b 


178 

HZ18-1 

2 

17.3 

400m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 

89 

RD16BN 


16.9 

1.0 

20m 

12 


150J 

A427 


179 

HZS18JB1 

2.4 

17.3 

400m 

5.0m 

65 


200J 

A380d 

90 

RD16CN 


16.9 

3.0 

60m 

8.0 


150J 

S547 


180 

HZ18H1 

2 

17.3 

500m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

DQ35 

91 

1C5247 


17 


7.4m 

19 



u36c 


181 

RD18FB2 


17.4 

1.0 

20m 

12 


175J 

A277r 

92 

1N2047C 

5 

17 


500m 

3.0 


150A 

SI 9a 


182 

EQA02-17AB 

8 

17.6 

500m 

10m 

25 

.07 

175J 

Alac 

93 

CD5354B 

5 

17 


70m 

2.5 

8.0 

200J 

u39b 


183 

BZ177 

5 

17.7 

1.0 

20m 

20 

7.7 

175J 

A60t 

94 

MMBZ5247 

5 

17 


7.4m 

19 



M500 


184 

PR247-RT 

5 

17.7 

1.0 

20m 

20 f 



D07 

95 ▼ 

TMPZ5247 

5.0 

17 


7.4m 

19 



TO2360 


185 

BZY88C18 

5 

17.8 

400m 

5.0m 

45 

8.3 

200J 

D07 

96 

RD18MB1 

3 

17 

200m 

5.0m 

45 


150 



186 

HZ18-2 

2 

17.9 

400m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 

97 

SZ17 

4 

17 

.25 

5.0m 

105 

.81 

150J 

Clf 


187 

HZ18-2L 

2 

17.9 

400m 

500u 

80 

6.8 

175J 

D035 

98 

1N4111 

5 

17 

.25 

.25m 

100 


200J 

D07 


188 

HZ18LH2 

2 

17.9 

400m 

500u 

80 


175J 

D035 

99 

1N4704 

5 

17 

.25 

.05m 



200A 

D014 


189 

HZS18JB2 

2.5 

17.9 

400m 

5.0m 

65 


200J 

A380d 

100 

1/4M17Z10 

-1.PL- 

17 

250m 

3.7m 

26 


175J 

E204h 


190 

HZ18H2 

2 

17.9 

500m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 


197 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


197 




VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z ^ 13 V (Coin'd) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 









































































































































































































































































































































































175J 

175J 

175J 

A277b 

A277b 

D035 

175J 

200J 

A277r 

A3ak§ 

D07 
















































































> 18 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 1 

TYPE 

No. 




TEST 

CUR. 

Izt 

- (A)_ 

Lk A A 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 


TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

i 0 0) 

■ 

■ 



■B 








101 y 

SZ1-22-20-25 








B 


Wmm 





IBB 


175 

u5a 



20 

22 

1.0 

25m 







wR 1 


MM 



9.0 

200J 

D029 

102 

1N4840B 

5 

22 

1.2 

11m 




RjgBI 

KBI 

ZMM5251B 





29 

8.7 


URTjJHI 

103 

1N4840A 

10 

22 

1.2 

11m 

KeHH 




KB 

ZPD22 

mm 



■ 

55 

9.0 


■ I 

104 

1N4840 

20 

22 

1.2 

11m 






BZV55C22 





55 

18 


mi 

105 

BZD10C22 

5 

22 

1.3 

25m 

IBB 





BZV60C22 

Em 

22 



55 

18 

200J 

D034 

106 

BZW22C22 

5 

22 

1.3 

25m 

13 

11 




05Z22 


22 


ywi 

60 

9.6 

175J 

D035 

107 

BZX61C22 

5 

22 

1.3 

10m 

23 

6.0 

175J 

D015 


ZMM22 


22 



55 

9.0 

175J 

FI 35 

108 

BZX85C22V 

5f 

22 

1.3 

10m 

600 

17mV 

175J 

D041 


1N3406 







200S 

P5 

109 

BZX87C22 

5 

22 

1.3 

10m 


jsmm 

200J 

A60al 

10 

1N3419 







200A 

P5 

110 

BZY97C22 

5 

22 

1.3 

25m 


KB 


Alrx 


1N5251A 







200A 

A398a 

111 

ZD22 

5 

22 

1.3 

25 


9MB 

150J 

D013 

12 

1N5867A 





68 


150C 

M859 

112 

ZY22 

5 

22 

1.3 

25m 



150J 

Albg 

13 

1N6008A 




■ 

70 


200J 

D035 

113 

ZMY22 

6 

22 

1.3 

25 


kB 

200J 

FI 49 

14 

CTZ22 




kflliiBil 

350 

1.2k 

200 

D035 

114 

ZPY22 

11 

22 

1.3 

25m 


KB 

200J 

D041 

15 

MLL5251A 

10 


l&TiTRtSI 






115 

1N5933D 

1 

22 

1.5 

17m 




iMHI 

16y 

SZP5-22-10-1 








■B 

116 

1N5933C 

2 

22 

1.5 

17m 




|»%**| ■ 


_ 

10 





B 1 


RBBI 

117 

1N3797B 

5 

22 

1.5 

17m 


Tk 













118 

1N4473 

5 

22 

1.5 

12m 



175A 











u5a 

119 

1N5933B 

5 

22 

1.5 

17m 



200J 

l»Vm H 










F139 

120 

1S4022.A 

5t 

22 

1.5 

10m 



150A 


19 

1N5251 







200A 


121 

BZY95C22 

5 

22 

1.5 

20m 


i&mm 

n&M 

[mTbTBI 

20 

1N6008 







200J 

2SB 

122 

BZY97C22V 

5| 

22 

1.5 

25m 


nm 

150J 

Albq 1 

21 

MLL5251 







200J 

lauEujB 

123 

MC6322.A 

5f 

22 

1.5 

50m 


BUM 



22 t 

SZP5-22-20-1 








■1 

124y 

SZ1.5-22-5-1 






■■■ 





20 










5.0 

22 

1.5 

1.0m 



175 


23 ▼ 

SZ.5-22-20-25 








mm 

125 

1N3797A 

10 

22 

1.5 

17m 



175S 

me!3I 





rftitrriWH 






126 

1N5933A 

10 

22 

1.5 

17m 

17 


200J 


24 

ZMM5251 





29 

8.7 



127y 

SZ1.5-22-10-1 









25 

ZPD22V 



Em 


220 

19mV 





10 

22 

1.5 

1.0m 



175 



1N4640 




5.6m 

750 

8.7 

200A 

D014 

128 

1N3797 

20 

22 

1.5 

17m 






1N1516A 




6.0m 

40 

9.0 

200S 

iD012 

129 

1N5933 

20 

22 

1.5 

17m 




[■?•!! mm 


1N2040A 



iB 

5.0m 

300 

9.0 

150J 

D012 

130y 

SZ1.5-22-20-1 










1N3687B 




5.6m 

29 

8.0 

175S 

Alaz 



20 

22 

1.5 

1.0m 






BZV41C22 




5.0m 

55 

8.0 

175S 

A412 

131 

2EZ22D5 

5 

22 

2.0 

22m 






MC6122.A 



BIB 

10m 

53 


175A 

A2d 

132 

2VR22.A.B 

5t 

22 

2.0 

23m 





32 

1N1516 

10 

22 

750m 

6.0m 

40 

9.0 

200S 

D012 

133 

BZV47C22 

5 

22 

2.0 

25m 

15 

8.0 



33 

1N3687A 

10 

22 

750m 

5.6m 

29 

rnriKi 

175S 

Alaz 

134 

LMZ22A 

5 

22 

2.0 

22m 

11 

8.7 



34 

1N3687 

20 

22 

750m 

5.6m 

29 

8.0 

175S 

Alaz 

135 

ZBC22 

5f 

22 

2.0 § 

23m 

10 



OTrfSHfii 

35 

HZ22PB 


22 

800m 

MEuM 

14 


i mm 

[gsZflH 

136 

ZBC22B 

5 

22 

2.0 

23 

10 



Alty 

36 

DZB22 


22 

1.0 

10m 

30 

18mV 

150J 

A298ap 

137 

2EZ22D10 

10 

22 

2.0 

22m 

12 


200J 

Alay 

37 

GZB22 


22 

1.0 


30 

18mV 


A298ao 

138 

LMZ22 

10 

22 

2.0 

22m 

11 

8.7 

150A 

D041 

38 

GZB22C 


22 

1.0 


30 

18mV 


A298ap 

139 

ZBC22A 

10 

22 

2.0 

23 

10 



Alty 

39 

MA2220 


22 

1.0 

10m 

20 

18 

200J 

A277r 

140 

2EZ22D 

20 

22 

2.0 

22m 

12 


200J 

Alay 

40 

1N1880B 

1 

22 

1.0 

8.0m 

10 t 

6.4 

175A 

D013 

141 

BZV15C22 

5 

22 

2.2 

500m 

1.8 

7.5 

150J 

M7540 

41 

Z4A22 

It 

22 

1.0 

10m 

27 

9.0 

200J 

D029 

142 

1N5031A 

5 

22 

2.5 

28m 

9.7 

8.0 

150 

Algn 

42 

INI429 

5 

22 

1.0 

10m 

23 t 

8.0 

200A 

A154 

143 

BZX70C22 

5 

22 

2.5 

20m 

13 

16mV 

150J 

A171b 

43 

1N1527A 

5 

22 

1.0 

9.0m 

32 

9.0 

200S 

D03 

144 

Z2B22 

5f 

22 

2.5 

20m 

16 

9.0 

200J 

DOI 

44 

INI880A 

5 

22 

1.0 

8.0m 

24 

6.4 

200C 

A41e 

145 

1N5031 

10 

22 

2.5 

28m 

9.7 

8.0 

150 

Algn 

45 

1N3028B 

5 

22 

1.0 

11m 

23 


175A 

A31a 

146 

3EZ22D1 

1.0 

22 

3.0 

34m 

8.0 


150J 

Alay 

46 

1N4170B 

5 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200S 

D029 

147 

3EZ22D2 

2.0 

22 

3.0 

34m 

8.0 


150J 

Alav 

47 

1N4335B 

5 

22 

1.0 

12m 

23 

8.0 

300S 

D07 

148 

3EZ22D3 

3.0 

22 

3.0 

34m 

8.0 


150J 

Alay 

48 

1N4412B 

5 

22 

1.0 

12m 

12 

8.0 

175A 

Alcm 

149 

3EZ22D4 

4.0 

22 

3.0 

34 

8.0 


150J 

Alay 

49 

1N4669 

5 

22 

1.0 

12m 

600 

8.7 

200A 

D015 

150 

1N5074 

5 

22 

3.0 

30m 

10 


175A 

A146u 

50 

1N4748A 

5 

22 

1.0 

12m 

23 


200A 

D041 

151 

3EZ22D5 

5 

22 

3.0 

34m 

8.0 


200J 

Alay 

51 

1N5571B 

5 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200A 

A60ac 

152 

3VR22.A.B 

5t 

22 

3.0 

34m 

12 



A3al 

52 

AP22.0A.B 

5t 

22 

1.0 t 

5.6m 

50 



D035 

153 

BZV16C22 

5 

22 

3.0 

23m 

23 

8.0 

175 

D03 

53 

APD22.0A.B 

5t 

22.0 

1.0 t 

12m 

40 



Alrx 

154 

MZ722 

5 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A146j 

54 

BZ220 

5 

22.0 

1.0 

10m 

22 

8.1 

175J 

D041 

155 

UZ722 

5 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A380 

55 

BZV85C22 

5 

22 

1.0 

10m 

25 

19mV 

200J 

D041 

156 

ZCC22 

5t 

22 

3.0 § 

30m 

10 


150A 

Alev 

56 

BZX78C22 

5 

22 

1.0 

10m 

20 

18mV 

200J 


157 

ZCC22B 

5 

22 

3.0 

30m 

10 



Aley 

57 

BZX85C22 

5 

22 

l.o § 

10m 

25 

9.5 

150A 

D041 

158 

3EZ22D10 

10 

22 

3.0 

34m 

8.0 


200J 

Alay 

58 

CD4748 

5 

22 

1.0 

11m 

23 

8.7 

200J 

u39a 

159 

MZ822 

10 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175 A 

A146i 

59 

CH4748 

5 

22 

1.0 

11m 

23 

8.0 

200J 

U10 

160 

UZ822 

10 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A380 

60 

CZ22AB.D 

5f 

22 

1.0 

20m 

27 

8.0 

175 

D015 

161 

ZCC22A 

10 

22 

3.0 

30m 

10 



Aley 

61 

MZ422.A.B 

5 

22 

1.0 

10 

23 

8.1 

175J 

D041 

162 

3EZ22D 

20 

22 

3.0 

34m 

8.0 


200J 

Alav 

62 

PL22Z 

5 

22 

1.0 

25m 

15 

8.0 

150J 


163 

MZ922 

20 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A146j 

63 

RD22FB 

5 

22 

1.0 

10m 

14 


175J 

A297C 

164 

UZ922 

20 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A380 

64 

RD22P 

5.0 

22 

1.0 

5.0m 

55 

8.7 

150J 

Ml 008 

165y 

BZT03/D22 

10 

22 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94a 

65 t 

SZ1-22-5-1 

5.0 

22 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

166 

1N1597A 

5 

22 

3.5 

30m 

14 

9.0 

200S 

D04 

66 t 

SZ1-22-5-25 









167 

INI597 

10 

22 

3.5 

30m 

14 

9.0 

200S 

D04 



5.0 

22 

1.0 

25m 



175 

u5b 

168y 

SZ3-22-5-1 

5.0 

22 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

67 

TZB22B 

5 

22 

1.0 § 

1.0m 


9.2 

175A 

Alty 

169y 

SZ3-22-5-25 









68 

UZ8722 

5 

22 

1.0 

11m 

23 

8.0 

175 

A380 

1 


15.0 

22 

5.0 

25m 



175 

u5c 

69 

VR22.A.B 

5f 

22 

1.0 

11m 

23 


125A 

Alb 

170y 

SZ3-22-10-1 









70 

Z4B22 

5f 

22 

1.0 

10m 

27 

9.0 

200J 

D029 



| 10 

22 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

71 

Z22.0 

5f 

22 

1.0 

10m 

6.0 t 

8.0 

150A 

D041 

171 y 

SZ3-22-10-25 









72 

ZB22 

5f 

22 

1.0 6 

11m 

23 


150A 

Albc 



1 10 

22 

5.0 

25m 



175 

u5c 

73 

ZB22B 

5 

22 

1.0 

11m 

23 


100C 

Albc 

172y 

SZ3-22-20-1 









74 

ZM4748A 

5.0 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200J 

FI 39 



| 20 

22 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

75 

AW08-22B 

5.2 

22 

1.0 

15m 

15 

8.0 

175J 

A60au 

173y 

SZ3-22-20-25 









76 

AW01-22 

6 

22 

1.0 

15m 

15 

8.0 

150J 

A333 



20 

22 

5.0 

25m 



175 

u5c 

77 

AW08-22A 

8.3 

22 

1.0 

15m 

15 

8.0 

175J 

A60au 

174 

HZ22-2 

2 

22.1 

400m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

78 

INI527 

10 

22 

1.0 

9.0m 

32 

9.0 

200S 

D03 

175 

HZ22-2L 

2 

22.1 

400m 

500u 

100 

7.1 

175J 

D035 

79 

INI880 

10 

22 

1.0 

8.0m 

24 

6.4 

200C 

A41e 

176 

RD22JSB2(A) 









80 

1N3028A 

10 

22 

1.0 

11m 

23 


175A 

A31a 



2.5 

22.1 

400m 

5.0m 

100 

8.4 

175J 

D034 

81 

1N4170A 

10 

22 

1.0 s 

11m 

23 


200S 

D029 

177 

HZ22H2 

2 

22.1 

500m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

82 

1N4335A 

10 

22 

1.0 

12m 

23 

8.0 

300S 

D07 

178 

HZ22EB4 

2.5 

22.1 

500m 

5.0m 

30 


175J 

D035 

83 

1N4412A 

10 

22 

1.0 

12m 

12 

8.0 

175A 

Alcm 

179 

AU01-22 

13 

22.3 

2.5 

40m 

15 

8.7 

165J 

A333b 

84 

1N4748 

10 

22 

1.0 

12m 

23 


200A 

D041 

180 

EQA02-22AB 

7 

22.4 

500m 

5.0m 

40 

.08 

175J 

Alac 

85 

1N5571A 

10 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200A 

A60ac 

181 

EQA01-22R 

9 

22.4 

500m 

5.0m 

30 

.08 

125J 

A387 

86 

1S236 

10 

22 

1.0 

72m 

30 

8.2 

150J 

A56a 

182 

EQB01-22 

10 

22.4 

1.0 

10m 

20 

.08 

140J 

A21b 

87 

1Z22 

10 

22 

1.0 

10m 

30 

8.2 

150J 

D015 

183 

RD22MB3 

3 

22.5 

200m 

5.0m 

55 


150 


88 

KS522A 

10 

22 

1.0 

5.0m 

25 f 

10 

100C 

A378 

184 

RD22JSB3(A) 









89 y 

SZ1-22-10-1 











2.5 

22.6 

400m 

5.0m 

100 

8.4 

175J 

D034 



1 10 

22 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

185 

RD24EB1 


22.6 

500m 

5.0m 

35 


175J 

A277b 

90 t 

SZ1-22-10-25 









186 

RD24EL1 


22.6 

500m 

1.0m 

35 


175J 

A277b 



10 

22 

1.0 

25m 



175 

u5b 

187 

HZ24EB1 

2.4 

22.6 

500m 

5.0m 

35 


175J 

D035 

91 

TZB22A 

10 

22 

1.0 $ 

1.0m 


9.2 

175A 

Altv 

188 

HZS22JB3 

2.6 

22.7 

400m 

5.0m 

100 


200J 

A380d 

92 

UZ8822 

10 

22 

1.0 

11m 

23 

8.0 

175 

A380 

189 

HZ22-3 . 

2 

22.8 

400m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

93 

ZB22A 

10 

22 

1.0 

11m 

23 


100C 

Albc 

190 

HZ22-3L 

2 

22.8 

400m 

500u 

100 

7.2 

175J 

D035 

94 

ZM4748 

10 

22 

1.0 $ 

11m 

23 


200J 

FI 39 

191 

HZ22H3 

2 

22.8 

500m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

95 

1N3028 

20 

22 

1.0 

11m 

23 


175A 

A31a 

192 

ZS23 

5t 

22.8 

750m 

5.0m 

160 

500m 

150A 

C3h 

96 

1N4170 

20 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200S 

D029 

193 

RD24FB1 


23.0 

1.0 

10m 

16 


175J 

A277r 

97 

1N4335 

20 

22 

1.0 

12m 

23 

8.0 

300S 

D07 

194 

BZ230 

5 

23 

1.0 

10 m 

24 

8.3 

175J 

A60t 

98 

1N4412 

20 

22 

1.0 

11 m 

12 


175S 

A266a 

195 

1N4062 

5 

23 

1.5 

10 m 

40 

.50 

100 

Alss 

99 

1N5571 

20 

22 

l.o § 

11 m 



200A 

A60ac 

196 

1N4062A 

5 

23 

1.5 

10 m 

40 

.20 

100 

Alss 

100 y 

SZ1-22-20-1 









197 

RD24EB2 


23.1 

500m 

5.0m 

35 


175J 

A277b 



20 

22 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

198 

RD24EL2 


23.1 

500m 

1 .0m 

35 


175J 

A277b 











199 

HZ24EB2 

2.4 

23.2 

500m 

5.0m 

35 


175J 

D035 


202 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


202 





























2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z > 18 v (Cont’d) 


20EFF TEMP DWG. 



175J A277b 


175J D035 

175J A277r 

200J D07 


V z > 24 V 


TZPD24 

TZPY24 

1N2049B 


BZV49C24 

CD4749A 

CD5359B 



54 

55 

56 

MC6023.A 

C5D5252 

BZX88C24 

5t 

10 

5 


24 

24 

24 

57 

MA4240 

5 


24 

58 

MTZ24 



24 

59 

TZ24 



24 

60 

1N5542D 

1 


24 

61 

1N5745D 

1 


24 

62 

Z5A24 

It 


24 

63 

1N5542C 

2 


24 

64 

1N5745C 

2 


24 

65 

BZX79B24 

2 


24 

66 

1N970B 

5 


24 

67 

1N3527 

5 


24 

68 

1N5542B 

5 


24 

69 

1N5745B 

5 


24 

70 

1S2240A 

5 


24 

71 

BZX79C24 

5 


24 

72 

BZX96C24 

5 


24 

73 

CD970B 

5 


24 

74 

CD5252B 

5 


24 

75 

CH970 

5 


24 

76 

CH4116 

5 


24 

77 

CH5252 

5 


24 

78 

MAI 240 

5 


24 

79 

MZL324 

5 


24 

80 

RD24JB 

5 


24 

81 

Z5B24 

5f 


24 

82 

1N970A 

10 


24 

83 

1N5542A 

10 


24 

84 

1S2240 

10 


24 

85 

1N970 

20 


24 

86 

1N5542 

20 


24 

87 

GZA24 



24 

88 

1N6009D 

1 


24 

89 

Z0A24 

It 


24 



5.0m 

25m 

150m 

80 

14 

8.0 

9.0 

9.0 

150A 

5.0m 

80 

4.0 

150J 

10 m 

25 


200 

50m 

3.5 

8.4 

200J 

5.2m 

33 



5.0m 

70 

8.0 


5.2m 

33 



30m 

10 

8.0 



150m 

5.0m 

70 

18 

125J 

200 m 

5.0m 

60 


150J 

250m 

4.0m 

28 

8.5 

175A 

.25 

.25m 

150 


200J 

.25 

.05m 



200A 

250m 

2.5 

200 

9.2 

175 

250m 

5.0m 

150 

9.0 

150A 

.25 § 

5.0m 

80 

10 

150J 

250m 

2 .6m 

46 


175J 

250m 

4.0m 

28 

8.5 

175A 

.25 

4.0m 

28 



.30 

5.0m 

59 


175 

320m 

5.2m 



150S 

350m 

5.0m 

70 

8.0 

175J 

370m 

5.0m 

70 

18 

200J 

400m 

5.0m 

75 


175J 

400m 

5.0m 

75 


175J 

400m§ 

1 .0m 

100 


175A 

400m§ 

5.0m 

70 

8.7 

200A 

400m§ 

5.0m 

80 

10 

200J 

400m§ 

1 .0m 

100 


175A 

400m§ 

5.0m 

70 

8.7 

200A 

400m$ 

5.0m 

70 

20mV 

200J 

400m 

5.2m 

33 


175S 

.40 

5.0m 

38 

10 

200A 

400m$ 

1 .0m 

100 


175A 

400m§ 

5.0m 

70 

8.7 

200A 

400m 

5.0m 

75 

8.0 

150A 

400m§ 

5.0m 

80 

20mV 

200J 

400m 

5.0m 

80 

8.5 

150J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

250u 

150 

9.0 

200J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

5.0m 

70 

18 

200J 

400m 

500u 

120 

9.3 

175J 

400m 

5.0m 

120 


175J 

400m§ 

5.0m 

80 

10 

200J 

400m 

5.2m 

33 


175S 

400m§ 

1 .0m 



175A 

400m 

5.0m 

75 

8.0 

150A 

400m 

5.2m 

33 


175S 

400m§ 

1 .0m 



175A 

500m 

5.0m 

50 t 

11 

175J 

500m 

5.0m 

62 


200J 

500m 

5.0m 

40 t 

10 

200J 

500m 

5.0m 

62 


200J 

500m 

5.2m 

33 

8.8 

200A 

500m 

5.2m 

78 


150C 

500m 

5.0m 

62 


200 J 

500m' 

5.2m 

33 

12 

175A 

500m 

5.0m 

80 

21 mV 

175J 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175A 

500m 

5.0m 

220 

19mV 

175J 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175J 

500m 

5.0m 

75 

21 m 

175 

500m 

5.0m 

380 

1 .2k 

200 

500m 

5.0m 

70 

18 

125J 

500m§ 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

.50 

5.0m 

59 


175A 

500m 

5.0m 

45 

8.5 

175J 

500m 

5.0m 

75 

8.0 

175J 

500m 

1 .0m 



175 

500m 

25m 



175 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


DWG. 



24 
ZMM24 
ZMM5252B 
" ZPD24 
BZV55C24 
BZV60C24 
' 05Z24 
1N5252A 
1N5868A 
" 1N6009A 
CTZ24 
MLL5252A 
' SZP5-24-10-1 

SZ.5-24-10-25 

ZMM5252A 
1N5252 
' 1N6009 
MLL5252 
SZP5-24-20-1 

SZ.5-24-20-25 

' ZMM5252 
ZPD24V 

1N4641 _ 

' MVS240 
1N3688B 
BZV41C24 
” MC6123.A 
1N3688A 
1N3688 
' HZ24PB 
DZB24 

GZB24 _ 

" GZB24C 
MA2240 

Z4A24 _ 

" 1N3029B 
1N4171B 
1N4336B 
' 1N4413B 
1N4670 
1N4749A 
"1N5572B 
AP24.0A.B 
APD24.0A.B 
" BZ240 
BZV85C24 
BZX78C24 
‘ BZX85C24 
CD4749 
CH4749 
" CZ24,A.B,D 
MZ424.A.B 

PL24Z _ 

' PR248-RT 
RD24P 
SZ1-24-5-1 


SZ1-24-5-25 


80 

9.0 

175J 

FI 35 

33 

8.7 

200J 

FI 39 

80 

9.0 

175J 

D035 

70 

20 

200J 

F139 

70 

20 

200J 

D034 

70 

9.2 

175J 

D035 

33 

8.8 

200A 

A398a 

78 


150C 

M859 

78 


200J 

D035 

380 

1 .2k 

200 

D035 

33 

8.8 

200J 

FI 40 



175 

u5a 



175 

u5a 

33 

8.7 

200J 

F139 



200A 

A398a 

78 


200J 

D035 

33 


200J 

F140 


10 m 

10 m 

16 

30 

30 

20mV 

20mV 

175J 

150J 

D041 

A298ap 

A298ap 


30 

20mV 


A298ap 

10 m 

20 

20 

200J 

A277r 

10 m 

29 

9.0 

200J 

D029 

10 m 

25 


175A 

A31a 

10 m 

25 


200S 

D029 

11 m 

25 

8.0 

300S 

D07 

11 m 

13 

8.0 

175A 

Alcm 

11 m 

600 

8.8 

200A 

D015 

11 m 

25 


200A 

D041 

10 m 

25 


200A 

A60ac 

>.2m 

50 



D035 

11 m 

40 



Alrx 

10 m 

25 

8.3 

175J 

A60t 

10 m 

30 

21 mV 

200J 

D041 

10 m 

20 

20mV 

200J 


10 m 

25 

9.5 

150A 

D041 

10 m 

25 

8.8 

200J 

u39a 

10 m 

25 

8.0 

200J 

ulO 

20 m 

28 

8.0 

175 

D015 

10 

25 

8.2 

175J 

D041 

25m 

15 

8.5 

150J 


10 m 

25 t 



D07 

i.Om 

70 

8.8 

150J 

Ml 008 































































































































































































2. VOLTAGE 


REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

lJ 

TOL 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25 8 C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 
IMP. 
MAX 
(ft). _ 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

a 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

1N3528 

5 

27 

.40 

4.0m 

40 

10 

200A 

1?07 


104 

028727 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

9.0 

175 

X380 

2 

1N5746B 

5 

27 

400m§ 

2.0m 

80 

8.7 

200A 

D035 


105 

VR27.A.B 

5t 

27 

1.0 

9.5m 

35 


125A 

Alb 

3 

1S2270A 

5 

27 

400m 

5.0m 

85 

8.5 

150A 

A1 


106 

Z4B27 

5t 

27 

1.0 

10m 

32 

9.5 

200J 

D029 

4 

BZX79C27 

5 

27 

400m§ 

2.0m 

80 

23mV 

200J 

D035 


107 

Z27.0 

5t 

27 

1.0 

10m 

7.0 t 

8.0 

150A 

D041 

5 

BZX96C27 

5 

27 

400m 

5.0m 

80 

8.5 

150J 

D07 


108 

ZB27 

5t 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


150A 

Albc 

6 

CD971B 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

u39a 


109 

ZB27B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


100C 

Albc 

7 

CD5254B 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

u39a 


110 

ZM4750A 

5.0 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200J 

FI 39 

8 

CH971 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

ulO 


111 

AW08-27B 

5.4 

27 

1.0 

10m 

15 

8.2 

175J 

A60au 

9 

CH4118 

5 

27 

400m 

250u 

150 

9.0 

200J 

ulO 


112 

AW01-27 

7 

27 

1.0 

10m 

15 

8.2 

150J 

A333 

10 

CH5254 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

ulO 


113 

RD27FB 

7 

27 

1.0 

10m 

16 


175J 

A297c 

11 

MAI 270 

5.0 

27 

400m 

2.0m 

80 

21 

200J 

DO-7 


114 

AW08-27A 

8.4 

27 

1.0 

10m 

15 

8.2 

175J 

A60au 

12 

MZL327 

5 

27 

400m 

500u 

150 

9.5 

175J 

D035 


115 

1N1528 

10 

27 

1.0 

7.0m 

45 

9.5 

200S 

D03 

13 

RD27JB 

5 

27 

400m 

5.0m 

150 


175J 

D035 


116 

1N1781 

10 

27 

1.0 

15m 

23 


175A 

DOI 30 

14 

RD27JSB(A) 

5.0 

27.0 

400m 

5.0m 

150 


175J 

D034 


117 

INI 881 

10 

27 

1.0 

8.0m 

27 

6.6 

200C 

A41e 

15 

Z5B27 

5f 

27 

400mS 

5.0m 

80 

10 

200J 

D07 


118 

1N3030A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A31a 

16 

1N971A 

10 

27 

400m 

4.6m 

41 


175S 

A398a 


119 

1N4172A 

10 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200S 

D029 

17 

INI 964 

10 

27 

400m 

1.0m 

200 

9.6 

150 

D07 


120 

1N4337A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

300S 

D07 

18 

1N971 

20 

27 

400m 

4.6m 

41 


175S 

A398a 


121 

1N4414A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

14 

8.5 

175A 

Alcm 

19 

05Z27 


27 

500m 

5.0m 

80 


175J 

D035 


122 

1N4750 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


200A 

D041 

20 

GZA27 


27 

500m 

5.0m 

56 t 

10 

175J 

A159 


123 

1N5573A 

10 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200A 

A60ac 

21 

1N6010D 

1 

27 

500m 

5.0m 

70 


200J 

D035 


124 

1S239 

10 

27 

1.0 

12m 

30 

8.5 

150J 

A56a 

22 

Z0A27 

If 

27 

500m 

5.0m 

50 t 

10 

200J 

D029 


125 

1Z27 

10 

27 

1.0 

10m 

30 

8.5 

150J 

D015 

23 

1N6010C 

2 

27 

500m 

5.0m 

70 


200J 

D035 


126 

KS527A 

10 

27 

1.0 

5.0m 

40 t 

10 

100C 

A378 

24 

HZ27EB4 

2.5 

27.0 

500m 

5.0m 

45 


175J 

D035 


127 v 

SZ1-27-10-1 









25 

1N5254B 

5 

27 

500m 

4.6m 

41 

9.0 

200A 

A398a 




10 

27 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

26 

1N5870B 

5 

27 

500m 

4.6m 

98 


150C 

M859 


128t 

SZ1-27-10-25 









27 

1N6010B 

5 

27 

500m 

5.0m 

70 


200J 

D035 




10 

27 

1.0 

25m 



175 

u5b 

28 

BZX46C27 

5 

27 

500m 

4.6m 

41 

12 

175A 

D035 


129 

TZB27A 

10 

27 

1.0 § 

1.0m 


9.6 

175A 

Alty 

29 

BZX55C27V 

5 

27 

500m 

5.0m 

80 

23mV 

175J 

D035 


130 

UZ8827 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 

9.0 

175 

A3 80 

30 

BZX83C27 

5 

27 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175A 

D035 


131 

ZB27A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


100C 

Albc 

31 

BZX83C27V 

5t 

27 

500m 

5.0m 

250 

24mV 

175J 

D035 


132 

ZM4750 

10 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200J 

FI 39 

32 

BZY88C27V 

5 

27 

500m 

5.0m 

85 

23m 

175 

D035 


133 

1N3030 

20 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A31a 

33 

CTZ27A 

5 

27 

500m 

5.0m 

400 

1.2k 

200 

D035 


134 

1N4172 

20 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200S 

D029 

34 

MLL5254B 

5.0 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 40 


135 

1N4337 

20 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

300S 

D07 

35 

MTZ624.A 

5f 

27 

.50 

1.0m 

69 


175A 

A60e 


136 

1N4414 

20 

27 

1.0 

9.5m 

14 


175S 

A266a 

36 

MZ327.A.B 

5 

27 

500m 

5.0m 

50 

8.7 

175J 

D035 


137 

1N5573 

20 

27 

1.0 § 

9.5m 



200A 

A60ac 

37 

RD27EB 

5 

27 

500m 

5.0m 

95 

8.1 

175J 

D035 


138y 

SZ1-27-20-1 









38 v 

SZP5-27-5-1 












20 

27 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


_15.0 

27 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


139t 

SZ1-27-20-25 









39 ▼ 

SZ.5-27-5-25 












20 

27 

1.0 

25m 



175 

u5b 



5.0 

27 

500m 

25m 



175 

u5a 


140 

1N4842B 

5 

27 

1.2 

9.3m 

35 

9.0 

175 

D029 

40 

Z0B27 

5f 

27 

500m 

5.0m 

50 t 

10 

200J 

D029 


141 

1N4842A 

10 

27 

1.2 

9.3m 

35 

9.0 

175 

D029 

41 

ZMM5254B 

5.0 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 39 


142 

1N4842 

20 

27 

1.2 

9.3m 

35 

9.0 

175 

D029 

42 

ZPD27 

5 

27 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

D035 


143 

BZX61C27 

5 

27 

1.3 

10m 

35 

6.0 

175J 

D015 

43 

BZX97C27 

7 

27 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175J 

D035 


144 

BZX85C27V 

5t 

27 

1.3 


750 

21 mV 

175J 

D041 

44 

ZMM27 

7f 

27 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

F135 


145 

BZX87C27 

5 

27 



25 



A60al 

45 

BZV55C27 

7.5 

27 

500m 

2.0m 

80 

23 

200J 

F139 


146 

BZY97C27 

5 

27 



15 


mm 

Alrx 

46 

BZV60C27 

7.5 

27 

500m 

2.0m 

80 

23 

200J 

D034 


147 

ZD27 

5 

27 

1.3 


15 


eh 

D013 

47 

1N3407 

10 

27 

500m 

3.0m 

75 

6.8 

200S 

P5 



ZY27 



1.3 

25m 

15 

9.0 

150J 

Albg 

48 

1N3420 

10 

27 

.50 

1.0m 

280 

7.8 

200A 

P5 


P» 

BZD10C27 



1.3 

25m 

15 

11 


D013 

49 

1N5254A 

10 

27 

500m 

4.6m 

41 

9.0 

200A 

A398a 



BZW22C27 

■EH 


1.3 

25m 

15 

11 


D041 

50 

1N5870A 

10 

27 

500m 

4.6m 

98 


150C 

M859 


EHH 


HEH 

27 

1.3 

25 

15 

9.5 

200J 

FI 49 

51 

1N6010A 

10 

27 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 


1 



27 

1.3 

25m 

15 

12 

200J 

D041 

52 

CTZ27 

10 

27 

500m 

5.0m 

400 

1.2k 

200 

D035 




HbH 

27 

1.5 

13m 

23 


200J 

D041 

53 

MLL5254A 

10 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 40 


|t«j 

1N5935C 

mm 

27 


13m 

23 


200J 

D041 

54 ▼ 

SZP5-27-10-1 











1N3799B 

XdK 

27 


14m 

20 

9.0 

175S 

Cl 40 



10 

27 

500m 

1.0m 



175 

u5a 




mm 1 

27 


10m 

45 

.50 

100 

Alss 

55 t 

SZ.5-27-10-25 











1N4063A 

m 

27 


■Pj.TM 

45 

.20 

100 

Alss 



10 

27 

500m 

25m 



175 

u5a 




mm 

27 


EE 

18 


175A 

A60y 

56 

ZMM5254A 

10 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 39 


fiT3H 

1N5935B 

mm 

27 



23 


200J 

D041 

57 

IN5254 

20f 

27 

.50 

4.6m 



200A 

A398a 


KB 

1S4027.A 

HI 

27 



19 



DOI 

58 

1N6010 

20 

27 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 


mm& 

BZY95C27 

mm 

27 



18 

(SHI 


DOI 

59 

MLL5254 

20 

27 

500m§ 

4.6m 

41 


200J 

FI 40 


n 

BZY97C27V 

HI 

27 



15 

EBaa 

tkiAB 

Albg 

~60v 

SZP5-27-20-1 











LUil 111 LIM- 

HI 

27 



60 



Alq 



20 

27 

500m 

1.0m 








HI 








61 v 

SZ.5-27-20-25 










MM 

■MiKM 

ExjH 

27 





175 

u5b 



20 

27 

500m 

25m 






EHJH 

1N3799A 

mm 

27 



20 

9.0 

175S 

HHH 

62 

ZMM5254 

20 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 





1N5935A 

19 

27 



23 


200J 

D041 

63 

ZPD27V 

5f 

27 

550m 

5.0m 

250 

24mV 




■ 

SZ1.5-27-10-1 

mm 








64 

1N4642 

5 

27 

.60 

4.6m 

750 

9.0 

200A 

D014 




■EH 

27 


1.0m 



175 

u5b 

65 

1N1517A 

5 

27 

750m 

5.0m 

82 

9.5 

200S 

D012 



1N3799 

- 

27 


14m 

20 

9.0 

175S 


66 

1N3689B 

5 

27 

750m 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

Alaz 



1N5935 

EH 

27 


13m 

23 


200J 

D041 

67 

BZV41C27 

5 

27 | 

750m 

2.0m 

80 

8.0 

175S 

A412 


IMM 

SZ1.5-27-20-1 

m 






mm 


68 

MC6124.A 

5f 

27 

.75 

5.0m 

69 


175A 

A2d 




mi 

27 






u5b 

69 

1N1517 

10 

27 

750m 

5.0m 

82 

9.5 

200S 

D012 


171 

2EZ27D5 

■£H 

27 



18 



Alav 

70 

1N3689A 

10 

27 

750m 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

Alaz 


172 

2VR27.A.B 

hi 

27 



25 

m 


A3e 

71 

1N3689 

20 

27 

750m 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

Alaz 


173 

BZV47C27 

HI 

27 

Mi 


15 



A344r 

72 

HZ27PB 


27 

800m 

10m 

16 


175J 

D041 


174 

LMZ27A 

n 

27 

W 


17 

Hi 


D041 

73 

DZB27 


27 

1.0 

10m 

30 

23mV 




175 

ZBC27 

5t 


E*MH 



mmm 


Albc 

74 

GZB27 


27 

1.0 


30 

23 mV 


A298ap 


176 

ZBC27B 

5 


EXlK 





Alty 

75 

GZB27C 


27 

1.0 


30 

23mV 


A298ap 


177 

2EZ27D10 

10 


trm 



■ 


Alav 

76 

INI 881B 

1 

27 

1.0 

8.0m 

18 t 

6.6 

175A 

D013 


178 

LMZ27 

■M 

27 


18m 


9.0 

150A 

D041 

77 

Z4A27 

It 

27 

1.0 

10m 

32 

9.5 

200J 

D029 


179 

ZBC27A 

10 

27 


19 




Alty 

78 

INI430 

5 

27 

1.0 

5.0m 

50 t 

8.5 

200A 

A154 


180 

2EZ27D 


27 


18m 




Alay 

79 

INI 528A 

5 

27 

1.0 

7.0m 

45 

9.5 

200S 

D03 


181 

BZV15C27 

mm 


ppm 

500m 

2.0 

8.2 

150J 

M7540 

80# 

1N1781A 

5 

27 

1.0 

15m 

23 


175A 

D0130 


182 

Z7A27 

HI 



500m 

2.0 

9.5 

200J 


81 

1N1881A 

5 

27 

1.0 

8.0m 

27 

6.6 

KWI— 

A41e 


183 

IN5034A 

m 



23m 

12 

8.5 

150 

Alqn 

82 

1N3030B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A31a 


184 

BZX70C27 

u 

27 

mm 

20m 

18 

20mV 

150J 

A171b 

83 

1N4172B 

5 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 



D029 


185 

Z2B27 

HI 

27 

HQHv:;,i 

20m 

20 

9.5 

200J 

DOI 

84 

1N4337B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

300S 

D07 


186 

AU01-27 

m 

27 


25m 

15 

9.0 

165J 

A333b 

85 

1N4414B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

14 

8.5 

175A 

Alcm 


187 


mm 

27 



12 

8.5 

150 

Algn 

86 

1N4671 

5 

27 

1.0 

9.5m 

600 

9.0 


D015 


188 


pl»l» 

27 



10 


150J 

Alay 

87 

1N4750A 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 



D041 


189 


mm 

27 


IbSuH 

10 


150J 

Alav 

88 

1N5573B 

5 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 



A60ac 


iHjjH 

3EZ27D3 





mm: 



Alay 

89 

APD27.0A.B 

5t 

27 

1.0 t 

9.5m 

40 



Alrx 


fkn 

3EZ27D4 

EH 







Alay 

90 

BZ270 

5 

27 

1.0 

10m 

30 

8.4 


A60t 




In 




Mt^m 



A146u 

91 

BZV85C27 

5 

27 

1.0 

8.0m 

40 

24mV 

200J 

D041 



3EZ27D5 

n 



28m 




Alay 

92 

BZX78C27 

5 

27 

1.0 

10m 

25 

23 mV 

200J 




3VR27.A.B 

HI 



28m 




A3al 

93 

BZX85C27 

5 

27 

1.0 § 

8.0m 

30 

9.5 

150A 

D041 



BZV16C27 




19m 




D03 

94 

CD4750 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

9.0 

200J 

u39a 


196 




3.0 

25m 




A146j 

95 

CH4750 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

200J 

ulO 


197 


5 


3.0 

25m 




A356a 

96 

CZ27.A.B.D 

5t 

27 

1.0 

20m 

31 

8.5 

175 

D015 


198 


5 


3.0 

25m 




A380 

97 

MA2270 

5 

27 

1.0 

5.0m 

25 

23 

200J 

A415 


199 

ZCC27 

5t 






150A 

Aley 

98 

PL27Z 

5 

27 

1.0 

25m 

15 

8.5 

150J 



200 

ZCC27B 

5 







Aley 

99 

PR250-RT 

5 

27 

1.0 

10m 

30 t 



D07 


201 

3EZ27D10 

10 






200J 

Alav 

100 

RD27P 

5.0 

27 

1.0 

5.0m 

80 

8.9 

150J 

Ml 008 


202 

3KZ30 








A3ak§ 

101 ▼ 

SZ1-27-5-1 

5.0 

27 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


203 

MZ827 



EQH- 

iwH 



175A 

A146j 

102v 

SZ1-27-5-25 










204 

UZ827 







175A 

A380 



5.0 

27 

1.0 

25m 



qeh 

fTKftlMi 


205 

ZCC27A 

■EH 






m 

Aley 

103 

TZB27B 

5 

27 

1.0 § 

1.0m 


9.6 

BaaM 

ESH 


206 

3EZ27D 

EH 







Alav 


205 


DuAu Yu A: 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


205 










































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - V z ^ 24 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

S 

TYPE 

No. 

U 

TOL 

± 

(%) 

1 J 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25*C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a- 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

n— 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft)- 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C), 

DWG. 

NO. 

1 

MZ927 

20 

27 

3.0 

25m 

12 

9.0 

175A 

A146j 

103 

HZ30H2 

2 

29.9 

500m 

2 .0m 

TOO 

28mV 

175 J 

D035 

2 

UZ927 

20 

27 

3.0 

25 m 

12 

9.0 

175A 

A380 

104 

TZPD30 


30 


5.0m 

80 

9.0 


D035 

3 ▼ 

BZT03/D27 

10 

27 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94a 

105 

TZPY30 


30 


25m 

20 

9.0 


D041 

4 

1N1598A 

5 

27 

3.5 

25m 

24 

9.5 

200S 

D04 

106 

ZTK33A 


30 


5.0m 

12 t 

0.5 

150J 

D035 

5 

INI598 

10 

27 

3.5 

25m 

24 

9.5 

200S 

D04 

107 

BZV49C30 

5 

30 


5.0m 

80 

4.0 

150J 

Ml 008 

6 t 

SZ3-27-5-1 

5.0 

27 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

108 

CD4751A 

5.0 

30 


8.5m 

40 


200 

u52 

7t 

SZ3-27-5-25 









109 

CD5363B 

5 

30 


40m 

8.0 

8.7 

200J 

u39b 


|5.0 

27 

5.0 

25m 



175 

u5c 

110 

MMBZ5256 

5 

30 


4.2m 

49 



M500 

8 t 

SZ3-27-10-1 









111 

NC30 

5 

30 


2 .0m 

80 

8.0 


u47 



10 

27 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

1 12t 

TMPZ5256 

5.0 

30 


4.2m 

49 



TO2360 


SZ3-27-10-25 









113 

DSZ3030 

10 

30 


25m 

15 

9.0 


A266 



10 

27 

5.0 

25m 



175 

u5c 

114 

MA3300 

5 

30 

150m 

2 .0m 

80 

24 

125J 

M988 

lOr 

SZ3-27-20-1 









115 

BZX84C30 

5 

30 

200 m 

2 .0m 

80 

9.0 

150J 

M500d 



20 

27 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

116 

RD30MB 

5.0 

30 

200 m 

2 .0m 

80 


150J 

M713b 

11 T 

SZ3-27-20-25 









117 

1N725A 

5 

30 

250m 

4.0m 

42 

8.9 

175A 

D07 



20 

27 

5.0 

25m 



175 

u5c 

118 

1N4120 

5 

30 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

12 

1N2768 

5 

27.2 


7.5m 

80 

.50 

175A 

Aijg 

119 

1N4713 

5 

30 

.25 

.05m 



200A 

D014 

13 

1N2768A 

5 

27.2 


7.5m 

80 

.25 

175A 

Alia 

120 

BZX60C30 

5 

30 

250m 

2 .0m 

250 

9.0 

150A 

D07 

14 

RD27FB3 


27.5 

1.0 

10 m 

16 


175J 

A277r 

121 

IN 725 

10 

30 

250m 

4.0m 

42 

8.9 

175A 

D07 

15 

RD30EB1 


27.6 

500m 

5.0m 

55 


175J 

A277b 

122 

1N725B 

20 

30 

.25 

4.0m 

42 



D07 

16 

RD30EL1 


27.6 

500m 

1 .0m 

55 


175J 

A277b 

123 

MC6025.A 

5t 

30 

.30 

1 .0m 

81 


175 

A2m 

17 

HZ30EB1 

2.3 

27.7 

500m 

5.0m 

55 


175J 

D035 

124 

C5D5256 

10 

30 

320m 

4.2m 



150S 

M713a 

18 

EQA02-28AC 

10 

27.7 

500m 

5.0m 

60 

.08 

175J 

Alac 

125 

BZX88C30 

5 

30 

350m 

5.0m 

80 


175J 

A412 

19 

RD27JSB3(A) 









126 

MA4300 

5 

30 


2 .0m 

80 


200J 

D034 



2.5 

27.9 

400m 

5.0m 

150 

8.8 

175J 

D034 

127 

1N5545D 

1 

30 


1 .0m 

100 


175A 

D07 

20 

HZ27-3 

3 

27.9 

400m 

2 .0m 

80 

24mV 

175J 

D035 

128 

1N5747D 

1 

30 

400m§ 

2 .0m 

80 

8.6 

200A 

D035 

21 

HZ27-3L 

3 

27.9 

400m 

500u 

150 

7.6 

175J 

D035 


Z5A30 

It 

30 


5.0m 

80 

10 


D07 

22 

HZ27H3 

3 

27.9 

500m 

2 .0m 

80 

24 mV 

175J 

D035 


1N5545C 



400m§ 

1 .0m 

100 


175A 

D07 

23 

CD5362B 

5 

28 


50m 

6.0 

8.7 

200J 

u39b 


1N5747C 



400m§ 

2 .0m 

80 

8.6 

200A 

D035 

24 

MMBZ5255 

5 

28 


4.5m 

44 



M500 


BZX79B30 



400m§ 

2 .0m 

80 

26mV 

200J 

D035 

25 ▼ 

TMPZ5255 

5.0 

28 


4.5m 

44 



TO2360 


1N972B 



400m 

4.2m 

49 


175S 

A398a 

26 

1N4119 

5 

28 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 


1N3529 



.40 

4.0m 

48 

10 

mm 

D07 

27 

1N4712 

5 

28 

.25 

.05m 



200A 

D014 


1N5545B 




1 .0m 

100 


175A 

D07 

28 

C5D5255 

10 

28 

320m 

4.5m 



150S 

M713a 


1N5747B 



ETtTiTnftfll 


80 

8.6 

200A 

D035 

29 

1N5544D 

1 

28 

400m§ 

1 .0m 

100 


175A 

D07 


1S2300A 




■ 

95 

9.0 

150A 

A1 

30 

1N5544C 

2 

28 

400mS 

1 .0m 

100 


175A 

D07 


BZX79C30 




EUtwM 


26mV 

mm 

D035 

31 

1N5544B 

5 

28 

400m§ 

1 .0m 

100 


175A 

D07 


BZX96C30 



400m 



8.5 

150J 

D07 

32 

CD4119 

5 

28 

400m 

250u 

200 

8.5 

200J 

u39a 


CD972B 



400m 

• 


9.1 

200J 

u39a 

33 

CD5255B 

5 

28 

400m 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

u39a 


CD4120 



400m 

mSfim 

200 

8.5 

200J 

u39a 

34 

CH4119 

5 

28 

400m 

250u 

200 

9.5 

200J 

ulO 





400m 

nwj 7jm 

49 

9.1 

200J 

u39a 

35 

CH5255 

5 

28 

400m 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

ulO 







49 

9.1 

200J 

ulO 

36 

1N5544A 

10 

28 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


•! -iWiHlllIll 



400m 


200 

9.5 

200J 

ulO 

37 

1N5546A 

10 

28 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


CH5256 



400m 

QsRH 

49 


200J 

ulO 

38 

1N5544 

20 

28 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


MAI 300 



400m 

wKrnWm 

80 


200J 

DO-7 

39 

1N5546 

20 

28 

400mS 

1 .0m 



175A 

D07 


MZL330 



400m 


200 


175J 

D035 

40 

1N5255B 

5 

28 

500m 

4.5m 

44 

9.1 

200A 

A398a 

148 

RD30JB 

5 

30 

400m 


200 


175J 

D035 

41 

1N5871B 

5 

28 

500m 

4.5m 

105 


150C 

M859 

149 

RD30JSB(A) 

5.0 

30.0 

400m 


200 


175J 

D034 

42 

MLL5255B 

5.0 

28 

500m§ 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

FI 40 

150 

Z5B30 

5+ 

30 

400mtj 


80 

10 

200J 

D07 

43 

ZMM5255B 

5.0 

28 

500m§ 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

FI 39 


1N972A 



Em 

mm 

49 


175S 

A398a 

44 

1N5255A 

10 

28 

500m 

4.5m 

44 

9.1 

200A 

A398a 


1N5545A 



400m§ 

slTiir;« 



175A 

D07 

45 

1N5871A 

10 

28 

500m 

4.5m 

105 


150C 

M859 


1S2300 



RiTiim 

BPmHI 

95 


150A 

A1 

46 

EQA01-28R 

10 

28 

500m 

5.0m 

40 

.08 

125J 

A387 





EriTtTnVH 


49 


175S 

A398a 

47 

MLL5255A 

10 

28 

500m§ 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

FI 40 





EftlSjuf^l 




175A 

D07 

48 

ZMM5255A 

10 

28 

500m§ 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

FI 39 





khTSIRIH 


80 


175J 

D035 

49 

1N5255 

20 f 

28 

.50 

4.5m 



200A 

A398a 





500m 


60 t 

10 

175J 

A159 

50 

MLL5255 

20 

28 

500m§ 

4.5m 

44 


200J 

F140 





500m 

MMT'W 

78 


200J 

D035 

51 

ZMM5255 

20 

28 

500m§ 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

F139 





EMojIH 

F.KiJim 

60 t 

10 

200J 

D029 

52 

AP28.0A.B 

5f 

28 

1.0 t 

4.5m 

50 



D035 


1N6011C 



500m 


78 


200J 

D035 

53 

BZ280 

5 

28.0 

1.0 

10 m 

31 

8.4 

175J 

D041 


1N5256B 



500m 


49 

9.1 

200A 

A398a 

54 

VR28.A.B 

5f 

28 

1.0 

4.0m 

35 

9.0 

125C 

Alex 


1N5872B 



500m 


117 


150C 

M859 

55 

EQB01-28 

10 

28 

1.0 

10 m 

30 

.08 

140J 

A21b 


1N6011B 



500m 

kfiTnlH 

78 


ml 

D035 

56 

2VR28,A,B 

5f 

28 

2.0 

4.0m 

42 



A3e 


BZX46C30 



500m 

4.2m 

49 

12 


D035 

57 

3EZ28D1 

1.0 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alav 


BZX55C30V 



500m 

5.0m 

80 

26mV 

175J 

D035 

58 

3EZ28D2 

2.0 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alay 

EI&HM 

BZX83C30 



500m 


90 

9.0 


D035 

59 

3EZ28D3 

3.0 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alay 


BZX83C30V 



500m 


250 

27m V 


D035 

60 

3EZ28D4 

4.0 

28 

3.0 

27 

-12 


150J 

Alav 

it$H 

BZY88C30V 





95 

26m 


D035 

61 

3EZ28D5 

5 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alay 

169 

CTZ30A 



kftTtTnlH 

5.0m 

480 

1 .2k 

200 

D035 

62 

3EZ28D10 

10 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alay 

170 

MLL5256B 



500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

200J 

FI 40 

63 

3EZ28D 

20 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alav 

171 

MTZ625.A 



.50 

1 .0m 

81 


175A 

A60e 

64 

RD30FB1 


28.2 

1.0 

10 m 

18 


175J 

A277r 





500m 

5.0m 

80 

8.7 

175J 

D035 

65 

RD29AM 


28.3 

250m 

10 m 

150 


175J 

A277b 


:l»>e i 



500m 


130 

8.3 

175J 

D035 

66 

RD29BM 


28.3 

1.0 

10 m 

28 


150J 

A427 











67 

RD29CM 


28.3 

3.0 

30m 

15 


150J 

S547 




500m 

1 .0m 




u5a 

68 

RD30EB2 


28.4 

500m 

5.0m 

55 


175J 

A277b 



mm 








69 

RD30EL2 


28.4 

500m 

1 .0m 

55 


175J 

A277b 





500m 

25m 




u5a 

70 

HZ30EB2 

2.4 

28.4 

500m 

5.0m 

55 


175J 

D035 

176 

Z0B30 

5t 

30 

500m 

5.0m 

60 t 

10 

200J 

D029 

71 

1N1319A 

5 

28.5 

150m 

200 u 



150A 

Cl 

177 

ZMM5256B 

5.0 

30 

500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

200J 

FI 39 

72 

1N1319 

10 

28.5 

150m 

200 u 



150A 

Cl 

178 

ZPD30 

5 

30 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

D035 

73 

RD29A 

10 

28.5 

.20 

2 .0m 

250 

9.5 

150S 

Aldw 


ZMM30 



500m 


80 

9.0 

175J 

F135 

74 

RD29AK 


28.5 

250m 

10 m 

150 


175J 

A277b 


BZX97C30 



500m 


80 

9.0 

175J 

D035 

75 

PS6319.A 

15f 

28.5 

.50 

.20m 




D014 

tnS 

BZV55C30 



500m 

SlCuHI 

80 

26 

200J 

FI 39 

76 

RD29BK 


28.5 

1.0 

10 m 

28 


150J 

A427 

KI&M 

BZV60C30 




2 .0m 

80 

26 

200J 

D034 

77 

RD29CK 


28.5 

3.0 

30m 

15 


150J 

S547 

ei*!^ 

1N3421 



.50 

1 .0m 

320 

8.2 

200A 

P5 

78 

RD30EL 


28.7 

500m 

1 .0m 

55 


175J 

A277b 

EMB 

1N5256A 



500m 

4.2m 

49 

9.1 

200A 

A398a 

79 

HZ30-1 

2 

28.9 

400m 

2 .0m 

100 

28mV 

175J 

D035 

EI&H 

1N5872A 

10 



IEuM 



150C 

M859 

80 

HZ30-1L 

2 

28.9 

400m 

500u 

200 

7.7 

175J 

D035 

186 

1N6011A 

10 






200J 

D035 

81 

HZ30H1 

2 

28.9 

500m 

2 .0m 

100 

28mV 

175J 

D035 

187 

CTZ30 

10 





1 .2k 

200 

D035 

82 

RD27EC 

5 

28.9 

500m 

5.0m 

95 

8.2 

175J 

D035 

188 

EQA01-30R 

10 

30 

M.i.r.'.w 


50 

.08 

125J 

A387 

83 

HZ27PC 


28.9 

800m 

10 m 

16 


175J 

D041 

189 

MLL5256A 

10 

30 

500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

200J 

FI 40 

84 

RD27FC 

6 

28.9 

1.0 

10 m 

16 


175J 

A297c 

190v 

SZP5-30-10-1 









85 

RD30JSB1(A) 














1 .0m 




I 



2.5 

29.0 

400m 

5.0m 

200 

9.0 

175J 

D034 





■pi 




m 


86 

RD30EB3 


29.0 

500m 

5.0m 

55 


175J 

A277b 




H<iiH 


25m 



EEZS 


87 

RD30EL3 


29.0 

500m 

1 .0m 

55 


175J 

A277b 

D2JH 



H | 


lEQujH 

Emm 



FI 39 

88 

BZ290 

5 

29 

1.0 

10 m 

33 

8.5 

175J 

A60t 

mm 



■9 



mm . 



A398a 

89 

PR251-RT 

5 

29 

1.0 

10 m 

33 t 



D07 

EBB 



Mm 

eECTBI 



n 


D035 

90 

HZ30EB3 

2.4 

29.1 

500m 

5.0m 

55 


175J 

D035 

195 

LL5256 

I 20 

■g 


4.2m 


1‘TEHifRnf 

200J 

FI 39 

91 

RD30FB2 


29.3 

1.0 

10 m 

18 


175J 

A277r 

196 

MLL5256 

! 20 

■ 


4.2m 

49 


200J 

FI 40 

92 

RD33EB1 


29.4 

500m 

5.0m 

65 


175J 

A277b 

197t 










93 

RD33EL1 


29.4 

500m 

1 .0m 

65 


175J 

A277b 


wrnmmi 

mm 



1 .0m 





94 

BZY88C30 

5 

29.5 

400m 

5.0m 

95 

8.6 

200J 

D07 



BB 


■HB 





■j^B 

95 

RD30EB4 


29.7 

500m 

5.0m 

55 


175J 

A277b 

IbB 

mm ■ - - 




25m 





96 

RD30EL4 


29.7 

500m 

1 .0m 

55 


175J 

A277b 

\mm 

ZMM5256 

EH 

Wl« 

500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

KWJi 

F139 

97 

3KZ33 

10 f 

29.7 

3.0 § 

40m 


.09 


A3ak§ 


ZPD30V 

MS 1 

H m 

550m 

5.0m 

250 

27mV 

175J 

D035 

98 

HZ30EB4 

2.5 

29.8 

500m 

5.0m 

55 


175J 

D035 

201 

1N4643 

Mm 

Kl 


4.2m 

1 .0k 

9.1 

200A 

D014 

99 

EQA02-30AC 

9 

29.8 

500m 

5.0m 

70 

.08 

175J 

Alac 

202 

1N3690B 

5 

30 


LMufcij 

mGwmm 

8.5 

175S 

Alaz 

100 

HZ30-2 

2 

29.9 

400m 

2 .0m 

100 

28mV 

175J 

D035 

203 

BZV41C30 

5 

30 


KJWnfBl 


8.0 

175S 

A412 

101 

HZ30-2L 

2 

29.9 

400m 

500u 

200 

7.7 

175J 

D035 

204 

MC6125.A 

5t 

30 

msM 




175A 

A2d 

102 

RD30JSB2(A) 









205 

1N3690A 

10 

30 

750m 


49 

8.5 

175S 

Alaz 



L2-5. 

29.9 

400m 

5.0m 

200 

9.0 

175J 

D034 

206 

1N3690 

20 

30 

750m 


49 

8.5 

175S 

Alaz 


206 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


206 



















































1S4030.A 
BZY95C30 
' BZY97C30V 
MC6325.A 
SZ1.5-30-5-1 


5 t 

30 

1.5 

10 m 

5 

30 

1.5 

20 m 

5f 

30 

1.5 

25m 

5 t 

30 

1.5 

25m 


89 

90 


1N3800A 

1N5936A 

10 

10 

30 

30 

1.5 

1.5 

12 m 

12 m 

25 

28 

9.1 

91 

▼ 

SZ1.5-30-10-1 










10 

30 

1.5 

1 .0m 



92 


1N3800 

20 

30 

1.5 

12 m 

25 

9.1 

9G 


1N5936 

20 

30 

1.5 

12 m 

28 


94 

T 

SZ1.5-30-20-1 










20 

30 

1.5 

1 .0m 



r§5 


2EZ30D5 

5 

30 

2.0 

16m 

20 


96 


2VR30,A,B 

5f 

30 

2.0 

17m 

30 


97 


BZV47C30 

5 

30 

2,0 

25m 

15 

8.5 

~98 


LMZ30A 

5 

30 

2.0 

16m 

20 

9.1 

99 


ZBC30 

5f 

30 

2.0 § 

17m 

15 


100 


ZBC30B 

5 

30 

2.0 

17 

15 


101 


2EZ30D10 

10 

30 

2.0 

16m 

20 


102 


LMZ30 

10 

30 

2.0 

16m 

20 

9.1 


8.5 150A D01 

8.3 175J DPI 

25mV 150J Albg 

Alq 

T75 u5b 
9.1 175S Cl 40 


175 u5b 
. J75S C142 


175 u5b 
’ 200J Alay 

175J A344r 

150A D041 
150A Albc 

_ Altv 

200J Alay 
150A D041 


HZ33-2 

HZ33-2L 

RD36EB1 

RD36EL1 

HZ33H2 

TZPY33 

BZV49C33 

CD4752A 

CD5364B 

MMBZ5257 

NC33 

TMPZ5257 

DSZ3033 

ZTK33 

1N1992B 

1N1992A 

MA3330 

INI 992 

1N1938B 

1N1938A 

BZX84C33 

RD33MB 

INI 938 


32.9 

400m 

2 .0m 

32.9 

400m 

500u 

32.9 

500m 

5.0m 

32.9 

500m 

1 .0m 

32.9 

500m 

2 .0m 

33 


25m 

33 


5.0m 

33 


7.5m 

33 


40m 

33 


3.8m 

33 


2 .0m 

33 


3.8m 

33 


20 m 

33 


5m 

33 

150m 

200 u 

33 

150m 

200 u 

33 

150m 

2 .0m 

33 

150m 

200 u 

33 

200 m 

200 u 

33 

200 m 

200 u 

33 

200 m 

2 .0m 

33 

200 m 

2 .0m 

33 

200 m 

200 u 


30mV 175J 
7.9 175J 

_ 175J 

175J 
30mV 175J 

JLQ_ 

"4.0 150J 

200 

87 _ 200J 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 












































































































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 V (Cont’d) 




1N726 

1N726B 

MC6026.A 


1N1965B 

1N5546D 

1N5748D 


Z5A33 

1N5546C 

1N5748C 


MLL5257B 

MTZ626.A 

MZ333.A.B 


ZMM5257B 

ZPD33 

BZX97C33 



1N5873A 

1N6012A 

CTZ33 


1N5257 

1N6012 

MLL5257 


86 ZMM5257 

87 ZPD33V 


175A D07 
200J ID07 
DO 
DO 
E2( 


33 400m 

33 400m 

33 400m 


10 200J 

175A 
8.8 200A 


175A D035 
175J D035 

175A D035 



33 

|500m§ 

33 

500m 



175S Alaz 
175J D041 

175A D013 


D029 

175A D0130 
200C A41e 
175A A31a 
200S D029 
300S D07 
175A Alcm 
200A DPI 5 




TZB33B 

UZ8733 

VR33.A.B 


Z4B33 

Z33.0 

ZB33 


ZM4752A 

AW08-33B 


AW01-33 

RD33FB 

AW08-33A 


INI 783 
INI 882 
1N3032A 


1N4174A 

1N4339A 

1N4416A 


1N4752 

1N5575A 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER _ 

J TEST I I TEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP 



TN4752A-1 

5 


1N5575B 

5 


AP33.0A.B 

5f 


APD33.0A.B 

5t 

i 

BZ330 

5 


BZV85C33 

5 


BZX78C33 

5 


BZX85C33 

5 


CD4752 

5 


CH4752 

5 


CZ33,A.B,D 

5f 


MA2330 

5 


PL33Z 

5 

! 

PR252-RT 

5 

1 

RD33P 

5.0 


BZD10C33 

BZW22C33 

ZMY33 


ZPY33 

1N5937D 

1N5937C 


1N3801B 

1N4065 

1N4065A 


1N4477 

1N5937B 

1S4033.A 


BZY95C33 

BZY97C33V 

MC6326.A 


SZ1.5-33-5-1 
1N3801A 


1N5937A 
SZ1.5-33-10-1 


1N3801 
1N5937 
SZ1.5-33-20-1 


2EZ33D5 

2VR33.A.B 


BZV47C33 

LMZ33A 


150A D041 
200J u39a 


Z7A33 

1N5036A 
BZX70C33 

It 

5 

5 

33 

33 

33 

2.5 

2.5 

2.5 

500m 

19m 

20m 

3.0 

18 

25 

Z2B33 

5t 

33 

2.5 

20m 

30 

AU01-33 

6 

33 

2.5 

25m 

15 

1N5036 

10 

33 

2.5 

19m 

18 

3EZ33D1 

1.0 

33 

3.0 

23m 

20 

3EZ33D2 

2.0 

33 

3.0 

23m 

20 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


175A D013 
200C A41e 
175A A31a 


175S A266a 
200A A60ac 



200J 

D041 

200J 

D041 

200J 

D041 



200J Alay 
150 A D041 


10 200J S457. 

8.5 150 Algn 

30mV 150J A171b 

10 200J D01 

9.2 165J A333b 

8.5 _ 150 Alan 

150J Alay 
150J lAlav 
























































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z > 24 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) I 
(31 TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


COEFF TEMP DWG 



El '^3 o«;/*?■ 


13 

llllll II — 

10 

33 

3.0 

23m 

20 


14 

MZ833 

10 

33 

3.0 

20 m 

21 

9.0 

15 

UZ833 

10 

33 

3.0 

20 m 

21 

9.0 

16 

ZCC33A 

10 

33 

3.0 

20 m 

21 


17 

3EZ33D 

20 

33 

3.0 

23m 

20 


18 

MZ933 

20 

33 

3.0 

20 m 

21 

9.0 

19 

UZ933 

20 

33 

3.0 

20 m 

21 

9.0 

20 ▼ 

BZT03/D33 

10 

33 

3.2 

25m 

15 

11 

21 

3T33.A.B 

5f 

33 

3.5 

15m 

33 


22 ▼ 

SZ3-33-5-1 

5.0 

33 

5.0 

1 .0m 



23 r 

SZ3-33-5-25 









5.0 

33 

5.0 

25m 



24 ▼ 

SZ3-33-10-1 









10 

33 

5.0 

1 .0m 



25 ▼ 

SZ3-33-10-25 









10 

33 

5.0 

25m 



26 t 

SZ3-33-20-1 









20 

33 

5.0 

1 .0m 



27 t 

SZ3-33-20-25 









20 

33 

5.0 

25m 




175A A146j 
175A A356a 
175A A380 


200 J Alay 
175A A146j 
175A A380 
Aley 
200J Alay 
175A A146i 
175A A380 
175J A94g 

_ DQ4 

175 u5c 


RD33FB3 
‘ EQA01-33R 
EQB01-33 
PS1504 
PS1504A 
RD36EB2 
RD36EL2 
" HZ36EB2 
HZ33-3 
HZ33-3L 
" RD33JSB3(A) 

RD36EL 
" HZ33H3 
ZTK33C 
1N2769 
" 1N2769A 
RD36FB1 

BZ340 _ 

' RD36EB3 
RD36EL3 
HZ36EB3 
1N1320A 
INI 320 
PS6320.A 
" RD35AM 
RD36EB4 
RD36EL4 
_ 05Z36X 
HZ36-1 
HZ36-1L 
RD36JSB1(A) 

HZ36H1 
" HZ36EB4 
HZT33 
RD33EC 
‘ HZ33PC 
RD35BK 
RD35BM 
" BZ350 
RD33FC 
RD35CK 
" RD35CM 
RD36FB2 

3KZ39 _ 

" RD39EB1 
RD39EL1 
EQA01-35R 
' EQB01-35 
HZ39EB1 
RD36JSB2CA) 


V z > 36 V 



33.2 

1.0 

10 m 

18 


175J 

10 

33.5 

500m 

5.0m 

70 

.08 

125J 

10 

33.5 

1.0 

10 m 

50 

.08 

140J 

5 

33.6 

.25 

10 m 

60 

.20 

150A 

5 

33.6 

.25 

10 m 

60 

.10 

150A 


33.6 

500m 

5.0m 

75 


175J 


33.6 

500m 

1 .0m 

75 


175J 

2.4 

33.6 

500m 

5.0m 

75 


175J 

2 

33.9 

400m 

2 .0m 

120 

30mV 

175J 

2 

33.9 

400m 

500u 

250 

7.9 

175J 

2.5 

33.9 

400m 

5.0m 

250 

9.2 

175J 


33.9 

500m 

1 .0m 

75 


175J 

2 

33.9 

500m 

2 .0m 

120 

30mV 

175J 


34 


5.0m 

12 f 

0.5 

150J 

5 

34 


7.5m 

100 

.50 

175A 

5 

34 


7.5m 

100 

.25 

175A 


34.0 

1.0 

10 m 

20 


175J 

5 

34.0 

1.0 

10 m 

41 

8.5 

175J 


34.2 

500m 

5.0m 

75 


175J 


34.2 

500m 

1 .0m 

75 


175J 

2.4 

34.3 

500m 

5.0m 

75 


175J 

5 

34.5 

150m 

200 u 



150A 

10 

34.5 

150m 

200 u 



150A 

ist 

34.5 

.50 

.20m 





34.7 

250m 

10 m 

250 


175J 


34.8 

500m 

5.0m 

75 


175J 


34.8 

500m 

1 .0m 

75 


175J 

10 

34.8 

500m 

5.0m 

90 

.11 

175J 

2 

34.9 

400m 

2 .0m 

140 

32mV 

175J 

2 

34.9 

400m 

500u 

300 

7.9 

175J 

2.5 

34.9 

400m 

5.0m 

300 


175J 

2 

34.9 

500m 

2 .0m 

140 

32mV 

175J 

2.4 

34.9 

500m 

5.0m 

75 


175J 


35 

200 m 


25 

1.0 

75A 

5 

35 

500m 

5.0m 

160 

8.5 

175J 


35 

800m 

10 m 

18 


175J 


35.0 

1.0 

10 m 

35 


150J 


35.0 

1.0 

10 m 

35 


150J 

5 

35.0 

1.0 

10 m 

43 

8.5 

175J 

5 

35 

1.0 

10 m 

18 


175J 


35.0 

3.0 

30m 

20 


150J 


35.0 

3.0 

30m 

20 


150J 


35.1 

1.0 

10 m 

20 


175J 

10 + 

35.1 

3.0 5 

30m 


.09 



35.5 

500m 

5.0m 

85 


175J 


35.5 

500m 

1 .0m 

85 


175J 

9 

35.5 

500m 

5.0m 

80 

.08 

125J 

10 

35.5 

1.0 

10 m 

50 

.08 

140J 

2.3 

35.6 

500m 

5.0m 

85 


175J 

|2.5 

35.9 

400m 

5.0m 

300 


175J 


81 

82 

TZPY36 

BZV49C36 

5 

36 

36 


10 m 

5.0m 

60 

90 

o o 
a> ^ 

150J 

D041 
Ml 008 

83 

CD4753A 

5.0 

36 


7.0m 

50 


200 

u52 

84 

CD5365B 

5 

36 


30m 

11 

8.8 

200J 

u39b 

85 

NC36 

5 

36 


2 .0m 

90 

8.0 


u47 

86 

DSZ3036 

10 

36 


20 m 

21 

9.0 


A266 

87 

MA3360 

5 

36 

150m 

2 .0m 

90 

30 

125J 

M988 

88 

BZX84C36 

5 

36 

200 m 

2 .0m 

90 

9.1 

150J 

M500d 

89 

RD36MB 

5.0 

36 

200 m 

2 .0m 

90 


150J 

M713b 

90 

RD35AK 


36.0 

250m 

10 m 

250 


175J 

A277b 

91 

1N727A 

5 

36 

250m 

4.0m 

60 

9.1 

175A 

D07 

92 

1N4122 

5 

36 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

93 

1N4715 

5 

36 

.25 

.05m 



200 A 

D014 

94 

BZX60C36 

5 

36 

250m 

2 .0m 

350 

9.0 

150A 

D07 

95 

1/4M36Z10 

10 f 

36 

f250m 

1.7m 

100 


175J 

E204h 

96 

1N727 

10 

36 

250m 

4.0m 

60 

9.1 

175A 

D07 

97 

1N727B 

20 

36 

.25 

4.0m 

60 



D07 

98 

MC6027.A 

5t 

36 

.30 

1 .0m 

122 


175 

A2m 

99 

BZX88C36 

5 

36 

350m 

5.0m 

90 

8.0 

175J 

A412 

100 

MA4360 

5 

36 

370m 

2 .0m 

90 

30 

200J 

D034 

101 

1N5749D 

1 

36 

400m§ 

2 .0m 

90 

8.6 

200A 

D035 

102 

1N5749C 

2 

36 

400mS 

2 .0m 

90 

8.6 

200A 

D035 


400m§ 2.0m 

400m 2.0m 

400m 500u 



CUR. DYN. COEFF 


TEMP DWG. 
MAX NO. 


2.0m 140 

500u 300 


MZL336 
RD36JB 
" RD36JSB(A) 

1N974A 
1N974 
05Z36 
GZA36 
1N6013D 
1N6013C 
HZ36H2 
1N5258B 
' 1N5874B 
1N6013B 
BZX46C36 
' BZX55C36 
BZX83C36 
BZX97C36 
' CTZ36A 
MLL5258B 
MTZ627.A 
" MZ336.A.B 
RD36EB 
SZP5-36-5-1 


ZMM36 
ZPD36 
BZV55C36 
' BZV60C36 
1N5258A 
1N5874A 
' 1N6013A 
05Z36Y 
CTZ36 
' MLL5258A 
SZP5-36-10-1 

SZ.5-36-10-25 

IN5258 
' 1N6013 
MLL5258 
SZP5-36-20-1 

SZ.5-36-20-25 

" 1N4645 
1N3692B 
BZV41C36 
MC6127.A 
1N3692A 
1N3692 
' HZ36PB 
Z4A36 
1N1784A 
1N3033B 
1N4175B 
1N4340B 
' 1N4417B 
1N4674 
1N4753A 
" 1N5576B 
AP36.0A.B 
APD36.0A.B 
‘ BZV85C36 
BZX78C36 
BZX85C36 
' CD4753 
CH4753 
MA2360 
" PL36Z 
RD36FB 
RD36P 
SZ1-36-5-1 
SZ 1-36-5-25 

‘ TZB36B 
UZ8736 
VR36.A.B 
" Z4B36 
ZB36 
ZB36B 
INI784 
1N3033A 
1N4175A 
1N4340A 
1N4417A 
1N4753 
" 1N5576A 
1S242 
SZ1-36-10-1 

SZ1-36-10-25 


250u 200 

3.4m 70 


500u 300 

5.0m 300 


10 

36 

400m 

3.4m 

70 


20 

36 

400m 

3.4m 

70 



36 

500m 

5.0m 

90 



36 

500m 

5.0m 

70 t 

11 

1 

36 

500m 

5.0m 

95 


2 

36 

500m 

5.0m 

95 


2 

36 

500m 

2 .0m 

140 

32mV 

5 

36 

500m 

3.4m 

70 

9.3 

5 

36 

500m 

3.4m 

160 


5 

36 

500m 

5.0m 

95 


5 

36 

500m 

3.4m 

70 

12 

5 

36 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

5 

36 

500m 

5.0m 

90 

9.0 

5 

36 

500m 

5.0m 

90 

8.0 

5 

36 

500m 

5.0m 

750 

1 .2k 

5.0 

36 

500m§ 

3.4m 

70 

9.3 

5t 

36 

.50 

1 .0m 

122 


5 

36 

500m 

5.0m 

90 

8.7 

5 

36 

500m 

5.0m 

200 

8.6 

[570 

36 

500m 

Torn 



5.0 

36 

500m 

25m 



5t 

36 

500m 

5.0m 

90 

9.0 

5 

36 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

5.8 

36 

500m 

2 .0m 

90 

33 

5.8 

36 

500m 

2 .0m 

90 

33 

10 

36 

500m 

3.4m 

70 

9.3 

10 

36 

500m 

3.4m 

160 


10 

36 

500m 

5.0m 

130 


10 

36 

500m 

5.0m 

90 

.11 

10 

36 

500m 

5.0m 

750 

1 .2k 

10 

36 

500m§ 

3.4m 

70 

9.3 

10 

36 

500m 

1 .0m 



10 

36 

500m 

25m 



20 t 

36 

.50 

3.4m 



20 

36 

500m 

5.0m 

130 


20 

36 

500m§ 

3.4m 

70 


20 

36 

500m 

1 .0m 



20 

36 

500m 

25m 



5 

36 

.60 

3.4m 

1 .0k 

9.3 

5 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

5 

36 

750m 

2 .0m 

90 

8.0 

5f 

36 

.75 

5.0m 

122 


10 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

20 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 


36 

800m 

10 m 

20 


It 

36 

1.0 

10 m 

38 

10 

5 

36 

1.0 

15m 

39 


5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


5 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

5 

36 

1.0 

7.0m 

19 

8.5 

5 

36 

1.0 

7.0m 

750 

9.3 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


5 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


5t 

36 

1.0 t 

3.4m 

90 


. -5,1 

36 

iA_t_ 

7.0m 

60 


5 

36 

1.0 

8 .0m 

50 

34mV 

5 

36 

1.0 

10 m 

35 

33mV 

5 

36 

1.0 § 

8 .0m 

40 

9.5 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.3 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

5 

36 

1.0 

5.0m 

30 

33 

5 

36 

1.0 

10 m 

40 

9.0 

5 

36 

1.0 

10 m 

20 


5.0 

36 

1.0 

5.0m 

90 

9.4 

5.0 

36 

1.0 

1 .0m 



5.0 

36 

1.0 

25m 



5 

36 

1.0 § 

1 .0m 


9.9 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.0 

5t 

36 

1.0 

7.0m 

50 


5t 

36 

1.0 

10 m 

38 

10 

5t 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


10 

36 

1.0 

15m 

39 


10 

36 

1.0 

7.0m 

50 


10 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


10 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

10 

36 

1.0 

7.0m 

19 

8.5 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 


10 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


10 

36 

1.0 

10 m 

40 

8.9 

1 10 

36 

1.0 

1 .0m 



1 10 

36 

1.0 

25m 



10 

36 

1.0 § 

1 .0m 

i 

9.9 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 _ 

9.0 


175 u5a 
175J FI35 


200A A398a 
150C M859 
200J D035 

175J 

200 DQ35 
200J FI40 


175 u5a 
200A A398a 
200J D035 

200J FI40 


175 u5b 
175A Alty 
175 A380 

125A Alb 
200J D029 

150A Albc 
100C Albc 
175A DO130 
175A A31a 
200S DQ29 
300S D07 
175A Alcm 
200A DQ41 
200A A60ac 
150J A56a 


175 u5b 
175A Alty 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 























VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 V (Cont’d) 



IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

'IT I TEST I I TEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 


1N4845B 
1N4845A 
" 1N4845 
BZX61C36 
BZX87C36 
" BZY97C36 
ZD36 

ZY36 _ 

" BZD10C36 
BZW22C36 
ZMY36 
" ZPY36 
1N5938D 
1N5938C 
' 1N3802B 
1N4478 
1N5938B 
" 1 S4036.A 
BZY95C36 
BZY97C36V 
" MC6327.A 
SZ1.5-36-5-1 

" 1N3802A 
1N5938A 
SZ1.5-36-10-1 

1N3802 

1N5938 

' SZ1.5-36-20-1 

2EZ36D5 
" 2VR36.A.B 
BZV47C36 
LMZ36A 
" ZBC36 
ZBC36B 
2EZ36D10 
" LMZ36 
ZBC36A 

2EZ36D _ 

" BZV15C36 
Z7A36 
1N5037A 
" BZX70C36 
Z2B36 
1N5037 
“3EZ36D1 
3EZ36D2 
3EZ36D3 
" 3EZ36D4 
1N5079 
3EZ36D5 
3VR36.A.B 
BZV16C36 
MZ736 
UDZ736 
UZ736 
ZCC36 
ZCC36B 
1N4882 
3EZ36D10 
MZ836 
UZ836 
ZCC36A 
3EZ36D 
MZ936 
UZ936 

" BZT03/D36 
3T36.A.B 
SZ3-36-5-1 
SZ3-36-5-25 


SZ3-36-10-25 


SZ3-36-20-25 

RD36FB3 
RD39EB2 
' RD39EL2 
HZ39EB2 
HZ39EB3 
" RD36JSB3(A) 

RD39EB3 
" RD39EL3 
1N728B 
RD39FB1 
' 1N4066 
1N4066A 
05Z36Z 
‘ RD35AN 
HZ36-3 


10 

36 

5.0 

25m 

20 

36 

5.0 

1.0m 

20 

36 

5.0 

25m 


36.1 

1.0 

10m 


36.2 

500m 

5.0m 


36.2 

500m 

1.0m 

2.3 

36.3 

400m 

5.0m 

2.4 

36.9 

400m 

5.0m 

2.5 

36.9 

400m 

5.0m 


36.9 

500m 

5.0m 


36.9 

500m 

1.0m 

20 

37 

.25 

4.0m 


175A A31a 

_ 200S D029 

8.5 300S D07 

175S A266a 
_200A A60ac 


5 

36 

1.2 

7.0m 

5.0 

9.3 

10 

36 

1.2 

7.0m 

5.0 

9.3 

20 

36 

1.2 

7.0m 

5.0 

9.3 

5 

36 

1.3 

10m 

50 

7.0 

5 

36 

1.3 

10m 

35 

9.1 

5 

36 

1.3 

10m 

40 

11 

5 

36 

1.3 

10 

40 

8.0 

5 

36 

1.3 

10m 

40 

10 

6 

36 

1.3 

10m 

40 

11 

6 

36 

1.3 

10m 

60 

11 

6 

36 

1.3 

10m 

60 

9.5 

11 

36 

1.3 

10m 

60 

12 

1 

36 

1.5 

10m 

38 


2 

36 

1.5 

10m 

38 


5 

36 

1.5 

10m 

35 

1T3 

5 

36 

1.5 

7.0m 

27 


5 

36 

1.5 

10m 

38 


5f 

36 

T5- 

10m 

27 

8.5 

5 

36 

1.5 

20m 

30 

8.8 

5t 

36 

1.5 

10m 

40 

30n 

bt 

36 

1.5 

25m 

100 


5.0 

36 

1.5 

1.0m 



10 

36 

1.5 

10m 

35 

9.3 

10 

36 

1.5 

10m 

38 


10 

36 

1.5 

1.0m 



20 

36 

1.5 

10m 

35 

9.3 

20 

36 

1.5 

10m 

38 


20 

36 

1.5 

1.0m 



5 

36 

2.0 

13m 

25 


5f 

36 

2.0 

14m 

45 


5 

36 

2.0 

10m 

40 

8.5 

5 

36 

2.0 

14m 

25 

9.3 

5f 

36 

2.0 § 

14m 

21 


5 

36 

2.0 

14 

21 


10 

36 

2.0 

13m 

25 


10 

36 

2.0 

14m 

25 

9.3 

10 

36 

2.0 

14 

21 


20 

36 

2.0 

13m 

25 


5 

36 

2.2 

200m 

4.0 

9.0 

It 

36 

2.5 

200m 

4.0 

10 

5 

36 

2.5 

17m 

21 

8.5 

5 

36 

2.5 

20m 

30 

32n 

5t 

36 

2.5 

20m 

35 

10 

10 

36 

2.5 

17m 

21 

8.5 

1.0 

36 

3.0 

21m 

22 


2.0 

36 

3.0 

21m 

22 


3.0 

36 

3.0 

21m 

22 


4.0 

36 

3.0 

21 

22 


5 

36 

3.0 

20m 

21 


5 

36 

3.0 

21m 

22 


5t 

36 

3.0 

21m 

25 


5 

36 

3.0 

14m 

50 

8.5 

5 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

5 

36 

3.0 

20m 

21 


5 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

5 t 

36 

3.0 § 

20m 

21 


5 

36 

3.0 

20m 

21 


10 

36 

3.0 

20m 

21 


10 

36 

3.0 

* 21m 

22 


10 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

10 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

10 

36 

3.0 

20m 

21 


20 

36 

3.0 

21m 

22 


20 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

20 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

10 

36 

3.2 

10m 

40 

11 

5f 

36 

3.5 

15m 

39 


5.0 

36 

5.0 

1.0m 



|5.0 

36 

5.0 

25m 




J5_ 200J 

12 200J 

20 OJ 

_ 20 OJ 

.3 175S 

175A 

_ 200J 

.5 150A 

.8 175J 

30mV 150J 


175 u5b 
175S Cl 40 
200J D041 

~T75 u5b 
175S Cl40 



__ 175J 

.50 100 

.20 100 

JJ_ 175J 

175J 
32mV 175J 
8.0 175J 


32mv 

500m 





SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - v z ^ 36 v (Cont'd) 


IN ORDER OF: (t) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25 8 C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

IT 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

fA) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

INI 785A 

5 

39 

1.0 

15m 

45 


175A 

D0130 


103 

ZCC39A ~ 

10 

39 

3.0 

20 m 

27 



Aley 

2 

INI883A 

5 

39 

1.0 

8 . 0 m 

35 

7.0 

200C 

A41e 


104 

3EZ39D 

20 

39 

3.0 

19m 

28 


200J 

Alay 

3 


5 

39 

1.0 

6.5m 

60 


175A 

A31a 


105 

MZ939 

20 

39 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A146i 

mm 

1N4176B 

mm 

39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200S 

D029 


106r 

BZT03/D39 

10 

39 

3.2 

10 m 

40 

11 

175J 

A94g 

H 

1N4341B 

■9 

39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

300S 

D07 


107 

3T39.A.B 

5t 

39 

3.5 

15m 

45 



D04 

n 

1N4418B 

mm 

39 

1.0 

6.5m 

21 

9.0 

175A 

Alcm 


108t 

SZ3-39-5-1 

5.0 

39 

5.0 

1 . 0 m 



175 

u5c 

mm 

usESEmm 


39 

1.0 

6.5m 

750 

9.4 

200A 

D015 


109t 

SZ3-39-5-25 









n 

1N4754A 


39 

1.0 

6.5m 

60 


200A 

D041 



5.0 

39 

5.0 

25m 



175 

u5c 


1N5577B 


39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200A 

A60ac 


1 10 t 

SZ3-39-10-1 









10 

AP39.0A.B 

5t 

39 

1.0 t 

3.2m 

90 



D035 




10 

39 

5.0 

1 . 0 m 



175 

u5c 

11 

APD39.0A.B 

5t 

39 

1.0 t 

6.5m 

60 



Alrx 


111 V 

SZ3-39-10-25 









12 

BZV85C39 

5 

39 

1.0 

6 . 0 m 

60 

36mV 

200J 

D041 




10 

39 

5.0 

25m 



175 

u5c 


BZX85C39 


39 

1.0 § 

5.0m 

50 

9.5 

150A 

D041 


112 v 

SZ3-39-20-1 










CD4754 


39 

1.0 

6.5m 

60 

9.4 

200J 

u39a 




20 

39 

5.0 

1 . 0 m 



175 

u5c 


CH4754 


39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

200J 

ulO 


113v 

SZ3-39-20-25 









16 

PL39Z 

5 

39 

1.0 

10 m 

40 

9.0 

150J 





20 

39 

5.0 

25m 



175 

u5c 

17 

RD39FB 

5 

39 

1.0 

10 m 

20 


175J 

A297c 


114 

RD39EC2 


39.1 

500m 

5.0m 

85 


175J 

A277b 

18 

RD39P 

5.0 

39 

1.0 

5.0m 

130 

9.4 

150J 

Ml 008 


115 

RD39EL6 


39.1 

500m 

1 . 0 m 

85 


175J 

A277b 




39 

1.0 

1 . 0 m 



175 

u5b 


116 

RD39FB3 


39.1 

1.0 

10 m 

20 


175J 

A277r 












117 

INI 966 

10 

39.5 

400m 

200 u 

400 t 

10 


A82e 




39 

1.0 

25m 



175 

u5b 


118 

RD35AE 


39.7 

250m 

10 m 

250 


175J 

A277b 


TZB39B 

K1 

39 

1.0 § 

1 . 0 m 


10 

175A 

Alty 


119 

RD39EC3 


39.8 

500m 

5.0m 

85 


175J 

A277b 


VR39,A,B 

HI 

39 

1.0 

6.5m 

60 


125A 

Alb 


120 

RD39EL7 


39.8 

500m 

1 . 0 m 

85 


175J 

A277b 


Z4B39 

HI 

39 

1.0 

10 m 

45 

10 

200J 

D029 


121 

RD39JSB3(A) 









24 

ZB39 

5t 

39 

1.0 § 

6.5m 

60 


150A 

Albc 




2.5 

39.9 

400m 

5.0m 

360 


175J 

D034 

25 

ZB39B 

5 

39 

1.0 

6.5m 

60 


100C 

Albc 


122 

DSZ3040 

10 

40 


20 m 

27 

9.5 


A266 

26 

INI 785 

10 

39 

1.0 

15m 

45 


175A 

D0130 


123 

1N1883B 

1 

40 

1.0 

8 . 0 m 

26 t 

7.0 

175A 

DOI 3 


INI 883 

EM 

39 

1.0 

8 . 0 m 

35 

7.0 

200C 

A41e 


124 

UZ8740 

5 

40 

1.0 

6.5m 

62 

9.5 

175 

A380 


1N3034A 

19 

39 

1.0 

6.5m 

60 


175A 

A31a 


125 

UZ8840 

10 

40 

1.0 

6.5m 

62 

9.5 

175 

A380 


1N4176A 

19 

39 

1.0 5 

6.5m 

60 


200S 

D029 


126 

1N5081 

5 

40 

3.0 

20 m 

27 


175A 

A146u 

30 

1N4341A 

10 

39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

300S 

D07 


127 

MZ740 

5 

40 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A146j 

31 

1N4418A 

10 

39 

1.0 

6.5m 

21 

9.0 

175 A 

Alcm 


128 

UDZ740 

5 

40 

3.0 

20 m 

27 


175A 

A356a 

32 

1N4754 

10 

39 

1.0 

6.5m 

60 


200A 

D041 


129 

UZ740 

5 

40 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A3 80 




39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200A 

A60ac 


130 

MZ840#B 

10 

40 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A146j 

W8m 



39 

1.0 

10 m 

40 

8.9 

150J 

A56a 


131 

UZ840 

10 

40 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A380 

■EM 











132 

MZ940 

20 

40 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A146i 



10 

39 

1.0 

1 . 0 m 



175 

u5b 


133 

UZ940 

20 

40 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A380 

36 ▼ 

SZ1-39-10-25 










134 

1N2770 

5 

40.8 


7.5m 

120 

.50 

175A 

Aljh 



10 

39 

1.0 

25m 



175 

u5b 


135 

1N2770A 

5 

40.8 


7.5m 

120 

.25 

175A 

Alih 

37 

TZB39A 

10 

39 

1.0 § 

1 . 0 m 


10 

175A 

Alty 


136 

1N1321A 

5 

41 

150m 

200 u 



150A 

Cl 

38 

ZB39A 

10 

39 

1.0 

6.5m 

60 


100C 

Albc 


137 

1N1321 

10 

41 

150m 

200 u 



150A 

Cl 

39 

1N3034 

20 

39 

1.0 

6.5m 

60 


175A 

A31a 


138 

RD39EC 

5 

41 

500m 

5.0m 

250 

8.8 

175J 

D035 

40 

1N4176 

20 

39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200S 

D029 


139 

PS6321 ,A 

15f 

41 

.50 

. 20 m 




DOI 4 

41 

1N4341 

20 

39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

300S 

D07 


140 

RD39FC 

4 

41 

1.0 

10 m 

20 


175J 

A297C 

42 

1N4418 

20 

39 

1.0 

6.5m 

21 


175S 

A266a 


141 

PS1505 

5 

42 

.25 

10 m 

75 

.20 

150A 

Alqc 




39 

1.0 § 

6.5m 



200A 

A60ac 


142 

PS1505A 

5 

42 

.25 

10 m 

75 

.10 

150A 

Algc 












143 

3KZ47 

10 | 

42.3 

3.0 § 

25m 


.09 


A3ak§ 




39 

1.0 

1 . 0 m 



175 

u5b 


144 

1C2993 


43 


60m 

12 



u36 

45 ▼ 

SZ1-39-20-25 










145 

TZPY43 


43 


10 m 

80 

10 


D041 



20 

39 

1.0 

25m 



175 

u5b 


146 

BZV49C43 

5 

43 


5.0m 

150 

4.0 

150J 

Ml 008 

46 

1N4846B 

5 

39 

1.2 

6.5m 

60 

9.4 

175 

D029 


147 

CD4755A 

5.0 

43 


6 . 0 m 

70 


200 

u52 

47 

1N4846A 

10 

39 

1.2 

6.5m 

60 

9.4 

175 

D029 


148 

CD5367B 

5 

43 


30m 

20 

9.0 

200J 

u39b 

48 

1N4846 

20 

39 

1.2 

6.5m 

60 

9.4 

175 

D029 


149 

NC43 

5 

43 


2 . 0 m 

150 

8.0 


u47 

49 

BZD10C39 

5 

39 

1.3 

10 m 

40 

11 


D013 


150 

BZX84C43 

5 

43 

200 m 

2 . 0 m 

150 

9.5 

150J 

M500d 



mm 

39 

1.3 

10 m 

60 

11 


D041 


151 

1N729A 

5 

43 

250m 

4.0m 

84 

9.2 

175A 

D07 


BZX61C39 

■9 

39 

1.3 

5.0m 

60 

7.0 

175J 

D015 


152 

1N4124 

5 

43 

.25 

.25m 

250 


200J 

D07 

Wt&^m 

BZX87C39 

Hi 

39 

1.3 

5.0m 

40 

9.2 

200J 

A60al 


153 

1N4717 

5 

43 

.25 

.05m 



200A 

DOI 4 


z ^ 4 * o/tKRI^Hi 

mtm 

39 

1.3 

10 m 

40 

11 


Alrx 


154 

BZX60C43 

5 

43 

250m 

2 . 0 m 

450 

9.0 

150A 

D07 

eH 

r A Sx nHEjnSsf 


39 

1.3 

10 

40 

8.0 

150J 

D013 


155 

1/4M43Z10 

10 | 

43 

250m 

1.5m 

140 


175J 

E204h 

■A* 


Wm 

39 

1.3 

10 m 

60 

10 

200J 

FI 49 


156 

1N729 

10 

43 

250m 

4.0m 

84 

9.2 

175A 

D07 

KM 

ZY39 

mm 

39 

1.3 

10 m 

40 

10 

150J 

Albg 


157 

1N729B 

20 

43 

.25 

4.0m 

84 



D07 

mSm 

ZPY39 

■El 

39 

1.3 

10 m 

60 

12 

200J 

D041 


158 

MC6029.A 

5t 

43 

.30 

1 . 0 m 

172 


175 

A2m 

mm 

1N5939D 

■n 

39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


159 

BZX88C43 

5 

43 

350m 

5.0m 

110 

8.0 

175J 

A412 

59 

1N5939C 

2 

39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


160 

1N5751D 

1 

43 

400m§ 

2 . 0 m 

150 

8.6 

200A 

D035 

60 

1N3803B 

5 

39 

1.5 

10 m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 


161 

1N5751C 

2 

43 

400m§ 

2 . 0 m 

150 

8.6 

200A 

D035 

61 

1N4479 

5 

39 

1.5 

6.5m 

30 


175A 

A60v 


162 

BZX79B43 

2 

43 

400m§ 

2 . 0 m 

150 

41 mV 

200J 

D035 


1N5939B 


39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


163 

1N976B 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 


175S 

A398a 


1S4039.A 


39 

1.5 

5.0m 

30 

8.5 

150A 

DOI 


164 

1N3533 

5 

43 

.40 

2 . 0 m 

130 

10 

200A 

D07 


BZY95C39 


39 ; 

1.5 

10 m 

35 

8.9 

175J 

DOI 


165 

1N5751B 

5 

43 

400m§ 

2 . 0 m 

150 

8.6 

200A 

D035 

65 

BZY97C39V 

5| 

39 

1.5 

10 m 

40 

33mV 

150J 

Albg 


166 

BZX79C43 

5 

43 

400m§ 

2 . 0 m 

150 

41 mV 

200J 

D035 

66 

MC6328.A 

5t 

39 

1.5 

25m 

120 



Alq 


167 

CD976B 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

u39a 

67 ▼ 

SZ1.5-39-5-1 










168 

CD4124 

5 

43 

400m 

250u 

250 

9.0 

200J 

u39a 




39 

1.5 

1 . 0 m 



175 

u5b 


169 

CD5260B 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

u39a 


1N3803A 


39 

1.5 

10 m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 


170 

CH976 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

ulO 


1N5939A 


39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


171 

CH4124 

5 

43 

400m 

250u 

250 

9.5 

200J 

ulO 

70 ▼ 

SZ1.5-39-10-1 










172 

CH5260 

5 

43 

400m 

3.0 m 

93 

9.5 

200J 

ulO 



10 

39 

1.5 

1 . 0 m 



175 

u5b 


173 

MZL343 

5 

43 

400m 

500u 

400 

10 

175J 

D035 

71 

1N3803 

20 

39 

1.5 

10 m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 


174 

1N976A 

10 

43 

400m 

3.0m 

93 


175S 

A398a 




39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


175 

1N976 

20 

43 

400m 

3.0m 

93 


175S 

A398a 












176 

05Z43 


43 

500m 

5.0m 

95 


175J 

D035 




39 

1.5 

1 . 0 m 



175 

u5b 


177 

GZA43 


43 

500m 

5.0m 

75 t 

12 

175J 

A159 


2EZ39D5 

mM 

39 

2.0 

12 m 

30 


200J 

Alay 


178 

1N6015D 

1 

43 

500m 

2 . 0 m 

150 


200J 

D035 


2VR39.A.B 

HI 

39 

2.0 

13m 

50 



A3e 


179 

1N6015C 

2 

43 

500m 

2 . 0 m 

150 


200J 

D035 


BZV47C39 

HI 

39 

2.0 

10 m 

40 

9.0 

175J 

A344r 


180 

1N5260B 

5 

43 

500m 

3.0m 

93 

9.5 

200A 

A398a 


LMZ39A 

5 

39 

2.0 

13m 

30 

9.4 

150A 

D041 


181 

1N5876B 

5 

43 

500m 

3.0m 

225 


150C 

M859 

78 

ZBC39 

5f 

39 

2.0 § 

13m 

27 


150A 

Albc 


182 

1N6015B 

5 

43 

500m 

2 . 0 m 

150 


200J 

D035 

79 

ZBC39B 

5 

39 

2.0 

13 

27 



Altv 


183 

BZX46C43 

5 

43 

500m 

3.0m 

93 

12 

175A 

D035 

80 

2EZ39D10 

n 

39 

2.0 

12 m 

30 


200J 

Alay 


184 

BZX55C43 

5 

43 

500m 

2.5m 

90 

9.0 

175A 

D035 

81 

LMZ39 


39 

2.0 

13m 

30 

9.4 

150A 

D041 


185 

BZX83C43 

5 

43 

500m 

2.5m 

100 

9.0 

175A 

D035 

82 

ZBC39A 


39 

2.0 

13 

27 



Altv 


186 

CTZ43A 

5 

43 

500m 

1 . 0 m 

1.3k 

1 . 2 k 

200 

D035 

83 

2EZ39D 


39 

2.0 

12 m 

30 


200J 

Alay 


187 

MLL5260B 

5.0 

43 

500m§ 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

FI 40 

84 

BZV15C39 


39 

2.2 

200 m 

5.0 

9.0 

150J 

M7540 


188 

MTZ629.A 

5t 

43 

.50 

1 . 0 m 

172 


175A 

A60e 

85 



39 

2.5 

200 m 

5.0 

10 

200J 

S4570 


189 

MZ343.A.B 

5 

43 

500m 

2 . 0 m 

100 

8 J_ _ 

175J 

D035 

86 

i 1 £HtKi:£MiHI 


39 

2.5 

16m 

24 

9.0 

150 

Algn 


190 

RD43EB ! 

5 

43 

500m 

5.0m 

90 


175J 

D035 

87 



39 

2.5 

10 m 

35 

35mV 

150J 

A171b 


191 T 

SZP5-43-5-1 









88 



39 

2.5 

10 m 

45 

10 

200J 

DOI 



_ 1 5.0 

43 

500m 

1 . 0 m 



175 

u5a 


1N5038 


39 

2.5 

16m 

24 

9.0 

150 

Algn 


192t 

SZ.5-43-5-25 










3EZ39D1 


39 

3.0 

19m 

28 


150J 

Alay 




5.0 

43 

500m 

25m 



175 

u5a 


3EZ39D2 


39 

3.0 

19m 

28 


150J 

Alav 


193 

ZPD43 

5 

43 

500m 

2 . 0 m 

90 

9.0 

175J 

D035 

1 92 

3EZ39D3 

3.0 

39 

3.0 

19m 

28 


150J 

Alay 


194 

BZX97C43 

7 

43 

500m 

5.0m 

100 

8.0 

175J 

D035 

93 

3EZ39D4 

4.0 

39 

3.0 

19 

28 


150J 

Alay 


195 

ZMM43 

7t 

43 

500m 

5.0m 

100 

11 

175J 

FI 35 

BSHni 

1N5080 

5 

39 

3.0 

20 m 

27 


175A 

A146u 


196 

BZV55C43 

7.5 

43 

500m 

2 . 0 m 

150 

41 

200J 

FI 39 


3EZ39D5 


39 

3.0 

19m 

28 


200J 

Alay 


197 

BZV60C43 

7.5 

43 

500m 

2 . 0 m 

150 

41 

200J 

D034 


3VR39,A,B 


39 

3.0 

19m 

30 



A3al 


198 

1N5260A 

10 

43 

500m 

3.0m 

93 

9.5 

200A 

A398a 


BZV16C39 


39 

3.0 

13m 

60 

9.0 

175 

D03 


199 

1N5876A 

10 

43 

500m 

3.0m 

225 


150C 

M859 

98 

MZ739 

5 

39 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A146j 


200 

1N6015A 

10 

43 

500m 

2 . 0 m 

180 


200J 

D035 

99 

ZCC39 

5t 

39 

3.0 § 

20 m 

27 


150A 

Aley 


201 

CTZ43 

10 

43 

500m 

1 . 0 m 

1.3k 

1 . 2 k 

200 

D035 


MililillHH 


39 

3.0 

20 m 

27 



Alev 


202 

MLL5260A 

10 

43 

500m§ 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

FI 40 



mm 

39 

3.0 

19m 

28 


200J 

Alay 


203 ▼ 

SZP5-43-10-1 











Warn 

39 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

175A 

A146i 




10 

43 

500m 

1 . 0 m 



175 

u5a 
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> 36 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


— — 

W win. s nx 

iJ 

I 

3 | 

Ikil to 

1 1 

■ 1 Itoill^ 

2 | 

TEST 

IVVtB 

TEMP. 




4j 

3 | 

1 1 

2J 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

C0EFF 

TEMP 

DWG. 


TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 


mm 


mm'M 

■■ 

wsmi 



m 

mnm\ 

■ 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

luSlH 

WfSM 

IHf 

mu 

MM 



[HiHil 

mi 


warn 

(A) 

(f» 


(°C) 


1 V 

SZ.5-43-10-25 




■H 






1N5039 

10 

43 

2.5 

15m 

27 

9.0 

150 

Algn 



10 

43 

500m 




175 

u5a 

101 

3EZ43D1 

1.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alay 

2 

1N5260 

20 t 

43 

.50 

ttijnH 



200A 

A398a 

102 

3EZ43D2 

2.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alav 

3 

1N6015 

20 

43 

500m 

CTTTTH 

180 


200J 

D035 

103 

3EZ43D3 

3.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alay 

4 

MLL5260 

20 

43 

500m§ 

3.0m 

93 


200J 

FI 40 

104 

3EZ43D4 

4.0 

43 

3.0 ; 

17m 

33 


150J 

Alay 

5r 

SZP5-43-20-1 








105 

1N5082 

5 

43 

3.0 

15m 

35 


175A 

A146u 


I 20 

43 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 

106 

3EZ43D5 

5 

43 

3.0 

17m 

33 


200J 

Alay 

6t 

SZ.5-43-20-25 









107 

3VR43,A,B 

5t 

43 

3.0 ! 

18m 

35 



A3al 



20 

43 

500m 

25m 



175 

u5a 

108 

BZV16C43 

5 

43 

3.0 

12 m 

70 

9.0 

175 

D03 

7 

1N4647 

5 

43 

.60 

3.0m 

1.5k 

9.5 

200A 

D014 

109 

MZ743 

5 

43 

3.0 ! 

15m 

35 

9.5 

175A 

A146j 

8 

1N3694B 

5 

43 

750m 

3.0m 

93 

9.0 

175S 

Alaz 

110 

ZCC43 

5t 

43 

3.0 § 

15m 

35 


150A 

Aley 

9 

BZV41C43 

5 

43 

750m 

2 .0m 

150 

8.0 

175S 

A412 

111 

ZCC43B 

5 

43 

3.0 

15m 

35 



Alev 

10 

MC6129.A 

5f 

43 

.75 

5.0m 

172 


175A 

A2d 

112 

3EZ43D10 

10 

43 

3.0 

17m 

33 


200J 

Alay 

11 

1N3694A 

10 

43 

750m 

3.0m 

93 

9.0 

175S 

Alaz 

113 

MZ843 

10 

43 

3.0 

15m 

35 

9.5 

175A 

A146j 

12 

1N3694 

20 

43 

750m 

3.0m 

93 

9.0 

175S 

Alaz 

114 

ZCC43A 

10 

43 

3.0 

15m 

35 



Alev 

13 

Z4A43 

It 

43 

1.0 

10 m 

60 

10 

200J 

D029 

115 

3EZ43D 

20 

43 

3.0 

17m 

33 


200J 

Alay 

14 

1N1786A 

5 

43 

1.0 

15m 

54 


175A 

DO130 

116 

MZ943 

20 

43 

3.0 

15m 

35 

9.5 

175A 

A146j 

15 

1N3035B 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


175A 

A31a 

117r 

BZT03/D43 

10 

43 

3.2 

10 m 

45 

12 

175J 

A94a 

16 

1N4177B 

5 

43 

1.0 § 

6 .0m 

70 


200S 

D029 

118 

3T43.A.B 

5t 

43 

3.5 

15m 

54 



D04 

17 

1N4342B 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

70 

9.0 

300S 

D07 

1 19y 

SZ3-43-5-1 

5.0 

43 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

18 

1N4419B 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

23 

9.0 

175A 

Alcm 

120 y 

SZ3-43-5-25 









19 

20 

IN 

1N4755A 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


200A 

D041 

121 ▼ 

SZ3-43-10-1 









21 

1N5578B 

5 

43 

1.0 § 

6 .0m 

70 


200A 

A60ac 



10 

43 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

22 

BZV85C43 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

75 

41 mV 

200J 

D041 

122 t 

SZ3-43-10-25 









23 

BZX78C43 

5 

43 

1.0 

5.0m 

50 

41 V 

200J 




10 

43 

5.0 

25m 



175 

u5c 

24 

BZX85C43 

5 

43 

1.0 § 

6 .0m 

50 

9.5 

150A 

D041 

123y 

SZ3-43-20-1 









25 

CD4755 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

70 

9.5 

200J 

u39a 


1 20 

43 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

26 

CH4755 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

70 

9.0 

200J 

ulO 

124y 

SZ3-43-20-25 









27 

PL43Z 

5 

43 

1.0 

10 m 

45 

9.0 

150J 




20 

43 

5.0 

25m 



175 

u5c 

28 

RD43FB 

5 

43 

1.0 

10 m 

50 


175J 

A297c 

125 

ZS43 

5t 

43.4 

750m 

7.5m 

105 

500m 

150A 

C3h 

29 ▼ 

SZ1-43-5-1 

5.0 

43 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

126 

1N1741 

5 

43.4 

1.4 

7.5m 

140 

80 

150C 

A69y 

30 t 

SZ1-43-5-25 









127 

1N1741A 

5 

43.4 

1.4 

7.5m 

140 

40 

150C 

A69v 



5.0 

43 

1.0 

25m 



175 

u5b 

128 

DSZ3045 

10 

45 


15m 

37 

9.5 


A266 

31 

TZB43B 

5 

43 

1.0 § 

1 .0m 


10 

175A 

Alty 

129 

1/4M45Z10 

iot 

45 

250m 

1.4m 

150 


175J 

E204h 

32 

VR43.A.B 

5f 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


125A 

Alb 

130 

UZ8745 

5 

45 

1.0 

6 .0m 

75 

9.5 

175 

A380 

33 

Z4B43 

5f 

43 

1.0 

10 m 

60 

10 

200J 

D029 

131 

1S245 

10 

45 

1.0 

6 .0m 

55 

8.8 

150J 

A56a 

34 

ZB43 

5f 

43 

1.0 § 

6 .0m 

70 


150A 

Albc 

132 

UZ8845 

10 

45 

1.0 

6 .0m 

75 

9.5 

175 

A380 

35 

ZB43B 

5 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


100C 

Albc 

133 

ZBC45 

5t 

45 

2.0 § 

11 m 

37 


150A 

Albc 

36 

INI 786 

10 

43 

1.0 

15m 

54 


175A 

D0130 

134 

ZBC45B 

5 

45 

2.0 

11 

37 



Alty 

37 

1N3035A 

10 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


175A 

A31a 

135 

ZBC45A 

10 

45 

2.0 

11 

37 



Alty 

38 

1N4177A 

10 

43 

1.0 § 

6 .0m 

70 


200S 

D029 

136 

1N5040A 

5 

45 

2.5 

14m 

30 

9.0 

150 

Alqn 

39 

1N4342A 

10 

43 

1.0 

6 .0m 

70 

9.0 

300S 

D07 

137 

1N5040 

10 

45 

2.5 

14m 

30 

9.0 

150 

Algn 

40 

1N4419A 

10 

43 

1.0 

6 .0m 

23 

9.0 

175A 

Alcm 

138 

1N5083 

5 

45 

3.0 

15m 

37 


175A 

A146u 

41 

1N4755 

10 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


200A 

D041 

139 

MZ745 

5 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A146i 

42 

1N5578A 

10 

43 

1.0 § 

6 .0m 

70 


200A 

A60ac 

140 

UDZ745 

5 

45 

3.0 

15m 

37 


175A 

A356a 

43 

1S244 

10 

43 

1.0 

6 .0m 

50 

8.8 

150J 

A56a 

141 

UZ745 

5 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A3 80 

44 v 

SZ1-43-10-1 









142 

ZCC45 

5t 

45 

3.0 § 

15m 

37 


150A 

Alev 



10 

43 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

143 

ZCC45B 

5 

45 

3.0 

15m 

37 



Aley 

45 ▼ 

SZ1-43-10-25 









144 

MZ845 

10 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A146j 



10 

43 

1.0 

25m 



175 

u5b 

145 

UZ845 

10 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A380 

46 

TZB43A 

10 

43 

1.0 § 

1 .0m 


11 

175A 

Alty 

146 

ZCC45A 

10 

45 

3.0 

15m 

37 



Aley 

47 

ZB43A 

10 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


100C 

Albc 

147 

MZ945 

20 

45 

3.0 


37 

9.5 

175A 

A146j 

48 

1N3035 

20 

43 

1.0 

6 .0m 

70 


175A 

A31a 

148 

UZ945 

20 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A380 

49 

1N4177 

20 

43 

1.0 § 

6 .0m 

70 


200S 

D029 

149 

3KZ51 

iot 

45.9 

3.0 § 

25m 


.09 


A3ak§ 

50 

1N4342 

20 

43 

1.0 

6 .0m 

70 

9.0 

300S 

D07 

150 

1C2995 

47 

55m 

14 



u36 

51 

1N4419 

20 

43 

1.0 

6 .0m 

23 


175S 

A266a 

151 

TZPY47 


47 


10 m 

80 

10 


D041 

52 

1N5578 

20 

43 

1.0 § 

6 .0m 



200A 

A60ac 

152 

BZV49C47 

5 

47 


5.0m 

170 

4.0 

150J 

Ml 008 

53 ▼ 

SZ1-43-20-1 








153 

CD4756A 

5.0 

47 


5.5m 

80 


200 

u52 



20 

43 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

154 

CD5368B 

5 

47 


25m 

25 

9.0 

200J 

u39b 

54 ▼ 

SZ1-43-20-25 









155 

NC47 

5 

47 


2 .0m 

170 

8.0 


u47 



20 

43 

1.0 

25m 



175 

u5b : 

156 

1N1994B 

1 

47 

150m 

200 u 

500 

10 

150 

Cl 

55 

1N4847B 

5 

43 

1.2 

5.8m 

70 

9.5 

175 

D029 

157 

1N1994A 

5 

47 

150m 

200 u 

500 

10 

150 

Cl 

56 

1N4847A 

10 

43 

1.2 

5.8m 

70 

9.5 

175 

D029 

158 

INI 994 

10 

47 

150m 

200 u 

500 

10 

150 

Cl 

57 

1N4847 

20 

43 

1.2 

5.8m 

70 

9.5 

175 

D029 

159 

1N1940B 

1 

47 

200 m 

200 u 

500 

10 

150A 

A82e 

58 

BZX61C43 

5 

43 

1.3 

5.0m 

70 

7.0 

175J 

D015 

160 

INI 940A 

5 

47 

200 m 

200 u 

500 

10 

150A 

A82e 

59 

BZX87C43 

5 

43 

1.3 

5.0m 

50 

9.3 

200J 

A60al 

161 

BZX84C47 

5 

47 

200 m 

2 .0m 

170 

9.8 

150J 

M500d 

60 

BZY97C43 

5 

43 

1.3 

10 m 

45 

12 


Alrx 

162 

INI 940 

10 

47 

200 m 

200 u 

500 

10 

150A 

A82e 

61 

ZD43 

5 

43 

1.3 

10 

45 

8.0 

150J 

D013 

163 

1N730A 

5 

47 

250m 

4.0m 

98 

9.3 

175A 

D07 

62 

ZY43 

5 

43 

1.3 

10 m 

45 

10 

150J 

Albg 

164 

1N4125 

5 

47 

.25 

.25m 

250 


200J 

D07 

63 

BZD10C43 

7 

43 

1.3 

10 m 

45 

12 


D013 

165 

BZX60C47 

5 

47 

250m 

2 .0m 

500 

9.0 

150A 

D07 

64 

BZW22C43 

7 

43 

1.3 

10 m 

80 

12 


D041 

166 

1/4M47Z10 

iot 

47 

250m 

1.3m 

160 


175J 

E204h 

65 

ZMY43 

7 

43 

1.3 

10 m 

80 

10 

200J 

FI 49 

167 

1N730 

10 

47 

250m 

4.0m 

98 

9.3 

175A 

D07 

66 

ZPY43 

13 

43 

1.3 

10 m 

80 

13 

200J 

D041 

168 

1N730B 

20 

47 

.25 

4.0m 

98 



D07 

67 

1N5940D 

1 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

169 

PTC518 

10 

47 

259m+ 

5.5m 

80 



Albc 

68 

1N5940C 

2 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

170 

MC6030.A 

5t 

47 

.30 

1 .0m 

220 


175 

A2m 

69 

1N3804B 

5 

43 

1.5 

9.0m 

45 

9.5 

175S 

Cl 40 

171 

BZX88C47 

5 

47 

350m 

5.0m 

120 

8.0 

175J 

A412 

70 

1N4067 

5 

43 

1.5 

7.5m 

90 

.50 

100 

Alss 

172 

1N5752D 

1 

47 

400m§ 

2 .0m 

170 

8.5 

200A 

D035 

71 

1N4067A 

5 

43 

1.5 

7.5m 

90 

.20 

100 

Alss 

173 

1N5752C 

2 

47 

400m§ 

2 .0m 

170 

8.5 

200A 

D035 

72 

1N4480 

5 

43 

1.5 

6 .0m 

40 


175A 

A60y 

174 

BZX79B47 

2 

47 

400m§ 

2 .0m 

170 

46mV 

200J 

D035 

73 

1N5940B 

5 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

175 

1N977B 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 


175S 

A398a 

74 

1 S4043.A 

5f 

43 

1.5 

5.0m 

35 

8.5 

150A 

DOI 

176 

1N3534 

5 

47 

.40 

2 .0m 

150 

10 

200A 

D07 

75 

BZY95C43 

5 

43 

1.5 

10 m 

40 

9.0 

175J 

DOI 

177 

1N5752B 

5 

47 

400m§ 

2 .0m 

170 

8.5 

200A 

D035 

76 

BZY97C43V 

5t 

43 

1.5 

10 m 

45 

40mV 

150J 

Albg 

178 

BZX79C47 

5 

47 

400m$ 

2 .0m 

170 

46mV 

200J 

D035 

77 

MC6329.A 

5t 

43 

1.5 

25m 

140 



Alq 

179 

CD977B 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

u39a 

78 ▼ 

SZ1.5-43-5-1 







180 

CD4125 

5 

47 

400m 

250u 

250 

9.0 

200J 

u39a 



5.0 

43 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 

181 

CD5261B 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200 J 

u39a 

79 

1N3804A 

10 

43 

1.5 

9.0m 

45 

9.5 

175S 

Cl 40 

182 

CH977 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

ulO 

80 

1N5940A 

10 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

183 

CH4125 

5 

47 

400m 

250u 

250 

9.5 

200J 

ulO 

81 T 

SZ1.5-43-10-1 









184 

CH5261 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

ulO 



10 

43 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 

185 

1N977A 

10 

47 

400m 

2.7m 

105 


175S 

A398a 

82 

1N3804 

20 

43 

1.5 

9.0m 

45 

9.5 

175S 

Cl 40 

186 

1N1967 

10 

47 

400m 

200 u 

500 t 

10 


A82e 

83 

1N5940 

20 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

187 

1N977 

20 

47 

400m 

2.7m 

105 


175S 

A398a 

84 ▼ 

SZ1.5-43-20-1 









188 

05Z47 


47 

500m 

5.0m 

100 


175J 

D035 



20 

43 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 

189 

GZA47 


47 

500m 

5.0m 

80 t 

12 

175J 

A159 

85 

2EZ43D5 

5 

43 

2.0 

11 m 

35 


200J 

Alav 

190 

1N6016D 

1 

47 

500m 

2 .0m 

170 


200J 

D035 

86 

2VR43.A.B 

5t 

43 

2.0 

12 m 

60 



A3e 

191 

1N6016C 

2 

47 

500m 

2 .0m 

170 


200J 

D035 

87 

BZV47C43 

5 

43 

2.0 

10 m 

45 

9.0 

175J 

A344r 

192 

1N5261B 

5 

47 

500m 

2.7m 

105 

9.5 

200A 

A398a 

88 

LMZ43A 

5 

43 

2.0 

11 m 

35 

9.5 

150A 

D041 

193 

1N5877B 

5 

47 

500m 

2.7m 

260 


150C 

M859 

89 

ZBC43 

5t 

43 

2.0 § 

12 m 

35 


150A 

Albc 

194 

1N6016B 

5 

47 

500m 

2 .0m 

170 


200J 

D035 

90 

ZBC43B 

5 

43 

2.0 

12 

35 



Alty 

195 

BZX46C47 

5 

47 

500m 

2.7m 

105 

8.0 

175J 

D035 

91 

2EZ43D10 

10 

43 

2.0 

11 m 

35 


200J 

Alav 

196 

BZX55C47 

5 

47 

500m 

2.5m 

110 

8.0 

175J 

D035 

92 

LMZ43 

10 

43 

2.0 

11 m 

35 

9.5 

150A 

D041 

197 

BZX83C47 

5 

47 

500m 

2.5m 

120 

9.0 

175J 

D035 

93 

ZBC43A 

10 

43 

2.0 

12 

35 



Alty 

198 

CTZ47A 

5 

47 

500m 

1 .0m 

1.5k 

1 .2k 

200 

D035 

94 

2EZ43D 

20 

43 

2.0 

11 m 

35 


200J 

Alav 

199 

MLL5261B 

5.0 

47 

500m$ 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

FI 40 

95 

BZV15C43 

5 

43 

2.2 

200 m 

6.5 

9.2 

150J 

M7540 

200 

MTZ630.A 

5t 

47 

.50 

1 .0m 

220 


175A 

A60e 

96 

Z7A43 

It 

43 

2.5 

200 m 

6.5 

10 

200J 

S4570 

201 

RD47EB 

5 

47 

500m 

5.0m 

90 


175J 

D035 

97 

1N5039A 

5 

43 

2.5 

15m 

27 

9.0 

150 

Alan 

202 ▼ 

SZP5-47-5-1 









98 

BZX70C43 

5 

43 

2.5 

10 m 

40 

40mV 

150J 

A171b 



5.0 

47 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 

99 

Z2B43 

—51. 

43 

2.5 

10 m 

60 

10 

200J 

DOI 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIOD ES -v z ^36V(Coni’d) 

TEMP. I I IT 14 


3J IJ 
TOL NOM. 
± REF. 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

1j TEST f [TEMP; I 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG 

@ 25°C Izt IMP. Tc MAX NO. 


























































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 50 V (Cont’d) 


COEFF TEMP DWG. 
MAX NO. 


± REF. @ 25°C 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER _ 

2J I TEST I [TEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

3J 

TOL 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2 J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

TYPE 

No. 

3J 

TOL 

± 

(%) 

1 ] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2 J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

1N1791A 

5 

68 

1.0 

5.0m 

125 


175A 

DO130 


103t 

BZT03/D68 

10 

68 

3.2 

10 m 

80 

13 

175J 

A94g 

2 

1N1886A 

5 

68 

1.0 

3.0m 

250 

8.0 

200C 

A41e 


104 

3T68,A,B 

5f 

68 

3.5 

5.0m 

125 



D04 

3 

1N3040B 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 


175A 

A31a 


105v 

SZ3-68-5-1 

5.0 

68 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

4 

1N4182B 

5 

68 

1.0 § 

3.7m 

150 


200S 

D029 


106? 

SZ3-68-5-25 









5 

1N4347B 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 

9.0 

300S 

D07 




5.0 

68 

5.0 

25m 



175 

u5c 

6 

1N4424B 

5 

68 

1.0 

3.7m 

44 

9.0 

175A 

Alcm 


107t 

SZ3-68-10-1 









7 

1N4760A 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 


200A 

D041 




10 

68 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

8 

1N5583B 

5 

68 

1.0 § 

3.7m 

150 


200A 

A60ac 


108t 

SZ3-68-10-25 









9 

BZV85C68 

5 

68 

1.0 

4.0m 

200 

71 mV 

200J 

D041 



_ 

10 

68 

5.0 

25m 



175 

u5c 

10 

CD4760 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 

9.7 

200J 

u39a 


109t 

SZ3-68-20-1 









11 

CH4760 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 

9.0 

200J 

ulO 




20 

68 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 

12 

PL68Z 

5 

68 

1.0 

10 m 

80 

9.0 

150J 



1 10 t 

SZ3-68-20-25 









13 

RD68FB 

5 

68 

1.0 

10 m 

75 


175J 

A297c 




20 

68 

5.0 

25m 



175 

u5c 

14v 

SZ1-68-5-1 

5.0 

68 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 


111 

1N1969 

10 

68.5 

400m 

200 u 

900 t 

11 


A82e 

15r 

SZ1 -68-5-25 










112 

1N1886B 

1 

69 

1.0 

3.0m 

35 t 

8.0 

175A 

D013 



5.0 

68 

1.0 

25m 



175 

u5b 


113 

DSZ3070 

10 

70 


10 m 

90 

9.5 


A266 

16 

TZB68B 

5 

68 

1.0 § 

1 .0m 


10 

175A 

Alty 


114 

UZ8770 

5 

70 

1.0 

3.7m 

150 

9.5 

175 

A380 

17 

VR68.A.B 

5t 

68 

1.0 ! 

3.7m 

150 


125A 

Alb 


115 

UZ8870 

10 

70 

1.0 

3.7m 

150 

9.5 

175 

A380 

18 

Z4B68 

5t 

68 

1.0 

5.0m 

120 

11 

200J 

D029 


116 

1N5091 

5 

70 

3.0 

10 m 

90 


175A 

A146u 

19 

ZB68 

5t 

68 

1.0 § 

3.7m 

150 


150A 

Albc 


117 

MZ770 

5 

70 

3.0 

10 m 

90 

9.5 

175A 

A146j 

20 

ZB68B 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 


100C 

Albc 


118 

UZ770 

5 

70 

3.0 

10 m 

90 

9.5 

175A 

A380 

21 

1N1791 

10 

68 

1.0 

5.0m 

125 


175A 

D0130 


119 

MZ870 

10 

70 

3.0 

10 m 

90 

9.5 

175A 

A146j 

22 

INI 886 

10 

68 

1.0 

3.0m 

250 

8.0 

200C 

A41e 


120 

UZ870 

10 

70 

3.0 

10 m 

90 

9.5 

175A 

A380 

23 

1N3040A 

10 

68 

1.0 

3.7m 

150 


175A 

A31a 


121 

MZ970 

20 

70 

3.0 

10 m 

90 

9.5 

175A 

A146i 

24 

1N4182A 

10 

68 

1.0 § 

3.7m 

150 


200S 

D029 


122 

UZ970 

20 

70 

3.0 

10 m 

90 

9.5 

175A 

A380 

25 

1N4347A 

10 

68 

1.0 

3.7m 

150 

9.0 

300S 

D07 


123 

INI 324A 

5 

71 

150m 

200 u 


12 

150A 

Cl 

26 

1N4424A 

10 

68 

1.0 

3.7m 

44 

9.0 

175A 

Alcm 


124 

1N236 

10 | 

71 

.15 

,20m 



200A 

Cl 2a 

27 

1N4760 

10 

68 

1.0 

3.7m 

150 


200A 

D041 


125 

INI 324 

10 

71 

150m 

200 u 



150A 

Cl 

28 

1N5583A 

10 

68 

1.0 § 

3.7m 

150 


200A 

A60ac 


126 

PS6324 

15 

71 

500m 


200 m 


200A 

D014 

29 

1S251 

10 

68 

1.0 

4.0m 

120 

9.1 

150J 

A56a 


127 

BZV49C68 

5 

72 

1.0 

2 .0m 



150J 

Ml 008 

30 t 

SZ1-68-10-1 










128 

3KZ82 

iot 

73.8 

3.0 § 

15m 


.10 


A3ak§ 



10 

68 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 


129 

BZX84C75 

5 

74.5 

200 m 

2 .0m 

255 

10 

150J 

M500d 

31 T 

SZ1-68-10-25 




















...... 


10 

68 

1.0 

25m 



175 

u5b 


v 2 

? ^ 75 \ 

/ 








32 

TZB68A 

10 

68 

1.0 § 

1 .0m 


10 

175A 

Alty 











33 

ZB68A 

10 

68 

1.0 

3.7m 

150 


100C 

Albc 


133 

TZPY75 


75 


10 m 

160 

11 


D041 

34 

1N3040 

20 

68 

1.0 

3.7m 

150 


175A 

A31a 


134 

1C3041 

3 

75 


3.3 

175 



u36a 

35 

1N4182 

20 

68 

1.0 § 

3.7m 

150 


200S 

D029 


135 

CD4761A 

5.0 

75 


3.3m 

175 


200 

u52 

36 

1N4347 

20 

68 

1.0 

3.7m 

150 

9.0 

300S 

D07 


136 

DSZ3075 

10 

75 


10 m 

100 

9.5 


A266 

37 

1N4424 

20 

68 

1.0 

3.7m 

44 


175S 

A266a 


137 

1N735A 

5 

75 

250m 

2 .0m 

240 

9.6 

175A 

□07 

38 

1N5583 

20 

68 

1.0 § 

3.7 



200A 

A60ac 


138 

1N4131 

5 

75 

.25 

.25m 

700 


200J 

D07 

39 v 

SZ1-68-20-1 










139 

1/4M75Z10 

10 f 

75 

250m 

830u 

450 


175J 

E204h 



20 

68 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 


140 

1N735 

10 

75 

250m 

2 .0m 

240 

9.6 

175A 

D07 

40 r 

SZ1-68-20-25 










141 

1N735B 

20 

75 

.25 

2 .0m 

240 



D07 



20 

68 

1.0 

25m 



175 

u5b 


142 

1N5757D 

1 

75 

400m§ 

2 .0m 

255 

8.0 

200A 

D035 

41 

1N4852B 

5 

68 

1.2 

3.7m 

150 

9.7 

175 

D029 


143 

1N5757C 

2 

75 

400m§ 

2 .0m 

255 

8.0 

200A 

D035 

42 

1N4852A 

10 

68 

1.2 

3.7m 

150 

9.7 

175 

D029 


144 

BZX79B75 

2 

75 

400m§ 

2 .0m 

255 

80mV 

200J 

D035 

43 

1N4852 

20 

68 

1.2 

3.7m 

150 

9.7 

175 

D029 


145 

1N982B 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 


175S 

A398a 

44 

BZW22C68 

5 

68 

1.3 

10 m 

130 


175S 

D041 


146 

1N5757B 

5 

75 

400m§ 

2 .0m 

255 

8.0 

200A 

D035 

45 

BZX61C68 

5 

68 

1.3 

5.0m 

120 

8.0 

175J 

D015 


147 

BZX79C75 

5 

75 

400m§ 

2 .0m 

255 

80mV 

200J 

D035 

46 

BZX85C68 

5 

68 

1.3 

3.7m 

150 

9.6 

175J 

D041 


148 

CD982B 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

u39a 

47 

BZX87C68 

5 

68 

1.3 

5.0m 

110 

10 

200J 

A60al 


149 

CD4131 

5 

75 

400m 

250u 

700 

9.5 

200J 

u39a 

48 

BZY97C68 

5 

68 

1.3 

10 m 

80 

12 


Alay 


150 

CD5267B 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

u39a 

49 

ZD68 

5 

68 

1.3 

10 

80 

9.5 

150J 

D013 


151 

CH982 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

ulO 

50 

ZY68 

5 

68 

1.3 

10 m 

80 

10 

150J 

Albg 


152 

CH4131 

5 

75 

400m 

250u 

700 

10 

200J 

ulO 

51 

BZD10C68 

6 

68 

1.3 

10 m 

80 

12 


D013 


153 

CH5267 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

ulO 

. 52 

ZMY68 

6 

68 

1.3 

10 m 

130 

10 

200J 

F149 


154 

1N982A 

10 

75 

400m 

1.7m 

270 


175S 

A398a 

53 

ZPY68 

11 

68 

1.3 

10 m 

130 

13 

200J 

D041 


155 

1N982 

20 

75 

400m 

1.7m 

270 


175S 

A398a 

54 

1N5945D 

1 

68 

1.5 

5.5m 

120 


200J 

D041 


156 

1N5267B 

5 

75 

500m 

1.7m 

270 

9.8 

200A 

A398a 

55 

1N5945C 

2 

68 

1.5 

5.5m 

120 


200J 

D041 


157 

1N6021B 

5 

75 

500m 

2 .0m 

265 


200J 

D035 

56 

1N3809B 

5 

68 

1.5 

5.5m 

95 

9.7 

175S 

C140 


158 

BZX46C75 

5 

75 

500m 

1.7m 

250 

9.0 

175J 

D035 

57 

1N4485 

5 

68 

1.5 

3.7m 

100 


175A 

A60y 


159 

BZX83C75 

5 

75 

500m 

250m 

250 

9.0 

175J 

D035 

58 

1N5945B 

5 

68 

1.5 

5.5m 

120 


200J 

D041 


160 

MLL5267B 

5.0 

75 

5Q0m§ 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

FI 40 

59 

1 S4068.A 

5f 

68 

1.5 

5.0m 

60 

8.5 

150A 

D01 


161 

RD75EB 

5 

75 

500m 

2 .0m 

300 


175J 

D035 

60 

BZY95C68 

5 

68 

1.5 

10 m 

65 

9.5 

175J 

D01 


162* 

SZP5-75-5-1 









61 

BZY97C68V 

5f 

68 

1.5 

10 m 

80 

71 mV 

150J 

Albq 




15.0 

75 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 

62 ▼ 

SZ1.5-68-5-1 










163t 

SZ.5-75-5-25 











5.0 

68 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 




5.0 

75 

500m 

25m 



175 

u5a 

63 

1N3809A 

10 

68 

1.5 

5.5m 

95 

9.7 

175S 

Cl 40 


164 

BZX55C75 

7 

75 

500m 

2.5m 

220 


200J 

A277c 

64 

1N5945A | 

10 

68 

1.5 

5.5m 

120 


200J 

D041 


165 

BZV55C75 

7.1 

75 

500m 

2 .0m 

255 

80 

200J 

FI 39 

65 y 

SZ1.5-68-10-1 










166 

BZV60C75 

7.1 

75 

500m 

2 .0m 

255 

80 

200J 

D034 



10 

68 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 


167 

1N5267A 

10 

75 

500m 

1.7m 

270 

9.8 

200A 

A398a 

66 

1N3809 

20 

68 

1.5 

5.5m 

95 

9.7 

175S 

C140 


168 

1N5883A 

10 

75 

500m 

1.7m 

600 


150C 

M859 

67 

1N5945 | 

20 

68 

1.5 

5.5m 

120 


200J 

D041 


169 

1N6021A 

10 

75 

500m 

2 .0m 

300 


200J 

D035 

68 t 

SZ1.5-68-20-1 










170 

MLL5267A 

10 

75 

500m§ 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

FI 40 



20 

68 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 


171 ▼ 

SZP5-75-10-1 









69 

1N4072 

5 

68 

2.0 

5.0m 

230 

.50 

100 

Alnj 




| 10 

75 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 

70 

1N4072A 

5 

68 

2.0 

5.0m 

230 

.20 

100 

Alni 


172y 

SZ.5-75-10-25 









71 

2EZ68D5 

5 

68 

2.0 

7.4m 

75 


200J 

Alay 




10 

75 

500m 

25m 



175 

u5a 

72 

2VR68.A.B 

5f 

68 

2.0 

7.4m 

125 



A3e 


173 

1N5267 

20 t 

75 

.50 

1.7m 



200A 

A398a 

73 

BZV47C68 

5 

68 

2.0 

10 m 

80 

9.0 

175J 

A344r 


174 

1N6021 

20 

75 

500m 

2 .0m 

300 


200J 

D035 

74 

LMZ68A 

5 

68 

2.0 

7.5m 

75 

9.7 

150A 

D041 


175 

MLL5267 

20 

75 

500m§ 

1.7m 

270 


200J 

FI 40 

75 

ZBC68 

5t 

68 

2.0 § 

7.4m 

85 


150A 

Albc 


176t 

SZP5-75-20-1 









76 

ZBC68B 

5 

68 

2.0 

7.4 

85 



Altv 




1 20 

75 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 

77 

2EZ68D10 

10 

68 

2.0 

7.4m 

75 


200J 

Alay 


177* 

SZ.5-75-20-25 









78 

LMZ68 

10 

68 

2.0 

7.5m 

75 

9.7 

150A 

D041 




20 

75 

500m 

25m 



175 

u5a 

79 

ZBC68A 

10 

68 

2.0 

7.4 

85 



Altv 


178 

1N3700B 

5 

75 

750m$ 

1.7m 

270 


175S 

Alaz 

80 

2EZ68D 

20 

68 

2.0 

7.4m 

75 


200J 

Alay 


179 

ZS75 

5t 

75 

750m 

5.0m 

200 

500m 

150A 

C3j 

81 

BZV15C68 

5 

68 

2.2 

200 m 

10 

9.4 

150J 

M7540 


180 

1N3700A 

10 

75 

750m§ 

1.7m 

270 


175S 

Alaz 

82 

Z7A68 

It 

68 

2.5 

200 m 

10 

11 

200J 

S4570 


181 

1N3700 

20 

75 

750m§ 

1.7m 

270 

... I 

175S 

Alaz 

83 

1N5047A 

5 

68 

2.5 

9.2m 

57 

9.0 

150 

Algn 


182 

BZX78C75 


75 

1.0 

5.0m 

125 

78mV 



84 

BZX70C68 

5 

68 

2.5 

10 m 

90 

65mV 

150J 

A171b 


183 

Z4A75 

It 

75 

1.0 

5.0m 

130 

11 

200J 

D029 

85 

Z2B68 

5+ 

68 

2.5 

10 m 

120 

11 

200J 

D01 


184 

1N1792A 

5 

75 

1.0 

5.0m 

150 


175A 

D013IZ 

86 

1N5047 

10 

68 

2.5 

9.2m 

57 

9.0 

150 

Algn 


185 

1N3041B ' 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 


175A 

A31a 

87 

3EZ68D1 

1.0 

68 

3.0 

11 m 

70 


150J 

Alay 


186 

1N4183B 

5 

75 

1.0 § 

3.3m 

175 


200S 

D029 

88 

3EZ68D2 

2.0 

68 

3.0 

11 m 

70 


150J 

Alav 


187 

1N4348B 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.0 

300S 

D07 

89* 

3EZ68D3 

3.0 

68 

3.0 

11 m 

70 


150J 

Alay 


188 

1N4425B 

5 

75 

1.0 

3.3m 

60 

9.0 

175A 

Alcm 

90 

3EZ68D4 

4.0 

68 

3.0 

11 m 

70 


150J 

Alay 


189 

1N4761A 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 


200A 

D041 

91 

1N5090 

5 

68 

3.0 

10 m 

85 


175A 

A146u 


190 

1N5584B 

5 

75 

1.0 § 

3.3m 

175 


200A 

A60ac 

92 

3EZ68D5 

5 

68 

3.0 

11 m 

70 


200J 

Alay 


191 

BZV85C75 

5 

75 

1.0 

4.0m 

225 

77mV 

200J 

D041 

93 

3VR68.A.B 

5f 

68 

3.0 

11 m 

75 



A3al 


192 

CD4761 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.8 

200J 

u39a 

94 

BZV16C68 

5 

68 

3.0 

7.0m 

150 

9.0 

175 

D03 


193 

CH4761 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.0 

200J 

ulO 

95 

MZ768 

5 

68 

3.0 

10 m 

85 

9.5 

175A 

A146j 


194 

PL75Z 

5 

75 ! 

1.0 

10 m 

100 

9.0 

150J 


96 

ZCC68 

5f 

68 

3.0 § 

10 m 

85 


150A 

Aley 


195 

RD75FB 

5 

75 

1.0 

10 m 

90 


175J 

A297c 

97 

ZCC68B 

5 

68 

3.0 

10 m 

85 



Alev 


196* 

SZ1-75-5-1 

5.0 

75 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

98 

3EZ68D10 

10 

68 

3.0 

11 m 

70 


200J 

Alay 


197t 

SZ 1-75-5-25 









99 

MZ868 

10 

68 

3.0 

10 m 

85 

9.5 

175A 

A146j 




5.0 

75 

1.0 

25m 



175 

u5b 

100 

ZCC68A 

10 

68 

3.0 

10 m 

85 

! 


Alev 


198 

TZB75B 

5 

75 

1.0 § 

1 .0m 


10 

175A 

Altv 

101 

3EZ68D 

20 

68 

3.0 

11 m 

70 


200 J 

Alay 


199 

UZ8775 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.5 

175 

A3 80 

102 

MZ968 

20 

68 

3.0 

10 m 

85 

9.5 

175A 

A146i 


200 

VR75.A.B 

5+ 

75 

1.0 

3.3m 

175 


125A 

Alb 


217 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES-V; 


(Cont’d) 


1 

2y 

1N5585 

SZ1-82-20-1 

20 

20 

82 

82 

1.0 § 

1.0 

3 v 

SZ1-82-20-25 






20 

82 

1.0 

4 

1N4854B 

5 

82 

1.2 

5 

1N4854A 

10 

82 

1.2 

6 

1N4854 

20 

82 

1.2 

7 

BZW22C82 

5 

82 

1.3 

8 

BZX85C82 

5 

82 

1.3 

9 

BZY97C82 

5 

82 

1.3 

10 

ZD82 

5 

82 

1.3 

11 

ZY82 

5 

82 

1.3 

12 

BZD10C82 

6 

82 

1.3 

13 

ZPY82 

13 

82 

1.3 

14 

1N5947D 

1 

82 

1.5 

15 

1N5947C 

2 

82 

1.5 

16 

1N3811B 

5 

82 

1.5 

17 

1N4487 

5 

82 

1.5 

18 

1N5947B 

5 

82 

1.5 

19 

1S4082.A 

5t 

82 

1.5 

20 

BZY97C82V 

5| 

82 

1.5 

21 y 

SZ1.5-82-5-1 






5.0 

82 

1.5 

22 

1N3811A 

10 

82 

1.5 

23 

1N5947A 

10 

82 

1.5 

24 ▼ 

SZ1.5-82-10-1 






10 

82 

1.5 

25 

1N3811 

20 

82 

1.5 

26 

1N5947 

20 

82 

1.5 

27 v 

SZ1.5-82-20-1 






20 

82 

1.5 

28 

1N4074 

5 

82 

2.0 

29 

1N4074A 

5 

82 

2.0 

30 

2EZ82D5 

5 

82 

2.0 

31 

2VR82.A.B 

5 t 

82 

2.0 

32 

BZV47C82 

5 

82 

2.0 

33 

LMZ82A 

5 

82 

2.0 

34 

ZBC82 

5f 

82 

2.0 § 

35 

ZBC82B 

5 

82 

2.0 

36 

2EZ82D10 

10 

82 

2.0 

37 

LMZ82 

10 

82 

2.0 

38 

ZBC82A 

10 

82 

2.0 

39 

2EZ82D 

20 

82 

2.0 

40 

Z7A82 

It 

82 

2.5 

41 

1N5049A 

5 

82 

2.5 

42 

Z2B82 

5 t 

82 

2.5 

43 

1N5049 

10 

82 

2.5 

44 

3EZ82D1 

1.0 

82 

3.0 

45 

3EZ82D2 

2.0 

82 

3.0 

46 

3EZ82D3 

3.0 

82 

3.0 

47 

3EZ82D4 

4.0 

82 

3.0 

48 

1N5094 

5 

82 

3.0 

49 

3EZ82D5 

5 

82 

3.0 

50 

3VR82.A.B 

5t 

82 

3.0 

51 

BZV16C82 

5 

82 

3.0 

52 

MZ782 

5 

82 

3.0 

53 

ZCC82 

5t 

82 

3.0 § 

54 

ZCC82B 

5 

82 

3.0 

55 

3EZ82D10 

10 

82 

3.0 

56 

MZ882 

10 

82 

3.0 

57 

ZCC82A 

10 

82 

3.0 

58 

3EZ82D 

20 

82 

3.0 

59 

MZ982 

20 

82 

3.0 

60 y 

BZT03/D82 

10 

82 

3.2 

61 

3T82.A.B 

5t 

82 

3.5 

62 y 

SZ3-82-5-1 

5.0 

82 

5.0 

63 y 

SZ3-82-5-25 






15.0 

82 

5.0 

64 y 

SZ3-82-10-1 






1 io 

82 

5.0 

65 y 

SZ3-82-10-25 






1 io 

82 

5.0 

66 y 

SZ3-82-20-1 






1 20 

82 

5.0 

67 y 

SZ3-82-20-25 






20 

82 

5.0 

68 

ZMY82 

6 

82.5 

1.3 

69 

INI 970 

10 

83 

400m 

70 

PS1510 

5 

84 

.25 

71 

PS1510A 

5 

84 

.25 

72 

1N1325A 

5 

87 

150m 

73 

1N4133 

5 

87 

.25 

74 

CD4133 

5 

87 

400m 

75 

CD5269B 

5 

87 

400m 

76 

CH4133 

5 

87 

400m 

77 

CH5269 

5 

87 

400m 

78 

1N5269B 

5 

87 

500m 

79 

MLL5269B 

5.0 

87 

500m§ 

80 

1N5269A 

10 

87 

500m 

81 

1N5885A 

10 

87 

500m 

82 

MLL5269A 

10 

87 

500m§ 

83 

1N5269 

20 t 

87 

.50 

84 

MLL5269 

20 

87 

500m§ 

85 

1N4075 

5 

87 

2.0 

86 

1N4075A 

5 

87 

2.0 

87 

1N1325 

10 

87.5 

150m 

88 

1N237 

iot 

88 

.15 

89 

1N1887B 

1 

88 

1.0 

90 

DSZ3090 

10 

90 


91 

UZ8790 

5 

90 

1.0 

92 

VR90.A.B 

5f 

90 

1.0 

93 

UZ8890 

10 

90 

1.0 

94 

2VR90.A.B 

5f 

90 

2.0 

95 

1N4096 

5 

90 

3.0 

96 

3VR90.A.B 

5f 

90 

3.0 

97 

MZ790 

5 

90 

3.0 

98 

UZ790 

5 

90 

3.0 

99 

3KZ100 

iot 

90 

3.0 § 

100 

MZ890 

10 

90 

3.0 


TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

££L_ 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 


200A 

A60ac 

101 




102 


175 

u5b 

103 




104 


175 

u5b 

105 

9.8 

175 

D029 

106 

9.8 

175 

D029 

107 

9.8 

175 

D029 

108 


175S 

D041 

109 

9.6 

175J 

D041 

110 

12 


Alrx 

111 

9.5 

150J 

D013 

112 

10 

150J 

Albg 

113 

12 


D013 

114 

13 

200J 

D041 

115 


200J 

D041 

116 


200J 

D041 

117 

9.8 

175S 

Cl 40 

118 


175A 

A60y 

119 


200J 

D041 

120 

9.0 

150A 

D01 

121 

86 mV 

150J 

Albg 

122 




123 


175 

u5b 

124 

9.8 

175S 

C140 

125 


200J 

D041 

126 




127 


175 

u5b 

128 

9.8 

175S 

Cl 40 

129 


200J 

D041 

130 y 


175 

u5b 

131 

.50 

100 

Alni 

132 

.20 

100 

Alnj 

133 


200J 

Alay 

134 



A3e 

135y 

9.0 

175J 

A344r 


9.8 

150A 

D041 

136y 


150A 

Albc 




Alty 

137 


200J 

Alay 

138 

9.8 

150A 

D041 

139 



Alty 

140y 


200J 

Alay 


11 

200J 

S4570 

141 Y 

9.0 

150 

Algn 


11 

200J 

D01 

142 

9.0 

150 

Alqn 

143 


150J 

Alay 

144 


150J 

Alay 

145 


150J 

Alav 

146 


150J 

Alay 

147 


175A 

A146u 

148 


200J 

Alav 

149 



A3al- 

150 

9.0 

175 

D03 

151 

9.5 

175A 

A146i 

152 


150A 

Aley 

153 



Aley 

154 


200J 

Alav 

155 

9.5 

175A 

A146j 

156y 



Aley 

157y 


200J 

Alav 


9.5 

175A 

A146j 

158 

13 

175J 

A94g 

159 



D04 

160 


175 

u5c 

161 




162 


175 

u5c 

163 




164 


175 

u5c 

165 




166 


175 

u5c 

167 




168 


175 

u5c 

169 




170 


175 

u5c 

171 Y 

10 

200J 

FI 49 


11 


A82e 

172y 

.20 

150A 

Algc 


.10 

150A 

Alqc 

173 

12 

150A 

Cl 

174 


200J 

D07 

175 

9.5 

200J 

u39a 

176 

9.9 

200J 

u39a 

177 

10 

200J 

ulO 

178 

9.9 

200J 

ulO 

179 

9.9 

200A 

A398a 

180y 

9.9 

200J 

FI 40 


9.9 

200A 

A398a 

181 Y 


150C 

M859 


9.9 

200J 

FI 40 

182 


200A 

A398a 

183 

' 

200J 

FI 40 

184 

.50 

100 

Alnj 

185 

.20 

100 

Alni 

186 


150A 

Cl 

187 


200A 

Cl 2a 

188 

8.6 

175A 

D013 

189 

9.5 


A266 

190 

9.5 

175 

A380 

191 

10 

125C 

Alex 

192 

9.5 

175 

A380 

193 



A3e 

194 


200S 

A146 

195 



A3al 

196 

9.5 

175A 

A146j 

197 

9.5 

175A 

A380 

198 

.10 


A3ak§ 

199y 

9.5 

175A 

A146i 



IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) I 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


TEMP DWG. 
MAX NO. 


UZ890 

10 

90 

3.0 

8 .0m 

150 

9.5 

175A 

A380 

MZ990 

20 

90 

3.0 

8 .0m 

150 

9.5 

175A 

A146j 

UZ990 

20 

90 

3.0 

8 .0m 

150 ! 

9.5 

175A 

A3 80 

ZMY91 

6 

90.5 

1.3 

5.0m 

250 

11 

200J 

FI 49 

1C3004 


91 


28m 

35 



u36 

TZPY91 


91 


5.0m 

250 

12 


D041 

CD4763A 

5.0 

91 


2 .8m 

250 


200 

u52 

CD5377B 

5 

91 


15m 

75 

9.4 

200J 

u39b 

BZX61C91 

6 

91 


5.0m 

200 

13 



1N737A 

5 

91 

250m 

1 .0m 

340 

9.6 

175A 

D07 

1N4134 

5 

91 

.25 

.25m 

1 .2k 


200J 

D07 

1/4M91Z10 

iot 

91 

250m 

690u 

700 


175J 

E204h 

1N737 

10 

91 

250m 

1 .0m 

340 

9.6 

175A 

D07 

1N737B 

20 

91 

.25 

1 .0m 

340 



D07 

1N984B 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 


175S 

A398a 

CD984B 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

u39a 

CD4134 

5 

91 

400m 

250u 

1 .2k 

9.5 

200J 

u39a 

CD5270B 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

u39a 

CH984 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

ulO 

CH4134 

5 

91 

400m 

250u 

1 .2k 

10 

200J 

ulO 

CH5270 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

ulO 

1N984A 

10 

91 

400m 

1.4m 

400 


175S 

A398a 

1N984 

20 

91 

400m 

1.4m 

400 


175S 

A398a 

1N5270B 

5 

91 

500m 

1.4m 

400 

9.9 

200A 

A398a 

1N6023B 

5 

91 

500m 

2 .0m 

300 


200J 

D035 

BZX46C91 

5 

91 

500m 

1.4m 

400 

9.0 

175J 

D035 

BZX55C91 

5 

91 

500m 

1 .0m 

250 

9.6 

175J 

D035 

MLL5270B 

5.0 

91 

500m§ 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

FI 40 

RD91EB 

5 

91 

500m 

2 .0m 

400 


175J 

D035 

SZ.5-91-5-25 










5.0 

91 

500m 

25m 



175 

u5a 

1N5270A 

10 

91 

500m 

1.4m 

400 

9.9 

200A 

A398a 

1N5886A 

10 

91 

500m 

1.4m 

840 


150C 

M859 

IN6023A 

10 

91 

500m 

2 .0m 

400 


200J 

D035 

MLL5270A 

10 

91 

500m§ 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

FI 40 


SZ.5-91 -10-25 

" 1N5270 
1N6023 
MLL5270 
" SZP5-91-20-1 

SZ.5-91-20-25 

1N3702B 
1N3702A 
" 1N3702 
Z4A91 
INI 794A 
" 1N3043B 
1N4185B 
1N4350B 
1N4427B 
1N4763A 
1N5586B 
CD4763 
CH4763 

PL91Z _ 

SZ1-91-5-1 
SZ1-91-5-25 

TZB91B 

VR91.A.B 

Z4B91 _ 

" ZB91 
ZB91B 
INI 794 
" 1N3043A 
1N4185A 
1N4350A 
' 1N4427A 
1N4763 
1N5586A 
" 1S254 
SZ1-91-10-1 

"SZ1 -91 -10-25 

TZB91A 
ZB91A 
1N3043 
1N4185 
" 1N4350 
1N4427 
1N5586 
SZ1-91-20-1 

SZ1-91-20-25 

1N4855B 
1N4855A 
" 1N4855 
BZW22C91 
BZX85C91 
" BZY97C91 
ZD91 

ZY91 _ 

" BZD10C91 
ZPY91 
1N5948D 
' 1N5948C 
1N3812B 
1N4488 
' 1N5948B 
1S4091.A 
BZY97C91V 
'SZ1.5-91-5-1 


20 t 

91 

.50 

1.4m 

20 

91 

500m 

2 .0m 

20 

91 

500m§ 

1.4m 

| 20 

91 

500m 

1 .0m 

20 

91 

500m 

25m 

5 

91 

750m§ 

1.4m 

10 

91 

750m5 

1.4m 

20 

91 

750m§ 

1.4m 

It 

91 

1.0 

5.0m 

5 

91 

1.0 

5.0m 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

5 

91 

1.0 § 

2 .8m 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

5 

91 

1.0 § 

2 .8m 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

5 

91 

1.0 

5.0m 

5.0 

91 

1.0 

1 .0m 


5 

91 

1.0 § 

1 .0m 


5t 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

5t 

91 

1.0 

5.0m 

200 

5t 

91 

1.0 § 

2 .8m 

250 

5 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.0 

5.0m 

220 

10 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.0 § 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.0 

2 .8m 

115 

10 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.0 § 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.0 

3.0m 

220 

1 10 

91 

1.0 

1 .0m 


10 

91 

1.0 

25m 


10 

91 

mi_ 

1 .0m 


10 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

20 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

20 

91 

1.0 5 

2 .8m 

250 

20 

91 

1.0 

2 .8m 

250 

20 

91 

1.0 

2 .8m 

115 

20 

91 

1.0 § 

2.8 


| 20 

91 

1.0 

1 .0m 


20 

91 

1.0 

25m 


5 

91 

1.2 

2 .8m 

250 

10 

91 

1.2 

2 .8m 

250 

20 

91 

1.2 

2 .8m 

250 


5.0m 250 

2.8m 280 

" 5.0m 200 

5.0 200 

5.0m 200 

' 5.0m 200 

5.0m 250 

4.1m 200 

"4.1m 200 

4.1m 150 

2.8m 200 

"4.1m 200 

2.0m 86 

5.0m 200 


175 u5a 
200A A398a 
200J D035 

20 OJ FI 40 


175 u5a 
175S Alaz 
175S Alaz 
175S Alaz 
200J D029 

175A DPI 30 
175A A31a 
200S 0029 
300S DQ7 
Albc 
200A D041 
200A A60ac 
200J u39a 
200J ulO 

150J _ 

175 u5b 

175 u5b 
175A Alty 
125A Alb 
200J D029 

150A Albc 
100C Albc 
175A DPI 30 
175A A31a 
200S D029 
300S D07 
Albc 
200A D041 
200A A60ac 


175 u5b 
175A Altv 
"100C Albc 
175A A31a 
200S D029 
300S D07 
175S A266a 
200A A60ac 


D'A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




VOLTAGE REFERENCE DIODES - V z s: 75 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(31 TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER _ 

2J TEST I ITEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 













































































































































































































































































































VOLTAGE REFERENCE DIODES - V 


















































































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz jg IQQ V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

U 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

n~ 

TOL 

± 

(%) 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

It 

SZl-130-10-25 










94 t 

SZ.5-140-20-25 











10 

130 

1.0 

25m 



175 

u5b 




20 

140 

500m 

25m 



175 

u5a 

2 

TZB130A 

10 

130 

1.0 6 

1 .0m 


10 

175A 

Altv 


95 

|1EZ140D5 

5 

140 

1.0 

1 .8m 

1 .1k 

9.5 

175J 

Alav 

3 

UZ8213 

10 

130 

1.0 

1.9m 

700 

10 

175 

A380 


96 t 

SZ1-140-5-1 









4 

Z130 

10 

130 

1.0 

1.9m 

700 


200 

D041 



|5.0 

140 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

5 

ZB130A 

10 

130 

1.0 

1.9m 

700 


100C 

Albc 


97 t 

SZ1-140-5-25 









6 

1EZ130D 

20 

130 

1.0 

1.9m 

910 

9.5 

175J 

Alay 




5.0 

140 

1.0 

25m 



175 

u5b 

7 

1N3047 

20 

130 

1.0 

1.9m 

700 


175A 

A31a 


98 

UZ8114 

5 

140 

1.0 

1 .8m 

850 

10 

175 

A380 

8 

1N4189 

20 

130 

1.0 § 

1.9m 

700 


200S 

D029 


99 

1EZ140D10 

10 

140 

1.0 

1 .8m 

1 .1k 

9.5 

175J 

Alav 

9 

1N4354 

20 

130 

1.0 

1.9m 

700 

9.5 

300S 

D07 


100 

1S260 

10 

140 

1.0 

3.0m 

500 

9.3 

150J 

A56a 

10 

1N4431 

20 

130 

1.0 

1.9m 

500 


175S 

A266a 


101 Y 

SZ1-140-10-1 









11 

1N5590 

20 

130 

1.0 § 

1.9 



200A 

A60ac 




10 

140 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

12 t 

SZ1-130-20-1 










102y 

SZ1-140-10-25 











20 

130 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 




10 

140 

1.0 

25m 



175 

u5b 

13t 

SZ1-130-20-25 










103 

UZ8214 

10 

140 

1.0 

1 .8m 

850 

10 

175 

A380 



20 

130 

1.0 

25m 



175 

u5b 


104 

1EZ140D 

20 

140 

1.0 

1 .8m 

1 .1k 

9.5 

175J 

Alay 

14 

1N4859B 

5 

130 

1.2 

1.9m 

700 

11 

175 

D029 


105 y 

SZ1-140-20-1 









15 

1N4859A 

10 

130 

1.2 

1.9m 

700 

11 

175 

D029 




20 

140 

1.0 

1 .0m 



175 

u5b 

16 

1N4859 

20 

130 

1.2 

1.9m 

700 

11 

175 

D029 


106y 

SZ1-140-20-25 









17 

BZD10C130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

300 

13 


D013 




20 

140 

1.0 

25m 



175 

u5b 

18 

BZW22C130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

360 


175S 

D041 


107 y 

SZ1.5-140-5-1 









19 

BZX85C130 

5 

130 

1.3 

1.9m 

700 

9.6 

175J 

D041 



15.0 

140 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 

20 

BZY97C130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

300 

13 


Alrx 


108y 

SZ1.5-140-10-1 









21 

ZD130 

5 

130 

1.3 

5.0 

300 

10 

150J 

D013 




10 

140 

1.5 

1 .0m 



175 

u5b 

22 

ZY130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

300 

11 

150J 

Albg 


109y 

SZ1.5-140-20-1 









23 

1N5952D 

1 

130 

1.5 

2.9m 

450 


200J 

D041 




20 

140 

1.5 

1 .0m 



175 


24 

1N5952C 

2 

130 

1.5 

2.9m 

450 


200J 

D041 


110 

2EZ140D5 

5 

140 

2.0 

3.6m 

500 


200J 


25 

1N3816B 

5 

130 

1.5 

2.9m 

400 

10 

175S 

C140 


111 

ZBC140 

5t 

140 

2.0 § 

3.6m 

550 


150A 


26 

1N4492 

5 

130 

1.5 


500 


175A 

A60y 


112 

ZBC140B 

5 

140 

2.0 

3.6m 





27 

1N5952B 

5 

130 

1.5 


450 


200J 

D041 


113 

2EZ140D10 

10 

140 

2.0 

3.6m 



200J 


28 

1S4130.A 

5t 

130 

1.5 


265 

10 

150A 

DOI 


114 

ZBC140A 

10 

140 

2.0 

3.6m 

550 



fTTW 

29 ▼ 

SZ1.5-130-5-1 










115 

2EZ140D 

20 

140 

2.0 

3.6m 

500 


200J 




5.0 

■EH 

1.5 




175 

u5b 


116 

1N4082 

5 

140 

2.5 

EX3n^H 

960 

.50 

in 


30 

1N3816A 

10 

130 

1.5 

2.9m 

400 

10 

175S 

HEJIM 


am 

1N4082A 

mm 



kJRm 

EMM 


EH 


31 

1N5952A 

10 

130 

1.5 

2.9m 

450 


200J 

D041 


mm 

3EZ140D1 







El 


32 t 

SZ1.5-130-10-1 










tin 

3EZ140D2 

IH 



NKThM 

EH 


nSM 




10 

130 

1.5 




mm 

u5b 



3EZ140D3 


140 


[•HcImH 

zf/mmm 


EM 



1N3816 

20 

130 

1.5 


400 

10 

175S 

Cl 40 


ISM 

3EZ140D4 


140 


kfcm 

JR? 


eM 



1N5952 

20 

130 

1.5 


450 


200J 

D041 


ErH 

3EZ150D4 


140 


KXtJn^H 



ikEM 




■■ 














kfiTH 

m jm 


175A 

A146u 


mmm 



VBBm 




175 

u5b 


i 


mm 


WM-j, 

loKlrW 

EwHP 


EM 




mm 






200J 

Alav 




M 


Mi 




Kfj&fl 


37 

kMilMWJIsH 

5t 

130 

2.0 

3.8m 




A3e 


k tmm 

UZ114 

mm 


H| 


EM 


175A 

QETiTin^^S 

38 

BZV47C130 

5 

130 

2.0 

5.0m 

300 

9.5 

175J 

A344r 



ZCC140 

HI 


EElK# 

hfilnl 

nK 


150A 


39 

LMZ130A 

5 

130 

2.0 

4.0m 

400 

10 

150A 

D041 



ZCC140B 




mm 

E£Hi 





ZBC130 

K] 



IkMnl 



muM 

Albc 


mmm 

3EZ140D10 








mmm 


ZBC130B 

mm 



n 




Alty 


ik!SMB 

MZ214 



SB?, 

BRiMr 

EMlt 


i/rW 



2EZ130D10 

mm 


heM 

Hamm 



200J 

Alav 


EH 

UZ214 



Mi 

mm 

ysMM 




43 

LMZ130 

10 

130 

2.0 

4.0m 

400 

10 

150A 

D041 


KERm 

ZCC140A 



H| 


EI^M 




44 

ZBC130A 

10 

130 

2.0 

3.8m 

375 



Alty 


eh 

3EZ140D 




kxeniHi 



200J 

QtSjH 

45 

2EZ130D 

20 

130 

2.0 

3.8m 

400 


200J 

Alav 



MZ314 





@■1 

10 

175A 


46 

Z7A130 

It 

130 

2.5 

100 m 






IEH1 

UZ314 

20 



kfiimn 

550 




47 

1N4081 

5 

130 

2.5 

2.5m 







SZ3-140-5-1 



mm 






48 


5 

130 

2.5 

2.5m 






■MB 


5.0 


wtMmu 






49 

Z2B130 

5t 

130 

2.5 

5.0m 

450 

11 

200J 

DOI 



SZ3-140-5-25 









50 

3EZ130D1 

1.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alay 




5.0 

140 

5.0 

25m 



175 


51 

3EZ130D2 

2.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alav 


138 y 

SZ3-140-10-1 








IB 

52 

II III! ■ 

3.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alay 




10 

140 

5.0 

1 .0m 



175 


53 

3EZ130D4 

4.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alay 


139y 

SZ3-140-10-25 









54 

1N5098 

5 

130 

3.0 

5.0m 

375 


175A 

A146u 




10 

140 

5.0 

25m 



175 


55 

3EZ130D5 

5 

130 

3.0 

5.8m 

375 


200J 

Alay 


140y 

SZ3-140-20-1 









56 

3VR130,A,B 

5t 

130 

3.0 

5.7m 

350 



A3al 




20 

140 

5.0 

1 .0m 



175 


57 

MZ113 

5 

130 

3.0 

5.0m 

375 

10 

175A 

A146i 


141 y 

SZ3-140-20-25 









58 

UZ113 

5 

130 

3.0 

5.0m 

375 t 


175A 

A380 




20 

140 

5.0 

25m 



175 

u5c 

59 

ZCC130 

5t 

130 

3.0 § 

5.0m 

375 


150A 

Aley 


142 

3KZ160 

lot 

144 

3.0 § 

8 .0m 


.10 


A3ak§ 

60 

ZCC130B 

5 

130 

3.0 

5.0 

375 



Alev 


143 

1N1946B 

1 

145 

200 m 

lOOu 



150 

D07 

61 

3EZ130D10 

10 

130 

3.0 

5.8m 



200J 

Alay 


144 

1N1946A 

5 

145 

200 m 

lOOu 



150 

D07 

62 

MZ213 

10 

130 

3.0 

5.0m 

375 

10 

175A 

A146j 


145 

INI946 

10 

145 

200 m 

lOOu 



150 

D07 

63 

UZ213 

10 

130 

3.0 

5.0m 

375 t 

10 

175A 

A380 


146 

1N3099A 

10 

145 

1.0 

3.0m 

600 


130C 

A86c 

64 

ZCC130A 

10 

130 

3.0 

5.0 

375 



Aley 


147 

1N3099 

20 

145 

1.0 

3.0m 

600 


130C 

A86c 

65 

3EZ130D 

20 

130 

3.0 

5.8m 

375 


200J 

Alay 


148 

1N1890B 

1 

145 

3.0 

7.5m 

110 f 

12 

200A 

D04 

66 

MZ313 

20 

130 

3.0 

5.0m 

375 

10 

175A 

A146i 


149 

1N1890A 

5 

145 

3.0 

7.5m 

110 t 

12 

200A 

D04 

67 

UZ313 

20 

130 

3.0 

5.0m 

375 t 

10 

175A 

A380 


150 

INI 890 

10 

145 

3.0 

7.5m 

110 t 

12 

200A 

D04 

68 t 

BZT03/D130 

10 

130 

3.2 

5.0m 

300 

13 

175J 

A94g 


151 

ZMU150 

10 

147 

1.3 

5.0m 

360 

13 

200J 

FI 49 

69 

3T130.A.B 

5t 

130 

3.5 

5.0m 

450 



S11 


152 

1C3011 


150 


17m 

175 



u36 

70 t 

SZ3-130-5-1 










153 

CD5276A 

5.0 

150 


850u 

1.5k 


200 

u52 


5.0 

130 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 


154 

CD5383B 

5 

150 


8 .0m 

330 

10 

200J 

u39b 

71 T 

SZ3-130-5-25 










155 

BZX61C150 

8 

150 


2 .0m 

950 

15 




|5.0 

130 

5.0 

25m 



175 

u5c 


156 

1N2000B 

1 

150 

150m 

lOOu 



150 

Cl 

72 t 

SZ3-130-10-1 










157 

1N2000A 

5 

150 

150m 

lOOu 



150 

Cl 



10 

130 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 


158 

1 N2000 

10 

150 

150m 

lOOu 



150 

Cl 

73 t 

SZ3-130-10-25 










159 

1N742A 

5 

150 

250m 

1 .0m 

860 

9.6 

175A 

D07 



10 

130 

5.0 

25m 



175 

u5c 


160 

1N742 

10 

150 

250m 

1 .0m 

860 

9.6 

175A 

D07 

74 t 

SZ3-130-20-1 










161 

1N742B 

20 

150 

.25 

1 .0m 

860 



D07 


20 

130 

5.0 

1 .0m 



175 

u5c 


162 

1N672 

5 

150 

400m 

500u 

2 .0k 

10 

150A 

A87 

75 t 

SZ3-130-20-25 










163 

1N989B 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 


175S 

A398a 



20 

130 

5.0 

25m 



175 

u5c 


164 

CD989B 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 

11 

200J 

u39a 

76 

Z135 

20 

135 

500m 

5.0m 

1 .0k 


175A 

D041 


165 

CD5376B 

5 

150 

400m 

850u 

75 

11 

200 J 

u39a 

77 

3KZ150 

10 | 

135 

3.0 § 

8 .0m 


.10 


A3ak§ 


166 

CH989 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 

11 

200 J 

ulO 

78 

1C3010 


140 


18m 

125 



u36 


167 

CH5276 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 

11 

200J 

ulO 

79 

Z140 


140 


5.0m 

1 .2k 


175A 

D041 


168 

RD150EB 

5.0 

150 

400m 

1 .0m 

1.5k 


175J 

D035 

80 

CD5275A 

5.0 

140 


900u 

1.3k 


200 

u52 


169 

1N989A 

10 

150 

400m 

850u 

1.5k 


175S 

A398a 

81 

CD5382B 

5 

140 


8 .0m 

230 

10 

200J 

u39b 


170 

1N989 

20 

150 

400m 

850u 

1.5k 


175S 

A398a 

82 

CD5375B 

5 

140 

400m 

900u 

65 

11 

200J 

u39a 


171 

1N6028B 

5 

150 

500m 

1 .0m 

1 .2k 


200J 

D035 

83 

CH5275 

5 

140 

400m 

900u 

1.3k 

11 

200J 

U10 


172 

BZX55C150 

5 

150 

500m 

1 .0m 

800 

9.6 

175J 

D035 

84 

RD140EB 

5.0 

140 

400m 

1 .0m 

1.3k 


175J 

D035 


173y 

SZP5-150-5-1 









85 

1N5275B 

5 

140 

500m 

900u 

1.3k 

11 

200A 

A398a 



|570 

150 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 

86 v 

SZP5-140-5-1 










1 74y 

SZ.5-150-5-25 










_ m _ 

140 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 




5.0 

150 

500m 

25m 



175 

u5a 

87 t 

SZ.5-140-5-25 










175 

1N3430 

10 

150 

.50 

1 .0m 

1 .8k 

8.7 

200A 

P5 



5.0 

140 

500m 

25m 



175 

u5a 


176 

1N5276A 

10 

150 

500m 

8.5m 

1.5k 

11 

200A 

A398a 

88 

1N5275A 

10 

140 

500m 

900u 

1.3k 

11 

200A 

A398a 


177 

1N5276B 

10 

150 

500m 

8.5m 

1.5k 

11 

200A 

A398a 

89 

1N5891A 

10 

140 

500m 

900u 

1 .8k 


150C 

M859 


178 

1N5892A 

10 

150 

500m 

850u 

2 .1k 


150C 

M859 

90 t 

SZP5-140-10-1 










179 

1N6028A 

10 

150 

500m 

1 .0m 

1.7k 


200J 

D035 



10 

140 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 


180y 

SZP5-150-10-1 









91 T 

SZ.5-140-10-25 












10 

150 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 



10 

140 

500m 

25m 



175 

u5a 


181 y 

SZ.5-150-10-25 









92 

1N5275 

20 t 

140 

.50 

.90m 



200A 

A398a 




10 

150 

500m 

25m 



175 

u5a 

93 t 

SZP5-140-20-1 










182 

1N5276 

20 t 

150 

.50 

.85m 



200A 

A398a 



20 

140 

500m 

1 .0m 



175 

u5a 


183 

1N6028 

20 

150 

500m 

1 .0m 

1.7k 


200J 

D035 


223 


D.AT.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


223 






































1N3817B 

1N4493 

1N5953B 


1S4150.A 
ISZ1.5-150-5-1 


1N3817A 
1N5953A 
SZ1.5-150-10-1 



Z7A150 

1N4083 

1N4083A 


Z2B150 

3EZ150D1 

3EZ150D2 


3EZ150D3 

1N4098 

3EZ150D5 


3VR150,A,B 

MZ115 





700 

700 

600 

10 

175S 

175A 

200J 

Cl 40 
A60y 
D041 

300 

10 

150A 




175 

u5b 

700 

10 

175S 

Ct40“ 

600 


200J 

D041 



175 

u5b 

700 

10 

175S 

Cl 40 

600 


200J 

D041 



175 

u5b 

575 


200J 

Alav 

900 



A3e 

300 

9.5 

175J 

A344r 

575 

10 

150A 

D041 

625 


150A 

Albc 

625 



Alty 

575 


200J 

Alav 

575 

10 

150A 

D041 

625 



Alty 

575 


200J 

Alav 

40 

11 

200J 

S457JZ 

1 .0k 

.50 

100 

Alsu 

1 .0k 

.20 

100 

Alsu 

500 

11 

200J 

DOI 

550 


150J 

Alay 

550 


150J 

Alav 

550 


150J 

Alay 

650 


200S 

A146 

550 


200J 

Alav 

500 



A3al 

650 

10 

175A 

A146j 

650 

10 

175A 

A380 

625 


150A 

Aley 

625 



Aley 

550 


200J 

Alav 

650 

10 

175A 

A146j 

650 

10 

175A 

A3 80 

625 



Alev 

550 


200J 

Alay 

650 

10 

175A 

A146i 


TZB160B 


UZ8116 
VR160.A.B 
Z4B160 
"ZB 160 
ZB160B 
1EZ160D10 
' INI800 
1N3049A 
1N4191A 
" 1N4356A 
1N5592A 
SZ1-160-10-1 

-1 

SZ1-160-10-25 

TZB160A 

UZ8216 

Z160 _ 

“ZB 160 A 
1EZ160D 
1N3049 
“ 1N4191 
1N4356 
1N4433 
“ 1N5592 
SZ1 -160-20-1 

“ SZ1-160-20-25 

BZD10C160 
“ BZW22C160 
BZX85C160 
BZY97C160 
"ZD160 
ZY160 
1N5954D 
“ 1N5954C 
1N3818B 
1N4494 
“ 1N5954B 
1S4160.A 
SZ1.5-160-5-1 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


5 


1.0 

1 .6m 

1 .1k 

10 

5t 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 


5t 

160 

1.0 

2.5m 

1 .0k 

11 

5t 

160 

1.0 § 

1 .6m 

1 .1k 


5 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 


10 

160 

1.0 

1 .6m 

1.4k 

9.5 

10 

160 

1.0 

5.0m 

700 


10 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 


10 

160 

1.0 5 

1 .6m 

1 .1k 


10 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 

9.5 

10 

160 

1.0 § 

1 .6m 

1 .1k 


10 

160 

1.0 

1 .0m 



10 

160 

1.0 

25m 



10 

160 

1.0 § 

1 .0m 


10 

10 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 

10 

10 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 


10 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 


20 

160 

1.0 

1 .6m 

1.4k 

9.5 

20 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 


20 

160 

1.0 § 

1 .6m 

1 .1k 


20 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .1k 

9.5 

20 

160 

1.0 

1 .6m 

1 .0k 


20 

160 

1.0 § 

1.6 



20 

160 

1.0 

1 .0m 



20 

160 

1.0 

25m 




5.0m 

350 

13 

5.0m 

450 


1 .6m 

1 .1k 

9.6 

5.0m 

350 

13 

5.0 

350 

10 

5.0m 

350 

11 

2.3m 

700 


2.3m 

700 


2.3m 

750 

10 

1 .6m 

1 .0k 


2.3m 

700 


2 .0m 

395 

10 

1 .0m 



5m 

1 .1k 




u5b 

Altv 

175 

125A 

200J 

A380 

Alb 

D029 

150A 

100C 

175J 

Albc 

Albc 

Alay 

175A 

175A 

200S 

DOI 30 
A31a 

D029 

300S 

200A 

D07 

A60ac 

175 

u5b 

175 

u5b 

175A 

175 

200 

Alty 

A380 

D041 

100C 

175J 

175A 

Albc 

Alay 

A31a 

200S 

300S 

175S 

D029 

D07 

A266a 

200A 

A60ac 

175 

u5b 

175 

u5b 

DOI 3 

175S 

175J 

D041 

D041 

Alrx 

150J 

150J 

200J 

DOI 3 

Albg 

D041 

200J 

175S 

175A 

D041 

Cl 40 

A60v 

200J 

150A 

D041 

DOI 

175 

175A 

u5b 

D041 
































































































































































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ IQQ V (Corn'd) 



F |TEMP DWG. LINE [TYPE 

AX NO. No. No. 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 

_ (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER _ 

3] [D [2j TEST I I TEMP. 

TOL NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

± REF. @ 25®C Izt IMP. Tc MAX NO. 

VOLT. MAX MAX MAX 


10 

175J 

Alay 


175A 

A31a 


200S 

D029 


226 




















































































































































































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz > 200 v (Cont’d) 


U 2J 
NOM. PD 
REF. @ 25°C 
VOLT. MAX 


TEMP. 

DYN. COEFF TEMP 
IMP. Tc MAX 
MAX MAX 

Jft)_£CL_ 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


BZW22C200 

BZX85C200 

BZY97C200 

ZD200 _ 

" ZY200 
BZD10C200 
SZ1.5-200-20-1 1 

1N5956D 
1N5956C 
' 1N3820B 
1N4496 
1N5956B 
" 1S4200.A 
SZ1.5-200-5-1 

' ZGP10-200B 
1N3820A 
1N5956A 
" SZ1.5-200-10-1 

ZGP10-200A 
' 1N3820 
1N5956 
ZGP10-200 
' 2EZ200D5 
2VR200.A.B 
BZV47C200 
' LMZ200A 
ZBC200 
ZBC200B 
2EZ200D10 
LMZ200 


20 

5 

200 

200 

1.0 

1.3 

25m 

5.0m 

450 


5 

200 

1.3 

1.2m 

1.8k 

9.6 

5 

20C 

1.3 

5.0m 

350 

13 

5 

200 

1.3 

5.0 

350 

10 

5 

200 

1.3 

5.0m 

350 

11 

6 

200 

1.3 

5.0m 

350 

13 


200 

1.5 

1.0m 



1 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


2 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


5 

200 

1.5 

1.9m 

1.0k 

10 

5 

200 

1.5 

1.2m 

1.5k 


5 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


5t 

200 

1.5 

2.0m 

560 

10 

5.0 

200 

1.5 

1.0m 



5 

200 

1.5 

5m 

1.5k 


10 

200 

1.5 

1.9m 

1.0k 

10 

10 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


10 

200 

1.5 

1.0m 



10 

200 

1.5 

5m 

1.5k 


20 

200 

1.5 

1.9m 

1.0k 

10 

20 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


20 

200 

1.5 

5m 

1.5k 


5 

200 

2.0 

2.5m 

900 


5f 

200 

2.0 

2.5m 

1.2k 


5 

200 

2.0 

5.0m 

| 

10 



175A 

175A 

175A 

A146u 

A146j 

A380 


175A 
175A j 

A146j 

A380 

175A 

A146i 

175A 

A380 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 200 V (Cont’d) 

1 f2l I TEST I I TEMP. TI IT 

DYN. COEFF TEMP DWG. 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
_ (3) TOLERANCE A (4) TYPE NUMBER _ 

'3] \T\ \2J TEST f ITEMP. 

TOL NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 


lEum 


INI 953 
MC6A1.B1.C1 



97 

D07 


98 


7.1 

200m 

7.1 

200m 


10 MC7A3 

11 MC7B3 




15 

16 
17 


18 IMC9A2.B2 



MC10A1.B1 

MC10A2.B2 

MC10A3 


MC10B3 
BZY97C100V 
MCI 1A1.B1 


MCI 1A2,B2 
MC11 A3 
MC11B3 




1000 

1000 

1.0k 


.10m 

.10m 

50u 


1.0k 

1.0k 

1100 

1.5 

50u 

5.0m 

.10m 

200 

1100 

1.1k 

1.1k 

1.1k 

1200 

1200 

1.5 

.10m 

25u 

25u 

5.0m 

.10m 

.10m 

250 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.5 

25u 

25u 

5.0m 

250 


MC13A1.B1 

MC13A2.B2 

BZY97C130V 



165mV 150J 
176mV 150J 


198mV I150J lAlbg 
Alba 


DOUBLE-ANODE REFERENCE DIODE 




C2C4.30 | 

71 I IDAZ3398,A,B,C0 


200J D01 

75R D07 
200A Cl 


200J DOI 
200A Cl 


200A I Alhc 
"2 
2 
2 


77 IDAZ3399.A.B.C0 

| 5f 5.0 

78 IDA1Z5.A.B.C0 



5.0 

175A 

200J 

175A 

4.9 

4.9 

175 

100 



5 t 

8.2 

UDZ87O80 

5 

8.2 



50m 3.0 

75m 4.0 



1N2250 

10 

UDZ87O90 

5 

C4C9.10 

10t 


UDZ88O90 

C2C9.10 

UDZ8O90 




50m 3.0 

75m 4.0 


150A 

Cl 

150A 

Alhc 

150A 

Cl 

175A 

A356a 

200J 

D029 

175A 

A356a 

200J 

D01 

175A 

A356a 


C2C1O0 

UDZ81O0 





UDZ87120 

C4C120 


1N2270 

C4C130 

C2C130 


IDA1Z14,A,B,C0 

I 

147 IDAZ34O4.A.B.C0 


UDZ87150 

C4C150 


UDZ88150 

C2C150 

UDZ8150 


1N228A0 i 
IDAZ228.A.B.C0 


1N2280 
C4C160 
C2C160 


IDAZ34O5,A,B,C0 

I 

IDA1Z18.A.B.C0 


160 IUDZ87180 

161 C4C180 


UDZ88180 

C2C180 

UDZ8180 


1N229A0 | 

IDAZ229.A.B.C0 



25m 

6.0 

50m 

5.0 

10m 

15 

23m 

9.0 

25m 

7.0 

23m 

9.0 

50m 

6.0 

65m 

5.0 



175A 

A356a 

200J 

DOI 

mm 

mm 

150A 

Cl 


150A 

Alhc 




175A 

A356a 

200J 

DOI 

175A 

A356a 



200J D029 


175A A356a 
200J D01 

175A A356a 
















































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Double-anode Types (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

T\ - 

TYPE 

No. 

IDAl226,A,B,ci 

U 

TOL 

± 

j %) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

p — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 


i 









89 

IDAZ7O,A,B,C0 











5t 

26 

1.0 

22m 



200A 

Alht 




5t 

70 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

2 

IDAZ3407.A.B.C 

0 









90 

IDA1Z72.A.B.C0 










5f 

27 

500m 

3.0m 

60 

6.8 

200A 

Alhc 




5t 

72 

1.0 

16m 



200A 

Alht 

3 

UDZ87270 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A356a 


91 

IDAZ74,A,B,C0 









4 

C4C270 

10f 

27 

1.0 

10m 

32 

9.5 

200J 

D029 




5t 

74 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

5 

UDZ88270 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A356a 


92 

C4C750 

iot 

75 

1.0 

5.0m 

130 

11 

200J 

D029 

6 

C2C270 

10f 

27 

2.5 

20m 

20 

9.5 

200J 

D01 


93 

C2C750 

iot 

75 

2.5 

10m 

130 

11 

200J 

D01 

7 

C7C270 

iot 

27 

2.5 

500m 

2.0 

9.5 

200J 

S457 


94 

C7C750 

iot 

75 

2.5 

200m 

11 

11 

200J 

S457 

8 

UDZ8270 

10 

27 

3.0 

25m 

12 


175A 

A356a 


95 

IDA1Z76AB.ee 

3 








9 

1N231A0 

5 

28.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 




5t 

76 

1.0 

15m 



200A 

Alht 

10 

IDAZ231.A.B.CC 

3 









96 

IDAZ78.A.B.C0 











5t 

28.5 

150m 

200u 



150A 

Alhc 




5t 

78 

500m 

3.0m 



200A 

A1 he 

11 

1N2310 

10 

28.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 


97 

IDA1Z8O.A.B.C0 








12 

DZC3O0 


30 

1.0 

10m 

30 


150J 

A298ap 




5t 

80 

1.0 

15m 



200A 

Alht 

13 

IDA1Z30,A,B,CC 

3 









98 

IDAZ82AB.C0 











5t 

30 

1.0 

22m 



200A 

Alht 




5t 

82 

500m 

3.0m 



200A 

A1 he 

14 

UDZ873O0 

5 

30 

1.0 

8.5m 

40 


175A 

A356a 


99 

C4C820 

iot 

82 

1.0 

5.0m 

175 

11 

200J 

D029 

15 

C4C3O0 

iot 

30 

1.0 

10m 

34 

9.5 

200J 

D029 


100 

C2C820 

iot 

82 

2.5 

10m 

175 

11 

200J 

D01 

16 

UDZ883O0 

10 

30 

1.0 

8.5m 

40 


175A 

A356a 


101 

C7C820 

iot 

82 

2.5 

100m 

15 

11 

200J 

S457 

17 

C2C3O0 

iot 

30 

2.5 

20m 

25 

9.5 

200J 

D01 


102 

IDA1Z84. A.B.CC 

3 








18 

C7C3O0 

iot 

30 

2.5 

500m 

2.5 

9.5 

200J 

S457 




5t 

84 

1.0 

14m 



200A 

Alht 

19 

UDZ83O0 

10 

30 

3.0 

25m 

15 


175A 

A356a 


103 

IDAZ86AB.C0 









20 

IDAZ3408.A.B.C 

)0 











5t 

86 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 



5t 

33 

500m 

3.0m 

80 

6.8 

200A 

Alhc 


104 

IDA1Z88.A.B.C0 








21 

UDZ87330 

5 

33 

1.0 

7.5m 

45 


175A 

A356a 




5t 

88 

1.0 

14m 



200A 

Alht 

22 

C4C330 

iot 

33 

1.0 

10m 

36 

10 

200J 

D029 


105 

IDAZ9O.A.B.C0 









23 

UDZ88330 

10 

33 

1.0 

7.5m 

45 


175A 

A356a 




5t 

90 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

24 

C2C330 

lot 

33 

2.5 

20m 

30 

10 

200J 

D01 


106 

C4C910 

iot 

91 

1.0 

5.0m 

200 

11 

200J 

D029 

25 

C7C330 

lot 

33 

2.5 

500m 

3.0 

10 

200J 

S457 


107 

C2C910 

iot 

91 

2.5 

5.0m 

200 

11 

200J 

DOI 

26 

UDZ8330 

10 

33 

3.0 

20m 

21 


175A 

A356a 


108 

C7C910 

iot 

91 

2.5 

100m 

20 

11 

200J 

S457 

27 

IDA1Z34AB.ee 

3 









109 

IDA1Z92AB.ee 

3 










5t 

34 

1.0 

21m 



200A 

Alht 




5t 

92 

1.0 

13m 



200A 

Alht 

28 

1N232A0 

5 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 


110 

IDAZ94.A.B.C0 









29 

IDAZ232,A,B,CC 

3 











5t 

94 

500m 

3.0m 



200A 

A1 he 



5t 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Alhc 


111 

IDA1Z96AB.C0 








30 

1N2320 

10 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 




5t 

96 

1.0 

12m 



200A 

Alht 

31 

UDZ87360 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A356a 


112 

IDAZ98.A.B.C0 









32 

C4C360 

iot 

36 

1.0 

10m 

38 

10 

200J 

D029 




5t 

98 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

33 

UDZ88360 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A356a 


113 

IDAZ100,A.B.CC 

3 








34 

C2C360 

iot 

36 

2.5 

20m 

35 

10 

200J 

D01 




5t 

100 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

35 

C7C360 

iot 

36 

2.5 

200m 

4.0 

10 

200J 

S457 


114 

IDA1Z100.A.B.C 

;0 








36 

UDZ8360 

10 

36 

3.0 

20m 

21 


175A 

A356a 




5t 

Too 

1.0 

10m 



200A 

Alht 

37 

IDA1Z38,A,B,C£ 

3 









115 

C4C1OO0 

iot 

100 

1.0 

2.5m 

350 

11 

200J 

D029 



5t 

38 

1.0 

21m 



200A 

Alht 


116 

C2C1OO0 

lot 

100 

2.5 

5.0m 

250 

11 

200J 

DOI 

38 

IDAZ34O9.A.B.C0 









117 

C7C1OO0 

lot 

100 

2.5 

100m 

20 

11 

200J 

S457 



5t 

39 

500m 

1.5m 

190 

6.8 

200A 

Alhc 


118 

UDZ11O0 

5 

100 

3.0 

5.0m 

175 


175A 

A356a 

39 

C4C390 

iot 

39 

1.0 

10m 

45 

10 

200J 

D029 


119 

IDAZ104AB.CC 

3 








40 

C2C390 

iot 

39 

2.5 

10m 

45 

10 

200J 

D01 




5t 

104 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

41 

C7C390 

lot 

39 

2.5 

200m 

5.0 

10 

200J 

S457 


120 

IDA1Z1O4.A.B.C0 








42 

UDZ874O0 

5 

40 

1.0 

6.5m 

62 


175A 

A356a 




5t 

104 

1.0 

10m 



200A 

Alht 

43 

UDZ884O0 

10 

40 

1.0 

6.5m 

62 


175A 

A356a 


121 

IDAZ1O8.A.B.C0 








44 

UDZ84O0 

10 

40 

3.0 

20m 

27 


175A 

A356a 




5t 

108 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

45 

1N233A0 

5 

41 

150m 

200u 



150A 

Cl 


122 

IDA1Z1O8.A.B.C0 








46 

IDAZ233AB.ee 

3 











5t 

108 

1.0 

10m 



200A 

Alht 



5t 

41 

150m 

200u 



150A 

Alhc 


123 

C4C11O0 

iot 

110 

1.0 

2.5m 

450 

11 

200J 

D029 

47 

1N2330 

10 

41 

150m 

200u 



150A 

Cl 


124 

C2C11O0 

iot 

110 

2.5 

5.0m 

350 

11 

200J 

DOI 

48 

IDA1Z42,A,B.C£ 

3 









125 

C7C11O0 

lot 

110 

2.5 

100m 

25 

11 

200J 

S457 



5t 

42 

1.0 

20m 



200A 

Alht 


126 

IDAZ112,A,B,CC 

3 








49 

C4C430 

iot 

43 

1.0 

10m 

60 

10 

200J 

D029 




5t 

112 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

50 

C2C430 

iot 

43 

2.5 

10m 

60 

10 

200J 

D01 


127 

IDA1Z112,A,B,C0 








51 

C7C430 

iot 

43 

2.5 

200m 

6.5 

10 

200J 

S457 




5t 

112 

1.0 

9.0m 



200A 

Alht 

52 

UDZ87450 

5 

45 

1.0 

6.0m 

75 


175A 

A356a 


128 

IDAZ116.A.B.C0 








53 

UDZ88450 

10 

45 

1.0 

6.0m 

75 


175A 

A356a 




5t 

116 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

54 

UDZ8450 

10 

45 

3.0 

15m 

37 


175A 

A356a 


129 

IDA1Z116.A.B.C0 








55 

IDA1Z46AB.Ce 

3 











5t 

116 

1.0 

9.0m 



200A 

Alht 



5t 

46 

1.0 

20m 



200A 

Alht 


130 

IDAZ12O.A.B.C0 








56 

IDAZ3410.A.B.C0 











5t 

120 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 



5t 

47 

500m 

1.5m 

220 

7.0 

200A 

Alhc 


131 

IDA1Z12O.A.B.C0 








57 

C4C470 

iot 

47 

1.0 

10m 

70 

10 

200J 

D029 




5t 

120 

1.0 

9.0m 



200A 

Alht 

58 

C2C470 

iot 

47 

2.5 

10m 

70 

10 

200J 

D01 


132 

C4C12O0 

iot 

120 

1.0 

2.5m 

550 

11 

200J 

D029 

59 

C7C470 

iot 

47 

2.5 

200m 

7.0 

10 

200J 

S457 


133 

C2C12O0 

iot 

120 

2.5 

5.0m 

400 

11 

200J 

DOI 

60 

1N234A0 

5 

48 

150m 

200u 



150A 

Cl 


134 

C7C12O0 

iot 

120 

2.5 

100m 

25 

11 

200J 

S457 

61 

IDAZ234.A.B.CC 

3 









135 

IDAZ124.A.B.C0 










5t 

48 

150m 

200u 

220 

7.0 

150A 

Alhc 




51 

124 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

62 

1N2340 

10 

48 

150m 

200u 



150A 

Cl 


136 

IDA1Z124.A.B.C0 








63 

DZC5O0 


50 

1.0 

6.0m 

65 


150J 

A298ap 




5t 

124 

1.0 

8.0m 



200A 

Alht 

64 

C4C510 

lot 

51 

1.0 

5.0m 

90 

10 

200J 

D029 


137 

IDAZ128.A.B.C0 








65 

C2C510 

lot 

51 

2.5 

10m 

90 

10 

200J 

D01 




5t 

128 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

66 

C7C510 

iot 

51 

2.5 

200m 

7.5 

10 

200J 

S457 


138 

IDA1Z128.A.B.C0 








67 

IDA1Z52AB.CC 

3 











5t 

128 

1.0 

8.0m 



200A 

Alht 



5t 

52 

1.0 

18m 



200A 

Alht 


139 

C4C13O0 

iot 

130 

1.0 

2.5m 

650 

11 

200J 

D029 

68 

IDA1Z56 AB.Ce 

3 









140 

C2C13O0 

iot 

130 

2.5 

5.0m 

450 

11 

200J 

DOI 



5t 

56 

1.0 

18m 



200A 

Alht 


141 

C7C13O0 

iot 

130 

2.5 

100m 

30 

11 

200J 

S457 

69 

C4C560 

iot 

56 

1.0 

5.0m 

100 

11 

200J 

D029 


142 

IDAZ132.A.B.C0 








70 

C2C560 

iot 

56 

2.5 

10m 

100 

10 

200J 

D01 




5t 

132 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

71 

C7C560 

iot 

56 

2.5 

200m 

8.0 

10 

200J 

S457 


143 

IDA1Z132.A.B.C0 








72 

1N235A0 

5 

58 

150m 

200u 



150A 

Cl 




5t 

132 

1.0 

6.0m 



200A 

Alht 

73 

IDAZ235.A.B.CC 

3 









144 

IDAZ136.A.B.C0 










5+ 

58 

150m 

200u 



150A 

Alhc 



_ 

51 

136 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

74 

1N2350 

10 

58 

150m 

200u 



150A 

Cl 


145 

IDA1Z136.A.B.C0 








75 

IDA1Z60AB.CC 

3 











5t 

136 

1.0 

6.0m 



200A 

Alht 



5t 

60 

1.0 

17m 



200A 

Alht 


146 

IDAZ14OAB.C0 








76 

UDZ876O0 

5 

60 

1.0 

4.0m 

125 


175A 

A356a 




5t 

140 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

77 

UDZ886O0 

10 

60 

1.0 

4.0m 

125 


175A 

A356a 


147 

IDA1Z14O.A.B.C0 








78 

UDZ86O0 

10 

60 

3.0 

10m 

70 


175A 

A356a 




_5t_ 

140 

1.0 

5.0m 



200A 

Alht 

79 

IDAZ62.A.B.C0 










148 

IDAZ144.A.B.C0 










5t 

62 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 




5t 

144 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

80 

C4C620 

iot 

62 

1.0 

5.0m 

110 

11 

200J 

D029 


149 

IDA1Z144.A.B.C0 








81 

C2C620 

iot 

62 

2.5 

10m 

110 

11 

200J 

D01 




5t 

144 

1.0 

5.0m 



200A 

Alht 

82 

C7C620 

iot 

62 

2.5 

200m 

9.0 

11 

200J 

S457 


150 

IDAZ148.A.B.C0 








83 

IDA1Z64AB.CC 

3 











_5t 

148 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 



5t 

64 

1.0 

17m 



200A 

Alht 


151 

IDA1Z148.A.B.C0 








84 

IDAZ66.A.B.C0 












5t 

148 

1.0 

4.0m 



200A 

Alht 



5t 

66 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 


152 

IDA1Z150.A.B.C 

0 








85 

IDA1Z68,A.B.CC 

3 











5t 

150 

1.0 

3.0m 



200A 

Alht 



5t 

68 

1.0 

16m 



200A 

Alht 


153 

C4C15O0 

iot 

150 

1.0 

2.5m 

800 

11 

200J 

D029 

86 

C4C680 

iot 

68 

1.0 

5.0m 

120 

11 

200J 

D029 


154 

C2C15O0 

iot 

150 

2.5 

5.0m 

500 

11 

200J 

DOI 

87 

C2C680 

iot 

68 

2.5 

10m 

120 

11 

200J 

D01 


155 

C7C15O0 

lot 

150 

2.5 

100m 

40 

11 

200J 

S457 

88 

C7C680 

iot 

68 

2.5 

200m 

10 

11 

200J 

S457 


156 

C4C16O0 

-J0±_ 

160 

1.0 

2.5m 

1.0k 

11 

200J 

D029 
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2. VOLTAC 

LLI 

f?EFE 

:ren< 

;e c 

MODE 

S - Double-anode Types (Cont’d) !« tolI! 

OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 

1ANCE & (4) TYPE NUMBER 

LINE 

No. 


u 

a 

il 


10H 

■ 

■ohI 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

I 


a 

U 

TYPE 

No. 

| 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

I] 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(°C) 

DWG. 

NO. 

■ 

C2C16O0 

C7C16O0 

C4C18O0 

m 

m 

m 



11 

11 

11 

OOO 
OOO 
CM 04 CM 

HI 

U 


a 








4 

5 

6 

C2C18O0 

C7C18O0 

C4C2OO0 

m 


■ 



11 

11 

11 

<oVm 

§|| 

■ 


a 









C2C2OO0 

C7C2OO0 

UDZ1220 

m 

200 

200 

220 

2.5 

2.5 

3.0 



11 

11 

wm 

M 

TE3M 

91 



a 








10 

11 

C2C4OO0 

C7C4OO0 



■ 


3.0k 

200 

11 

11 

200J 

200J 

doi 

S457 


















■ 
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M 
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3. GENERAL-PURPOSE DIODES - Devices to 1A 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED MAX 
(3) IF MIN (4) § VF & (5) TYPE NUMBER 


MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 





































































































































3. GENERAL-PURPOSE DIODES (Cont'd) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED MAX 
.. “ ) TYPE NUMBER 


H 1 

|H 

|■■ 

■ 

■ 

1 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

u 

MAX. 

TEMP. 

rc)_ 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

IBB 

■ 

m 


9 

1 

MB 

1 


DRAWING 

NO. 

m 

ElEMai 

m 

iB 

hi 

■tSBi 

Hfll 

SI 

[KBfl 



■■ 


Si 

Alah 


■ 



IB 

ZtfEBI 

dh*2B 

s 

Alfe 



Eifl 


Emm 


iwErm 

Si 

Ml 74 


metriiT 

KB 



aES ■ 

bb 


D035 



M 

msm 

XBE) 

■ 

!e!B 

Si 

Ml 74 


limmmmt 



EBB 

wwhI 

EeSuEI 

mm 

Cl 

4 

PS2209 

mum 

EIiIifflM 



175A 


ffifZEEf 


ifTCRnBEEMl 



ZB 

nTjjTTn^Hj 

150A 

mm 

Cl 

5 

1N4828 

IJb! 

EMnBi 



200S 

«1 



■ 

Es^B 

■ 



150A 

pB 

Cl 2a 

6 

BA104 


msm 



150J 

a 



HHH 



EBB 


150A 

mm 

Cl 




EM’ImEB 



n3*2B 

n 


117 

1N219 

m?^m 

cYtTTMH 

SB 


150A 

mm 

Cl 




EMiufiHl 




mm 


118 

1N1849 


■ 

z^B 

yHM^g 

150A 

mm, 

Cl 2a 






■ 

■MB 

91 


119 

1N218 

mrnmm 


EBB 


150A 

mm 

Cl 

1 10 

BAY45 

iuwmrn 

EIiTfflTM 



m 

'$m 

A171f 1 

120 

1N217 

180 


ZB 


150A 


Cl 

11 

BAY46 


EuISRH 


■““B 

BB 


A171f 

121 

1N1848 

220 

Ilk]ii*!l!i 



150A 


Cl 2a 

12 

TMPD6050 

mSm 





■ 


122 

1N138B 

18 


H^BI 


150A 


Cl 2a 


uiiTnrr— 

rntm I 

EIiIiTEIMI 














Cl 



EbI 

■ 



22B 





[&gBI 

■ 




M 

D07 






^g 






WZm 





91 

Cl 




IHH 



■i 


&mm 


rjTT^TM 





75A 

peeb 

D07 


1N4156 


[EEB 












150A 

mm 

Cl 


1N4829 







■55E^B 








WM 

D07 

19 



usisnim 




mm 


129 

1N1847 

150 





Si 

Cl 2a 

20 



[EEB 

Iwi 





130 

1N1635 

48 




■SB 

Se0 

M204f 

21 



tmsMm 



mm 



131 

1N1636 

96 




wErm 

Seg 

M204f 




150m 



100 



132 

INI 637 

144 

-K'TTT^Bt 

3.0 

13m 


Se0 

M204f 




150m 



125 

mm 

B^B 

133 

1N1638 

192 

■ 

4.0 

13m 


mrsM 

M204f 




200m 



90 



134 

1N1639 

240 


5.0 

13m 

EM 

Se0 

M204f 



24 

200m 

1.0 






[KR£B 

E£IB 





H 

Cl 2a 



58 * 

200m 

1.0 












mm 

Cl 2a 



24 

m 

1.0 



icfiJi 


Ifi&B 


SZ9B 





91 

Cl 2a 

28 

DR668 


.20 

1.0 



Si 

D07 

138 



EMnH 

1.0 

KEfiHiH 


Si 


29 

DR670 


.20 

1.0 


150A 

Si 

D07 

139 

1N354 

g&^B 

20m 

1.0 

15m 


Si 

Cl 2a 

30 

TI51 

20 


1.0 


100A 

SiA 

A31f 

140 

1N213 

82 

1.5m 

1.0 

16m 

150A 

Si* 

Cl 

31 


30 


1.0 


100A 

SiA 


141 

1N391 

82 

1.5m 

1.0 

16m 

150A 

Si 

D07 

32 


40 

200m 

1.0 


100A 

SiA 

SfiBtei 

142 

INI 846 

100 

1.5m 

1.0 

16m 

150A 

Si 

Cl 2a 

33 

LD2A 

100 

200m 

1.2 



Si 

u50 

143 

1N36 

36 * 

4.0m 

1.0 

16m 

75 

Ge 

Alsh ! 

34 

LD2RA 

100 

200m 

1.2 



Si 

u50 

144 

1N212 

68 

2.0m 

1.0 

19m 

150A 

Si* 

Cl 

35 

LD4A 

100 

200m 

1.2 



Si 

u51 

145 

1N390 

68 

2.0m 

1.0 

19m 

150A 

Si 

D07 j 

36 

LD4RA 

100 

200m 

1.2 



Si 

u51 

146 

1SV87 

30 



20m 

150J 

Si$# 

D035 

37 

S1R20 

200 

200m 

1.5 


100 



147 

1SV97 

28 



20m 

150S 

Si$# 

D035 

38 

S1R60 

600 

200m 

1.5 


100 



148 

ill ■ | 

28 



20m 

150S 

Si$# 

A277s 

39 

S1R80 

800 

200m 

1.5 


100 



149 

U fl 1 BBfW 

10 

2.0m 

1.0 

20m 

75J 

Ge0 

Aldr 

40 

S1R100 

1.0k 

200m 

1.5 


100 



150 

GD72E3 

25 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 


F65 

41 

S1R150 

1.5k 

200m 

1.5 


100 



151 

GD72E4 

25 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

Ge0 

F65 

42 

1N569 

25 

250m 

.50 



Ge 

D07 

152 

GD72E5 

25 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 


F65 

43 ▼ 

SV-3#C 

300 

250m 

600m 


125 



153 

GD73E3 

45 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

ET3*E 

F65 

44 

PTC214 

200 

250m 

1.0 



Si 

Altjg 

154 

GD73E4 

45 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

Ge0 

F65 

45 

1N3643 

1.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

155 

GD73E5 

45 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

Ge0 

F65 

46 

1N3644 

1.5k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

156 

SFD107 

15 

4.5m 

1.0 

20m 

85S 

G e0T 

D07 

47 

1N3645 

2.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

157 

DD10A 

1.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

48 

1N3646 

2.5k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

158 

DD20A 

2.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

49 

1N3647 

3.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

159 

DD30A 

3.0k 

10m 

6.0 

20m 

i150S 

Si 

A109b 

50 

1N3992 

4.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 


DD40A 

4.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

51 

1N455 

35 * 

300m 

1.0 


90A 

Ge0 

Alsh 

161 

ND10 

1.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

52 ♦ 

PTC218 

45k 

300m 

4.4 



Si 

F51b 

162 

ND10A 

1.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

53 

DR426 

50 

400m 

1.0 


85A 

Ge 

D07 

163 

ND20 

2.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

54 

TI58 

270 

400m 

1.0 


100A 

SiA 

A31f 

164 

ND20A 

2.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

55 

TI59 

320 

400m 

1.0 


100A 

SiA 

A31f 

165 

ND30 

3.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

56 

TI60 

400 

400m 

1.0 


100A 

SiA 

A31f 

166 

ND30A 

3.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

57 

MT2060 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

167 

ND40 

4.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

58 

MT2060A 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

168 


4.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

59 

MT2061 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

169 

1N74 

75 

15m 

1.5 

22m 

70A 

Ge 

M4* 

60 

MT2061A 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

170 

1N211 

56 

2.7m 

1.0 

23m 

150A 

Si* 

Cl 

61 

SV-1 

100 

500m 

300m 


125 



171 

1N389 

56 

2.7m 

1.0 

23m 

150A 

Si 

D07 

62 

1N3180 

130 

500m 

1.5 


200S 

Si 

D014 

172 

1N1845 

68 

2.7m 

1.0 

23m 

150A 

Si 

Cl 2a 

63 

S1R20Z 

200 

600m 

1.0 


125 



173 

1N35 

50 

7.5m 

1.0 

23m 

75 

Ge0 

D07$ 

64 

S1R40Z 

400 

600m 

1.0 


125 



174 

MC463 

200 

1.0m 

1.0 

25m 

175A 


A2c 

65 

S1VB10 

100 

600m 

1.0 


150 



175 

MT463 

200 

1.0m 

1.0 

25m 

175A 

Si 

A60e 

66 

S1VB20 

200 

600m 

1.0 


150 



176 

1T23 

20 

2.5m 

1.0 

25m 

70 

Ge 

Alsc 

67 

PTC216 

1.4k 

1.0 

1.0 



Si 

A3p 

177 

1T23G 

20 

2.5m 

1.0 

25m 

70 

Ge0 


68 

S1RBA10 

100 

1.0 

1.0 


135 



178 

MC459 

200 

3.0m 

1.0 

25m 

175A 


A2c 

69 

S1RBA20 

200 

1.0 

1.0 


135 



179 

MC464 

150 

3.0m 

1.0 

25m 

175A 


A2c 

70 

S1RBA20Z 

200 

1.0 

1.0 


135 



mm 

MT459 

200 

3.0m 

1.0 

25m 

175A 

Si 

A60e 

71 

S1RBA40 

400 

1.0 

1.0 


135 



181 

MT464 

150 

3.0m 

1.0 

25m 

175A 

Si 

A60e ! 

72 

S1RBA40Z 

400 

1.0 

1.0 


135 



182 

MC462 

70 

5.0m 

1.0 

25m 

175A 


A2c 

73 

S1RBA60 

600 

1.0 

1.0 


135 



183 

MT462 

70 

5.0m 

1.0 

25m 

175A 

Si 

A60e 

74 

S1V20 

200 

1.0 

1.1 


150 



184 

1N210 

47 

3.5m 

1.0 

27m 

150A 

Si* 

Cl 

75 

S1V40 

400 

1.0 

1.1 


150 



185 

1N388 

47 

3.5m 

1.0 

27m 

150A 

Si 

D07 

76 ▼ 

S180D 

50 

1.0 

1.1 


175J 

Si 

A94g 

186 

INI 640 

48 

11m 

1.0 

28m 

25A 

Se0 

M204z 

77 ▼ 

S181D 

100 

1.0 

1.1 


175J 

Si 

A94g 

187 

INI 641 

96 

11m 

2.0 

28m 

25A 

Se0 

M204z 

78 

1N3929 

1.0k 

1.0 

2.0 


175S 

Si 

D013 

188 

INI 642 

144 

11m 

3.0 

28m 

25A 

Se0 

M204z 

79 

1N3931 

2.0k 

1.0 

2.0 


175S 

Si 

D013 

189 

AA116 

20 

.10m 

.18 

30m 

75A 

Ge 

D07 

80 t 

S380D 

50 

3.0 

1.2 


175J 

Si 

A333e 

190 

1N60 

40 

375u 

50 

30m 

100 

Ge0 

D07 

81 ▼ 

S381D 

100 

3.0 

1.2 


175J 

Si 

A333e 

191 

1N302 

225 

1.0m 

1.0 

30m 

150 

Si0 

C3e 

82 

1N4785 

320 

7.0 

.77 


85S 

Ge 

T03 

192 

1N463 

230 * 

1.0m 

1.0 

30m 

200 

SiA 

Albz 

83 

1N1625 

48 

lOOu 

1.0 

250u 

100A 

Se 

M204a 

193 

CT163 

150 

1.0m 

1.0 

30m 

150 

Si 

D035 

84 

INI626 

96 

lOOu 

2.0 

250u 

100A 

Se 

M204a 

1944 

DS442 

30 

1.5m 

800m 

30m 

110 

Si# 

A1d 

85 

1N1625A 

48 

.20m 

1.0 

.50m 

25A 

Se0 

M204a 

195 

1N51 

46 * 

2.5m 

1.0 

30m 

85 

Ge0 

D07 

86 

1N1626A 

96 

.20m 

2.0 

500u 

25A 

Se0 

M204a 

196 

1N636 

50 * 

2.5m 

1.0 

30m 

85 

Ge0 

D07 

87 

HI 802 

28k 

10m 

120 

600u 

75A 


A267a 

197 

1N68A 

100 S 

3.0m 

1.0 

30m 

90 

Ge0 

D07 

88 

H1152 

25k 

10m 

80 

1.5m 

100C 


Alaam 

198 

1N70 

120 * 

3.0m 

1.0 

30m 

70 

Ge 

Albz 

89 

BY184 

1.8k 

100m 

5.0 

2.0m 

75 J 

Si 

Alxt 

199 

1N70A 

125 * 

3.0m 

1.0 

30m 

90A 

Ge0 

A9k 

90 

H485-62 

22k 

10m 

70 

2.2m 

100A 


Alaal 

200 

1N81A 

55 * 

3.0m 

1.0 

30m 

90 

Ge0 

A9k 

91 

H1153 

45k 

10m 

160 

2.2m 

90A 


F95 

201 

INI 27 

100 $ 

3.0m 

1.0 

30m 

90 

Ge0 

D07 

92 

AA113 

60 

3.5m 

1.0 

2.5m 

100J 

Ge0 

Alee 

202 

1N127A 

125 * 

3.0m 

1.0 

30m 

90 

Ge 

D07 

93 

HI 701-9 

9.0k 

5.0m 

40 

3.0m 

120J 


A393a 

203 

INI 28 

40 $ 

3.0m 

1.0 

30m 

90 

Ge0 

Albz 

94 

HI 701-10 

10k 

5.0m 

40 

3.0m 

120J 


A393a 

204 

1N128A 

40 

3.0m 

1.0 

30m 

90S 

Ge 

D07 

95 

H1701-11 

11k 

5.0m 

40 

3.0m 

120J 


A393a 

205 

1N137A 

36 

3.0m 

1.0 

30m 

100A 

Si 

Clh 

96 

HI 701-12 

12k 

5.0m 

40 

3.0m 

120J 


A393a 

206 

1S448 

110 

3.0m 

1.0 

30m 

85J 

Ge0 

D07 

97 

HI 701-15 

15k 

5.0m 

40 

3.0m 

120J 


A393a 

imm 

1S451 

60 

3.0m 

1.0 

30m 

85J 

Ge0 

D07 

98 

H521 

12k 

10m 

25 

3.0m 

85C 


Alaal 

208 

1N89 

80 $ 

3.5m 

1.0 

30m 

90 

Ge0 

Alsh 

99 

INI627 

48 

1.5m 

1.0 

3.8m 

25A 

Seg 

M204b 

in 

1N47 

150 

4.0m 

1.0 

30m 


Ge 

Alsh 

100 

INI 628 

96 

1.5m 

2.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204b 

210 

1N67A 

80 $ 

4.0m 

1.0 

30m 

90 

Ge0 

Albz 

101 

INI 629 

144 

1.5m 

3.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204b 

211 

1N198 

80 $ 

4.0m 

1.0 

30m 

90A 

Ge0 

Albz 

102 

INI 630 

192 

1.5m 

4.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204C 

212 

1N198A 

80 

4.0m 

1.0 

30m 

90A 

Ge 

D07 

103 

1N1631 

240 

1.5m 

5.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204C 

213 

1S32 

75 

4.0m 

1.0 

30m 

75J 

Ge0 

D07 

104 

INI 632 

288 

1.5m 

6.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204e 

214 

1S33 

120 

4.0m 

1.0 

30m 

75J 

Ge0 

D07 

105 

INI 633 

336 

1.5m 

7.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204e 

215 

1S34 

75 

4.0m 

1.0 

30m 

75J 

Ge0 

D07 

106 

INI 634 

384 

1.5m 

8.0 

3.8m 

25A 

Se0 

M204e 

216 

1S2091 

175 

4.0m 

1.0 

30m 

150 

Si$# 

D035 

107 

A120UF 

12k 

1.0m 

15 

5.0m 

150A 

Si 

A109j 

217 

1S2092 

125 

4.0m 

1.0 

30m 

150 

Si$# 

D035 

108 

A160UF 

16k 

1.0m 

20 

5.0m 

150A 

Si 

A109i 


1N209 

39 

4.5m 

1.0 

30m 

150A 

Si* 

Cl 

109 

A200UF 

20k 

1.0m 

25 

5.0m 

150A 

Si 

A109j 

\mm 

1N387 

39 

4.5m 

1.0 

30m 

150A 

Si 

D07 

110 

MQ8/5 

340 

10m 

14 

5.0m 

55A 

Se 


1 Wmm 

INI844 

47 

4.5m 

1.0 

30m 

150A 

Si 

Cl 2a 


232 
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SYMBOLS AND CODES 
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3. GENERAL-PURPOSE DIODES 


(Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED MAX 
.. 1 TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

S 

TYPE 

NO. 

a 

PIV 

(V)_ 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

a 

10 

RATED 

MAX 

(A) 

MAX. 

TEMP. 

( e C) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NO. 

D- 

PIV 

(V) 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

2J 

10 

RATED 

MAX 

(A) 

MAX. 

TEMP. 

( 6 C) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

IF 

(A) 

4J@VF 

(V) 

3J IF 
(A) 

4J@VF 

(V) 

1 

1N774A 

60 


200m 

1.0 

65m 

1U05 

Ge 

1507 f 

Ill 

OT22 

50 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

15035 

2 

1T22 

60 


5.0m 

1.0 

70m 


Ge0 

Alsc 

112 

CT23 

100 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 | 

3 

1T26 

35 


8.0m 

1.0 

70m 


Ge0 

Also 

113 

CT24 

150 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

4 

DZ800 

2.0 


10m 

800m 

70m 

125A 

Si 

A277h 

114 

CT31 

20 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

5 

DZ805 

15 


10m 

800m 

70m 

125A 

Si 

A277h 

115 

CT32 

50 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

6 

DZ806 

25 


10m 

800m 

70m 

125A 

Si 

A277h 

116 

CT33 

100 

50m 

1.0 

100m ! 

150 

Si 

D035 

7 

1N139 

46 

* 

20m 

1.0 

70m 

80A 

Ge0 

Alsh 

117 

CT34 

150 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

8 

1N141 

80 

♦ 

20m 

1.0 

70m 

90A 

Ge0 

Alsh 

118 

DR699 

300 * 

50m 

1.0 

100m 


Si 

D07 

9 

1N432A 

40 


20m 

1.0 

70m 

150A 

Si 

C3e 

119 

1N309 

30 

100m 

1.0 

100m 

90 

Ge0 

Alsh 

10 

1N202 

10 


30m 

1.0 

70m 

150A 

Si* 

Cl 

120 

1N909 

50 

100m 

1.0 

100m 

90A 

Ge 

D07 

11 

1N312 

50 


30m 

1.0 

70m 

90 

Ge0 

Alsh 

121 

1N910 

30 

100m 

1.0 

100m 

90A 

Ge 

D07 

12 

1N380 

10 


30m 

1.0 

70m 

150A 

Si 

D07 

122 

1N911 

20 

100m 

1.0 

100m 

90A 

Ge 

D07 

13 

1N96A 

60 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

123 

ITT3001 

70 

100m 

1.0 

100m 

175A 

Si$# 

D035 

14 

1N98A 

80 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

124 

ITT3003 

200 

100m 

1.0 

100m 

175A 

Si#$ 

D035 

15 

1N100A 

80 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

125 

MCI 30 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

16 

1N118A 

60 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

126 

MC130A 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

17 

1N502 

115 

* 

100m 

.80 

70m 

90 

Ge 

D07 

127 

MC130AS 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

18 

1N279 

32 A 

100m 

1.0 

70m 

90A 

Ge0 

D07 

128 

MC130S 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alev 

19 

1N292 

70 

* 

100m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

D07 

129 

MCI 40 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

20 

BD457 

70 




75m 

300S 

Si 

M765 

130 

MC140A 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

21 

BD457F 

70 




75m 

300S 

Si 

T086 

131 

MC140AS 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alev 

22 

BD457T 

70 




75m 

300S 

Si 

T018 

132 

MC140S 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

23 

DE110 

40 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

133 

MCI 50 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

24 

DE111 

50 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

134 

MC150A 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

25 

DE114 

40 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

135 

MC150AS 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

26 

DE115 

50 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

136 

MC150S 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

27 

DEI 04 

40 


10m 

890m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

137 

MD234 

40 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

28 

BA164 

20 


10m 

1.0 

75m 

125 

Si 

D07 

138 

MD235 

60 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

29 

1N137B 

36 


20m 

1.0 

75m 

150A 

Si 

Cl 2a 

139 

MD236 

125 

100m 

1.0 

100m j 

175J 

Si#$ 

D035 

30 

1N457 

70 

* 

20m 

1.0 

75m 

200 

SiA 

A21 

140 

MD237 

250 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

31 

1N457M 

80 

* 

20m 

1.0 

75m 

200 

SiA 

A2 

141 

MD238 

320 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

32 

1N5208 

70 


20m 

1.0 

75m 

200S 

Si 

D035 

142 

WG713 

35 

100m 

1.0 

100m 


Si 

Do35 

33 

CT257 

70 


20m 

1.0 

75m 

150 

Si 

D035 

143 

1N482 

36 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

34 

1N301B 

70 


50m 

1.0 

75m 

150S 

Si 

C3e 

144 

1N483 

70 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

Alcw 

35 

BA128 

75 


50m 

1.0 

75m 

125A 

Si# 

D07 

145 

1N484 

130 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

36 

DE112 

20 


50m 

1.0 

75m 

175A 

Si# 

D035 

146 

1N485 

180 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

37 

DE113 

30 


50m 

1.0 

75m 

175A 

Si# 

D035 

147 

1N486 

225 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

38 

1N281 

75 

* 

100m 

1.0 

75m 

90 

Ge0 

D07 

148 

1N487 

300 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

39 

1N3465 

60 


200m 

1.0 

75m 

90 

Ge0 

D07 

149 

1N488 

380 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

40 

1N3466 

40 


200m 

1.0 

75m 

90 

Ge0 

D07 

150 

CT182 

40 

100m 

1.1 

100m 

150 

[Si 

D035 

41 

1N771B 

80 


400m 

1.0 

75m 

100S 

Ge 

D07 

151 

CT183 

80 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

42 

CT157 

70 


20m 

1.0 

76m 

150 

Si 

D035 

152 

CT184 

150 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

43 

1N201 

8.2 


35m 

1.0 

77m 

150A 

Si* 

Cl 

153 

CT185 

200 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

44 

1N379 

8.2 


35m 

1.0 

77m 

150A 

Si 

D07 

154 

CT186 

250 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

45 

INI840 

10 


35m 

1.0 

77m 

150A 

Si 

Cl 2a 

155 

BA182 

35 

100m 

1.2 

100m 

100J 

Si# 

M501 

46 

1N289 

80 

* 

20m 

1.0 

80m 

70 

Ge 

D07 

156 

BAT18 

35 

100m 

1.2 

100m 


Si# 

M500c 

47 

1N300A 

15 


30m 

1.0 

80m 

150 

Si0 

D07 

157 

1 SI 553 

70 

100m 

1.4 

100m 

150J 

Si$# 

D035 

48 

1N501 

92 

* 

100m 

.80 

80m 

90 

Ge 

D07 

158 

1 SI 554 

55 

100m 

1.4 

100m 

150J 

Si$# 

D035 

49 

HG5002 

70 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

159 

1 SI 555 

35 

100m 

1.4 

100m 

150J 

Si$# 

D035 

50 

HG5003 

90 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

160 

X60F 

6.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

51 

HG5004 

70 

♦ 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

161 

X60S 

6.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

52 

HG5005 

90 

♦ 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

162 

X80F 

8.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

53 

HG5006 

70 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

163 

X80S 

8.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

54 

HG5007 

40 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

164 

XI OOF 

10k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

55 

HG5008 

40 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

165 

X100S 

10k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

56 

HG5009 

40 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

166 

X60UF 

6.0k 

100m 

14 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

57 

1N273 

32 A 

100m 

1.0 

80m 

90A 

Ge0 

D07 

167 

X80UF 

8.0k 

100m 

14 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

58 

1N497 

25 

* 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

168 

X100UF 

10k 

100m 

14 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

59 

1N498 

46 

* 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

169 

1N107 

10 

150m 

1.0 

100m 

90 

Ge0 

D07 

60 

1N499 

62 

* 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

170 

DR304 

220 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

61 

1N500 

70 

* 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

171 

DR305 

150 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

62 

1N3865 

80 


100m 

1.0 

80m 

90A 

Ge 

D07 

172 

DR306 

115 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

63 

DR213 

86 

* 

100m 

1.0 

80 m 


Ge0 

D07 

173 

DR307 

86 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

64 

DR310 

175 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

174 

DR308 

115 * 

200m 

1.0 

100m 


Get 

D07 

65 

DR312 

150 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

175 

DR321 

150 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

66 

DR313 

115 

* 

100m 

1.0 

80 m 


Ge0 

D07 

176 

DR351 

58 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

67 

DR314 

80 


100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

177 

DR379 

150 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

68 

DR323 

115 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

178 

DR389 

86 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

69 

DR324 

115 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

179 

ITT3002 

150 

200m 

1.0 

100m 

175A 

Si#$ 

D035 

70 

DR325 

150 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

180 

1SS53 

35 

300m 


100m 



D035 

71 

DR326 

86 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

181 

1SS54 

75 

300m 


100m 



D035 

72 

INI 40 

80 

* 

40m 

1.0 

85m 

80A 

Ge0 

Alsh 

182 

1SS55 

100 

300m 


100m 



D035 

73 

1N143 

115 

* 

40m 

1.0 

85m 

90A 

Ge0 

Alsh 

183 

1N308 

8.0 

300m 

1.0 

100m 

90 

Ge0 

D07 

74 

1N200 

6.8 


50m 

1.0 

85m 

150A 

Si* 

Cl 

184 

DR327 

150 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

75 

1N1839 

6.8 


50m 

1.0 

85m 

150A 

Si 

Cl 2a 

185 

DR328 

115 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

76 

1N3469 

35 


600m 

1.0 

85m 

90 

Ge 

D07 

186 

DR329 

86 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

77 

1N3470 

35 


600m 

1.0 

85m 

90 

Ge 

D07 

187 

DR330 

80 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

78 

1N456 

25 $ 

40m 

1.0 

90m 

200 

Si 

Albz 

188 

DR463 

80 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

79 

CT156 

30 


40m 

1.0 

90m 

150 

Si 

D035 

189 

DR272 

175 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

80 

CT256 

30 


40m 

1.0 

90m 

150 

Si 

D035 

190 

DR302 

115 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

81 

1SSI35 

20 




100m 

150J 

Si$# 

D034 

191 

DR303 

86 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

82 

1 SSI 52(A) 

-35 




100m 

60A 

Si$# 

D034 

192 

DR309 

115 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

83 

BD483B 

70 




100m 

300S 

Si 

M765 

193 

1SS104 

35 

100m 

1.3 

120m 

175J 

Si$# 

A60g 

84 

BD483BF 

70 




100m 

300S 

Si 

T086 

194 

1N214 

100 

1.2m 

1.0 

125m 

150A 

Si* 

Cl 

85 

BD483BT 

70 




100m 

300S 

Si 

T018 

195 

1N392 

100 

1.2m 

1.0 

125m 

150A 

Si 

D07 

86 

ISV121 

100 $ 



100m 

175J 

Si#$ 


196 

1N305 

60 

100m 

.80 

125m 

70 

Ge0 

Alsh 

874 


30 


1.0m 

61m 

100m 

85A 

1#_ 

M926 

197 

DS442X 

55 

1.5m 

.65 

130m 

175J 

Si$ 

A277 

88 

BAY73 

125 


1.0m 

680m 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

198 

BD3595 

125 



150m 

300S 

Si 

M765 

89 

SD455 

5.0 


2.0m 

200m 

100m 


Ge 

T05 

IfWM 

BD3595F 

125 



150m 

300S 

Si 

T086 

90 

DR352 

58 

* 

10m 

.35 

100m 


rc 

D07 


BD3595T 

125 



150m 

300S 

Si 

T018 

£■ 


n*] 





85A 

n 

D07 

201 

BAS32 

75 

5.0m 

0.6 

150m 

200J 

Si 

FI 35 

mSm 


Wx 





85A 


D07 

202 

1N635 

175 * 

50 m 

1.0 

150m 

75 

Ge 

D07 

■w 







60A 


A277s 

203 

BA129 

200 

50m 

1.0 

150m 

125A 

Si# 

D07 



35 




iiiiiTrm 

125S 

Si 

D035 

204 

C5D459CA 

200 

50 m 

1.0 

150m 

150S 


M713a 

95 

1 SSI 68(A) 

35 




IFF 

125S 

Si 

D035 

205 

C5D459CC 

200 

50m 

1.0 

150m 

150S 


M713a 

96 

PS4725 

60 




fiRlInH 

150A 

SiA 

A1 

206 

FJT1100 

30 * 

50m 

1.0 

150m 

175J 

SiA# 

D07 

97 

SD160 



mvmm 


EiiTinm 




207 

FJT1101 

15 $ 

50 m 

1.1 

150m 

200S 

SiA 

D07 

98 

OA72 

is 




K 




208 

SH200 

12 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

99 

1N314 

wm 


■wnE 


eTHtiH 


IE9I 


209 

SH200A 

12 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

100 

MC461 

Eg 


■him 


iiiiinm 




210 

SH202 

20 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

101 

MT461 

m 




iflj ' 


C h 


211 

SH202A 

20 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

102 

1N890 

Eft 


KTStTSM 




mM 


212 

SH212 

40 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



ME 



1.0 

100m 

175A 


Em 

213 

SH212A 

40 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 





20m 

1.0 

.10 

175A 



214 

SH222 

60 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



Kra 


KlinlH 

1.0 

100m 

175A 

Si 


215 

SH222A 

60 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



mm 


Ei'im 




OK 


216 

SH242 

100 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

107 

MD50 

50 





m 



217 

SH242A 

100 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

108 

1N300B 

15 


ElinlH 




H 

WC^Bh 

218 

SH252 

150 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

109 

1N634 

125 

* 





\TeVm 

i»»^hh 

1H 

SH252A 

150 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

110 

CT21 

20 




IiMidM 


MM 


1 msM 

BA170 

20 

80m 

1.0 

150m 

150 

Si 

D035 


234 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


234 
















SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


235 


































































































3. 

GENERAL-PUF 

IPOSE DIO 

DES (Cont’d) 





IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED 
(3) IF MIN (41 g VF & (5) TYPE NUM 

MAX 

BER 

LINE 

No. 

J|1 


MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 


MAX. 

TEMP. 

m _ 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

wmmmtM\ 
1 B 

I 

m 

VB 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

n 

MAX. 

TEMP. 

i!C)_ 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

rara 

nSHB 

■n 

arai 

nSNBi 

Eirvui 


1J, [tit WlBHNHIllMR 

700 

400m 

1.0 

fcllTtTn^B 



’EMMA 


7A14/18 



Hj 

'[•ItnTBBI 


SiT 

TOT8 

BB 

MC070A 

700 

.40 

1.0 

PfimBm 





7A24/18 




SH 


SiT 

T018 

KB 

1N3728 

400 

Eliltln^H 

1.2 

wiitfflHffli 



QqBKI 


7A54/18 





evEJih 

Sir 

T018 


FDH1000 


kftltTnH 

1.0 

200m 

175J 

SiA# 

D035 


7A55/18 




'ItliRT^H 

ilr£*M 

Sit 

T018 


1N40 


■ 

1.5 

225m 

75 

Ge0 

D07§ 


7B14/18 




■ 

IBM 

SiT 

T018 

KB 

BAS45 


UlIlIilM 

1.0 

225m 

125J 


D034 


7B24/18 





inoH 

SiT 

T018 


Mil Ml l ii' mil 



0.7 


[Riffli 


M1281 


7B54/18 






SiT 

T018 





0.7 


vHtlM 




7C14/18 




■ 


SiT 

T018 





0.7 



mm 

“pl&aBI 


7C24/18 




JltltTn^B 

inlfH 

SiT 

T018 



KTtflBH 


0.7 

250m 

150J 

Si 

M500b 


7C054/18 




’AOTzmm 

mxwm 

SiT 

T018 



E 


1.0 

250m 


Si 

D07 


10A14/18 






SiT 

T018 





1.0 

250m 


Si 

D07 


10A24/18 




n 


SiT 

T018 





1.0 

RRiTmH 





10A54/18 

100 





SiT 

T018 





1.0 


mm 




10B14/18 

100 



SEEK 

in^H 

SiT 

T018 





1.0 




SEBPNSi 1 


10B24/18 

100 





SiT 

T018 


MT5050 

500 


1.0 

250m 


Si 

D034 


10B54/18 

100 



HtTtKH 


SiT 

T018 


MT5051 

500 


1.0 

250m 


Si 

D034 


10C14/18 

100 



■ 

iwlH 

SiT 

T018 


MT5010 

100 


1.0 

250m 

EkS 

Si 

D034 

mm 

10C24/18 

100 





SiT 

T018 



ntitBH 


1.0 

250m 

E^-fA 

^B 

msmm 


iltltit 

FnrnHntij 



^titnm 


SiT 

T018 





1.2 

250m 

EI7.W 








■ 


Si 

A69af 





1.2 

250m 

EhS 










Si 

A69a+ 





1.2 

250m 

E 

Si 


130 

1N3895 

350 



400m 

150A 

Si 

A1 





1.2 

250m 


Si 


131 

1N645A 

225 



400m 

150A 

Si 

A1 





6.0 

250m 


Si 

WtSJB 1 

132 

1N645B 

225 

HINH 


.40 


Si 

D07 





6.0 

250m 

150A 

Si 

Alabb 







150A 

Si 

A1 





6.0 

250m 

150A 

Si 

Alabb 






MM 

200S 

Si 

D014 





6.0 

250m 

150A 

lSJ_ 

Alabb 







200S 

Si 

D014 





6.0 

250m 

150A 


Alabb 



600 

^riTiTn^H 



200S 

Si 

D014 





6.0 

250m 

150A 


Alabb 

ERH 


800 




200S 

Si 

D014 





7.0 

250m 

150A 


Alabb 



1.0k 

HUM 




Si 

D014 



2.0K 

100m 

7.0 

250m 

150A 

Si 



MCI 529 





175A 

Si 

A2d 



2.5k 

100m 

7.0 

250m 

150A 

Si 

KpBI 


PS4560 


sTtitm^Hi 



150A 

Si* 

A1 



250 

200m 

1.0 

250m 

200 

Si 



PS5300 

wmm 




200S 

Si* 

A60d 


FD400 

150 

200m 

1.0 

R£Ti777Hi 



D07 


PS5301 

300 




200S 

Si* 

A60p 


SM205A 

50 

200m 

1.5 




T018 


PS5302 

400 




200S 

Si* 

A60p 


SM210A 


200m 

1.5 




T018 


PS5303 

500 




200S 

Si* 

A60d 


k! A kX 









PS5304 


EriTt'TTi^H 



200S 

Si* 

A60p 


I ilcfoeftll JtH'*f ^•:V 1 


■liii 


mm 


■By 



ZS100 


MirTn^B 



175A 

Si 

D07 




miliH 




§BI 



ZS101 

mi 




175A 

Si 

D07 

39 









1148 


^i!iVH 


1.0 



Si 

D07 



150 

250m 

900m 

250m 

100A 

Si 

D015 

149 

ZS103 

300 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

40 

ZS120 

50 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

llEUBi 

ZS104 

400 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

41 

ZS121 

100 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

151 

ZS106 

600 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

42 

ZS122 

200 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

152 

ZS108 

800 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

43 

ZS123 

300 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

153 

BAX18A 

75 

2.0 

1.4 

400m 

200J 

Si#$ 

D035 

44 

ZS124 

400 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

154 

MCI 527 

700 

400m 

1.0 

450m 

175A 

Si 

A2d 

45 

DT230A 

100 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

155 

MCI 528 

800 

400m 

1.0 

450m 

175A 

Si 

A2d 

46 

DT230B 

200 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

156 

1A15/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

47 

DT230F 

50 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

157 

1A25/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

48 

DT230G 

150 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

158 

1A55/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

49 

DT230H1 

250 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

159 

1B15/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

50 

1A13/18 

10 



300m 

175J 

Sir 

T018 


1B25/18 

10 



500m 

175J 

Sit 

T018 

51 

1A23/18 

10 



300m 

175J 

Sir 

T018 

161 

1B55/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

52 

1A53/18 

10 



300m 

175J 

Sir 

T018 

162 

2A15/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

53 

1B13/18 

10 



300m 

175J 

Sir 

T018 

163 

2A25/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

54 

1B23/18 

10 



300m 

175J 

Sir 

T018 

164 

2A55/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

55 

1B53/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

165 

2B15/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

56 

2A13/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

166 

2B25/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

57 

2A23/18 

25 



300m 

175J 

SlT 

T018 

167 

2B55/18 

25 



500m 

175J 

SiA 

T018 

58 

2A53/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

168 

2C15/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

59 

2B13/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 


2C25/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

60 

2B23/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 


2C055/18 

25 



500m 

175J 

Sit 

T018 

61 

2B53/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5A15/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

62 

5A13/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5A25/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

63 

5A23/18 

50 



300m 

175J 

Sir 

T018 

iF« 

5A55/18 

50 



500m 

175J 

Sit 

T018 

64 

5A53/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 

IBB 

5B15/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

65 

5B13/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5B25/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

66 

5B23/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5B55/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

67 

5B53/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5C15/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

68 

7A13/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5C25/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

69 

7A23/18 

75 



300m 

175J 

Sir 

T018 


5C055/18 

500 



500m 

175J 

SiT 

T018 

70 

7A53/18 

75 



300m 

175J 

Sir 

T018 


7A15/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

71 

7B13/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 

181 

7A25/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

72 

7B23/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 

182 

7B15/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

73 

7B53/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 

183 

7B25/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

74 

10A13/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

184 

7B55/18 

75 



500m 

175J 

Sit 

T018 

75 

10A23/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

185 

7C15/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

76 

10A53/18 

100 



300m 

175J 

Sit 

T018 

186 

7C25/18 

75 



500m 

175J 

Sit 

T018 

77 

10B13/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

187 

7C055/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

78 

10B23/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

188 

10A15/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

79 

10B53/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

189 

10A25/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

80 

1N268 

30 

2.5m 

1.0 

300m 

85 

Ge 

Alsh 

190 

10A55/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

81 

BA145 

300 

100m 

1.0 

300m 

125J 

SiA 

D014 

191 

10B15/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

82 

HVR3B 

8.0k 

.35 

12 

.35 

110S 


Ml 182 

192 

10B25/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

83 

HVR3H 

8.0k 

.35 

12 

.35 

130S 


A83dd 

193 

10B55/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

84 

BAX18 

75 

2.0 

2.0 

350m 

200J 

SiA 

D035 

194 

10C15/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

85 

1A14/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

195 

10C25/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

86 

1A24/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

196 

10C055/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

87 

1A54/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

197 

BAT49(A) 

80 

10m 

320m 

500m 

125J 

Sit 

D041 

88 

1B14/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

198 

MT456 

30 

40m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A60e 

89 

1B24/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

199 

MC023A 

150 

.40 

1.0 

.50 

175A 

Si 

A2d 

90 

1B54/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

200 

MCI 520 

100 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

91 

2A14/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

201 

MCI 521 

150 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

92 

2A24/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

202 

MCI 522 

200 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

93 

2A54/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

203 

MCI 523 

300 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

94 

2B14/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

204 

MCI 524 

400 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

95 

2B24/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

205 

MCI 525 

500 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

96 

2B54/18 

25 



400m 

175J 

SiA 

T018 

206 

MCI 526 

600 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

97 

2C14/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

207 

1A16/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

TO18 

98 

2C24/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

208 

1A26/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

99 

2C054/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

209 

1A56/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

100 

5A14/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

IHI« 

1B16/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

101 

5A24/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

iriw 

1B26/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

102 

5A54/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

212 

1B56/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

103 

5B14/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

213 

2A16/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

104 

5B24/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

214 

2A26/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

105 

5B54/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

215 

2A56/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

106 

5C14/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

216 

2B16/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

107 

5C24/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

i mm 

2B26/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

TOl8 

108 

5C054/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

I1B 

2B56/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 


236 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENERAL-PURPOSE DIODES 


MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 


2C16/18 
2C26/18 
2C056/18 
5A16/18 
5A26/18 
5A56/18 
5B16/18 
5B26/18 
5B56/18 
5C16/18 
5C26/18 
5C056/18 
7A16/18 
7A26/18 
7A56/18 
7B16/18 
7B26/18 
7B56/18 
7C16/18 
7C26/18 
7C056/18 
" 10A16/18 
10A26/18 
10A56/18 
10B16/18 
10B26/18 
10B56/18 
10C16/18 
10C26/18 
10C056/18 
THD3600 
1N5477 
1N5478 




2C17/18 

2C27/18 

2C057/18 


5C17/18 

5C27/18 

5C057/18 


10m 700m 

600m 10 


IDES 

(Cont’d) 


2J 

10 

MAX. 



LINE 

5J 

TYPE 

RATED 

TEMP. 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 

MAX 



NO. 



(A) 

.(IQ)_ 





600m 

1753 

Sir 

7018 



600m 

175J 

Sir 

T018 

136 

SW20CXC380 

600m 

175J 

Sir 

T018 

137 

SW20CXC805 

600m 

175J 

Sir 

T018 

138 

SW22CXC380 

600m 

175J 

Sir 

T018 

139 

SW24CXC380 

600m 

175J 

Sir 

T018 

140 

SW16CXC380 

600m 

175J 

Sir 

T018 

141 

SW18CXC380 

600m 

175J 

Sir 

T018 

142 

SW04CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

143 

SW06CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

144 

SW08CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

145 

SW10CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

146 

SW12CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

147 

SW14CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

148 

SW15CXC300 

600m 

175J 

Sir 

T018 

149 

SW04CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

150 

SW06CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

151 

SW08CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

152 

SW10 

600m 

175J 

Sir 

T018 

153 

SW10CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

154 

SW12CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

155 

SW14CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

156 

SW15CXC400 

600m 

175J 

Sir 

T018 

157 

SW38CXC515 

600m 

175J 

Sir 

T018 

158 

SW40CXC515 

600m 

175J 

Sir 

T018 

159 

SW42CXC515 

600m 

175J 

Sir 

T018 

160 

SW44CXC515 

600m 

175J 

Sir 

T018 

161 

SW32CXC595 

600m 

175J 

Sir 

T018 

162 

SW34CXC595 

600m 

175J 

Siv 

T018 

,163 

SW36CXC595 

600m 

175J 

Sir 

T018 

164 

SW36CXC680 

600m 

200J 

Si 

u23 

(165 

SW38CXC680 


150A 

Si 

MIOIa 

166 

SW40CXC680 








IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED MAX 


(3) IF MIN (4) Q 
MINIMUM 
FORWARD 
CURRENT 
IF I4|@VF 


VF & (5) TYPE NUMBER _ 

|2J I 
10 MAX. 

RATED TEMP. MAT. DRAWING 
MAX NO. 

(A)_rC)_ 


200S Si 
200S Si 
' 200S Si 
200S Si 
200S Si 
' 200S Si 
200S Si 
200S Si 
" 200S Si 
200S Si 
200S Si 
' 200S Si 
200S Si 
200S Si 
' 200S Si 
200S Si 
200S Si 


D0200AA 
DQ200AA 
' D0200AA 
D0200AA 
DQ200AA 
‘ D0200AA 
D0200AB 
DQ200AB 
' D0200AB 
D0200AB 
DQ200AB 
' D0200AB 
D0200AB 
DQ200AC 
' D0200AC 
D0200AC 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 































































































































































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
13) trr t (4) i VF i (51 TYPE NUMBER 


LINE 

No. 


■ 

I 

RECOVERY TIME 




LINE 

NO. 

bbb 

■ 

■ 

REC 

JOVERY TIME 

3 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

on mm 

TEST C 

3 jir 

(A) 

•HI 

1 

•wm 

■ 

M 

•HE 

■ 

mm 

i 

iiiig 1 Iiwmmm i i »j i. 



109t 

110 

111 

RP600 

NS30000 

424FF1AH1 


H9 




125 

Si 

Si 

Aleg " 
DOS 

Ml 233 

4 

5 

H5021113LSWA 

1 

R6221055ES00 








112 

113 

114 

BA127D 

SHI 20 

MCI 545 






125A 

200S 

Si 

Si 

Si 

A277r 

T018 

Air 


NSC5001 

NSC5002 









US 

1N891 

1N119 

INI 20 

60 

60 

60 

300n 

500n 

500n 




175 

90A 

90A 

Si 

Ge0 

Ge0 

D07 

A47a 

A47a 

8 

9 

10 

NSC5003 

40C1R20 

BD1 

440m 








■ 

Em 

1SV154 

1SV178 

1SV187 

65 

65 

65 





175J 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

Alj 

Alad 

A277s 



mWVM 





100 

100 

100 

Ge 

Ge 

Ge 

D017 

D017 

D017 

kkx^B 

7R2/18 

DSN6560-50 

DSN6566-50 

70 

70 

70 





175J 

200 

200 

SiT 

Si* 

Si* 

T018 

Alak 

Alak 



ml 

SEwiM 

hSuh 

H 


1.0m 

1.0m 

1.0m 

100 

100 

100 

Ge 

Ge j 
Ge 

D017 

D017 

D017 

ikn 

ikBI 

10F1R07 

10F1S07 

20F1R07 

m 

£ ; THH 




150S 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

Ml 097 

Ml 097 

M856 

17 

18 

19 

HV75 

HSK23 

DSH4785-10 

2.5 

3.0 

5.0 

■ 

■ 



IWm 

iUH 

Si 

Sit 

D041 

FI 38 

Alak 

mmm 

kpT^S 

20F1S07 

20F2R07 

20F2S07 

n 





150S 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

M856 

C63k 

C63k 

20 

21 

22 

DSH4787-10 

HD1872 

HD1842 

5.0 

6.0 

6.0 

4.0n 

6.0n 





Si* 

Ge0 

Ge0 

Alak 

D07 

D07 

lEISS! 
> S; 

HhSE 

40F1R07 

40F1S07 

5F1R07 

m 

EEMllM 




150S 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

S19z 

S19z 

Ml 097 

II 

DSH4787-15 

ISS106 

HP5082-2900 

10 

10 $ 
10 

.12n 


■ 

■ 


gili 

g!n 

Alak 

D035 

Alad 

133 

134 

135 

HMG930 

SA43 

JPAD5 

ifl 





135S 

Si 

Si 

Si 

FI 33a 

A69a 

T092 

26 

27 

28 

HD1812 

H850 

KD514A 

10 

10 

10 

9.0n 

300n 

lOOu 




100A 

100A 

Ge0 

Si#$ 

D07 

Ml 181 
A344m 


JPAD10 

JPAD20 

JPAD50 

80 

80 

80 





135S 

135S 

135S 

Si 

Si 

Si 

T092 

T092 

T092 

29 

30 

31 

1S2210 

1N4888 

DSH4787-20 

11 $ 
12 

15 

500p 




150S 

200S 

150 

Si$ ♦ 

Si 

Si* 

Alua 

D07 

Alak 



80 

80 

80 





135S 

135S 

135S 

Si 

Si 

Si 

T092 

T092 

T092 

BH 

ns 

2R2/18 

BA243 

DSH4787-30 

H 





mmM 

iFS 

SiT 

Si 

Si* 

T018 

D035 

Alak 


1P644 

10R2/18 

SA44 

ik ; "« 





150J 

175J 

Si 

SiT 

Si 

Albg 

T018 

A69a 

W4B 

Hi 

MA56 

1 SI 993 

1 SI 995 

ifl 





100S 

100 

100 

111 

mtm 

A246 

D07 

D07 


GE1002(A) 

GE1102(A) 

SF12 

■hH 

ush 

25n 

25n 

25n 




175J 

175J 

Si 

A453 

A453 

D013 


MS303 

SH100#B 

SH101 

ifl 








148t 

149t 

150t 

GE1302(A) 
A315A(A) 

SF22 






175J 

175J 

175A 

Si 

A453a 

A333I 

D015 

41 

42 

43 

HMG929 

SA40 

3R2/18 

M 






■ 

FI 33a 

A69a 

T018 

151 T 
152t 
153t 

SF32 

SF52 

SF82 






175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

D027 

D027 

TO220A 

44 

45 

46 

DSH4785-40 

DSH4787-40 

LL4453 







■ 

; 

t3E&^BI 

154t 

155t 

156 

SF152 

SF202 

SF4252 






175A 

175A 

150J 

Si 

Si 

D04 

D05 

DO40 

IB 

MA57 

MA72 

MA856 






100S 

100S 

Si 

Si 

M713b 

M1315 

D034 

157 

158 

159 

BBS 


35n 

50n 

50n 




150J 

150J 

150J 


jom 

T03 

DO50 

50 

51 

52 

MA858 

1SI992 

1 SI 994 


k*jS 




100 

100 

Si$* 

SiS* 

D034 

D07 

D07 

iEEm 

iCTS 

fT37B 

PD9767 

SF462 

SF4152 







Si 

Si 

D05 

D05 

D05 

IB 

MS301 

MS302 

HD1811 

30 

30 

30 

2.0nC 

2.0nC 

9.0n 






Alad 

Alad 

D07 


HBs 


150n 

150n 

150n 




175A 

175 

175 


D015 

Alaba 

Alaba 



30 

30 

30 

25n 

35n 

35n 





Si 

Si 

Si 

D041 

D04 

T03 

166 

167 

168 

ICR1002 

ICR 1502 

ICR3002 


150n 

150n 

150n 




175 

175 

175 

Si 

Si 

Si 

D041 

D041 

D027 

Kill 



50n 

50n 

70n 





■ 

T03 

D05 

D05 

IB 

ICR6002 

MR1002 
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139 

Q2-100C 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

30 

HMG901 

100 


300n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


140 

Q2-100D 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

31 

MC663A 

100 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


141 

Q2-100E 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

32 

PM031 

100 


300n 

5.0m 

40 


150A 


M163 


142 

Q2-100T 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

33 

PM034 

100 


300n 

5.0m 

40 


150A 


Ml 63 


143 

Q2-200 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

34 

1N933 

100 

* 

400n 

5.0m 

40 


75A 

Ge 

D07 


144 

Q2-200A 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

35 

HMG662 

100 


500n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


145 

Q2-200B 

2.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

36 

HMG662A 

100 


500n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


146 

ID3-050 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 j 

37 

HMG663 

100 


500n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


147 

ID3-050A 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

38 

MC662 

100 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


148 

ID3-050B 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

39 

MC662A 

100 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


149 

ID3-050C 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

40 

MC663 

100 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


150 

ID3-050D 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

41 

1N699 

105 


300n 

5.0m 

50 

.80m 

85A 

Get 

D07 


151 

ID3-050E 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

42 

MT201 

110 


200 n 

5.0m 

40 




A60e 


152 

ID3-050T 

3.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

43 

MT208 

110 


200 n 

5.0m 

40 




A60e 


153 

MA41516 

3.0 

.50n 

10 m 

3.0 



Si 

Alad 

44 

MC806 

110 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


154 

Q3-200 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

45 

MC808 

110 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


155 

Q3-200A 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

46 

1N928 

120 


150n 

5.0m 

10 


150A 

Si 

A60p 


156 

Q3-200B 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


□07 

47 

PS7270 

120 


150n 

5.0m 

10 



SiA 

DOM 


157 

Q3-200C 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

48 

1N798 

120 

* 

250n 

5.0m 

40 


200 A 

SiA 

A60d 


158 

Q3-200D 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

49 

MC798 

120 


250n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


159 

Q3-200E 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

50 

1N658 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 

Si 

D07 


160 

Q3-200T 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

51 

1N658A 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 

Si 

D07 


161 

Q3-300 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

52 

1N5608 

120 


300n 

5.0m 

40 


200C 

Si 

D035 


162 

Q3-300A 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

53 

MC658 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


163 

Q3-300B 

3.0 

I.On 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

54 

MC658A 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


164 

1 SSI 74 

3.0 

I.Ou 

10 m 


10 m 

100 J 

Si 

Alabq 

55 

MC892 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


165 

Q3-90T 

4.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge0 

D07 

56 

1N797 

120 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


166 

Q3-100T 

4.0 

.10n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

57 

1N799 

120 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60d 


167 

Q3-500 

4.0 

2 .0n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

58 

1N800 

120 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


168 

ID5-050 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

59 

MC797 

120 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


169 

ID5-050A 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

60 

MC799 

120 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


170 

ID5-050B 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

61 

MC800 

120 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


171 

ID5-050C 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

62 

1N251A 

125 


150n 

5.0m 

10 

.50m 

150A 

Si 

D07 


172 

ID5-050D 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

63 

1N252A 

125 


150n 

5.0m 

10 

.30m 

150A 

Si 

D07 


173 

ID5-050E 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

□07 

64 

MC778 

125 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


174 

ID5-050T 

5.0 

.20n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

65 

DR521 

140 


300n 

5.0m 

40 



Si 

D07 


175 

Q5-100 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

66 

1N919 

150 


300n 

5.0m 

40 

500u 

150S 

Si 

Alcz 


176 

Q5-100A 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

67 

1N801 

150 


500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


177 

Q5-100B 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

68 

1N802 

150 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


178 

Q5-100C 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

69 

1N3625 

150 


500n 

5.0m 

40 

500u 

150 

Si 

D07 


179 

Q5-100D 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

70 

MC801 

150 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


180 

Q5-100E 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

71 

MC802 

150 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


181 

Q5-100T 

5.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

72 

1N779 

175 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

Albz 


182 

Q5-200 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

73 

1N807 

180 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

D07 


183 

Q5-200A 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

74 

1N643 

l 200 


300n 

5.0m 

40 


150A 

SiA 

D07 


184 

Q5-200B 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

75 

1N643A 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

Albz 


185 

Q5-200C 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

76 

1N902 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

A2e 


186 

Q5-200D 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

77 

MC643 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


187 

Q5-200E 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

78 

MC643A 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


188 

Q5-200T 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

79 

MC779 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


189 

Q5-300 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

80 

MC807 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


190 

Q5-300A 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

81 

PM041 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 


Ml 63 


191 

Q5-300B 

5.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

82 

PM042 i 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 


Ml 63 


192 

ID6-050 

6.0 

.30n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

83 

1N803 

200 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


193 

ID6-050A 

6.0 

,30n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

84 

1N804 

200 

» 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60d 


194 1 

ID6-050B 

6.0 

.30n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

85 

MC803 

200 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


195 

ID6-050C 

6.0 

.30n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

86 

MC804 

200 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


196 

ID6-050D 

6.0 

.30n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

87 

MT202 

215 


200 n 

5.0m 

40 




A60e 


197 

ID6-050E 

6.0 

.30n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

88 

MT209 

215 


200 n 

5.0m 

40 




A60e 


198 

ID6-050T 

6.0 

.30n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

89 

DR833 

240 

* 

300n 

5.0m 

40 



Si 

D07 


199 

Q7-050 

6.0 | 

.40n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

90 

MC893 

240 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


200 

06-100 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

91 

MT203 

320 


200 n 

5.0m 

40 




A60e 


201 

Q6-100A 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

92 

MT210 

320 


200 n 

5.0m 

40 




A60e 


202 

Q6-100B 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

93 

MC005 

400 


4.0u 

5.0m 

40 


175A 

Si 

A2a 


203 

Q6-100C 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

94 

MT204 

425 


300n 

5.0m 

40 




A60e 


204 

Q6-100D 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

95 

MT211 

425 


300n 

5.0m 

40 




A60e 


205 

Q6-100E 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

96 

MT205 

525 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


206 

Q6-100F 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

97 

MT212 

525 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


207 

Q6-100G 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

98 

1N3729 

600 


500n 

5.0m 

40 


200S 

Si 

D07 


208 

Q6-100H 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

99 

MT206 

625 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


209 

Q6-100T 

6.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

100 

MT213 

625 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


210 

Q6-100I 

6.0 

I.On 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

101 

FM50 

5.0k 


150n 

5.0m 


10 m 

150J 

Si 

A409e 


211 

Q6-100J 

6.0 

I.On 

10 m 

6.0 


75A 

Ge 

D07 

102 

T-FM50fA) 

5k 

150n 

5.0m 


10 m 

150J 


A450 


212 

Q6-100K 

6.0 

I.On 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

103 

FM75 

7.5k 


150n 

5.0m 


10 m 

150J 

Si 

A409e 


213 

Q6-100L 

6.0 

I.On 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

104 

T-FM75(A) 

7.5k 


150n 

5.0m 


10 m 

150J 


A450 


214 

Q7-100 

6.0 

I.On 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

105 

T-FM100(A) 

10 k 

150n 

5.0m 


10 m 

150J 


A450 


215 

Q5-500 

6.0 

2 .0n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

106 

T-FM 150(A) 

15k 

150n 

5.0m 


10 m 

150J 


A450 


216 

Q6-200 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

107 

T-FM200(A) 

20 k 

150n 

5.0m 


10 m 

150J 


A450 


217 

Q6-200A 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

108 

T-FM250(A) 

25k 

150n 

5.0m 


10 m 

150J 


A450 


218 

Q6-200B 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

109 

1N905 



4.0n 

10 m 

5.0 






219 

Q6-200C 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

110 

1N907 


_J 

4.0n 

10 m 

5.0 






220 

Q6-200D 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 


243 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


243 



4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



E] 

2j 

REC 

OVERY TIME 





Ll 

2j 

RECOVERY TIME 1 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 1 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 


4 VR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 





■■■ 

wm 

■H 



NO. 










NO. 



00 

(s) 


mm 

Wm 

(°C) 





_M 

(8) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 



1 

Q6-200E 

6.0 

2 .0n 1 

MlLjjnl 



75A 


B07 

Ill 

O15-300B 

15 

3.0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

2 

Q6-200F 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

112 

HD1870 

15 

3.5n 

10 m 

6.0 



Ge0 

D07 

3 

Q6-200G 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

113 

BA168 

15 

4.0n 

10 m 

6.0 

1 m 

200J 

Si# 

D035 

4 

Q6-200H 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

114 

BAW63B 

15 

4.0n 

10 m 

5.0 


175A 


M713 

5 

Q6-200I 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

115 

HMG993 

15 

4.0n 

10 m 

6.0 

3m 


Si 

FI 33a 

6 i 

Q6-200J 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

116 

1N995 

15 

6 .0n 

10 m 

6.0 

3.0m 

100A 

Ge 

D07 

7 

Q6-200K 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

117 

1N4523 

15 

8 .0n 

10 m 


1 m 

90S 

Ge 

D07 

8 

Q6-200L 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

118 

1N5721 

15 

lOn 

10 m 


10 m 

200S 

Si 

D035 

9 

Q6-200T 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

119 

SFD121 

15 

75nC 

10 m 



85S 

Ge0 

D07 

10 

Q6-300 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

120 

KD520A 

15 

lOOnC 

10 m 

10 


100A 

Si#$ 

A344m 

11 

Q6-300A 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

121 

19P1 

15 

250n 

10 m 


1 .0m 

85S 

Ge 

D07 

12 

Q6-300B 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

122 

ID18-050 

18 

.80n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

13 

Q6-400 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

123 

ID18-050A 

18 

.80n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

14 

Q6-400A 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

124 

ID18-050B 

18 

.80n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

15 

Q6-400B 

6.0 

2 .0n 

10 m 


1 .0m 

75 A 


D07 

125 

ID18-050C 

18 

.80n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

16 

Q7-250 

6.0 

2 .0n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

126 

ID18-050D 

18 

.80n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

17 

1N994 

6.5 

2 .0n 

10 m 

6.0 

3.0m 

100 A 

Ge 

D07 1 

127 

ID18-050T 

18 

.80n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

18 

ID6-020 

7.0 

I.On 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

128 

Q18-200 

18 

4.0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

19 

ID8-050 

8.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

129 

Q18-200A 

18 

4.0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

20 

ID8-050A 

8.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

130 

Q18-200B 

18 

4.0n 

10 m 


1 .0m 

75A 


D07 

21 

ID8-050B 

8.0 

.50n 

10 m 

6.0 


75 A 

Ge* 

D07 

131 

Q18-200C 

18 

4.0n 
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175J 

6.0 

1.0m 


40 

10m 

200J 


10m 

250S 

6.0 

1.0m 

200S 

6.0 

1.0m 

200S 

6.0 


175A 

6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 

175J 

10 

1.0m 


5.0 

1.0m 

175A 

5.0 

1.0m 

175A 

5.0 

1.0m 

150S 

5.0 

1.0m 

150S 


10m 

200S 


10m 

200S 


10m 

200S 


10m 

200S 


10m 

150A 

6.0 


150 

6.0 


150 

6.0 


150 

6.0 


150 

6.0 


150 

6.0 


150 

5.0 

1.0m 


5.0 

1.0m 


5.0 

1.0m 


5.0 

1.0m 


5.0 

1.0m 



1.0m 

175J 

5.0 

1.0m 

150A 

5.0 

1.0m 

175A 

5.0 

1.0m 

175A 

5.0 

1.0m 

175A 

5.0 

1.0m 

175A 

6.0 

1.0m 

175A 


10m 

175A 


10m 

150A 

6.0 


150J 

6.0 


175J 


10m 

175J 


10m 

200S 


10m 

200S 

10 

1.0m 



10m 

175J 

1.0 

1.0m 

125S 

1.0 

1.0m 

125S 


10m 

175A 


10m 

200S 

1.0 

1.0m 

200S 


RECOVERY TIME 

s 1TEST CONDITIONS MAX, 
trr II IF I4IVRI IR TEMP MAT. 


DRAWING 

NO. 


MT710 40 20n 1 

TI72 40 20n 1 

TI73 _ 40 20n 1 

" TI74 40 30n 1 

MAI 51A 40 40n 1 

MA151WA _ 40 40n 1 

' TI75 40 50n 1 

AAY49 40 400n 1 

SFD129B _ 40 400n _1 

" 1N781 40 500n 1 

1N781A 40 500n 1 

PR0111 _ 45 350p _1 

"PR0112 45 500p 1 

Q40-500 45 3.0n 1 

Q40-500A _ 45 3,0n _1 

FDH900 45 * 4.0n 1 

Q40-200A 45 5.0n 1 

Q40-300 _ 45 5.0n _1 

Q40-300A 45 5.0n 1 

Q40-300B 45 5.0n 1 

MA4374C _ 48 2.0n _1 

BAT82 50 I.On 1 

HP5082-1006 50 1.5n 1 

1N4309 _ 50 2.0n _1 

“ 1N4534 50 $ 2.0n 1 

1SS93 50 2.0n 1 

1 SSI 37 _ 50 2.0n _1 

" BAL74 50 2.0n 1 

BAR74 50 2.0n 1 

HMG9006 _ 50 2.0n _1 

“ HMG9007 50 2.0n 1 

HMG9008 50 2.0n 1 

HMG9009 _ 50 2.0n _1 

“ MA4245 50 2.0n 1 

1N4087 50 2.5n 1 

5A1/18 _ 50 3.0n _1 

“5A2/18 50 3.0n 1 

5A5/18 50 3.0n 1 

5B1/18 _ 50 3.0n _1 

"5B2/18 50 3.0n 1 

5B5/18 50 3.0n 1 

HSM2838 _ 50 $ 3.0n _1 

B2D3600 50 3.5n 1 

B3D3600 50 3.5n 1 

1N3598 _ 50 4,0n _1 

“ 1N3873 50 4.0n 1 

1N3954 50 4.0n 1 

1S2074H _ 50 4.0n _1 

“ 1 SSI 32 50 4.0n 1 

B2D3600F 50 4.0n 1 

B2D3600T _ 50 4.0n _1 

BA201 50 4.0n 1 

BA218 50 4.0n 1 

BA318 _ 50 $ 4.0n _1 

BAS15 50 4.0n 1 

BAV74 50 4.0n 1 

BAX13 _ 50 4,0n _1 

“ BAY63 50 4.0n 1 

BD3600 50 4. On 1 

BD3600F _ 50 4.0n _1 

“ BD3600T 50 4.0n 1 

CT42 50 4.0n 1 

CT47 _ 50 4.0n _1 

CT52 50 4.0n 1 

CT57 50 4.0n 1 

CT72 _ 50 4.0n _1 

" CT77 50 4.0n 1 

FD4A 50 4.0n 1 

HMG3873 _ 50 4.0n _1 

" KD521V 50 4.0n 1 

LL4150 50 4.0n 1 

MAI 66 _ 50 4.0n _1 

“MCI 03 50 4.0n 1 

MC903 50 4.0n 1 

MC903A _ 50 4.0n _1 

“ MC908 50 4.0n 1 

MC908A 50 4.0n 1 

1N3602 _ 50 5.0n _1 

" 1S2070 50 5.0n 1 

HMG3603 50 5.0n 1 

MT700 _ 50 5.0n _1 

MT702 50 5.0n 1 

MT703 50 5.0n 1 

Q50-200 _ 50 5.0n _1 

“ Q50-200A 50 5.0n 1 

Q50-300 50 5.0n 1 

Q50-300A _ 50 5.0n _1 

Q50-300B 50 5.0n 1 

Q50-500 50 5.0n 1 

Q50-500A _ 50 5.0n _1 

1N4322 50 6.0n 1 

FD4RA 50 6.0n 1 

ITT601 _ 50 6.0n _1 

" MT707 50 6.0n 1 

5C1/18 50 9.0n 1 

5C2/18 _ 50 9.0n _1 

5C05/18 50 9.0n 1 

5C05/52 50 9.0n 1 

1N915 _ 50 IQn _1 

" 1N3722 50 lOn 1 

1N5727 50 lOn 1 

B2D914F _ 50 IQn _1 

B2D914T 50 10n 1 

BA204 50 lOn 1 

BD914 _ 50 IQn _1 

BD914F 50 lOn 1 

BD914T 50 lOn 1 

HMG3722 _ 50 IQn _1 

MSD6101 50 lOn 1 

MMD70 _ 50 I 15n 1 1 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


20n 

20n 

20n 

10m 

10m 

10m 


10m 

10m 

10m 

175A 

200S 

200S 

- 

Si 

Si 

30n 

10m 


10m 

200S 

Si 

40n 

10m 

1.0 

1.0 

125S 

Si 

40n 

10m 

1.0 

1.0 

125S 

Si 

50n 

10m 


10m 

200S 

Si 

400n 

10m 

1.0 

500u 

85S 

Ge0 

400n 

10m 


500u 

85S 

Ge0 

500n 

10m 

10 

lOOu 

85A 

Ge 

500n 

10m 

10 

lOOu 

85A 

Ge 

350d 

10m 

10 


175A 

Si$A 

500p 

10m 

10 


175A 

Si$A 

3.0n 

10m 

6.0 


75 A 

Ge* 

3.0n 

10m 

6.0 


75 A 

Ge* 

4.0n 

10m 


10m 

175J 

SiA# 

5.0n 

10m 


1.0m 

75 A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75 A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75 A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


2.0n 

10m 


100m 

150A 

Si 

I.On 

10m 

50 

10m 

200J 

Sii 

1.5n 

10m 


10m 

175A 

Si$# 

2.On 

10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

2.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

2.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

2.0n 

10m 





2.0n 

10m 





2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175A 

SiA 

2.5n 

10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

3.0n 

10m 

6.0 


125J 

Si$# 

3.5n 

10m 


10m 

300S 

Si$# 

3.5n 

10m 


10m 

150A 

Si$# 

4.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

4.0n 

10m 


10m 

200S 

Si 

4.0n 

10m 


200m 


Si 

4.0n 

10m 


10m 

175J 

Si§# 

4.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

150J 

Si#$ 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si#$ 

4.0n 

10m 


60m 

200J 

Si$ 

4.0n 

10m 

6.0 

10 

175 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200J 

Si 

4.0n 

10m 


10m 

200J 

Si# 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

4.On 

10m 

6.0 


150 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 



Si 

4.0n 

10m 

10 

1.0m 


Si 

4.0n 

10m 

10 

2.0m 

125A 

Si#$ 

4.0n 

10m 


10m 

200J 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


5.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

5.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si#$ 

5.0n 

10m 

10 

1.0m 


Si 

5.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

5.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

5.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


5.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

5.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

6.0n 

10m 


1.0m 

150A 

Si 

6.0n 

10m 

6.0 



Si 

6.0n 

10m 


10m 

200J 

Si$# 

6.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

lOn 

10m 


10m 

200S 

Si 


10m 

10m 

10m 6.0 


10m 150 
10m 200S 


175 

1.0m 200J 


1.0m _ 

10m 135J 
10m 135J 
















1N4863 
1S2135 
" MSD6102 
MSD6150 
1SS173A 
1N3062 
1N3066 
1N3567 
' 1N4310 
1N4532 
1S954 
" HMG3062 
HMG3063 
HMG3065 
HMG3066 
HMG3567 
HMG3604 
" HMG3606 
HMG3607 
HMG3609 
HMG4151 
HMG4153 
HMG4305 
' HMG9003 
HMG9004 
HMG9005 
' LL4151 
LL4153 
MC001 
‘ MC001A 
1 SS118 
7A1/18 
“7A2/18 
7A5/18 
7B1/18 
" 7B2/18 
7B5/18 
B2D914 
B3D914 
1N914 
1N914A 
" 1N914B 
1N916 
1N916A 
' 1N916B 
1N3063 
1N3064 
" 1N3065 
1N3604 
1N3606 
' 1N3607 
1N3609 
1N4148 
" 1N4151 
1N4153 


75 2.0n 

75 2.0n 

75 2.0n 

75 2.0n 

75 2.0n 

75 2.0n 


75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 3.0n 

75 $ 4.0n 
75 $ 4.0n 
75 $ 4.0n 
75 $ 4.0n 
75 $ 4.0n 
75 $ 4.0n 
75 4.0n 

75 4.0n 

75 4.0n 


30 


200S 


10m 

175J 

5.0 

10m 

25A 

5.0 

10m 

135J 


10m 

175J 

6.0 

60m 

200S 

6.0 

60m 

200S 

6.0 

1.0m 

150A 

6.0 

1.0m 

200S 

6.0 

1.0m 

200S 

6.0 


200A 

6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 


6.0 

1.0m 

200A 

6.0 

1.0m 

200A 

6.0 

1.0m 

200A 

6.0 

1.0m 

200J 

6.0 

1.0m 

175J 

6.0 

1.0m 

175A 

6.0 

1.0m 

175A 


10m 

200J 

75 

10m 

175A 

75 

10m 

175A 

75 

10m 

175A 

75 

10m 

175A 

75 

10m 

175A 

75 

10m 

175A 


10m 

300S 


10m 

150A 

6.0 

1.0m 

150A 

6.0 

1.0m 

175A 

6.0 

1.0m 

150A 

6.0 

1.0m 

150A 

6.0 

1.0m 

175A 

6.0 

1.0m 

150A 

1.0 

10m 

200S 

1.0 

10m 

200S 

1.0 

10m 

200S 


10m 

200S 


10m 

200S 


10m 

200S 


10m 

200S 

6.0 

1.0m 

200S 


10m 

200S 


10m 

200S 


D.A.T.A. 


AAZ17 75 350n 1 

CD914 _ 75 4.0_1 

CD4148 75 4.0 1 

PR0115 80 300p 1 

PR0116 _ 80 400p _1 

PR0117 80 500p 1 

1N4314 80 2.0n 1 

1N4317 _ 80 2.0n 1 

1N5413 80 2.0n 1 

1N3257 80 3.0n 1 

1N3258 _ 80 4.0n _1 

1N3568 80 4.0n 1 

1N4319 80 4.0n 1 

1N4500 _ 80 $ 4.0n _1 

1N4610 80 4.0n 1 

1N5282 80 4.0n 1 

1N5317 _ 80 4.0n _1 

1 SSI 31 80 4.0n 1 

AP5317 80 4.0n 1 

1S2072 _ 80 6.0n _1 

MA152K 80 lOn 1 

MA152WK 80 lOn 1 

1N3730 _ 80 15n 1 

" HD1706 80 15n 1 

MAI 71 80 20n 1 

MA152A _ 80 40n 1 

"1 SSI 39 80 50n 1 

MT712 85 4.0n 1 

1N4606 _ 85 6.0n _1 

" MT713 85 8.0n 1 

1N4607 85 lOn 1 

1N4608 _ 85 lOn _1 

MT714 85 lOn 1 

MT716 85 lOn 1 

MT715 _ 85 20n 1 

MT717 85 20n 1 

1 SI 585 90 2.0n 1 

HD1062 _ 90 2.5n _1 

MA4375C 90 3.0n 1 

MA4375E 90 3.0n 1 

1S2145 _ 90 5.0n _1 

1N3872 90 15n 1 

PR0118 100 300p 1 

PR0119 _ 100 400P _1 

PR0120 100 500p 1 

PR0121 100 600p 1 

1N4308 _ 100 2.0n _1 

1N4311 100 2.0n 1 

1N5414 100 2.0n 1 

1S955 _ 100 2.0n _1 

1 SS115 100 2.0n 1 

HMG4308 100 2.0n 1 

HMG4314 _100 2.0n _1 

HMG4317 100 2.0n 1 

HMG9001 100 I2.0n 1 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


12n 

15n 

20n 

10m 

10m 

10m 

6.0 

6.0 


lOOn 

10m 

6.0 

10m 

350n 

10m 

1.0 

10m 

4.0 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0 

10m 

6.0 

1.0m 

300p 

10m 

10 


400d 

10m 

10 


500p 

10m 

10 


2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 


3.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

1.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 


10m 

4.0n 

10m 


10m 

4.0n 

10m 


10m 

4.0n 

10m 

6.0 


4.0n 

10m 



6.0n 

10m 


10m 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

15n 

10m 

6.0 

60m 

15n 

10m 

6.0 

3.0m 

20 n 

10m 

1.0 

1.0m 

40n 

10m 

1.0 

1.0 

50n 

10m 

6.0 


4.0n 

10m 


10m 

6. On 

10m 


1.0m 

8.0n 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

20n 

10m 


10m 

20n 

10m 


10m 

2.0n 

10m 

6.0 

lOOu 

2.5n 

10m 

6.0 

3.0m 

3.0n 

10m 


100m 

3.0n 

10m 


100m 

5.0n 

10m 

6.0 


15n 

10m 

6.0 

6.0m 

300p 

10m 

10 


400D 

10m 

10 


500p 

10m 

10 


600p 

10m 

10 


2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 


2.0n 

10m 

6.0 


2.0n 

10m 


10m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 









































































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 




IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 
























































































































































































































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



5J 

2J 

REC 

X)VERY TIME 






5J 

2 j 

REC 

X)VERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

IJIF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

IJIF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C), 



1 

BAS70-02 

70 

100 p 

25m 



ifftr 

Sit 

U035 


Ill 

BAX17 

200 

70n 

30m 

3.0 

30m 

200 J 

SIa 

A134c 

2 

BAS70-03 

70 

loop 

25m 



150J 

Sit 

M501b 


112 

1N661 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

SiA 

A1 

3 

DR482 

70 * 

400n 

25m 

35 



Ge0 

D07 


113 

1N661A 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 

4 

1N760 

60 

lOOn 

26m 

26 



Ge0 

D07 


114 

1N809 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

D07 

5 

1N788 

60 

200 n 

26m 

26 



Ge0 

D07 


115 

1N842 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

6 

1N3159 

15 

300n 

30m 

10 

.50m 

100 A 

Ge 

A1 


116 

MC842 

200 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

7 

1N625A 

20 

500n 

30m 

35 



Si 

D07 


117 

1N839 

200 

500n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

8 

BAV17 

25 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si#$ 

D035 


118 

1N845 

200 

500n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

9 

1N3068 

30 

50n 

30m 


30m 

200S 

Si 

A398 


119 

MC839 

200 

500n 

30m 

35 


175A 


A2c 

10 

HMG3068 

30 

50n 

30m 

30 

1 .0m 


Si 

FI 33a 


120 

MC845 

200 

500n 

30m 

35 


175A 


A2c 

11 

HMG625A 

30 

500n 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


121 

1N629 

200 

I.Ou 

30m 

35 


150A 

Si 

A398e 

12 

1N625 

30 

I.Ou 

30m 

35 


150A 

Si 

A398e 


122 

1N817 

200 

I.Ou 

30m 

35 


150S 

Si 

D07 

13 

HMG625 

30 

I.Ou 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


123 

1S84H 

200 

20 u 

30m 

30 


125J 

SiA 

D07 

14 

1N626A 

35 

500n 

30m 

35 



Si 

D07 


124 

MC809 

220 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c ' 

15 

1N432B 

40 

3.0n 

30m 

35 


150A 

Si0 

C3e 


125 

BAY85 

240 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si# 

M500d 

16 

BAX14 

40 

50 n 

30m 

3.0 

30 m 

200J 

SiA 

A257b 


126 

MC661 

240 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

17 

INI 96 

40 

lOOn 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


127 

MC661A 

240 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

18 

INI 94 

40 

200 n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


128 

1SS82 

250 

50 n 

30m 


30m 

175J 

SiS# 

D035 

19 

1N194A 

40 $ 

200 n 

30m 

35 


150A 

Sl0 

A9k 


129 

BAV21 

250 

50 n 

30m 

3.0 

30m 

175J 

Si#$ 

D035 

20 

1N195 

40 

300n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


130 

ITT2003 

250 

50 n 

30m 


30m 

175A 

Si#$ 

D035 

21 

BAX14A 

40 

300n 

30m 

3.0 

30m 

200J 

Si#S 

D035 


131 

1N843 

250 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

22 

B AVI 00 

50 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si$# 

FI 39 


132 

MC843 

250 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

23 

1N659 

50 

300n 

30m 

35 


150A 

SiA 

A1 


133 

1SS149H 

250 

5.0u 

30m 

10 


175J 

Si 

D035 

24 

1N659A 

50 

300n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


134 

DR694 

260 * 

I.Ou 

30m 

35 



Si 

D07 

25 

1N840 

50 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 


135 

1SS83 

300 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si$# 

D035 

26 

HMG840 

50 

300n 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


136 

1SS122H 

400 

lOu 

30m 

10 


175J 

N 

D035 

27 

MC840 

50 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 


137 1 

ISS122 

400 $ 

lOu 

30m 

10 


175J 

SiS# 

D035 

28 

1N3121 

50 

500n 

30m 

35 


60A 

Ge 

A1 


138 

1N4861 

40 

I.Ou 

40m 

10 


200S 

Si 

D035 

29 

26P1 

50 

500n 

30m 

35 

.75m 


Ge0 

D07 


139 

1N4862 

70 

I.Ou 

40m 

10 


200S 

Si 

D035 

30 

D220 

50 

500n 

30m 

30 

400u 

100 

Si* 

FI 22 


140 

1N3864 

125 

900n 

40m 

40 


200S 

Si 

D07 

31 

HMG626A 

50 

500n 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


141 

BA223 

20 


50m 

20 

lOOn 

150J 

Si 

D035 

32 

1N626 

50 

I.Ou 

30m 

35 


150A 

Si 

A398e 


142 

BA423 

20 


50m 

20 

lOOn 

150J 

Si 

D034 

33 

HMG626 

50 

I.Ou 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


143 

D20 

20 

70n 

50m 

10 


60 

Ge0 

FI 22 

34 

OA200 

50 $ 

3.5u 

30m 

35 

4.0m 

150J 

Si 

D07 


144 

D18#B 

20 

lOOn 

50m 

10 

1 .0m 

70 

Ge0 

FI 22 

35 

BAV18 

60 

50n 

30m 

3.0 

30m 

175J 

Si#$ 

D035 


145 

KD519A 

30 

400nC 

50m 

10 


85A 

Si#$ 

A352a 



60 


■Emd 

35 



Si 

FI 33a 



SKE4F1/01 





50m 

130J 

Si 

M957 ! 

37 

MC659 

60 

300n 

30m 

35 




A2c 


147 


iwI 




50m 

130J 

Si 

M957 

38 

MC659A 

60 

300n 

30m 

35 



■PI 

A2c 


148 






50m 

130J 

Si 

M957 

39 

1N480 

60 

500n 

30m 

35 


wirJ 

i mm 

D07 


149 


11B 




50m 

130J 

Si 

M957 


1N490 

60 

500n 

30m 

35 



KE vm 




SKE4G1/04 

w$m 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


1N934 

60 

I.Ou 

30m 

35 



Mm 




SKE4F1/06 

rjB 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


1N924 

60 

2 .0u 

30m 

20 


m 

H 




SKE4G1/06 

WBm I 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


1N3069 





30m 

200S 

Ml 

A398 



SKE4F1/08 

800 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


HMG3069 





1 .0m 


si 

FI 33a 



SGB10UF 

1 .0k 

60 n 

50m 

1 .0k 

100 m 

150 

Si 

A333j 


BAW21A 





30 m 

200J 

SI 

D035 


cem 

HA10 

1 .0k 

250n 

50m 


100 m 

150A 

Si 

A298ad 

46 

INI 92 

70 $ 

500n 

30m 



90A 





HVX10 

1 .0k 

250n 

50m 


100 m 

150 

Si 

A298s 

47 

D219A 

70 

500n 

30m 


400u 

100 

mm 




SKE4F1/10 

1 .0k 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 

48 

D220A 

70 

500n 

30m 


400u 

100 

SB 

13^91 


u&m 


1.3k 

6 .0u 

50m 


50m 

130J 

Si 

A277m 

49 

1N627A 







Si 

D07 




1.5k 




100 m 

150 

Si 

A333j 

50 

1N777 

kb 






Ge 

DO 7 


I^QI 

MiMWIJJBBl 

1.5k 




100 m 

175 

Si 

A313n 

51 

1N3666 

m 




500u 


Ge 

D07 


u$m 

■ 

1.5k 




100 m 

175 

Si 

A94ad 

52 

BAX12 

90 $ 

50n 

30m 

3.0 



SiA 

A257a 


162t 

i^mHH 

1.5k 

150n 

50m 

1.5k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

53 

BAX12A 

90 $ 

50n 

30m 

3.0 



Si#$ 

D035 


163 

ESI a 11 , 1 ■ 

1.5k 

200 n 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

54 

BAY84 

90 

60n 

30m 

3.0 



Si# 

M500d 


164 

1 J BnllWWPl 

1.5k 

250n 

50m 


100 m 

200J 

Si 

A294i 


1N191 


500n 


35 



vmm 

Alby 


ET3M 

HA15 


250n 

50m 


100 m 

150A 

Si 

A298ad 


DR401 


500n 


35 



ftf&B 

D07 



HVX15 


250n 

50m 


100 m 

150 

Si 

A298s 


DR295 


I.Ou 


35 



Ge0 

D07 



MC5610 


300n 

50m 


100 m 

100 

Si 

A60w 

58 

1N460B 




35 



Si 

C3e 



MC5613 

1.5k 

300n 

50m 


100 m 

100 

Si 

A60w 

59 

BAS19 


Wr 





Si# 

M500d 



S15F 

1.5k 

300n 

50m 


100 m 

175A 

Si 

A248m 

60 

BAV101 


EMI 





Si$# 

FI 39 


KM 

X15SG 

1.5k 

3.0u 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

61 

ITT2001 



30m 





D035 


171 ▼ 

SHM15 

1.5k 

5.0u 

50m 

1.5k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

62 

BA219 



30m 

3.0 




A134e 


172 

SK3M3/15 

1.5k 

6 .0u 

50m 


50m 

130J 

Si 

A277m 

63 

1N660 



30m 

35 




A1 


173* 

SGB20UF 

2 .0k 

60 n 


2 .0k 

100 m 

150 

Si 

A333i 


1N660A 


300n 

30m 

35 


150A 

mm 

D07 


nzrm 

SHM20UF 

2 .0k 

60 n 

50m 

2 .0k 

100 m 

175 

Si 

A313n 


1N808 


300n 

30m 

35 


150A 

SiA 

D07 


iff ? 

X20UFG 

2 .0k 

lOOn 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 


1N837A 


300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 


ifMS 

SHM20F 

2 .0k 

150n 

50m 

2 .0k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

67 

HMG837A 

100 

300n 

30m 

35 






mm 

FgCTacM mm 


kJjliTVB 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

68 

MC837A 

100 

300n 

30m 

35 



MB' 



mm 




50m 


100 m 

200J 

Si 

A294i 

69 

1N837 

100 

500n 

30m 

35 



®BB 



ir« 

CPBRBi 


gjj'jjjjH 

50m 


100 m 

150A 

Si 

A298ad 

70 

1N844 

100 

500n 

30m 

35 



Ljm 



KIM 

rjESSJB 





100 m 

150 

si 

A298s 

71 

D220B 

100 

500n 

30m 

30 






Wm 






100 m 

100 

Si 

A60w 

72 

HMG844 

100 

500n 

30m 

35 



H 




EiigjiHB 





100 m 

100 

Si 

A60w 

73 

MC837 

KPjTjjjH 

500n 

30m 

35 




A2c 




2 .0k 

2.0U 

50m 


100 m 

200J 

Si 

A294j 

74 

MC844 


500n 

30m 

35 




A2c 




2 .0k 

3.0u 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

75 

1N627 

ion 

I.Ou 

30m 

35 




A398e 



eTJeEBI Bi 

2 .0k 

5.0u 

50m 

2 .0k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

76 

HMG627 

KTTM 



35 



Si 

FI 33a 


Er:T.n 

SGB25UF 





100 m 

150 

Si 

A333j 

77 

BAV19 

be^bh 

M»]iBsai: 


3.0 

30m 

175J 

Si#$ 

D035 



SHM25UF 





100 m 

175 

Si 

A313n 

78 

BAY80 

■wilM 




30m 

175A 

Si 

AlaD 


cTtMI 

X25UFG 

E&9B 




100 m 

175 

Si 

A94ad 

79 

1N5609 

120 

300n 

30m 

35 


200C 

Si 

D035 


Er^nH 

SHM25F 

2.5k 

150n 

50m 

2.5k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

80 

MC660 

120 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 


■ blilKfl 

X25FG 

2.5k 

200 n 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

81 

MC660A 

120 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 


iRBI 

F25 

2.5k 

250n 

50m 


100 m 

200J 

Si 

A294i 

82 

BAY72 

125 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si#$ 

D035 



HA25 

2.5k 

250n 

50m 


100 m 

150A 

Si 

A298ad 

83 

1N628A 

125 

500n 

30m 

35 



Si 

D07 



HVX25 

2.5k 

250n 

50m 


100 m 

150 

Si 

A298s 

84 

1N433B 

145 

3.0n 

30m 

35 


150A 

Si0 

C3e 



MC5612 

2.5k 

300n 

50m 


100 m 

100 

Si 

A60w ! 

85 

1N3599 

150 

50n 

30m 


30m 

175A 

Hi 

A60d 


eehm 





■i 

100 m 

100 

Si 

A60w 

86 

BAS20 

150 

50n 

30m 


30m 

150J 









^m 

100 m 

175A 

Si 

A248m 

87 

BA VI02 

150 

50n 

30m 


30m 

175J 


FI 39 







mm 

100 m 

175 

Si 

A94ad 

88 

MC1513 

150 

50n 

30m 

30 

1 .0m 

200S 

Si 

T018 



SHM25 

2.5k 

5.0u 

50m 

2.5k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

89 

BAX16 

150 

70n 

30m 

3.0 

30m 

200J 

SiA 

A134c 



SGB30UF 

3.0k 

60n 

50m 

3.0k 

100 m 

150 

Si 

A333j 

90 

1N841 

150 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 



SHM30UF 

3.0k 

60n 

50m 

3.0k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

91 

BAX15 

150 

300n 

■RQnl 



200J 




K’SMl 


3.0k 

lOOn 



100 m 

175 

Si 

A94ad 

92 

MC841 

150 , 

300n 

■cTTIl 

W&M 


175A 

MB 





3.0k 

150n 



100 m 

175 

Si 

A313n 

93 

1N838 

150 

500n 

™T»Tn1 



150A 




m^m 


3.0k 

200 n 



100 m 

175 

Si 

A94ad 

Wgm 

MC838 



HcTiffil 



175A 


A2c 



[|^1B 





100 m 

200J 

Si 

A294i 

19 

1N3223 






150S 

Si 

D07 








100 m 

150A 

Si 

A298ad 

m 

1N628 



■Klim] 



150A 

Si 

A398e 





ESfHBB 



100 m 

150 


Alfk 

97 

OA202 


3.5u 

30m 

35 



Si 

D07 


207 

MC5616 

3.0k 


50m 


100 m 

100 

Si 

A60w 

98 

1N3485 


50n 

30m 

6.0 



Si 

D07 


208 

X30SG 

3.0k 

3.0u 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

99 

1N629A 


Emm 

30m 

35 



Si 

D07 



SHM30 

3.0k 

5.0u 

50m 


100 m 

175 

Si 

A313n 

100 

1N434B 


3.0n 

30m 



150A 

Si0 

C3e 



SGB35UF 

3.5k 

60n 

50m 

ki»i« 

100 m 

150 

Si 

A333j 

101 

1N3070 

■TrBlP 

50n 

30m 



200S 

Si 

A3 98 



SHM40UF 


60n 

50m 


100 m 

175 

Si 

A313n 

102 

1N3071 


50n 

30m 



200S 

Si 

A398 



X40UFG 

4.0k 

lOOn 

50m 

mm 

100 m 

175 

Si 

A94ad 

103 

1N4938 

■'IiTriHBi 

50n 



30m 

200S 

Hi 

D035 


2131 

SHM40F 

4.0k 

150n 

50m 

4.0k 

100 m 

175 

Si 

A313n 

104 

1SS81 

BuiiiKm 

50n 



30m 

175J 

HI 

D035 



X40FG 

4.0k 

200 n 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 

105 

BAS21 

hSiS^I 

50n 



30m 

150J 

ifm 

M500d 



HA40 

4.0k 

250n 

50m 


100 m 

150A 

Si 

A298ad 

106 

BAV20 


50n 

30m 

3.0 


U£2fl 

mum 

D035 


216 

HVX40 

4.0k 

250n 

50m 


100 m 

150 

Si 

A298s 


BAV23 


50n 

30m 



1 

Si$ 

M1316 


217 

F40A 

4.0k 

300n 

50m 


100 m 

200J 

Si 

A294i 

h 08 _ 

BA VI03 


50n 

30m 



U0M 

Si$# 

F139 


218 

MC5617 

4.0k 

300n 

50m 


100 m 

100 

Si 

A60w 


ITT2002 



30m 


McMnl 

EHf&l 

Si#$ 

D035 




4.0k 

ETtTT^H| 

50m 


100 m 

175 

Si 

A94ad 


MC002 



30m 


1 .0m 

75A 


A2c 

_ 


SHM40 

4.0k 

5.0u 

50m 

4.0k 

100 m 

175 

Si 

A313n 


249 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



a mmm 

mmm 

REC 







mmmmm 

mmm 

RECOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

MM 






LINE 

TYPE 

PIV 

MM 


MAX. 



No. 

NO. 


trr 

mmm 

mm 

wSm 

[jajffy 




No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 





M 

m 

HI 














NO. 




IH 

mSM 

[SB 

■ 

rssn 






(V)_ 

(s)_ 

(A) 

mm 

(A) 

(°C) 




SM-3-06FR 

600 

400n 

100m 


100m 









200m 

20 

5.0m 


Ml 

FI 33a 

KB 

BYW15-600 

600 

500n 

100m 


100m 

HU 








200m 


200m 



Alaq 

BB 

ERB24-06C 

600 

700n 

100m 


100m 

iKWIM 

Mi 

lanNH 



uIimH 



200m 


200m 



Alaa 


BYW14-600 

600 

750n 

■LOTS] 


ET»l>li'il 


HI 



114 

TID36 

100 

lOn 

200m 





Alaq 


ERB24-06D 

600 

I.Ou 

mrnm 


100m 

125J 

M 



115 

S6K20 

200 

300n 






M981a 


ERB28-06D 

600 

I.Ou 

■KlUill 


100m 

125J 




116 

BY409A 

12k 

400n 

200m 

100 




A69z 

■HH 

1: VtfclUinOTiH^H 


tTOTTMB 

■KIUTil 



150J 

Si 

C186 


m mm 

BY209 

12k 

I.Ou 

200m 

100 




Alxt 

mm 

BY300-700 



■KIUTil 



150J 

Si 

Cl 86 


mB 

BY476 

18k 

400n 

200m 

100 




A69m 

H 



&*M1* 

Mima 


100m 


Si 

A318 


KM 

BY476A 

18k 

400n 

200m 

100 




A398b 

10 

SM1A08FR 

800 

400n 

■iiiiiiii 




SR 



120 

HV21F 

2.0k 

200n 



ki.i.r: 1 ,! 


Si* A 

Alty 

ii 

SM-1A-08FR 


400n 





|M 

Jj! ^^m 


121 

HV30F 

3.0k 

200n 





[Si*A 

Alty 

12 

BYW15-800 

800 

500n 

■Kilim 




M 

Te r 


122 

HV40F 

4.0k 

200n 



RtlUnB 


Si* A 

Altv 

13 


800 

750n 

■iOTTSi 




Si 

A318 


123 

HV206F 

6.0k 

250n 

250m 


ROTH 



A83cu 

14 

SM1-08FR 

800 

800n 




110J 

Si 

A298a 


124 

HV208F 

8.0k 

250n 

250m 





A83cs 

15 


800 

800n 

■mum 



110J 

Si 

A277d 


125 

HV210F 

10k 

250n 

250m 


wililnl 



A83cv 

16 

BY289-900 

900 

300n 

■mum 



100J 

Si 

M850 



HV212F 


F3OT7*i 






A83ct 

17 

BY289-1000 

1.0k 

300n 




100J 

Si 

M850 



HV215F 








A83ct 

18 


1.0k 

400n 

■Kium 


100m 

110J 

Si 

A437 



1N3122 

mz±m 

0S5MI 


20 




D07 

19 

SM-1A-10FR 

1.0k 

400n 

■[»nm 


100m 

110J 

Si 

A437 


129 

1N3669 

70 

200n 

300m 

10 

200m 

200J 

Si 

D07 

20 

SM1-10FR 

1.0k 

800n 

■mum 


100m 

110J 

Si 

A298a 


130 

1N4086 

70 

200n 

300m 

10 


20 OS 

Si 

D07 

21 


1.0k 

800n 

■TOThI 


100m 

110J 

Si 

A277d 


131 

HMG3669 

70 

200n 

300m 

10 

200m 


Si 

FI 33a 


SM1A12FR 

1.2k 

400n 




110J 

Si 



132 

HMG4086 

70 

200n 

300m 

10 

5.0m 


Si 

FI 33a 


SM-1A-12FR 

1.2k 

400n 




110J 

Si 



133 

1N4456 

35 

1.5n 

400m 


400m 

175A 

Si 

D07 


ERC26-13 

1.3k 

4.0u 




140J 

Si 



134 

1N4457 

50 

1.5n 

400m 


400m 

175A 

Si 

D07 

25 

ERC27-13 


EfiinH 




140J 

Si 

A3131 


135 

BAV10 

60 

6.0n 

400m 

40 

400m 

200J 


D035 

26 

ERB30-13 


ufuVKl 




140J 

Si 

A313I 


136 

12CH1M 

100 

350n 

.40 


.80 

150J 

M 

Ml 144 

27 

BY584 






120J 

Si 

A109k 


137 

12CH2M 

200 

350n 

.40 


.80 

150J 


Ml 144 

28 

ERC26-15 


EITiTfllHB 




140J 

Mi 

A313I 


138 

12CH3M 

300 

350n 

.40 


.80 

150J 

wmi 

Ml 144 

29 

ERC27-15 






140J 

M 

A313I 


139 

BAS11 

300 

I.Ou 

400m 

50 


150J 


D035 

30 

ERB30-15 






140J 

Mi 

A313I 


140 

BY206 

300 

I.Ou 

400m 

50 


150J 

E ■ 

DOl4 


1 li'il'l HIM ■ 


400n 

100m 




Si 

A437 


141 

12CH4M 

400 

350n 

.40 


.80 

IEiH 


Ml 144 


SM-05A-16FR 


400n 

100m 




Si 

A437 


142 

BY207 

500 

I.Ou 

400m 

50 


EEill 


D014 


SM05-16FR 


1.5u 

100m 




Si 

A298a 


143 

BY208-600 

600 

350n 

400m 

50 


Ik ;(l 


Alws 

34 

BY505 


EJiTOTHB 



■■■ 



0 \ i 



PY208-800 

600 

350n 

400m 

50 




Albg 

35 

MU 2 






rcn 





BY208-800 

800 

350n 

400m 

50 




Alws 

36 

ERB26-20 





iMUnl 

ereh 





PY208-1000 

800 

350n 

400m 

50 




Alba 

37 

HVF2500 


HkfiTilB 



KIlIUTil 


Si 

A138c 



BY208-1000 

iVOTJK 


400m 

50 



Si 

Alws 

38 

MU3 





IIUI 


SiA 

A83v 



HVFS2500 

E33SB 


400m 




Si 

A138w 

39 

MU4 





lIOTnl 


SiA 

A83v 



HVFS5000 



400m 




Si 

A138x 


IMS 


150n 

100m 




Si 

A138g 


150 

HVFS7500 


150n 

400m 


UlUUiil 


Ml 

A138y 




200n 

100m 


kliMiffl 


Si*A 

Alty 


151 

HVFS10000 


150n 

400m 




M. 

A138z 


TTfcrH 


200n 

100m 


■iiiiHil 


SiA 

A83v 


152 

HVFS12500 


150n 

400m 


Ifl'Miifl 


Ml 

A138u 

43 

HV60F 


200n 

100m 


kfuurn 


Si*A 




III 1 k1 |i| |i — 



400m 





A138v 

44 

MU6 

EfiM 

200n 

100m 


EKTUiil 


SiA 




HVFS17500 



400m 




M. 

A138v 

45 

HVF7500 


150n 

100m 


kJmimi 


Si 







400m 


H'l'inf 


Ml 

A138v 

46 

MU8 

8.0k 

200n 

100m 


iKium 


Si 

A83bn 






500m 

50 

Mi 


EMU 

D07 

47 

RTD08 

8.0k 

200n 

100m 


W»Wiil 


Si 

Aljv 






500m 


Biroim 


|M 

T092 

48 

ED8H1 

8.0k 

500n 

100m 


KKItifil 


Si 

A83cw 






500m 


mm 





BY707 


200n 

100m 




&mi 

tsmsm 






500m 

15 




D027 


HVF10000 


150n 

100m 





A138q 






500m 

20 




D041 


MU10 


200n 

100m 





A83v 






500m 


500m 



T092 


RTD10 





kliliinl 


H 

Aljv 



2R0/18 


6.0n 

.50 



175J 


T018 


HVHF10000 


mm 



KKIUiil 


M 

A138g 



2R1/18 


lOn 

.50 



175J 


T018 


BY609 





UNI 


mm 

A109I 



2R2B 


lOn 

500m 


1.0 

175A 


TO66 


BY610 


pjrjTTVH 





mm 



KLH’M 

2R2S 



500m 


1.0 


Esm 

D04 


BY708 







B 




2R3B 



Emu] 


1.0 

real 

SB 

T066 


RTD12 


! 



KKIUiil 


Mi 




2R3S 



500m 


1.0 

i eu 

mm 

D04 

58 

EV12R 

12k 

1.5u 





EM 



[[£■■ 

■ 



500m 



EHsfifl 

Siv 

T03 

59 

HVF12500 

12.5k 

150n 





M 



fiCMi! 

EZEB 



500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 

60 

BY709 

14k 

200n 





M 



iRIH 

SPRM 



500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 




200n 



MUUiTl 


Mi 







500m 


1.0 


gn 

D05 




iOn 





EM 




EraMMlK 



500m 


1.0 

WSm 

Hr* 

T03 




- 5u 



KKIUTil 


Mi 







500m 


1.0 

n&m 

mm 

D05 


RTD16 

16k 

2u0n 




125A 

EM 

Almc 


uih 

2R7CD 


50n 

500m 


1.0 

175J 

Esm 

T03 


ED16H1 

16k 

500n 




125J 

M 

A83cx 



2R8CD 


75n 

500m 


1.0 

175J 

n 

T03 


BY710 

17k 

200n 




120J 

Ml 

A109n 


m^m 

2R8S 


75 n 

500m 


1.0 

175J 

mm 

D05 


RTD18 

18k 

200n 

■IiWi'iI 


mum 

IW.1^ 

Si 

Alnc 


1 tam 


30 

5.0n 

500m 

30 

1.0 

125J 


D041 


BY711 

19k 

200n 

100m 

100 


120J 

Si 

A109n 


mm 

3E.5 

30 

6.0n 

500m 


500m 

150J 


T092 


HVF20000 

20k 

150n 

100m 


200m 

150 

Si 

A138s 


utemM 

3R0/18 

30 

6.0n 

.50 



175J 

Siv 

T018 


MU20 

20k 

200n 

100m 


100m 



A83bu 



3R1/18 

30 

lOn 

.50 



175J 

Siv 

T018 


RTD20 

20k 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Alnc 


rRUfeK 

3R2B 

30 

10n 

500m 


1.0 

175A 

Siv 

TO66 


HVH20000 

20k 

2.0u 

100m 


200m 

150 

Si 

A138a 


EEM 

3R2S 

30 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


|d»)iE]5|| ■■ 


500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

A83cy 


183 

3R3B 

30 

20 n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

TO66 




150n 

100m 


200m 

150 

Si 

A138s 


184 

3R3S 

30 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 



Bs 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

AlDa 


185 

3R4C 

30 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


BY714 

30k 

200n 

100m 

100 


120J 

Si 

A 109o 


186 

3R4S 

30 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


RTD30 

30k 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Alpt 


187 

3R5C 

30 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


EDH36-1 

36k 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

FI 08 


188 

3R5S 

30 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 


EDH36-2 

36k 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

F108 


189 

3R6C 

30 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


EDH36-3 

36k 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

FI 08 


190 

3R6S 

30 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 


RTD40 

40k 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Alov 


191 

3R7CD 

30 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


RTD50 


200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Alrm 


192 

SER6097 

30 

50n 

.50 



175J 


D05 


RK300A 


200n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


193 

3R8CD 

30 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


RK300B 


250n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


194 

3R8S 

30 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 


RK400A 


200n 

.15 


.30 

150J 

Si 

A3c 


195 

1N5835 

30 

lOOn 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A294 


RK400B 


250n 

.15 


.30 

150J 

Si 

A3c 


196 

TS3 

30 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 





200n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


197 

1N920 

36 

300n 

500m 

30 


175J 

Si 

D07 


RK500B 


250n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


198 

1N690 

36 

800n 

500m 

30 


175J 

Si 

D07 


RK600A 


200n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


199 ♦ 

SPD5819 

40 

5.0n 

500m 

40 

1.0 

125J 


D041 


RK600B 


250n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


200 

4R0/18 

40 

6.0n 

.50 



175J 

Siv 

TOl8 


FDH666 



200m 


200m 

175J 

Si#$ 

Alap 


201 

4R1/18 

40 

lOn 

.50 



175J 

Siv 

T018 


BAY41 



200m 


200m 


Si$ 

A171 f 


202 

4R2B 

40 

lOn 

500m 


1.0 

175A 

Siv 

T066 


1N3600 



200m 


200m 

150A 

Si 

A398 


203 

4R2S 

40 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


BAY74 


4.0n 

200m 


200m 

175J 

Si#$ 

D035 


204 

1N4452 

40 

20n 

500m 


500m 

200S 

Si 

D035 


HMG3600 



200m 


200m 


Si 

FI 33a 


205 

4R3B 

40 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T066 


HMG3954 


4.0n 

200m 


200m 


Si 

FI 33a 


206 

4R3S 

40 

20 n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


HMG4150 


4.0n 

200m 


200m 


Si 

FI 33a 


207 

4R4C 

40 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


HMG4322 


4.0n 

200m 


200m 


Si 

FI 33a 


208 

4R4S 

40 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


1N4150 


6.0n 

200m 


200m 

200A 

Si 

D035 


209 

4R5C 

40 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


BAY42 

60 

15n 

200m 


200m 

175J 

Si# 

D07 


210 

4R5S 

40 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 


1S951 

70 

25n 

200m 


200m 

150S 

Si$# 

A9a 


211 

4R6C 

40 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


FD600 

75 

4.0n 

200m 


200m 

150A 

Si$# 

D07 


212 

4R6S 

40 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 


1S2095A 

75 

6.0n 

200m 


200m 

175J 

Si$# 

D035 


213 

4R7CD 

40 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


BAW55 

75 

6.0n 

.20 


.20 

150J 

Sit$ 

D07 


214 

SER6098 

40 

50n 

.50 



175J 


D05 



75 


200m 


200m 

175J 

SiS# 

AlaD 


215 

4R8CD 

40 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 

106 

|M|| ■ 

75 


200m 


200m 

150A 

SiS# 

Alaq 


216 

4R8S 

40 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 

107 


75 


200m 


200m 

150A 

SiS# 

A1 aq 


217 

1N3298 

40 

200n 

500m 

50 


175A 

SiA 

D 07 


SlESi* ■ 



200m 


200m 

150A 

SiS# 

Alaa 


218 

4E.5 

50 

6.0n 

500m 


500m 

150J 


T092 


Q]>^| ■ 


■H 

200m 


200m 

150A 

Si$# 

Alaq 



5E.5 

50 

6.0n 

500m 


500m 

150J 


TOl2 


aSZM 


m 

200m 


200m 


SiS 

A171f 



5R0/18 

50 

6.0n 

.50 



175J 

Siv 

T018 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



5J 

iJ 

RECOVERY TIME 






5j 

a 

REC 

XDVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(S) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 



It 

10R5/3 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 

T03 ~ n 


111 Y 

12R2/4 

125 

lOn 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

504 

2t 

10R5/5 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 

D05 


1 12y 

12R2/66 

125 

lOn 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

T066 

3 

10R5C 

100 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siy 

T03 


113 

12R2B 

125 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

T066 

4 

10R5S 

100 

35n 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

D05 


114 

12R2S 

125 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

D04 

5 

GI2602 

100 

35n 

0.5 


1.0 

150S 


T03 


1 15y 

12R3/4 

125 

20n 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

304 

6t 

SDR601 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

175J 

Si 

S324 


1 16y 

12R3/66 

125 

20n 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

T066 

7t 

SDR901 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

S4ad 


117 

12R3B 

125 

20n 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

T066 

8t 

SHA394A 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T03 


118 

12R3S 

125 

20n 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

304 

9t 

SHA398A 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T061 


119 

1N5805 

125 

25n 

Bawlnl 



175A 

Si 

A146r 

10 

UES702 



500m 


1.0 

175A 


D04 


120y 

12R4/3 



500m 



175A 

Hi 

T03 

11 

UES1402 



500m 


1.0 

150 


M981 


121 Y 

12R4/4 



500m 



175A 

Hi 

304 

12 

UES1502(M) 



500m 


1.0 

150 


M981 


122 

12R4C 

BREBi 

PS 

500m 



175J 


T03 

13 

UES2402 

100 

35n 

500m 



150 


TO220AB 


123 

12R4S 

im 

wzzmm 

500m 




n 

304 

14 

UES2602 

100 

35n 

500m 



175A 


T03 


124 

UES104 

MFlMM 


500m 




Is 

A60aj 

15 

SER6100 

100 

40n 

.50 



175J 


S537 


1 25y 

12R4/3C 

BUBs 


500m 




s 

T03 

16 

SER8100 

100 

40n 

.50 



200J 


S537 


126y 

12R4/59 

125 

35n 

500m 

125 

1.0 

200J 

Si 

T059 

17t 

10R5/3D 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T03 


127y 

12R5/3 

125 

35n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

T03 

18t 

10R5/61 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T061 


128y 

12R5/5 

125 

35n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

305 

19t 

10R6/3 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 










175J 

ESS 

T03 

20t 

10R6/3D 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 





M 





175J 

mm 

305 

21 t 

10R6/5 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 

EKIS 









200J 

mM 

T03 

22 t 

10R6/61 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T061 


He^QH 


■EMM 

50n 

500m 

125 

1.0 

200J 

Hi 

T061 

23 

10R6C 

100 

50n 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

T03 


Elclcn 



50n 

500m 

125 

1.0 

175A 

H 

T03 

24 

10R6S 

100 

50 n 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

D05 


nSzrm 


HIlLJW 

50n 

500m 

125 

1.0 

200J 

HI 

T03 

25r 

10R7/3 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 


n 

mm 


EKHM 

12R6/5 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 


H 

305 

26 t 

10R7/5 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 


a* 

UiwHMr 


■ 

12R6/61 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 


□s 

T061 

27 

10R7CD 

100 

50n 

500m 


1.0 


klK 

ElSISi 


KES 

12R6C 

125 

50n 

500m 


1.0 



T03 

28 

BYW07-100 

100 

50n 

500m 

30 


150 




EEc£^H 

12R6S 

125 

50n 

500m 


1.0 

175J 

SiY 

005 

29 

SDR1B 

100 

50n 

500m 


1.0 

175J 




EEEnH 

12R7/3 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

T03 

30 t 

SDR3B 

100 

50n 

500m 

Em 

1.0 

175A 




IHT1 

12R7/5 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

D05 

31# 

SEA2603 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 


ts 



EEJS 

12R7CD 

125 





175J 

SiY 

T03 

32 ♦ 

SER802 

100 

50n 

500m 

100 
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1.0 

175 

Si 

D027 


154 

SUES2609 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

45 

RGP25H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 


155 

BR5H5 

700 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

46 

RGP30H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 


156y 

1N3670A 

700 

5.0u 

500m 

700 

1.0 

200A 

Si 

D04 

47 

S1A5F 

500 

150n 

500m 


250m 

175A 

A 

Alty 


157y 

1N3765 

700 

5.0u 

500m 

700 

1.0 

190C 

Si 

D05 

48 ♦ 

BYW35 

500 

200n 

500m 


1.0 

175J 

SiS 

A249k 


158 

SUES610 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

49 ♦ 

BYW75 

500 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249I 


159 

SUES710 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 

50 

SRS350FR 

500 

200n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340b 


160 

SUES810 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 

51 

1N5419 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A248 


161 

SUES1110 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 

52 

S3A5F 

500 

250n 

500m 


250m 

175A 

A 

Aley 


162 

SUES1310 

800 

50 n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 

53 

S5A5F 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Aley 


163 

SUES2610 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

54 

SRS150FR 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 


164y 

SDA356KUF 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

125 

Si 

M1355 

55 

SRS250FR 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 


165 

SDR1K 

800 

60n 

500m 


1.0 

175J 


D041 

56 

TS50 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 



166y 

SDR2K 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

57 

BR5F5 

500 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 


167y 

SDR3K 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

A313n 

58 y 

1N1127A 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

175B 

Si 

D04 


168y 

SDR4K 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

59 y 

1N1189 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

190C 

Si 

D05 


169y 

SDR1308 

800 

70n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

60 y 

1N1205A 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

150B 

Si 

D04 


170y 

SDR508 

800 

80n 

500m 

800 

1.0 

150J 

Si 

D05 

61 Y 

1N5175 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

175A 

Si 

D027 


171 y 

SDR1008 

800 

80n 

500m 

800 

1.0 

150J 

Si 

S305 

62 

BYV26C 

600 

30n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333c 


172^ 

BYT11-800 

800 

lOOn 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

0014 

63 y 

SDR606 

600 

35ri 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

S324 


173 y 

SDA356KF 

800 

lOOn 

500m 

800 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

64 Y 

SDR936/61 

600 

35n 

500m 

600 

1.0 

200J 

Si 

T061 


174 

BYT13-800 

800 

150n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

A69ai 

65 y 

SHF1106 

600 

40n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333j 


175 

RGP10K 

800 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D041 

66 y 

SHF1306 

600 

40n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


176 

RGP15K 

800 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D015 

67 

SDR1J 

600 

50n 

500m 


1.0 

175J 


D041 


177 

X08FG 

800 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

Alez 

68 y 

SDR2J 

600 

50n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333j 


178 

Z08FG 

800 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ab 

69 y 

SDR3J 

600 

50n 

500m 

600 

1.0 

175A 

Si 

A313n 


179y 

BYT77 

800 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A333e 

70 y 

SDR4J 

600 

50n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


180y 

BYV37 

800 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249a 

71 

SUES608 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 


181 

SRP100K 

800 

200n 

0.5 


1.0 

125 


D041 

72 

SUES708 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 


182 

SRP300K 

800 

200n 

500m 


1.0 

55A 



73 

SUES808 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 

- 

183 

SRP600K 

800 

200n 

0.5 


1.0 

125 


Aleg 

74 

SUES1108 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 


184* 

GS83 

800 

250n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A2hg 

75 

SUES1308 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 


185 

RAB080 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

Alez 

76 

SUES2608 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 


186 

RG1K 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A313e 

77 y 

SDA356JUF 

600 

60n 

500m 

600 

1.0 

125 

Si 

M1355 


187 

RG2K 

800 

250n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 

78 y 

SDR 1306 

600 

70n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


188 

RIB080 

800 

250n 

.50 


1.0 

175J 

Si 

Aleu 

79 y 

SDR506 

600 

80n 

500m 

600 

1.0 

150J 

Si 

D05 


189 

SRS180FR 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

80 y 

SDR946/61 

600 

80n 

500m 

600 

1.0 

200J 

Si 

T061 


190 

SRS280FR 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

81 Y 

SDR 1006 

600 

80n 

500m 

600 

1.0 

150J 

Si 

S305 


191 

1N5621 

800 

300n 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A109c 

82 

BYT11-600 

600 

lOOn 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

DOM 

~ 

192* 

BYV15 

800 

300n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 

83 y 

SDA356JF 

600 

lOOn 

500m 

600 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 


193 

S1A8F 

800 

300n 

500m 


250m 

175A 

A 

Alty 

84 ♦ 

1N5190 

600 

150n 

500m 

600 

1 

200J 

Si 

A146e 


194 

S5A8F 

800 

350n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Alev 

85 

BYT13-600 

600 

150n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

A69ai 


195 

BR5K5 

800 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

86 

RAB060 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

Alez 


196 

RG3K 

800 

400n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A249d 

87 

RG1J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A313e 


197 

FR108 

800 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D041 

88 

RG2J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 


198 

FR306 

800 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D027 

89 

RGP10J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

D041 


199 

PR1006 

800 

500n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D041 

90 

RGP15J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D015 


200 y 

PR3006 

800 

500n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

D027 

91 

RIB060 

600 

150n 

.50 


1.0 

175J 

Si 

Aleu 


201 

RG4K 

800 

500n 

.5 


1.0 

175A 

Si 

A313n | 

92 

X06FG 

600 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

Alez 


202 

RGP20K 

800 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D027 

93 

Z06FG 

600 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ab 


203 

RGP25K 

800 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 

94 

126 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 


A277k 


204 

RGP30K 

800 

500n 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

95 

126A 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277k 


205 

TS80 

800 

500n 

500m 


1.0 

175A 

Si 


96 

326 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 


A277f 


206 

3SM8 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294a 

97 

326A 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277f 


207 

G1K 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A313b 

98 ♦ 

BYW36 

600 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 


208 

G2K 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A94j 

99 ♦ 

BYW76 

600 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Sil 

A249I 


209 

GP15K 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


D015 

100 

PBR60 

600 

200n 

.50 


1.0 

125C 

Si 

20 


210 

S8M 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294h 

101 

RG3J 

600 

200n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A249d 


211 

GP20K 

800 

2.5u 

500m 


1.0 

175A 


D027 

102 

S1A6F 

600 

200n 

500m 


250m 

175A 

A 

Altv 


212 

G3K 

800 

3.0u 

500m 


1.0 

175J 


A249d 

103 

SRP100J 

600 

200n 

0.5 


1.0 

125 


D041 


213 

GP30K 

800 

3.0u 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

104 

SRP300J 

600 

200n 

500m 


1.0 

55A 




214y 

BYW55 

800 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249k 

105 

SRP600J 

600 

200n 

0.5 


1.0 

125 


Alea 


215y 

BYW85 

800 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249I 

106 

SRS360FR 

600 

200n 

500m 


1.0 


Si 

A340a 


216y 

BYX85 

800 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A94S 

107 

1N5619 

600 

250n 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A109c 


217y 

1N3671A 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

200A 

Si 

D04 

108 

FR105 

600 

250n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D041 


218y 

1N3766 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

190C 

Si 

D05 ! 

109 

FR305 

600 

250n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D027 


219y 

1N4248 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

160A 

Si 

Altc 

110# 

GS63 

600 

250n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A2ha 


220 y 

1N4250 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 


255 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


255 



4. HIGH-SP 


EED DIODES- Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

2J 

RECOVERY TIME 1 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

2J 

REC 

OVERY TIME 

MAX. 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

PIV 

(V) 

3] 

trr 

(s) 

TEST CONDITIONS 1 

PIV 

(V), 

3j 

TEST CONDITIONS 

U IF 

(A) 

4JVR 

(V) 

IR 

(A) 

trr 

(s) 

U IF 

(A) 

4JVR 

(V) 

IR 

(A) 

TEMP 

(°C) 

1y 

1N5062 

oOO 

5.0u 

500m 

WO 

i.o 

160A 

Si 

Altc 

Ill 

RVT5F 

im 

200n 

500m 


1.0 

100 A 

Si* A 

Alty 

2y 

1N5177 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

D027 

112 

Z15FG 

1.5k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ac 

3# 

1N5553 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

200A 

Si 

A248a 

113 

RGP15-15 

1.5k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 


1N5620 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

200A 

Si 

A109c 

114 

BR5P5 

1.5k 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

5y 

1N5627 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

A249 

115 

R1500F 

1.5k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

6y 

SPD549A 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

Alee 

116 

Z15SG 

1.5k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

7# 

S3A8F 

800 

250 

500m 


250m 

175A 

A 

Aley 

117y 

1N3644 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

8 v 

1N3672A 

900 

5.0u 

500m 

900 

1.0 

200A 

Si 

D04 

1 18y 

1N4253 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

9y 

1N3767 

900 

5.0u 

500m 

900 

1.0 

190C 

Si 

D05 

1 19y 

1N4254 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

10 

SUES611 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

120y 

SAMI 5 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

11 

SUES711 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 

121 y 

SHE15 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0m 

150 

Si 

E201d 

12 

SUES811 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 

122y 

SDR1T 

1.6k 

65n 

500m 

1.6k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

13 

SUES1111 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 

123 

RF160A 

1.6k 

200n 

500m 



150A 

Si 

A3c 

14 

SUES1311 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 

124 

RF160B 

1.6k 

250n 

500m 



150A 

Si 

A3c 

15 1 

SUES2611 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si ! 

T03 

125 

RGP15-16 

1.6k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

16y 

SHE10UF 

1.0k 

60n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298as 

126y 

BY203/16S 

1.6k 

300n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A94g 

17y 

SHM10UF 

1.0k 

60n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298at 

127y 

SDR IV 

1.7k 

65n 

500m 

1.7k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

18y 

SDA356MUF 

1.0k 

70n 

500m 

1.0k 

1.0 

125 

Si 

M1355 

128y 

SDR1W 

1.8k 

65n 

500m 

1.8k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

19 

SDR1M 

1.0k 

70n 

500m 


1.0 

175J 


D041 

129 

RGP15-18 1 

1.8k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

20 v 

SDR2M 

1.0k 

70n 

500m 

I.Ou 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

130 

R1800F 

1.8k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

21 v 

SDR3M 

1.0k 

70n 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

A313n 

131 Y 

SAM20UF 

2.0k 

60n 

500m 

2.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

22t 

SDR4M 

1.0k 

70n 

500m 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

132y 

SHE20UF 

2.0k 

60n 

500m 

2.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

23 y 

SDR510 

1.0k 

80n 

500m 

1.0k 

1.0 

150J 

Si 

D05 

133 

Z20UFG 

2.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

24 y 

SDR1010 

1.0k 

80n 

500m 

1.0k 

1.0 

150J 

Si 

S305 

134y 

SAM20F 

2.0k 

150n 

500m 

2.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

25 

BYT11-1000 

1000 

100n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

D014 

135y 

SHE20F 

2.0k 

150n 

500m 

2.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

26y 

SDA356MF 

1.0k 

lOOn 

500m 

1.0k 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

136 

HV20F 

2.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si* A 

Alty 

27 

BYT13-1000 

1000 

150n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

A69ai 

137 

RF200A 

2.0k 

200n 

500m 



150A 

Si 

A3c 

28 

RGP10M 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D041 

138 

Z20FG 1 

2.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

29 

RGP15M 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D015 

139 

RF200B 

2.0k 

250n 

500m 



150A 

Si 

A3c 

30 ▼ 

SHE10F 

1.0k 

150n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298as 

140 

RGP15-20 

2.0k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

31 Y 

SHM10F 

1.0k 

150n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298at 

141 Y 

SHG2F 

2.0k 

250n 

500m 

2.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

32 

X10FG 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

Alcz 

142y 

BY203/20S 

2.0k 

300n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A94g 

33 

Z10FG 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ab 

143 

R2000F 

2.0k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

34 ♦ 

BYT78 

1.0k 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A333e 

144 

Z20SG 

2.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

35 y 

BYV38 

1.0k 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249a 

145y 

1N3645 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

36 

RAB100 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

Alez 

146y 

1N4255 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

37 

RGP15-10 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

147y 

SAM 20 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

38 

RIB100 

1.0k 

250n 

.50 


1.0 

175J 

Si 

Aleu 

148y 

SHE20 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

39 

SRS1100FR 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 


Si 

A340 

149y 

SHG2 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

175 

Si 

D041 

40 

SRS2100FR 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 


Si 

A340 

150y 

SAM25UF 

2.5k 

60n 

500m 

2.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

41 ♦ 

BYV16 

1.0k 

300n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 

151 Y 

SDAH2500UF 

2.5k 

60n 

500m 

2.5k 

1.0 

175 

Si 

A452 

42 

BR5M5 

1.0k 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

152y 

SHE25UF 

2.5k 

60n 

500m 

2.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

43 

S1A10F 

1.0k 

400n 

500m 


250m 

175A 

A 

Alty 

153 

Z25UFG 

2.5k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

44 

S3A10F 

1.0k 

400n 

500m 


250m 

175A 

A 

Aley 

154 

S3HVM2.5F 

2.5k 

150n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

45 

S5A10F 

1.0k 

400n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Alev 

155y 

SAM25F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

46 

1N5623 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A109c 

156 

SCFS2500 

2.5k 

150n 

500m 


1.0 

175A 

[Si 

A138w 

47 

FR107 

1.0k 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D041 

157y 

SDA2500F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

175A 

Si 

A394 

48 

FR307 

1.0k 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D027 

158y 

SDAH2500F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

175 

Si 

A452 

49 ♦ 

GS103 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A2hg 

159y 

SHE25F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

50 

PR1007 

1.0k 

500n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D041 

160 

SSCF2500 

2.5k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449 

51 

RG1M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A313e i 

161 

Z25FG 

2.5k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

52 

RG2M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 

162 

S2HVM2.5F 

2.5k 

250n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

53 

RG3M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A249d 

163 

R2500F 

2.5k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

54 

RG4M 

1.0k 

500n 

.5 


1.0 

175A 

Si 

A313n 

164 

Z25SG 

2.5k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

55 

RGP20M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D027 

165y 

1N3646 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

56 

RGP25M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 

166y 

1N4256 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

57 

RGP30M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

167y 

SAM25 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

58 

SF10 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

Albs 

168y 

SDAH2500 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

150A 

Si 

A440 

59 

3SM0 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294g 

169y 

SHE25 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

60 

G1M 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A313b 

170y 

SAM30UF 

3.0k 

60n 

500m 

3.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

61 

G2M 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A94j 

171 y 

SHE30UF 

3.0k 

60n 

500m 

3.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

62 

GP15M 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


D015 

172 

Z30UFG 

3.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

63 

SOM 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294h 

173y 

SAM30F 

3.0k 

150n 

500m 

3.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

64 

GP20M 

1.0k 

2.5u 

500m 


1.0 

175A 


D027 

174y 

SAM60F 

3.0k 

150n 

500m 

6.0k 

1.0 

175J 

SI 

A313p 

65 

G3M 

1.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175J 


A249d 

175y 

SHE30F 

3.0k 

150n 

500m 

3.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

66 

GP30M 

1.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

176 

HVC30F 

3.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si* A 

Alev 

67 t 

BYW56 

1.0k 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249k 

177 

Z30FG 

3.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

68 t 

BYW86 

1.0k 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249I 

178y 

SHG3F 

3.0k 

250n 

500m 

3.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

69 y 

BYX86 

1.0k 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A94s 

179 

S0DSLD3FS 

3.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948 

70 ▼ 

1N3643 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

180 

R3000F 

3.0k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

71 T 

1N3673A 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200A 

Si 

D04 

181 

Z30SG 

3.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

72* 

1N3768 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

190C 

Si 

D05 

182y 

1N3647 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

73 ▼ 

1N4249 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

160A 

Si 

Altc 

183y 

1N3764 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

200S 

Si 

A83aq 

74 ▼ 

1N4251 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

Albh 

184y 

1N4257 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

75 y 

1N5178 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

D027 

185y 

SAM30 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

76 ♦ 

1N5554 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200A 

Si 

A248a 

186y 

SHE30 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

77 ♦ 

1N5622 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200A 

Si 

A109c 

187y 

SHG3 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

78y 

SHE10 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298as 

188y 

SAM35UF 

3.5k 

60n 

500m 

3.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

79y 

SHM10 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298at 

189y 

SAM35F 

3.5k 

150n 

500m 

3.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

80 t 

SPD550A 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

Alee 

190y 

SAM35 

3.5k 

5.0u 

500m 

3.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

81 y 

SPD5063 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

160A 

Si 

Altc 

191 y 

SAM40UF 

4.0k 

60n 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

82t 

SPD5628 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

A249 

192y 

SHE40UF 

4.0k 

60n 

500m 

4.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

83 ▼ 

SDA356NUF 

1.2k 

70n 

500m 

1.2k 

1.0 

125 

Si 

M1355 

193 

SSCHE4000 

4.0k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449 

84t 

SDR1N 

1.2k 

80n 

500m 

1.2k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

194 

Z40UFG 

4.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

85y 

SDR2N 

1.2k 

80n 

500m 

1.2k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

195y 

SAM40F 

4.0k 

150n 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

86y 

SDR4N 

1.2k 

80n 

500m 

1.2k 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

196y 

SHE40F 

4.0k 

150n 

500m 

4.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

87 y 

SDA356NF 

1.2k 

lOOn 

500m 

1.2k 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

197 

HVC40F 

4.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si* A 

Alev 

88 

RGP15-12 

1.2k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

198 

Z40FG 

4.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

89 y 

BY203/12S 

1.2k 

300n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A94g 

199y 

SHG4F 

4.0k 

250n 

500m 

4.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

90 

BR5N5 

1.2k 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

200 

S0DSLD4FS 

4.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948a 

91 

R1200F 

1.2k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

201 

Z40SG 

4.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

92 

S1A12F 

1.2k 

500n 

500m 


250m 



Alty 

202 y 

1N5181 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

Si 

Alfj 

93 

S3A12F 

1.2k 

500n 

500m 


250m 



Alev 

203 y 

SAM40 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333q 

94 

S5A12F 

1.2k 

500n 

500m 


1.0 



Aley 

204 y 

SHE40 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

95y 

1N4252 

1.2k 

5.0u 

500m 

1.2k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

205 y 

SHG4 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

96y 

1N5331 

1.2k 

5.0u 

500m 

1.2k 

1.0 

200C 

Si 

D04 ! 

206 y 

SDAH5000UF 

5.0k 

60n 

500m 

5.0k 

1.0 

175 

Si 

A452a 

97 y 

SDR1P 

1.3k 

65n 

500m 

1.3k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

207 y 

SHE50UF 

5.0k 

60n 

500m 

5.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

98 ♦ 

DG1 

1.4k 

20n 

500m 


50 

175A 

Si 

A313b 

208 

Z50UFG 

5.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

99 y 

SDR1R 

1.4k 

65n 

500m 

1.4k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

209 

S3HVM5F 

5.0k 

150n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

100 

RGP15-14 

1.4k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

210 

SCF5000 

5.0k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138g 

101 

CGI 

1.4k 

15u 

500m 


50 m 

175 

Si 

E204p 

211 Y 

SDA5000F 

5.0k 

150n 

500m 

5.0k 

1.0 

175A 

Si 

A394b 

102 

CG2 

1.4k 

15u 

500m 


50 m 

175 

Si 

E204d 

212y 

SDAH5000F 

5.0k 

150n 

500m 

5.0k 

1.0 

175 

Si 

A452a 

103# 

DG2 

1.4k 

20u 

500m 


50 m 

175A 

Si 

A313b 

213y 

SHE50F 

5.0k 

150n 

500m 

5.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

104* 

DG3 

1.4k 

20u 

500m 


50 

175A 

Si 

A249d 

214 

SSCF5000 

5.0k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449b 

105y 

SAM15UF 

1.5k 

60n 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

215 

HVC50F 

5.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si* A 

Alev 

106y 

SHE15UF 

1.5k 

60n 

500m 

1.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

216 

Z50FG 

5.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

107y 

SDR1S 

1.5k 

65n 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

217 

S2HVM5F 

5.0k 

250n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

108 

Z15UFG 

1.5k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

218y 

SHG5F 

5.0k 

250n 

500m 

5.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

109y 

SAM15F 

1.5k 

150n 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

219 

S0DSLD5FS 

5.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948b 

1 10y 

SHE15F 

1.5k 

150n 

500m 

1.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

220 

R5000F 

5.0k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 


256 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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4. HIGH-SP 


EED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 


LINE 

No. 

^ TYPE 

NO. 

2j | 

RECOVERY TIME 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

5J 

I TYPE 

NO. 

1] 

PIV 

(V) 

RECOVERY TIME 

MAX. 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

PIV 

(V) 

3J 

trr 

(s) 

TEST CONDITIONS 

m 

trr 

(s) 

TEST CONDITIONS 

U IF 

(A) 

AJVR 

(V) 

IR 

(A) 

U IF 

(A) 

4JVR 

(V) 

IR 

(A) 

TEMP 

(°C) 

1 

250SG 

5.0k 

vTou 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


109# 

MUR605CT 

50 1 

35n 

1.0 



175J 


Y220AB- 

2r 

1N5182 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

175J 

Si 

Alfj 


110 

MUR805 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AC 

3r 

SDA5000 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

175A 

Si 

A394 


111 

MUR1505 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AC 

4r 

SDAH5000 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

150A 

Si 

A440a 


112 

MUR1605CT 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AB 

5t 

SHE50 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


113 

MFE16-50 

50 

40n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D04 

6t 

SHG5 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 


114 

BYW31-50 

50 

50n 

1.0 

30 


150J 



7t 

SAM60UF 

6.0k 

60n 

500m 

6.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


115 

BYW77-50 

50 

50n 

1.0 

30 



Si 

D04 

8t 

SHE60UF 

6.0k 

60n 

500m 

6.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


116 

BYW77P-50(A) 









9 

SSCHE6000 

6.0k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449a 




50 

50n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 

10 

Z60UFG 

6.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


117 

BYW77PI-50(A) 









11 ▼ 

SHE60F 

6.0k 

150n 

500m 

6.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 




50 

50n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 

12 

HVC60F 

6.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si*A 

Alev 


118 

BYW80-50 

50 

50n 

1.0 

30 



Si 

TO220AB 

13 

Z60FG 

6.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


119 

BYW81-50 

50 

50 n 

1.0 

30 



Si 

D04 

14v 

SDR047-01 

6.0k 

250n 

500m 

6.0k 

1.0 

150J 

Si 

E201d 


120# 

BYW98-50 

50 

50n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D02f 

15 ▼ 

SHG6F 

6.0k 

250n 

500m 

6.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 


121 

DSR3051 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A266c 

16 

S0DSLD6FS 

6.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948C 


122 

DSR5051 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A146n 

17 

Z60SG 

6.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


123 

MFE41-50 

50 

50 n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D05 

18t 

SHE60 

6.0k 

5.0u 

500m 

6.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


124 

MUR2505 

50 

50n 

1.0 

30 


175J 


DO203AA 

19t 

SHG6 

6.0k 

5.0u 

500m 

6.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 


125 

MUR5005 

50 

50n 

1.0 

30 


175J 


DO203AB 

20 t 

SAM70UF 

7.0k 

60n 

500m 

7.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


126t 

SI-050-50 

50 

50n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5b 

21 T 

SAM70F 

7.0k 

150n 

500m 

7.0k 

1.0 

175 

Si 

A3 13d 


127v 

S3-050-50 

50 

50n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5c 

22 

S0DSLD7FS 

7.0k I 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948d 


128 

SVD50-6#B 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S19ad 

23 ▼ 

SDAH7500UF 

7.5k ! 

60n 

500m 

7.5k 

1.0 

175 

Si 

A452b 


129 

SVD50-6#C 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S487 

24 

SCF7500 

7.5k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138m 


130 

SVD50-12#B 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S19ad 

25 t 

SDA7500F 

7.5k 

150n 

500m 

7.5k 

1.0 

175A 

Si 

A394d 


131 

SVD50-12#C 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S487 

26 ▼ 

SDAH7500F 

7.5k 

150n 

500m 

7.5k 

1.0 

175 

Si 

A452b 


132 

SVD50-12I 

50 

50n 

1.0 


500m 

175 

Si 

D04 

27 

SSCF7500 

7.5k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449d 


133 

SVD50-61 

50 

50 n 

1.0 


500m 

175 

Si 

D04 

28 

S2HVM7.5F 

7.5k 

250n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 


134 

UES501 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

D05 

29 ▼ 

SDA7500 

7.5k i 

5.0u 

500m 

7.5k 

1.0 

175A 

Si 

A394a 


135 

BYW08-50 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 

# 

D05 

30 ▼ 

SDAH7500 

7.5k 

5.0u 

500m 

7.5k 

1.0 

150A 

Si 

A440b 


136 

BYW78-50 

50 

60n 

1.0 

30 



Si 

D05 

31 ▼ 

SAM80UF 

8.0k 

60n 

500m 

8.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


137 

BYW92-50 

50 

60n 

1.0 

30 



Si 

D05 

32 ▼ 

SHE80UF 

8.0k 

60n 

500m 

8.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


138 

BYW93-50 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 


D05 

33 

SSCHE8000 

8.0k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449b 


139 

BYW94-50 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 


S19n 

34 

Z80UFG 

8.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


140 

BYW94-50U 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 


D05 

35v 

SAM80F 

8.0k 

150n 

500m 

8.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


141 

MX3105 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

36 ▼ 

SHE80F 

8.0k 

150n 

500m 

8.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


142 

MX4105 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

37 

Z80FG 

8.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


143 

PD9050A 

50 

70n 

1.0 

30 

1.0 

175A 

Si 

M574 

38 

S0DSLD8FS 

8.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948e 


144 

SVD50-30#B 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 


D05 

39 

BYX90G 

8.0k 

350n 

500m 


250m 

150J 

Si 

A333f 


145 

SVD50-30#C 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 


S487a 

40 

Z80SG 

8.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


146 

DSR5052 

50 

75n 

1.0 


1.0 



A60ae 

41 T 

SHE80 

8.0k 

5.0u 

500m 

8.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


147 

16FL5S02 

50 

90n 

1.0 

30 


150J 


D04 

42 ▼ 

SAM90UF 

9.0k 

60n 

500m 

9.0k 

1.0 

175 

Si 

A313d 


148 

BYX61-50 

50 

lOOn 

1.0 

30 

2.0 

150J 

Si 

D04 

43 ▼ 

SAM90F 

9.0k 

150n 

500m 

9.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


149 

BYX65-50 

50 

lOOn 

1.0 

30 

2.0 

150J 

Si 

D05 

44 

S0DSLD9FS 

9.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948f 


150 

D621EB 

50 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

SiA 

DO50 

45 t 

SDA10000UF 

10k 

60 n 

500m 

10k 

1.0 

175 

Si 

A449e 


151 

D628EB 

50 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

SiA 

DO40 

46 ▼ 

SDAH10000UF 

10k 

60n 

500m 

10k 

1.0 

175 

Si 

A452c 


152 

ESM243-50 

50 

lOOn 

1.0 

30 


165J 

Si 

Dom 

47 ▼ 

SHE100UF 

10k 

60n 

500m 

10k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


153 

MX6105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

48 

SSCHE10000 

10k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449c 


154 

MX8105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

49 

Z100UFG 

10k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


155 

UTX3105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175 

Si 

A380a 

50 

SCF10000 

10k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138q 


156 

UTX4105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175 

Si 

A380a 

51 

SCFS10000 

10k 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A138z 


157 

388A 

50 

120n 

1.0 

30 


150A 

Si 

D015 

52 ▼ 

SDAH10000F 

10k 

150n 

500m 

10k 

1.0 

175 

Si 

A452C 


158 

SPD05F 

50 

150n 

1.0 

30 


175J 

Si 

A60v 

53 t 

SHE100F 

10k 

150n 

500m 

10k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


159 

1N4933 

50 

200n 

1 

30 


150A 

Si 

A398c 

54 

SSCF10000 

10k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449e 


160 

363A 

50 

200n 

1.0 

30 


150A 

Si 

A3ad 

55 

Z100FG 

10k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


161 

ESM244-50 

50 

200n 

1.0 

30 


165J 

Si 

DO50 

56 

SODSLDIOFS 

10k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948g 


162 

GI820 

50 

200n 

1.0 

30 


175A 

Si 

Aleg 

57 

Z100SG 

10k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

- 

163 

GI850 

50 

200n 

1.0 

3.0 


90A 



58 ▼ 

SDA10000 

10k 

5.0u 

500m 

10k 

1.0 

175A 

Si 

A394b 


164 

IRD3899 

50 

200n 

1.0 

30 


125J 


D05 | 

59r 

SDAH10000 

10k 

5.0u 

500m 

10k 

1.0 

150A 

Si 

A440c 


165 

IRD3909 

50 

200n 

1.0 

30 


125J 


D05 

60 ▼ 

SHE100 

10k 

5.0u 

500m 

10k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


166 

MR830 

50 

200n 

1.0 

30 

2.0 

150J 

Si 

A179c 

61 

SSCHE11000 

11k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449d 


167 

MR850 

50 

200n 

1.0 

30 

2.0 

175J 


A282 

62 

SCF12500 

12k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138s 


168 

MR85O0 

50 

200n 

1.0 

30 

lOu 

150J 

Si 

D027 

63 ▼ 

SDA12500UF 

12.5k 

60n 

500m 

12k 

1.0 

175 

Si 

A449f 


169 

MR860 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

160J 


D05 

64 ▼ 

SDAH12500UF 

12.5k 

60n 

500m 

12k 

1.0 

175 

Si 

A452d 


170 

MR870 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

160J 


D05 

65 t 

SDAH12500F 

12.5k 

150n 

500m 

12k 

1.0 

175 

Si 

A452d 


171 

PFR850 

50 

200n 

1.0 

30 



Si 

D027 

66 

SSCF12500 

12.5k ! 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449f 


172 

R4020020NW 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

150C 

SiA 

DO50 

67 ▼ 

SDA12500 

12.5k 

5.0u 

500m 

12k 

1.0 

175A 

Si 

A394c 


173 

R4020030NW 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

150C 

Si 

DO§0 

68 t 

SDAH12500 

12.5k 

5.0u 

500m 

12k 

1.0 

150A 

Si 

A440d 


174 

RAR2400 

50 

200n 

1.0 

30 

4.0 

150 


Ml 228 

69 

SSCHE15000 

15k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449e 


175 

RM4933 

50 

200n 

1.0 

30 


175A 

Si 

FI 49 

70 

SODSLD15FS 

15k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948h 


176v 

SI-050-200 

50 

200n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5b 

71 ▼ 

SDA15000 

15k 

5.0u 

500m 

15k 

1.0 

175A 

Si 

A394d 


177 ▼ 

S3-050-200 

50 

200n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5c 

72 ▼ 

SDAH15000 

15k 

5.0u 

500m 

15k 

1.0 

150A 

Si 

A440e 


178v 

SM4933 

50 

200n 

1.0 

30 


175A 

Si 

FI 49 

73 

SSCHE20000 

20k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449f 


179 

SPD605 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

D04 

74 

SODSLD20FS 

20k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948j 


180 

SPD605T 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

T03 

75r 

SDA20000 

20k 

5.0u 

500m 

20k 

1.0 

175A 

Si 

A394e 


181 

SPD1205 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

D04 

76 

SODSLD25FS 

25k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948k 


182 

SPD1205T 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

T03 

77 v 

SDA25000 

25k 

5.0u 

500m 

25k 

1.0 

175A 

Si 

A394f 


183 

SPDA12205 

50 

200n 

1.0 


1.0 

200J 

Si# 

T03 

78 

SODSLD30FS 

30k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948m 


184 

V330X 

50 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

Alzz 

79 

SODSLD35FS 

35k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948n 


185 

V350X 

50 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

Alzz 

80 

SODSLD40FS 

40k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948p 


186 

16FL5S05 

50 

225n 

1.0 

30 


150J 


D04 

81 

SODSLD45FS 

45k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948a 


187 

1N5185 

50 

250n 

1 


1 

175A 

Si 

A146e 

82 

SODSLD50FS 

50k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948r 


188 

12FL5S05 

50 

250n 

1.0 

30 


150J 


D04 

83 

1N4380 

50 

1.8n 

570m 


1.0m 

175S 

Si 

D07 


189 

MB335 

50 

250n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

84 

ZS150 

50 

250n 

600m 


100m 

200A 

Si#$ 

D07 


190 

MB366 

50 

250n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

85 

ZS152 

50 

250n 

600m 


100m 

200A 

Si#$ 

D07 


191 

UTR2305 

50 

250n 

1.0 


1.0 

175 

Si 

A380a 

86 

ZS154 

50 

250n 

600m 


100m 

200A 

Si#$ 

D07 


192 

PLR810 

50 

300n 

1.0 

30 



Si 

A344r 

87 

ZS151 

100 

250n 

600m 


100m 

200A 

Si#$ 

D07 


193 

SPD2005 

50 

300n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

D05 

88 

ZS153 

100 

250n 

600m 


100m 

200A 

Si#$ 

D07 


194 

UTR4405 

50 

300n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

S292 

89 

ZS155 

100 

250n 

600m 


100m 

200A 

Si#$ 

D07 


195 

UTR5405 

50 

300n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

S292 

90 

1N4718 

50 

180n 

750m 

15 

1.0m 

150A 

Si 

D07 


196 

UTR6405 

50 

300n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

S292 

91 

2R1/52 

20 

lOn 

1.0 



175J 


Aldu 


197 

MR810 

50 

350n 

1.0 

30 

3.0 

150J 


A383 

92 

2R52 

20 

lOn 

1.0 


100m 

175J 

Si 

T052 


198 

16FL5S10 

50 

390n 

1.0 

30 


150J 


D04 

93 

3R52 

30 

lOn 

1.0 


100m 

175J 

Si 

T052 


199 

12FL5S10 

50 

430n 

1.0 

30 


150J 


D04 

94 

4R52 

40 

lOn 

1.0 


100m 

175J 

Si 

T052 


200 

GI810 

50 

750n 

1.0 

30 


175A 

Si 

D015 

95 

5R1/52 

50 

lOn 

1.0 



175J 


Aldu 


201 

GI910 

50 

750n 

1.0 

30 


175A 

Si 

DO201 

96 

5R52 

50 

lOn 

1.0 


100m 

175J 

Si 

T052 


2024 

MR2400F 

50 

200u 

1.0 

30 

4.0 

175J 

Si* 

M1339 

97 

DSR3050 

50 

25n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A266c 


203 ♦ 

S045AADF 

50 

200u 

1.0 

30 

150 

150 

Si 

DO50 

98 

DSR5050 

50 

25n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A146n 


204 ♦ 

MUR105 

50 

29 

1.0 


1.0 

175J 

Si 

D041 

99 

SVD50-2 

50 

25n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A266c 


205 ♦ 

MR820 

50 

150 

1.0 

30 

2.0 

175J 


A264 

100 

SVD50-3 

50 

25n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A146n 


206 t 

1N4933G 

50 

200 

1.0 

30 


175A 

Si 

D041 

101 

1N5807 

50 

30n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A146t 


207 

7R1/52 

70 

lOn 

1.0 



175J 


Aldu 

102 

BYW100-50 

50 

30n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

D014 


208 

7R52 

70 

lOn 

1.0 


100m 

175J 

Si 

T052 

103 

BYW100-100 

50 

30n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

D014 


209 

SR712 

70 

50n 

1.0 

30 



Si 

D04 

104 

UES201 

50 

30n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A60ak 


210 

1N5808 

75 

30n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A146t 

105 

BYW29-50 

50 

35n 

1.0 

30 


150J 

SiS 

Y220AC 


211 

UES202 

75 

30n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A60ak 

106 

BYW30-50 

50 

35n 

1.0 

30 


150J 

Si$ 



212 

1N5813 

75 

35n 

1.0 


1.0 

175J 


D04 

107 

BYW81P-50(A) 










213 

UES502 

75 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

D05 


_l 

50 

35n 

1.0 

30 


150J 


Y220AB 


214 

PD9050 

80 

75n 

1 


1 

175 

Si 

A185d 

108 

BYW81 PI-50(A) 









“ 

215 

10R1/52 

100 

lOn 

1.0 



175J 


Aldu 


_l 

50 

35n 

1.0 

30 


150J 


Y220AB 


216 

DSR3100 

100 

25n 

1.0 1 


1.0 

175A 

A 

A266c 


257 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


257 




BYW80-100 
‘ BYW81-100 
BYW98-100 
DSDI20-01B 
' DSDI36-01B 
DSR3101 
DSR5101 
MFE41-100 
MUR2510 
MUR5010 
'SI-100-50 
S3-100-50 
SVD100-6#B 
SVD100-6#C 
SVD100-12#B 
SVD100-12#C 
' SVD100-12I 
SVD100-61 
UES503 
' 70HFL10S02 
BYW08-100 
BYW78-100 
' BYW92-100 
BYW93-100 
BYW94-100 
' BYW94-100U 
40HFL10S02 
MX3110 
MX4110 
PD9050B 
SVD100-30# B 
' SVD100-30#C 
SVD100-301 
DSR5102 
" 16FL10S02 
12FL10S02 
BYX61-100 
‘ BYX65-100 
D621EC 
D628EC 
ESM243-100 
MX6110 
MX8110 
” UTX3110 
UTX4110 
6FL10S02 
388B 

70HFL10S05 
PR1002 
' PR3002 
SPD1F 
40HFL10S05 
' 1N4934 
6BG11 
12BG11 
12BH11 
30BG11 

363B _ 

BY218-100 
ESM244-100 

GI821 _ 

GI851 

IRD3900 

_ JRD3910_ 

MR831 

MR851 

MR8510 

MR861 

MR871 

PFR851 

R711X 

R3020106NW 
R4020120NW 
R4020130NW 
RAR2401 
RM4934 
S3-100-200 
SM4934 
SPD610 
~SPD610T 
SPD1210 
SPD1210T 
SPDA12210 
V331X 























































































































































4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Conl’d) 
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HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 
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300n 

1.0 

MB338 

400 

300n 

1.0 

MB369 

400 

300n 

1.0 

PLR814 

400 

300n 

1.0 

UTR2340 

400 

300n 

1.0 

9MF2B400 

400 

350n 

1.0 

9MF10B400 

400 

350n 

1.0 

9MF10B400R 

400 

350n 

1.0 

40HFL40S10 

400 

350n 

1.0 

MF2B400 

400 

350n 

1.0 

MF2B400F 

400 

350n 

1.0 

MR814 

400 

350n 

1.0 

16FL40S10 

400 

390n 

1.0 

S8-04FR 

400 

400n 

1.0 

SKE4F2/04 

400 

400n 

1.0 

SKE4G2/04 

400 

400n 

1.0 

SKN4F20/04 

400 

400n 

1.0 

SKN4F40/04 

400 

400n 

1.0 

12FL40S10 

400 

430n 

1.0 

10DF4 

400 

500n 

1.0 

684-4 

400 

500n 

1.0 

MF41-400 

400 

500n 

1.0 

SI 00-04FR 

400 

500n 

1.0 

S200-04FR 

400 

500n 

1.0 

UTR4440 

400 

500n 

1.0 

UTR5440 

400 

500n 

1.0 

UTR6440 

400 

500n 

1.0 

GI814 

400 

750n 

1.0 

GI914 

400 

750n 

1.0 

SK4F4/04 

400 

900n 

1.0 



150J 

150J 

150J 



150J 



150J 



150J 



150J 

Si 

2.0 

150J 

Si 

2.0 

150J 

Si 


150J 



165J 

Si 


150J 



150A 

Si 

250m 

175A 

Si 


125J 



150J 


lOu 

150J 

Si 

2.0 

175J 

Si 

1.0 

150J 

Si 

1.0 

150J 

Si 


175J 

Sj_ 


125J 



150A 

Si 


150J 

Si 


150J 

Si 


75C 

Si 


150J 

Si 


150A 

ST 

2.0 


Si 

2.0 

150J 

Si 


165J 

Si 


165J 

Si 


175A 

Si 


30 

30 


125J 

125J 


30 

2.0 

150J 

Si 

30 

2.0 

175J 


30 

lOu 

150J 

Si 

30 

3.0 

160J 


30 

3.0 

160J 


30 



Si 


2.0 

150J 

Si 

30 

2.0 

150C 

SiA 

30 

3.0 

150C 

SiA 

30 

3.0 

150C 

Si 

30 

4.0 

150 


30 


175A 

Si 

400 

1.0 

175J 

Si 

30 


150 

Si 

30 

1.0 

150J 

Si 

30 

1.0 

150J 

Si 

30 


175A 

Si 


2.0 

135J 

Si 


2.0 

135J 

Si 


2.0 

150J 

SiA 


2.0 

150J 

SiA 


2.0 

150J 

SiA 


2.0 

150J 

SiA 


1.0 

150A 




150J 

Si 


1.0 

150J 




150A 

Si 

30 


125J 


30 


125J 

Si 

30 


150 

Si 


1.0 

175A 

Si 


1.0 

175A 

Si 

30 



Si 


1.0 

175 

Si 


1.0 

150A 




150C 




150C 


30 


125J 




150J 

Si 


1.0 

150J 


30 

3.0 

150J 


30 


150J 



1.0 

150J 

Si 


1.0 

130J 

Si 


1.0 

130J 

Si 


1.0 

130J 

Si 


1.0 

130J 

Si 

30 


150J 



10m 

150J 

Si 


1.0 

150 




150A 

Si 


1.0 

150J 

Si 


1.0 

150J 

Si 


1.0 

175A 

Si 


1.0 

175A 

Si 


1.0 

175A 

Si 

30 


175A 

Si 

30 


175A 

Si 



130J 

Si 


D04 
D04 
D05 
C262 
C262 
C262 
' DO40 
D04 
DQ5 
" D O 40 
DO 50 
D04 
‘ D015 
Altc 
D05 

' TO220AB 
D041 
D027 
' S187e 
S187e 
A60v 
' D05 
A398c 
S19ab 
' S4710 
S471 
S19ac 
‘ A3ad 
D027 
DO40 
~ DO40 
DO 50 

_ Aleg _ 

D05 
D05 
‘ A179c 
A282 
D027 
" D05 
D05 
D027 
TO300 
DO40 
DO50 
DO50 
Ml 228 
FI 49 
u5c 
DO50 
S565 
S565 
FI 49 
Alzz 
Alzz 
S459a* 
S459b* 
S459c* 
S459d* 
A435 

"DOT0 
A89d 
D04 
“ D05 
TO220AB 
M774 
“ A248f 
A248f 
A344r 
A380a 
A435 
S436 
“ S436 
D05 
DO10 
A89d 
A383 
D04 
SI 9m 
M571c 
M571c 
DO40 
DO 50 
DQ4 
Alaaw 
C244f 
DO50 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 
RECOVERY TIME I 
TEST CONDITIONS MAX. 

1 I IF 14 IVR I IR TEMP MAT. 


■1 HS! IIS 



D.A.T.A. 


--JW 500 200n 1.0 

RG3H _ 500 200n 1.0 

RP300H 500 200n 1.0 

1N5189 500 350n 

MB339 _ 500 350n 1.0 

MB370 500 350n 1.0 

MR816 500 350n 1.0 

UTR2350 _ 500 350n 1.0 

'684-5 500 500n 1.0 

BYX66-500 500 500n 1.0 

BYX67-500 500 500n 1.0 

BYX55-600 500 750n 1.0 

SI-600-50 600 50n 1.0 

S3-600-50 _ 600 50n 1.0 

70HFL60S02 600 60n 1.0 

MUR860 600 60n 1.0 

MUR1560 _ 600 60n 1.0 

40HFL60S02 600 70n 1.0 

MX2160 600 80n 1.0 

MX3160 600 80n 1.0 

16FL60S02 600 90n 1.0 

12FL60S02 600 lOOn 1.0 

BYT12-600 600 IQOn 1.0 

BYT12P600 600 lOOn 1.0 

BYT12P800 600 lOOn 1.0 

BYT12PI-600(A) _ 

I 600 lOOn 1.0 

6FL60S02 | 600 11 On 1.0 

BYT30-600(A) _ 

I 600 110n 1.0 

BYT30P600 | 600 11 On 1.0 

BYT30PI-600(A) _ 

I 600 110n 1.0 

388M 600 120n 1.0 

70HFL60S05 600 150n 1.0 

BY233-600 600 150n 1.0 

DSD12-06A 600 150n 1.0 

SKN2F17/06 600 150n 1.C 

SKR2F17/06 600 150n 1.0 

SPD6F 600 150n 1.0 

40HFL60S05 600 180n 1.C 

1N4937 600 200n 

12JG11 600 200n 1.0 

12JH11 _ 600 200n 1,0 

30JG11 600 200n 1.0 

363M 600 200n 1.0 

BY218-600 600 200n 1.0 

BYX30-600 600 200n 1.C 

BYX46-600 600 200n 1.C 

BYX62-600 600 200n 1.C 

BYX63-600 600 200n 1.C 

BYX64-600 600 200n 1.C 

ESM244-600 600 200n 1.C 

GI826 600 200n 1.C 

GI856 600 200n 1.C 

MF12-600 600 200n 1.C 

MF35-600 600 200n 1.C 

MF70-600 600 200n 1.C 

MR836 _ 600 200n 1.C 

MR856 600 200n 1.C 

MR8560 600 200n 1.C 

MR866 _ 600 200n 1.C 

MR876 600 200n 1.C 

MR1366 600 200n 1.C 

MR1376 _ 600 200n 1.C 

MR1386 600 200n 1.C 

MR1396 600 200n 1.C 

PFR856 _ 600 200n 1X 

R716X 600 200n 1.C 

R3020606NW 600 200n 1.C 

R4020630NW 600 200n 1.C 

RAR2406 600 2O0n 1.C 

S3-600-200 600 200n 1.C 

SKN2F50/06 600 200n 1.C 

SKR2F50/06 600 200n 1.C 

SM4937 600 200n 1.C 

V336X _ 600 200n 1,( 

V356X 600 200n 1.C 

16FL60S05 600 225n 1.C 

1N4946 _ 600 250n 1 ,C 

9MF2A600 600 250n 1.C 

12FL60S05 600 250n 1.C 

MF2A600 _ 600 250n 1,( 

MF2A600F 600 250n 1.C 

MF10-600 600 250n 1.C 

PR 1005 _ 600 250n 1,( 

PR3005 600 250n 1.C 

SKN3F20/06 600 250n 1.( 

SKR3F20/06 600 250n 1.( 

70HFL60S10 600 290n 1.( 

ESM765-600 600 300n 1.( 

PLR816 _ 600 300n 1.( 

PY55-600 600 300n 1.( 

RTF60 _ 600 l300n 1.C 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


3.0 150C 

_ 175 

175 

1 175A 

10_ 175A 

1.0 175A 

3.0 150J 

10_ 175 

'1.0 150 


125J 
1.0 175J 

1.0 175J 

125J 
175J 

_ 175J 

125J 
1.0 175A 

10_ 175A 

150J 


150J 

150A 

_ 125J 

150J 

150J 

10_ 150J 

'1.0 150J 

175J 


30 

30 

30 

2.0 

150J 

150A 

Si 

Si 

Si 

30 

2.0 

140J 

Si 

30 


165J 

Si 

30 


150J 

SiA 

30 


150J 

SiA 

30 


150J 

SiA 

30 


165J 

Si 

30 


175A 

Si 

3.0 


90A 




125J 

Si 


1.0 

125 

Si 



75H 

Si 

30 

2.0 

150J 

Si 

30 

2.0 

175J 


30 

lOu 

150J 

Si 

30 

3.0 

160J 


30 

3.0 

160J 


30 

2.0 

150J 

Si 

30 

2.0 

150J 

Si 

30 

3.0 

150J 

Si 

30 

2.0 

150J 

Si 

30 



Si 


2.0 

150J 

Si 

30 

2.0 

150C 

SiA 

30 

3.0 

150C 

Si 

30 

4.0 

150 


600 

1.0 

175J 

Si 

30 

1.0 

150J 

Si 

30 

1.0 

150J 

Si 

30 


175A 

Si 


2.0 

135J 

Si 


2.0 

135J 

Si 

30 


150J 



250m 

175A 

Si 


1.0 

150A 


30 


150J 




150J 

Si 


1.0 

150J 




150A 

Si 

30 

lOu 

150J 

Si 

30 

2.0 

175J 

Si 

30 

1.0 

150J 


30 

1.0 

150J 


30 


125J 


30 


150 

Si 

30 



Si 

50 



Si 

30 


140J 

Si 


SiA A283a 

Si u5b 

Sj_u5c_ 

DOS 

Y220AC 

_ Y220AC 

D05 

Si A248f 

Si_ A248f 

D04 
D04 
_# D04 

# TO220AB 

# TO220AB 


Ml 303 
D015 
D05 

' TO220AB 
DO40 
S187e 
S187e 
A60v 
D05 
A398c 
S471 
S471 
S19ac 
A3ad 
D027 
' DO40 
DO40 
D04 
D05 
D05 
DO50 
Aleg 

D04 
D05 
D05 
A179c 
A282 
D027 
D05 
' D05 
D04 
D04 
' D05 
D05 

D027 __ 
' TO300 
DO40 
DO50 
" Ml228 
u5c 
S565 
S565 
FI 49 
Alzz 
Alzz 
D04 
Altc 
A435 
D04 
DO10 
A89d 
D04 
D041 
D027 
S565 
S565 
D05 
M774 
A344r 
Albg 
TQ220AB 


































4. HIGH-SPEED DIODES- Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



5J 

2j 

REC 

^OVERY TIME 






H - 

2J 

RECOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

hpiv 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

lU if 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 



1 

9MF2B600 

600 

350n 

1.0 


i.6 

156 a 


A435 


106 

BYT12P-1000(A) 









2 

9MF10B600 

600 

350n 

1.0 



150C 


S436 




1.0k 

135n 

1.0 

30 


150J 


Y220AB 

3 

9MF10B600R 

600 

350n 

1.0 



150C 


S436 


107 

BYT12PI-1000(A) 









4 

40HFL60S10 

600 

350n 

1.0 

30 


125J 


D05 




1.0k 

135n 

1.0 

30 


150J 


Y220AB 

5 

GR612 

600 

350n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D04 


108 

BYT30-1000(A) 









6t 

MF2B600 

600 

350n 

1.0 



150J 

Si 

DO10 




1.0k 

145n 

1.0 

30 


150J 


D05 

7 

MF2B600F 

600 

350n 

1.0 


1.0 

150J 


A89d 


109 

BYT30P-1000(A) 









8 

16FL60S10 

600 

390n 

1.0 

30 


150J 


D04 




1.0k 

145n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 

9 

BY277-600R 

600 

400n 

1.0 

30 


125J 

SiA 

M754 


110 

BYT30PI-1000(A) 









10 

MB340 

600 

400n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 




1.0k 

145n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 

11 

MB371 

600 

400n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 


111 

70HFL100S05 

1.0k 

150n 

1.0 

30 


125J 


D05 

12 




■m 


ifiH 

BRIM 

Si 

ErEESuiH 


112 


1.0k 


1.0 

30 

1.0 

150J 

Si 

S187e 


S20-06FR 

liiiliMI 






mm 




SKR2F17/10 







[W 

I3TRSH 


SKE4F2/06 





lEfl 






40HFL100S05 







IBS 



SKE4G2/06 





HM 


m 




BYT67-1000 







■9 




wwtwm 




USM 


Si 

•SHsBI 



MF12-1000 


RJiTiTI^BI 





Si 




E 






Si 




MF35-1000 







Si 



UTR2360 

bwSHI 




tm 


Si 

A380a 



S3-1000-200 







Si 



12FL60S10 





mm 

SRlM 


D04 







30 

1.0 

150J 

Si 

icLT&aiiiHi 


10DF6 


RiMiflH 



■ii jin 

EriAI 

Si 

Alaaw 



SKR2F50/10 




30 

1.0 

150J 

Si 



684-6 


kimm 



RUN 

Pi 


C244f 



16FL100S05 




30 


150J 



22 

BYX66-600 

■diliHfl 

fcfiTiTIVHI 




IRliKM 

mm 



122 

BYT95E 




30 


175J 



23 

BYX67-600 


1*1*1'ill v 








123 

SKN3F20/10 




30 

1.0 

150J 



24 

ESM245-600 


mtamt 




Eraffi 

mm 

DO50 


124 

SKR3F2/10 




30 

1.0 

130J 



25 

MF41-600 


Miitinw 




IfeliM 

Si 

fmsiMi 


125 

SKR3F20/10 


kMiJTBHt 


30 




Fs£f:£flHitlku 

26 

GI816 

E 

W-UHl 




175A 

Si 

D015 


126 

SKR3F20/12 




30 





27 

GI916 

E*m 





175A 

Si 

DO201 


127 

70HFL100S10 




30 





28 

SK4F4/06 

600 

900n 

1.0 



130J 

Si 

A277m 


128 

PLR818 

1.0k 

300n 






kl&EniHBri 

29 

SK4G4/06 

600 

900n 

1.0 



130J 

Si 

A277m 


129 

40HFL100S10 

1.0k 

350n 







30 

MF71-600 

600 

I.Ou 

1.0 



Hi 

Si 



130 

MR818 

1.0k 

350n 







31 ♦ 

MR2406F 

600 

RTiTiUBB 

1.0 

30 

4.0 

175J 

Si 

Ml 339 


131 

16FL100S10 

1.0k 

390n 


30 




i 

32 ♦ 

MR826 

600 


1.0 

30 

2.0 

175J 


A264 


132 

SKE4F2/10 

1.0k 

400n 



1.0 



l.ruvZEiiMi 

33 ▼ 

1N4937G 

600 


1.0 

30 


175A 

Si 

D041 


133 

12FL100S10 

1.0k 

430n 


30 



wmM 


34 

MUR870 

■ 1 1 Mil 

IIiMTHI 






j 


134 

1N4948 

1.0k 

500n 




175A 


mm ■ 

35 

BYX66-700 

K»7«" 









135 

BYX66-1000 

1.0k 

500n 




150A 

SiA 


36 

BYX67-700 

■7TTM 









136 

BYX67-1000 

1.0k 

500n 




150A 




1N5434 

WfKiwttL 





kikui 

mm 



137 

ESM245-1000 

1.0k 


1.0 

30 






BY277-750R 






BKKflH 




138 

ESM245-1000R 










SI-800-50 


ES 




ilTRW 

H 





1000 

500n 

1.0 

30 






S3-800-50 



1.0 

800 

1.0 

175J 

Si 

u5c 


EES 


1.0k 


1.0 



150J 

Si 



BYT 12-800 

800 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

D04 


140 

PR3007 

1.0k 

500n 

1.0 

30 

2.0 

175J 

Si 

D027 


BYT12PI-800(A) 










141 

GI818 

1.0k 

750n 

1.0 

30 


175A 

Si 

D015 



800 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Y220AB 


142 

GI918 

1.0k 

750n 

1.0 

30 


175A 

Si 

DO201 

43 

1M Hi 

800 

lOOn 

1.0 



175J 


Y220AC 


143 

SK4F4/10 

1.0k 

900n 

1.0 



130J 

Si 

A277m 

44 

I ;IhC kTi 










144 

SK4G4/10 

1.0k 

900n 

1.0 



130J 

Si 

A277m 



800 

110n 

1.0 

30 


150J 


D05 


145 

MF71-1000 

1.0k 

I.Ou 

1.0 



150J 

Si 

DO50 

45 


800 

110n 

1.0 

30 


150J 


C262 


146 

SKN1M20/10 

1.0k 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO40 

46 











147 

SKN1M40/10 

1.0k 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO50 



800 

110n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 


148 

12F100B 

1.0k 

5.0u 

1.0 

30 


200J 

Si 

S19y0 

47 

70HFL80S05 

800 

150n 

1.0 

30 


125J 


D05 


149v 

BY228/13 

1.0k 

20u 

1.0 


200u 

140J 

Si 

A333e 

48 

DSD12-08A 

800 

150n 

1.0 



150J 


DO40 


150* 

MF12-1200 

1.2k 

200n 

1.0 



125J 

Si 

D04 

49 

SKN2F17/08 

800 

150n 

1.0 

30 

1.0 

150J 

Si 

S187e 


151 

MF35-1200 

1.2k 

200n 

1.0 


1.0 

125 

Si 

D05 

50 

SKR2F17/08 

800 

150n 

1.0 

30 

1.0 

150J 

Si 

S187e 


152 

MF70-1000 

1.2k 

200n 

1.0 



75H 

Si 

D05 

51 

40HFL80S05 

800 

180n 

1.0 

30 


125J 


D05 


153 

MF70-1200 

1.2k 

200n 

1.0 



75H 

Si 

D05 

52 

BYT67-800 

800 

200n 

1.0 

30 


150J 

# 

D05 


154 

SKN3F20/12 

1.2k 

250n 

1.0 

30 

1.0 

150J 


S565 

53 

GI828 

800 

200n 

1.0. 

30 

2.0 

175 


Aleg 


155 

SKR3F2/12 

1.2k 

250n 

1.0 

30 

1.0 

130J 

Si 

S187e 

54 

MF12-800 

800 

200n 

1.0 



125J 

Si 

D04 


156 

DSD12-12A 

1.2k 

500n 

1.0 

1.2k 


150 

Si 


55 


800 

200n 

1.0 


1.0 

125 

Si 

D05 


157 

DSD17-12B 

1.2k 

500n 

1.0 



150J 

Si 

S187e0 

56 


800 

200n 

1.0 



75H 

Si 

D05 


158 

DSD35-12A 

1.2k 

500n 

1.0 

1.2k 


150 

Si 


57 ▼ 

S3-800-200 

800 

200n 

1.0 

800 

1.0 

175J 

Si 

u5c 


159 

MF41-1200 

1.2k 

500n 

1.0 



150J 

Si 

DO50 

58 

SKN2F50/08 

800 

200n 

1.0 

30 

1.0 

150J 

Si 

S565 


160 

MF71-1200 

1.2k 

I.Ou 

1.0 



150J 

Si 

DO50 

59 

SKR2F50/08 

800 

200n 

1.0 

30 

1.0 

150J 

Si 

S565 


161 

SKN1M20/12 

1.2k 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO40 

60 

16FL80S05 

800 

225n 

1.0 

30 


150J 


D04 


162 

SKN1M40/12 

1.2k 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO50 

61 

1N4947 

800 

250n 

1.0 


250m 

175A 

Si 

Altc 


163 

SKN4M600/12 

1.2k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 

62 

12FL80S05 

800 

250n 

1.0 

30 


150J 


D04 


164v 

BY228/15 

1.2k 

20u 

1.0 


200u 

140J 

Si 

A333e 

63 

BYT95D 

800 

250n 

1.0 

30 


175J 

Si 

A333c 


165 

BY438 

1.2k 

20u 

1.0 



140J 

Si 

A333c 

64 

MF2A800 

800 

250n 

1.0 



150A 

Si 

D~OT0 


166 

DSD12-14A 

1.4k 

500n 

1.0 

1.4k 


150 

Si 


65 

MF10-800 

800 

250n 

1.0 



150A 

Si 

D04 


167 

SKN1M40/14 

1.4k 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO50 

66 

SKN3F20/08 

800 

250n 

1.0 

30 

1.0 

150J 


S565 


168 

SKN4M600/14 

1.4k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 

67 

SKR3F20/08 

800 

250n 

1.0 

30 

1.0 

150J 


S565 


169 

HVC15F 

1.5k 

200n 

1.0 


2.0 

100A 

Si* A 

Aley 

68 

70HFL80S10 

800 

290n 

1.0 

30 


125J 


D05 


170 

DSD12-16A 

1.6k 

500n 

1.0 



150J 

Si 

DO40 

69 

ESM765-800 

800 

300n 

1.0 

30 


150 

Si 

M774 


171 

SKN4M600/16 

1.6k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 


PLR817 

800 

300n 

1.0 

30 



Si 

A344r 


172 

SKN4M600/18 

1.8k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 


9MF2B800 

800 

350n 

1.0 


1.0 

150A 


A435 


173 

HVC20F 

2.0k 

200n 

1.0 


2.0 

100A 

Si*A 

Aley 


9MF10B800 

800 

350n 

1.0 



150C 


S436 


174 

VC20X 

2.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 

73 

9MF10B800R 

800 

350n 

1.0 



150C 


S436 


175 

SKN4M600/20 

2.0k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 

74 

40HFL80S10 

800 

350n 

1.0 

30 


125J 


D05 


176 

SKN4M600/22 

2.2k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 

75 

BYX62-800 

800 

350n 

1.0 

30 

2.0 


Si 

D04 


177 

SKN4M600/24 

2.4k 

4.0u 

1.0 


1.0 

140J 

Si 

C246c 

76 

GR812 

800 

350n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D04 


178 

HVC25F 

2.5k 

200n 

1.0 


2.0 

100A 

Si* A 

Aley 

77 

MF2B800 

800 

350n 

1.0 



150A 

Si 

DO10 


179 

UDD2.5 

2.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 

78 

MF2B800F 

800 

350n 

1.0 


1.0 

150J 


A89d 


180 

UDF2.5 

2.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


MR817 

800 

350n 

1.0 

30 

3.0 

150J 


A383 


181 

UFB2.5 

2.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S543 


16FL80S10 

800 

390n 

1.0 

30 


150J 


D04 


182 

UGF2.5 

2.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S293 

RtfjH 

BYT71-800 

800 

400n 

1.0 

30 


125J 

Si 

TO220AB 


183 

VC30X 

3.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 

82 

SKE4F2/08 

800 

400n 

1.0 


1.0 

130J 

Si 

M571C 


184 

VC40X 

4.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 

83 

SKN4F40/08 

800 

400n 

1.0 


1.0 

130J 

Si 

DO50 


185 

VC50X 

5.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 

84 

12FL80S10 

800 

430n 

1.0 

30 


150J 


D04 


186 

UDC5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


BYX66-800 

800 

500n 

1.0 

30 


150A 

SiA 

DO40 


187 

UDD5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


BYX67-800 

800 

500n 

1.0 

30 


150A 

SiA 

DO50 


188 

UDF5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


ESM245-800 

800 

500n 

1.0 

30 


165J 

Si 

DO50 


189 

UFB5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S543 


MF41-800 

800 

500n 

1.0 



150J 

Si 

DO§0 


190 

UFS5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S543 


GI817 

800 

750n 

1.0 

30 


175A 

Si 

D015 


191 

UGD5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S293 


GI917 

800 

750n 

1.0 

30 


175A 

Si 

DO201 


192 

UGF5 

5.0k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S293 


S8-08FR 

800 

800n 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

SI 9m 


193 

VC60X 

6.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 


S20-08FR 

800 

800n 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

S19p 


194 

VC70X 

7.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 


SK4F4/08 

800 

900n 

1.0 



130J 

Si 

A277m 


195 

UDC7.5 

7.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


SK4G4/08 

800 

900n 

1.0 



130J 

Si 

A277m 


196 

UDD7.5 

7.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


MF71-800 

800 

I.Ou 

1.0 



150J 

Si 

DO50 


197 

UFB7.5 

7.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S543 


SKN1M20/08 

800 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO40 


198 

UFS7.5 

7.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S543 

97 

SKN1M40/08 

800 

I.Ou 

1.0 


1.0 

150J 

Si 

DO50 


199 

UGD7.5 

7.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S293 

98 

12F80B 

800 

5.0u 

1.0 

30 


200J 

Si 

S19y0 


200 

UGF7.5 

7.5k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S293 


MUR890 

900 

lOOn 

1.0 



175J 


Y220AC 


201 

VC80X 

8.0k 

300n 

1.0 


2.0 

125A 

SiA 

M430 


BYX66-9Q0 

900 

500n 

1.0 

30 

2.0 


Si 

D04 


202 

UDC10 

10k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


BYX67-900 

900 

500n 

1.0 

30 

2.0 


Si 

D05 


203 

UFS10 

10k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S543 


SI-1000-50 

1.0k 

50n 

1.0 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

u5b 


204 

UGD10 

10k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S293 


S3-1000-50 

1.0k 

50n 

1.0 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

u5c 


205 

UDC15 

15k 

500n 

1.0 


1.0 

150 


S542 


MUR8100 

1.0k 

lOOn 

1.0 



175J 


Y220AC 


206 

15DF4 

400 

150n 

1.3 


10m 

150J 

Si 

Alaav 


BYT12-1000(A) 










207 

15DF6 

600 

150n 

1.3 


10m 

150J 

Si 

Alaav 



1 1.0k 

135n 

1.0 

30 


150J 


D04 


208 

1N5898 

50 

5.0u 

1.5 


3.0 

150A 

Si 


1_ 











209 

1N5899 

100 

5.0u 

1.5 


3.0 

150A 

Si 
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HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


VERY TIME 


TEST CONDITIONS 


TEMP MAT. DRAW NG 


BYX71-350 
BYX71-600 
BYW19-800 
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6FH05S 
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2 

30 
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30 

3.0 
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30 
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30 
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5 
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10 
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75 
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B 
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! 
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4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 

T~ RECOVERY TIME I I I TT I 


Si 6-200-200 
SI 6-400-50 
SI 6-400-200 
' SI 6-600-200 
SI 6-800-50 
SI 6-800-200 
SI 6-1000-50 
SI 6-1000-200 

T51A 

T52A 

HSE7021-RT 

"T51B 

T52B 

HSE7022-RT 

T51C 

T52C 

HSE7023-RT 
" HSE7024-RT 
HSE7025-RT 
HSE7026-RT 
‘ HSE7027-RT 
1N3874 
S006AADF 
' 1N3875 
S00601DF 
1N3876 
" S00602DF 
1N3877 
S00603DF 
" 1N3878 
S00604DF 
30FWJ11 
' 60FWJ2C11 
D30S3 
S30S3A 
30GWJ11 
60GWJ2C11 

D30S4 _ 

" S30S4A 
30BG15 
30CG15 
30DG15 
DSD35-02A 
DSD35-04A 
" DSD35-06A 
DSD35-08A 
D21S1000C 
" D30S1000C 
D21S1200C 
D30S1200C 
" DSD35-14A 
D21S1400C 
D30S1400C 
" DSD35-16A 
1N3879A 
1N3880A 
" 1N3881A 
1N3882A 
1N3883A 
' R3020506 
R3020512 
R3020606 
R3020612 
S51A 

S52A _ 

' HSE7030-RT 
S51B 

S52B _ 

' HSE7031-RT 
S51C 

S52C _ 

" HSE7032-RT 
HSE7033-RT 
HSE7034-RT 
' HSE7035-RT 
HSE7036-RT 
1N3884 
‘ 1N3889A 
SOI 2AADF 
1N3890A 
" SOI201DF 
1N3891A 
S01202DF 
" 1N3887 
1N3892A 
S01203DF 
" 1N3893A 
S01204DF 
SOI 6AADF 
‘SOI 601 DF 
SM01PCN013 
SM01PCN026 
S01602DF 
SM02PCN013 
SM02PCN026 
" SM02PCN024 
SV1502F 
KU1002F 
S01603DF 
KU1003F 
SM04PCN013 
' SM04PCN026 
SM04PCN024 
SV1504F 
KU1004F 
SM06PCN024 
SV1506F 
' KU1006F 
SM08PCN024 


PIV 

M, _ 

I] 

trr 

TEST CONDITIONS 
JJ IF 4JVR IR 

(A) (V) (A) 

MAX. 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

200 

lOOn 1 

16 

200 

1.0 

175J 

Si 

u5S — 

400 

50n 

16 

400 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

400 

200n 

16 

400 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

600 

200n 

16 

600 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

800 

50n 

16 

800 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

800 

200n 

16 

800 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

1.0k 

50n 

16 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

1.0k 

200n 

16 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

u5d 

50 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 

50 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 

50 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

100 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 

100 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 

100 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

200 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 

200 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 

200 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

300 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

400 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

500 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

600 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 

50 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DOIO 

50 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 

100 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DOIO 

100 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 

200 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DOIO 

200 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 

300 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DOIO 

300 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 

400 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DOIO 

400 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 

30 

200n 

30 



131C 

Si 

S555 

30 

200n 

30 



131C 

Si 

Ml 209 

30 

200n 

30 



125J 

Si4 

D04 

30 

200n 

30 




Sif 

Sl9z 

40 

200n 

30 



131C 

Si 

S555 

40 

200n 

30 



131C 

Si 

Ml 209 

40 

200n 

30 



125J 

Si^ 

D04 

40 

200n 

30 




Sii 

S19z 

100 

60n 

30 



126C 

Si 

S19n 

150 

60n 

30 



126C 

Si 

S19n 

200 

60n 

30 



126C 

Si 

S19n 

200 

300n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19u 

400 

300n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19u 

600 

500n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19u0 

800 

500n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19u0 

1.0k 

4.0uC 

30 



100C 

Si 

S493. 

1.0k 

7.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 

1.2k 

4.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 

1.2k 

7.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 

1.4k 

I.Ou 

30 


250m 

150J 

Si 

S19U0 

1.4k 

4.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 

1.4k 

7.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 

1.6k 

I.Ou 

30 


250m 

150J 

Si 

S19U0 

50 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 

100 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 

200 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 

300 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 

400 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 

500 

200n 

36 



150C 

Si 

DOT0 

500 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 

600 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 

600 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 

50 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 

50 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 

50 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

100 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 

100 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 

100 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

200 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 

200 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 

200 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

300 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

400 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

500 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

600 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 

50 

300n 

40 

30 

5.0 

150C 

Si 

DOIO 

50 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 

50 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 

100 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 

100 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 

200 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO 40 

200 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 

300 

300n 

40 

30 

5.0 

150C 

Si 

DOIO 

300 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 

300 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 

400 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 

400 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 

50 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 

100 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 

100 

600n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 

100 

700n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 

200 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 

200 

600n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 

200 

700n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 

200 

1.5u 

50 



150J 


D04 

200 

35uC 

50 


i 

150J 

Si 

D08 

200 , 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 

300 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 

300 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 

400 

600n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 

400 

700n 

50 

50 


150J 

SiA 

DOT0 

400 

1.5u 

50 



150J 


D04 

400 

35uC 

50 



150J 

Si 

D08 

400 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 

600 

1.5u 

50 



150J 


D04 

600 

35uC 

50 



150J 

Si 

D08 

600 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 

800 

1.5u 

50 



150J 


D04 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 
RECOVERY TIME I T" 


PIV 

u 

TEST CONDITIONS 

MAX. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

(V) 

(s) _ 

JAL_ 

(V) 

(A) 

£C) 

800 

35uC 

50 



150J 

800 

70uC 

50 


50 

125J 

1.0k 

35nC 

50 



150J 

1.0k 

1.5u 

50 



150J 

1.0k 

70uC 

50 


50 

125J 

1.2k 

22uC 

50 



125J 

1.2k 

35uC 

50 



150J 

1.4k 

35uC 

50 



150J 

30 

200n 

60 



124C 

30 

225n 

60 




40 

200n 

60 



124C 

40 

225n 

60 




1.0k 

1.5u 

60 



125J 

1.2k 

1.5u 

60 



125J 

50 

1.5u 

63 


63 

150J 

100 

1.5u 

63 


63 

150J 

200 

1.5u 

63 


63 

150J 

300 

1.5u 

63 


63 

150J 

400 

1.5u 

63 


63 

150J 

500 

1.5u 

63 


63 

150J 

600 

1.5u 

63 


63 

150J 

50 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

50 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

50 

350n 

65 


4.0 

150J 

100 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

100 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

100 

350n 

65 


4.0 

150J 

200 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

200 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

200 

350n 

65 


4.0 

150J 

300 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

300 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

300 

350n 

65 


4.0 

150J 

400 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

400 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

400 

350n 

65 


4.0 

150J 

1.2k 

I.Ou 

80 

1.2k 


150 

1.4k 

I.Ou 

80 


250m 

150J 

1.6k 

I.Ou 

80 


250m 

150J 

1.6k 

3.5u 

80 



125J 

1.8k 

3.5u 

80 



125J 

2.0k 

3.5u 

80 



125J 

50 

200n 

95 



150J 

50 

200n 

95 



150J 

100 

200n 

95 



150J 

100 

200n 

95 



150J 

200 

200n 

95 



150J 

200 

200n 

95 



150J 

30 

1 lOn 

100 

30 

5.0m 

125 

30 

110n 

100 

30 

5.0m 

125 

40 

11 On 

100 

40 

5.0m 

1P5 

40 

11 On 

100 

40 

5.0m 

125 

50 

350n 

100 


9.0 

150C 

50 

350n 

100 

30 

9.0 

150 

50 

2.5u 

100 


100 

150J 

100 

350n 

100 


9.0 

150C 

100 

350n 

100 

30 

9.0 

150J 

100 

900n 

“Too 

50 


150J 

100 

1u 

100 

50 


150J 

100 

2.5u 

100 


100 

150J 

200 

300n 

100 



125 

200 

350n 

100 


9.0 

150C 

200 

350n 

100 


9.0 

150J 

200 

900n 

100 

50 


150J 

200 

I.Ou 

100 



150J 

200 

2u 

100 

50 


150J 

200 

2.5u 

100 


100 

150J 

300 

350n 

100 

30 

9.0 

150J 

300 

2.5u 

100 


100 

150J 

400 

300n 

100 



125 

400 

350n 

100 

30 

9.0 

150J 

400 

900n 

100 

50 


150J 

400 

1u 

100 j 

50 


150J 

400 

2u 

100 

50 


150J 

400 

2.5u 

100 


100 

150J 

500 

200n 

100 



150C 

500 

200n 

100 



150C 

500 

300n 

100 



125 

500 

2.5u 

100 


100 

150J 

600 

200n 

100 



150C 

600 

200n 

100 



150C 

600 

300n 

100 



125 

600 

I.Ou 

100 



125J 

600 

I.Ou 

100 



125J 

600 

I.Ou 

100 



125J 

600 

2.0u 

100 



125J 

600 

2u 

100 

50 


150J 

600 

2.5u 

100 


100 

150J 

800 

2.0u 

100 



125J 

800 

2u 

100 

50 


150J 

1.0k 

2.0u 

100 



125J 

1.0k 

2u 

100 

50 


150J 

1.2k 

2.0u 

100 



125J 

1.2k 

2.0u 

100 



125J 

1.0k 

1.5u 

150 



125J 

1.2k 

1.5u 

150 



125J 

50 

225n 

175 



150J 

100 

225n 

175 



150J 

200 

225n 

175 



150J 

300 

225n 

175 



150J 

100 

4.0u 

200 



150J 

100 

4.0u 

200 



150J 

200 

300n 

20 0 



125 

200 

4.0u 

200 



150J 

200 

4.0u 

200 



150J 

200 

70uC 

200 



150J 

300 

4.0u 

200 



150J 

300 

4.0u 

200 



150J 

400 

300n 

200 



125 

400 

4.0u 

200 



150J 


DRAWING 

NO. 


D.A.T.A. 


SV1508F 800 35uC £ 

KU1008F 800 70uC 5 

SV1510F _ 1.0k 35nC £ 

SM10PCN024 1.0k 1.5u £ 

KU1010F 1.0k 70uC £ 

KU1012F _ 1.2k 22uC £ 

SV1512F 1.2k 35uC £ 

SV1514F 1.4k 35uC £ 

60FWJ11 _ 30 200n _€ 

56053 30 225n € 

60GWJ11 40 200n £ 

56054 _ 40 225n _£ 

DFF20B10 1.0k 1.5u £ 

DFF20B12 1.2k 1.5u £ 

HSE8030-RT 50 1.5u _£ 

HSE8031-RT 100 1.5u £ 

HSE8032-RT 200 1.5u £ 

HSE8033-RT 300 1.5u _£ 

" HSE8034-RT 400 1.5u € 

HSE8035-RT 500 1.5u £ 

HSE8036-RT 600 1.5u _£ 

" 1N3899 50 350n £ 

1N3904 50 350n £ 

S025AADF _ 50 350n _£ 

" 1N3900 100 350n £ 

1N3905 100 350n £ 

S02501DF _ 100 350n _£ 

" 1N3901 200 350n £ 

1N3906 200 350n £ 

S02502DF _ 200 350n _£ 

1N3902 300 350n £ 

1N3907 300 350n £ 

S02503DF _ 300 350n _£ 

"1N3903 400 350n £ 

1N3908 400 350n £ 

S02504DF _ 400 350n _£ 

"DSD110-12A 1.2k I.Ou £ 

DSD110-14A 1.4k I.Ou £ 

DSD110-16A 1.6k I.Ou _£ 

15MLA160 1.6k 3.5u £ 

15MLA180 1.8k 3.5u £ 

15MLA200 _ 2.0k 3.5u _£ 

P51A 50 200n £ 

P52A 50 200n £ 

P51B _ 100 200n _£ 

P52B 100 200n £ 

P51C 200 200n £ 

P52C _ 200 200n _£ 

5553 30 110n 1C 

S10SC3 30 110n 1C 

5554 _ 40 11Qn 1C 

S10SC4 40 110n 1C 

1N3914 50 350n 1C 

S035AADF _ 50 350n 1C 

HSE8040-RT 50 2.5u 1C 

1N3915 100 350n 1C 

S03501DF _ 100 350n 1C 

” SM01PCN046 100 900n 1C 

SM01PCN076 100 1u 1C 

HSE8041-RT 100 2.5u 1C 

BYT75-200 200 300n 1C 

1N3916 200 350n 1C 

S03502DF _ 200 350n 1C 

SM02PCN046 200 900n 1C 

SM02PCN076 200 I.Ou 1C 

SM02PCN074 200 _ 2u 1C 

"HSE8042-RT 200 2.5u 1C 

S03503DF 300 350n 1C 

HSE8043-RT 300 2.5u 1C 

~ BYT75-400 400 300n 1C 

S03504DF 400 350n 1C 

SM04PCN046 400 900n 1C 

SM04PCN076 400 1u 1C 

SM04PCN074 400 2u 1C 

HSE8044-RT 400 2.5u 1C 

" R4020520 500 200n 1C 

R4020530 500 200n 1C 

BYT75-500 500 300n 1C 

" HSE8045-RT 500 2.5u 1C 

R4020620 600 200n 1C 

R4020630 _ 600 200n 1C 

BYT75-600 600 300n 1C 

100JH21 600 I.Ou 1C 

200JH21 _ 600 I.Ou 1C 

"300JH21 600 I.Ou 1C 

20MLA60 600 2.0u 1C 

SM06PCN074 600 2u 1C 

" HSE8046-RT 600 2.5u 1C 

20MLA80 800 2.0u 1C 

SM08PCN074 800 _ 2u 1C 

"20MLA100 1.0k 2.0u 1C 

SM10PCN074 1.0k 2u 10 

20MLA120 _ 1.2k 2.0u 1C 

" 100QH21 1.2k 2.0u 1C 

DFF50B10 1.0k 1.5u 15 

DFF50B12 _ 1.2k 1.5u 15 

" S055AADF 50 225n 17 

S05501DF 100 225n 17 

S05502DF _ 200 225n 17 

" S05503DF 300 225n 17 

ARF612P01 100 4.0u 20 

ARF612S01 100 4.0u 20 

'ESM4116-200 200 300n 20 

ARF612P02 200 4.0u 20 

ARF612S02 200 4.0u 20 

" TV2202F 200 70uC 20 

ARF612P03 300 4.0u 20 

ARF612S03 300 4.0u 20 

"ESM4116-400 400 300n 20 

ARF612P04 400 U.Ou 20 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 












4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



B - 

II- 

REC 

;OVERY TIME 





5J 

2j 

REC 

OVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 










NO. ! 




(s)_ 

(A) 


(A) 

mm 






(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

imm 



1 

1 1 1 II1 |i| 1 

400 

'KVmHBI 







IEBSHII 










2* 

TV2204F 

400 

70uC 

200 



150J 

mm 

i 



100 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

3 

ESM4116-500 

500 

300n 

200 



125 

Si 

M771 

106 

R5020108CJWA 









4 

ARF612P05 

500 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml136§ 



100 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

5 

ARF612S05 

500 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136* 

107 

R5020110CJWA 









6 

ESM4116-600 

600 

300n 

200 



125 

Si 

M771 



100 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

7 

ESM4120-600 

600 

800n 

200 



125 

Si 

M771 

108 

R5020213LSWA 









8 

ARF612P06 

600 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml136§ 



200 

.70u 

314 



125A 


DO80 

9 

ARF612P07 

600 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 1365 

109 

R5020208FJWA 









10 

ARF612S06 

600 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 136t 



200 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 " 

11 

FD200T12 

600 

50uC 

200 

100 


125B 

SiA 

C248a 

110 

R5020210FJWA 










TV2206F 

600 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 



200 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

13 

ARF612S07 

700 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 136f 

111 

R5020208EJWA 









14 

ESM4120-800 

800 

800n 

200 



125 

Si 

M771 



200 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

15 

ARF612P08 

800 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 1365 

112 

R5020210EJWA 









16 

ARF612S08 

800 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml0054 



200 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

17 

FD200T16 

800 

50uC 

200 

100 


125B 

SiA 

0248a 

113 

R5020208CJWA 









18^ 

TV2208F 

800 

70uC 

200 



150J 

Si 

X)9 



200 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

19 

ESM4120-900 

900 

800n 

200 



125 

Si 

M771 

114 

R5020210CJWA 









20 

ARF612P09 

900 

4.0u 

200 



150J 

[SiA 

M1136§ 



200 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

21 

ARF612S09 

900 

4.0u 

200 



150J 

^SiA 

M1005# 

115 

R5020313LSWA 









22 

ESM4120-1000 











300 

.70u 

314 



125A 


DO80 



1.0k 

800n 

200 



125 

Si 

V1771 

116 

R5020308FJWA 









23 

ARF612P10 

1.0k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 1365 



300 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

24 

ARF612S10 

1.0k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005» 

117 

R5020310FJWA 









25 

FD200T20 

1.0k 

50uC 

200 

100 


125B 

SiA 

C248a 



300 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 

264 

TV2210F 

1.0k 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 

118 

R5020308EJWA 









27 

ARF612P11 

1.1k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005§ 



300 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

28 

ARF612S11 

1.1k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005* 

119 

R5020310EJWA 









29 

200QH21 

1.2k 

2.0u 

200 



125J 

Si 

C242c 



300 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

30 

SSiL4065 

1.2k 

2.8u 

200 

800 

65 


SiA 

M851 

120 

R5020308CJWA 









31 

ARF612P12 

1.2k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005§ 



300 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

32 

ARF612S12 

1.2k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005f 

121 

R5020310CJWA 









33 

FD200T24 

1.2k 

50uC 

200 

100 


125B 

SiA 

C248a 



300 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

34 ♦ 

TV2212F 

1.2k 

70uC 

200 



150J 

Si 

1)09 

122 

R5020413LSWA 









35 

ARF612P13 

1.3k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M10055 



400 

.70u 

314 



125A 


DO80 

36 

ARF612S13 

1.3k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 005 ♦ 

123 

R5020408FJWA 









37 

ARF612P14 

1.4k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005§ 



400 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

38 

ARF612S14 

1.4k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005* 

124 

R5020410FJWA 









394 

TV2214F 

1.4k 

70uC 

200 



150J 

Si 

DO 9 



400 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

40 

ARF612P15 

1.5k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005§ 

125 

R5020418FSWA 









41 

ARF612S15 

1.5k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1005^ 



400 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

42 ♦ 

TV2215F 

1.5k 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 

126 

R5020408EJWA 









43 

45MLA60 

600 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435g 



400 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

44 

153PJLA60 

600 

35uC 

220 



125J 

Si 

Ml 246 

127 

R5020410EJWA 









45 

45MLA80 

800 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435g 



400 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

46 

153PJLA80 

800 

35uC 

220 



125J 

Si 

Ml 246 

128 

R5020408CJWA 









47 

45MLA100 

1.0k 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435q 



400 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

48 

153PJLA100 

1.0k 

35uC 

220 



125J 

Si 

Ml 246 

129 

R5020410CJWA 









49 

45MLA120 

1.2k 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435g 



400 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

50 

153PJLA120 

1.2k 

35uC 

220 



125J 

Si 

Ml 246 

130 

R5020513LSWA 









51 

DSF402ST01 

100 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

.70u 

314 



125A 


DO80 

52 

DSF402ST02 

200 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

131 

R5020508FJWA 









53 

DSF402ST03 

300 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

54 

DSF402ST04 

400 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

132 

R5020510FJWA 









55 

DSF402ST05 

500 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 

56 

DSF402ST06 

600 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

133 

R5020518FSWA 









57 

DSF402ST07 

700 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

58 

DSF402ST08 

800 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

134 

R5020508EJWA 









59 

DSF402ST09 

900 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

60 

DSF402ST10 

1.0k 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

135 

R5020510EJWA 









61 

DSD304-11A 

1.1k 

11.Ou 

250 



150A 

Si 

C240e 



500 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

62 

DSF402ST11 

1.1k 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

136 

R5020508CJWA 









63 

DSF402ST12 

1.2k 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

64 

DSD304-14A 

1.4k 

I.Ou 

250 



150A 

Si 

C240e 

137 

R5020510CJWA 









65 

DSD304-16A 

1.6k 

I.Ou 

250 



150A 

Si 

C240e 



500 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

66 ▼ 

DSF502ST10 

1.0 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

138 

R5020613LSWA 









67 ▼ 

DSF502ST11 

1.1 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 



600 

.70u 

314 



125A 


DO80 

68 ▼ 

DSF502ST12 

1.2 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

139 

R5020608FJWA 









69 

S30SC3 

30 

150n 

300 

30 

20m 

125 





600 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

70 

S30SC4 

40 

150n 

300 

40 

20m 

125 



140 

R502061 OF JWA 









7 It 

DSF502ST06 

600 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 



600 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

72 ▼ 

DSF502ST07 

700 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

141 

R5020618FSWA 









73 

SSiK44-40 

700 

2.8u 

300 


65 


SiA 

M851 



600 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

74 

SSiK4440 

700 

2.8u 

300 


65 


SiA 

M851 

142 

R5020608EJWA 









75 t 

DSF502ST08 

800 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 



600 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

76 ▼ 

DSF502ST09 

900 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

143 

R5020610EJWA 









77 

SSiN6665 

1.0k 

3.0u 

300 


200 


SiA 

C246i 



600 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

78 

300QH21 

1.2k 

2.0u 

300 



125J 

Si 

C242d 

144 

R5020608CJWA 









79 

SSiK44-65 

1.2k 

2.8u 

300 


65 


SiA 

M851 



600 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

80 

SSiK4465 

1.2k 

2.8u 

300 


65 


SiA 

M851 

145 

R5020610CJWA 









81 

SSiK44-83 

1.5k 

2.8u 

300 


65 


SiA 

M851 



600 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

82 

SSiK4483 

1.5k 

2.8u 

300 


65 


SiA 

M851 

146 

R5020713LSWA 









83 

SSiN6683 

1.5k 

3.0u 

300 


200 


SiA 

C246i 



700 

.70u 

314 



125A 


DO80 

”84 

70MLAB160 

1.6k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

147 

R5020708FJWA 









85 

100MLAB160 

1.6k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 



700 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

86 

103PJLA160 

1.6k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 

148 

R5020710FJWA 









87 

70MLAB180 

1.8k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 



700 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 

88 

100MLAB180 

1.8k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

149 

R5020718FSWA 









89 

103PJLA180 

1.8k 

4.0u_ 

300 



125J 

Si 

Ml 246 



700 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

90 

SSiN6610 

2.0k 


300 



140J 

Si 

C246j 

150 

R5020708EJWA 









91 

SSiN66110 

2.0k 

3.0u 

300 


200 


SiA 

C246j 



700 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

92 

70MLAB200 

2.0k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

151 

R5020710EJWA 









93 

100MLAB200 

2.0k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 



700 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

94 

103PJLA200 

2.0k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 

152 

R5020708CJWA 









95 

300EXH21 

2.5k 

5.0n 

300 



125J 

Si 

C242a 



700 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

96 

500EXH21 

2.5k 

5.0n 

300 



125J 

Si 

M994 

153 

R5020710CJWA 









97 

800EXH21 

2.5k 

5.0n 

300 



125J 

Si 

M995 



700 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

98 

70MLAB250 

2.5k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

154 

R5020813LSWA 









99 

103PJLA250 

2.5k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 



800 

.70u 

314 



125A 


DO80 

100 

R5020113LSWA 









155 

R5020808FJWA 











1 100 

.70u 

314 



125A 


DO80 



800 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

101 

R5020108FJWA 









156 

R5020810FJWA 











| 100 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 



800 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

102 

R5020110FJWA 









157 

R5020818FSWA 











pioo 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 



800 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

103 

R5020118FSWA 









158 

R5020808EJWA 











1 100 

1.5u 

314 



175A 


DO80 



800 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

104 

R5020108EJWA 









159 

R5020810EJWA 











1 100 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 



800 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


264 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


264 



HIGH-SPEED 

IS I2J 

TYPE PIV 
NO. 


R5020810CJWA 

R5020913LSWA 


R5020908FJWA 

R5020910FJWA 


R5020918FSWA 
' R5020908EJWA 


R502091OEJWA 
R5020908CJWA 


R5020910CJWA 

R5021013LSWA 


R5021008FJWA 
‘ R5021010FJWA 


R5021018FSWA 

R5021008EJWA 


R502101 OEJWA 
R5021008CJWA 


R5021010CJWA 
' R5021108FJWA 


R5021110FJWA 

R5021118FSWA 


R5021108EJWA 
R502111 OEJWA 


R5021108CJWA 
R5021110CJWA 


R5021213LSWA 

R5021208FJWA 


R5021210FJWA 

R5021218FSWA 


R5021208EJWA 
' R502121 OEJWA 


R5021208CJWA 

R5021210CJWA 


R5021313LSWA 

R5021318FSWA 


R5021413LSWA 

' R5021418FSWA 

101KL40S15 
' 101KL40S20 
101KL60S15 
101KL60S20 
‘ 101KL80S15 
101KL80S20 
101KL100S15 
" 101KL100S20 
101KL100S30 
101KL120S20 
' 101KL120S30 
101KL130S30 
101KL140S30 
' 101KL150S30 
101KL160S30 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 

RECOVERY TIME ~| Tl 1 

3] ITEST CONDITIONS MAX. 
trr Ij IF [4JVR I IR TEMP MAT. DRAWING 


30 175J Si 

~30~ V75J~ST 


800 

3.0u 

314 

800 

3.0u 

314 

900 

.70u 

314 

900 

1.5u 

314 

900 

1.5u 

314 

900 

1.5u 

314 

900 

2.0u 

314 

900 

2.0u 

314 

900 

3.0u 

314 

900 

3.0u 

314 

1.0k 

.70u 

314 

1.0k 

1.5u 

314 

1.0k 

1.5u 

314 

1.0k 

1.5u 

314 

1.0k 

2.0u 

314 

1.0k 

2.0u 

314 

1.0k 

3.0u 

314 

1.0k 

3.0u 

314 

1.1k 

1.5u 

314 

1.1k 

1.5u 

314 

1.1k 

1.5u 

314 

1.1k 

2.0u 

314 

1.1k 

2.0u 

314 

1.1k 

3.0u 

314 

1.1k 

3.0u 

314 

1.2k 

.70u 

314 

1.2k 

1.5u 

314 

1.2k 

1.5u 

314 

1.2k 

1.5u 

314 

1.2k 

2.0u 

314 

1.2k 

2.0u 

314 

1.2k 

3.0u 

314 

1.2k 

3.0u 

314 

1.3k 

.70u 

314 

1.3k 

1.5u 

314 

1.4k 

.70u 

314 

1.4k 

1.5u 

314 

400 

1.5u 

315 

400 

2.0u 

315 

600 

1.5u 

315 

600 

2.0u 

315 

800 

1.5u 

315 

800 

2.0u 

315 

1.0k 

1.5u 

315 

1.0k 

2.0u 

315 

1.0k 

3.0u 

315 

1.2k 

2.0u 

315 

1.2k 

3.0u 

315 

1.3k 

3.0u 

315 

1.4k 

3.0u 

315 

1.5k 

3.0u 

315 

1.6k 

3.0u 

315 

80 


350 


30 175J Si 


30 175J Si 


30 I175J ISi 


30 175J Si 
30 175J Si 


30 175J Si 
30 175J Si 


30 175J Si 
30 175J Si 


30 175J Si 


30 175J Si 


30 1175J ISi 


30 175J Si 
30 175J Si 


30 175J Si 
30 175J Si 


30 175J Si 
30 175J Si 


175A DO80 

30 175J Si_ DO80 

35 175J Si DO80 

30 175J Si DO80 

35 175J Si_ DQ80 

30 175J Si DO80 

35 175J Si DO80 

30 175J Si_ DO80 

35 175J Si DO 80 

45 175J SiA DO80 

35 175J Si_ DO80 

45 175J SiA DO80 

45 175J SiA DO80 

45 175J SiA DO80 

45 175J SiA DO80 

45 175J SiA DO80 




NE 

No. 

TYPE 

NO. 

PIV 

JV) 


/4 

ARF912P11 

1.1k 


75 

ARF912S11 

1.1k 


76 

ARF912P12 

1.2k 


77 

ARF912S12 

1.2k 


78 

ARF912P13 

1.3k 


79 

ARF912S13 

1.3k 


80 

ARF912P14 

1.4k 


B1 

ARF912S14 

1.4k 


32 

ARF912P15 

1.5k 


B3 

ARF912S15 

1.5k 


84 ♦ 

ARF912S16 

1.6k 


85* 

ARF912P17 

1.7k 


86 ♦ 

ARF912S17 

1.7k 


87 ♦ 

ARF912P18 

1.8k 


88 ♦ 

ARF912S18 

1.8k 


89 ♦ 

ARF912P19 

1.9k 


90 ♦ 

ARF912S19 

1.9k 


91 ♦ 

ARF912P20 

2.0k 


92 ♦ 

ARF912S20 

2.0k 


93 ♦ 

ARF912P21 

2.1k 


94 ♦ 

ARF912S21 

2.1k 


95 ♦ 

ARF912P22 

2.2k 


96* 

ARF912S22 

2.2k 


97 ♦ 

ARF912P23 

2.3k 


98# 

ARF912S23 

2.3k 


99 ♦ 

ARF912P24 

2.4k 


30 ♦ 

ARF912S24 

2.4k 

1 

31 ♦ 

ARF912P25 

2.5k 

1 

32 ♦ 

ARF912S25 

2.5k 

1 

33 ♦ 

ARF912P26 

2.6k 

1 

34 ♦ 

ARF912S26 

2.6k 

1 

35 

SKN2M400/08 

800 

1 

36 

SKN2M400/10 

1.0k 

1 

37 

SKN2M400/12 

1.2k 

1 

38 

SKN2M400/14 

1.4k 

1 

39 

SKN2M400/15 

1.4k 

1 

10 

D431S2400T 

2.4k 

1 

11 

D431S2800T 

2.8k 

1 

12 

D431S3200T 

3.2k 

1 

13 

D431S3600T 

3.6k 

1 

14 

70MLA60 

600 

1 

15 

253PJLA60 

600 

1 

16 

70MLA80 

800 

1 

17 

253PJLA80 

800 

1 

18 

70MLA100 

1.0k 

1 

19 

253PJLA100 

1.0k 

1 

20 

70MLA120 

1.2k 

1 

21 

253PJLA120 

1.2k 

1 

22 

RGP10A 

50 

1 

23 

DSF912SM01 

100 

1 

24 

DSF912SM02 

200 

1 

25 

R7220305EJ 

300 

1 

26 

R7220305CJ 

300 

1 

27 

DSF912SM03 

300 

1 

28 

R7220305AJ 

300 

1 

29 

DSF912SM04 

400 

1 

30 

R7220505EJ 

500 

1 

31 

R7220505CJ 

500 

1 

32 

DSF912SM05 

500 

1 

33 

R7220505AJ 

500 

1 

34 

DSF912SM06 

600 

1 

35 

R7220705EJ 

700 

1 

36 

R7220705CJ 

700 

1 

37 

SSiL44-40 

700 

1 

38 

SSiL4440 

700 

1 

39 

DSF912SM07 

700 

1 

40 

R7220705AJ 

700 

1 

41 

DSF912SM08 

800 

1 

42 

R7220905EJ 

900 

1 

43 

R7220905CJ 

900 

1 

44 

DSF912SM09 

900 

1 

45 

R7220905AJ 

900 

1 

46 

R7221005EJ 

1.0k 

1 

47 

R7221005CJ 

1.0k 

1 

48 

DSF912SM10 

1.0k 

1 

49 

R7221005AJ 

1.0k 

1 

50 

R7221105EJ 

1.1k 

1 

51 

R7221105CJ 

1.1k 

1 

52 

DSF912SM11 

1.1k 

1 

53 

R7221105AJ 

1.1k 

1 

54 

SSiL44-65 

1.2k 

1 

55 

SSiL4465 

1.2k 

1 

56 

DSF912SM12 

1.2k 

1 

57 

R7221305CJ 

1.3k 

1 

58 

DSF912SM13 

1.3k 

1 

59 

R7221305AJ 

1.3k 

1 

30 

DSF912SM14 

1.4k 

1 

31 

R7221505CJ 

1.5k 

1 

32 

SSiL44-83 

1.5k 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 
RECOVERY TIME 

31 ITEST CONDITIONS MAX. 

trr Jj IF |4jVR| IR TEMP MAT. 

(s) (A) (V)_!A)_ (°C) _ 

" 4.0u 350 150J SiA - 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 _ 15 SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 _ 15 SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 _ 15 SiA 

4.0u 350 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

4.0u 350 _ 150J SiA 

4.0u 350 15 SiA 

2.0u 400 400 140J 

2.0u 400 _ 400 140J _ 

"2.0u 400 400 140J 

2.0u 400 400 140J 

2.0u 400 _ 400 140J _ 

"400uC 400 150J Si 

400uC 400 150J Si 

400uC 400 _ 150J Si_ 

“400uC 400 150J Si 

30uC 470 125J Si 

35uC 470 _ 125J Si_ 

30uC 470 125J Si 

35uC 470 125J Si 

30uC 470 _ 125J Si_ 

35uC 470 125J Si 

30uC 470 125J Si 

35uC 470 _ 125J Si_ 

" 150n 500 1.0 175A Si 

3.8u 500 175S SiA 

3.8u 500 _ 175S SiA 

"2.0u 500 175J Si 

3.0u 500 175J Si 

3.8u 500 _ 175S SiA 

” 5.0u 500 175J Si 

3.8u 500 175S SiA 

2.0u 500 _ 175J Si_ 

~3.0u 500 175J Si 

3.8u 500 175S SiA 

5.0u 500 _ 175J Si_ 

"3.8u 500 175S SiA 

2.0u 500 175J Si 

3.0u 500 _ 175J Si_ 

3.0u 500 75 SiA 

3.0u 500 75 SiA 

3.8u 500 _ 175S SiA 

5.0u 500 175J Si 

3.8u 500 175S SiA 

2.0u 500 _ 175J Si_ 

3.0u 500 175J Si 

3.8u 500 175S SiA 

5.0U _500_ 175J Si_ 

2.0u 500 175J Si 

3.0u 500 175J Si 

3.8u 500 _ 175S SiA 

5.0u 500 175J Si 

2.0u 500 175J Si 

3.0u 500 _ 175J Si_ 

3.8u 500 175S SiA 

5.0u 500 175J Si 

3.0u 500 _75_ SiA 

3.0u 500 75 SiA 

3.8u 500 175S SiA 

3.0u _500_ 175J Si_ 

3.8u 500 175S SiA 

5.0u 500 175J Si 

3.8u 500 _ 175S SiA 

“3.0u 500 175J Si 

3.0u 500 75 SiA 


DRAWING 

NO. 











































HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 

I RECOVERY TIME ~1 1 I T1 I 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(31 fiLLltU VFAiil TYPE NUMBER 
RECOVERY TIME I I 


.INE 

No. 

TYPE 

NO. 

PIV 

M- .. 

3J 

trr 

_is)_ 

TEST CONDITIONS 

U IF 4JVR IR 

.{A) _ (V)_ (A).,. . 

MAX. 

TEMP 

(CI_ 

MAT. 

DRAWIN( 

NO. 

3 

LINE 

No. 

TYPE 

NO. 

PIV 

JV)_ 

3J 

trr 

Js)_ 

TEST CONDITIONS 

U IF 4JVR IR 

(A) (V) (A) 

MAX. 

TEMP 

1!CL_ 

MAT. 

DRAWI 

NO. 

1 

2 

3 

SM04CXC17O 
SM04PHN170 
SM06CXC170 

400 

400 

600 

3u 

3u 

3u 

550 

550 

550 

50 

50 

50 


125 

125J 

125 

SiA 

SiA 

SiA 

DO200A/ 

S540 

E200a 


95 

96 

R6020425HSYA 

R6220440HS00 

400 

I.Ou 

785 



150J 


DO90 

4 

SM06PHN170 

600 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 



1 

400 

I.Ou 

785 



150J 


C242a 

5 

SM08PHN170 

800 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 


97 

251UL40S15 

400 

1.5u 

785 


30 

175J 

SiA 

DO90 

6# 

SM08CXC170 

800 

34 

550 

50 


125 

SiA 

E200a 


98 

R6020420FJYA 









7 

SM10PHN170 

1.0k 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 




400 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

8* 

SM10CXC170 

1.0k 

34 

550 

50 


125 

SiA 

E200a 


99 

R6220435FJ 

400 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

9 

SM12CXC170 

1.2k 

3u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200A/ 


100 

R6220440FJ 

400 

1.5u 

785 


30 

175J 

Si 

C242 

10 

SM12CXC174 

1.2k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200A/ 


101 

251UL40S20 

400 

2.0u 

785 


35 

175J 

SiA 

DO90 

11 

SM12PHN174 

1.2k 

4.0u 

550 

50 


125J 

SiA 

S541 


102 

R6020420EJYA 









12 

SM14CXC174 

1.4k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200A/ 




400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

13 

SM14PHN174 

1.4k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 


103 

R6020425EJYA 









14 

SM16CXC174 

1.6k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200A/ 




400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

15 

SM16PHN174 

1.6k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 


104 

R6020435ESYA 









16 

SM18CXC174 

1.8k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200A/ 




400 

2.0u 

785 



150J 


DO90 

17 

SM18PHN174 

1.8k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 


105 

R6220435EJ 

400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

18 

SM20CXC174 

2.0k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200A/ 


106 

R6220440EJ 

400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

19 

SM20PHN174 

2.0k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 


107 

R6020420CJYA 









20 

R7220306EJ 

300 

2.0u 

600 



175J 

Si 

C246 




400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

21 

R7220306CJ 

300 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


108 

R6020425CJYA 









22 

R7220306AJ 

300 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 




400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

23 

R7220506EJ 

500 

2.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


109 

R6020425FJYA 









24 

R7220506CJ 

500 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 




400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

25 

R7220506AJ 

500 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


110 

R6220435CJ 

400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

26 

R7220706EJ 

700 

2.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


111 

R6220440CJ 

400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

27 

R7220706CJ 

700 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


112 

R6000420YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

28 

R7220706AJ 

700 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


113 

R6100420YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

29 

R7220906EJ 

900 

2.0u 

600 



175J 

[Si 

C246 


114 

R6100425YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

30 

R7220906CJ 

900 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


115 

R6100430YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

31 

R7220906AJ 

900 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


116 

R6000425YA 

400 

11 u 

785 



175J 

Si 

DO90 

32 

R7221106EJ 

1.1k 

2.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


117 

R6000430YA 

400 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 

33 

R7221106CJ 

1.1k 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


118 

R6020525FJYA 









34 

R7221106AJ 

1.1k 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 




500 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

35 

R7221306CJ 

1.3k 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


119 

R6220540FJ 

500 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 


36 

R7221306AJ 

1.3k 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


120 

R6020525EJYA 









37 

R7221506CJ 

1.5k 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 




500 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

38 

R7221506AJ 

1.5k 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 


121 

R6220540EJ 

500 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 


39 

150MLAB160 

1.6k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

S435f 


122 

R6020525CJYA 









40 

203PJLA160 

1.6k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

Ml 246 




500 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

41 

150MLAB180 

1.8k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

S435f 


123 

R6220540CJ 

500 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 


42 

203PJLA180 

1.8k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

Ml 246 


124 

36100520YA 

500 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

43 

150MLAB200 

2.0k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

S435f 


125 

R6100525YA 

500 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

44 

203PJLA200 

2.0k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

Ml 246 


126 

R6100530YA 

500 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

45 1 

150MLAB250 

2.5k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

S435f 


127 

251UL60S10 

600 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 

46 

203PJLA250 

2.5k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

Ml 246 


128 

R6020625HSYA 









47 

R6020120FJYA 












600 

I.Ou 

785 



150J 


DO90 


_ 

100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


129 

R6220640HS00 









48 

R6020125FJYA 












600 

I.Ou 

785 



150J 


C242a 



100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


130 

251UL60S15 

600 

1.5u 

785 


30 

175J 

Si 

DO90 

49 

R6220135FJ 

100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


131 

R6020620FJYA 









50 

R6220140FJ 

100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 




600 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

51 

R6020120EJYA 










132 

R6020625FJYA 










1 

1 100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 




600 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

52 

R6020125EJYA 










133 

R6220635FJ 

600 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 



100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


134 

R6220640FJ 

600 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

53 

R6220135EJ 

100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


135 

251UL60S20 

600 

2.0u 

785 


35 

175J 

Si 

DO90 

54 

R6220140EJ 

100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


136 

R6020620EJYA 









55 

R6020120CJYA 











I 

| 600 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 



1 100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


137 

R6020625EJYA 









56 

R6020125CJYA 












reoo 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 



100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


138 

R6020635ESYA 









57 

R6220135CJ 

100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 




600 

2.0u 

785 



150J 


DO90 

58 

R6220140CJ 

100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


139 

R6220635EJ 

600 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

59 

R6000120YA 

100 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


140 

R6220640EJ 

600 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

60 

R6100120YA 

100 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


141 

R6220655ES00 









61 

R6100125YA 

100 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 




reoo 

2.0u 

785 



150J 


C242a 

62 

R6100130YA 

100 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


142 

R6020620CJYA 









63 

R6000125YA 

100 

11ll 

785 



175J 

Si 

DO90 




1 600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

64 

R6000130YA 

100 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 


143 

R6020625CJYA 









65 

251UL20S10 

200 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 




600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

66 

251UL20S15 

200 

1.5u 

785 



175J 

Si 

D09 


144 

R6220635CJ 

600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

67 

R6020220FJYA 










145 

R6220640CJ 

600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 



| 200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


146 

R6000620YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

68 

R6020225FJYA 










147 

R6100620YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 



200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


148 

R6100625YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO§0 

69 

R6220235FJ 

200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


149 

R6100630YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

70 

R6220240FJ 

200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


150 

R6000625YA 

600 

11 u 

785 



175J 

Si 

DO90 

71 

R6020220EJYA 










151 

R6000630YA 

600 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 



| 200 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


152 

R6020725HSYA 









72 

R6020225EJYA 












1 700 

I.Ou 

785 



150J 


DO90 



200 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


153 

R6220740HS00 









73 

R6220235EJ 

200 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 




| 700 

I.Ou 

785 



150J 


C242a 

74 

R6220240EJ 

200 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


154 

R6020725FJYA 









75 

R6020220CJYA 












1 700 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 



| 200 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 


155 

R6220740FJ 

| 700 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 


76 

R6020225CJYA 










156 

R6020725EJYA 











200 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

T 



f700 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

77 

R6220235CJ 

200 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


157 

R6020735ESYA 









78 

R6220240CJ 

200 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

I 



1 700 

2.0u 

785 



150J 


DO90 

79 

R6000220YA 

200 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


158 

R6220455ES00 









80 

R6100220YA 

200 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 




1 700 

2.0u 

785 



150J 


C242a 

81 

R6100225YA 

200 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


159 

R6220740EJ 

1 700 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 


82 

R6100230YA 

200 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


160 

R6220755ES00 









83 

R6000225YA 

200 

11u 

785 



175J 

Si 

DO90 




| 700 

2.0u 

785 



150J 


C242a 

84 

R6000230YA 

200 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 


161 

R6020725CJYA 









85 

R6020325FJYA 












700 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 



1 300 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 


162 

R6220740CJ 

700 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 


86 

R6220340FJ 

1 300 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 



163 

R6100720YA 

700 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

87 

R6020325EJYA 










164 

R6100725YA 

700 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 



1 300 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO 90 


165 

R6100730YA 

700 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

88 

R6220340EJ 

1 300 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 



166 

251UL80S10 

800 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 

89 

R6020325CJYA 










167 

R6020825HSYA 











300 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 




| 800 

I.Ou 

785 



150J 


DO80 

90 

R6220340CJ 

300 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 



168 

R6220840HS00 









91 

R6100320YA 

300 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 




1 800 

I.Ou 

785 






92 

R6100325YA 

300 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


169 

251UL80S15 

| 800 

1.5u 

785 


30 

175J 

Si 

DO90 

93 

R6100330YA 

300 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 


170 

R6020820FJYA 









94 

251UL40S10 

400 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 



| 1 800 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


RECOVERY TIME 





1 IF 

4 VR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

II 


175J Si 
175J Si 



9 

10 

R6220840EJ 

R6220855ES00 

800 

800 

2.0u 

2.0u 

785 

785 

11 

R6020820CJYA 

1 

800 

3.0u 

785 

12 

R6020825CJYA 






36 175J Si DO90 


3 R6220835CJ 

4 _ R6220840CJ 

5 R6000820YA 

6 R6100820YA 

7 _R6100825YA 

8 
9 
0 


785 

785 

785 


785 




R6220955ES00 

| 900 

R6020925CJYA 


900 3.0u 

R6220940CJ 900 3.0u 

R6100920YA 900 9.0u 


36 175J 


36 


ls'KE«rariM 


54 R6001020YA 

55 _ R6101020YA 

56 R6101025YA 

57 R6101030YA 

58 _ R6001025YA 

59 R6001030YA 

60 R6021125HSYA 


61 

R6221140HS00 

62 

R6021125FJYA 



R6221140FJ 
R6021125EJYA 


66 

67 

R6221140EJ | 1.1k 

R6221155ES00 

1 1.1k 

2.0u 

2.0u 

785 

785 


68 

69 

70 

71 

R6021125CJYA 

1 1.1k 

R6221140CJ 1 1.1k 

R6021225HSYA 

| 1.2k 

R6221240HS00 

3.0u 

3.0u 

I.Ou 

785 

785 

785 


72 

| 1.2k 

R6021220FJYA 

1 1.2k 

I.Ou 

1.5u 

785 

785 



IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 



R6021235ESYA 


R6221235CJ 

R6221240CJ 


R6001220YA 

R6001225YA 

R6001230YA 


R6021425HSYA 

1 


I.Ou 

785 


Ml 

R6221440HS00 





251UL140S20 

R6021420EJYA 

1.4k 

1 1.4k 

I.Ou 

2.0u 

785 

785 


150J 

175J Si 




R6021435ESYA 
R6221435EJ 

" R6221440EJ | 1.4k |2.0u 

R6221455ES00 | 

I 1.4k 2.0u 


251UL140S25 1.4k 

251UL140S30 | 1.4k 

R6021420CJYA _ 

| 1.4k 

R6021425CJYA 

I 1.4k 




Si DO90 





























































































































































HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


RECOVERY TIME 


TEST CONDITIONS MAX. 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 


RECOVERY TIME 


DRAWING 

NO. 




H I I ill I III —■ lilll 


R7220508AJ 
SM06CXC220 
ARF2012P06 
ARF2012S06 
R7220708EJ 
R7220708CJ 
ARF2012P07 
ARF2012S07 
R7220708AJ 
SM08CXC220 
ARF2012P08 
ARF2012S08 
R7220908EJ 
R7220908CJ 
ARF2012P09 
ARF2012S09 
R7220908AJ 
SM10CXC220 
ARF2012P10 
ARF2012S10 
R7221108EJ 
R7221108CJ 
ARF2012P11 
ARF2012S11 
R7221108AJ 
SM12CXC220 
ARF2012P12 
ARF2012S12 
R7221308CJ 
ARF2012P13 
ARF2012S13 
R7221308AJ 
SM14CXC220 
ARF2012P14 
ARF2012S14 
SM14CXC224 
R7221508CJ 
ARF2012P15 
ARF2012S15 
R7221508AJ 
SM16CXC220 
ARF2012P16 
ARF2012S16 
250MLAB160 
353PJLA160 
SM16CXC224 
ARF2012P17 
ARF2012S17 
ARF2012P18 
ARF2012S18 
250MLAB180 
353PJLA180 
SM18CXC224 
ARF2012P19 
ARF2012S19 
ARF2012P20 
ARF2012S20 
250MLAB200 
353PJLA200 
SM20CXC224 
ARF2012P21 
ARF2012S21 
SM21CXC224 
ARF2012P22 
ARF2012S22 
DSD635-22A 
DSD635-22D 
ARF2012P23 
ARF2012S23 
ARF2012P24 
ARF2012S24 
' ARF2012P25 
ARF2012S25 
250MLAB250 
' 353PJLA250 
DSD625-25A 
DSD625-25D 
ARF2012P26 
ARF2012S26 
DSD625-30A 
‘ SM02CXC724 
SM04CXC724 
SM06CXC724 
' SM08CXC724 
SM10CXC724 
SM12CXC724 
SM14CXC724 
SM16CXC724 
SM16CXC924 
' DSF2013SD17 
SM18CXC724 
SM18CXC924 
" DSF2013SD18 
DSF2013SD19 
SM20CXC924 
' DSF1112SM20 
DSF2013SD20 
DSF1112SM21 
" DSF2013SD21 
DSF2030SD21 
DSF1114SM21 
“ DSD1038-22A 
SM22CXC924 
DSD1038-22D 
DSF1112SM22 
DSF2013SD22 
DSF2030SD22 
“ DSF1114SM22 
DSF1112SM23 


i itfii ■ i 


500 


600 


600 

EH 

600 

4.0u 

700 

2.0u 

700 

3.0u 

700 

4.0u 

700 

4.0u 

700 

5.0u 

800 

3u 

800 

4.0u 

800 

4.0u 

900 

2.0u 

900 

3.0u 

900 

4.0u 

900 

4.0u 

900 

5.0u 

1.0k 

3u 

1.0k 

4.0u 

1.0k 

4.0u 

1.1k 

2.0u 

1.1k 

3.0u 

1.1k 

4.0u 

1.1k 

4.0u 

1.1k 

5.0u 

1.2k 

3u 

1.2k 

4.0u 

1.2k 

4.0u 

1.3k 

3.0u 

1.3k 

4.0u 

1.3k 

4.0u 

1.3k 

5.0u 

1.4k 

3u 

1.4k 

4.0u 

1.4k 

4.0u 

1.4k 

6u 

1.5k 

3.0u 

1.5k 

4.0u 

1.5k 

4.0u 

1.5k 

5.0u 

1.6k 

3u 

1.6k 

4.0u 

1.6k 

4.0u 

1.6k 

4.5uC 

1.6k 

4.5uC 

1.6k 

6u 

1.7k 

4.0u 

1.7k 

4.0u 

1.8k 

4.0u 

1.8k 

4.0u 

1.8k 

4.5uC 

1.8k 

4.5uC 

1.8k 

6u 

1.9k 

4.0u 

1.9k 

4.0u 

2.0k 

4.0u 

2.0k 

4.0u 

2.0k 

4.5uC 

2.0k 

4.5uC 

2.0k 

6u 

2.1k 

4.0u 

2.1k 

4.0u 

2.1k 

6u 

2.2k 

2.2k 

4.0u 

4.0u 

2.2k 

4.8u 

2.2k 

5.0u 

2.3k 

4.0u 

2.3k 

4.0u 

2.4k 

4.0U 

2.4k 

4.0u 

2.5k 

4.0U 

2.5k 

4.0U 

2.5k 

4.5uC 

2.5k 

4.5uC 

2.5k 

4.8u 

2.5k 

5.0u 

2.6k 

4.0u 

2.6k 

4.0u 

3.0k 

5.0u 

200 

3.0U 

400 

3.0u 

600 

3.0u 

800 

3.0u 

1.0k 

3.0u 

1.2k 

3.0u 

1.4k 

3.0u 

1.6k 

3.0u 

1.6k 

4.9u 

1.7k 

5.8U 

1.8k 

3.0u 

1.8k 

4.9u 

1.8k 

5.8u 

1.9k 

5.8u 

2.0k 

4.9u 

2.0k 

5.5u 

2.0k 

5.8u 

2.1k 

5.5u 

2.1k 

5.8u 

2.1k 

6.0u 

2.1k 

6.5u 

2.2k 

4.8u 

2.2k 

4.9u 

2.2k 

5.5u 

2.2k 

5.5u 

2.2k 

5.8u 

2.2k 

6.0u 


175J Si 

125J _ 

' 150J SiA 
150J SiA 

175J Si_ 

' 175J Si 
150J SiA 
150J SiA 
’ 175J Si 
125 SiA 
150J SiA 
' 150J SiA 
175J Si 

175J Si_ 

" 150J SiA 
150J SiA 

175J Si_ 

' 125 SiA 
150J SiA 
150J SiA 
175J Si 
175J Si 
150J SiA 
150J SiA 
175J Si 
125 SiA 
150J SiA 
150J SiA 

175J Si_ 

150J SiA 
150J SiA 

175J Si_ 

125 SiA 
150J SiA 
150J SiA 
" 125 SiA 
175J Si 
150J SiA 
" 150J SiA 
175J Si 
125 SiA 
“150J Si 
150J SiA 

125J Si_ 

" 125J Si 
125 SiA 

150J Si_ 

150J SiA 
150J Si 
150J SiA 
" 125J Si 
125J Si 
125 SiA 
150J Si 
150J SiA 

150J Si_ 

150J SiA 
125J Si 

125J Si_ 

125 SiA 
150J Si 
150J SiA 
125 SiA 
150J Si 
150J SiA 
135 Si 
135 Si 

150J Si_ 

150J SiA 
150J Si 
150J SiA 
“ 150J Si 
150J SiA 

125J Si_ 

125J Si 
135 Si 

135 Si_ 

150J Si 
150J SiA 

135 Si_ 

125J 

125J 

125J _ 

125J 

125J 

125J _ 

125J 

125J 

125J _ 

175J Si 
125J 

125J _ 

175J Si 
175J Si 

125J _ 

175J 
175J Si 

175J _ 

175J Si 
175J 

175J Si_ 

135 Si 
125J 

125 Si_ 

175J 
175J Si 

175J _ 

175J Si 
175J _ 


C246 
DQ200AB 
' M1006§ 
Ml 0064 
C246 
C246 
M1006§ 
Ml 006♦ 

' C246 
DO200AB 
Ml006$ 

' Ml006♦ 
C246 
C246 
' M1006§ 
Ml 0064 
C246 

‘ DO200AB 
M1006§ 
M10064 
' C246 
C246 
Ml006$ 

' M10064 
C246 
DQ200AB 
' M1006§ 
Ml0064 
C246 
M1006§n 

M10064 
C246 
DO200ab 
M1006§ 
M10064 
' DO200AB 
C246 
Ml006$ 
Ml 006 4 
C246 
DQ200ab 
' Ml006 
Ml 0064 
S435d 
“ Ml246 
DO200AB 
C245c 
" Ml006 4 
C245c 
Ml 0064 
" S435d 
Ml 246 
DQ200AB 
“ C245c 
Ml 0064 
C245c 
Ml 0064 
S435d 
Ml 246 
DO200AB 
C245c 
Ml 0064 
DO200AB 
C245c 
Ml 0064 


DO200AB 
DO200AB 
DQ200AB 
' DO200AB 
DO200AB 
DQ200AB 
DO200AB 
DO200AB 
DQ200AC 
' M985 
DO200AB 
DQ200AC 
' M985 
M985 
DQ200AC 
" M953 
M985 
M953 
M985 
M985 
M757 


DSF2030SD23 


DSF1112SM24 
DSF2013SD24 
' DSF2030SD24 
DSF1114SM24 
DSD1028-25A 
' SM25CXC924 
DSD1028-25D 
DSF1112SM25 
' DSF2013SD25 
DSF2030SD25 
DSF1114SM25 
FD1000FH50 
DSF2013SD26 
DSF2030SD26 
DSF1114SM26 
DSF2030SD27 
DSF1114SM27 
' DSF2030SD28 
DSF1114SM28 
FD1000FH56 
" DSF2030SD29 
DSF1114SM29 
DSD1028-30A 
" DSF2030SD30 
DSF1114SM30 
DSF2030SD31 
' DSF2030SD32 
DSF2030SD33 
DSF2030SD34 
' DSF2030SD35 
DSF2030SD36 
401PDA20L15 
401PDA40L15 
401PDA60L15 
401PDA60L20 
120MLA60 
503PJLA60 
401PDA80L15 
401PDA80L20 
120MLA80 
503PJLA80 
401PDA100L20 

I 

401PDA100L25 

120MLA100 

503PJLA100 

“DSD605-11A 

401PDA120L20 

__1 

“401PDA120L25 

120MLA120 

“503PJLA120 

DSD605-14A 

401PDA140L20 

I 

401PDA140L25 

_ DSD605-16A | 

401PDA160L25 

" DSD605-18A | 

401PDA180L25 

_l 

401PDA180L30 

DSD605-20A 1 

401PDA100L30 

I 

401PDA120L30 

-1 

401PDA140L30 

_1 

401PDA160L30 

R7220105EJ 

R7220106EJ 

R7220108EJ 

R9G20109CJ00 

I 

R9G20111CJ00 

_I 

R9G20114CJ00 

R7220105CJ 

R7220106CJ 

R7220108CJ 

R9G20109AJ00 

R9G20111AJ00 

_I 

R9G20114AJ00 

R7220105AJ 
R7220106AJ 
R7220108AJ 
R7S00112XX00 ^ 

R7S00116XX00 

" R7000105UA 
R7000104UA 
R7000103UA 
R7220205EJ 
R7220206EJ 


175J 
175J Si 
' 125J 


5.5u 

5.8u 

1.0k 

1.0k 



175J 

175J 

Si 


6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

4.8u 

1.0k 

2.5k 


135 

Si 


4.9u 

1.0k 



125J 


DO200AC 

5.5u 

1.0k 

2.5k 


125 

Si 


5.5u 

1.0k 



175J 


M953 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

I.OmC 

1.0k 

150 


125B 

SiA 

C244a 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

I.OmC 

1.0k 

150 


125B 

SiA 

C244a 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

5.0u 

1.0k 

3.0k 


135 

Si 


6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

1.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

1.5u 

1.2k 


30 

175J 

SiA 

E200a 

1.5u 

1.2k 


30 

175J 

SiA 

E200a 

2.0u 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 

1.5u 

1.2k 


30 

175J 

SiA 

E200a 

2.0u 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 

2.0u 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 

2.0u 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 

2.0u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

3.0u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246i 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 

3.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

3.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

3.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

7.0u 

1.5k 




Si 

M1103 

7.0u 

1.5k 




Si 

Ml 103 

9.0u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 

11u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 

15u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


D.A7A 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 




































































































































































































































































































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 





TEST CONDITIONS 

JMAX. 

1 1 IF 14 IVR 1 IR 

ITEMP 



175J Si 
175J Si 


29 

30 


31 


32 

33 









R9G22812CS00 

| 2.8k 

R9G22809AJ00 






USB 

46 


47 

48# 

R7003003UA | 3.0k 

RA203025XX00 

1 3.0k 




150J C246e 


150J Si C246 



651PDB100L30 
651PDB120L25 



IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 


RECOVERY TIME 


TEST CONDITIONS MAX. 

1 I IF |4 IVR I IR TEMP MAT. 



FAST RECOVERY DUAL RECTIFIER 



| 1.0k 3.0u 


49 150J SiA E200b 

“41 150J SiA E200b 


171 

172 

173 

174 I Gl 1404 


25n 

25n 

35n 

500m 

500m 

0.5 


1.0 150 

1.0 150 

1.0 150S 


IMT185 
Ml 185 
Y220 

35n 

35n 

0.5 

0.5 


1.0 150S 

1.0 150S 


Y220 

Y220 


0 . 4 . 7 ". A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






































































































































































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery Dual Rectifier (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 


RECOVERY TIME 


TEST CONDITIONS MAX. 

1 I IF 14 VRI IR TEMP MAT. DRAWING 


Si# T03* 






















































































































4. HIGH-SPEED DIODES ~ Single Phase Bridge (Cont’d 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



5J 

2J 

RECOVERY TIME 






TT 


2J 

RECOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

IJIF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

IJIF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

fC) 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 



1 

VYB100XL H 

100 

200n 

1.6 


2.0 

156j 

[51a 

M863c 












2 

VYB100XT 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865b 












3 

VYC100X 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863d 












4 

VYC100XL 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863e 












5 

VYC100XT 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865C 












6 

VYD100X 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863f 












7 

VYD100XL 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863g 












8 

VYD100XT 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












9 

683-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224a 












10 

698-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












11 

BYV54-150 

150 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 


Ml 177 












12 

BYV54V150 

150 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

Ml 336 












13 

BYV54-200 

200 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 


Ml 177 












14 

BYV54V200 

200 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

Ml 336 












15 

BYT230PI200 

200 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Ml 177 












16 

BYT230PIV200 






















200 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

Ml 336 












17 

E10FS2 

200 

lOOn 

1.0 



150J 

Si 

Ml 008a 












18 

VE28X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

M904 












19 

VS248X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

M532a 












20 

VYA200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863 












21 

VYA200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863a 












22 

VYA200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












23 

VYB200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M683b 












24 

VYB200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863c 












25 

VYB200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865b 












26 

VYC200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863d 












27 

VYC200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863e 












28 

VYC200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865c 












29 

VYD200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863f 












30 

VYD200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863g 












31 

VYD200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












32 

683-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224q 












33 

698-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












34 

BYT230PI300 

300 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Ml 177 












35 

BYT230PIV300 






















300 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

Ml 336 












36 

683-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224g 












37 

698-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












38 

BYT230PI400 

400 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Ml 177 












39 

BYT230PIV400 






















400 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

M1336 












40 

VE48X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

M904 












41 

VS448X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

M532a 












42 

VYA400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863 












43 

VYA400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863a 












44 

VYA400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












45 

VYB400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M683b 












46 

VYB400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863c 












47 

VYB400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865b 












48 

VYC400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863d 












49 

VYC400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863e 












50 

VYC400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865c 












51 

VYD400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863f 












52 

VYD400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863g 












53 

VYD400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












54 

683-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224a 












55 

698-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












56 

683-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224g 












57 

698-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












58 

VE68X 

600 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

M904 












59 

683-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224g 












60 

698-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












FAST RECOVEI 

RY 3- 

0 BRIDGE RECTIFIER 












64 

682-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












65 

696-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












66 

682-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












67 

696-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












68 

682-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












69 

696-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












70 

682-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












71 

696-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












72 

682-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












73 

696-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












74 

682-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












75 

696-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 
























































































i 












































___ 



_ 

_ 

_ 
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MHz and above can be 1 















found in the Microwave 1 
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200 mA 


10 I 200m I 25J 
20 200m 25J 


25A IGe IT05 
25A IGe |T05 
M343 




A1A5 

A1A9 

B1A1 



B1A5 

B1A9 

PDR50 



175A Si 
175A Si 
10m 125J Si 



i DR50 

80 

1N676 

100 

i 1N847 

100 



50 

50 

150C 

60 

30 

5.0 

150C 

150A 

150C 

5.0 

10 




175A 

Si 

175 A 

Si 

175A 

Si 

175A 

Si 

175A 

Si 

175A 

Si 


175B Si 
175A Si 
175C Si 


200S Si 
1 150A SiA 

1.0 175A Si 


25A 

25A 

25 

3.0 

2.0 

60 

1 

175A 

200S 

175A 

Si 1 
Si 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25A 

1.0 

1.0 

175A 

Si 



50 

60 


150C 

Si 

50 

30 


175 

Si M343 

150C 

5.0 


175B 

Si D04 

150C 

5.0 


175B 

Si D04 

150A 



175A 

Si D012 

150C 

10 

8.3m 

175C 

Si D012 

25A 

1.0 

1.0 

175A 

Si A24D 

25A 

1.0 


200J 

SiA A2a 

150A 



175A 

Si 0012 

iFItl— 

m 

10 

2.0 

60 

8.3m 

m 

Si D012 

Si A1 bz 

Si A41 cj 


175 Si 
175B Si 


175B Si 
175A Si 
8.3m 175C Si 




TYPE 

NUMBER 


1N333 
1N342 
' 1N2020 
1N3079 
1N851 
' A1F1 
A1F5 
A1F9 
' B1F1 
B1F5 
B1F9 
K1F5 
P3K5 
S107 
" 1N3080 
1N256 
1N852 
" A1G1 
A1G5 
A1G9 
" B1G1 
B1G5 
B1G9 
' K1G5 
P3M5 
1N3081 
' DR450 
1N853 
A1H1 
A1H5 
A1H9 
B1H1 
" B1H5 
B1H9 
dc25Z6 
' K1H5 
1N854 
A1K1 
" A1K5 
A1K9 
B1K1 
“ B1K5 
B1K9 
K1K5 
" 1N855 
PDR25 
M67B 
' CER67B 
1N316 
1N316A 
" CODI551 
M68B 
CER68B 
" 1N317 
1N317A 
CODI552 
S217 
M69B 
CER69B 
1N318 
1N318A 
COD1553 
1N319A 
1N319 
CODI554 
S219 
M70B 
RU1 

" CER70B 
CODI555 
M500B 


MAX AVG FWD 
DC C URRENT 

T] IoHET© 

MAX TEMP 

_JA)_i!C) 

.20 70$ 

.20 150C 

.20 150C 

.20 150A 


70$ 

15 

150C 

5.0 

150C 

5.0 

150A 


150C 

10 

25A 

2.0 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

50 

60 

50 

30 

100$ 

15 

150C 

10 


MAX RATING 
SURGE CURR 
PtfiKl 

1 Cy [WIDTH 

(A) 


200m 150C 

200m 

.20 25A 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

200m 35A 

.20 50 

.20 25A 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 50 

.20 25A 

250m 25 


25A 

2.0 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

35A 

50 

50 

60 

25A 

2.0 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

50 

60 

25A 

2.0 

25 


50 

50 

75 A 

48 



50 8.3m 

48 14.0m 


Si 

A54 

Si 

A3h 

Si 

D027 





























































































































































































LINE 

No. 

4 TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

[□ lo u@ 

MAX TEMP 
JA)_ i!QL_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
JA) JM. 

MAX. 

TEMP 

ra 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
D lo 3j@ 
MAX TEMP 
JA)_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) 1(8)_ 

MAX. 

TEMP 

rc) A 

MAT 

DRAWI 

No. 

1 

1 SI943 ” 

400 

500m 

65A 

35 


125J 

Si 

A1 bs | 

Ill 

B2C9 ~ 

200 

.60 

25 

60 


1757T 

Si 

Alrx 

2 

DFB05E 

400 

.50 

65 

10 


125J 

SiA 

A298r 

112 

FR063 

200 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

3 

INI 763 

400 

.50 

75A 

35 


100A 

SiA 

A53 

113 

1N1693 

200 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

4 

1N3749 

400 

.50 

75 A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 

114 

FR063L 

200 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

5 

CER70C 

400 

.50 

75 A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

115 

K3C5 

200 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


6 

1T504 

400 

.50 0 

85A 

35 


100A 

Si 

A3x 

116 

P7F5 

200 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

7 

1N553 

400 

.50 

100A 

4.0 

3.0m 

150A 

Si 

D04 

117 

RH1Z 

200 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344i 

8 

INI 033 

400 

.50 

100A 

30 § 

4.0m 

150A 

Si 

A73b 

118 

RL063 

200 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

9 

INI 084 

400 

.50 

100A 

30 5 

4.0m 

150A 

Si 

F22 

119 

BYT95A 

200 

0.6 

60A 

15 

10m 

175J 

Si 

A94v 

10 

1N1169A 

400 

.50 

100$ 

20 


150 

Si 

D02 

120 

1N3546 

300 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

11 

CP 100 

400 

.50 

100 




Si 

M84ac 

121 

A2D1 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

12 

CP101 

400 

.50 

100 




Si 

M84ad 

122 

A2D5 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

13 

MP067 

400 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 

123 

A2D9 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

14 

MP067A 

400 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 

124 

B2D1 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

15 

SI 00 

400 

.50 

100$ 

15 



Si 

A54 

125 

B2D5 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

16 

SI 05 

400 

.50 

100$ 

15 



Si 

A54 

126 

B2D9 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

17 

SI 08 

400 

.50 

100$ 

15 



Si 

A54 

127 

INI 694 

300 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

18 

1N3083 

400 

500m 

150A 

15 

8.3m 

200A 

Si 

A19b 

128 

K3D5 

300 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


19 

SDR3009 

450 

0.5 


75 



Si# 

D04 

129 

P7G5 

300 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

20 

KD205A 

500 

500m 




85A 

SiA 

M945 

130 

1N3547 

400 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

21 

1N2085 

500 

500m 

25$ 

15 


150A 

Si 

A53 

131 

A2E1 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

22 

1N3184 

500 

.50 

25A 

4.0 

1 

150A 

Si 

M82 

132 

A2E5 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

23 

MT050 

500 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

133 

A2E9 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

24 

MT050A 

500 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

134 

B2E1 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

25 

M500C 

500 

.50 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

135 

B2E5 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

26 

P6K5 

500 

.50 

50 

30 


175 

Si 

M343 

136 

B2E9 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

27 

1N1712 

500 

.50 

55A 

10 


125A 

Si 

A53 

137 

FR064 

400 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

28 

1N1764 

500 

.50 

75A 

35 


100A 

SiA 

A53 

138 

S16B 

400 

.60 

25A 

15 



Si 

A54 

29 

CER500C 

500 

.50 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

139 

S1VB40 

400 

600m 

40 

15 

1.0 

150 

Si 


30 

1T505 

500 

.50 0 

85A 

35 


100A 

Si 

A3x 

140 

1N1695 

400 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

31 

IN 554 

500 

.50 

100A 

4.0 

3.0m 

150A 

Si 

D04 

141 

FR064L 

400 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

32 

50M 

500 

.50 

100A 

30 

4.0m 

150 

Si 

F22 

142 

K3E5 

400 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


33 

1N2086 

600 

.50 

25$ 

15 


150A 

Si 

A53 

143 

P7H5 

400 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

34 

MT060 

600 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

144 

RH1 

400 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344h 

35 

MT060A 

600 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

145 

RL064 

400 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

36 

1N5217 

600 

.50 

40A 

50 § 


175A 

Si 

A31r 

146 

SH-1 

400 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

37 

1N3230 

600 

500m 

50A 

12 


175S 

Si 

Ales 

147 

BYT95B 

400 

0.6 

60A 

15 

10m 

175J 

Si 

A94y 

38 

DFA05G 

600 

.50 

50 

30 


125J 

SiA 

A249f 

148 

1N3548 

500 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

39 

DFD05G 

600 

500m 

50A 

30 


125J 

SiA 

Alabe 

149 

A2F1 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

40 

M71C 

600 

.50 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

150 

A2F5 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

41 

P6M5 

600 

.50 

50 

30 


175 

Si 

M343 

151 

A2F9 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

42 

1SI944 

600 

500m 

65A 

35 


125J 

Si 

Albs 

152 

B2F1 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

43 

DFB05G 

600 

.50 

65 

10 


125J 

SiA 

A298r 

153 

B2F5 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

44 

1N3750 

600 

.50 

75 A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 

154 

B2F9 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

45 

CER71C 

600 

.50 

75 A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

155 

INI696 

500 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

46 

1N555 

600 

.50 

100A 

4.0 

3.0m 

150A 

Si 

D04 

156 

K3F5 

500 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


47 

60M 

600 

.50 

100A 

30 

4.0m 

150 

Si 

F22 

157 

P7K5 

500 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

48 

MP068 

600 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 

158 

1N3549 

600 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

49 

MP068A 

600 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 

159 

A2G1 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

50 

1N3084 

600 

500m 

150A 

15 

8.3m 

200A 

Si 

A19b 

160 

A2G5 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

51 

1N3185 

700 

.50 

25A 

4.0 

1 

150A 

Si 

M82a 

161 

A2G9 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

52 

MT070 

700 

500m 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

162 

B2G1 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

53 

MT070A 

700 

500m 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

163 

B2G5 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

54 

CPI 02 

700 

.50 

100 




Si 

M84ae 

164 

B2G9 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

55 

SI7A 

700 

500m 

150 

80 

10m 


Si 

Albc 

165 

FR065 

600 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

56 

KD209V 

800 

500m 




85A 

SiA 

A355 

166 

INI697 

600 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

57 

MT080 

800 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

167 

FR065L 

600 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

58 

MT080A 

800 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

168 

K3G5 

600 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


59 

S63 

800 

500m 

25$ 

15 



Si 

A54 

169 

P7M5 

600 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

60 

1N3231 

800 

500m 

50A 

12 


175S 

Si 

Ales 

170 

RH1A 

600 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344i 

61 

DFC05J 

800 

.50 

50 

20 


125J 

SiA 

A298r 

171 

RL065 

600 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

62 

M72C 

800 

.50 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

172 

SH-1 A 

600 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

63 

1N3196 

800 

.50 

75A 



100A 

Si 

A50 

173 

BYT95C 

600 

0.6 

60A 

15 

10m 

175J 

Si 

A94v 

64 

1N3256 

800 

500m 

75A 

40 


100A 

Si 

A50a 

174 

A2H1 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

65 

1N3642 

800 

500m 

75 A 

40 

8.3m 

100A 

Si 

D013 

175 

A2H5 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

66 

1N3751 

800 

.50 

75A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 

176 

A2H9 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

67 

CER72D 

800 

.50 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

177 

B2H1 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

68 

M72D 

800 

.50 

75A 

11 

1 

150A 

Si 

A3j 

178 

B2H5 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

69 

MT090 

900 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

179 

B2H9 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

70 

MT090A 

900 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 

180 

K3H5 

700 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


71 

1T509 

900 

.50 0 

85A 

35 


100A 

Si 

A3x 

181 

A2K1 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

72 

1N4361 

900 

.50 

100A 

20 


125 

Si 

A3c 

182 

A2K5 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

73 

S95 

500 

.55 

50$ 

15 



Si 

A54 

183 

A2K9 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

74 

FR067 

1.0 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

184 

B2K1 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

75 

688-10 

10 

.60 

100C 

20 

8.3m 

150J 

Si 

MIOIw 

185 

B2K5 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

76 

P7A5 

25 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

186 

B2K9 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

77 

A2A1 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

187 

FR066 

800 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

78 

A2A5 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

188 

FR066L 

800 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

79 

A2A9 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

189 

K3K5 

800 

.60 

50 

60 1 


150C 

Si 


80 

B2A1 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

190 

RH1B 

800 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344i 

81 

B2A5 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

191 

RL066 

800 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

82 

B2A9 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

192 

SH-1B 

800 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

83 

FR061 

50 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

193 

KD209A 

400 

700m 




85A 

SiA 

A355 

84 

S77 

50 

.60 

25$ 

15 



Si 

A54 

194 

KD209B 

600 

700m 




85A 

SiA 

A355 

85 

FR061L 

50 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

195 

1S1941B 

20 

750m 

65A 

35 

10m 

125J 

Si 

DOl5 

86 

K3A5 

50 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


196 

1N2072 

50 

.75 

25A 




Si 

A53 

87 

P7B5 

50 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

197 

1N2103 

50 * 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

88 

RL061 

50 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

198 

A3A1 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

89 

P7C5 

75 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

199 

A3A5 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

90 

1N3544 

100 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

200 

A3A9 

50 

.75 

25 

60 


175 A 

Si 

A41a 

91 

A2B1 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

201 

B3A1 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

92 

A2B5 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

202 

B3A5 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

93 

A2B9 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

203 

B3A9 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

94 

B2B1 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

204 

S76 

50 

.75 

25$ 

20 



Si 

S48 

95 

B2B5 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

205 

UT111 

50 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

96 

B2B9 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

206 

ZS170 

50 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

97 

FR062 

100 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

207 

1N536 

50 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

98 

INI692 

100 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

208 

INI 644 

50 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

99 

FR062L 

100 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

209 

1N2090 

50 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

100 

K3B5 

100 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


210 

1N2609 

50 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

101 

P7D5 

100 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

211 

1N3237 

50 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

102 

RL062 

100 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

212 

1S030 

50 

.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

103 

P7E5 

150 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

213 

A3A3 

50 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41p 

104 

KD204B 

200 

600m 




85A 

SiA 

S476 

214 

CER67F 

50 

.75 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

105 

1N3545 

200 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

215 

M67 

50 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

106 

A2C1 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

216v 

S.75-050 

50 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

107 

A2C5 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

217 

1S1941L 

50 

750m 

65A 

35 

10m 

125J 

Si 

D015 

108 

A2C9 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

218 

1N2858 

50 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 

D01 

109 

B2C1 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

219 

CER67 

50 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

110 

B2C5 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

220 

W06A 

50 

750m 

100L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277d 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



5 . 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 500 mA (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

n 

m 


| 



1 


M 

■ 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

H 

MAT 

DRAWING 

No. 


BBsEaSlEEl 

on 

■H 

y 

n 

9 

OHM 

Iqm 

y 

H 

ULSE 

flDTH 

(8) 

1 


mmm 

■H 


muum 






ci 7a (diMrilHl 

300 

.75 

50$ 

14 


WM 


JaTp 

2 

1N2073 

100 

ESI 


m 

■ 

mm 


rXGw 


INI 441 

300 

.75 

55A 

■cliH 



9 

Algz 

3 

1N2104 

100 * 

KMI 








1N2486 

300 

.75 

55A 

75 

4.0m 


mm 

A6b 

4 

1N3629 

100 

750m 

25A 

30 



Si 


114 

1N2861 

300 

MriiWiiW 

MEM 

16 


Eras 

Si 


5 

75R1B | 

100 

.75 

25 

60 


175 

Si 

■ 

115 

S83 

300 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

6 

A3B1 

100 

.75 

25 

60 


175A 

Si 


116 

INI 558 

300 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

7 

A3B5 i 

100 

.75 

25 

60 


175A 


soni 

117 

INI 650 

350 

.75 

50A 

15 


165A 

mm 

A53 

8 

A3B9 1 

100 

.75 

25 

60 


175A 


A41q 

118 

INI 490 

400 

.75 

25A 

15 


140A 

Si* 

D03 

9 

B3B1 

100 

.75 

25 

60 


175A 

M 

Alrx 

119 

1N2070 

400 

.75 

25A 

22 


100A 

mm 

Ales 

10 

B3B5 

100 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

120 

1N2070A 

SMI 

750m 

25A 

22 § 


100A 


Ales 

11 

B3B9 

100 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

121 

1N2078 

£91 

.75 

25A 




is 

A53 

12 

CODI531 

100 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

122 

1N2107 


.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

13 

MB258 

100 

.75 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

123 

1N3632 

SIM 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

14 

S91A 

100 

.75 

25$ 

25 



Si 

A54 

124 

1N3657 

£tM 

.75 

25A 

15 


200A 

Si 

A60 

15 

UT112 

100 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

125 

75R4B 

Mi 

.75 

25 

60 


175 

Si 


16 

ZS171 

100 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

126 

A3E1 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

17 

1N440B 

100 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

127 

A3E5 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

18 

1N537 

100 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

128 

A3E9 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

19 

1N1081A 

100 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

129 

B3E1 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

20 

INI645 

100 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

130 

B3E5 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

21 

1N2091 

100 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

131 

B3E9 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

22 

1N2610 

100 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

132 

CODI534 

400 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52g 

23 

1N3238 

100 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

133 

MB254 

400 

.75 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

24 

1N4364 

100 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

134 

UPI2070 

400 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Alba 

25 

1S031 

100 

.75 

50A 

40 


150A 

mm 

A89 

135 

UPI2070A 

400 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Albg 

26 

1S40 

100 

.75 

50A 

25 


150J 


DOI 

136 

UT115 

400 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

27 

A3B3 

100 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

137 

UT213 

400 

750m 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

28 

M68 

100 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

138 

ZS174 

400 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 1 

29t 

S.75-100 

100 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

139 

1N443B 

400 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

30 

1N2859 

100 

750m 

75 A 

16 


125A 

Si 


140 

1N1084A 

400 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

31 

CER68 

100 

.75 

75 A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

141 

INI 651 

400 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

32 

S81 

100 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

142 

1N2094 

400 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

33 

INI 556 

100 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

143 

1N2116 

400 

.75 

50A 

15 


100A 

Si 

DOI 2 1 

34 

W06B 

100 

750m 

100L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277p 

144 

1N2613 


.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

35 

1N2074 

150 

.75 

25A 




Si 

A53 

145 

1N3240 


750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

36 

INI 646 

150 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

146 

1N4367 


.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

37 

INI488 

200 

.75 

25A 

15 


140A 

Si* 

D03 

147 

1S034 


.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

38 

1N2069 

200 

.75 

25A 

22 


100A 

Si 

Ales 

148 

1S43 


.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

DOI 

39 

1N2069A 

200 

750m 

25A 

22 § 


100A 

Si 

Ales 

149 

A3E3 


.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

40 

1N2075 

200 

.75 

25A 




Si 

A53 

150 

M70 

400 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

41 

1N2105 

200 * 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

151 ▼ 

S.75-400 

400 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a [ 

42 

1N3630 

200 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

152 

1N2483 

400 

.75 

55 

30 


150A 

Si 

A3c ! 

43 

1N3656 

200 

.75 

25A 

15 


200A 

Si 

A60 

153 

1N2487 

400 

.75 

55A 

75 

4.0m 

150 

Si 

A6b 

44 

75R2B 

200 

.75 

25 

60 


175 

Si 


154 

1N3278 

400 

.75 

70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 

45 

A3C1 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

155 

1N2862 

400 

750m 

75 A 

16 


125A 

Si 

DOI 

46 

A3C5 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

156 

1N3194 

400 

.75 

75 A 



100A 

SiA 

A50 

47 

A3C9 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

157 

1N3254 

400 

750m 

75 A 

40 


100A 

Si 

A50a 

48 

B3C1 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

158 

1N3640 

400 

750m 

75A 

40 

8.3m 

100A 

Si 

DOI 3 

49 

B3C5 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

159 

CER70 

400 

.75 

75 A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

50 

B3C9 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

160 

S84 

400 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

51 

CODI532 

200 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

161 

INI 559 

400 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

52 

S92A 

200 

.75 

25$ 

25 



Si 

A54 

162 

1N1491 

500 

.75 

25A 

15 


120A 

Si* 

D03 

53 

UPI2069 

200 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Albg 

163 

1N2079 

500 

.75 

25A 




Si 

A53 

54 

UPI2069A 

200 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Alba 

164 

1N2108 

500 * 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

55 

UT113 

200 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

165 

1N3633 

500 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

56 

ZS172 

200 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

166 

75R5B 

500 

.75 

25 

60 


175 

Si 


57 

1N441B 

200 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

167 

A3F1 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

58 

1N538 

200 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

168 

A3F5 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

59 

1N1082A 

200 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

169 

A3F9 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

60 

INI 647 

200 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

170 

B3F1 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

61 

1N2092 

200 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

171 

B3F5 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

62 

1N2611 

200 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

172 

B3F9 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

63 

1N3239 

200 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

173 

CODI535 

500 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

64 

1N4365 

200 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

174 

UT117 

500 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

65 

1S032 

200 

.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

175 

UT214 

500 

.75 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

66 

1S41 

200 

.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

DOI 

176 

1N444B 

500 

.75 

35A 

15 


165A 

SiA 

D03 

67 

2G8 

200 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

177 

INI 095 

500 

.75 

35A 

15 


165A 

Si 

D03 

68 

A3C3 

200 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41p 

178 

INI 652 

500 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

69 

M69 

200 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

179 

1N2095 

500 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

70 ▼ 

S.75-200 

200 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

180 

1N2614 


.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

71 

INI440 

200 

.75 

55A 

30 


150A 

Si 

Algz 

181 

1N4368 

500 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

72 

1N2482 

200 

.75 

55 

30 


150A 

Si 

A3c 

182 

A3F3 

500 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

73 

1N2485 

200 

.75 

55A 

75 

4.0m 

150 

Si 

A6b 

183 

CER500F 

500 

.75 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

74 

1N3277 

200 

.75 

70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 

184 

H500 

500 

.75 

50 

15 


175 

Si 

D03 

75 

1N2860 

200 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 


185 

M500 

500 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

76 

1N3193 

200 

.75 

75A 



100A 

SiA 

A50 

186 

1N2488 

500 

.75 

55A 

75 

4.0m 

150 

Si 

A6b 

77 

1N3253 

200 

750m 

75A 

40 


100A 

Si 

A50a 

187 

1N2863 

500 

750m 

75 A 

16 


125A 

Si 

DOI 

78 

1N3639 

200 

750m 

75A 

40 

8.3m 

100A 

Si 

D013 

188 

CER500 

500 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

79 

CER69 

200 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

189 

S85 

500 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

80 

S82 

200 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

190 

INI 560 

500 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

81 

INI 557 

200 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

191 

1N1492 

600 

.75 

25A 

15 


120A 

Si* 

D03 

82 

W06C 

200 

750m 

100L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277p 

192 

1N2071 

600 

.75 

25A 

22 


100A 

Si 

Ales 

83 

MB252 

225 

.75 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

193 

1N2071A 

600 

750m 

25A 

22 § 


100A 

Si 

Ales 

84 

UT211 

225 

.75 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

194 

1N3634 

600 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

85 

1N2076 

250 

.75 

25A 




Si 

A53 

195 

1N3658 

600 

.75 

25A 

15 


200A 

Si 

A60 

86 

INI 648 

250 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

196 

75R6B 

600 

.75 

25 

60 


175 

Si 


87 

INI489 

300 

.75 

25A 

15 


140A 

Si* 

D03 

197 

A3G1 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

88 

1N2077 

300 

.75 

25A 




Si 

A53 

198 

A3G5 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

89 

1N2106 

300 * 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

199 

A3G9 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

90 

1N3631 

300 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

200 

B3G1 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

91 

75R3B 

300 

.75 

25 

60 


175 

Si 


201 

B3G5 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

92 

A3D1 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

202 

B3G9 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

93 

A3D5 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

203 

CODI536 

600 

750m 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

94 

A3D9 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

204 

MB256 

600 

750m 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

95 

B3D1 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

205 

UPI2071 

600 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Albg 

96 

B3D5 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

206 

UPI2071A 

600 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Alba 

97 

B3D9 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

207 

UT118 

600 

750m 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

98 

CODI533 

300 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52g 

208 

UT215 

600 

750m 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

99 

S93A 

300 

.75 

25$ 

25 



Si 

A54 

209 

ZS176 

600 

750m 

25A 

70 8 


150A 

Si 

A52f 

100 

UT114 

300 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

210 

1N445B 

600 

.75 

30A 

15 


165A 

SiA 

D03 

101 

UT212 

300 

.75 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

211 

1N1096 

600 

.75 

30A 

15 


165A 

Si 

D03 

102 

1N442B 

300 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

212 

IN 547 

600 

.75 

50A 

15 

8.0m 

150A 

Si 

D03 

103 

1N539 

300 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

213 

INI 653 

600 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

104 

INI 083A 

300 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

214 

1N2096 

600 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

105 

INI 649 

300 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

215 

1N2615 

600 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

106 

1N2093 

300 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

216 

1N3241 

600 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

107 

1N2612 

300 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

217 

1N4369 

600 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

108 

1N4366 

300 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

218 

1S036 

600 

.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

109 

1S42 

300 

.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

DOI 

219 

1S45 

600 

.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

DOI 

110 

A3D3 

300 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

220 

A3G3 

600 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 
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5. 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS ~ jo ^ 500 mA (Cont’d) 


IN ORDER OF: 
(3) 8 TEMP & 


(1) 10 MAX (2) 
(4) TYPE NMBER 


PIV 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

99 

MAX AVG FWD 

DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

.CO 

MAT 

DRAWING 

No. 



a 

TYPE 

NUMBER 

a 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(° C) 

MAT 

DRAWING 

No. 


SURGE CURR 

TJ lo 
MAX 

JA)_ 

n 

isaaii 

sip 

■Be 


TJ lo 
MAX 

(A) _____ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 



CTiTiMi 


5U7T 

■RTM■ 

8.0m 

ETCftV 

Si 

F29 “ 


111 

B250C800 

600 

800m 

50A 

50 

10m 

IFEfiT 

EE 



M 



50 

50 

8.3m 


Si 

A3h 


112 

K4G5 

600 

.80 

50 

60 



9 

■He 

EM 




50 

30 



Si 

u5a 


113 

SLDV 

600 

800m 

50A 

30 

8.0m 

iRItll 

ifl 

RmB 

u 

1N1105 



55A 

15 

8.0m 


Si 

D01 


114 

1S2306 

600 

800m 

65A 

60 


msm 

Si 

A56a 

n 

1N2484 



55 

30 



Si 

A3c 


115 

BY407A 

600 

HltWiM 

75L 

15 

10m 


SiA 

A298w 

MM 1 

1N2489 



55A 

75 

4.0m 


Si 

A6b 


116 

1N614 

600 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

EeuB 

Si 

D04 


SRS160HE 



55A 

20 


175A 

SiA 

A340c 


117 

1N614A 

600 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 

19 

1N3279 



70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 


118 

K4H5 

700 

.80 

50 

60 


150C 

Si 


EE 

1N2864 



75A 

16 


125A 

Si 

D01 


119 

ID8080 

800 

K.UMiM 


7.5k 


190 

Si 

M681 

10 



.75 

75A 



100A 

SiA 

A50 




800 

800m 

40A 


8.3m 

130J 

SiA 

Albv 

11 


■ 

750m 

75 A 

40 


100A 

Si 

A50a 




800 

800m 

40 


10m 

125 

SiA 

A333 

12 



750m 

75 A 

40 


100A 

Si 

D013 




800 

.80 

50A 


8.3m 

150J 

SiA 

A89b 

KK1HI 

CER71 



75 A 

48 


nSTiTH 

Si 

D027 


123 

K4K5 

800 

.80 

50 



150C 

EM 


14 

S86 



80$ 

15 


WM 

Si 

A54 


124 

RA-1B 

800 

800m 

50A 


10m 

130J 

9 

A334 ! 

■RHi 

1N2772 



25A 

15 



Si 

A145 


125 

RM1B 

800 

■iltlil.M 

50 


10m 

130 


A344i 





25A 

30 


irRi 




126 

SLD.8S 

800 

ESEEE 

50A 




Si 

F22a 





25 

60 


KWM 




127 

1S2307 

800 

800m 

65A 




Si 

A56a 





25 

60 


ifRM 




128 

1S106 

700 

.84 

25A 




Si 

A41k 





25 

60 


irR!:« 

EM 

g&EE 


129 

A4A1 

50 

.85 

25 




EM 

A41q 





25 

60 


IVtfM 

9 



130 

A4A5 

50 

.85 

25 




9 

A41q 





25 

60 



9 

raRBB 


131 

A4A9 

50 

.85 

25 



Bl 

WM 

A4ld 





25 

60 


irPT:l 

Si 

urEtt 


132 

B4A1 

50 

.85 

25 




EM 

Alrx 





25 

60 


nVrM 

Si 



133 

B4A5 

50 

.85 

25 




9 

Alrx 






25 


irh 

Si 

UM*B 


134 

B4A9 

50 

.85 

25 




eE 

Alrx 

25 

A3H3 

UtltMH 

.75 

50A 

35 



Si 

A41p 


135 

A4B1 

100 

.85 

25 





A41q 

26 

SRS170HE 

Mira* 

750m 

55A 

20 



SiA 

A340c 


136 

A4B5 

100 

.85 

25 





A41q 

27 

1N2117 


750m 

50$ 




Si 

D03 


137 

A4B9 

100 

.85 

25 



[Rim 


A41a 



UMJH 



HTflM 

FKfiTB 

200A 

SiA 

A86c 


[PH 



EH 






Alrx 






BdE 

■E 

165S 

Si 

A145 



rtrlB 


Ka 






Alrx 






EiuE 

t-KC)nW 

175A 

Si 

A344 





KE>- 






Alrx 

31 

75R8B 

IB 


25 

60 


ilM 

Si 



141 

SSiB0510 

150 

.85 

45A 


10m 

150J 


M441 

32 

A3K1 



25 

60 



Si 

A41q 


142 

A4C1 

200 

.85 

25 



175A 

9 

A41q 

33 

A3K5 



25 

60 


IriKfjl 

Si 

A41a 


143 

A4C5 

200 

.85 

25 



175A 

WM 

A41a 



niiiiHi 


25 

60 


tVkfM 

EE 

A41q 


144 

A4C9 

200 





175A 

EM 

A41q 





25 

60 



PE 

Alrx 


145 

B4C1 

200 





175A 

9 

Alrx 



mi 


25 

60 



9 

Alrx 


146 

B4C5 

200 





175A 

WM 

Alrx 





Wm 

■ 1 T 


IlrRf.1 

EM 

Alrx 


147 


HjTE 




■ 


EM 

Alrx 


Iwnani 



Bril 

He 




A52g 


148 








9 

A41q 


lIiZudHE^E 



Baal 

HE 


E 

9 

A146f 


149 


RUB 






WM 

A41a 

40 

ZS178 


750m 

25A 

70 § 


150A 





FjTTiTjj^B 

RT£E 





175A 

EM 

A41q 

41 

1N5214 


.75 

40A 

50 § 


175A 





RQhI' 






175A 

9 

Alrx 

42 

1N2616 


.75 

50A 

30 


175A 

9 

RE 




£k»B 





175A 

WM 

Alrx 


1N3242 


HETiTIM 




175S 

Si 

Ales 


|PM 


RTjTM 





Q2E 

EM 

Alrx 




wSaM 




150A 

SiA 

A89 




EwEi 






RE 

M441 




EH 



B 

175A 

Si 

A41d 


EehKH 


™e 





iE 

Wm 

A41a 

46 

H800 


BE 




IQE 

n 

D03 




ke 





tiEEM 

EM 

A41q 

47 

M72 

Will -^4. 





1 

EE 

A3h 










9 

A41q 

48 ▼ 

S.75-800 

lliliSH 

750m 




u^l 

9 

u5a 



t?Q§9E 

EIlJE 






9 

Alrx 

49 

SRS180HE 


750m 

55A 

20 



wm 

A340c 


159 


EH 



60 


175A 

Si 

Alrx 

50 

1S1944H 


750m 

65A 

35 

10m 



D015 


160 


EH§ 



60 


175A 

Si 

Alrx 

51 

1N3280 


.75 

70A 

25 

8.0m 


9 

Alcm 


161 


mM 



60 


175A 

Si 

A41a 

52 

CER72 



75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


H2E 


500 



60 


175A 

EM 

A41q 

53 

1N2774 



25A 

15 


165S 

Si 

A145 


[EB 


500 



60 


175A 

9 

A41q 

54 

1N3637 



25A 

30 

i-yjnM 

175A 

Si 

A344 


ilE 


500 



60 


175A 

WM 

Alrx 

19 


900 

.75 

25 

EBi 


tv km 




|hm 


^■1 





Q23JI 

EM 

Alrx 

19 


900 

750m 

55A 

BE 


IHil 

RE 

ESISm 


EEE 






■ 


9 

Alrx 

Km 


1.0k 

750m 

50 

Km 


EEUI 

WM 

u5a 


iff 







tvVfM 

9 

A41a 

58 t 

S.75-1200 

1.2k 

750m 

50 

HE 



KE 

u5a 


\\&m 


600 

.85 

25 



175A 

Si 

A41q 

59 

INI100 

100 


55A 

IB 

8.0m 


PM 

D01 




600 

.85 

25 



175A 

Si 

A41q 

60 

1N1101 

200 


55A 

HE 

8.0m 

tvVfM 

PM 

D01 


lOBVl 


600 

.85 

25 



175A 

Si 

Alrx 

61 

1N1102 

kiM* 


55A 

15 

8.0m 


EE 

D01 



B4G5 

600 

.85 

25 



irRfM 

EM 

Alrx 

62 

1N1103 



55A 

15 

8.0m 


9 

D01 



B4G9 

600 

.85 

25 




9 

Alrx 

63 

INI104 

e5B1 


55A 

15 

EJpJnl 

BIRT:1 

PM 

D01 



SSiB0540 

600 

.85 

45A 




RE 

M441 

64 

1N1486 

500 

.78 

50A 



fiRii^a 

EE 

A34a 



QUiB 

mm- 






EM 

A41q 

65 

1S108 

900 

.78 

25A 



tUMW 

9 

A41k 




S 




■ 


9 

A41q 

66 

1N1169 

400 

.79 

80A 

qIeBBs 


Ehj 

RE 

A3k 




™e 






RE 

A41a 

67 

K4A5 

50 


50 

H?«H 


150C 

Si 




UP15I 

IE 





175A 


Alrx 

68 

1N607 

50 

.80 

100A 


8.3m 

150A 

Si 

D04 









175A 


Alrx 

69 

1N607A 

50 

.80 

100A 

e?jGB 

8.3m 

150A 

Si 

D04 




ERB 





175A 


Alrx 



100 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


180 

A4K1 

800 





175A 


A41q 



100 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


181 

A4K5 

800 





175A 


A41q 


EmeieB 

100 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SiA 

A89b 


182 

A4K9 

800 





175A 


A41a 

73 

K4B5 

100 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



183 

B4K1 

800 





175A 

EM 

Alrx 

74 

1N608 

100 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


184 

B4K5 

800 





175A 

eM 

Alrx 

75 

1N608A 

100 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


185 

B4K9 

800 





175A 

9 

Alrx 

76 

1N609 

150 

.80 

100A 

E£EI 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


186 



900m 

60 




SiA 

M594c 

77 

1N609A 

150 

.80 

100A 

nrEi 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


187 


K/Ajfai! 

900m 

60 




SiA 

M594c 

78 

B80C800 

180 

800m 

50A 

Em 

10m 

125A 

Si 

M584a 


188 


mm 

.90 

25A 





A41k 

79 

1S2402 


■TITtTiTm 


nraB 


filclUH 

Si 

Albv 


189 


500 

.90 




lEgl 

H 

A41k 

80 

GU-1Z 

ESiv- 





if km 

SiA 

A333 


190 

Ripv 1 ■-}, 

200 

.95 



4.0m 

100A 

Si 

C23 

81 

SR1FM4 

esE 



Em 


BKMB 

Si 

Albv 


191 

E5ZEB B 

400 

.95 

ESI 


4.0m 

100A 

Si 

C23 

82 

1SI343 

\E3Sm 


K1!ZJ 


EIEIhM 

SHUB 

SiA 

YMmm? 


Dm 

ST18 

800 



75 

4.0m 


Si 

C23 

83 

K4C5 

Ik»T«Be 


50 

■5B 



Si 













84 

1N610 

EsE 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


Ift ^ 1 A 









85 

1N610A 

200 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 












86 

ID2580 

250 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


196 

MBR120P 

20 

1.0 

90L 

25 

16m 

150J 

SiA 

A298V 

87 

1N5057 

300 

.80 

40A 

30 § 


125A 

Si 

D029 


197 

S72 

25 

1.0 

80$ 

15 



Si 

A54 

88 

1 SI344 


.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SiA 

A89b 


198 

A14U 

25 

1.0 

100 

30 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

89 

K4D5 

300 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



199 

MBR130P 

30 

1.0 

90L 

25 

16m 

150J 

SiA 

A298V 

90 

1N611 

300 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

EK 

D04 


200 

MBR140P 

40 

1.0 

90L 

25 

16m 

150J 

SiA 

A298V 

91 

1N611A 

300 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 


D04 


201 

BYS21 

45 

1 


50 

10m 

125J 

Si 

Altc 

92 

BY406A 

350 

800m 

75L 

15 

10m 

150J 

SiA 

A298w 


202 

BYS21-45 

45 

1.0 

125C 

50 


150J 

Si 

Alabh 

93 

ID4080 

400 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


203 

05SM1 

50 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

94 

1N5058 

400 

.80 

40A 

30 § 


125A 

Si 

D029 


204 

KD202B 

50 

1.0 




130C 

SiA 

S477 

95 

1S2403 

400 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


205 

NS1000 

50 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

96 

GU-1 

400 

800m 

40 

35 

10m 

125 

SiA 

A333 


206 

1N2266 

50 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

97 

SR1FM8 

400 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

SiA 

Albv 


207 

1N2267 

50 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

98 

1SI345 

400 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

Si 

A89b 


208 

A5A1 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

99 

K4E5 

400 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



209 

A5A5 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

100 

1N612 

400 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


210 

A5A9 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

101 

1N612A 

400 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


211 

B5A1 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

102 

K4F5 

500 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



212 

B5A5 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

103 

S-15 

500 

800m 

60 

100 

10m 


Si 

A268 


213 

B5A9 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

104 

1N613 

500 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


214 

DSF10A 

50 

1.0 

25A 

45 


150J 

SiA 

Alabe 

105 

1N613A 

500 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


215 

HRP22 

50 

1.0 

25A 

50 

50m 

125J 

Si 

D041 

106 

ID6080 

600 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


216 

ITT4000G 

50 

1.0 

25 

30 

8.3m 


Si 

D041 

107 

1S2404 

600 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


217 

KBPS-005 

50 

1.0 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

108 

GU-1A 

600 

800m 

40 

35 

10m 

125 

SiA 

A333 


218 

RM4001G 

50 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

109 

SR1FM12 

600 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

SiA 

Albv 


219r 

SM4001 

50 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

110 

1SI346 

600 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SiA 

A89b 


220 

UR1O50 

50 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 
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GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

-M 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
3H lo IJ@ 
MAX TEMP 

-M _£QL_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) l(s) 

MAX. 

TEMP 

{SL. 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

m 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
D lo 3j@ 
MAX TEMP 
(A)_ ra 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
JALJIs)_ 

MAX. 

TEMP 

rc> 

MAT 

DRAWIN 

No. 

1 

1N3246 

50 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

Ill 

INI 551 " 

TOO 

1.0 

100C 



150 

Si 

T5G4- 

2 

HER101 

50 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

112 

A100 

100 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Albc 

3 

K5A5 

50 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


113 

ER402 

100 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

4v 

SI-050 

50 

1.0 

50 

40 


175J 

Si 

u5b 

114 

MR100 

100 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

5 

WL005F 

50 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

115 

DAI 001 

100 

1.0 

130L 

50 

10m 

175$ 

SiA 

D015 

6 

A114F 

50 

1.0 

55 

3.5 

8.3m 

175J 

Si 

A94q 

116 

DD1001 

100 

1.0 

130L 

50 

10m 

175A 

SiA 

D015 

7 

EGP10A 

50 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

$ 

D041 

117 

1N338 

100 

1.0 

150C 



175B 

Si 

D04 

8 

FE1A 

50 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

118 

1N347 

100 

1.0 

150C 



175B 

Si 

D04 

9 

FR101G 

50 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

119 

E1B3 

100 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

10 

UF4001 

50 

1.0 

55C 

30 

8.3m 

150J 

Si 

D041 

120 

BY125 

150 

1.0 

25 

40 

10m 

150J 

Si 

A283a 

11 

1SR35-50 

50 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

121 

UR1150 

150 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

12 

1 SRI 24-50 

50 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

122 

BY135 

150 

1.0 

50A 

50 


150J 

SiA 

Alba 

13 

BYW27-50 

50 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

123 

EGP10C 

150 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

$ 

D041 

14 

1N2858A 

50 

1.0 

75A 

40 


135 

Si 

D01 

124 

FE1C 

150 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

15# 

1N4001 

50 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

125 

INI036 

150 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

16y 

1N4001F 

50 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

126 

INI042 

150 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

17y 

1N4001G 

50 

1.0 

75 A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

127 

INI 048 

150 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

18 

10D05 

50 

1.0 

75 A 

50 



Si 

D039 

128 

DAI002 

150 

1.0 

130L 

50 

10m 

175$ 

SiA 

D015 

19 

BA5A5 

50 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

"129 

2SM1 

200 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

20 

GER4001 

50 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

130 

D302 

200 

1.0 




70A 

Ge* 

S496 

21 

GL41A(A) 

50 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 1 

131 

DFH10C 

200 

1.0 


60 


125J 

SiA 

Alabe 

22 

GPP1A 

50 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

132 

ERB12-02 

200 

1.0 


60 


140J 

Si 

A387 

23 

MDA100A 

50 

1.0 

75 A 

30 


150J 

Si 

M999 

133 

KD202E 

200 

1.0 




130C 

SiA 

S477 

24 ▼ 

RL101 

50 

1.0 

75 A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

134 

NS 1002 

200 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

25 ▼ 

RL101G 

50 

1.0 

75 A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A3 95 

135 

SIB01-02 

200 

1.0 


60 


140J 

Si 

A21b 

26 

SRS105 

50 

1.0 

75 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A3 40 

136 

10DL2 

200 

1.0 

25A 

40 


150J 

Si 

D041 

27 

W03A 

50 

1.0 

85L 

20 

10m 

175J 

Si 

A2ZZP_ 

137 

100R2B 

200 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


28 

INI034 

50 

1.0 

100 A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

138 

A5C1 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

29 

INI040 

50 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

139 

A5C5 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

30 

INI046 

50 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

140 

A5C9 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A4ld 

31 

A14F 

50 

1.0 

100 

4.0 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

141 

B5C1 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

32 

ER401 

50 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

142 

B5C5 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

33 

DD2520 

50 

1.0 

110A 

50 


150 

SiA 

M10180 

143 

B5C9 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

34 

DD2520A 

50 

1.0 

110A 

50 

10m 

150A 

SiA 

M1018 

144 

DSF10C 

200 

1.0 

25A 

45 


150J 

SiA 

Alabe 

35 

DD1000 

50 

1.0 

130L 

50 

10m 

175A 

SiA 

D015 

145 

KB PS-02 

200 

1.0 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

36 

1N2026 

50 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

146 

RM4003G 

200 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

37 

El A3 

50 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

147y 

SM4003 

200 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

38 

DAI 000 

60 

1.0 

130L 

50 

10m 

175$ 

SiA 

D015 

148 

UR12O0 

200 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

39 

PLQ0.8 

80 

1.0 

25A 

20 

10m 

125J 

Si 

Albq 

149 

UT234 

200 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A60 

40 

BYS21-90 

90 

1.0 

25A 

30 


125J 

Si 

Alabh 

150 

E10DS2 

200 

1.0 

31A 

20 

10m 

150J 

Si 

Ml 008a 

41 

1N253 

95 

1.0 

135C 

4.0 


150A 

Si 

Slla 

151 

1N5005 

200 

1.0 

40A 

35 § 


150A 

Si 

D013 

42 

1SM1 

100 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

152 

1N5056 

200 

1.0 

40A 

30 § 


125A 

Si 

D029 

43 

DFH10B 

100 

1.0 


60 


125J 

SiA 

Alabe 

153 

1N5211 

200 

1.0 

40A 

50 § 


175A 

Si 

A31q 

44 

ERB12-01 

100 

1.0 


60 


140J 

Si 

A387 

154 

11E2 

200 

1.0 

40A 

45 

10m 

150J 

Si 

Alaay 

45 

KD202G 

100 

1.0 




130C 

SiA 

S477 

155 

GU-3Z 

200 

1.0 

40 

60 

10m 

140 

SiA 

A333b 

46 

NS1001 

100 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

156 

SMI-02 

200 

1.0 

40A 

45 

10m 

125J 

Si 

A298a 

47 

SIB01-01 

100 

1.0 


60 


140J 

Si 

A21b 

157 

SM-1A-02Z 

200 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

48 

10DL1 

100 

1.0 

25A 

40 


150J 

Si 

D041 

158 

1G2 

200 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A313i 

49 

100R1B 

100 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


159 

1N3248 

200 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

50 

A5B1 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

160 

1S2270 

200 

1.0 

50 

35 

10m 

175J 

Si 


51 

A5B5 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

161 

A5C2 

200 

1.0 

50 

60 

8.3m 

175 

Si 

A41d 

52 

A5B9 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

162 

F14B 

200 

1.0 

50A 

45 


175J 

Si 

A249a 

53 

B5B1 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

163 

F114B 

200 

1.0 

50A 

40 

10m 

150J 

SiA 

A249a 

54 

B5B5 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

164 

GFD10C 

200 

1.0 

50 

30 


125J 

SiA 

A249f 

55 

B5B9 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

165 

HER103 

200 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

56 

DSF10B 

100 

1.0 

25A 

45 


150J 

SiA 

Alabe 

166 

K5C5 

200 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


57 

PLQ1 

100 

1.0 

25A 

20 

10m 

125J 

Si 

Albo 

167 

MI102 

200 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

58 

RM4002G 

100 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

168 

MI102R 

200 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

59 ▼ 

SM4002 

100 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

169 

RA-1Z 

200 

1.0 

50A 

50 

10m 

130J 

Si 

A271a 

60 

UR11O0 

100 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

170 

RM1Z 

200 

1.0 

50 

50 

10m 

130 

SiA 

A344h 

61 

UT236 

100 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A60 

171 

SM-1-02Z 

200 

1.0 

50A 

45 

10m 

140J 

Si 

A298a 

62 

E10DS1 

100 

1.0 

31A 

20 

10m 

150J 

Si 

Ml008a 

172 

SM-1A-02 

200 

1.0 

50A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

63 

1N5004 

100 

1.0 

40A 

35 $ 


150A 

Si 

D013 

173 

SMB02 

200 

1.0 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 


64 

1N5055 

100 

1.0 

40A 

30 § 


125 A 

Si 

D029 

174 

WL02F 

200 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

65 

11E1 

100 

1.0 

40A 

45 

10m 

150J 

Si 

Alaay 

175 

A114B 

200 

1.0 

55 

3.5 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

66 

B40C800 

100 

1.0 

40A 

40 

10m 

150 

Si 

C204 

176 

EGP10D 

200 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

$ 

D041 

67 

SM1A01Z 

100 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

177 

FE1D 

200 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

68 

SM-1A-01Z 

100 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

178 

FR103G 

200 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

69 

1N3247 

100 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

179 

SRS120 

200 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

70 

El 

100 

1.0 

50 

75 § 


175 

SiA 

D027 

180 

UF4003 

200 

1.0 

55C 

30 

8.3m 

150J 

Si 

D041 

71 

F14A 

100 

1.0 

50A 

45 


175J 

Si 

A249a 

181 

1N3866 

200 

1.0 

60A 

10 § 


200A 

Si 

Aids 

72 

GFD10B 

100 

1.0 

50 

30 


125J 

SiA 

A249f 

182 

1 SI886 

200 

1.0 

65A 

60 


150J 

Si 

Aliw 

73 

HER102 

100 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

183 

1N3757 

200 

1.0 

70A 

30 


150A 

Si 

Alcm 

74 

K5B5 

100 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


184 

1SR35-200 

200 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

75 

MI101#B 

100 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

185 

1 SR 124-200 

200 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

76 

MI101R 

100 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

186 

10E2 

200 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

A1 aaw 

77 

SM-1-01Z 

100 

1.0 

50A 

45 

10m 

140J 

Si 

A298a 

187 

BYW27-200 

200 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

78 

SMB01 

100 

1.0 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 


188 

H114B 

200 

1.0 

70A 

40 

8.3m 

150 

Si 

A94a 

79 

WL01F 

100 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

189 

1N2860A 

200 

1.0 

75A 

40 


135 

Si 

DOI 

80 

A114A 

100 

1.0 

55 

3.5 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

190f 

1N4003 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

81 

EGP10B 

100 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

5 _ 

D041 

191 Y 

1N4003F 

200 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

82 

FE1B 

100 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

192y 

1N4003G 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

83 

FR102G 

100 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

193 

10D2 

200 

1.0 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 

84 

SRS110 

100 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

194 

BA5C5 

200 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

85 

UF4002 

100 

1.0 

55C 

30 

8.3m 

150J 

Si 

D041 

195 

GER4003 

200 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

86 

1 SI 885 

100 

1.0 

65A 

60 


150J 

Si 

Aljw 

196 

GL41D 

200 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 

87 

1SR35-100 

100 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

197 

GPP1D 

200 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

88 

1 SRI 24-100 

100 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

198 

MDA102A 

200 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 

89 

10E1 

100 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Alaaw 

199y 

RL103 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

90 

BYW27-100 

100 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

A1.bg_ 

200 y 

RL103G 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

91 

1N2859A 

100 

1.0 

75 A 

40 


135 

Si 

D01 

201 

GSB10C 

200 

1.0 

85 

30 


150J 

SiA 

A249f 

924 

1N4002 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

202 

W03C 

200 

1.0 

85L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277p 

93 y 

1N4002F 

100 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

203 

1S2392 

200 

1.0 

90A 

45 

10m 

175J 

SiA 

A249a 

94 y 

1N4002G 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

204 

F14BP 

200 

1.0 

90A 

40 

10m 

175J 

SiA 

A94aa 

95 

10D1 

100 

1.0 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 

205 

1DZ61 

200 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

96 

BA5B5 

100 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

206 

1N1037 

200 

1.0 

100A 

30 S 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

97 

GER4002 

100 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

207 

INI 043 

200 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

98 

GL41B 

100 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

F137 

208 

INI049 

200 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

99 

GPP1B 

100 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

209 

INI 552 

200 

1.0 

100C 



150 

Si 

D04 

100 

MDA101A 

100 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 

210 

1N3189 

200 

1.0 

100C 

30 

8.3m 

175C 

Si 

A31a 

101 

PBY125 

100 

1.0 

75A 

25 


150C 

Si 

D015 

211 

1N4383 

200 

1.0 

100A 

50 


175A 

Si 

D029 

102y 

RL102 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

212 

A14B 

200 

1.0 

100 

4.0 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

103y 

RL102G 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

213 

ER403 

200 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

104 

GSB10B 

100 

1.0 

85 

30 


150J 

SiA 

A249f 

214 

MR200 

200 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

105 

W03B 

100 

1.0 

85L 

20 ! 

10m 

175J 

Si 

A277d 

215 

R200 

200 

1.0 

100 

50 § i 

8.0u 

150A 

Si 


106 

F14AP 

100 

1.0 

90A 

40 

10m 

175J 

SiA 

A94aa 

216 

RO20 

200 

1.0 

100C 

50 


175A 

SiA 

Alef 

107 

1BZ61 

100 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

217 

DD2573 

200 

1.0 

110A 

50 


150 

SiA 

Ml 0180 

108 

INI035 

100 

10 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

218 

DD2573A 

200 

1.0 

110A 

50 

10m 

150A 

SiA 

M1018 

109 

1N1041 

100 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

219 

DD1003 

200 

1.0 

130L 

50 

10m 

175A 

SiA 

DOI 5 

110 

INI047 

100 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

220 

1N2027 

200 

1.0 I 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

D04 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



















































































5. 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo — 1 A (Cont'd) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
“ 8 TEMP A (4) TYPE NMBER 


LINE 

No. 


1 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C), 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 


■ 

MAX AVG 

DC CURR 

■aYli] 

MAX RATING 1 

9 

MAT 

DRAWING 

No. 


ENT 


UOEM 

n 

m 

SSI 

T] lo 
MAX 
(A) 

n 

m 

m 

1 



1.0 

851 

30 


1§03^ 

"SS - 

A249? 

Ill 


50 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 


2 

1S2396 

600 

1.0 

90A 

45 

10m 

175J 

SiA 

A249a 

112 

HC68 

100 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

3 

1JZ61 

600 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

113 

HC68F 

100 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

4 

1N3191 

600 

1.0 

100C 

30 

8.3m 

175C 

Si 

A31a / 

an 

MH68 

100 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

5 

1N4385 

600 

1.0 

100A 

50 


175A 

Si 

D029 

QH 

V06B 

100 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

6 


600 

1.0 

100 

50 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

ueH? 

SSiB0610 

150 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

7 


600 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Alby 


SSiC1710 

150 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

8 

ER405 

600 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 


HC69 

200 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

9 

MR600 

600 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 


HC69F 

200 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

10 


600 

1.0 

100 

50 § 

8.0u 

150A 

Si 


120 

MH69 

200 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

11 


600 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

121 

SSiB0620 

300 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

12 

E1K3 

600 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

122 

SSiC1720 

300 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

13 

PY126 

650 

1.0 

75 

100 

10m 

150J 

Si 

Albg 

123 

V06C 

300 % 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

14 

BY126 

650 

1.0 

150J 

40 § 

10m 

150J 

SiA 

A283a 

124 

HC70 

400 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

15 

NS1007 

700 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

125 

HC70F 

400 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

16 

100R7B 

700 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


126 

MH70 

400 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

17 

A5H1 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

127 

1N4089 

400 

1.1 

85A 

75 


150S 

Si 

A3t 

18 

A5H5 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

128 

V08E 

400 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

19 

A5H9 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

129 

HC700 

400 

1.1 

100A 

30 


150A 

SiA 

A3c 

20 

B5H1 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

130 

HC500 

500 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

21 

B5H5 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

131 

HC500F 

500 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

22 

B5H9 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

132 

MH500 

500 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

23 

K5H5 

700 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


133 

V06E 

500 % 

1.1 

90L 

35 ! 

10m 

175J 

Si 

A333 

24 

BA5H5 

700 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

134 

HC71 

600 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

25 

A5H2 

700 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

135 

SSiB0640 

600 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

26 

El M3 

700 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

136 

SSiC1740 

600 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

27 

8SM1 

800 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

137 

HC71F 

600 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 i 

28 

DFH10J 

800 

1.0 


50 


125J 

SiA 

Alabe 

138 

MH71 

600 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

29 

NS1008 

800 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

139 

V08G 

600 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

30 

1N1226A 

800 

1.0 

25A 

25 


140A 

Si 

D01 

140 

1N1225A 

700 

1.1 

25A 

25 


145A 

Si 

DOI 

31 

1N2222 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

141 

HC72 

800 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

32 

1N2222A 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

142 

1N4514 

800 

1.1 

50A 

50 § 


175A 

Si 

A52c 

33 

1N2223 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

143 

HC72F 

800 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

34 

1N2223A 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

IKn 

MH72 

800 

i.i 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

35 

100R8B 

800 

1.0 

25 

60 


175 

Si 



V06G 

800 % 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

36 

A5K1 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


V08J 

800 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

37 

A5K5 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

147 

BY188 

25 

1.2 

40A 

40 


150J 

SiA 

A283a 

38 

A5K9 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

148 

BY188A 

50 

1.2 





Si 

A283a0 

39 

B5K1 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

149 

BY188B 

50 

1.2 





Si 

A283a0 

40 

B5K5 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

150 

A6A1 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

41 

B5K9 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

151 

A6A5 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

42 

DSA10J 

800 

1.0 

25 

30 


150J 

SiA 

A298r 

152 

A6A9 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

43 

KBPS-08 

800 

1.0 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

153 

B6A1 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

44 t 

SM4006 

800 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

F149 

154 

B6A5 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

45 

TG8 

800 

1.0 

25A 

35 


140J 

Si 

Alaat 

155 

B6A9 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

46 

UT361 

800 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175 

Si 

A380 

156 

K6A5 

50 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


47 

GU-3B 

800 

1.0 

40 

60 

10m 

140 

SiA 

A333b 

157 

A6B1 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

48 

SMI-08 

800 

1.0 

40 

45 

10m 

125 

Si 

A298a ! 

158 

A6B5 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

49 1 

SM1A08 

800 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 

159 

A6B9 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

50 

SM-1A-08 

800 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 

160 

B6B1 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

51 

1G8 

800 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A313i 

161 

B6B5 

100 

1.2 

25 

60 i 


175A 

Si 

Alrx 

52 

1LE11 

800 

1.0 

50C 

50 

10m 

150J 

Si 

A299 

162 

B6B9 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

53 

1N3251 

800 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

163 

B40C1000 

100 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

54 

1N4585 

800 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D029 

164 

K6B5 

100 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


55 

1S2273 

800 

1.0 

50 

35 

10m 

175J 

Si 


165 

1S1885A 

100 

1.2 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

DOI 5 

56 

F14H 

800 

1.0 

50A 

45 


175J 

Si 

A249a 

166 

ERC04-02 

200 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

57 

K5K5 

800 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


167 

A6C1 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

58 

RU2B 

800 

1.0 

50 

20 

10m 

130 

SiA 

A344i 

168 

A6C5 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

59 

SMB08 

800 

1.0 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 


169 

A6C9 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

60 

WL08F 

800 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

170 

B6C1 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

61 

F8 

800 

1.0 

55A 

70 



Si 

A3r 

171 

B6C5 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

62 

FR106G 

800 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

172 

B6C9 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

63 

S800HE 

800 

1.0 

55A 

20 


150 

Si 

M1310 

173 

B80C1000 

200 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

64 

SRS180 

800 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

174 

K6C5 

200 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


65 

BY127 

800 

1.0 

58C 

40 

10m 

150J 

Si 

A171b 

175 

MR1Z 

200 

1.2 

50J 

100 

10m 

140S 

Si 

A284a 

66 

DS130T 

800 

1.0 

60A 

50 

10m 

125 

Si 

A395 

176 

R02Z 

200 

1.2 

50 

80 

10m 

130 

SiA 

A344I 

67 

SB-2B 

800 

1.0 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

A268 

177 

BYW95A 

200 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 

68 

1 SI 829 

800 

1.0 

65A 

45 

10m 

125J 

Si 

D015 

178 

1S1886A 

200 

1.2 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

DOI 5 

69 

1N3760 

800 

1.0 

70A 

30 


150A 

Si 

Alcm 

179 

RM2Z 

200 

1.2 

90 

100 

10m 


Si 

A344I 

70 

10E8 

800 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Alaaw 

180 

A6D1 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

71 

BYW27-800 

800 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

181 

A6D5 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

72 ♦ 

1N4006 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

182 

A6D9 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

73 ▼ 

1N4006F 

800 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

183 

B6D1 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

74 ▼ 

1N4006G 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

184 

B6D5 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

75 

10D8 

800 

1.0 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 

185 

B6D9 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

76 

BA5K5 

800 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

186 

B125C1000 

300 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

77 

GER4006 

800 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

187 

K6D5 

300 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


78 

GL41K 

800 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 

188 

ERC04-04 

400 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

79 

GPP1K 

800 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

189 

A6E1 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

80 

MDA108A 

800 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 

HEM 

A6E5 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

81 

PBY127 

800 

1.0 

75A 

25 


150C 

Si 

D015 

191 

A6E9 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

82 

PL8HZ 

800 

1.0 

75A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

192 

B6E1 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

83 ▼ 

RL106 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

193 

B6E5 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

84 ▼ 

RL106G 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

194 

B6E9 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

85 

1S2608 

800 

1.0 

80A 

45 


165J 

SiA 

A249a 

195 

DS0.9-04A 

400 

1.2 

45A 

70 § 

10m 

150J 

Si 

M841 

86 

GSB10J 

800 

1.0 

85 

30 


150J 

SiA 

A249f 

196 

K6E5 

400 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


87 

1S2398 

800 

1.0 

90A 

45 

10m 

175J 

SiA 

A249a 

197 

MR-1 

400 

1.2 

50A 

100 

10m 

140J 

SiA 

A284a 

88 

1LZ61 

800 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

198 

BYW95B 

400 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 

89 

A5K2 

800 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

199 

1S1887A 

400 

1.2 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

DOI 5 

90 

A14N 

800 

1.0 

100 

50 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

200 

A6F1 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

91 

A800 

800 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Alby 

201 

A6F5 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

92 

ER406 

800 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

202 

A6F9 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

93 

MR800 

800 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

203 

B6F1 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

94 

R800 

800 

1.0 

100 

50 § 

8.0u 

150A 

Si 


204 

B6F5 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

95 

RO80 

800 

1.0 

100C 

50 


175A 

SiA 

Alef 

205 

B6F9 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

96 

DAI 058 

800 

1.0 

130L 

25 

10m 

150A 

SiA 

D015 

206 

K6F5 

500 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


97 

DD1058 

800 

1.0 

130L 

25 

10m 

150A 

SiA 

D015 

207 

ERC04-06 

600 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

98 

1N3566 

800 

1.0 

150C 

20 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

208 

A6G1 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

99 

1N3649 

800 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

DO40 

209 

A6G5 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

100 

E1N3 

800 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

210 

A6G9 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

101 

100R9B 

900 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


211 

B6G1 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

102 

B380C800 

900 

1.0 

40A 

40 

10m 

150 

Si 

C204 

212 

B6G5 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

103 

AD-29 

900 

1.0 

60A 

80 

10m 

140J 

Si 

A268 

213 

B6G9 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

104v 

SI-1200 

1.2k 

1.0 

50 

40 


175J 

Si 

u5b 

214 

B250C1000 

600 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

105 

HCV 

15 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

215 

K6G5 

600 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


106 

MCV 

15 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

216 

RA-2 

600 

1.2 

50A 

100 

10m 

130J 

SiA 

A364 

107 

HC30 

30 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

217 

RM2 

600 

1.2 

50 

100 

10m 

130 

SiA 

A344I 

108 

MC30#B 

30 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

218 

RM2A 

600 

1.2 

50J 

100 

10m 

130S 

Si 

A344I 

109 

HC67 

50 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

219 

R02 

600 

1.2 

50 

80 

10m 

130 

SiA 

A344I 

110 

HC67F 

50 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

220 

BYW95C 

600 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 
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IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

JYL_ 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

T] lo u@ 

MAX TEMP 
JA)_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
..(A) 1(8) 

MAX. 

TEMP 

roL_ 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
T] lo 3j@ 
MAX TEMP 
lJA)_(! C) 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) 1(s)_ 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

No. 

1 

1S1890 


1.2 

65A 

60 


175J 

Si 

A56b 


Ill 


50 

1.5 

75A 

60 

8.0m 

r75TT 

£>i 

DUT5 

2 

RM2B 

600 

1.2 

90 

100 

10m 


Si 

A344I 


112 

TA5 

50 

1.5 

75A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A298ap 

3 

A6H1 

700 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


113 

1N1052 

50 

1.5 

100A 

60 5 

4.0m 

150A 

Si 

A167v 

4 

A6H5 

700 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


114 

KD208A 

100 

1.5 




85A 

SiA 

A3 92 

5 

A6H9 

700 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


115 

RB151Z 

100 

1.5 


40 


140S 

Si 

M979 

6 

B6H1 

700 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


116 

INI 908 

100 * 

1.5 

25A 

30 

16m 

250 

SiA 

A86 

7 

B6H5 

700 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


117 

1N2289 

100 

1.5 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

8 

B6H9 

700 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


118 

1N2289A 

100 

1.5 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

9 

K6H5 

700 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 



119 

1N2290A 

100 

1.5 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

10 

A6K1 

800 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


120 

1N2638 

100 

1.5 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 24 

11 

A6K5 

800 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


121 

150R1B 

100 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


12 

A6K9 

800 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


122 

A7B1 

100 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

13 

B6K1 

800 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


123 

A7B5 

100 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

14 

B6K5 

800 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


124 

A7B9 

100 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

15 

B6K9 

800 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


125 

B7B1 

100 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

16 

DS0.9-08A 

800 

1.2 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 



126 

B7B5 

100 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

17 

EC080 

800 

1.2 

50A 

75 

8.0m 

150A 

SlA 

A3aa 


127 

B7B9 

100 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

18 

K6K5 

800 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 



128 

M1B1 

100 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

19 

R02A 

800 

1.2 

50 

80 

10m 

130 

SiA 

A344I 


129 

M1B5 

100 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

20 

R02B 

800 

1.2 

50J 

80 

10m 

130S 

Si 

A344h 


130 

M1B9 

100 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

21 

BYW96D 

800 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 


131 

RB-151 

100 

1.5 

25A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M979 

22 

1 SI891 

800 

1.2 

65A 

60 


175J 

Si 

A56b 


132 

SI1 

100 

1.5 

25A 

80 


150C 

Si 

Alty 

23 

B380C1000 

900 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 


133 

UT251 

100 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

175A 

Si 

A3 80 

24 

F11 

100 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D013 


134 

W01F 

100 

1.5 

25 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

25 

UT249 

100 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 


135 

WO-OI 

100 

1.5 

25A 

50 

10m 

150A 

Si 

C207 

26 

SSiBOl 10 

150 

1.25 

45A 

50 

10m 

180J 

SiA 

A31v 


136 

ZS271 

100 

1.5 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

27 

F21 

200 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D013 


137 

1N4817 

100 

1.5 

40 

50 


170 

Si 

D027 

28 

UT242 

200 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 


138 

1S2148 

100 

1.5 

40 

50 

10m 

120J 

Si 

1 t 

29 

SSiBOl 20 

300 

1.25 

45A 

50 

10m 

180J 

SiA 

A31v 


139 

CTNRB152 

100 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 

30 

F41 

400 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D013 


140 

CTPRB152 

100 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 

31 

UT244 

400 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 


141 

HER152 

100 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

32 

UT245 

500 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 


142 

K7B5 

100 

1.5 

50 

60 


150C 

Si 


33 

F61 

600 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D013 


143 

MI151R 

100 

1.5 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

M853 

34 

UT247 

600 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 


144 

MI-151 

100 

1.5 

50A 

50 

10m 

130J 

Si 

M8530 

35 

SSiBOl 40 

600 

1.25 

45A 

50 

10m 

180J 

SiA 

A31v 


145 

P100B 

100 

1.5 

50A 

50 

8.0m 

175 

Si 

D027 

36 

F81 

800 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D04 


146 

RL152 

100 

1.5 

50C 

60 


175A 

Si 

D015 

37 

UT362 

800 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 


147y 

SI.5-100 

100 

1.5 

50 

50 


175J 

Si 

u5f 

38 

SSiBOl 60 

900 

1.25 

45A 

50 

10m 

180J 

SiA 

A31v 


148 

INI 563 

100 

1.5 

55A 

70 

8.3m 

175A 

SiA 

Cl 2 

39 

SSiC1560A 

900 

1.25 

45A 

75 

10m 

150J 

SiA 

A41n 


149 

INI 563A 

100 

1.5 

55A 

70 

8.3m 

175A 

SiA 

Cl 2 

40 

SKE1/01 

120 

1.3 

45A 

58 

10m 

160J 

Si 

M746a 


150 

1N2391 

100 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

A32 

41 

GM-1Z 

200 

1.3 

40 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 


151 

1N2400 

100 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

C8 

42 

SR1G4 

200 

1.3 

90L 

42 

8.3m 

175J 

Si 

A360 


152 

1N2409 

100 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

C9 

43 

V03C 

300 % 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A94z 


153 

1N2418 

100 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

F8 

44 

GM-1 

400 

1.3 

40 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 


154 

FR152G 

100 

1.5 

55A 

55 


175A 

Si 

D015 

45 

SKE1/04 

400 

1.3 

45A 

50 

10m 

160J 

Si 

M746a 


155 

JIG 

100 

1.5 

55A 

60 


175A 

Si 

D015 

46 

SR1G8 

400 

1.3 

90L 

42 

8.3m 

175J 

Si 

A360 


156 

NSS3059A 

100 

1.5 

55C 

35 



Si 

Cl 90b 

47 

V07E 

400 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A333 


157 

RL152G 

100 

1.5 

55A 

60 


175A 

Si 

D015 

48 

V03E 

500 % 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A94z 


158 

CTM21R 

100 

1.5 

60 

100 

10m 

140S 

Si 


49 

GM-1 A 

600 

1.3 

40 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 


159 

CTM21S 

100 

1.5 

60 

100 

10m 

140S 

Si 


50 

SR1G12 

600 

1.3 

90L 

42 

8.3m 

175J 

Si 

A360 


160 

DSB15B 

100 

1.5 

60A 

100 


150J 

SiA 

Alabf 

51 

V07G 

600 

1.3 

90 L 

40 

10m 

175J 

Si 

A333 


161 ♦ 

1N5392 

100 

1.5 

70C 

60 


170C 

Si 

D015 

52 

ERB16-08 

800 

1.3 


40 


165J 

Si 

A333 


162y 

1N5392G 

100 

1.5 

70A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D015 

53 

GM-1B 

800 

1.3 

40 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 


163 

1N2847 

100 

1.5 

75C 

15 


165A 

Si* 

S35 

54 

SKE1/08 

800 

1.3 

45A 

50 

10m 

160J 

Si 

M746a 


164 

AE1B 

100 

1.5 

75 A 

60 

8.0m 

175A 

Si 

D015 

55 

SR1G16 

800 

1.3 

90 L 

42 

8.3m 

175J 

Si 

A360 


165 

CTP100 

100 

1.5 

75 

50 

10m 

175A 

Si 

M594a* 

56 

V03G 

800 % 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A94z 


166 

J1 

100 

1.5 

75 A 

60 

8.0m 

175A 

Si 

D015 

57 

V07J 

800 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A333 


167 

TA10 

100 

1.5 

75 A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A298ap 

58 

S6003HE 

600 

1.35 

55A 

20 


150 

Si 

M1312 


168 

VB100 

100 

1.5 

75 

50 

10m 

175A 

Si 

M594b* 

59 

S8003HE 

800 

1.35 

55A 

20 


150 

Si 

M1312 


169 

GSA15B 

100 

1.5 

80 

75 


175J 

SiA 

A249f 

60 

SKS1/01 

120 

1.4 

45A 

100 

10m 

160J 

Si 

M746a 


170 

1N1115 

100 

1.5 

85C 

15 


170A 

Si 

D04 

61 

BYX22-200 

200 

1.4 

30A 

40 

10m 

150A 

Si 

A19c 


171 

1N1053 

100 

1.5 

100A 

60 § 

4.0m 

150A 

Si 

A167v 

62 

BYX22-400 

400 

1.4 

30A 

40 

10m 

150A 

Si 

A19c 


172 

1N1085 

100 

1.5 

100A 

60 § 

4.0m 

150A 

Si 

F22h 

63 

SKS1/04 

400 

1.4 

45A 

100 

10m 

160J 

Si 

M746a 


173 

1N1450 

100 

1.5 

100C 



190J 

Si 

S41a 

64 

BYX22-600 

600 

1.4 

30A 

40 

10m 

150A 

Si 

A19c 


174 

1N1617 

100 

1.5 

100A 

IOC 

4.0m 

100A 

Si 

A52 

65 

BYX22-800 

800 

1.4 

30A 

40 

10m 

150A 

Si 

A19c 


175 

1R5BZ61 

100 

1.5 

100A 

75 

10m 

175J 

Si 

A109e 

66 

SKS1/08 

800 

1.4 

45A 

100 

10m 

160J 

Si 

M746a 


176 

1N1446 

100 

1.5 

120C 



175J 

Si 

S41b 

67 

TAV 

15 

1.5 

75A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A298ap 


177 

INI 054 

150 

1.5 

100A 

60 § 

4.0m 

150A 

Si 

A167v 

68 

TA3 

30 

1.5 

75A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A298ap 


178 

ERC01-02 

200 

1.5 


130 


140J 

Si 

A424 

69 

RB150Z 

50 

1.5 


40 


140S 

Si 

M979 


179 

ERC04-02F 

200 

1.5 


100 


140J 

Si 

A21b 

70 

INI907 

50 * 

1.5 

25A 

30 

16m 

250 

SiA 

A86 


180 

RB152Z 

200 

1.5 


40 


140S 

Si 

M979 

71 

1N2216 

50 

1.5 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 


181 

INI 909 

200 * 

1.5 

25A 

30 

16m 

250 

SiA 

A86 

72 

1N2217 

50 

1.5 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 


182 

1N2291 

200 

1.5 

25 

100 


150 

SiA 

S35 

73 

A7A1 

50 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


183 

1N2641 

200 

1.5 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 24 

74 

A7A5 

50 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


184 

150R2B 

200 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


75 

A7A9 

50 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


185 

A7C1 

200 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

76 

B7A1 

50 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


186 

A7C5 

200 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

77 

B7A5 

50 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


187 

A7C9 

200 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

78 

B7A9 

50 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


188 

B7C1 

200 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

79 

M1A1 

50 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


189 

B7C5 

200 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

80 

M1A5 

50 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


190 

B7C9 

200 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

81 

M1A9 

50 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


191 

DS150A 

200 

1.5 

25A 

100 

10m 

120J 

SiA 

A3av 

82 

RB-150 

50 

1.5 

25A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M979 


192 

M1C1 

200 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

83 

SI05 

50 

1.5 

25A 

80 


150C 

Si 

Albc 


193 

M1C5 

200 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

84 

W005F 

50 

1.5 

25 

50 

10m 

150 

Si 

0204 


194 

M1C9 

200 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

85 

WO-005 

50 

1.5 

25A 

50 

10m 

150A 

Si 

C207 


195 

RB-152 

200 

1.5 

25A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M979 

86 

ZS270 

50 

1.5 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 


196 

SI2 

200 

1.5 

25A 

80 


150C 

Si 

Alty 

87 

1N4816 

50 

1.5 

40 

50 


170 

Si 

D027 


197 

UT252 

200 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

88 

CTNRB151 

50 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 


198 

W02F 

200 

1.5 

25 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

89 

CTPRB151 

50 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 


199 

WO-02 

200 

1.5 

25A 

50 

10m 

150A 

Si 

C207 

90 

HER151 

50 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 


200 

ZS272 

200 

1.5 

25A 

70 5 


150A 

Si 

A52f 

91 

K7A5 

50 

1.5 

50 

60 


150C 

Si 



201 

1N4818 

200 

1.5 

40 

50 


170 

Si 

D027 

92 

P100A 

50 

1.5 

50A 

50 

8.0m 

175 

Si 

D027 


202 

1S2149 

200 

1.5 

40 

50 

10m 

120J 

Si 

1 f 

93 

RL151 

50 

1.5 

50C 

60 


175A 

Si 

D015 


203 

SMI.5-02 

200 

1.5 

40A 

60 

10m 

125J 

Si 

A277d 

94 ▼ 

SI .5-050 

50 

1.5 

50 

50 


175J 

Si 

u5f 


204 

CTNRB153 

200 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 

95 

1N2390 

50 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

A32 


205 

CTPRB153 

200 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 

96 

1N2399 

50 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

C8 


206 

HER153 

200 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

97 

1N2408 

50 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

C9 


207 

K7C5 

200 

1.5 

50 

60 


150C 

Si 


98 

1N2417 

50 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

F8 


208 

MI152R 

200 

1.5 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

M853 

99 

FR151G 

50 

1.5 

55A 

55 


175A 

Si 

D015 


209 

MI-152 

200 

1.5 

50A 

50 

10m 

130J 

Si 

M8530 

100 

J05G 

50 

1.5 

55A 

60 


175A 

Si 

D015 


210 

P100D 

200 

1.5 

50A 

50 

8.0m 

175 

Si 

D027 

101 

NSS3058A 

50 

1.5 

55C 

35 



Si 

Cl 90b 


211 

RL153 

200 

1.5 

50C 

60 


175A 

Si 

D015 

102 

RL151G 

50 

1.5 

55A 

60 


175A 

Si 

D015 


212v 

SI .5-200 

200 

1.5 

50 

50 


175J 

Si 

u5f 

[T03 

CTM20R 

50 

1.5 

60 

100 

10m 

140S 

Si 



213 

INI 564 

200 

1.5 

55A 

70 

8.3m 

175A 

SiA 

Cl 2 

104 

CTM20S 

50 

1.5 

60 

100 

10m 

140S 

Si 

M824 


214 

1N1564A 

200 

1.5 

55A 

70 

8.3m 

175A 

SiA 

Cl 2 

105 

BY188G 

50 

1.5 

65A 

30 


175J 

Si 

A313 


215 

1N2392 

200 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

A32 

106 

BY588 

50 

1.5 

65A 

25 


175J 

Si 

A313 


216 

1N2401 

200 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

C8 

1074 

1N5391 

50 

1.5 

70C 

60 


170C 

Si 

D015 


217 

1N2410 

200 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

C9 

108t 

1N5391G 

50 

1.5 

70A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D015 


218 

1N2419 

200 

1.5 

55A 

35 


150A 

Si 

F8 

109 

AE1A 

50 

1.5 

75A 

60 

8.0m 

175A 

Si 

D015 


219 

AG PI 5-200 

200 

1.5 

55A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D015 

110 

CTP50 

50 

1.5 

75 

50 

10m 

175A 

Si 

M594a* 


220 

FR153G 

200 

1.5 

55A 

55 


175A 

Si 

D015 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo ^ 2 A (Cont’d 


MAX RATING 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
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GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo > 2 A (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


IMAX AVG FWDIMAX RATING! 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) 0 TEMP & (4) TYPE NMBER 


GP25A 
RL251G 
1N2524 
" 1N2535 
1N2546 
BY302-75 
S3VC10 
250R1B 
A14A 
FR252 
M3B1 
M3B5 
M3B9 
M2-100 
M2-100R 
DCA25B 
DCB25B 
FR252G 
GP25B 
RL252G 
U05B 
1N2525 
1N2536 
1N2547 
“ SKE2.5/01 
BY302-150 



M2-200 

M2-200R 

DCA25C 


GP25D 

RL253G 

U05C 


1N2526 

1N2537 

1N2548 


BY302-225 

BY302-300 

250R3B 


M3D1 

M3D5 

M3D9 





DC CURRENT 
□ lo 3j@ 
MAX TEMP 
(A) PO 

SURGE 
PEAK IF 
1 Cy |v 
,(A)„ 

CURR 

ULSE 

VIDTH 

|M_ 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

00 

DC ( 

D 

M 

■M- 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E20ld 

Ill 

250R8B 

800 

2.5 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

112 

FR256 

800 

2.5 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

113 

GM-3B 

800 

2.5 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

114 

M3K1 

800 

2.5 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

115 

M3K5 

800 

2.5 

2.5 




150J 

Si 

M882 

116 

M3K9 

800 

2.5 

2.5 


120 

8.3m 

150J 

Sif 


117 

M2-800 

800 

2.5 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


118 

M2-800R 

800 

2.5 

2.5 

25 

4.0 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

119 

MZ2-800 

800 

2.5 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 

120 

MZ2-800R 

800 

2.5 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

121 

SKE2.5/08 

800 

2.5 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alee 

122 

SKN2.5/08 

800 

2.5 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

123 

FR256G 

800 

2.5 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

124 

GP25K 

800 

2.5 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

125 

RL256G 

800 

2 5 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 

126 

U05J 

800 

2.5 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 

127 

1N2532 

800 

2.5 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

128 

1N2543 

800 

2.5 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 

129 

1N2554 

800 

2.5 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

130 

250R9B 

900 

2.5 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 

131 

1N2533 

900 

2.5 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

132 

1N2544 

900 

2.5 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

133 

1N2555 

900 

2.5 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

134 

DBA40B 

100 

2.6 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571C 

135 

DSA26B 

100 

2.6 

2.5 




150J 

Si 

M882 

136 

S3V10 

100 

2.6 

2.5 


150 

8.0m 

175A 

Si 

Alaek 

137 

DBA40C 

200 

2.6 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


138 

DSA26C 

200 

2.6 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 

139 

S3V20 

200 

2.6 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249c 

140 

DSA26E 

400 

2.6 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

141 

S3V40 

400 

2.6 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

142 

GM3Y 

100 

2.7 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

143 

SUES1104 

200 

2.75 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

144 

SUES1105 

300 

2.75 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

145 

SUES1106 

400 

2.75 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 

146 

1N3354 

10 

3 0 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 

147 

1S441 

12 

3.0 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 

148 

3A15 

15 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

149 

1N3355 

15 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 

150 

SSH3A020 

20 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

151 

MBR320P 

20 

3.0 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 

152 

1S442 

20 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

153 

1N3356 

25 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

154 

A15U 

25 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

155 

SSH3A030 

30 

3.0 

2.5 




150J 

Si 

M882 

156 

3A30 

30 

3.0 

2.5 




150J 

Si 

M882 

157 

MBR330P 

30 

3.0 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


158 

MBR335M 

35 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

159 

SSH3A040 

40 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

160 

MBR340P 

40 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

161 

BYS26 

45 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

162 

BYS26-45 

45 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

163 

KD202A 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

164 

MR910 

50 

3.0 

2.5 


150 

8.0m 

175A 

Si 

Alaek 

165 

NS3000 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


166 

SDR3001 

50 

3.0 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 

167 

SSH3A050 

50 

3.0 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249c 

168 

M4A1 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

169 

M4A5 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

AleD 

170 

M4A9 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

171 

SL6305HE 

50 

3.0 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

172 

SRS305 

50 

3.0 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

173 

UT3005 

50 

3.0 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 

174 

1N4997 

50 

3.0 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 

175 

V330 

50 

3.0 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571c 

176 

V350 

50 

3.0 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 

177 

1N2348 

50 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

178 

1N4139 

50 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 

179 

3A50 

50 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

180 

3A50FS 

50 

3.0 

2.5 

90 L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 

181 

3C50 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

182 

AS3A 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

183 

HAB005 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

184 

HER301 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


185t 

S3-050 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

186 

S3A05 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

187 

VB50 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

188 

1N3357 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

189 

1N5197 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

190 

A115F 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

191 

EGP30A 

50 

3.0 

2.5 


80 

10m 

175J 

Si 

A313I 

192 

FE3A 

50 

3.0 

2.5 


80 


175J 

Si 

A313I 

193 

FR301G 

50 

3.0 

2.5 


150 


175A 

Si 

Alaak 

194 

SDA113A 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


195 

UF5400 

50 

3.0 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 

196 

A15F 

50 

3.0 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249c 

197 

G4A 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

198 

1N4719 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

199t 

1N5400G 

50 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

AleD 

200 

3E05 

50 

3.0 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

201 

AE3A 

50 

3.0 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

202 

GI500 

50 

3.0 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

203 

MR500 

50 

3.0 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

204 

P300A 

50 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

205 

1N5400 

50 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 

206 

1S430 

50 

3.0 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

207 

1N1581 

50 

3.0 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 

208 

E2A3 

50 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

209 

SSH3A060 

60 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

210 

1N3358 

75 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

211 

SDR3002 

80 

3.0 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


212 

BYS26-90 

90 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

213 

1SM3 

100 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

214 

3G1 

100 

3.0 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

AleD 

215 

KD202V 

100 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

216 

MR911 

100 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

217 

NS3001 

100 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

218 

SDR3003 

100 

3.0 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

D04 

219 

1N2702 

100 

3.0 

2.5 


150 


175A 

Si 

Alaak 

220 

1N2725 

100 

3.0 


3 FWD 
RENT 
3j@ 
TEMP 
(°C) 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) 1(8)_ 

MAX. 

TEMP 

fC) 

25 

250 


175 

25J 

150 


175A 

25A 

80 

10m 

175J 

25 

250 


175A 

25 

250 


175A 

25 

250 


175A 

30A 

100 


150J 

30A 

100 


150J 

30A 

100 


150J 

30A 

100 


150J 

45A 

150 

10m 

150J 

45A 

150 

10m 

180J 

55A 

100 


175A 

55A 

100 


175 

55A 

100 


175A 

90L 

100 

10m 

175J 

150C 

50 


150C 

150C 

50 


150C 

150C 

50 


150C 

25 

250 


175 

150C 

50 


150C 

150C 

50 


150C 

150C 

50 


150C 

40 

80 


150J 

40 

120 


150J 

40A 

120 


150J 

40 

80 


150J 

40 

120 


150J 

40A 

120 


150J 

40 

120 


150J 

40A 

120 


150J 

40J 

80 

10m 

175S 

75L 

60 

8.3m 

175 

75L 

60 

8.3m 

175 

75L 

60 

8.3m 

175 

55C 

30 

8.3m 

200C 

100 

11 

.20m 

150A 

50A 

300 

8.3m 

175A 

55C 

30 

8.3m 

200C 


150 



95L 

80 

16m 

150J 

100 

5.9 

.20m 

150A 

55C 

30 

8.3m 

200C 

70 

75 

8.3m 

175J 


150 



50A 

300 

8.3m 

175A 

95L 

80 

16m 

150J 


500 


125J 


150 



95 L 

80 

16m 

150J 

120 

126 

8.3m 

150J 

120C 

120 


125J 




130C 


100 


175J 


300 

8.3m 



75 




150 



25 

250 


175A 

25 

250 


175A 

25 

250 


175A 

25A 

60 


150 

25 

125 

8.3m 

175A 

25A 

80 

8.3m 

175A 

40A 

300 § 


175A 

40A 

100 

8.3m 

150J 

40A 

200 

8.3m 

150J 

50C 

15 


150A 

50A 

300 

8.3m 

175A 

50A 

50 

8.0m 

150 

50 

50 

8.0m 

150 

50A 

300 

8.3m 

175A 

50A 

300 

8.3m 

150A 

50 

300 

8.3m 

150A 

50A 

200 


175A 

50 

200 


175J 

50A 

300 

8.3m 

175C 

50A 

50 

10m 


55C 

30 

8.3m 

200C 

55 

300 § 

8.3m 

175A 

55 

20 

8.3m 

175J 

55 

125 

8.3m 

150 

55 

125 

8.3m 

175 

55A 

125 


175A 

55C 

50 


125 

55A 

150 

8.3m 

150J 

70 

25 

8.3m 

175J 

70A 

125 

8.3m 

175A 

75A 

300 


175A 

75 A 

200 

8.3m 

175A 

75A 

300 

4.0m 

175A 

75 A 

300 

4.0m 

175A 

95A 

100 

8.3m 

175A 

95A 

100 


175J 

100A 

200 

8.3m 

175 

105C 

200 § 


170C 

125B 



150 

150C 



175B 

150 

200 


175 


150 



55C 

30 

8.3m 

200C 


75 



85C 

80 


125J 


80 




125 






130C 


100 


175J 


300 

8.3m 



75 



25A 

15 

8.3m 

165A 

25A 

15 

8.3m 

165A 
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23 SDR4002 

24 SDR4003 

25 1N1918 

26 400R1B 

27 UT4010 

28 1N2512 

29 1N2518 

30 S2HB10 

31 4B10Y 

32 40D1 

33 SDR4004 

34 1N5180 

35 SDR4005 

36 SSiCI 310 

37 1N1919 

38 400R2B 

39 UT4020 

40 1N2513 

41 1N2519 

42 S2HB20 

43 4B20Y 

44 40D2 

45 INI 920 

46 400R3B 

47 1N2514 

48 1N2520 

49 4B30Y 

50 SSiCI 320 

51 1N1921 

52 400R4B 


57 4B40Y _ 

58 40D4 

59 1N5207 

60 INI 922 

61 400R5B 

62 1N2516 

63 1N2522 

64 INI 923 

65 400R6B 

66 UT4060 

67 1N2517 

68 1N2523 

69 S4VB60 

70 40D6 

71 SSiCI 340 

72 INI 924 

73 400R7B 

74 INI 925 

75 400R8B 

76 40D8 

77 INI 926 

78 400R9B 

79 SSiC2060A 

80 SSiCI 360 

81 523FD1 ADI 

82 523AD1 ADI 

83 523BD1AD1 

84 523DD1 ADI 

85 523MD1AD1 

86 523ND1 ADI 

87 450R1B 

88 450R2B 

89 450R3B 

90 450R4B 

91 450R5B 

92 450R6B 

93 450R7B 
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5. 

GENERAL-PUF 

[POSE R 

ECTIFIERS- 

■o = 

> 10 A 

|Cont’d 

\ IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 

/ (3> # TEMP & (4) TYPE NMBER 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

jbo ... 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

u 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

U lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

i!CL_ 

PEAK F 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

[M_ 

T] lo 
MAX 
(A) 

3j@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IF 
1 Cy [V 
(A) 

>ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

15242 

100 

10 




125C 

"SS 

"5495 


ill 

1N2257 

500 

10 

25T 

200 - 


150 

■SiA” 

335 - 

2 

D242A 

100 

10 




125C 

SiA 

S495 


112 

1N2257A 

500 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 

3 

S10VB10 

100 

10 


200 

8.3m 

150J 

Sif 



113 

BYX72-500 

500 

10 

95B 

100 8 

10m 

150J 

Si 

M7540 

4 

SDR5003 

100 

10 


200 



Si# 

D04 


114 

50J2P 

500 

10 

100A 

150 

4.0m 


Si 

S43 

5 

SDR6003 

100 

10 


400 



Si# 

D04 


115 

11R5S 

500 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 

6 

1N2248 

100 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


116 

S19E 

500 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 

7 

1N2248A 

100 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


117 

S20E 

500 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 

8 

1N2249 

100 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


118 

E6H3 

500 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

9 

1N2249A 

100 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 


119 

F2H3 

500 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

10 

S35A310FR 

100 

10 

25A 

200 


150 

Si 

M1308 


120 

BHC0005 

600 

10 


300 



Si 

C251 

11 

10A100 

100 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 


121 

KD206V 

600 

10 


100 

lOOu 

125A 

SiA 

S478 

12 

INI 621 

100 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


122 

1N2258 

600 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 

13 

1S420 

100 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 


123 

1N2258A 

600 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 

14 

1 SRI 9-100 

100 

10 

100C 

250 

10m 

120J 

Si 

M8560 


124 

1N2259 

600 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 

15 

PF110S 

100 

10 

100 

250 

10m 


Si 

M5860 


125 

1N2259A 

600 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 

16 

VHE1402 

100 

10 

125 

150 

16m 

175J 

Si 

Y220 


126 

S35A360FR 

600 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 

17 

1N249 

100 

10 

150$ 



175S 

Si 

D05 


127 

S10VB60 

600 

10 

40 

200 

1.0 

150 

Si 


18 

E6B3 

100 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


128 

10A600 

600 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 

19 

F2B3 

100 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


129 

1S425 

600 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 

20 

SDR5004 

120 

10 


200 



Si# 

D04 


130 

60J2P 

600 

10 

100A 

150 

4.0m 


Si 

S43 

21 

SDR6004 

120 

10 


300 



Si# 

D04 


131 

BY239-600 

600 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 

22 

SDR5005 

140 

10 


200 



Si# 

D04 


132 

SSiD0440 

600 

10 

hoc 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

23 

SDR6005 

140 

10 


300 



Si# 

D04 


133 

11R6S 

600 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 

24 

BYV32-150 

150 

10 


200 


150J 

£_ 

TQ220_ 


134 

BYV95C 

600 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 

25 

BYX72-150 

150 

10 

95B 

100 § 

10m 

150J 

Si 

M7540 


135 

E6K3 

600 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

26 

VHE1403 

150 

10 

125 

150 

16m 

175J 

Si 

Y220 


136 

F2K3 

600 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

27 

1N2021 

150 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


137 

E6M3 

700 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

28 

GEX542 

160 

10 

25A 

450 

10 

65J 

Si 

S16 


138 

F2M3 

700 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

29 

1N2786 

200 

10 


180 


150A 

Si 

DO50 


139 

1N2260 

800 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 

30 

BHC0002 

200 

10 


300 



Si 

C251 


140 

1N2260A 

800 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 

31 

BYV32-200 

200 

10 


200 


150J 

$ 

TO220 


141 

1N2261 

800 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 

32 

D243 

200 

10 




125C 

SiA 

S495 


142 

1N2261A 

800 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 

33 

D243A 

200 

10 




125C 

SiA 

S495 


143 

10A800 

800 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 

34 

S2M 

200 

10.0 


50 



Si 

A294h 


144 

RTF80 

800 

10 

85C 

140 

10m 

140J 

Si 

M774 

35 

1N2250 

200 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 


145 

1S427 

800 

10 

100B 

200 


175S 

SiA 

S61A 

36 

1N2250A 

200 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


146 

BY239-800 

800 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 

37 

1N2251 

200 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S3 5 


147 ▼ 

D10N800B 

800 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493C 

38 

1N2251A 

200 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S3 5 


148t 

D10N800C 

800 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493b 

39 

1SI465 

200 

10 

25 

30 


75 J 

Ge 

T066 


149 

11R8S 

800 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 

40 

S35A320FR 

200 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 


150 

S19G 

800 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 

41 

10A200 

200 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 


151 

S20G 

800 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a ( 

42 

SG5FR 

200 

10 

60 

250 

10m 

150S 

Si 

M650 


152 

BYV96D 

800 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 

43 

SG-5FS 

200 

10 

60 

250 

10m 

150J 

Si 

M650 


153 

DS6-08F 

800 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 


44 

SG-6FS 

200 

10 

60 

250 

10m 

150J 

SiA 

M769 


154 

E6N3 

800 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

45 

INI 622 

200 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


155 

F2N3 

800 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

46 

1S421 

200 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 


156 

SSiD0460 

900 

10 

hoc 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

47 

BY239-200 

200 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 


157 

SSiD0460A 

900 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

48 

BYV95A 

200 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 


158 

S30A05HE 

50 

10.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 307 

49 

VHE1404 

200 

10 

125 

150 

16m 

175J 

Si 

Y220 


159 

S30A10HE 

100 

10.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 307 

50 

1N250 

200 

10 

150$ 



175S 

Si 

D05 


160 

S30A15HE 

150 

10.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 307 

51 

E6C3 

200 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


161 

DS9-04F 

400 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


52 

F2C3 

200 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


162 

DS9-08F 

800 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


53 

1 SRI 9-250 

250 

10 

100C 

250 

10m 

120J 

Si 

M8560 


163 

S35A310 

100 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

54 

PF125S 

250 

10 

100 

250 

10m 


Si 

M5860 


164 

S35A320 

200 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

55 

1N2022 

250 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


165 

S35A340 

400 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

56 

E6D3 

250 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


166 

S35A360 

600 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

57 

F2D3 

250 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


167 

S35A380 

800 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

58 

BHC0003 

300 

10 


300 



Si 

C251 


168 

12F5 

15 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

59 

D245 

300 

10 




125C 

SiA 

S495 


169 

VSK12 

20 

12 

25 

140 


150J 


Y220 

60 

D245A 

300 

10 




125C 

SiA 

S495 


170 

USD820 

20 

12 

115C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

61 

SDR6007 

300 

10 


200 



Si# 

D04 


171 

USD835 

35 

12 

115C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

62 

SDR7007 

300 

10 


400 



Si# 

D05 


172 

USD840 

40 

12 

115C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

63 

1N2252 

300 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


173 

USD845 

45 

12 

115C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

64 

1N2252A 

300 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


174 

12CTQ045 

45 

12 

121C 

135 

6.0m 

150J 


Y220b 

65 

1N2253 

300 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


175 

T3889 

50 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

66 

1N2253A 

300 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 


176 

12A50 

50 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

67 

BYX72-300 

300 

10 

95B 

100 § 

10m 

150J 

Si 

M7540 


177 

CTN1205 

50 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

68 

INI 623 

300 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


178 

CTP1205 

50 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

69 

S19C 

300 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 


179 

5J3P 

50 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

70 

S20C 

300 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 


180 

M DA 1200 

50 

12 

100C 

400 


175J 

Si 


71 

1N2023 

300 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


181 

UT8105 

50 

12 

100C 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 

72 

E6E3 

300 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


182 

1S2434 

50 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

73 

F2E3 

300 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


183 

SR10L1S 

50 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

74 

1N2024 

350 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


184 

BYW88-50 

50 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

75 

E6F3 

350 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


185 

IN1199 

50 * 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

76 

F2F3 

350 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


186 

1N1199B 

50 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

77 

1N2787 

400 

10 


180 


150A 

Si 

DO50 


187 

1N1199C 

50 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

78 

BHC0004 

400 

10 


300 



Si 

C251 


188 

1N2576 

50 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DOIO 

79 

D246 

400 

10 




125C 

SiA 

S495 


189 

1N2587 

50 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DOIO 

80 

D246A 

400 

10 




125C 

SiA 

S495 


190 

1N2598 

50 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

D04 

81 

KD206A 

400 

10 


100 

lOOu 

125A 

SiA 

S478 


191 

12F5B 

50 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 

82 

S4M 

400 

10.0 


50 



Si 

A294h 


192 

E7A3 

50 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

83 

SDR6008 

400 

10 


200 



Si# 

D04 


193 

MR1120 

50 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

84 

SDR7008 

400 

10 


400 



Si# 

D05 


194 

R3100012 

50 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

85 

1N2254 

400 

10 

25C 

200 


150 

Si 

D04 


195 

R3110012 

50 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

86 

1N2254A 

400 

10 

25C 

200 


150 

Si 

D04 


196 

S20405 

50 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

87 

1N2255 

400 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


197 

S53A 

65 % 

12 

117C 

275 

8.3m 

150J 

Si 

S523 

88 

1N2255A 

400 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 


198 

S54A 

65 % 

12 

117C 

250 

10m 

150J 

Si 

S523a 

89 

S35A340FR 

400 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 


199 

BYY20 

75 

12 

175J 

140 


175J 

SiA 

M38 

90 

10A400 

400 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 


200 

BYY21 

75 

12 

175J 

140 


175J 

SiA 

M38a 

91 

INI 624 

400 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


201 

S53T 

95 % 

12 

117C 

275 

8.3m 

150J 

Si 

S523 

92 

1S423 

400 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 


202 

S54T 

95 % 

12 

117C 

250 

10m 

150J 

Si 

S523a 

93 

1 SRI 9-400 

400 

10 

100C 

250 

10m 

120J 

Si 

M8560 


203 

T3890 

100 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

94 

BY239-400 

400 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 


204 

12A100 

100 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

95 r 

D10N400B 

400 

10 I 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493C 


205 

CTN121 

100 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

96 ▼ 

D10N400C 

400 

10 

100C 

170 8 

10m 

150J 

Si 

S493b 


206 

CTP121 

100 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

97 

PF140S 

400 

10 

100 

250 

10m 


Si 

M5860 


207 

ST2-10 

100 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

98 

11R4S 

400 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 


208 

10J3P 

100 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

99 

S19D 

400 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 


209 

12F10 

100 

12 

100A 

150 8 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

100 

S20D 

400 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 


210 

MDA1201 

100 

12 

100C 

400 


175J 

Si 


101 

BYV95B 

400 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 


211 

UT8110 

100 

12 

100C 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 

102 

DS6-04F 

400 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 



212 

1S2435 

100 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

103 

1N2025 

400 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


213 

SR10L2S 

100 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

104 

E6G3 

400 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


214 

BYW88-100 

100 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

105 

F2G3 

400 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


215 

INI 200 

100 * 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

106 

SDR6009 

450 

10 


200 



Si# 

D04 


216 

1N1200B 

100 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

107 

D247 

500 

10 




125C 

SiA 

S495 


217 

1N1200C 

100 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

108 

KD206B 

500 

10 


100 

lOOu 

125A 

SiA 

S478 


218 

1N2577 

100 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DOIO 

109 

1N2256 

500 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


219 

1N2588 

100 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DOIO 

110 

1N2256A 

500 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


220 

1N2599 

100 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DOIO 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo ^ 10 A (Cont'd) 


(1) 10 MAX (2) PIV 


TYPE 

NUMBER 


1 

12F10B 

100 

2 

E7B3 

100 

3 

MR1121 

100 

4 

R3100112 

100 

5 

R3110112 

100 

6 

S20410 

100 

7 

S53B 

125 % 

8 

S54B 

125 % 

9 

12A150 

150 

10 

12CC12 

150 

11 

12CD12 

150 

12 

INI 201 

150 * 

13 

INI 201B 

150 

14 

1N1201C 


15 

S20415 


16 

T3891 


17 

12A200 

200 

18 

CTN122 

200 

19 

CTP122 

200 

20 

ST2-20 

200 

21 

1N5326 

200 

22 

12F20 

200 

23 

20J3P 

200 

24 

M DAI 202 

200 


BYW88-200 
1N4506 
INI 202 



40 R3110212 

41 S20420 

42 E7D3 


1S2437 

SR10L6S 

BYW88-300 



AX AVG FWD 
C CURRENT 
] lo 3j@ 
MAX TEMP 
fA) CC) 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) 1(8) 

MAX. 

TEMP 

£CL_ 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBE 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

15040 

ill 

R31O0512 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

112 

R3110512 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

113 

S20450 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

114 

12A6F1 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

115 

12A6F 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

116 

T12A6F 

12 

117C 

275 

8.3m 

150J 

Si 

S523 

117 

12A600 

12 

117C 

250 

10m 

150J 

Si 

S523a 

118 

12JC11 

12 


240 



Si 

A313k 

119 

CTN126 

12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 

120 

CTP126 

12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

SI 9n 

121 

ST2-60 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

122 

12F60 

12 

150C 

250 


150B 

Si 

D04A 

123 

60J3P 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

124 

MDA1206 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

125 

BYX42-600 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

126 

1S1576 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

127 

SR10A12 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

128 

BYW88-600 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

129 

1N4508 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

130 

INI 206 

12 

100C 

200 § 


175C 

Si 

A185b 

131 

1N1206B 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

132 

1N1206C 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

133 

1N2582 

12 

100C 

400 


175J 

Si 


134 

1N2593 

12 

100C 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 

135 

1N2604 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

136 

12F60B 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

137 

BY527 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 I 

138 

E7K3 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 

139 

MR1126 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S270 

140 

R3100612 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

141 

R3110612 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

142 

S20460 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

143 

1N3670 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

144 

1N2583 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

145 

1N2594 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 

146 

1N2605 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

147 

1N4012 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

148 

E7M3 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

149 

R3100712 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

150 

R3110712 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

151 

1N5435 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

152 

UT8160 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

153 

12A8F1 

12 


240 



Si 

A313k 

154 

12A8F 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

155 

12A800 

12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 

156 

12LC11 

12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 

157 

CTN128 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

158 

CTP128 

12 

100C 

200 § 


175C 

Si 

D04 

159 

ST2-80 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

160 

1N3671 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

161 

12F80 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

162 

1S1577 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

163 

SR10A16 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

164 

BYW88-800 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

165 

1N4509 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

166 

12CF11 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

167 

12LF11 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

168 

1N2584 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

169 

1N2595 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

170 

1N2606 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

171 

1N4013 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

172 

BY509 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

173 

E7N3 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

174 

MR1128 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

175 

R3100812 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

176 

R3110812 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

177 

1N3672 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

178 

BYX42-900 

12 

50A 

300 


150J 

Si 

S19n 

179 

1N2585 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

180 

1N2596 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

181 

1N2607 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

182 

1N4014 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

183 

12A900 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

184 

R3100912 

12 

100C 

400 


175J 

Si 


185 

R3110912 

12 

100C 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 

186 

BYV20-30 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S19n 

187 

BYV20-35 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

188 

BYV20-40 

12 

120C 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 

189 

BYS28-45 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

190 

S35A305HE 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

191 

S50A05FR 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 

192 

BYS28-90 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S270 

193 

S35A310HE 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

194 

S50A10 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

195 

S50A10FR 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

196 

S35A315HE 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

197 

S50A20 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

198 

S50A20FR 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 

199 

VTE200 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

200 

S50A40 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

201 

S50A40FR 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

202 

S50A60 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

203 

S50A60FR 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

204 

S50A80 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

205 

SKDD20/02 

12 


240 



Si 

A313k 

206 

SKMD20/02 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

207 

SKND20/02 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

208 

D2020L 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

209 

SKDD20/04 

12 

120C 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 

210 

SKMD20/04 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

211 

SKND20/04 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

212 

D4020L 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

213 

SKDD20/06 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

214 

SKMD20/06 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

215 

SKND20/06 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

216 

D6020L 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

217 

SKDD20/08 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

218 

SKMD20/08 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

219 

SKND20/08 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

220 ♦ 

SCDA05F 


2j 

PIV 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
T] lo 3j@ 
MAX TEMP 

ja) _m_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) I s) 

MAX. 

TEMP 

CCL _ 

MAT 

sm 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

500 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

500 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

600 

12 


150 



Si 

600 

12 


200 



Si 

600 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

600 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

600 

12 

50A 

300 


150J 

Si 

600 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

600 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

600 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

600 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

600 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

600 

12 

100C 

400 


175J 

Si 

600 % 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

600 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

600 

12 

120C 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

600 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

600 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

600 * 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

600 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

600 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

600 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

600 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

600 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

600 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

600 

12 

150C 

250 


150C 

Si 

600 

12 

150 

200 


175 

Si 

600 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

600 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

600 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

600 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

700 

12 

100C 

200 


190A 

Si 

700 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

700 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

700 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

700 

12 

150C 

200 


175A 

Si 

700 

12 

150 

200 


175 

Si 

700 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

700 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

720 

12 

25A 

200 


175A 

Si 

720 

12 

25A 

200 


175A 

Si 

800 

12 


150 



Si 

800 

12 


200 



Si 

800 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

800 

12 

50A 

300 


150J 

Si 

800 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

800 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

800 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

800 

12 

100C 

200 


190A 

Si 

800 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

800 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

800 

12 

120C 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

800 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

800 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

800 

12 

138C 

240 

10m 

175J 

Si 

800 

12 

138C 

240 

10m 

175J 

Si 

800 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

800 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

800 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

800 

12 

150C 

200 


175A 

Si 

800 

12 

150C 

250 


150C 

Si 

800 

12 

150 

200 


175 

Si 

800 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

800 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

800 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

900 

12 

100C 

200 


190A 

Si 

900 % 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

900 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

900 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

900 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

900 

12 

150C 

200 


175A 

Si 

900 

12 

150C 

240 


200J 

SiA 

900 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

900 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

30 

12.5 

110A 

300 

10m 

125J 

♦ 

35 

12.5 

110A 

300 

10m 

125J 

♦ 

40 

12.5 

110A 

300 

10m 

125J 


45 

12.5 

97C 

250 


125J 

Si 

50 

12.5 

25A 

300 


150 

Si 

50 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

90 

12.5 

90C 

150 


125J 

Si 

100 

12.5 

25A 

300 


150 

Si 

100 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

100 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

150 

12.5 

25A 

300 


150 

Si 

200 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

200 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

200 

12.5 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

400 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

400 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

600 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

600 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

800 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

200 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

200 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

200 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

200 

12.7 

80C 

225 


110A 

Si 

400 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

400 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

400 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

400 

12.7 

80C 

225 


110A 

Si 

600 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

600 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

600 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

600 

12.7 

80C 

225 


110A 

Si 

800 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

800 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

800 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

50 

14 


80 


150 

Si 


IDO40 


Ml 309 
M1221a* 
Ml 308 
Ml 309 
Ml 309 
Ml 308 
Ml 309 
Ml 309 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


























5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - ip > 10 A (Cont’d) 



T\ 

2j 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





£1 

2j 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3[© 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

T] lo 

3j@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(°C) 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(°C) 



I# 

SCNA05F 1 

50 

14 


80 


150 

Si 

C236 

Ill 

15PC11 

300 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

T/[80c 

2* 

SCPA05F 

50 

14 


80 


150 

Si 

C236 

112 

15FD11 

300 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

M80c 

3 

BYV79-50 

50 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

113 

BYX99-300 

300 

15 

129B 

180 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

4* 

SCDA1F 

100 

14 


80 


150 

Si 

C236 

114 

1N3211 

300 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

5♦ 

SCNA1F 

100 

14 


80 


150 

Si 

C236 

115 

4SM15 

320 

15 


300 



Si 

S513 

6 

BYV79-100 

100 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

116 

R740 

400 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

7 

BYV79-150 

150 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

117 

SR714 

400 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

8 

SCDA2F 

200 

14 

55C 

80 


150 

Si 

C236 

118 

SR714F 

400 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

9 

SCNA2F 

200 

14 

55C 

80 


150 

Si 

C236 

119 

15A400 

400 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

10 

SCPA2F 

200 

14 

55C 

80 


150 

Si 

C236 

120 

15IP04 

400 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 * 

11 

BYV79-200 

200 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

121 

681-4D 

400 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

12 

BYT79-300 

300 

14 

113A 

320 

20u 

150J 

Si 

TO220A 

122 

681-4N 

400 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

13 

BYT79-400 

400 

14 

113A 

320 

20u 

150J 

Si 

TO220A 

123 

681-4P 

400 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

14 

BYT79-500 

500 

14 

113A 

320 

20u 

150J 

Si 

TO220A 

124 

ISOPAC1204 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml265 * 

15 

BYX99-900 

900 

14 

125B 

160 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

125 

ISOPACO104 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml260 * 

16 

MBR320M 

20 

15 

65C 

500 


125J 

Si$ 

A179C 

126 

ISOPACO204 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1261* 

17 

MBR330M 

30 

15 

65C 

500 


125J 

Si$ 

A179c 

127 

ISOPACO404 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml262 * 

18 

MBR1535 

35 

15 


500 


125J 

♦ 

D04 

128 

ISOPACO604 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml264 * 

19 

MBR1535CT 

35 

15 

105C 

150 

8.3m 

150J 

♦ 

Y220ab 

129 

SCDA4 

400 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

20 

G15R4 

40 

15 


300 


110 

Ge 

A41d 

130 

SCNA4 

400 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

21 

MBR340M 

40 

15 

65C 

500 


125J 

Si$ 

A179c 

131 

SCPA4 

400 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

22 

MBR1545CT 

45 

15 

105C 

150 

8.3m 

150J 

♦ 

Y220ab 

132 

SET010204 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml270 * 

23 

MBR3045CT 

45 

15 

105C 

400 

8.3m 

150J 

* 

T03 

133 

6MA40 

400 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

24 

MBR3045HI 

45 

15 

105C 

400 


150J 

♦ 

T03* 

134 

15G4B41 

400 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

25 

BYS15 

45 

15 

113C 

315 

8.3m 

150J 

Si 

S19t 

135 

40Q3 

400 

15 

100A 

150 

4.0m 

150 

Si 

S68 

26 

PMR27K050 

50 

15 


250 

8.3m 

200J 

Si 

C63K0 

136 

40Q4 

400 

15 

100A 

150 

4.0m 

150 

Si 

S68 

27 

PMR31K050 

50 

15 


250 


200 

Si 

T03 

137 

R704 

400 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

28 

R305 

50 

15 


50 


200J 

Si 

S4570 

138 

R714 

400 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

29 

R705 

50 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

139 

6M40 

400 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

30 

SR710 

50 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

140 

1S2432 

400 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

31 

SR710F 

50 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

141 

1N3212 

400 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

32 

15A50 

50 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

142 

BYY24 

400 

15 

150J 

200 § 

10m 

150J 

SiA 

S72c 

33 

15IP005 

50 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 * 

143 

BYY25 

400 

15 

150J 

200 § 

10m 

150J 

SiA 

S72d 

34 

INI076 

50 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

144 

SET031004 

450 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml266 * 

35 

1S2428 

50 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

145 

6SM15 

480 

15 


300 



Si 

S513 

36 

BYS80 

50 

15 

148C 

600 


175J 

Si 

T03* 

146 

681-5D 

500 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

37 

1N3208 

50 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

147 

681-5N 

500 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

38 

BYS79 

60 

15 

148C 

600 


175J 

Si 

T03* 

148 

681-5P 

500 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

39 

1SM15 

80 

15 


300 



Si 

S513 

149 

1S2433 

500 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

40 

1S770 

100 

15 


140 


150A 

Si 


150 

1N3213 

500 

15 

150C 

350 


175A 

Si 

S4h 

41 

1S770R 

100 

15 


140 


150A 

Si 


151 

R760 

600 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

42 

PMR27K100 

100 

15 


250 

8.3m 

200J 

Si 

C63k0 

152 

SR716 

600 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

43 

PMR31K100 

100 

15 


250 


200 

Si 

T03 

153 

SR716F 

600 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

44 

R310 

100 

15 


50 


200J 

Si 

S4570 

154 

S15VB60 

600 

15 

40 

200 

1.0 

150 

Si 


45 

R710 

100 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

155 

15A600 

600 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

46 

SR711 

100 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

156 

15IP06 

600 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 * 

47 

SR711F 

100 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

157 

681-6D 

600 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

48 

PFR115N 

100 

15 

25 

250 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

158 

681-6N 

600 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

49 

PHR115N 

100 

15 

25 

300 

10m 

175J 

Si 

TO30 

159 

681-6P 

600 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

50 

15A100 

100 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

160 

SCDA6 

600 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

51 

681-ID 

100 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

161 

6MA60 

600 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

52 

681-IN 

100 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

162 

15J4B41 

600 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

53 

681-IP 

100 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

163 

R706 

600 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

54 

6MA10 

100 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

164 

R716 

600 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

55 

15B4B41 

100 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

SI 

M972 

165 

6M60 

600 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

56 

INI 077 

100 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

SI 

S68d 

166 

BYX99-600 

600 

15 

129B 

180 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

57 

10Q3 

100 

15 

100A 

150 


150 

Si 

S68 

167 

1N3214 

600 

15 

150C 

350 


175A 

Si 

S4h 

58 

R711 

100 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

168 

8SM15 

640 

15 


300 



Si 

S513 

59 

6M10 

100 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

169 

10SM15 

800 

15 


300 



Si 

S513 

60 

1S2429 

100 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

C1120 

170 

R780 

800 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

61 

1 SI 640 

100 

15 

120C 

200 


150J 

Si 

M3830 

171 

15A800 

800 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

62 

1N3209 

100 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

172 

15IP08 

800 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 * 

63 

ISOPAC1211 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml265 * 

173 

6MA80 

800 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

64 

ISOPACO111 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml260 * 

174 

6M80 

800 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

65 

IS0PAC0211 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1261 * 

175 

368V 

900 

15 

125C 

240 

8.3m 

180J 

Si 

D04 

66 

IS0PAC0411 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml262 * 

176 

USD920 

20 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

67 

ISOPAC0611 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml264 * 

177 

USD935 

35 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

68 

SET010211 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml270 * 

178 

MBR1635 

35 

16 

125C 

150 

8.3m 

150J 

♦ 

Y220AC 

69 

SET031011 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml266 * 

179 

USD940 

40 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

70 

INI 078 

150 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

180 

USD945 

45 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

71 

15Q3 

150 

15 

100A 



150 

Si 

S68 

181 

MBR1645 

45 

16 

125C 

150 

8.3m 

150J 

♦ 

Y220AC 

72 

15CC11 

150 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

M80c 

182 

FE16A 

50 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

73 

15CD11 

150 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

M80c 

183t 

SI 6-050 

50 

16 

50 

300 


175J 

Si 

u5d 

74 

2SM15 

160 

15 


300 



Si 

S513 

184 

16F5 

50 

16 

100B 

350 

10m 

190 

Si 

D04 

75 

PMR27K200 

200 

15 


250 

8.3m 

200J 

Si 

C63k0 

185 

SGI5401C 

50 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

76 

PMR31K200 

200 

15 


250 


200 

Si 

T03 

186 

S2005 

50 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

77 

R320 

200 

15 


50 


200J 

Si 

S4570 

187 

BYW51-50 

50 

16 

130C 

100 

10m 

150J 

Si 

Y220 

78 

R720 

200 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

188 

1N3615 

50 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

79 

SR712F 

200 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

189 

R3100016 

50 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

80 

PFR215N 

200 

15 

25 

250 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

190 

R3110016 

50 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

81 

PHR215N 

200 

15 

25 

300 

10m 

175J 

Si 

TO30 

191 

FE16B 

100 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

82 

15A200 

200 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

192v 

SI 6-100 

100 

16 

50 

300 


175J 

Si 

u5d 

83 

15IP02 

200 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 * 

193 

SCNA10FF 

100 

16 

55A 

100 


175J 

Si 

C236 

84 

681-2D 

200 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

194 

SCPA10FF 

100 

16 

55A 

100 


175J 

Si 

C236 

85 

681-2N 

200 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

195 

16F10 

100 

16 

100B 

350 

10m 

190 

Si 

D04 

86 

681-2P 

200 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

196 

Ml 6-100 

100 

16 

120C 

230 § 

10m 

175S 

Si 

DO40 

87 

SCDA2 

200 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

197 

SGI5402C 

100 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

88 

SCNA2 

200 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

198 

S2010 

100 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

89 

SCPA2 

200 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

199 

BYW51-100 

100 

16 

130C 

100 

10m 

150J 

Si 

Y220 

90 

6MA20 

200 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

200 

M16-100R 

100 

16 

135A 

230 


175J 

Si 

D04 

91 

15D4B41 

200 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

" 201 

1N3616 

100 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

92 

INI079 

200 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

202 

R3100116 

100 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

93 

20Q3 

200 

15 

100A 

150 

4.0m 

150 

Si 

S68 

203 

R3110116 

100 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

94 

R702 

200 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

204 

FE16C 

150 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

95 

R712 

200 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

205 

SGI5403C 

150 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

96 

6M20 

200 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

206 

S2015 

150 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

97 

1S2430 

200 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

207 

BYW51-150 

150 

16 

130C 

100 

10m 

150J 

Si 

Y220 

98 

1S2464 

200 

15 

120 

200 

10m 

150J 

Si 

1 t 

208 

1N3617 

150 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

99 

BYY22 

200 

15 

135C 

100 5 

1 

150J 

Si 

S72c 

209 

FE16D 

200 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

100 

BYY23 

200 

15 

135C 

100 § 

1 

150J 

Si 

S72c 

210v 

SI 6-200 

200 

16 

50 

300 


175J 

Si 

u5d 

101 

1N3210 

200 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

211 

16F20 

200 

16 

100B 

350 

10m 

190 

Si 

D04 

102 

SR713 

300 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

212 

Ml 6-200 

200 

16 

120C 

230 § 

10m 

175S 

Si 

DO40 

103 

SR713F 

300 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

703 

213 

SGI5404C 

200 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

104 

681-3D 

300 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

214 

S2020 

200 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

105 

681-3N 

300 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

215 

M16-200R 

200 

16 

135A 

230 


175J 

Si 

D04 

106 

681-3P 

300 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

216 

1N3618 

200 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

107 

INI 080 

300 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

217 

R3100216 

200 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

108 

30Q3 

300 

15 

100A 



150 

Si 

S68 

218 

R3110216 

200 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

109 

6M30 

300 

15 

107C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

219 

S2025 

250 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

Si 

S4880 

110 

1S2431 

300 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

220 

FE16F 

300 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS-' 



) ARS25D 

200 

25 

) MR2502 

200 

25 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











































































































































































































5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - <o ^ 25 A 


Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 




PJM1 


MAX RATING 






3 

a 

MAX AVG FWD 





LINE 

TYPE 




MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 


MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

am 

am 


TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

T] lo 

£119 

Baasaka 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 




No. 





MAX 

TEMP 




No. 




(A) 

rc) 

■cm 


1!Q)_ 






(V) 

(A) 

(°c) 

■om 


rc) 



1 

MR2502M ~ 

200 

25 

156c 

400 

8.3m 

(fill 

55“ 

M867a 



Pi 

• ssM 

25 

100C 

250 




M864a* 

2 

R4100225 

200 

25 

150C 

500 

5.0m 


A 

D05 



VTB600 

’•Mi 

25 

100C 

250 


180J 

m 

M560b* 

3 

RA252 

200 

25 

150A 

400 


irfifl 

Si 

M778a 



VTB600S 

• •Mi 

25 

100C 

250 


180J 

EM 

S458b* 

n 

1N1456 

300 

25 




ikIMB 

Si 

M56d 


114 

VTB600T 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864b* 

KM 

SUES705 

300 

25 


500 

8.3m 


Si 

D04 


115 

VTC600 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

Si 

M560c* 


UES705 

300 

25 


500 

8.3m 


Si 

D04 


116 

VTC600S 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458C* 


1N3494 

300 

25 

25C 

300 

8.3m 

175C 


D021 


DEM 

VTC600T 



100C 


|:E77.P 

180J 


M864c* 


25FC13 

300 

25 

50A 

300 

10m 

150J 

9 

S19n 


US 

VTD600 



100C 


111123 



M560d* 


25FD13 

300 

25 

50A 

300 

10m 

150J 

9 

S19n 


mm 

VTD600S 

toi^b 


100C 


BRuB 

180J 


S458d* 



300 

25 

100C 




H 




VTD600T 



100C 

250 

8.3m 

»:!**■ 

SiA 

M864d* 



300 

25 

100C 

kto mf 




M947a* 



A25M 

■ 


120C 

300 



Si 

D04 



300 

25 

100C 




9 

M947b* 



M25-600 

miTM 


120C 

300 § 

10m 

iiHcl 

Si 

S4360 


J527-3D 

300 

25 

100C 

MW 



Si 

M947* 



M25-600R 

H*I*BB 


120A 

300 


ref 


S436 


TJ132-3 A 

300 

25 

100C 




Si 

Cl 99a 



DS17-06A 



130C 

300 

10m 





TJ132-3C 

300 

25 

100C 

KlilSI 



Si 

C199 



SSiE1340 

hoSB 


135C 

350 

10m 

imw 

EM 


16 

TJ132-3D 

300 

25 

100C 

kM*^B 




Cl 99b 


126 

INI198 

mmm 


145C 

125 


EHtSB 


S29 I 

17 

SR25B6S 

300 

25 

120C 

n 




fcfe&tjTaKjH 


127 

1N2160 

faffilol 


145B 

400 


200J 



18 

SSiE1320 

300 

25 

135C 

mtwm 






128 

S25A6 

TOT^B 


145C 

400 

8.3m 

175A 


D05 



300 * 

25 

145C 



190J 

Si 

S29 


191 

4AF6NLH 








Ml 278b 



300 * 

25 

145B 

RJf 


200J 

Si* 

DO50 



4AF6NLV 



■ Hi* 1*1 





Ml 278 



300 

25 

145C 



175A 

Si 

D05 


ttrM 

4AF6NPP 



lKl»I*l 





Ml 278a 

22 

AR25F 

300 

25 

150A 

400 




M778a 


KH 

AR25J 



150A 





M778a 

23 

DD6220 

300 

25 

150C 

400 

10m 

■#1 ■ 





ARS25J 



150C 





M778b 

24 

DD6820 

300 

25 

150C 

400 

10m 

BU.14 


M338a 


kim 

DD6240 



150C 








300 






m 

D05 


ifc9 

DD6840 

600 

25 

150C 

400 

10m 

175C 

Si 

M338a 


| M llwi ' 

300 



mm 

■m 


9 

M778a 


n 

MR2506 

600 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867 



320 



r$m 

Mi 


9 

S514 



1 1 1 1 B— 

600 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867a 



EgMj 

25 





Si 

M56d 


138 

R41000625 

600 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 



H 

25 


wITi x 


175J 

Si 

D04 


139 

RA256 

600 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 



ffiM 

25 


H 

hVcHil 

175J 

Si 

D04 


140 

8SM25 

640 

25 


400 



Si 

S514 


1N3495 

mam 

25 




U^tfl 


D021 


wm 




ETlTlftfl 




Si 

M947a* 


DD6626(A) 


25 

wm 

|wm 


200J 








11*1*1*1 



■r£i*l 

Si 

M947b* 


DS17-04A 

ESM 

25 




190J 


S4v0 


EES 




■ l»I«I*l 



■rHi*l 

Si 

M947* 


25GC12 

400 

25 




150J 




n 


700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


SCDAR4 

400 

25 

■TraH 



150J 

9 





700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


25PW40 

400 

25 

[iliflfl 



175J 

9 





700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 



400 

25 

[•1*1*1 

kM*]M 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 



R41000725 

m m 

25 






D05 



400 

25 

[*I*I*1 


8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


SB 

10SM25 

m M 

25 






S514 



400 

25 

l*I*I*i 

ITO^B 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


sEEM 

SR2508 

mm 

25 






D05 



400 

25 

I«M*1 


10m 

180J 

Si 

S171s0 





25 

50A 

600 



lob 

S19n 


SKR20/04 

400 

25 


. 

8.3m 

180A 

Si 

D04 




mm 

25 

75 

400 

8.3m 



D05 


TJ132-4A 

400 

25 

Iniisl 

tom 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


Etn 

BmB ■ 

ifll 

25 

100C 

300 

8.3m 


9 

M947a* 


TJ132-4C 


25 


kI*I»|B 




Cl 99 



J527-8C 

mm 


100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


TJ132-4D 


25 


TO*^B 



9 

Cl 99b 



J 527-8 D 



100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


VTA400 


25 


BaMi 

mKiiw 

iTiltll 

EM 

M560a* 



MR330 

mm 


100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 



VTA400S 


25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458a* 



rnmMmmi 



100C 



180J 


1 ilil 1 


VTA400T 


25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864a* 




mm' 


100C 




9 

D04 


VTB400 


25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M560b* 



TJ 132-8 A 

mm 


100C 



iri^l 


Cl 99a 


VTB400S 

400 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458b* 



TJ132-8C 



Ihlilll 




9 

Cl 99 


VTB400T 

400 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864b* 



TJ132-8D 

mm 


■[*1*1*1 

RiSTi^BT 



9 

Cl 99b 


VTC400 

400 

25 

100C 

250 

LUKiiiJ 

180J 

SiA 

M560c* 



SA08PCN022 



iiifq 

k!*1*H 


ttvrm 


DO40 


VTC400S 

400 

25 

fEsa 

iE3mi 

[ilcTnB 


SiA 

S458c* 



A25N 

mm i 

■&M 

120C 





D04 


VTC400T 

400 

25 

1 


hkt“1 


SiA 

M864c* 


k?$M 

M25-800 

mm 


120C 





S4360 


VTD400 

400 

25 


\mm 

[•Mill 


SiA 

M560d* 


uMp 


TOM 

mm 

120A 





S436 


VTD400S 

400 

25 


\EESM 



SiA 

S458d* 


165 

SKN26/08 


25 

125C 





D04 


VTD400T 

400 

25 


it 

UJKJiiH 


SiA 

M864d* 


166 

DS17-08 A 


25 

130C 

f!*I*» 


|n%vl 




A25D 

400 

25 

■ ri*!*l 


MB 


Si 

D04 


167 

25LF11 


25 

140C 

EauiMI 


iBsa 


S4k 

58 

M25-400 

400 

25 

120C 

300 § 

10m 

175S 

19 

S4360 


168 

S25A8 


25 

145C 

iMwm 



Si 

DOS 

59 

M25-400R 

400 

25 

120A 

300 


175J 

9 

S436 


169 

AR25K 


25 

150A 

TO^B 



Si 

M778a 

60 

SR25B8S 

400 

25 

120C 

600 5 

8.3m 

150J 

EM 

1 III 11 Bi 


170 

ARS25K 

TOM 

25 

150C 

e&s^b 



Si 

M778b 

61 

SKN26/04 

400 

25 

125C 

320 

10m 

180J 


D04 


171 

MR2508 

800 

25 

150C 


8.3m 


&rm 

M867 

62 

1N1196 

400 * 

25 

145C 

125 


190J 

9 

S29 


172 

MR2508M 

800 

25 

150C 

R.J 

8.3m 



M867a 

63 

1N2158 

400 * 

25 

145B 

400 


200J 


DO50 


173 

R41000825 

800 

25 

150C 

E&UMI 

5.0m 


9 

D05 

64 

DD6126H 

400 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

9 

M7760 


174 

RA258 

800 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 

65 

DD6126S 

400 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

9 



175 

SV800 

800 

25 

150C 

300 

8.3m 

175 

Si 

D021 

66 

DD6126V 

400 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

EiH 

WEE5 ■ 


176 

J527-9A 

900 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 

67 

S25A4 

400 

25 

145C 

400 




D05 


IBM 



25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 

68 

4AF4NLH 

400 

25 

150C 

314 




Ml 278b 


9 



25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 

69 

4AF4NLV 

400 

25 

150C 

314 




M1278 


tom 



25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


4AF4NPP 


25 


IkSFl 

8.3m 



Ml 278a 


IBM 

TJ132-9C 



100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


AR25G 


25 

EE* 

Kfjj^l 



9 

M778a 


(EM 

TJ132-9D 



100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


ARS25G 


25 

KM4 




liM 

M778b 


(@M 

R41000925 



150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 

73 


400 

25 

|PM*| 

400 

i-frcjnlh 

tT£5l 

SiA 

rsnnaBB 


183 

1J sfcRE 8 


25.5 


850 



Si 

D05 i 

74 

MR2504M 

400 

25 


400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867a 


184 

PR335-RT 

600 

25.5 


850 



Si 

D05 1 

75 

R4100425 

400 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 


185 

SSH30A020D 

20 

30 


300 



Si 

T03 

76 

RA254 

400 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 


186 

SSH30A020S 

20 

30 


500 



Si 

D04 

77 

SSE1330 

450 

25 

135C 

350 

10m 

150J 

SiA 

S29OA0 


187 

SSH30A020T 

20 

30 


500 



Si 

T03 

78 

DD6230 

450 

25 

150C 

400 

10m 

25J 

SiA 

DO210 


188 

SSPD3020 

20 

30 


400 

8.3m 

175 

Si 

T03 * 

79 

DD6830 

450 

25 

150C 


10m 

175C 

Si 

M338a 


189 

USD320C 

20 

30 

100C 

500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

80 

6SM25 

480 

25 


iRmS 



Si 

S514 


190 

MBR3020CT 

20 

30 

105C 

400 

8.3m 

150J 

♦ 

T03 

81 

SUES701 

500 

25 


500 

8.3m 

175J 

Si 

D04 


191 

SSH30A030D 

30 

30 


300 



Si 

T03 

82 

A139E 

500 

25 

75 

400 

8.3m 

125 

Si 

D05 


192 

SSH30A030S 

30 

30 


500 



Si 

D04 

83 

25PW50 

500 

25 

100C 

300 


175J 

SiA 

DO210 


193 

SSH30A030T 

30 

30 


500 



Si 

T03 

84 

J527-5A 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


194 

SSPD3030 

30 

30 


400 

8.3m 

175 

Si 

T03 * 

85 

J527-5C 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


195 

30CTQ30 

30 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 

♦ 

Y220b 

86 

J527-5D 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


196 

30FQ030A 

30 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 

87 

MR327 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

D021 


197 

21FQ035 

35 

30 

96C 

575 

6.0m 

150J 

♦ 

D04 

88 

TJ132-5A 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


198 

30CTQ35 

35 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 

❖ 

Y220b 

89 

TJ132-5C 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


199 

USD335C 

35 

30 

100C 

500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

90 

TJ132-5D 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


200 

MBR3035CT 

35 

30 

105C 

400 

8.3m 

150J 

* 

T03 

91 

SR25B10S 

500 

25 

120C 

600 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S249b0 


201 

30FQ035 

35 

30 

119C 

575 

6.0m 

175J 

* 

D04 

92 

INI197 

500 * 

25 

145C 

125 


190J 

Si 

S29 


202 

30FQ035A 

35 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 

93 

1N2159 

500 * 

25 

145B 

400 


200J 

Si* 

DO50 


203 ♦ 

MBR2535CT 

35 

30 

130C 

150 

8.3m 

150J 

* 

Y220AB 

94 

S25A5 

500 

25 

145C 

400 

8.3m 

175A 

Si 

D05 


204 

G30R4 

40 

30 


600 


110 

Ge 

D04 

95 

AR25H 

500 

25 

150A 

400 


175 

Si 

M778a 


205 

SSH30A040D 

40 

30 


300 



Si 

T03 

96 

R41000525 

500 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 


206 

SSH30A040S 

40 

30 


500 



Si 

D04 

97 

RA255 

500 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 


207 

SSH30A040T 

40 

30 


500 



Si 

T03 

98 

S25VB60 

600 

25 

40 

400 

1.0 

150 

Si 



208 

SSPD3040 

40 

30 


400 

8.3m 

175 

Si 

T03 * 

99 

25JC12 

600 

25 

50A 

600 


150J 

Si 

S19n 


209 

21FQ040 

40 

30 

96C 

575 

6.0m 

150J 

$ 

D04 

100 

A139M 

600 

25 

75 

400 

8.3m 

125 

Si 

D05 


210 

30CTQ40 

40 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 

* 

Y220b 

101 

25PW60 

600 

25 

100C 

300 


175J 

SiA 

DO210 


211 

30FQ040 

40 

30 

119C 

575 

6.0m 

175J 

* 

D04 

102 

J527-6A 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


212 

30FQ040A 

40 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

* 

D04 

103 

J527-6C 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


213 

BYS98-40 

40 

30 

127C 

900 


175J 

Si 

M1293* 

104 

J527-6D 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


214 

30CTQ45 

45 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 


Y220b 

105 

MR328 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

D021 


215 

USD345C 

45 

30 

100C 

500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

106 

TJ132-6A 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

C199a 


216 

SD241#B 

45 

30 

105C 

400 

8.3m 

150J 

* 

T03 

107 

TJ132-6C 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


217 

BYS30 

45 

30 

114C 

630 

8.3m 

150J 

Si 

S19ae 

108 

TJ132-6D 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


218 

BYS41 

45 

30 

114C 

600 

8.3m 

150J 

Si 

S19af 

109 

VTA600 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

Si 

M560a* 


219 

BYS42 

45 

30 

114C 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 149 

110 

VTA600S 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458a* 


220 

30FQ045A 

45 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 


299 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


299 


































































































GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 25 A (Coil’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) 0 TEMP A (4) TYPE NMBER 


4J 

LINE TYPE 

No. NUMBER 

2J 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
T] lo 3j@ 
MAX TEMP 
(A) (°Q 

airawsurtiizisi 

aaaaifluisi=i 

mmmBm 

MAX. 

TEMP 

i!Q) 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

M . 

MAX AVG FWD MAX RATING 
DC CURRENT SURGE CURR 
T] lo 3j<r PEAK I PULSE 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH 

ja)_ m _LaL.J1sJl.__ 

MAX. 

TEMP 

i!Q 

MAT 

DRAWING 

No. 

1 BYS96-45 

2 MBR2545CT 

3 GD30R4 

45 

45 

48 

30 

30 

30 

127C 

130C 

25C 

m 


175J 

150J 

110J 

Si 

♦ 

Ge 

Ml 293* 
Y220AB 

T03 

111 

112 

113 

SUES606 ~ 

SUES2606 

T3913 

400 

400 

400 

30 

30 

30 


1.0k 

500 

300 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

175J 

175J 

150J 

Si 

Si 

Si 

TC3 

T03 

T03 

4 BYS32 

5 DD6720(A) 

6 PMR35K050 

50 

50 

50 

30 

30 

30 


600 

400 

10m 

8.3m 

175J 

200J 

Si 

Si 

Si 

S19af 

C2O2a0 

114 

115 

116 

INI 437 

FE30G 

GM30G 

400 

400 

400 

30 

30 

30 

25B 

25A 

25A 

160 

300 

300 

1 

8.3m 
8.3 m 

175A 

150J 

150J 

Si 

Si$ 

Si 

SI 43 

T03 

T03 

7 PMR36K050 

8 SSH30A050D 

9 SSH30A050S 

50 

50 

50 

30 

30 

30 


400 

300 

500 


200 

Si 

Si 

Si 

T03 

T03 

D04 

117 

118 

119 

RGM30G 

VB013-04N01 

30AD400 

400 

400 

400 

30 

30 

30 

25A 

30C 

50C 

200 

220 

350 

8.3m 

10m 

125J 

150J 

175J 

Si 

Si 

Si 

T03 

D05 

10 SSH30A050T 

11 SUES601 

12 SUES2601 

50 

50 

50 

30 

30 

30 


500 

1.0k 

500 

8.3m 

8.3m 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

T03 

T03 

T03 

120 

121 

122 

PBC40 

SET040204 

DSM30A4 

400 

400 

400 

30 

30 

30 

55C 

55C 

65C 

300 

250 

900 


150C 

175J 

125J 

Si 

Si 

Si 

M4470 

Ml271 * 
M1317 

13 T3909 

14 INI434 

15 FE30A 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

25B 

25A 

300 

160 

300 

8.3m 

1 

8.3m 

150J 

175A 

150J 

Si 

Si 

Si$ 

D05 

S143 

T03 

123 

124 

125 

1SR20-400 

PF340S 

RM30DZ-M 

400 

400 

400 

30 

30 

30 

85C 

85 

92C 

700 

700 

600 6 

10m 

10m 

8.3m 

120J 

125J 

Si 

Si 

Si 

S4560 

S4560 

Ml 188 

16 GM30A 

17 RGM30A 

18 30AD50 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

25A 

25A 

50C 

300 

200 

350 

8.3m 

8.3m 

150J 

125J 

175J 

Si 

Si 

Si 

T03 

T03 

D05 

126 

127 

128 

1N3663 

SW04PCN020 

F3G3 

400 

400 

400 

30 

30 

30 

100C 

115C 

124C 

400 

245 

300 

8.3m 

175C 

175J 

190C 

Si 

Si 

Si 

D021 

DO40 

D05 

19 PBC05 

20 1N3659 

21 BYV42-50 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

55C 

100C 

104A 

300 

400 

400 

8.3m 

150C 

175C 

150J 

Si 

Si 

Si 

M4470* 

D021 

Y220AB* 

129 

130 

131 

SW04PCN030 

G3G3 

SET030604 

400 

400 

450 

30 

30 

30 

125C 

150C 

55C 

350 § 
1.5k 

150 

10m 

175J 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

DO40 

D08 

Ml266 * 

22 BYV72-50 

23 VHE701 

24 F3A3 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

105A 

115 

124C 

300 

500 

300 

16m 

150J 

175J 

190C 

Si 

Si 

Si 

M958 * 

E203a 

D05 

132 

133 

134 

SET030804 

P19E 

P20E 

450 

500 % 
500 % 

30 

30 

30 

55C 

95C 

95C 

150 

840 

760 

8.3 

10m 

175J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

Ml266 * 

S520 

S520a 

25 BYS98-50 

26 G3A3 

27 BYS31 

50 

50 

60 

30 

30 

30 

127C 

150C 

900 

1.5k 

600 

10m 

175J 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

Ml 293* 
D08 

S19af 

135 

136 

137 

1N3664 

F3H3 

G3H3 

500 

500 

500 

30 

30 

30 

100C 

124C 

150C 

400 

300 

1.5k 

8.3m 

175C 

190C 

175J 

Si 

Si 

Si 

D021 

D05 

D08 

28 SSH30A060D 

29 SSH30A060S 

30 SSH30A060T 

60 

60 

60 

30 

30 

30 


300 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

T03 

D04 

T03 

138 

139 

140 

30A6F 

NSR8143S 

T30A6F 

600 

600 

600 

30 

30 

30 


300 

300 

300 

8.3m 

150A 

150J 

Si 

Si 

Si 

D05 

TO30 

D05 

31 P54A 

32 P53A 

33 P53T 

65 % 
75 % 
95 % 

30 

30 

30 

115C 

87 

115C 

600 

450 

660 

10m 

10m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S520a 

S521a 

S520 

141 

142 

143 

1N1438 

GM30J 

RGM30J 

600 

600 

600 

30 

30 

30 

25B 

25A 

25A 

160 

300 

200 

1 

8.3m 

8.3m 

175A 

150J 

125J 

Si 

Si 

Si 

SI 43 

T03 

T03 

34 P54T 

35 ▼ BYX96-100 

36 NSR8140S 

95 % 
100 

100 

30 

30 

30 

115C 

600 

300 

10m 

150J 

150A 

Si 

Si 

Si 

S520a 

D04 

TO30 

144 

145 

146 

30AD600 

PBC60 

DSM30A6 

600 

600 

600 

30 

30 

30 

50C 

55C 

65C 

350 

300 

990 


175J 

150C 

125J 

Si 

Si 

Si 

D05 

M4470 

M1317 

37 PMR35K100 

38 PMR36K100 

39 SUES602 

100 

100 

100 

30 

30 

30 


400 

400 

1.0k 

8.3m 

8.3m 

200J 

200 

175J 

Si 

Si 

Si 

C2O2a0 

T03 

T03 

147 

148 

149 

1N3665 

SW06PCN020 

F3K3 

600 

600 

600 

30 

30 

30 

100C 

115C 

124C 

400 

245 

300 

8.3m 

175C 

175J 

190C 

Si 

Si 

Si 

D021 

DO40 

D05 

40 SUES2602 

41 T3910 

42 INI 435 

100 

100 

100 

30 

30 

30 

25B 

500 

300 

160 

8.3m 

8.3m 

1 

175J 

150J 

175A 

Si 

Si 

Si 

T03 

D05 

SI 43 

150 

151 

152 

BYX96-600 

SW06PCN030 

G3K3 

600 

600 

600 

30 

30 

30 

125B 

125C 

150C 

400 § 
350 § 
1.5k 

10m 

10m 

175J 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

S4550 

DO40 

D08 

43 FE30B 

44 GM30B 

45 PFR130N 

100 

100 

100 

30 

30 

30 

25A 

25A 

25 

300 

300 

300 

8.3m 

8.3m 

10m 

150J 

150J 

175J 

Si$ 

Si 

Si 

T03 

T03 

TO30* 

153 

154 

155 

F3M3 

G3M3 

30A8F 

700 

700 

800 

30 

30 

30 

124C 

150C 

300 

1.5k 

300 


190C 

175J 

Si 

Si 

Si 

D05 

D08 

D05 

46 RGM30B 

47 30AD100 

48 PBC10 

100 

100 

100 

30 

30 

30 

25A 

50C 

55C 

200 

350 

300 

8.3m 

125J 

175J 

150C 

Si 

Si 

Si 

T03 

D05 

M4470 

156 y 

157 

158 

BYX96-800 

GM30K 

RGM30K 

800 

800 

800 

30 

30 

30 

25A 

25A 

300 

200 

8.3m 

8.3m 

150J 

125J 

Si 

Si 

Si 

D04 

T03 

T03 

49 1SR20-100 

50 PF310S 

51 1N3660 

100 

100 

100 

30 

30 

30 

85C 

85 

100C 

700 

700 

400 

10m 

10m 

8.3m 

120J 

175C 

Si 

Si 

Si 

S45l0 

S4560 

D021 

159 

160 

161 

VB013-08N01 

30AD800 

PBC80 

800 

800 

800 

30 

30 

30 

30C 

50C 

55C 

220 

350 

300 

10m 

150J 

175J 

150C 

Si 

Si 

Si 

D05 

M4470 

52 BYV42-100 

53 BYV72-100 

54 VHE702 

100 

100 

100 

30 

30 

30 

104A 

105A 

115 

400 

300 

500 

16m 

150J 

150J 

175J 

Si 

Si 

Si 

Y220AB* 
M958 * 

E203a 

162 

163 

164 

RM30DZ-H 

P19G 

P20G 

800 

800 % 
800 % 

30 

30 

30 

92C 

95C 

95C 

600 § 
840 

760 

8.3m 

8.3 

10m 

125J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

Ml 188 

S520 

S520a 

55 F3B3 

56 G3B3 

57 P53B 

100 

100 

125 % 

30 

30 

30 

124C 

150C 

115C 

300 

1.5k 

660 

8.3m 

190C 

175J 

150J 

Si 

Si 

Si 

D05 

D08 

S520 

165 

166 

167 

SW08PCN020 

F3N3 

SW08PCN030 

800 

800 

800 

30 

30 

30 

115C 

124C 

125C 

245 

300 

350 § 

10m 

175J 

190C 

175J 

Si 

Si 

Si 

DO40 

D05 

DO40 

58 P54B 

59 SUES603 

60 SUES2603 

125 % 
150 

150 

30 

30 

30 

115C 

600 

1.0k 

500 

10m 

8.3m 

8.3m 

150J 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

S520a 

T03 

T03 

168 

169 

170 

G3N3 

B70H40 

MDD25-04N1 

800 

400 

400 

30 

32 

32 

150C 

50C 

80C 

1.5k 

1.5k 

450 

10m 

175J 

Si 

Si 

Si 

D08 

Ml 276 

61 FE30C 

62 SET030611 

63 SET030811 

150 

150 

150 

30 

30 

30 

25A 

55C 

55C 

300 

150 

150 

8.3m 

150J 

175J 

175J 

Si$ 

Si . 

Si 

T03 

Ml266 * 

Ml266 * 

171 

172 

173 

B70H60 

MDD25-06N1 

B70H80 

600 

600 

800 

32 

32 

32 

50C 

80C 

50C 

1.5k 

450 

1.5k 

10m 


Si 

Si 

Si 

Ml 276 

Ml 276 

64 SET040211 

65 BYV42-150 

66 BYV72-150 

150 

150 

150 

30 

30 

30 

55C 

104A 

105A 

250 

400 

300 


175J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

M1271 * 
Y220AB* 
M958 * 

174 

175 
176y 

DD22S800 

MDD25-08N1 

D34N400B 

800 

800 

400 

32 

32 

34 

64C 

80C 

100C 

390 

450 

550 § 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

20 

S493e 

67 VHE703 

68 ▼ BYX96-200 

69 NSR8141S 

150 

200 

200 

30 

30 

30 

115 

500 

300 

16m 

175J 

150A 

Si 

Si 

Si 

E203a 

D04 

TO30 

177t 

178y 

179y 

D34N400C 

D34N400U 

D34NR400B 

400 

400 

400 

34 

34 

34 

100C 

100C 

100C 

550 § 
550 § 
550 5 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S493d 

S493d 

S493e 

70 PMR35K200 

71 PMR36K200 

72 SUES604 

200 

200 

200 

30 

30 

30 


400 

400 

1.0k 

8.3m 

8.3m 

200J 

200 

175J 

Si 

Si 

Si 

C2O2a0 

T03 

T03 

180t 

181 t 
182f 

D34NR400C 

D34NR400U 

D34N800B 

400 

400 

800 

34 

34 

34 

100C 

100C 

100C 

550 § 
550 § 
550 S 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S493d 

S493d 

S493e 

73 SUES2604 

74 T3911 

75 INI 436 

200 

200 

200 

30 

30 

30 

25B 

500 

300 

160 

8.3m 

8.3m 

1 

175J 

150J 

175A 

Si 

Si 

Si 

T03 

D05 

S143 

183 v 
184 y 
185y 

D34N800C 

D34N800U 

D34NR800B 

800 

800 

800 

34 

34 

34 

100C 

100C 

100C 

550 § 
550 § 
550 5 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S493d 

S493d 

S493e 

76 DD6723(A) 

77 FE30D 

78 GM30D 

200 

200 

200 

30 

30 

30 

25 

25A 

25A 

300 

300 

8.3m 

8.3m 

200J 

150J 

150J 

Si 

Si$ 

Si 

T03 

T03 

186y 

187t 

188 

D34NR800C 

D34NR800U 

MBR3520 

800 

800 

20 

34 

34 

35 

100C 

100C 

HOC 

550 § 
550 § 
600 

10m 

10m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si$ 

S493d 

S493d 

D04 

79 PFR230N 

80 RGM30D 

81 SG-5T 

200 

200 

200 

30 

30 

30 

25 

25A 

25C 

300 

200 

250 

10m 

8.3m 

10m 

175J 

125J 

150J 

Si 

Si 

Si 

TO30* 

T03 

M8540 

189y 

190 

191 

TRA1102 

SSiE1102 

SSiE1202 

30 

30 

30 

35 

35 

35 

120C 

120C 

330 

330 

10m 

10m 

175J 

175J 

Si 

SiA 

Si 

D021 

M324a0 

M1218 

82 30AD200 

83 PBC20 

84 1N3661 

200 

200 

200 

30 

30 

30 

50C 

55C 

100C 

350 

300 

400 

8.3m 

175J 

150C 

175C 

Si 

Si 

Si 

D05 

M4470 

D021 

192 

193 

194 

MBR3535 

MBR3545 

MBR3545H1 

35 

45 

45 

35 

35 

35 

HOC 

HOC 

HOC 

600 

600 

600 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Si$ 

Si$ 

Si$ 

D04 

D04 

D04 

85 BYV42-200 

86 BYV72-200 

87 SW02PCN020 

200 

200 

200 

30 

30 

30 

104A 

105A 

115C 

400 

300 

245 


150J 

150J 

175J 

Si 

Si 

Si 

Y220AB* 
M958 * 

DO40 

195 

196 

197 

MBR3545H 

35AD50 

FB3500 

45 

50 

50 

35 

35 

35 

HOC 

50C 

55C 

600 

375 

400 

8.3m 

10m 

150J 

175J 

150 

Si$ 

Si 

Si 

D04 

D05 

88 VHE704 

89 SG5T 

90 F3C3 

200 

200 

200 

30 

30 

30 

115 

120C 

124C 

500 

250 

300 

16m 

10m 

175J 

150S 

190C 

Si 

Si 

Si 

E203a 

M854 

D05 

198 

199 

200 

NCR35-50 

INI183 

DD710 

50 

50 

50 

35 

35 

35 

55C 

140C 

140B 

500 

500 

500 

8.3m 

10m 

190C 

175J 

Si 

Si 

SiA 

Ml 024 
D05 

S533 

91 SW02PCN030 

92 G3C3 

93 1SR20-250 

200 

200 

250 

30 

30 

30 

125C 

150C 

85C 

350 § 
1.5k 

700 

10m 

10m 

175J 

175J 

120J 

Si 

Si 

Si 

DO40 

D08 

S4560 

201 

202 y 

203 

SSiE1405 

TRA1105 

SSiE1105 

75 

75 

75 

35 

35 

35 

120C 

375 

330 

10m 

10m 

175J 

150J 

Si 

Si 

SiA 

S559 

D021 

M324a0 

94 PF325S 

95 F3D3 

96 G3D3 

250 

250 

250 

30 

30 

30 

85 

124C 

150C 

700 

300 

1.5k 

10m 

190C 

175J 

Si 

Si 

Si 

S4560 

D05 

D08 

204 

205 

206 

SS1E1205 

1N1458 

35AD100 

75 

100 

100 

35 

35 

35 

120C 

50C 

330 

375 

10m 

175J 

190J 

175J 

Si 

Si 

Si 

M1218 

M56d 

D05 

97 SUES605 

98 SUES2605 

99 T3912 

300 

300 

300 

30 

30 

30 


1.0k 

500 

300 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

175J 

175J 

150J 

Si 

Si 

Si 

T03 

T03 

D05 

207 

208 

209 

FB3501 

NCR35-100 

ST4-10 

100 

100 

100 

35 

35 

35 

55C 

55C 

135C 

400 

500 

500 

10m 

150 

175J 

Si 

Si 

Si 

Ml 024 
S187d0 

100 FE30F 

101 P19C 

102 P20C 

300 

300 % 
300 % 

30 

30 

30 

25A 

95C 

95C 

300 

840 

760 

8.3m 

8.3 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si$ 

Si 

Si 

T03 

S520 

S520a 

210 

211 

212 

INI184 

DD711 

SSiEHIO 

100 

100 

150 

35 

35 

35 

140C 

140B 

500 

500 

375 

8.3m 

10m 

10m 

190C 

175J 

175J 

Si 

SiA 

Si 

D05 

S533 

S559 

"103 1N3662 

104 F3E3 

105 BYX96-300 

300 

300 

300 

30 

30 

30 

100C 

124C 

125B 

400 

300 

400 § 

8.3m 

10m 

175C 

190C 

175J 

Si 

Si 

Si 

D021 

D05 

S4550 

213y 

214 

215 

TRA1110 

SSiE1110 

SSiE1210 

150 

150 

150 

35 

35 

35 

120C 

120C 

330 

330 

10m 

10m 

150J 

175J 

Si 

SiA 

Si 

D021 

M324a0 

M1218 

“106 G3E3 

107 F3F3 

108 G3F3 

300 

350 

350 

30 

30 

30 

150C 

124C 

150C 

1.5k 

300 

1.5k 


175J 

190C 

175J 

Si 

Si 

Si 

D08 

D05 

D08 

216 

217 

218y 

INI185 

1N1459 

TRA1120 

150 

200 

200 

35 

35 

35 

140C 

500 

8.3m 

190C 

190J 

Si 

Si 

Si 

D05 

M56d 

D021 

109y BYX96-400 

110 NSR8142S 

400 

400 

30 

30 


300 


150A 

Si 

Si 

D04 

TO30 

219 

220 

35AD200 

FB3502 

200 

200 

35 

35 

50C 

55C 

375 

400 

10m 

175J 

150 

Si 

Si 

D05 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




5. 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 25 a (Coin'd) 


IN ORDER OF: 
(3) 8 TEMP & 


(1) 10 MAX (2) 
(4) TYPE NMBER 


PIV 



3J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 
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I] 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3|@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(°C) 






(V) 

(A) 

rcL 

(A) 

(s) 

(°C) 



1 

NCR35-200 

200 

35 

55cr 

500 



Si 

Ml 024 


Ill 

10M10 

100 

40 

1U4B^ 

800 

10m 

130 A 

Si 

34s 

2 

T483A 

200 

35 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 332c 


112 

10MA10 

100 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

3 

BYV92-200 

200 

35 

100 

500 

10m 

150 

Si 

D05 


113 

41F1FM 

100 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

T5iA 

Ml 140 

4 

1N4525 

200 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


114 

41R1FM 

100 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

5 

ST4-20 

200 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

SI 87d0 


115 

M41-100 

100 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

6 

DD713 

200 

35 

140B 

500 

10m 

175J 

SiA 

S533 


116 

S40A1 

100 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

7 

INI 460 

300 

35 




190J 

Si 

M56d 


117 

40HF10 

100 

40 

HOC 

500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50~ 

8 

SSIE1420 

300 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 


118 

1N1184A 

100 

40 

150C 

800 

8.3m 

20 OJ 

cj 

D05 

9 

NCR35-300 

300 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 


119 

G4B3 

100 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

10 

BYV92-300 

300 

35 

100 

500 

10m 

150 

Si 

D05 


120 

R4100140 

100 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

11 

SSiE1120 

300 

35 

120C 

300 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 


121 

S30410 

100 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

12 

SSiEI 220 

300 

35 

120C 

300 

10m 

175J 

Si 

M1218 


122 

S1GN41 

100 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

13 

ST4-30 

300 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


123 

40A150 

150 

40 


800 



Si 

D05 

14 

1N1461 

400 

35 




190J 

Si 

M56d 


124 

1N1185A 

150 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Si 

D05 

15 

35AD400 

400 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

D05 


125 

S30415 

150 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

16 

FB3504 

400 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 



126 

2SM40 

160 

40 


500 



Si 

S514 

17 

NCR35-400 

400 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 


127 

40A200 

200 

40 


800 



Si 

D05 

18 

BYV92-400 

400 

35 

100 

500 

10m 

150 

Si 

D05 


128 

R732 

200 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 

19 

1N4526 

400 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


129 

R732X 

200 

40 

25A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 

20 

ST4-40 

400 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


130 

40AD200 

200 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 

21 

DD716 

400 

35 

140B 

500 

10m 

175J 

SiA 

S533 


131 v 

S40-200 

200 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5q 

22 t 

TRA1130 

450 

35 





Si 

D021 


132 

DRA402 

200 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

C259 

23 

SSiE1130 

500 

35 

120C 

300 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 


133 

RP2040 

200 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

D05 

24 

SSiEI 230 

500 

35 

120C 

300 

10m 

175J 

Si 

M1218 


134 

10M20 

200 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

25 

ST4-50 

500 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

Sl87d£f 


135 

10MA20 

200 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

26 ▼ 

TRA1140 

600 

35 





Si 

D021 


136 

41F2FM 

200 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

27 

35AD600 

600 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

D05 


137 

41R2FM 

200 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

28 

FB3506 

600 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 



138 

PH40-200 

200 

40 

118A 

400 

10m 

150J 

Si 

DO50 

29 

NCR35-600 

600 

35 

55C 

500 



Si 

M1024 


139 

M41-200 

200 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

30 

T483C 

600 

35 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332C 


140 

S40A2 

200 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

31 

1N4527 

600 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


141 

40HF20 

200 

40 

HOC 

500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 

32 

ST4-60 

600 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


142v 

SD040N02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

33 

SSiEI 440 

700 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 


143y 

SD040R02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

34 

SSiE1140 

700 

35 

120C 

300 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 


144v 

SD041N02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

35 

SSiEI 240 

700 

35 

120C 

300 

10m 

175J 

Si 

Ml 218 


145v 

SD041R02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

36 

35AD800 

800 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

D05 


146 

1N1186A 

200 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Si 

D05 

37 

1N4528 

800 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


147 

BYZ14 

200 

40 

150J 

800 

10m 

150J 

SiA 

S72j 

38 

1N3777 

800 

35 

140C 

500 


1 SOB 

Si 

D05 


148 

BYZ15 

200 

40 

150J 

800 

10m 

150J 

SiA 

S72k 

39 

R631 

100 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


149 

G4C3 

200 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

40 

R622 

200 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


150 

R4100240 

200 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

41 

R632 

200 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


151 

S30420 

200 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

42 

R624 

400 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


152 

S2GN41 

200 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

43 

R634 

400 

36 

100C 

250 

3.8m 

160 J 

Si 

M463h 


153 

G4D3 

250 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

DOS 

44 

R626 

600 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


154 

S30425 

250 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

45 

R636 

600 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


155 

40A300 

300 

40 


800 



Si 

D05 

46 

R628 

800 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


156 

1N5409 

300 

40 

100C 

1.0k§ 


175C 

Si 

D05 

47 

R638 

800 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


157 

10M30 

300 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

48 

1N248A 

50 

37 

40A 

600 


175J 

Si 

D05 


158 

10MA30 

300 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

49 

1N248B 

50 

37 

40A 

600 


175J 

Si 

D05 


159 

41F3FM 

300 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

50 

1N1301 

50 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


160 

41R3FM 

300 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

51 

F4A3 

50 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


161 

1N1480 

300 

40 

120C 

8.0k 


190J 

Si 

M56b 

52 

1N249A 

100 

37 

40A 

600 


175J 

Si 

D05 


162 

BYX52-300 

300 

40 

125B 

800 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 

53 

INI 302 

100 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


163 

BYX97-300 

300 

40 

125A 

800 § 

10m 

150J 

Si 

S29b0 

54 

F4B3 

100 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

DOS 


164 

S40A3 

300 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

55 

1N250A 

200 

37 

120C 

600 


175J 

Si 

D05 


165 

40HF30 

300 

40 

HOC 

500 § 


180J 

Si 

"S21h0 

56 

1N250B 

200 

37 

120C 

350 


175J 

Si 

D05 


166 

1N1187A 

300 

40 

150C 

800 


200C 

SiA 

D05 

57 

INI 304 

200 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


167 

G4E3 

300 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

58 

F4C3 

200 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


168 

R4100340 

300 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

59 

F4D3 

250 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


169 

S30430 

300 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

60 

INI 306 

300 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


170 

S3GN41 

300 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

61 

F4E3 

300 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


171 

4SM40 

320 

40 


500 



Si 

S514 

62 1 

F4F3 

350 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


172 

G4F3 

350 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

DOS 

63 

F4G3 

400 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


173 

S30435 

350 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

64 

F4H3 

500 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


174 

40A400 

400 

40 


800 



Si 

D05 

65 

F4K3 

600 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


175 

R734 

400 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 

66 

F4M3 

700 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


176 

40AD400 

400 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 

67 

F4N3 

800 

37 

123C 

600 


1900 

Si 

D05 


177 v 

S40-400 

400 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 

68 

SCBK15FF 

150 

38 

55C 

375 


175J 

Si 

M1040 


178 

VB020-04N01 

400 

40 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 


69 

D24/400B 

400 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Sj_ 

S493a 


179 

DRA404 

400 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

C259 

70 

D24/400C 

400 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493 


180 

RP4040 

400 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

005 

71 

DD31N400 

400 

38 

83C 

550 

10m 

150J 

Si 

20 


181 

10M40 

400 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

72 

DD31S800 

800 

38 

82C 

470 

10m 

150,J 

Si 

20 


182 

10MA40 

400 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

73 

D24/800B 

800 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493a 


183 

SR30D-8R 

400 

40 

104C 

800 

8.3m 

130 

Si 

S19aa 

74 

D24/800C 

800 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493 


184 

M41-400 

400 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

75 

DD31N800 

800 

38 

83C 

550 

10m 

150J 

Si 

20 


185 

SR30D-8S 

400 

40 

122C 

900 

8.3m 

150 

Si 

S19aa 

76 

SCDAS4F 

400 

39 

55C 

750 


175J 

Si 

M495 


186 

S40A4 

400 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

77 

HCR1020 

20 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


187 

40HF40 

400 

40 

HOC 

500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 

78 ♦ 

MBR4020 

20 

40 

70C 

800 

8.3m 

150J 

Si$ 

D05 


188 v 

SD040N04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

79 

USD420 

20 

40 

115C 

700 

8.3m 

175J 

♦ 

D04 


189v 

SD040R04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

80 

HCR1025 

25 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


190v 

SD041N04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

81 

HCR1030 

30 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


191 ▼ 

SD041R04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

82 

MBR4030PF 

30 

40 

50C 

800 


95A 

Si$ 

D021 


192 

1N1188A 

400 

40 

150C 

800 


200C 

SiA 

DOS 

83 ♦ 

MBR4030 

30 

40 

70C 

800 

8.3m 

150J 

Si$ 

DOS 


193 

BYY15 

400 

40 

150J 

800 § 

10m 

150J 

Si 

S72j 

84 

MBR4035 

35 

40 


800 


125J 

Si 

D05 


194 

G4G3 

400 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

85 

USD435 

35 

40 

115C 

700 

8.3m 

175J 

* 

D04 


195 

R4100440 

400 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

86 

HCR1040 

40 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


196 

S30440 

400 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

87 ▼ 

UBS430 

40 

40 

25C 

150 

1.0m 

175A 

Si 

TO203 


197 

S4GN41 

400 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

88 

MBR4040 

40 

40 

70C 

800 

8.3m 

150J 

Si$ 

D05 


198 

S30445 

450 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

89 

USD445 

45 

40 

115C 

700 

8.3m 

175J 

♦ 

D04 


199 

6SM40 

480 

40 


500 



Si 

S514 

90 

40A50 

50 

40 


800 



Si 

D05 


200 

40A500 

500 

40 


800 



Si 

D05 

91 

HCR1050 

50 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


201 

10M50 

500 

40 

104B 

800 

TOrrT 

130A 

Si 

S4s 

92 

R730 

50 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 


202 

S40A5 

500 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

93 

R730X 

50 

40 

25A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

C199*0 


203 

40HF50 

500 

40 

HOC 

500 § 


180J 

Si 

S21h0 

94 

40AD50 

50 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 


204 

1N1189A 

500 

40 

150C 

800 


200C 

SiA 

D05 

95 t 

S40-050 

50 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 


205 

G4H3 

500 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

96 

S40A05 

50 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

DOS 


206 

R4100540 

500 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

97 

40HF5 

50 

40 

HOC 

500 § 


180J 

Si 

S21h0 


207 

S30450 

500 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

98 

1N1183A 

50 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Si 

D05 


208 

S5GN41 

500 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

99 

G4A3 

50 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

□08 


209 

40A600 

600 

40 


800 



Si 

D05 

100 

R4100040 

50 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 


210 

40AD600 

600 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 

101 

S30405 

50 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 


211 ▼ 

S40-600 

600 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 

102 

HCR1070 

70 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


212 

DRA406 

600 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

C259 

103 

1SM40 

80 

40 


500 


-! 

Si 

S514 


213 

RP6040 

600 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

D05 

104 

40A100 

100 

40 


800 



Si 

DOS 


214 

10M60 

600 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

105 

HCR1100 

100 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


215 

10MA60 

600 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

106 

R731 

100 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 


216 

MZ41-600 

600 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 

107 

R731X 

100 

40 

25A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 


217 

MZ41-600R 

600 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 

108 

40AD100 

100 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 


218 

PH40-600 

600 

40 

118A 

400 

10m 

150J 

Si 

DO50 

109t 

S40-100 

100 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 


219 

M41-600 

600 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

110 

RP1040 

100 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

D05 


220 

BYX52-600 

600 

40 

125B 

800 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


301 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS -1 0 > 50 A (Coin’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

TJ lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

□ lo 
MAX 
(A) 

ST© 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy ly 
(A) 1 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

ST5A60 

600 

50 

55A 

Tor 


190 J 

Si 

TO50 


ill 

1N2131 

200 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

□05 


2 

N19G 

600 

50 

60C 

940 

8.3m 

150J 

Si 

S5660 


112 

60HF20 

200 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


3 

N20G 

600 

50 

60C 

850 

10m 

150J 

Si 

S5660 


113 

R4040260 

200 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


4 

SCDAR6 

600 

50 

75C 

300 


150 

Si 

M977 


114 

20M20 

200 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


5 

T481C 

600 

50 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

M1332a 


115 

60DC15 

200 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


6 

T484C 

600 

50 

75C 

500 

8.3m 

125J 


M1332d 


116 

1N2131A 

200 

60 

HOC 

900 5 


200C 

Si 

D05 


7 

T485C 

600 

50 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332e 


117 

R4140260 

200 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


8 

1N3970 

600 

50 

120C 

600 


150A 

SiA 

D05A# 


118 

1N2462 

250 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


9 

1N1687 

600 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8q 


119 

1N2132 

250 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


10 

MR1209FL 

600 

50 

150C 

800 

8.3m 

190J 

Si 

M2260 


120 

1N2132A 

250 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


11 

KGD1422SX 

700 

50 

45A 

250 



Si 

M1086 


121 

1N2463 

300 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


12 

INI 688 

700 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8a 


122 

600HT3U 

300 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


13 

50AD800 

800 

50 

50C 

425 


175J 

Si 

D05 


123 

ESM244-300 

300 

60 

100C 

800 

10m 

165J 

Si 

D05 


14 

N03G 

800 % 

50 

60C 

940 

8.3m 

150J 

Si 

S519 


124 

61F3FM 

300 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

Ml 141 


15 

N04G 

800 % 

50 

60C 

850 

10m 

150J 

Si 

S519a 


125 

61R3FM 

300 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

M1141 


16 

N19J 

800 

50 

60C 

940 

8.3m 

150J 

Si 

S5660 


126 

20MA30 

300 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


17 

N20J 

800 

50 

60C 

850 

10m 

150J 

Si 

S5660 


127 

SR60L-6R 

300 

60 

HOC 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


18 

T481D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332a 


128 

SR60L-6S 

300 

60 

110B 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

M1109 


19 

T483D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125 

Si 

Ml 332c 


129 

1N2133 

300 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


20 

T484D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125 

Si 

M1332d 


130 

60HF30 

300 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


21 

T485D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125 

Si 

M1332e 


131 

SG63R 

300 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S, 

Si 

S535 


22 

SKR1M40/08 

800 

50 

97C 

700 

10m 

150J 

Si 

DOS 


132 

SG63S 

300 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S 

Si 

S535 


23 

SKN45/08 

800 

50 

100C 

700 

10m 

180J 

Si 

S171y0 


133 

R4040360 

300 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


24 

SKN46/08 

800 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 


134 

20M30 

300 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


25 

SKR45/08 

800 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 


135 

60FC15 

300 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


26 

SKR46/08 

800 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 


136 

1N2133A 

300 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


27 

1N3971 

800 

50 

120C 

600 


150A 

SiA 

D05A# 


137 

R4140360 

300 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


28 

50LF11 

800 

50 

135C 

1.5k 

10m 

175J 

Si 

SI 68b 


138 

1N2464 

350 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


29 

INI 689 

800 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8q 


139 

1N2134 

350 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


30 

INI 690 

900 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8q 


140 

1N2134A 

350 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


31 

DS35-08A 

800 

51 

115C 

650 

10m 

180J 

Si 



141 T 

SR6004 

400 

60 





Si 

D05 


32 

DS35-02A 

200 

52 

45A 

650 § 

10m 

180J 

Si 

S19U0 


142 

HRSCDA4F 

400 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

33 

DS35-04A 

400 

52 

45A 

650 § 

10m 

180J 

Si 

S19u0 


143 

HRSCNA4F 

400 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

34 

55HQ015 

15 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


144 

HRSCPA4F 

400 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

35 

55HQ020 

20 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


145 

1N2465 

400 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


36 

55HQ025 

25 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


146 

600HT4U 

400 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


37 

55HQ030 

30 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


147 

RM60DZ-M 

400 

60 

90C 

1.2k§ 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 188 


38 

D34/400B 

400 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 


148t 

D60N400B 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


39 

D34/400C 

400 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 


149 t 

D60N400C 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


40 

D34/800B 

800 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 


150* 

D60N400U 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


41 

D34/800C 

800 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 


151 T 

D60NR400B 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


42 

1SM55 

80 

55 


1.0k 



Si 

S515 


152t 

D60NR400C 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


43 

2SM55 

160 

55 


1.0k 



Si 

S515 


153t 

D60NR400U 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


44 

4SM55 

320 

55 


1.0k 



Si 

S515 


154 

20MA40 

400 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


45 

IRKD56-04 

400 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


155 

SR60L-8R 

400 

60 

HOC 

800 5 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


46 

IRKE56-04 

400 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


156 

SR60L-8S 

400 

60 

11 OB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


47 

6SM55 

480 

55 


1.0k 



Si 

S515 


157 

1N2135 

400 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


48 

IRKD56-06 

600 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


158 

60HF40 

400 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


49 

IRKE56-06 

600 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


159 

R4040460 

400 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


50 

8SM55 

640 

55 


1.0k 



Si 

S515 


160 

20M40 

400 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


51 

10SM55 

800 

55 


1.0k 



Si 

S515 


161 

60GC15 

400 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


52 

IRKD56-08 

800 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


162 

1N2135A 

400 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


53 

IRKE56-08 

800 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


163 

R4140460 

400 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


54 

60CDQ020 

20 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


164 

1N2136 

450 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


55 

52HQ030 

30 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


165 

1N2136A 

450 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


56 

60CDQ030 

30 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


166 

KGB0431SX 

500 

60 

45A 

260 

10m 


Si 

Ml 086 


57 

52HQ035 

35 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


167 

1N2466 

500 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


58 

50HQ035 

35 

60 

96C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


168 

ESM244-500 

500 

60 

100C 

800 

10m 

165J 

Si 

D05 


59 

60CDQ035 

35 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


169 

SR60L-10R 

500 

60 

HOC 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

M1109 


60 

G60R4 

40 

60 


800 


110 

Ge 

D05 


170 

SR60L-10S 

500 

60 

110B 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

M1109 


61 

52HQ040 

40 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


171 

1N2137 

500 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


62 

50HQ040 

40 

60 

96C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


172 

60HF50 

500 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


63 

60CDQ040 

40 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


173 

R4040560 

500 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


64 

BYS95-40 

40 

60 

138C 

810 


175J 

Si 

Ml 220* 


174 

20M50 

500 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


65 

BYS51 

45 

60 


800 

8.3m 

150J 

Si 

S19ah 


175 

1N2137A 

500 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


66 

SD5171 #B 

45 

60 


800 


150J 

♦ 

D05 


176 

R4140560 

500 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


67 

BYS50 

45 

60 

90C 

840 

8.3m 

150J 

Si 

S19ag 


177 ▼ 

SR6006 

600 

60 





Si 

D05 


68 

52HQ045 

45 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


178 

HRSCDA6 

600 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

69 

60CDQ045 

45 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 

- 

179 

HRSCNA6 

600 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

70 

BYS95-45 

45 

60 

138C 

810 


175J 

Si 

Ml 220* 


180 

HRSCPA6 

600 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

71 

GD60R4 

48 

60 

25C 

600 


110J 

Ge 

T03 


181 

SCNA6 

600 

60 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 


72 r 

SR6000 

50 

60 





Si 

D05 


182 

SCPA6 

600 

60 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 


73 

1N2458 

50 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


183 

1N2467 

600 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


74 

1N2128 

50 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


184 

600HT6U 

600 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


75 

R4040060 

50 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


185 

20MA60 

600 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


76 

BYS95-50 

50 

60 

138C 

810 


175J 

Si 

M1220* 


186 

1N2138 

600 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


77 

1N2128A 

50 

60 

140C 

900 § 


200C 

Si 

D05 


187 

60HF60 

600 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


78 

R4140060 

50 

60 

140C 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 

_ 

188 

SG66R 

600 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S 

Si 

S535 


79 

60HQ060 

60 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 


189 

SG66S 

600 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S 

Si 

S535 


80 

60HQ080 

80 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 


190 

R4040660 

600 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


81 

60HQ090 

90 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 

_ 

191 

20M60 

600 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


82 t 

SR6001 

100 

60 





Si 

D05 


192 

60JC15 

600 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


83 

KGB0440SX 

100 

60 

45A 

260 

10m 


Si 

Ml 086 


193 

1N2138A 

600 

60 

HOC 

900 § 


20 OC 

Si 

D05 


84 

1N2459 

100 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


194 

R4140660 

600 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


85 

600HT1U 

100 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


195 

1N2468 

700 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


86 

60HQ100 

100 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 


196 

R4140760 

700 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


87 

61F1FM 

100 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

Ml 141 

. 

197t 

SR6008 

800 

60 





Si 

D05 


88 

61R1FM 

100 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

Ml 141 


198 

1N2469 

800 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


89 

20MA10 

100 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


199 

600HT8U 

800 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


90 

SR60L-2R 

100 

60 

110C 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


200 

RM60DZ-H 

800 

60 

90C 

1.2k§ 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 188 


91 

SR60L-2S 

100 

60 

11 OB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 

“ 

201 ▼ 

D60N800B 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


92 

1N2129 

100 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


202 t 

D60N800C 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


93 

60HF10 

100 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


203 ▼ 

D60N800U 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


94 

R4040160 

100 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


204 t 

D60NR800B 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


95 

20M10 

100 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


205 t 

D60NR800C 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


96 

60BC15 

100 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


206 t 

D60NR800U 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


97 

1N2129A 

100 

60 

140C 

900 § 


200C 

Si 

D05 


207 

20MA80 

800 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


98 

R4140160 

100 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


208 

60HF80 

800 

60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


99 

1N2460 

150 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


209 

R4040860 

800 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


100 

1N2130 

150 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


210 

20M80 

800 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


101 

1N2130A 

150 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


211 

60LC15 

800 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


102* 

SR6002 

200 

60 





Si 

D05 


212 

R4140860 

800 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


103 

KGB0430SX 

200 

60 

45A 

260 

10m 


Si 

Ml 086 

_ 

213 

R4140960 

900 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


104 

1N2461 

200 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


214 

M41-100R 

100 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 


105 

600HT2U 

200 

60 

70C 

500 



Si 

M1275 


215 

M41-200R 

200 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 


106 

61F2FM 

200 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

M1141 


216 

M41-400R 

400 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 


107 i 

61R2FM 

200 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

M1141 


217 

M41-600R 

600 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 


108 

20MA20 

200 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


218 

M41-800R 

800 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 


109 

SR60L-4R 

200 

60 

110C 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


219 

MDD42-04N1 

400 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 



110 

SR60L-4S 

200 

60 

HOB 

800 5 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


220 

MDD42-06N1 

600 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS -> ^ 50 A 

4] [2] IMAX AVG FWD IMAX RATINgl I 

INE TYPE [DC C URRENT ISURGE CURR MAX. 

No. NUMBER PIV Ml lo - [5T@ I PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
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GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ M A (Cont’d) 


(1) 10 MAX (2) PIV 


TYPE 

NUMBER 



MAX AVG FWD IMAX RATING 1 ! 

DC CURRENT SURGE CURR MAX. 

@ IPEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
1 Cy [WIDTH No. 


1 

2 

3 

150L60A 

152K60A 

152L60A ! 

illf 

15UC 

150C 

150C 

3.0k§ 

2.8 

2.8k 

8.3m 

6.0m 

6.0m 

200J 

200J 

200J 

Si* 

Si 

Si 

DO3O0 

S548 

S548a 

4 

154K60A 

600 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549 

5 

154L60A 

600 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

6 

ST 16-60 

600 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

7 

8SM150 

640 

150 


3.6k 



Si 

M986 

8 

KGD1612SX 

700 

150 

45A 

1.8k 



Si 

Ml 088 

9 

A187S 

700 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

SI 20 iE 

10 

R5D00715WA 

700 

150 

HOC 

3.0k 

8.3m 

200J 

Si 

DO3O0 

11 

G6M3 

700 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190C 

Si 

D08 

12 

S4370 

700 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

13 

S4370TS 

700 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

14y 

D255NR700B 

700 

150 

130C 

4.9k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

15y 

D255NR700V 

700 

150 

130C 

4.9k6 

10m 

180J 

Si 

S532b 

16 

A180S 

700 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oj0 

17 

152L70A 

700 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

18 

ST 16-70 

700 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

19 

10SM150 

800 

150 


3.6k 



Si 

M986 

20 y 

SRI 5008 

800 

150 





Si 


21 

A187N 

800 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

S12Oi0 

22 

45MA80 

800 

150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435g 

23 

BYX32-800 

800 

150 

100A 

1.6k 

10m 

190J 

Si 

S2O3b0 

24 

R5D00815WA 

800 

150 

110C 

3.0k 

8.3m 

200J 

Si 

DO3O0 

25 

150LD13 

800 

150 

114C 

4.5k 

10m 

150J 

Si 

S529 

26 

Ml 51-800 

800 

150 

115C 

3.5k§ 

10m 

175C 

Si 

S4680 

27 

45M80 

800 

150 

116B 

3.0k 

10m 

175A 

Si 

S427 

28 

150LC15 

800 

150 

117C 

1.6k 

10m 

175J 

Si 

S427 

29 

BYX14-800 

800 

150 

125C 

3.0k 

10m 

190J 

Si 

M2940 

30 

G6N3 

800 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190C 

Si 

D08 

31 

S4380 

800 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

32 

S4380TS 

800 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

33 t 

SD150N08M 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

34 y 

SD150N08P 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

35 ▼ 

SD150R08M 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

36 v 

SD150R08P 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

37 

SW08PHN151 

800 

150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

38 y 

D255NR800B 

800 

150 

130C 

4.9k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

39 y 

D255NR800V 

800 

150 

130C 

4.9k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

40 

M151-800R 

800 

150 

140A 

4.5k 


175J 

Si 

S468 

41 

A180N 

800 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oj0 

42 

1N3091 

800 

150 

150C 

3.0kS 

8.3m 

200C 

Si 

DO30 

43 

150K80A 

800 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200J 

Si* 

DO80 

44 

150KS80 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S550 

45 

152K80A 

800 

150 

150C 

2.8 

6.0m 

200J 

Si 

S548 

46 

152L80A 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

47 

154K80A 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549 

48 

154L80A 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

49 

ST 16-80 

800 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

50 

A187T 

900 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

S12Oj0 

51 

R5D00915WA 

900 

150 

HOC 

3.0k 

8.3m 

200J 

Si 

DO3O0 

52 

S4390 

900 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

53 

S4390TS 

900 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

54 

A180T 

900 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oi0 

55 

152L90A 

900 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

56 

154L90A 

900 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

57 v 

SRI 5010 

1.0k 

150 





Si 


58 

SC3HAS6N 

600 

155 

55C 

750 


175J 

Si 

Ml 272 

59 

SC3HAS6P 

600 

155 

55C 

750 


175J 

Si 

Ml 272 

60 

1N1281 

50 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14a 

61 

1N1291 

50 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

62 

1N3260 

50 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

63 

H6A3 

50 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

64 

ST7-10 

100 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

65 

ST10-10 

100 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

66 

1N4879 

100 

160 

120C 

2.2k 


150C 

Si 

D09 

67 

INI282 

100 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

68 

INI292 

100 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

69 

1N3261 

100 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

70 

H6B3 

100 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

71 

INI283 

150 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

72 

INI293 

150 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

73 

1N3262 

150 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

74 

ST7-20 

200 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

75 

ST10-20 

200 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

76 

INI284 

200 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

77 

1N1294 

200 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

78 

1N3263 

200 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

79 

H6C3 

200 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

80 

1N3264 

250 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

81 

H6D3 

250 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

82 

ST7-30 

300 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

83 

ST10-30 

300 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

84 

INI285 

300 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

SI 4a 

85 

INI295 

300 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

86 

1N3265 

300 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

87 

H6E3 

300 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

88 

1N3266 

350 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

89 

H6F3 

350 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

90 

ST7-40 

400 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

91 

ST10-40 

400 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

92 

DS110-04A 

400 

160 

75C 

3.2k§ 

10m 

180J 

Si 

S408e 

93 

INI286 

400 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

SI 4a 

94 

1N1296 

400 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

95 

1N3267 

400 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

96 

H6G3 

400 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

97 

SSiK3825 

400 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

98 

SSiK3925 

400 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

99 

ST7-50 

500 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

100 

ST 10-50 

500 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

101 

INI 287 

500 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

102 

INI 297 

500 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

103 

1N3268 

500 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

104 

H6H3 

500 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

105 

ST7-60 

600 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

106 

ST10-60 

600 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

107 

1N3269 

600 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

108 

H6K3 

600 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

109 

1N3270 

700 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

DO90 

110 

H6M3 

70C 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 


LINE 

No. 

s- 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

JD 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
T\ lo 3j@ 
MAX TEMP 

ja)_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK IPULSE 

1 Cy [WIDTH 

(A).1(»). 

MAX. 

TEMP 

MAT 

Ill 

SSiK3840 

700 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

31a“ 

112 

SSiK3940 

700 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

113 

DS110-08A 

800 

160 

98C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

114 

1N3271 

800 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

115 

H6N3 

800 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

116 

1N3272 

900 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

117 

SKN130/02 

200 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

118 

SKR130/02 

200 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

119 

SKN130/04 

400 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

120 

SKR130/04 

400 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

121 

SKN130/08 

800 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

122 

SKR130/08 

800 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

123 

SR170L-2R 

100 

170 

112C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

124 

SR170L-2S 

100 

170 

112B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

125 

SR170L-4R 

200 

170 

112C 

3.2kS 

8.3m 

150J 

Si$ 

126 

SR170L-4S 

200 

170 

112B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

127 

SR170L-6R 

300 

170 

112C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

128 

SR170L-6S 

300 

170 

112B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

129 

KGB0711SX 

400 

170 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

130 

SR170L-8R 

400 

170 

112C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

131 

SR170L-8S 

400 

170 

112B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

132 

SR170L-10R 

500 

170 

112C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

133 

SR170L-10S 

500 

170 

112B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

134 

KGB0712SX 

700 

170 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

135 

1N3161 

50 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

136 

1N3162 

100 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

137 

1N3163 

150 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

138 

1N3164 

200 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

139 

1N3165 

250 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

140 

1N3166 

300 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

141 

1N3167 

350 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

142 

1N3168 

400 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

143 

1N3169 

500 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

144 

1N3170 

600 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

145 

DS175-02L 

200 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

146 

DS175-04L 

400 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

147 

DS175-06L 

600 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

148 

DS175-08L 

800 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 


200 A 


152 

G200R4 

48 

200 

25C 

3.6k 


110J 

Ge 

D0200A 

153 

G200R4SB 

48 

200 

25C 

3.6k 


110J 

Ge 

D09 

154 

1SM200 

80 

200 


4.5k 



Si 

M986 

155 

INI 478 

100 

200 




190J 

Si 

M56c 

156y 

SR20001 

100 

200 





Si 


157 

2SM200 

160 

200 


4.5k 



Si 

M986 

158y 

SR20002 

200 

200 





Si 


159 

S200-02 

200 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

160 

1S941#B 

200 

200 

83 

5.4k 

20m 

150J 

SiA 

M26 

161 

SV2002 

200 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

162 

SR200L-4R 

200 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

163y 

SD200N02M 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

164v 

SD200N02P 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

165v 

SD200R02M 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

166y 

SD200R02P 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

167 

SW02PHN201 

200 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

168y 

D255N200B 

200 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

169y 

D255N200V 

200 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

170y 

SR20003 

300 

200 





Si 


171 

SR200L-6R 

300 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

172 

4SM200 

320 

200 


4.5k 



Si 

M986 

173y 

SR20004 

400 

200 





Si 


174 

IRKD200-04 

400 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274 * 

175 

IRKD240-04 

400 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml274c* 

176 

IRKE200-04 

400 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274a 

177 

IRKE240-04 

400 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml274b 

178 

S200-04 

400 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

179 

SCDAS4A 

400 

200 

55C 

750 


150 

Si 

Ml 029 

180 

1S942#B 

400 

200 

83 

5.4k 

20m 

150J 

SiA 

M26 

181 

SV2004 

400 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

182 

SR200L-8R 

400 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

183y 

SD200N04M 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

184y 

SD200N04P 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

185v 

SD200R04M 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

186y 

SD200R04P 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

187 

SW04PHN201 

400 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

188v 

D255N400B 

400 

200 

130C 

5.4k$ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

189y 

D255N400V 

400 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

190 

6SM200 

480 

200 


4.5k 



Si 

M986 

191 

SR200L-10R 

500 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

192y 

SR20006 

600 

200 





Si 


193 

IRKD200-06 

600 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274 * 

194 

IRKD240-06 

600 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml274c* 

195 

IRKE200-06 

600 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

196 

IRKE240-06 

600 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 

197 

S200-06 

600 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

198 

SV2006 

600 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

199y 

SD200N06M 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

200 y 

SD200N06P 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

201 y 

SD200R06M 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

202 y 

SD200R06P 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

203 

SW06PHN201 

600 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

204 y 

D255N600B 

600 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

205 y 

D255N600V 

600 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

206 

8SM200 

640 

200 


4.5k 



Si 

M986 

207 y 

D255N700B 

700 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

208 y 

D255N700V 

700 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

209 

10SM200 

800 

200 


4.5k 



Si 

M986 

210y 

SR20008 

800 

200 





Si 


211 

IRKD200-08 

800 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274 * 

212 

IRKD240-08 

800 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml274c* 

213 

IRKE200-08 

800 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274a 

214 

IRKE240-08 

800 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml274b 

215 

S200-08 

800 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

216 

SV2008 

800 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

217y 

SD200N08M 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

218y 

SD200N08P 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

219y 

SD200R08M 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

220 y 

SD200R08P 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - jo ^ 200 fl (Coin'd) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 



4 J 

W 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 






n 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 



DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

Tj lo 

5J@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 


PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 


(A) 

rqL 

(A) 

(s) 

fC) 






(V) 

(A) 

(°c) 

(A) 

(s) 

( 8 C) 



1 

SW08PHN201 

800 


200 

116c 

42k 

10m 

180J 

Si 

^435] 


Ill 

S5315TS 

150 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

"SiA - 

"5464a 

2t 

D255N800B 

800 


200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 


112 

1N2056 

150 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

3t 

D255N800V 

800 


200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 


113 

ST8-20 

200 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

4t 

SR20010 

1.0k 


200 





Si 



114 

ST9-20 

200 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

5t 

SR20012 

1.2k 


200 





Si 



115 

70MA20 

200 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

6 

KGD1711SX 

400 


210 

45A 

2.8k 



Si 

Ml 088 


116 

SR250L-4R 

200 

250 

105C 

4.5k$ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 ! 

7 

S20N500JA 

400 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


117 

SR250L-4S 

200 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1110 

8 

S20P500JA 

400 


210 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


118 

70M20 

200 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

9 

S20N600JA 

500 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


119 

250DC15 

200 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

10 

S20P600JA 

500 


210 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


120 

A197B 

200 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

11 

S20N700JA 

600 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


121 

1N3976 

200 

250 

120C 

4.0k 


150A 

SiA 

D09A# 

12 

S20P700JA 

600 


210 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


122 

J5C3 

200 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

13 

KGD1712SX 

700 


210 

45A 

2.8k 



Si 

M1088 


123 

S5320 

200 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

14 

S20N800JA 

700 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


124 

S5320TS 

200 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

15 

S20P800JA 

700 


210 

100C 

4.0k$ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


125 

1N3736 

200 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

16 

S20N900JA 

800 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


126 

1N2057 

200 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

17 

S20P900JA 

800 


210 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


127 

A190B 

200 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

18 

S20N1000JA 

900 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


128 

70U20 

200 

250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 

19 

S20P1000JA 

900 


210 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


129 

DF451-02 

206 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

20 

H701 

90 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213 


130 

J5D3 

250 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

21 

H466 

100 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M887 


131 

S5325 

250 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

22 

H540 

100 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1212 


132 

S5325TS 

250 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

23 

H702 

120 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213a 


133 

1N2058 

250 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

24 

H467 

125 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M887 


134 

ST8-30 

300 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

25 

H541 

125 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1212a 


135 

ST9-30 

300 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

26 

H468 

150 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M887 


136 

70MA30 

300 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

27 

H542 

150 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1212b 


137 

SR250L-6R 

300 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

28 

H703 

150 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213b 


138 

SR250L-6S 

300 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1110 

29 

H704 

180 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213b 


139 

70M30 

300 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

30 

R6020422PSYA 

400 


220 


3.5k 


150J 

Si 

D09IZI 


140 

250FC15 

300 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

31 

R6020622PSYA 

600 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


141 

A197C 

300 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

32 

R6020722PSYA 

700 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


142 

J5E3 

300 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

33 

R6020822PSYA 

800 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


143 

S5330 

300 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

Si 

DO90 

34 

R6020922PSYA 

900 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO§0 


144 

S5330TS 

300 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

35 

INI 670 

50 

«r 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4f 


145 

1N3737 

300 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

36 

INI330 

50 

♦ 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

SI 4a 


146 

1N2059 

300 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

37 

INI 376 

50 

♦ 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


147 

A190C 

300 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

38 

FD200B2 

100 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


148 

J5F3 

350 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

39 

1S2342 

100 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


149 

S5335 

350 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

40 

1N1671 

100 

* 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


150 

S5335TS 

350 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

41 

1N1331 

100 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


151 

1N2060 

350 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

42 

INI377 

100 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


152 

ST8-40 

400 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

43 

INI672 

150 

* 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


153 

ST9-40 

400 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

44 

INI332 

150 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


154 

70MA40 

400 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

45 

INI 378 

150 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


155 

SR250L-8R 

400 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

46 

FD200B4 

200 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


156 

SR250L-8S 

400 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

47 

1S2343 

200 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


157 

70M40 

400 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

48 

SKN2M240/02 

200 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


158 

250GC15 

400 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

49 

SKR2M240/02 

200 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


159 

A197D 

400 

250 

110C 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

50 

INI 673 

200 

4 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


160 

1N3977 

400 

250 

120C 

4.0k 


150A 

SiA 

D09A# 

51 

INI 333 

200 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4q 


161 

BYX33-400 

400 

250 

120A 

4.0k 

10m 

190J 

SiA 

M2940 

52 

INI379 

200 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


162 

J5G3 

400 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

53 

DS240-02A 

200 


240 

125C 

5.8k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


163 

S5340 

400 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

54 

INI674 

300 

* 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


164 

S5340TS 

400 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

55 

INI334 

300 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


165 

DF451-04 

400 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

56 

INI380 

300 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


166 

1N3738 

400 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

57 

FD200B8 

400 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


167 

1N2061 

400 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

58 

1S2344 

400 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


168 

A190D 

400 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

59 

SKN2M240/04 

400 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


169 

70U40 

400 

250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 

60 

SKR2M240/04 

400 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


170 

S5345 

450 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

61 

1N1675 

400 


240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4f 


171 

S5345TS 

450 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

62 

1N1335 

400 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4q 


172 

1N2062 

450 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

63 

1N1381 

400 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4h 


173 

ST8-50 

500 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

64 

DS240-04A 

400 


240 

125C 

5.9k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


174 

ST9-50 

500 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

65 

1S2345 

500 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


175 

251F5S 

500 

250 

50C 

4.5k 


175J 

SiA 

S12n 

66 

INI676 

500 

4 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4f 


176 

SR250L-10R 

500 

250 

105C 

4.5k5 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

67 

1N1336 

500 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


177 

SR250L-10S 

500 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 

68 

1N1382 

500 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4h 


178 

70M50 

500 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

69 

1S2346 

600 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


179 

A197E 

500 

250 

110C 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

70 

SKN2M240/06 

600 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


180 

J5H3 

500 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

71 

SKR2M240/06 

600 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


181 

S5350 

500 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

72 

SR200DL12R 

600 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435C 


182 

S5350TS 

500 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

73 

SR200DL-12S 

600 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

Si§ 

S435 


183 

1N3739 

500 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

74 

DS240-06A 

600 


240 

125C 

5.9k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


184 

1N2063 

500 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

DO 9 

75 

1N3171 

700 


240 

105C 

3.0k 

8.3m 

175C 

Si 

D09 


185 

A190E 

500 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

76 

1N3171A 

700 


240 

120C 

3.0k 


190J 

Si 

S14e 


186 

ST8-60 

600 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

77 

DS240-07A 

700 


240 

125C 

5.8k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


187 

ST9-60 

600 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

78 

FD200B16 

800 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


188 

251F6S 

600 

250 

50C 

4.5k 


175J 

SiA 

S12n 

79 

1S2347 

800 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


189 

253PJA60 

600 

250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 

80 

SKN2M240/08 

800 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


190 

70MA60 

600 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

81 

SKR2M240/08 

800 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


191 

70M60 

600 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

82 

1N3172 

800 


240 

105C 

3.0k 

8.3m 

175C 

Si 

D09 


192 

250JC15 

600 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

83 

SR200DL16R 

800 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435c 


193 

A197M 

600 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

84 

SR200DL-16S 

800 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

Si§ 

S435 


194 

1N3978 

600 

250 

120C 

4.0k 


150A 

Si 

D09A# 

85 

1N3172A 

800 

"4 

240 

120C 

3.0k 


190J 

Si 

S14e 


195 

J5K3 

600 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

86 

1N3173 

900 


240 

105C 

3.0k 

8.3m 

175C 

Si 

D09 


196 

S5360 

600 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

87 

1N3173A 

900 

4 

240 

120C 

3.0k 


190J 

Si 

S14e 


197 

S5360TS 

600 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

88 

SSiL30100A 



250 


4.7k 

10m 

180J 

Si 

S345 


198 

DF451-06 

600 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

89 

J5A3 

50 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 


199 

1N3740 

600 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

90 

S5305 

50 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 


200 

1N2064 

600 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

91 

S5305TS 

50 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 


201 

A190M 

600 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

92 

1N2054 

50 


250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 


202 

70U60 

600 

250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 

93 

ST8-10 

100 


250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 


203 

A197S 

700 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

94 

ST9-10 

100 


250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 


204 

J5M3 

700 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

95 

70MA10 

100 


250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 


205 

S5370 

700 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

96 

SR250L-2R 

100 


250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1110 


206 

S5370TS 

700 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

97 

SR250L-2S 

100 


250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 110 


207 

1N2065 

700 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 

98 

70M10 

100 


250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 


208 

A190S 

700 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

99 

250BC15 

100 


250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 


209 

251F8S 

800 

250 

50C 

4.5k 


175J 

SiA 

S12n 

100 

A197A 

100 


250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 


210 

DFS250A8 

800 

250 

54C 

5.0k 

10m 

125J 

Si 

M5680 

101 

1N4880 

100 


250 

120C 

4.0k 


150C 

Si 

D09 


211 

253PJA80 

800 

250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 

102 

J5B3 

100 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 


212 

70MA80 

800 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

103 

S5310 

100 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 


213t 

D251NR800E 

800 

250 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 348 

104 

S5310TS 

100 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 


214t 

D251NR800V 

800 

250 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

105 

DF451-01 

100 


250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 


215 

70M80 

800 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

106 

1N3735 

100 


250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 


216 

250LC15 

800 

250 

107C ! 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

107 

1N2055 

100 


250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200C 

Si 

D09 


217 

A197N 

800 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

108 

A190A 

100 


250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 


218 

1N3979 

800 

250 

120C 

4.0k 


150A 

SiA 

M2940 

109 

70U10 

100 


250 

150C 

5.5k 

10m 

20 OJ 

Si 

DO90 


219 

BYX33-800 

800 

250 

120A 

4.0k 

10m 

190J 

SiA 

M2940 

110 

S5315 

150 


250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 


220 

J5N3 

800 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 


309 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


309 




5 . GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - >o ^ 200 A (Cont’d) 


MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) 0 TEMP & (4) TYPE NMBER 




2 

S5380TS 

800 

250 

3 

DF451-08 

800 

250 

4 

1N3741 

800 

250 

5i 

D251N800B 

800 

250 

Gr 

D251N800E 

800 

250 

7t 

D251N800V 

800 

250 

8 

1N2066 

800 

250 

9 

A190N 

800 

250 

10 

70U80 

800 

250 

11 

A197T 

900 

250 

12 1 

S5390 

900 ! 

250 

13 

S5390TS 

900 

250 

14 

1N2067 

900 

250 

15 

A190T 

900 

250 

16 

D240R200B 

200 

255 

17 

D240R400B 

400 

255 

18 

D240R600B 

600 

255 

19 

D240R700B 

700 

255 

20 

DF252-02 

200 

270 

21 

DF252-04 

400 

270 

22 

DF252-06 

600 

270 

23 

DF252-08 

800 

270 

24 

1N4044 

50 

275 

25 

1N4045 

100 

275 

26 

1N4046 

150 

275 

27 

1N4047 

200 

275 

28 

1N4048 

250 

275 

29 

1N4049 

300 

275 

30 

1N4050 

400 

275 

31 

A399E 

500 

275 

32 

1N4051 

500 

275 

33 

A399M 

600 

275 

34 

1N4052 

600 

275 

35 

A399S 

700 

275 

36 

1N4053 

700 

275 

37 

A399N 

800 

275 

38 

1N4054 

800 

275 

39 

A399T 

900 

275 

40 

1N4055 

900 

275 

41 

DS290-08J 

800 

290 

42 

SSiK2825 

400 

296 

43 

SSiK2840 

700 

296 

44 

300U5A 

50 

300 

45 

302U5A 

50 

300 

46 

S50405 

50 

300 

47 

S50405TS 

50 

300 

48 

300U10A 

100 

300 

49 

302U10A 

100 

300 

50 

S50410 

100 

300 

51 

S50410TS 

100 

300 

52 

R620013000 

100 

300 

53 

300U15A 

150 

300 

54 

302U15A 

150 

300 

55 

S50415 

150 

300 

56 

S50415TS 

150 

300 

57 

TV3002 

200 

300 

58 

300U20A 

200 

300 

59 

302U20A 

200 

300 

60 

S50420 

200 

300 

61 

S50420TS 

200 

300 

62 

R620023000 

200 

300 

63 

300U25A 

250 

300 

64 

302U25A 

250 

300 

65 

S50425 

250 

300 

66 

S50425TS 

250 

300 

67 

R7000303 

300 

300 

68 

300U30A 

300 

300 

69 

302U30A 

300 

300 

70 

S50430 

300 

300 

71 

S50430TS 

300 

300 

72 

S50435 

350 

300 

73 

S50435TS 

350 

300 

74 

D250/400E 

400 

300 

75 

TV3004 

400 

300 

76 

300U40A 

400 

300 

77 

302U40A 

400 

300 

78 

S50440 

400 

300 

79 

S50440TS 

400 

300 

80 

R620043000 

400 

300 

81 

R6220430PS00 

400 

300 

82 

S50445 

450 

300 

83 

S50445TS 

450 

300 

84 

R7000503 

500 

300 

85 

300U50A 

500 

300 

86 

302U50A 

500 

300 

87 

S50450 

500 

300 

88 

S50450TS 

500 

300 

89 

H01G 

600 

300 

90 

TV3006 

600 

300 

91 

300U60A 

600 

300 

92 

302U60A 

600 

300 

93 

S50460 

600 

300 

94 

S50460TS 

600 

300 

95 

R620063000 

600 

300 

96 

R6220630PS00 

600 

300 

97 

R7000703 

700 

300 

98 

D300-700 

700 

300 

99 

300U70A 

700 

300 

100 

302U70A 

700 

300 

101 

S50470 

700 

300 

102 

S50470TS 

700 

300 

[103 

R6220730PS00 

700 

300 

104 

H01J 

800 

300 

105 

DSS300A8 

800 

300 

106 

D250/800E 

800 

300 

107 

TV3Q08 

800 

300 

108 

300U80A 

800 

300 

109 

301U80 

800 

300 

110 

302U80A 

80C 

300 


122C 4.5k 
125J 3.5k 
130C 4.5k 
130C 6.0k§ 
130C 6.0k§ 
130C 6.0k§ 
135C 4.5k§ 
144C 6.5k 
150C 5.5k 
HOC 5.0k 
122C 4.5k 
122C 4.5k 
135C 4.5k§ 
144C 6.5k 
121C 4.7k 
121C 4.7k 
121C 4.7k 
■-I21C 4.7k 
150J 3.0k 
150J 3.0k 
' 150J 3.0k 
150J 3.0k 



190J 
125J 
'200C 
180J Si 

180J Si_ 

' 180J Si 
200C Si 
200J SiA 
‘ 200J Si 
175J SiA 
190J SiA 
' 190J SiA 
200C Si 
200J SiA 
' 175J Si 
175J Si 

175J Si_ 

' 175J Si 
150J Si# 
150J Si# 

‘ 150J Si# 



120C 5.0k 


190J 

Si 



120C 5.0k 
120C 5.0k 
120C 5.0k 


190J 

190J 

190J 

Si 

Si 

Si 



120C 5.0k 
120C 5.0k 
120C 5.0k 


190J 

190J 

190J 

Si 

Si 

Si 



80C 6.0k 
120C 5.0k 

80C 6.0k 


150J 

190J 

150J 

Si 

Si 

Si 



120C 5.0k 

80C 6.0k 
120C 5.0k 


190J 

150J 

190J 

Si 

Si 

Si 



80C 6.0k 
120C 5.0k 

80C 6.0k 


150J 

190J 

150J 

Si 

Si 

Si 



120C 5.0k 
100C 4.7k§ 
136C 2.7k 

10m 

190J 

150J 

180J 

Si 

Si 

Si* 



136C 2.7k 
120C 5.0k§ 
120C 5.5k 

10m 

8.3m 

6.0m 

180J 

200J 

200J 

Si* 

Si* 

Si 


1 

) 

I 

1 

1 

132C 5.0k 
132C 5.0k 
120C 5.0k§ 
120C 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

200J 

200C 

190J 

190J 

SiA 

SiA 

Si* 

Si 

SiA 

SiA 

- 

) 

I 

» 

142C 5.5k 
120C 5.0k§ 
120C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

200J 

200C 

Si 

Si* 

Si 


) 

1 

) 

) 

) 

) 

132C 5.0k 
132C 5.0k 
110C 6.0k 
120C 5.0k§ 
120C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

10m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

180J 

200J 

200C 

190J 

SiA 

SiA 

Si 

Si* 

Si 

SiA 

- 

) 

) 

) 

132C 5.0k 
142C 5.5k 
120C 5.0k§ 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

200J 

SiA 

Si 

Si* 


) 

) 

) 

120C 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200C 

190J 

190J 

Si 

SiA 

SiA 


) 

) 

) 

79 7.0k 

120C 5.0k§ 
120C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

190 

200J 

200C 

Si 

Si* 

Si 



132C 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 
85C 5.3k 


190J SiA 
190J SiA 
190J SiA 
‘ 190J SiA 
150J Si 



110C 6.0k 

10m 


120C 5.0k§ 
120C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 


132C 5.0k 
142C 5.5k 
150J 3.5k 

8.3m 

8.3m 

5.0m 


79 7.0k 

100C 6.1k 
120C 5.0k§ 

10m 

8.3m 


120C 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 


150J 3.5k 

78C 5.5k 

79C 6.0k 

5.0m 

10m 

10m 


85C 5M 
HOC 6.0k 
120C 5.0k§ 

10m 

10m 

8.3m 


120C 6.2k 
120C 5.0k 

8.3m 

8.3m 


150J Si 
180J Si 
200J Si* 
200C Si 
190J SiA 
190J SiA 
190J Si 
150J Si 
190 Si 
150J Si 
200J Si* 
200C Si 
190J SiA 
190J SiA 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
180J Si 
200J Si* 
200J Si 
200C ISi 


S516 
DQ9 
' DO90 
D09 
DO90 
' S464a 
C242 
C242 
' S4260 
M486a%0 
PO90 
' D09 
DO90 
S464a 
C242 
S516 
S5680 
' M486 
D09 
DO90 
'DOl0 
DQ9 


303U80 

309U80 

S50480 _ 

" S50480TS 
R620083000 
R6220830PS00 
" R7000903 
300U90A 
302U90A 
' S50490 
S50490TS 
R6220930PS00 
" SKN240/02 
SKR240/02 
SKN240/04 
" SKR240/04 
SKR320/04 
S30N600JA4 
" S30N700JA4 
S30N800JA4 
S30N900JA4 
" SKN240/08 
SKR240/08 
SKR320/08 
"S30N1000JA4 
A387P 

A387PA _ 

' A387PB 
A387A 

A387B _ 

' A387C 
A387D 

A387E _ 

' A387M 
A387S 

A387N _ 

~ A387T 
ST20-10 

ST20-20 _ 

" ST20-40 
ST20-60 

ST20-80 _ 

"300LD13 
DN262-02 
DN262-04 
" DN262-06 
DN262-08 
SD300N02M 
" SD300N02P 
SD300R02M 
SD300R02P 
SW02HHN300 
SW02PHN300 
SD300N04M 
SD300N04P 
SD300R04M 
SD300R04P 
SW04HHN300 
SW04PHN300 
DS390-06J 
SD300N06M 
SD300N06P 




HOC 6.0k 

10m 

180J 

Si 


D09 

185 


120C 5.0k§ 
120C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200J 

200C 

190J 

Si* 

Si 

SiA 


DO90 

D09 

DO90 

186 

187 

188 


132C 5.0k 
142C 5.5k 
150J 3.5k 

8.3m 

8.3m 

5.0m 

190J 

190J 

150J 

SiA 

Si 

Si 


S464a 

C242 

C242 

189 

190 

191 


132C 5.0k 
132C 5.0k 

79 7.0k 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

190 

SiA 

SiA 

Si 


DO90 

S464a 

S4260 

192 

193 

194 


120C 5.0k§ 
120C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200J 

200C 

190J 

Si* 

Si 

SiA 


DO90 

D09 

DO90 

195 

196 

197 


132C 5.0k 

8.3m 

190J 

SiA 


S464a 

198 
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SD300R08M 800 380 10 

SD300R08P 800 380 10 

SW08HHN300 800 380 10 

SW08PHN300 800 380 10 

SSiL3983A 386 10 

SSiL3825 _ 400 386 10 

SSiL3925 400 386 10 

SSiL3840 700 386 10 

SSiL3940 _ 700 386 10 

DS390-04 400 390 10 

1N3585 50 400 12 

A397A _ 100 400 11 

NLA397A 100 400 11 

1N3586 100 400 12 

R620014000 100 400 12 

A390A 100 400 14 

NLA390A 100 400 14 

A397B _ 200 400 11 

NLA397B 200 400 11 

INI 479 200 400 12 

1N3587 _ 200 400 12 

SD400N02M 200 400 12 

SD400N02P 200 400 12 

SD400R02M 200 400 12 

SD400R02P 200 400 12 

SW02HHN400 200 400 12 

SW02PHN400 200 400 12 

R620024000 200 400 12 

A390B 200 400 14 

NLA390B _ 200 400 14 

DF452-02 200 400 15 

A397C 300 400 11 

NLA397C _ 300 400 11 

1N3588 300 400 12 

A390C 300 400 14 

NLA390C _ 300 400 14 

MR1245FL 300 ~400 15 

MR1245SL 300 400 15 

A397D _ 400 400 11 

NLA397D 400 ~400 Tl 

1N1481 _ 1400 I 400 M2 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


6.0m 200J 
6.0m 200J 
8.3m 190J 

'8.3m 190J 

8.3m 190J 
5.0m 150J 

190 

8.3m 200J 
8.3m 200C 
8.3m 190J 

8.3m 190J 

5.0m 150J 

10m 180J 
10m 180J 
10m 180J 
10m 180J 
10m 180A 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 180J 
10m 180J 
10m 180A 
10m 175J 
150J 

_ 150J 

150J 

150J 

_ 150J 

150J 

150J 

_ 150J 

150J 

150J 

_ 150J 

150J 

175J 

_ 175J 

175J 

175J 

_ 175J 

10m 150J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 180J 
10m 180J 


551 
Si S467 
SiA DO90 
SiA S464a 
Si C242 

Sj_ C242 

'Si S4260 
Si* DO90 

Sj_ DQ9 

SiA DO90 
SiA S464a 

Sj_ C242 

' Si D09 
Si D09 

Si_ DQ9 

' Si D09 
Si S171p 
SiA M378 
'SiA M378 
SiA M378 
SiA M378 
" Si D09 
Si D09 

Si_ S171P 

"SiA M378 
Si Ml 147 
Si_M1147 


Si_ Ml 147 

Si Ml 147 
Si Ml 147 

Si_ M1147 

Si Ml 147 
Si Ml 147 

Si_ Ml 147 

Si Ml 147 
Si S2O3C0 

Si_ S2O3C0 

Si S2O3C0 
Si S2O3C0 

Si_ S2O3c0 

Si S531 
Si# M771 
Si# M771 
Si# M771 


Si S506c 
Si S506c 


6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

4.7k$ 

10m 

175J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k5 

10m 

180J 

Si 

4.7k§ 

10m 

175J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

55 k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

7.2k 


180J 

SiA 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

7.2k 


180J 

SiA 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

7.2k 


180J 

SiA 

4.7k§ 

10m 

175J 

Si 



190J 

Si 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 



190J 

Si 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

7.0k 


200J 

Si 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

8.0k 


190J 

Si 



190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

7.0k 


200J 

Si 

5.0k 

10m 

150J 

Si# 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 



190J 

Si 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

7.0k 


200J 

Si 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

8.0k 


190J 

Si 


































































































































































































































5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - »o 5 500 fl ( Cont ’ d > 


TYPE 

NUMBER 


2J MAX AVG FWD MAX RATING 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

PIV T] lonir® PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy WIDTH No. 


10 

11 

12v 


13t 

14 

15 


16 DF752-04 

17 DN662-04 

18 FD900-4 


851PDE50L30 
I851PDE60L20 
851PDE60L25 


l 0 > 1 kA 


NLA430C 

S951SXU0 

800PDB40 

4 

A430D 

NLA430D 

S951SXU0 

5 


i in besi i* 


100H 17k 

150J 1.2k 

175J 12k 


190J 6.0k 
190J 6.0k 
55 8.2k 


10m 175J 
10m 150J 
10m 175J 


800 

190J 

6.0k 

800 

190J 

6.0k 

800 

40C 

1.3k 


150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
' 150J Si 
150J Si 
150J Si 
200J Si 
150J Si 
200J Si 
" 150J Si 
200J Si 
150J Si 
" 200J Si 
150J Si 
200J Si 
150J Si 
200J Si 
150J Si 
' 200J Si 
150J Si 
200J Si 
" 150J Si 
175J Si 
175J Si 
" 175J Si 
175J Si 
175J Si 
" 175J Si 
175J Si 
175J Si 


TYPE 

NUMBER 


801PDB80B 

A430N 

NLA430N 


IN ORDER OF: 
(3) 0 TEMP & 

" MAX AVG FWD 
DC C URRENT 
T] loHU® 
MAX TEMP 

_CC) 


: (1) 10 MAX (2) PIV 
(4) TYPE NMBER 

MAX RATING 
SURGE CURR MAX. 
PEAK I PULSE ' TEMP 
1 Cy [WIDTH 

4-Snriftr 

9.0k 175J 

16k§ 10m 175J 

10k§ 8.3m 200J 

10k 8.3m 200J 

10k 8.3m 200J 

9.0k 175J 

16k§ 10m 175J 

10k 8.3m 200J 

10k 8.3m 200J 

15k 10m 175J 

15k 10m 175J 

15k 10m 175J 

15k 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 

9.0k§ 10m 175J 

8.0k 8.3m 190J 

9.0k§ 10m 175J 


AH9U4SU9 

GDI 400-9 _ 

'S1101SXU01 
1200PDE10 
R720011200 
"HD1500-1 
SW02CXC400 

S1101SXU02 I2UU | l.Zk 8 

1200PDE20 200 1.2k 101 

R720021200 200 1.2k 10; 

1201PDE20 200 1.2k 111 

"HD1500-2 200 1.2k 151 

S1101SXU03 300 1.2k 8 

1200PDE30 300 1.2k 10( 

R720031200 300 1.2k 101 

1201PDE30 300 1.2k 11! 

HD1500-3 _ 300 1.2k 151 

SI 101SXU04 400 1.2k 8 

1200PDE40 400 1.2k 101 

R720041200 400 1.2k 10' 

1201PDE40 400 1.2k 11! 

HD1500-4 400 1.2k 151 

S1101SXU05 500 1.2k 8 

1200PDE50 500 1.2k 101 

R720051200 500 1.2k 101 

A330E _ 500 1.2k 11: 

HD1500-5 500 1.2k 151 

S1101SXU06 600 1.2k 8 

1200PDE60 600 1.2k 101 

R720061200 600 1.2k 10 

A330M 600 1.2k 111 

1201PDE60 600 1.2k 11! 

“HD1500-6 600 1.2k 15< 

SI 101SXU07 700 1.2k 8 

R720071200 700 1.2k IQl 

~ A330S 700 1.2k 11; 

HD1500-7 700 1.2k 15' 

SI 101SXU08 800 1.2k 8 

“R720081200 800 1.2k 10 

A330N 800 1.2k 11; 

1201PDE80 800 1.2k 11 

“HD1500-8 800 1.2k 15' 

SI 101SXU09 900 1.2k 8 

R720091200 900 1.2k 10 

A330T 900 1.2k 11 

HD1500-9 900 1.2k 15 

SKN1500/04 500 1.27k 10 

R9G0011300 100 1.3k 14 

R9G0021300 200 1.3k 14 

R9G0041300 400 1.3k 14 

R9G0061300 600 1.3k 14 

R9G0081300 800 1.3k 14 

1500PJA10 _ 100 1.5k 7 

SKWD1500/01 100 1.5k 12 

1500PJA20 200 1.5k 7 

A570B _ 200 1.5k 8 

SKWD1500/02 200 1.5k 12 

1500PJA30 300 1.5k 7 

A570C _ 300 1.5k 8 

1500PJA40 400 1.5k 7 

A570D 400 1.5k 8 

SKWD1500/04 400 1.5k 12 

A570E 500 1.5k 8 

A440E 500 1.5k 11 

A570M _ 600 1.5k 8 

A440M 600 1.5k 11 

A440S 700 1.5k 11 

A440N _ 800 1.5k 11 

"A440T 900 1.5k 11 

FD1600BP2 100 1.6k 10 

FD1600BP4 200 1.6k 10 

FD1600BP6 300 1.6k 10 

1600FD26 _ 1300 1.6k Il7 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


































































































































































































































































































































































































































































DIODE ARRAYS & MATRICES - Array (Cont’d) 


IN ORDER OF:(1)TYPE CODE(2)MAX.FWD.CURR. 


TYPE 

NUMBER 


BAT26E 
BAT26J 
TND933 
' TND938 
TND939 
TND940 
' TND903 
TND905 
TND908 
TND918 
TND921 
TND942 
' UC1610(M) 
1DMB10 
1DMB20 
' 1DMB40 
CS299DI 
UC3610IM) 
CS299DC 
SRB0705 
SRB0710 
' SRB0720 
SRB0740 
SRB0760 
“ SRB0780 
SRB07100 
SRB1505 
"SRB1510 
SRB1520 
SRB1540 
"SRB1560 
SRB1580 
SRB15100 
‘ SRB3005 
SRB3010 
SRB3020 
' SRB3040 
SRB3060 
SRB3080 
ISRB30100 


T C FORWARD 

Y 0 CURRENT 

P D @ 

E E (A) e C 

Vrrm 

IV) 

CKT. 

NO. OF 
CKTS. 

0 

N 

N 

\ 

M 

(V 

ARR 400m 

2 

40 

16-2 

T T 

1.1 

ARR 400m 

2 

40 

16-2 

D 

1.1 

ARR 400m 

2A 

60 

8-1 

N 

1.0 

ARR 400m 

2A 

60 

8-1 

N 

1.0 

ARR 400m 

2A 

40 

8-1 

N 

1.0 

ARR 400m 

2A 

40 

8-1 

N 

1.0 

ARR 500m 

2A 

75 

1-8 

1 

1.0 

ARR 500m 

2A 

100 

15-1 

N 

1.0 

ARR 500m 

2A 

100 

1-8 

1 

1.0 

ARR 500m 

2A 

75 

1-8 

1 

1.0 

ARR 500m 

2A 

75 

1-8 

1 

1.0 

ARR 500m 

?A 

75 

15-1 

N 

1 0 

ARR 1.0 


50 

8-1 


i.3 

ARR 1.0 

2S 

100 

4-1 

B 

1.0 

ARR 1.0 

PS 

200 

4-1 

R 

1.0 

ARR 1.0 

2S 

400 

4-1 

B 

1.0 

ARR 2 

7A 

50 

2-4 

B 

1.3 

ARR 3.0 


50 

8-1 


1.3 

ARR 3 

7A 

50 

2-4 

B~ 

1.3 

ARR 7.0 


50 



1.2 

ARR 7.0 


100 



1.2 

ARR 7.0 


200 



1.2 

ARR 7.0 


400 



1.2 

ARR 7.0 


600 



1.2 

ARR 7.0 


800 



1.2 

ARR 7.0 


1.0k 



1.2 

ARR 15 


50 



1.2 

ARR 15 


100 



1.2 

ARR 15 


200 



1.2 

ARR 15 


400 



1.2 

ARR 15 


600 



1.2 

ARR 15 


800 



1.2 

ARR 15 


1.0k 



1.2 

ARR 30 


50 



1.3 

ARR 30 


100 



1.3 

ARR 30 


200 



1.3 

ARR 30 


400 



1.3 

ARR 30 


600 



1.3 

ARR 30 


800 



1.3 

ARR 30 


1.0k 



1.3 


MAXIMUM REVERSE 
RECOVERY TIME 


DIODE MATRIX 


44 DS8656N 

45 _ S353 

46 HM0104-2 

47 HM0104-5 

48 _ H M0104-8 

49 HM0168-2 

50 HM0168-5 

51 _ HM0168-8 

52 HM0186-2 

53 HM0186-5 

54 _ HM0186-8 

55 H M0198-2 

56 HM0198-5 

57 _ H M0198-8 

58 HM0410-2 

59 HM0410-5 

60 _ HM0410-8 


MAT 

MAT 2.0m 
'MAT 100m 
MAT 100m 
MAT 100m 
' MAT 100m 
MAT 100m 
MAT 100m 
"MAT 100m 
MAT 100m 
MAT 100m 
"MAT 100m 
MAT 100m 
MAT 100m 
"MAT 100m 
MAT 100m 
MAT 100m 


15n 1500m 1500m 


(3)Vrrm(4)TYPE 

NO. 

MAX.STATIC 

PD 

OPER. 

REVERSE 

RATED 

TEMP. 

CURRENT 

MAX 

RANGE 


@ Vr 


CODE 

JA)_ 

_ (V). 

(W) 

- 

-f 

lOGn 

25 

600m 

5 

C 

lOOn 

25 

600m 

6 

F 

lOOn 

40 

2.0 

5 

F 

lOOn 

40 

2.0 

5 

F 

lOOn 

25 

2.0 

5 

F 

lOOn 

25 

2.0 

5 

F 

lOOn 

50 

5.0 

5 

F 

25n 

20 

2.0 

5 

F 

25n 

20 

2.0 

5 

F 

lOOn 

25 

2.0 

5 

F 

lOOn 

50 

2.0 

5 

F 

25n 

20 

2.0 

5 

F 

1.0m 

40 

1.0 

5 

C 

lOu 

100 


4 

F 

lOu 

200 


4 

F 

lOu 

400 


4 

F 

lOOu 

40 

1.0 

2 

8 

1.0m 

40 

1.0 

0 

7 

lOOu 

40 

1.0 

0 

7 


0 7 D00-23 

_ 2 7 D00-27 

450m 6 F DOO-14 

450m 6 F DOO-14 

450m 6 F DOO-14 

450m 6 F DOO-lOb 

450m 6 F DOO-lOb 

450m 6 F DOO-lOb 

450m 6 F DOO-IOc 

450m 6 F DOO-IOc 

450m 6 F DOO-IOc 

450m 6 F D00-18 

450m 6 F D00-18 

450m 6 F D00-18 

450m 6 F D00-15 

450m 6 F D00-15 


DL18h 
DL18h 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
T0116 
' DL8JZJ 
Ml 229 f 
Ml229 t 
"Ml229 t 
DL8a 
DL80 
DL8b 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 
T03 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO._ 


TYPE 

NUMBER 


Pu 

Y MAT. 
P 


DESCRIPTION 


BIPOLAR & UNIPOLAR TYPES 


1N5555 

1N5556 

1N5557 


1N5558 
1N5611 
1.5KE6V8A 


1.5KE7V5A 

1.5KE7V5CA 

1.5KE7V5CP 


31 

1.5KE12P ( 

32 

1.5KE13CA ( 

33 

1.5KE13CP ( 


1.5KE91P 

1.5KE100CA 

1.5KE100CP 


1.5KE110P 

1.5KE120CA 

1.5KE120CP 


1.5KE200CA 

1.5KE200CP 


Voltage Transient-Suppressor;PP-1.5kW,Pd-1.0W;VR-30.5V;lpp-32A;IR at VR-5.0uA. 
Voltage Transient-Suppressor;PP-1.5kW,Pd-1.0W;VR-40.3V;lpp-24A;IR at VR-5.0uA. 

Voltage Transient-Suppressor:PP-1.5kW.Pd-1.0W;VR-49V;lpp-19A;IR at VR-5.0uA. _ 

"Voltage Transient-Suppressor;PP-1.5kW,Pd-1.0W;VR-175V;tpp-5.7A;IR at VR-5.0uA. 
VZ(min)43.7V;IZT 1.0mA;VR40.3V;IR5.0uA;IS24A;VZ(max)63.5V. 

1.0mA IRM at 5.8V:7.14 max V(BR) at 10mA IR;10.5V(CL) at 143A Ipp _ 

"2.0mA IRM at 5.8V;7.14 max V(BR) at 10mA IR;10.5V(CL) at 143A Ipp 

2.0mA IRM at 5.8V;7.48 max V(BR) at 10mA IR;10.5V(CL) at 143A Ipp 

1.0mA IRM at 5.8V;7.48 max V(BR) at 10mA IR:10.5V(CL) at 143A Ipp _ 

"1.0mA IRM at 6.4V; 7.88 max V(BR) at 10mA IR;11.3V(CL) at 132A Ipp 
2.0mA IRM at 6.4V;7.88 max V(BR) at 10mA IR;11.3V(CL) at 132A Ipp 

2.0mA IRM at 6.4V;8.25 max V(BR1 at 10mA IR;11.3V(CL1 at 132A Ipp _ 

"1.0mA IRM at 6.5V;8.25 max V(BR) at 10mA IR;11.3V(CL) at 132A Ipp 

200uA IRM at 7.02;8.61 max V(BR) at 10mA IR;12.1V(CL) at 124A Ipp 

400uA IRM at 7.02:8.61 max V(BR) at 10mA IR;12.1V(CL) at 124A Ipp _ 

~ 400uA IRM at 7.02;9.02 max V(BR) at 10mA IR;12.1V(CL) at 124A Ipp 
200uA IRM at 7.02;9.02 max V(BR) at 10mA IR;12.1V(CL) at 124A Ipp 

50uA IRM at 7.78VRM:9.55V max V(BR) at 1.0mA IR:13.4V(CL) at 112A Ipp _ 

IOOuA IRM at 7.78VRM;9.55V max V(BR) at 1.0mA IR;13.4V(CL) at 112A Ipp 
lOOuA IRM at 7.78VRM;10V max V(BR) at 1.0mA IR;13.4V(CL) at 112A Ipp 

50uA IRM at 7.78VRM;10V max V(BR) at 1.0mA IR;13.4V(CL) at 112A Ipp _ 

20uA IRM at 8.55VRM;11V max V(BR) at 1.0mA IR;14.5V(CL) at 103A Ipp 

IOuA IRM at 8.55VRM;1 IV max V(BR) at 1.0mA IR;14.5V(CL) at 103A Ipp 

IQuA IRM at 9.4VRM;12.1 V max V(BR) at 1.0mA IR;15,6VfCL) at 96A Ipp _ 

5.0uA IRM at 9.4VRM;12.1 V max V(BR) at 1.0mA IR;15.6V(CL) at 96A Ipp 
5.0uA IRM at 10.2VRM; 12.6V max V(BR) at 1.0mA IR;16.7V(CL at 90A Ipp 

5.0uA IRM at 10.2VRM: 13,2V max V(BR) at 1.0mA IR:16.7V(CL at 90A Ipp _ 

5.0uA IRM at 10.2VRM;13.2V max V(BR) at 1.0mA IR;16.7V(CL at 90A Ipp 
5.0uA IRM at 11.1 VRM;13.7V(BR) at 1.0mA IR;18.2V(CL) at 82A Ipp 

5.0uA IRM at 11.1 VRM;14.3V(BR) at 1.0mA IR:18.2V(CL) at 82A Ipp _ 

5.0uA IRM at 11.1VRM;14.3V max V(BR) at 1.0mA IR;18.2V(CL at 82A Ipp 
5.0uA IRM at 12.8VRM;15.8V(BR) at 1.0mA IR;21.2V(CL) at 71A Ipp 

5.0uA IRM at 12.8VRM:16.5V(BR) at 1.0mA IR;21.2V(CL) at 71A Ipp _ 

5.0uA IRM at 12.8VRM;16.5V(BR) at 1.0mA IR;21.2V(CL) at 71A Ipp 

5.0uA IRM at 13.6VRM;16.8V(BR) at 1.0mA IR;22.5V(CL) at 67A Ipp 

5.0uA IRM at 13.6VRM:17.6V(BR) at 1.0mA IR:22.5V(CL) at 67A Ipp _ 

5.0uA IRM at 13.6VRM;17.6V(BR) at 1.0mA IR;22.5V(CL) at 67A Ipp 

5.0uA IRM at 15.3VRM;18.9V(BR) max at 1.0mA IR;25.2V(CL) at 59.5A Ipp 

5.0uA IRM at 15.3VRM;19.8V(BR) max at 1.0mA IR;25.2V(CU at 59.5A Ipp 

5.0uA IRM at 15.3VRM;19.8V(BR) max at 1.0mA IR;25.2V(CL) at 59.5A Ipp 

5.0uA IRM at 17.1 VRM;21 V(BR) max at 1.0mA IR;27.7V(CL() at 54A Ipp 

5.0uA IRM at 17.1VRM;22V(BR) max at 1.0mA IR:27.7V(CL0 at 54A Ipp _ 

5.0uA IRM at 17.1 VRM;22V(BR) at 1.0mA IR;27.7V(CL) at 54A Ipp 
5.0uA IRM at 18.8VRM;23.1V(BR) max at 1.0mA IR;30.6V(CL) at 49A Ipp 

5.0uA IRM at 18.8VRM;24.2V(BR) max at 1.0mA IR:30.6V(CL) at 49A Ipp _ 

5.0uA IRM at 18.8VRM;24.2V(BR) max at 1.0mA IR;30.6V(CL) at 49A Ipp 

5.0uA IRM at 20.5VRM;25.2V(BR) max at 1.0mA IR;33.2V(CL) at 45A Ipp 

5.0uA IRM at 20.5VRM;26.4V(BR) max at 1.0mA IR;33.2V(CL) at 45A Ipp _ 

5.0uA IRM at 20.5VRM;26.4V(BR) max at 1.0mA IR;33.2V(CL) at 45A Ipp 

5.0uA IRM at 23.1 VRM;28.4V(BR) max at 1.0mA IR;37.5V(CL) at 40A Ipp 

5.0uA IRM at 23.1VRM:29.7V(BR) max at 1.0mA IR;37.5V(CL) at 40A Ipp _ 

5.0uA IRM at 23.1VRM;29.7V(BR) max at 1.0mA IR;37.5V(CL) at 40A Ipp 

5.0uA IRM at 25.6VRM;31.5V(BR) max at 1.0mA IR;41.4V(CL) at 36A Ipp 

5.0uA IRM at 25.6VRM;33V(BR) max at 1.0mA IR;41.4V(CL) at 36A Ipp _ 

5.0uA IRM at 25.6VRM;33V(BR) max at 1.0mA IR;41.4V(CL) at 36A Ipp 

5.0uA IRM at 28.2VRM;34.7V(BR) max at 1.0mA IR;45.7V(CL) at 33A Ipp 

5.0uA IRM at 28.2VRM:36.3V(BR) max at 1.0mA IR:45.7V(CL) at 33A Ipp _ 

5.0uA IRM at 28.2VRM;36.3V(BR) max at 1.0mA IR;45.7V(CL) at 33A Ipp 

5.0uA IRM at 30.8VRM;37.8V(BR) max at 1.0mA IR;49.9V(CL) at 30A Ipp 

5.0uA IRM at 30.8VRM;39.6V(BR) max at 1.0mA IR;49.9V(CL) at 30A Ipp _ 

5.0uA IRM at 30.8VRM;39.6V(BR) max at 1.0mA IR;49.9V(CL) at 30A Ipp 

5.0uA IRM at 33.3VRM;41V(BR) max at 1.0mA IR;53.9V(CL) at 28A Ipp 

5.0uA IRM at 33.3VRM;42.9V(BR) max at 1.0mA IR:53.9V(CL) at 28A Ipp _ 

5.0uA IRM at 33.3VRM;42.9V(BR) max at 1.0mA IR;53.9V(CL) at 28A Ipp 

5.0uA IRM at 36.8VRM;45.2V(BR) max at 1.0mA IR;59.3V(CL) at 25.3A Ipp 

5.0uA IRM at 36.8VRM:47,3V(BR) max at 1.0mA IR:59.3V(CU at 25.3A Ipp _ 

5.0uA IRM at 36.8VRM;47.3V(BR) max at 1.0mA IR;59.3V(CL) at 25.3A Ipp 

5.0uA IRM at 40.2VRM;49.4V(BR) max at 1.0mA IR;64.8V(CL) at 24.2A Ipp 

5.0uA IRM at 40.2VRM;51.7V(BR) max at 1.0mA IR;64.8V(CL) at 24.2A Ipp _ 

5.0uA IRM at 40.2VRM;51.7V(BR) max at 1.0mA IR;64.8V(CL) at 24.2A Ipp 

5.0uA IRM at 43.6VRM;53.6V(BR) max at 1.0mA IR;70.1V(CL) at 21.4A Ipp 

5.0uA IRM at 43.6VRM:56.1V(BR) max at 1.0mA IR;70.1V(CL) at 21.4A Ipp _ 

5.0uA IRM at 43.6VRM;56.1 V(BR) max at 1.0mA IR;70.1V(CL) at 21.4A Ipp 

5.0uA IRM at 47.8VRM;58.8V(BR) max at 1.0mA IR;77V(CL) at 19.5A Ipp 

5.0uA IRM at 47.8VRM:61.6V(BR) max at 1.0mA IR:77V(CL) at 19.5A Ipp _ 

5.0uA IRM at 47.8VRM;61.6V(BR) max at 1.0mA IR;77V(CL) at 19.5A Ipp 
5.0uA IRM at 53VRM;65.1V(BR) max at 1.0mA IR;85V(CL) at 17.7A Ipp 

5.0uA IRM at 53VRM:68.2V(BR) max at 1.0mA IR:85V(CL) at 17.7A Ipp _ 

5.0uA IRM at 53VRM;68.2V(BR) max at 1.0mA IR;85V(CL) at 17.7A Ipp 
5.0uA IRM at 58.1VRM;71.4V(BR) max at 1.0mA IR;92V(CL) at 16.3A Ipp 

5.0uA IRM at 58.1VRM;74.8V(BR) max at 1.0mA IR:92V(CL) at 16.3A Ipp _ 

5.0uA IRM at 58.1 VRM;74.8V(BR) max at 1.0mA IR;92V(CL) at 16.3A Ipp 

5.0uA IRM at 64.1VRM;78.8V(BR) max at 1.0mA IR;103V(CL) at 14.6A Ipp 

5.0uA IRM at 64.1 VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA IR;103V(CL) at 14.6A Ipp _ 

5.0uA IRM at 64.1VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA IR;103V(CL) at 14.6A Ipp 

5.0uA IRM at 70.1 VRM;86.1V(BR) max at 1.0mA IR;113V(CL) at 13.3A Ipp 

5.0uA IRM at 70.1 VRM:90.2V(BR) max at 1.0mA IR:113VfCL) at 13.3A Ipp _ 

5.0uA IRM at 70.1 VRM;90.2V(BR) max at 1.0mA IR;113V(CL) at 13.3A Ipp 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at IR 1.0mA:125VfCL) at Ipp 12A _ 

5.0uA IRM at 77.8VRM;100V(BR) max at 1.0mA IR;125V(CL) at Ipp 12A 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 11A 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CU at Ipp 11A _ 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 11A 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 9.9A 

IRM 5.0uA at 94VRM:121 V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CU at Ipp 9.9 A_ 

IRM 5.0uA at 94VRM;121 V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 9.9A 
IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1A 

IRM 5.0uA at 102VRM:132V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 9.1 A _ 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1A 

IRM 5.0uA at 111 VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 8.4A 

IRM 5.0uA at 111VRM:143V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 8.4A _ 

IRM 5.0uA at 111 VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA; 179V(CL) at Ipp 8.4A 

IRM 5.0uA at 154VRM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 6.1 A 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA:246V(CL) at Ipp 6.1 A _ 

IRM 5.0uA at 171 VRM;210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A 

IRM 5.0uA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A _ 

SYMBOLS AND CODES 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

¥ 

Y 

P 

E 

U 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1.5KE200P H 

6 


A398T 

IRM 5.0uA at 171VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A 

2 

1.5KE220CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 185VRM;231 V(BR) max at IR 1.0mA;328V(CL) at Ipp 4.6A 

3 

1.5KE220CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 185VRM:242V(BR) max at IR 1.0mA:328V(CL) at Idd 4.6A 

4 

1.5KE220P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 185VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA;328V(CL) at Ipp 4.6A 

5 

1.5KE250CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A 

6 

1.5KE250CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM:275V(BR) max at IR 1.0mA:344V(CL) at Idd 5.0A 

7 

1.5KE250P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A 

8 

1.5KE280A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A 

9 

1.5KE280CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM:294V(BR) max at IR 1.0mA:384V(CL) at Idd 5.0A 

10 

1.5KE280CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A 

11 

1.5KE280P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A I 

12 

1.5KE300CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM:315V(BR1 max at IR 1.0mA:414V(CL) at Idd 5.0A 

13 

1.5KE300CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM;330V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A 

14 

1.5KE300P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM;330V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A 

15 

1.5KE320A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 273VRM:336V(BR) max at IR 1.0mA:438V(CL) at Idd 4.5A 

16 

1.5KE320CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A 

17 

1.5KE320CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 273VRM;352V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A 

18 

1.5KE320P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 273VRM:352VtBR) max at IR 1.0mA:438V(CL) at Idd 4.5A 

19 

1.5KE350CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 299 VRM;368 V(BR) max at IR 1.0mA;482 V(CL) at Ipp 4.0A 

20 

1.5KE350CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 4.0A 

21 

1.5KE350P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 299VRM:385V(BR) max at IR 1.0mA:482V(CL) at Idd 4.0A 

22 

1.5KE400CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 342 VRM;420 V(BR) max at IR 1.0mA;548 V(CL) at Ipp 4.0A 

23 

1.5KE400CP 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 342 VRM;440 V(BR) max at IR 1.0mA;548 V(CL) at Ipp 4.0A 

24 

1.5KE400P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 342 VRM:440 V(BR) max at IR 1.0mA:548 V(CL) at Idd 4.0A 

25 

1.5KE440A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 376 VRM;462 V(BR) max at IR 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 3.5A 

26 

1.5KE440CA 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 376 VRM;462 V(BR) max at IR 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 3.5A 

27 

1.5KE440CP 

6 


A39! 

3k 

IRM 5.0uA at 376 VRM;484 V(BR) max at IR 1.0mA:603 V(CL) at Idd 3.5A 

28 

1.5KE440P 

6 


A39{ 

3k 

IRM 5.0uA at 376 VRM;484 V(BR) max at IR 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 3.5A 

29 

1.5SE6.8 

6 


A69j 


VR 5.5V;VB 6.12-7.48V at IT 10mA;IR 1mA max;IPP 139A;TC .057%/°C 

30 

1.5SE6.8A 

6 


A69 


VR 5.8V:VB 6.45-7.14V at IT 10mA:IR 1mA max:IPP 143A;TC ,057%/°C 

31 

1.5SE9.1 

6 


A69] 


VR 7.37V;VB 8.19-1OV at IT 1mA;IR 50uA max;IPP 109A;TC .068%/°C 

32 

1.5SE9.1A 

6 


A69j 


VR 7.78V;VB 8.65-9.55V at IT 1mA;IR 50uA max;IPP 112A;TC .068%/°C 

33 

1.5SE10A 

6 


A69 


VR 8.55V-.VB 9.5-10.5V at IT 1mA;IR IOuA max;IPP 103A;;tc .073%/°C 

34 

1.5SE11 

6 


A69j 


VR 8.92V;VB 9.9-12.1V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 93A;TC .075%/°C 

35 

1.5SE11A 

6 


A69j 


VR 9.4V;VB 10.5-11.6V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 96A;TC .075%/°C 

36 

1.5SE15 

6 


A69 


VR 12.1 V:VB 13.5-16.5V at IT 1mA:IR 5uA max.IPP 68A:TC .084%/*C 

37 

1.5SE16 

6 


A69j 


VR 12.9V;VB 14.4-17.6V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 64A;TC .086%/ e C 

38 

1.5SE16A 

6 


A69j 


VR 13.6V;VB 15.2-16.8V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 67A;TC .086%/ # C 

39 

1.5SE24 

6 


A69 


VR 19.4V:VB 21.6-26.4V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 43A:TC ,094%/°C 

40 

1.5SE24A 

6 


A69j 


VR 20.5V;VB 22.8-25.2V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 45A;TC .094%/°C 

41 

1.5SE27 

6 


A69] 


VR 21.8V;VB 24.3-29.7V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 38.5A;TC ,096%/°C 

42 

1.5SE27A 

6 


A69 


VR 23.1 V;VB 25.7-28.4V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 40A:TC .096%/°C 

43 

1.5SE30 

6 


A69 


VR 24.3V;VB 27-33V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 34.5A;TC .097%/°C 

44 

1.5SE33A 

6 


A69 


VR 28.2V;VB 31.4-34.7V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 33A;TC .098%/°C ! 

45 

1.5SE36A 

6 


A69 


VR 30.8V:VB 34.2-37.8V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 30A;TC .099%/°C 

46 

1.5SE39 

6 


A69 


VR 31.6V;VB 35.1-42.9V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 26.5A;TC .100%/°C 

47 

1.5SE43 

6 


A69 


VR 34.8V;VB 38.7-47.3V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 24A;TC .101%/°C 

48 

1.5SE47 

6 


A69 


VR 38.1V.-VB 42.3-51.7V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 22.2A:TC ,101%/°C 

49 

1.5SE51 

6 


A69 


VR 41.3V;VB 45.9-56.1 V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 20.4A;TC ,102%/°C 

50 

1.5SE51A 

6 


A69 


VR 43.6V;VB 48.5-53.6V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 21.4A;TC ,102%/°C 

51 

1.5SE62 

6 


A69 


VR 50.2V:VB 55.8-68.2V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP16.9A;TC .104%/°C 

52 

1.5SE68 

6 


A69 


VR 55.1 V;VB 61.2-74.8V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 15.3A;TC .104%/°C 

53 

1.5SE68A 

6 


A69 


VR 58.1 V;VB 64.6-71.4V at IT 1mA;;r 5uA max;IPP 16.3A.TC .104%/°C 

54 

1.5SE82A 

6 


A69 


VR 70.1 V:VB 77.9-86.1 V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 13.3A;TC ,105%/°C 

55 

1.5SE100 

6 


A69 


VR 81V;VB 90-110V at IT 1mA;IR 5uA max.IPP 10.4A;TC .106%/°C 

56 

1.5SE100A 

6 


A69j 


VR 85.5V;VB 95-105V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 11A;TC .106%/°C 

57 

1.5SE110 

6 


A69 


VR 89.2V:VB 99-121V at IT 1mA;IR 5uA max:IPP 9.5A:TC .107%/°C 

58 

1.5SE110A 

6 


A69 


VR 94V;VB 105-116V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 9.9A;TC .107%/°C 

59 

1.5SE120 

6 


A69 


VR 97.2V,VB 108-132V at IT 1mA;IR 5uA max.IPP 8.7A;TC .107%/°C 

60 

1.5SE130 

6 


A69 


VR 105V;VB 117-143V at IT 1mA:IR 5uA max:IPP 8.0A:TC .107%/ e C 

61 

1.5SE130A 

6 


A69 


VR 111V;VB 124-137V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 8.4A;TC .107%/°C 

62 

1.5SE150 

6 


A69 


VR 121V;VB 135-165V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 7.0A;TC ,108%/*C 

63 

1.5SE160 

6 


A69 


VR 130V:VB 144-176V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 6.5A.TC .108%/°C 

64 

1.5SE160A 

6 


A69 


VR 136V;VB 152-168V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 6.8A;TC .108%/°C 

65 

1.5SE170 

6 


A69 


VR 138V;VB 153-187V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 6.2A;TC .108%/°C 

66 

1.5SE170A 

6 


A69 


VR 145V;VB 162-179V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 6.4A;TC .108%/°C 

67 

1.5SE180 

6 


A69j 


VR 146V;VB 162-198V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 5.8A;TC .108%/“C 

68 

1.5SE180A 

6 


A69 


VR 154V;VB 171-189V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 6.1A;TC .108%/°C 

69 

1.5SE200A 

6 


A69 


VR 171V:VB 190-21 OV at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 5.5A;TC .108%/°C 

70 

2KZ6.8 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 5.5V,Clamp Volt 10.8V at Ipp 139A;Toierance 10% 

71 

2KZ6.8A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.VR 5.5V;Clamp Volt 10.8V at Ipp 139A;Tolerance 5% 

72 

2KZ6.8B 

6 


A3q0 

Zener KliDDer.VR 5.5V;ClamD Volt 10.8V at Idd 139A;Tolerance 20% 

73 

2KZ7.5 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.05V;Clamp Volt 11.7V at Ipp 128A;Tolerance 10% 

74 

2KZ7.5A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.05V;Clamp Volt 11.7V at Ipp 128A;Tolerance 5% 

75 

2KZ7.5B 

6 


A3o0 

Zener KliDDer.VR 6.05V:ClamD Volt 11.7V at Idd 128A:Tolerance 20% 

76 

2KZ8.2 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.63V;Clamp Volt 12.5V at Ipp 120A;Tolerance 10% 

77 

2KZ8.2A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.63V;Clamp Volt 12.5v at Ipp 120A;Tolerance 5% 

78 

2KZ8.2B 

6 


A3a0 

Zener KliDDer:VR 6.63V;ClamD Volt 12.5V at Idd 120A:Tolerance 20% 

79 

2KZ9 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 7.37V;Clamp Volt 13.8V at Ipp 109A;Tolerance 10% 

80 

2KZ9A 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 7.37V;Clamp Volt 13.8V at Ipp 109A;Tolerance 5% 

81 

2KZ9B 

6 


A3a0 

Zener KliDDer:VR 7.37V:ClamD Volt 13.8V at Idd 109A:Tolerance 20% 

82 

2KZ9.1 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.Breakdown Volt Range, 8.19-1 OV at 1.0 mA 

83 

2KZ9.1A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range, 8.65-9.55 at 1.0 mA 

84 

2KZ10 

6 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 8.10V:ClamD VoH 15V at Idd 100A:Tolerance 10% 

85 

2KZ10A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.VR 8.10V;Clamp Volt 15V at Ipp 100A;Tolerance 5% 

86 

2KZ10B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 8.10V;Clamp Volt 15V at Ipp 100A;Tolerance 20% 

87 

2KZ11 

6 


A3q§ 

Zener KliDDer;VR 8.92V;ClamD Volt 16.2V at Idd 93A:Tolerance 10% 

88 

2KZ11A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.VR 8.92V;Clamp Volt 16.2V at Ipp 93A;Tolerance 5% 

89 

2KZ11B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 8.92V;Clamp Volt 16.2V at Ipp 93A;Tolerance 20% 

90 

2KZ12 

6 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 9.72V:ClamD Volt 17.3V at Idd 87A:Tolerance 10% 

91 

2KZ12A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 9.72V;Clamp Volt 17.3V at Ipp 87A;Tolerance 5% 

92 

2KZ12B 

6 


A3q0 

Zener Klipper.VR 9.72V;Clamp Volt 17.3V at Ipp 87A;Tolerance 20% 

93 

2KZ13 

6 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 10.5V:ClamD Volt 19V at Idd 79A:Tolerance 10% 

94 

2KZ13A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 10.5V;Clamp Volt 19V at Ipp 79A;Tolerance 5% 

95 

2KZ13B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 10.5V;Clamp Volt 19V at Ipp 79A;Tolerance 20% 

96 

2KZ15 

6 


A3a$ 

Zener KliDDer:VR 12.1V:ClamD volt 22V at Idd 68A:tolerence 10% 

97 

2KZ15A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 12.1V;Clamp volt 22V at Ipp 68A;tolerence 5% 

98 

2KZ15B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 12.1V;Clamp volt 22V at Ipp 68A;tolerence 20% 

99 

2KZ16 

6 


A3o§ 

Zener KliDDer:VR 12.9V:ClamD volt 23.5V at Idd 64A:tolerence 10% 

100 

2KZ16A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR l2.9V;Clamp volt 23.5V at Ipp 64A;tolerence 5% 

101 

2KZ16B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 12.9V;Clamp volt 23.5V at Ipp 64A;tolerence 20% 

102 

2KZ18 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 14.5V:ClamD volt 26.5V at Idd 56.5A:tolerence 10% 

103 

2KZ18A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 14.5V;Clamp volt 26.5V at Ipp 56.5A;tolerence 5% 

104 

2KZ18B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 14.5V;Clamp volt 26.5V at Ipp 56.5A;tolerence 20% 

105 

2KZ20 

6 


A3a0 

Zener KliDDenVR 16.2V:clamD volt 29.1V at Idd 51.5A;tolerence 10% 

106 

2KZ43B 

6 


A3q0 

Zener Klipper.VR 34.8V;Clamp volt 61.9V at Ipp 24A;tolerence 20% 

107 

2KZ47 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 38.1V;Clamp volt 67.8V at Ipp 22.2A;tolerence 10% 

108 

2KZ47A 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 38.1V:ClamD volt 67.8V at Idd 22.2A;tolerence 5% 

109 

2KZ47B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 38.1V;Clamp volt 67.8V at Ipp 22.2A;tolerence 20% 

110 

2KZ51 

6 


A3g§_ 

Zener KliDDenVR 41.3V:ClamD volt 73.5V at Idd 20.4A:tolerence 10% 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


TU 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

2KZ51A 

2KZ51B 

2KZ56 

6 

6 


A3qT 

A3q0 

A3q§ 

Zener Klipper;VR 41.3V;Clamp volt 73.5V at Ipp 20.4A;tolerence 5% 

Zener Klipper;VR 41.3V;Clamp volt 73.5V at Ipp 20.4A;tolerence 20% 

Zener KliDDenVR 45.4V:ClamD volt 80.5V at Idd 18.6A:tolerence 10% 

4 

2KZ56A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 45.4V;Clamp volt 80.5V at Ipp 18.6A;tolerence 5% 

5 

2KZ56B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 45.4V;Clamp volt 80.5V at Ipp 18.6A;tolerence 20% 

6 

2KZ62 

6 


A3q$ 

Zener KliDDenVR 50.2V:ClamD volt 89V at Idd 16.9A:tolerence 10% 

7 

2KZ62B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 50.2V;Clamp volt 89V at Ipp 16.9A;tolerence 20% 

8 

2KZ68 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 55.1V;Clamp volt 98V at Ipp 15.3A;tolerence 10% 

9 

2KZ68A 

6 


A3q§ 

Zener KliDDer.VR 55.1V:ClamD volt 98V at Idd 15.3A:tolerence 5% 

10 

2KZ68B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 55.1V;Clamp volt 98V at Ipp 15.3A;tolerence 20% « 

11 

2KZ75 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 60.7V;Clamp volt 10.8v at Ipp 13.9A;tolerence 10% 

12 

2KZ75A 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 60.7V:ClamD volt 108V at Idd 13.9A:tolerence 5% 

13 

2KZ75B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 60.7V;Clamp volt 108V at Ipp 13.9A;tolerence 20% 

14 

2KZ82 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 66.4V;Clamp volt 118V at Ipp 12.7A;tolerence 10% 

15 

2KZ82A 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 66.4V:ClamD volt 118V at Idd 12.7A:tolerence 5% 

16 

2KZ82B 

6 


A3qJ2J 

Zener Klipper;VR 66.4V;Clamp volt 118V at Ipp 12.7A;tolerence 20% 

17 

2KZ90 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 73.7V;Clamp volt 131V at Ipp 11,4A;tolerence 10% 

18 

2KZ90B 

6 


A3q0 

Zener KliDDenVR 73.7V:ClamD volt 131V at Idd 11.4A:tolerence 20% 

19 

2KZ91 

6 


A3q§ 

Zener Klipper,Breakdown Volt Range 81.9-100V at IT 1.0mA 

20 

2KZ91A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper,Breakdown Volt Range 86.5-95.5V at IT 1.0mA 

21 

2KZ100 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 81V:ClamD volt 144V at Idd 10.4A:tolerence 10% 

22 

2KZ100A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 81V;Clamp volt 144V at Ipp 10.4 A;tolerence 5% 

23 

2KZ100B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 81V;Clamp volt 144V at Ipp 10.4A;tolerence 20% 

24 

2KZ110 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 89.2V:ClamD volt 158V at Idd 9.5A;tolerence 10% 

25 

2KZ110A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 89.2V;Clamp volt 158V at Ipp 9.5A;tolerence 5% 

26 

2KZ110B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 89.2V;Clamp volt 158V at Ipp 9.5A;tolerence 20% 

27 

2KZ120 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 97.2V;ClamD volt 173V at Idd 8.7A;tolerence 10% 

28 

2KZ120A 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 97.2V;Clamp volt 173V at Ipp 8.7A;tolerence 5% 

29 

2KZ120B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 97.2V;Clamp volt 173V at Ipp 8.7A;tolerence 20% 

30 

2KZ130 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 105V;ClamD volt 187V at Idd 8.0A:tolerence 10% 

31 

2KZ130A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.VR 105V;Clamp volt 187V at Ipp 8.0A;tolerence 5% 

32 

2KZ130B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 105V;Clamp volt 187V at Ipp 8.0A;tolerence 20% 

33 

2KZ150 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 121V:ClamD volt 215V at Idd 7.0A:tolerence 10% 

34 

2KZ150A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR l21V;Clamp volt 215V at Ipp 7.0A;tolerence 5% 

35 

2KZ150B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 121V;Clamp volt 215V at Ipp 7.0A;tolerence 20% N 

36 

2KZ160 

6 


A3o§ 

Zener KliDDenVR 130V;ClamD volt 230V at Idd 6.5A;tolerence 10% 

37 

2KZ160A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 130V;Clamp volt 230V at Ipp 6.5A;tolerence 5% 

38 

2KZ160B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 130V;Clamp volt 230V at Ipp 6.5A;tolerence 20% 

39 

2KZ170 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 138V;ClamD volt 244V at Idd 6.2A:tolerence 10% 

40 

2KZ170A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.VR 138V;Clamp volt 244V at Ipp 6.2A;tolerence 5% 

41 

2KZ170B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 138V;Clamp volt 244V at Ipp 6.2A;tolerence 20% 

42 

2KZ180 

6 


A3q§ 

Zener KliDDenVR 146V;ClamD volt 258V at Idd 5.8A;tolerence 10% 

43 

2KZ180A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 146V;Clamp volt 258V at Ipp 5.8A;tolerence 5% 

444 

15KS17 

6 


M122i 

VR17;VBR 18.9-23.1 V at It 50mA;VC:32.3;lr 5.0mA:lp464A 

45 

15KS17A 

6 


M122i 

VR17V;VBR18.9-20.9Vatlt50mA;Vc29.3V:IR5.0mA;lD512A 

46 

15KS18 

6 


M122i 

VR18V;VBR20-24.4Vatlt50mA;Vc34.2V;IR5.0mA;lp439A 

47 

15KS18A 

6 


M122i 

VR18V;VBR20-22.1Vatlt50mA;Vc30.9V;IR5.0mA;lp485A 

48 

15KS20 

6 


M122i 

VR20V;VBR22.2-27.1 Vatlt20mA:Vc37.9V;IR1.5mA;lD396A 

49 

15KS20A 

6 


M122i 

VR20V;VBR22.2-24.5Vatlt20mA;Vc34.3V;IR1.5mA;lp437A 

50 

15KS22 

6 


M122I 

VR22V;VBR24.4-29.8Vatlt10mA;Vc41.1 V;IR500uA;lp365A 

51 

15KS22A 

6 


M122I 

VR22V;VBR24.4-26.9Vatlt10mA;Vc37.1 V;IR500 uA;Id404A 

52 

15KS24 

6 


M122I 

VR24V;VBR26.7-32.6Vatlt5.0mA;Vc45V;IR150uA;lp333A 

53 

15KS24A 

6 


M122i 

VR24V;VBR26.7-29.5Vatlt5.0mA;Vc40.7V;IR150uA;lp369A 

54 

15KS26 

6 


M122i 

VR26V:VBR28.9-35.3Vatlt5.0mA:Vc48.7V:IR50uA:lD308A 

55 

15KS26A 

6 


M122i 

VR26V;VBR28.9-31.9Vatlt5.0mA;Vc44V;IR50uA;lp341A 

56 

15KS28A 

6 


M122i 

VR28.0;VBR31.1 -34.4Vatlt5mA;Vc47.5V;IR25uA;lp316A 

57 

15KS30 

6 


M122i 

VR30.0:VBR33.3-40.7Vatlt5mA:Vc56.2V:IR15uA:lD267A 

58 

15KS30A 

6 


M122i 

VR30.0;VBR33.3-36.8Vatlt5mA;Vc50.7V;IR15uA;lp296A 

59 

15KS33 

6 


M122i 

VR33.0;VBR36.7-44.9Vatlt5mA;Vc60.6V;IR10uA;lp248A 

60 

15KS33A 

6 


M122i 

VR33.0:VBR36.7-40.6Vatlt5mA:Vc54.8V:IR10uA:lD274A 

61 

15KS36 

6 


M122i 

VR36.0;VBR40-48.9Vatlt5mA;Vc66V;IR10uA;lp227A 

62 

15KS36A 

6 


M122i 

VR36.0;VBR40-44.2Vatlt5mA;Vc59.7V;IR10uA;lp251 A 

63 

15KS40 

6 


M122i 

VR40.0:VBR44.4-54.3Vatlt5mA:Vc72.8V:IR10uA;lD206A 

64 

15KS40A 

6 


M122i 

VR40.0;VBR44.4-49.1 Vatlt5mA;Vc65.8V;IR10uA;lp228A 

65 

15KS43 

6 


M122i 

VR43.0;VBR47.8-52.8Vatlt5mA;Vc77.1V;IR10uA;lp195A 

66 

15KS43A 

6 


M122i 

VR43.0:VBR50-61.1 Vatlt5mA:Vc69.7V:IR1 0 uA:Id21 5A 

67 

15KS45 

6 


M122i 

VR45.0;VBR50-55.3Vatlt5mA;Vc80.7V;IR10uA;lp186A 

68 

15KS45A 

6 


M122i 

VR45.0;VBR50-55.3Vatlt5.0mA;Vc73.0V;IR10uA;lp205.0A 

69 

15KS48 

6 


M122i 

VR48.0:VBR53.3-65.1 Vatlt5.0mA:Vc85.9V:IR1 0 uA;Id1 75.0A 

70 

15KS48A 

6 


M122i 

VR48.0;VBR53.3-58.9Vatlt5.0mA;Vc77.7V;IR10uA;lp193.0A 

71 

15KS51 

6 


M122i 

VR51.0;VBR56.7-69.3Vatlt5.0mA;Vc91,5V;IR10uA;lp164.0A 

72 

15KS51A 

6 


M122i 

VR51.0:VBR56.7-62.7Vatlt5.0mA:Vc92.8V:IR1 0 uA:Id1 81 .OA 

73 

15KS54 

6 


M122i 

VR54.0;VBR60-73.3Vatlt5.0mA;Vc96.8V;IR10uA;lp155.0A 

74 

15KS54A 

6 


M122i 

VR54.0;VBR60-66.3Vatlt5.0mA;Vc87.5V;IR10uA;lp171.0A 

75 

15KS58 

6 


M122i 

VR58.0:VBR64.4-78.7Vatlt5.0mA:Vc104.0V;IR10uA;lDl44.0A 

76 

15KS58A 

6 


M122i 

VR58.0;VBR64.4-71.2Vatlt5.0mA;Vc94.0V;IR10uA;lp160.0A 

77 

15KS60 

6 


M122i 

VR60.0;VBR66.7-81.5Vatlt5.0mA;Vc107.0V;IR10uA;lp140.0A 

78 

15KS60A 

6 


M122i 

VR60.0:VBR66.7-73.7Vatlt5.0mA:Vc97.0V:IR1 0 uA:Id1 54.0A 

79 

15KS64 

6 


M122i 

VR64.0;VBR71.1-86.9Vatlt5.0mA;Vc115.0V;IR10uA;lp130.0A 

80 

15KS64A 

6 


M122i 

VR64.0;VBR71.1-78.60Vatlt5.0mA;Vc104.0V;IR10uA;lp144.0A 

81 

15KS70 

6 


M122i 

VR70.0:VBR77.8-95.10Vatlt5.0mA:Vc126.0V;IR10uA:lDl 19.0A 

82 

15KS70A 

6 


M122i 

VR70.0;VBR77.8-86.0Vatlt5.0mA;Vc114.0V;IR10uA;lp132.0A 

83 

15KS75 

6 


M122i 

VR75.0.VBR83.3-102.0Vatlt5.0mA;Vc135.0V;IR10uA;lp111 .OA 

84 

15KS75A 

6 


M122i 

VR75.0:VBR83.3-92.10Vatlt5.0mA:Vc122.0V:IR1 0 uA:Id1 23.0A 

85 

15KS78 

6 


M122i 

VR78.0;VBR86.7-106.0Vatlt5.0mA;Vc140.0V;IR10uA;lp107A 

86 

15KS78A 

6 


M122i 

VR78.0;VBR86.7-95.80Vatlt5.0mA;Vc126.0V;IR10uA;lp119.0A 

87 

15KS85 

6 


M122i 

VR85.0:VBR94.4-115.0Vatlt5.0mA:Vc152.0V:IR1 0 uA:Id99.0A 

884 

15KS85A 

6 


M122i 

VR85.0;VBR94.4-104.0Vat It 5.0mA;Vc 137.0V;IR10UA;lp109.0A 

89 

15KS90 

6 


M122i 

VR90.0;VBR100-112.0Vatlt5.0mA;Vc160.0V;IR10uA;lp94.0A 

90 

15KS90A 

6 


M122i 

VR90.0:VBR100-111.0Vatlt5.0mA:Vc146.0V:IR10uA:lDl03.0A 

91 

15KS100 

6 


M122i 

VR100.0;VBR111 -136.0Vatlt5.0mA;Vc179.0V;IR10uA;lp84.0A 

92 

15KS100A 

6 


M122i 

VR100.0;VBR111 -123.0Vatlt5.0mA;Vc162.0V;IR10uA;lp93.0A 

93 

15KS110 

6 


M122i 

VR110.0:VBR122-149.0Vatlt5.0mA:Vc196.0V:IR1 0 uA:Id77.0A 

94 

15KS110A 

6 


M122i 

VR110.0;VBR122-135.0Vatlt5.0mA;Vc178.0V;IR10uA;lp84.0A 

95 

15KS120 

6 


M122i 

VR120.0;VBR133-163.0Vatlt5.0mA;Vc214.0V;IR10uA;lp70.0A 

96 

15KS120A 

6 


M122i 

VR120.0:VBR133-147.0Vatlt5.0mA:Vc193.0V:IR1 0 uA:Id78.0A 

97 

15KS130 

6 


M122i 

VR130.0;VBR144-176.0Vatlt5.0mA;Vc231.0V;IR10uA;lp65.0A 

98 

15KS130A 

6 


M122i 

VR130.0;VBR144-159.0Vatlt5.0mA;Vc209.0V;IR10uA;lp72.0A 

99 

15KS150 

6 


M122i 

VR150.0:VBR167-204.0Vatlt5.0mA:Vc268V:IR10uA:lD56.0A 

100 

15KS150A 

6 


M122i 

VR150.0;VBR167-185.0Vatlt5.0mA;Vc243V;IR10uA;lp62.0A 

101 

15KS160 

6 


M122i 

VR160.0;VBR178-218.0Vatlt5.0mA;Vc287V;IR10uA;lp52.0A 

102 

15KS160A 

6 


M122i 

VR160.0:VBR178-197.0Vatlt5.0mA:Vc259V:IR10uA;lD58.0A 

103 

15KS170 

6 


M122i 

VR170.0;VBR189-231.0Vatlt5.0mA;Vc304V;IR10uA;lp49.0A 

104 

15KS170A 

6 


M122i 

VR170.0;VBR189-209.0Vatlt5.0mA;Vc275V;IR10uA;lp55.0A 

105 

15KS180 

6 


M122i 

VR180.0:VBR200-244.0Vatlt5.0mA:Vc321V:IR10uA:lD47.0A 

106 

15KS180A 

6 


M122i 

VR180.0;VBR200-221.0Vatlt5.0mA;Vc291 V;IR10uA;lp52.0A 

107 

15KS200 

6 


M122i 

VR200.0;VBR222-271.0Vatlt5.0mA;Vc356V;IR10uA;lp42.0A 

108 

15KS200A 

6 


M122i 

VR200.0:VBR222-245.0Vatlt5.0mA:Vc322V:IR10uA:lD47.0A 

109 

15KS220 

6 


M122i 

VR220.0;VBR245-299.0Vatlt5.0mA;Vc393V;IR10uA;lp38.0A 

110 

15KS220A 

6 


M122i 

VR220.0:VBR245-271.0Vatlt5.0mA:Vc356V:IR10uA:lD42.0A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


in 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


2 

3 

15KS240 

15KS240A 

15KS260 

6 

6 


M122i 

M122i 

M122i 

VR24(5jVB , R’267-3267dVatIt5".OrriA;\/c428V;IRlOuA;lp35.0A - 

VR240;VBR267-295.0Vatlt5.0mA;Vc388V;IR10uA;lp39.0A 

VR260:VBR289-353.0Vatlt5.0mA:Vc464V:IR10uA:lD32.0A 

4 

15KS260A 

6 


M122i 

VR260;VBR289-319.0Vatlt5.0mA;Vc419V;IR10uA;lp36.0A 

5 

15KS280 

6 


M122I 

VR280;VBR311-380.0Vatlt5.0mA;Vc500V;IR10uA;lp30.0A 

6 

15KS280A 

6 


M122i 

VR280:VBR311-344Vatlt5mA:Vc452V:IR10uA:lo33A 

7 

BZW04-5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM;7.14 V(BR) max at IR 10mA;10.5 V(CL) at Ipp 38A 

8 

BZW04-5V8B 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM;7.14 V(BR) max at IR 10mA;10.5 V(CL) at Ipp 38A;Bidirect 

9 

BZW04-6V0 

6 


D015 

VBR 7.5V at 10mA;VclamD 11.7V max at 34A:UL recoanized 

10 

BZW04-6V4 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM;7.88 V(BR) max at IR 10mA;11.3 V(CL) at Ipp 35.4A 

11 

BZW04-6V4B 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM;7.88 V(BR) max at IR 10mA;11.3 V(CL) at Ipp 35.4A;Bidirect 

124 

BZW04-6V6 

6 


D015 

VBR 8.2V at lOma: Vclamp 12.5V max at 32A: UL recoanized 

13 

BZW04-7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM;8.61 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 33A 

14 

BZW04-7V0B 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM;8.61 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 33A;Bidirect 

15 

BZW04-7V4 

6 


D015 

VBR 9.1V at 1.0mA:VclamD 13.8V max at 29A:UL recoanized 

16 

BZW04-7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM;9.55 V(BR) max at IR 10mA;13.4 V(CL) at Ipp 30A 

17 

BZW04-7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM;9.55 V(BR) max at IR 1.0mA;13.4 V(CL) at Ipp 30A;Bidirect 

18 

BZW04-8V1 

6 


D015 

VBR 10V at 1.0mA;VclamD 15.0V max at 27A;UL recoanized 

19 

BZW04-8V6 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55 VRM;10.5 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5 V(CL) at Ipp 27.6A 

20 

BZW04-8V6B 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55 VRM;10.5 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5 V(CL) at Ipp 27.6A;Bidirect 

21 

BZW04-8V9 

6 


D015 

VBR 11V at 1.0mA;Vclamo 16.2V max at 24.7A:UL recoanized 

22 

BZW04-9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM;11.6 V(BR) max at IR 1.0mA;15.6 V(CL) at Ipp 25.7A 

23 

BZW04-9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM;11.6 V(BR) max at IR 1.0mA;15.6 V(CL) at Ipp 25.7A;Bidirect 

24 

BZW04-9V7 

6 


D015 

VBR 12V at 1.0mA;Vclamp 17.3V max at 23.1 A;UL recoanized 

25 

BZW04-9V9 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM;12.6 V(BR) max at IR 1.0mA;16.7 V(CL) at Ipp 24A 

26 

BZW04-9V9B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM;12.6 V(BR) at IR 1.0mA; 16.7 V(CL) at Ipp 24A;Bidirectional 

27 

BZW04-10 

6 


D015 

VBR 13V at 1.0mA;Vclamo 19.0V max at 21A;UL recoanized 

28 

BZW04-11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;12.7 V(BR) at IR 1.0mA; 18.2 V(CL) at Ipp 22A 

29 

BZW04-1 IB 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;12.7 V(BR) at IR 1.0mA;18.2 V(CL) at Ipp 22A;Bidirect 

30 

BZW04-12 

6 


D015 

VBR 15V at 1.0mA;VclamD 22.0V max at 18.2A;UL recoanized 

31 

BZW04-12V5 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM;15.8 V(BR) at IR 1.0mA;21.2 V(CL) at Ipp 19A 

32 

BZW04-12V5B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM;15.8 V(BR) at IR 1.0mA;21.2 V(CL) at Ipp 19A;Bidirect 

33 

BZW04-13 

6 


D015 

VBR 16V at 1.0mA;Vclamo 23.5V max at 17A;UL recoanized 

34 

BZW04-13V5 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6 VRM;16.8 V(BR) at IR 1.0mA;22.5 V(CL) at Ipp 17.8A 

35 

BZW04-13V5B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6 VRM;16.8 V(BR) max at IR 1.0mA;22.5 V(CL) at Ipp 17.8A;Bidirectional 

36 

BZW04-14 

6 


D015 

VBR 18V at 1 .OmA;Vclamo 26.5V max at 15.1A:UL recoanized 

37 

BZW04-15 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM;18.9 V(BR) max at IR 1.0mA;25.2 V(CL) at Ipp 16A 

38 

BZW04-15B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM;18.9 V(BR) max at IR 1.0mA;25.2 V(CL) at Ipp 16A;Bidirectional i 

39 

BZW04-16 

6 


D015 

VBR 20V at 1.0mA;Vclamo 29.1V max at 13.7A;UL recoanized 

40 

BZW04-17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;21V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 14.5A 

41 

BZW04-17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;21V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 14.5A;Bidirectional 

42 

BZW04-18 

6 


Alba 

Voltaae Suppressor;V(BR) 24.2V max.IRM 5uA at VRM 17.8V 

43 

BZW04-18V15 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8 VRM;23.1 V(BR) max at IR 1.0mA;30.6 V(CL) at Ipp 13A 

44 

BZW04-18V5B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;23.1V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 13A;Bidirectional 

45 

BZW04-19 

6 


Alba 

Voltaae Suppressor;V(BR) 26.4V max;IRM 5uA at VRM 19.4V 

46 

BZW04-20 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 12A 

47 

BZW04-20B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

48 

BZW04-22 

6 


Alba 

Voltaae Suppressor;V(BR) 29.7V max:IRM 5uA at VRM 21.8V 

49 

BZW04-23 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 10.7A 

50 

BZW04-23B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 10.7A;Bidirectiona! 

51 

BZW04-26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.5V(CL) at Ipp 9.6A 

52 

BZW04-26B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.5V(CL) at Ipp 9.6A;Bidirectional 

53 

BZW04-27 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 36.3V max;IRM 5uA at VRM 26.8V 

54 

BZW04-28 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) max at IR 1.0mA:45.7V(CU at Ipp 8.8A 

55 

BZW04-28B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 8.8A;Bidirectional 

56 

BZW04-29 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 39.6V max.IRM 5uA at VRM 29.1V 

57 

BZW04-31 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA:49.9V(CL) at Ipp 8.0A 

58 

BZW04-31B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 8.0A;Bidirectional 

59 

BZW04-32 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 42.9V max;IRM 5uA at VRM 31.6V 

60 

BZW04-33 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:41.0V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Ipp 7.4A 

61 

BZW04-33B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;41.0V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 7.4A;Bidirectional 

62 

BZW04-35 

6 


Albg 

Voltaqe Suppressor;V(BR) 47.3V max;IRM 5uA at VRM 34.8V 

63 

BZW04-37 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Ipp 6.7A 

64 

BZW04-37B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 6.7A;Bidirectional 

65 

BZW04-38 

6 


Albq 

Voltage Suppressor;V(BR) 51.7V max;IRM 5uA at VRM 38.1V 

66 

BZW04-40 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:49.4V(BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at loo 6.2A 

67 

BZW04-40B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V(BR) max at IR 1,0mA;64.8V(CL) at Ipp 6.2A;Bidirectional 

68 

BZW04-41 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 56.1V max;IRM 5uA at VRM 41.3V 

69 

BZW04-44 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA:70.1 V(CL) at Ipp 5.7A 

70 

BZW04-44B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 5.7A;Bidirect 

71 

BZW04-45 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 61.6V max;IRM 5uA at VRM 45.4V 

72 

BZW04-48 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 5.2A 

73 

BZW04-48B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 5.2A;Bidirectional 

74 

BZW04-50 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 68.2V max;IRM 5uA at VRM 50.2V 

75 

BZW04-53 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM:65.1V(BR1 max at IR 1.0mA:85V(CL) at Ipp 4.7A 

76 

BZW04-53B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;65.1V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 4.7A;Bidirectional 

77 

BZW04-55 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 74.8 Vmax;IRM 5uA at VRM 55.1 V 

78 

BZW04-58 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM;71.4V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CU at loo 4.3A 

79 

BZW04-58B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM;71.4V(BR) max at 1.0mA;92V(CL) at Ipp 4.3A;Bidir 

80 

BZW04-61 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 82.5 Vmax;IRM 5uA at VRM 60.7 V 

81 

BZW04-64 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at 1.0mA;103V(CU at loo 3.9A 

82 

BZW04-64B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;78.8V(BR) max at 1.0mA;103V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

83 

BZW04-66 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 90.2 Vmax;IRM 5uA at VRM 66.4 V 

84 

BZW04-70 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;86.1V(BR) max at 1.0mA:113VICL at Ipp 3.5A 

85 

BZW04-70B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;86.1V(BR) max at 1.0mA;113V(CL at Ipp 3.5A;Bidirectional 

86 

BZW04-74 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 100 Vmax;lrm 5uA at VRM 73.7 VI 

87 

BZW04-78 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at 1.0mA;125V(CL) at loo 3.2A 

88 

BZW04-78B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at 1.0mA;125V(CL) at Ipp 3.2A;Bidir 

89 

BZW04-81 

6 


D015 

VBR 100V at 1.0mA;Vclamp 144V max at 2.8A;UL recognized 

90 

BZW04-85 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:105V(BR) max at 1.0mA;137V(CL) at loo 2.9A 

91 

BZW04-85B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at 1.0mA;137V(CL) at Ipp 2.9A;Bidirectional 

92 

BZW04-89 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 121 Vmax;IRM 5uA at VRM 89.2 V 

93 

BZW04-94 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CU at loo 2.6A 

94 

BZW04-94B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 2.6A;Bidirectional 

95 

BZW04-97 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 132 Vmax.IRM 5uA at VRM 97.2 V 

96 

BZW04-102 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM:126V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CU at loo 2.4A 

97 

BZW04-102B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at 1.0mA;165V(CL) at Ipp 2.4A;Bidirect 

98 

BZW04-105 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 143 Vmax;IRM 5uA at VRM 105 V 

99 

BZW04-111 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM:137V(BR) max at 1.0mA:179V(CL) at loo 2.2A 

100 

BZW04-111B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;137V(BR) max at 1.0mA;179V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirect 

101 

BZW04-121 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 165 Vmax;IRM 5uA at VRM 121 V 

102 

BZW04-128 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1.0mA:207V(CL) at loo 2.0A 

103 

BZW04-128B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;158V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirect 

104 

BZW04-130 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 176 Vmax;IRM 5uA at VRM 130 V 

105 

BZW04-136 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;168V(BR1 max at IR 1.0mA:219VfCU at loo 1.8A 

106 

BZW04-136B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 1.8A;Bidirect 

107 

BZW04-138 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 187 Vmax;IRM 5uA at VRM 138 V 

108 

BZW04-144 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM:179V(BR1 max at IR 1.0mA:234V(CL1 at loo 1.7A 

109 

BZW04-145B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 1.7A;Bidirect 

110 

BZW04-146 

6 


Alba 

Voltaae Suooressor:V(BR) 198 Vmax:IRM 5uA at VRM 146 V 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 


IT 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

BZW04-154 

BZW04-154B 

BZW04-162 

6 

6 

6 


A398m 

A398m 

Alba 

IIWT.OuA at 154VF^W(B'R) m5x ■5TIR _: ro^Al2T6\7(CIT aflpplM 

IRM 5.0uA at 154VRM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirect 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 220V max:IRM 5uA at VRM 162V 

4 

BZW04-171 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 171 VRM;210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 1.5A 

5 

BZW04-171B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 171VRM;210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 1.5A;Bidirect 

6 

BZW04-188 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188VRM:231 VfBR) max at IR 1.0mA:301VfCL) at Idd 1.4A 

7 

BZW04-188B 

6 


A398m 

IRM 5,0uA at 188VRM;231 V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Ipp 1.4A;Bidirect 

8 

BZW04-213 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 1.5A 

9 

BZW04-213B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213VRM:263V(BR) max at IR 1,0mA:344VfCL) at Idd 1.5A:Bidirect 

10 

BZW04-239 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 1.5A 

11 

BZW04-239B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at 1.0mA;384V(CL) at Ipp 1.5A;Bidirectional 

12 ! 

BZW04-256 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256VRM:315V(BR) max at 1.0mA:414V(CL) at Idd 1.2A 

13 

BZW04-256B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256VRM;315V(BR) max at 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1.2A;Bidirectional 

14 

BZW04-273 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 1.2A 

15 

BZW04-273B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Idd 1.2A:Bidirectional 

16 

BZW04-299 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 900mA 

17 

BZW04-299B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at IPP 900mA;Bidir 

18 

BZW04-342 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1.0mA:548V(CL) at Idd 900mA 

19 

BZW04-342B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 900mA;Bidirect 

20 

BZW04-376 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376VRM;462V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 800mA 

21 

BZW04-376B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376VRM:462V(BR) max at IR 1.0mA;603VfCL) at Idd 800mA;Bidirect 

22 

BZW04P5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM;7.48 V(BR) max at IR 10mA;10.5 V(CL) at Ipp 38A 

23 

BZW04P5V8B 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM;7.48 V(BR) max at IR 10mA;10.5 V(CL) at Ipp 38A;Bidirect 

24 

BZW04P6V4 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM:8.25 VfBR) max at IR 10mA:11.3 VfCL) at Idd 35.4A 

25 

BZW04P6V4B "1 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM;8.25 V(BR) max at IR 10mA;11.3 V(CL) at Ipp 35.4A;Bidirect 

26 

BZW04P7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM;9.02 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 33A 

27 

BZW04P7V0B 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM;9.02 VfBR) max at IR 10mA;12.1 VfCL) at Idd 33A:Bidirect 

28 

BZW04P7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM;10.0 V(BR) max at IR 10mA;13.4 V(CL) at Ipp 30A 

29 

BZW04P7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM;10.0 VfBR) max at IR 10mA;13.4 V(CL) at Ipp 30A;Bidirect 

30 

BZW04P8V5 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55 VRM;11.0 VfBR) max at IR 1.0mA;14.5 VfCL) at Idd 27.6A 

31 

BZW04P8V5B 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55 VRM;11.0 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5 V(CL) at Ipp 27.6A;Bidirect 

32 

BZW04P9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM;12.1 V(BR) max at IR 1.0mA;15.6 V(CL) at Ipp 25.7A 

33 

BZW04P9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM:12.1 VfBR) max at IR 1.0mA:15.6 VfCL) at Idd 25.7A;Bidirect 

34 

BZW04P10 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM; 13.2 VfBR) max at IR 1.0mA;16.7 VfCL) at Ipp 24A 

35 

BZW04P10B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM;13.2 VfBR) max at IR 1.0mA;16.7 VfCL) at Ipp 24A;Bidirect 

36 

BZW04P11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;14.3 VfBR) at IR 1.0mA;18.2 VfCL) at Idd 22A 

37 

BZW04P11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;14.3 VfBR) at IR 1.0mA;18.2 VfCL) at Ipp 22A;Bidirect 

38 

BZW04P13 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM; 16.5 VfBR) at IR 1.0mA;21.2 VfCL) at Ipp 19A 

39 

BZW04P13B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM;16.5 VfBR) at IR 1.0mA;21.2 VfCL) at Idd 19A;Bidirect 

40 j 

BZW04P14 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6 VRM;17.6 VfBR) at IR 1.0mA;22.5 VfCL) at Ipp 17.8A 

41 I 

BZW04P14B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6 VRM;17.6 VfBR) at IR 1.0mA;22.5 VfCL) at Ipp 17.8A;Bidirect 

42 

BZW04P15 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM;19.8 VfBR) max at IR 1.0mA:25.2 VfCL) at Idd 16A 

43 

BZW04P15B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM;19.8 VfBR) max at IR 1.0mA;25.2 VfCL) at Ipp 16A;Bidirectional 

44 

BZW04P17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;22V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 14.5A 

45 

BZW04P17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;22V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Idd 14.5A;Bidirectional 

46 

BZW04P19 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8 VRM;24.2 VfBR) max at IR 1.0mA;30.6 VfCL) at Ipp 13A 

47 

BZW04P19B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8 VRM;24.2 VfBR) max at IR 1.0mA;30.6 VfCL) at Ipp 13A;Bidirectional 

48 

BZW04P20 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;26.4V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 12A 

49 

BZW04P20B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;26.4V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

50 

BZW04P23 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 10.7A 

51 

BZW04P26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:33.0V(BR) max at IR 1.0mA;41.5V(CL) at Ipd 9.6A 

52 

BZW04P26B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;33.0V(BR) max at IR 1.0mA;41.5V(CL) at Ipp 9.6A;Bidirectional 

53 

BZW04P28 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 8.8A 

54 

BZW04P28B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;45.7VfCL) at Idd 8.8A:Bidirectional 

55 

BZW04P31 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 8.0A 

56 

BZW04P31B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 8.0A;Bidirectional 

57 

BZW04P33 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Idd 7.4A 

58 

BZW04P37 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 6.7A 

59 

BZW04P37B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;59.3VfCL) at Ipp 6.7A;Bidirectional 

60 

BZW04P40 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at !pp 6.2A 

61 

BZW04P40B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 6.2A;Bidirectional 

62 

BZW04P44 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 5.7A 

63 

BZW04P44B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1VfBR) max at IR 1.0mA:70.1V(CL) at Idd 5.7A;Bidirectional 

64 

BZW04P48 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77VfCL) at Ipp 5.2A 

65 

BZW04P48B 

6 


A398rn 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 5.2A;Bidirectional 

66 

BZW04P53 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2VfBR) max at IR 1,0mA;85VfCL) at Ipd 4.7A 

67 

BZW04P53B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 4.7A;Bidirectional 

68 

BZW04P58 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 4.3A 

69 

BZW04P50B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM;74.8VfBR) max at IR 1.0mA:92V(CL) at Idd 4.3A:Bidirectional 

70 

BZW04P64 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA; 103V(CL) at Ipp 3.9A 

71 

BZW04P64B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA;103V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

72 

BZW04P70 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:90.2VfBR) max at 1.0mA:113VICL) at Idd 3.5A 

73 

BZW04P70B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;90.2V(BR) max at 1.0mA;113V(CL at Ipp 3.5A;Bidirectional 

74 

BZW04P78 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at 1.0mA; 125VfCL) at Ipp 3.2A 

75 

BZW04P78B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.BVRM:100V(BR) max at 1.0mA;125V(CL) at Idd 3.2A:Bidirectional 

76 

BZW04P85 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at 1.0mA;137V(CL) at Ipp 2.9A 

77 

BZW04P85B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at 1.0mA; 137V(CL) at Ipp 2.9A;Bidirectional 

78 

BZW04P94 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM:121 VfBR) max at IR 1,0mA;152V(CL) at Idd 2.6A 

79 

BZW04P94B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;121 V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 2.6A;Bidirectional 

80 

BZW04P102 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 2.4A 

81 

BZW04P102B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM:132V(BR) max at IR 1.0mA: 165VfCL) at Idd 2.4A:Bidirectional 

82 

BZW04P111 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;143V(BR) max at 1.0mA;179V(CL) at Ipp 2.2A 

83 

BZW04P111B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;143V(BR) max at 1.0mA;179V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirect 

84 

BZW04P128 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207VfCL) at Idd 2.0A 

85 

BZW04P128B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirect 

86 

BZW04P136 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 1.8A 

87 

BZW04P136B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM:176V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Idd 1.8A;Bidirect 

88 

BZW04P145 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 1.7A 

89 

BZW04P145B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;187VfBR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 1.7A;Bidirect 

90 

BZW04P154 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM:198VfBR) max at IR 1.0mA:246VfCL) at Idd 1.6A 

91 

BZW04P154B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA;246VfCL) at Ipp 1.6A;Bidirect 

92 

BZW04P171 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 171VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 1.5A 

93 

BZW04P171B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 171 VRM:220VfBR) max at IR 1.0mA:274V(CL) at Idd 1.5A:Bidirect 

94 

BZW04P188 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA;301V(CL) at Ipp 1.4A 

95 

BZW04P188B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA;301VfCL) at Ipp 1.4A;Bidirect 

96 

BZW04P213 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213VRM:275VfBR) max at IR 1.0mA:344V(CL) at Idd 1.5A 

97 

BZW04P213B 

6 


A398m 

IRM 5.buA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 1.5A;Bidirect 

98 

BZW04P239 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 1.5A 

99 

BZW04P239B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239VRM:308VfBR) max at IR 1.0mA:384VfCL) at Idd 1.5A:Bidirect 

100 

BZW04P256 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256VRM;330VfBR) max at 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1.2A 

101 

BZW04P256B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256VRM;330V(BR) max at 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1.2A;Bidirectional 

102 

BZW04P273 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273VRM:352VfBR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Idd 1.2A 

103 

BZW04P273B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273VRM;352V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp i.2A;Bidirectional 

104 

BZW04P299 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at ipp 900mA 

105 

BZW04P299B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299VRM:385VfBR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Idd 900mA:Bidirectional 

106 

BZW04P342 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 900mA 

107 

BZW04P342B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 900mA;Bidirect 

108 

BZW04P376 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376VRM:484VfBR) max at IR 1.0mA:603VfCL) at Idd 800mA 

109 

BZW04P376B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376VRM;484V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 800mA;Bidirect 

110 

BZW06-5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.14V(BR) max at IR 10mA:10.5VfCL) at Idd 57A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


in 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 



DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

BzWd6-5V8B 

BZW06-6V4 

BZW06-6V4B 

6 

6 

6 


A398m 

A398m 

A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.14V(BR) max at 10mA;10.5V(CL) at Ipp 57A;Bidirect 

IRM 500uA at 6.4VRM;7.88V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 53A 

IRM 500uA at 6.4VRM;7.88V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Idd 53A:Bidirectional 

4 

BZW06-7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02VRM;8.61 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 50A 

5 

BZW06-7V0B 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02VRM;8.61 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 50A;Bidirectional 

6 

BZW06-7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA:13.4V(CU at Idd 45A 

7 

BZW06-7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A;Bidirectional 

8 

BZW06-8V5 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55VRM;10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 41A 

9 

BZW06-8V5B 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55VRM;10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Idd 41A:Bidirectional 

10 

BZW06-9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 38A 

11 

BZW06-9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 38A;Bidirectional 

12* 

BZW06-10 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:12.6V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CU at Idd 36A 

13# 

BZW06-10B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM;12.6V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 36A;Bidirectional 

144 

BZW06-11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1VRM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 33A 

154 

BZW06-11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1VRM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Idd 33A:Bidirectional 

16# 

BZW06-13 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;15.8V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A 

17* 

BZW06-13B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;15.8V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A;Bidirectional 

18# 

BZW06-14 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Idd 27A 

19* 

BZW06-14B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A;Bidirectional 

204 

BZW06-15 

6 


A398m 

Irm 5.0uA at 15. 

21 ♦ 

BZW06-15B 

6 


A398m 

Irm 5.0uA at 15.3 Vrm; 18.9 V(BR) max at Ir 1.0mA;25.2 V(CL1 at Idd 24A:Bidirectional 

22# 

BZW06-17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;21 V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A 

23 ♦ 

BZW06-17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;21V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A;Bidirectional 

24 

BZW06-19 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:23.1 V(BR) max at IR 1,0mA:30.6V(CU at Idd 20A 

25 

BZW06-19B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;23.1V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A;Bidirectional 

26 

BZW06-20 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 18A 

27 

BZW06-20B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Idd 18A:Bidirectional 

28 

BZW06-23 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A 

29 

BZW06-23B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A;Bidirectional 

30 

BZW06-26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Idd 14.5A 

31 

BZW06-26B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR)m ax at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.5A;Bidirectional 

32 

BZW06-28 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:34.7V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 13.1 A 

33 

BZW06-28B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Idd 13.1 A;Bidirectional 

34 

BZW06-31 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1,0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 

35 

BZW06-31B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

36 

BZW06-33 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;41V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Idd 11.1 A 

37 

BZW06-33B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;41 V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 11.1A;Bidirectional 

38 

BZW06-37 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 10.1 A 

39 

BZW06-37B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at lbb 10.1 A;Bidirectional 

40 

BZW06-40 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

41 

BZW06-40B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A;Bidirectional 

42 

BZW06-44 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at lbb 8.6A 

43 

BZW06-44B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1,0mA;70.1 V(CL) at Ipp 8.6A;Bidirectional 

44 

BZW06-48 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 7.8A 

45 

BZW06-48B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Idd 7.8A;Bidirectional 

46 

BZW06-53 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;65.1 V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 7.1 A 

47 

BZW06-53B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;65.1 V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 7.1 A;Bidirectional 

48 

BZW06-58 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM;71.4V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Idd 6.5A 

49 

BZW06-58B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;71.4V(BR) max at IR 1,0mA;92V(CL) at Ipp 6.5A;Bidirectional 

50 

BZW06-64 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 5.8A 

51 

BZW06-64B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Idd 5.8A:Bidirectional 

52 

BZW06-70 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM;86.1V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 

53 

BZW06-70B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM;86.1V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A;Bidirectional 

54 

BZW06-78 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Idd 4.8A 

55 

BZW06-78B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A;Bidirectional 

56 

BZW06-85 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 4.4A 

57 

BZW06-85B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Idd 4.4A:Bidirectional 

58 

BZW06-94 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 3.9A 

59 

BZW06-94B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA; 152V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

60 

BZW06-102 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Idd 3.6A 

61 

BZW06-102B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A;Bidirectional 

62 

BZW06-111 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111 VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 3.4A 

63 

BZW06-111B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111 VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Idd 3.4A:Bidirectional 

64 

BZW06-128 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;158V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.9A 

65 

BZW06-128B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;158V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.9A;Bidirectional 

66 

BZW06-136 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Idd 2.7A 

67 

BZW06-136B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 2.7A;Bidirectional 

68 

BZW06-145 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 2.6A 

69 

BZW06-145B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Idd 2.6A:Bidirectional 

70 

BZW06-154 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 2.4A 

71 

BZW06-154B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 2.4A;Bidirectional 

72 

BZW06-171 

6 


A398m 

IRM 5.0ua at 171VRM:210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Idd 2.2A 

73 

BZW06-171B 

6 


A398m 

IRM 5.0ua at 171 VRM;210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirectional 

74 

BZW06-188 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188 VRM;231 V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Ipp 2.0A 

75 

BZW06-188B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188 VRM:231 V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Idd 2.0A:Bidirectional 

76 

BZW06-213 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213 VRM;263 V(BR) max at IR 1.0mA;344 V(CL) at Ipp 2.0A 

77 

BZW06-213B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213 VRM;263 V(BR) max at IR 1.0mA;344 V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirectional 

78 

BZW06-239 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239 VRM:294 V(BR) max at IR 1.0mA:384 V(CL) at Idd 2.0A 

79 

BZW06-239B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239 VRM;294 V(BR) max at IR 1.0mA;384 V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirectional 

80 

BZW06-256 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256 VRM;315 V(BR) max at IR 1.0mA;414 V(CL) at Ipp 1.6A 

81 

BZW06-256B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256 VRM;315 V(BR) max at IR 1.0mA:414 V(CL) at Idd 1.6A:Bidirectional 

82 

BZW06-273 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273 VRM;336 V(BR) max at IR 1.0mA;438 V(CL) at Ipp 1.6A 

83 

BZW06-273B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273 VRM;336 V(BR) max at IR 1.0mA;438 V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 

84 

BZW06-299 

6 


A398m 

IRM 5.0A at 299 VRM;368 V(BR) max at IR 1.0mA:482 VfCL) at Idd 1.6A 

85 

BZW06-299B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299 VRM;368 V(BR) max at 1.0mA;482 V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 

86 

BZW06-342 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342 VRM;420 V(BR) max at 1.0mA;548 V(CL) at Ipp 1.3A 

87 

BZWQ6-342B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342 VRM:420 V(BR) max at 1.0mA:548 V(CL) at Idd 1.3A:Bidirectional 

88 

BZW06-376 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376 VRM;462 V(BR) max at 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 1.3A 

89 

BZW06-376B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376 VRM;462 V(BR) max at 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 1.3A;Bidirectional 

90 

BZW06P5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.48V(BR) max at 10mA:10.5V(CL) at Idd 57A 

91 

BZW06P5V8B 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at 10mA;10.5V(CL) at Ipp 57A 

92 

BZW06P6V4 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4VRM;8.25V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 53A 

93 

BZW06P6V4B 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4VRM;8.25V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Idd 53A:Bidirect 

94 

BZW06P7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02VRM;9.02V(BR) max at IR 10mA;12.1(V(CL) at Ipp 50A 

95 

BZW06P7V0B 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02VRM;9.02V(BR) max at IR 10mA;12.1(V(CL) at Ipp 50A;Bidirect 

96 

BZW06P7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM;10(V(BR! max at IR 1.0mA;13.4V(CU at Idd 45A 

97 

BZW06P7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM;10(V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A;Bidirect 

98 ♦ 

BZW06P8V5 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55VRM;11 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 41A 

99 ♦ 

BZW06P8V5B 

6 


A398m 

IRM IOuA at 8.55VRM:11V(BR) max at IR 1.0mA:14.5V(CL) at Idd 41A:Bidirectional 

100 

BZW06P9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 48A 

101 

BZW06P9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 48A;Bidirectional 

102 

BZW06P10 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:13.2V(BR1 max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Idd 36A 

103 

BZW06P10B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM;13.2V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 36A;Bidirectional 

104 

BZW06P11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1VRM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 33A 

105 

BZW06P11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1VRM:14.3V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CD at Idd 33A:Bidirectional 

106 

BZW06P13 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A 

107 

BZW06P13B 

6 


A398m , 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A;Bidirectional 

108 

BZW06P14 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:17.6V(BR) max at IR 1.0mA:22.5V(CL) at Idd 27A 1 

109 

BZW06P14B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A;Bidirectional 

110 

BZW06P15 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:19.8VfBR) max at IR 1.0mA:25.2VfCL) at Idd 24A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


W 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


■mat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

II 1 1 1 II 1 

Q 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 24A;Bidirectional- 

2 

BZW06P17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;22V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A 

3 

BZW06P17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:22VfBR) max at IR 1.0mA:27.7V(CL) at Idd 22A;Bidirectioanl 



Q 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A nl 



Q 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A;Bidirectional 



II 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;26.4V(BR) at IR 1.0mA:33.2VfCL) at Idd 18A 

■UH 


il 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;26.4V(BR) at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 18A;Bidirectional 

n 




A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;29.7V(BR) at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A 



El 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM;29.7V(BR) at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Idd 16A;Bidirectional 


BZW06P26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;33V(BR) at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.5A 


BZW06P26B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;33V(BR) at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.5A;Bidirectional 


BZW06P28 

6 


A398m 1 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;36.3V(BR) at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Idd 13.1 A 



6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;36.3V(BR) at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 13.1 A;Bidirectional 



6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;39.6V(BR) at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 





A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:39.6V(BR) at IR 1,0mA:49.9V(CD at Idd 12A;Bidirectional 


BZW06P33 



A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 11.1 A 


BZW06P33B 



A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 11.1 A;Bidirectional 


BZW06P37 



A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Idd 10.1 A 

19 

BZW06P37B 



A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR l.0mA;59.3V(CL) at Ipp 10.1 A;Bidirectional 

20 

BZW06P40 



A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

21 

BZW06P40B 



A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at Idd 9.3A;Bidirectional 





A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A 


BZW06P44B 



A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A;Bidirectional 


BZW06P48 

31 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA:77V(CL) at Idd 7.8A 


BZW06P48B 



A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 7.8A;Bidirectional 


BZW06P53 



A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 7.1 A 


BZW06P53B 



A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Idd 7.1 A:Bidirectional 



] 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 6.5A 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 6.5A;Bidirectional 



4 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1 VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Idd 5.8A 



I 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1 VRM;82.5V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 5.8A;Bidirectional 


BZW06P70 

1 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 



4 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA:113V(CU at Idd 5.3A:Bididrectional 



J 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at IR 1,0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A 


BZW06P78B 



A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A;Bidirectiona! 


BZW06P85 

4 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Idd 4.4A 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 4.4A;Bidirectional 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;121V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 3.9A 



4 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM:121V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Idd 3.9A;Bidirectional 


BZW06P102 

j 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A 


BZW06P102B 

1 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A;Bidirectional 


BZW06P111 



A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CU at Idd 3.4A 





A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 3.4A;Bidirectional 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.9A 





A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA:207V(CL) at Idd 2.9A;Bidirectional 





A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 2.7A 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 2.7A;Bidirectional 





A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CL) at Idd 2.6A 

49 

BZW06P145B 



A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 2.6A;Bidirectional 

50 

BZW06P154 

3 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 2.4A 

51 

BZW06P154B 



A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CU at Inn 2,4A;Bidirectiona! 


BZW06P171 



A398m 

IRM 5.0uA at 171 VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A 

KsHi 

BZW06P171B 

1 


A398m 

IRM 5.0uA at 171 VRM;220 V(BR) max at IR 1.0mA;274 V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirectional 

E9 

BZW06P188 



A398m 

IRM 5.0uA at 188 VRM;242 V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Idd 2.0A 

EH 




A398m 

IRM 5.0uA at 188 VRM;242 V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirectional 

mm 


1 


A398m 

IRM 5.0uA at 213 VRM;275 V(BR) max at IR 1.0mA;344 V(CL) at Ipp 2.0A 

Etfl 




A398m 

IRM 5.0uA at 213 VRM:275 V(BR) max at IR 1.0mA;344 V(CL) at Idd 2.0A;Bidirectional 


BZW06P239 



A398m 

IRM 5.0uA at 239 VRM;308 V(BR) max at IR 1.0mA;384 V(CL) at Ipp 2.0A 


BZW06P239B 

1 


A398m 

IRM 5.0uA at 239 VRM;308 V(BR) max at IR 1.0mA;384 V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirectional 

BHI 




A398m 

IRM 5.0uA at 256 VRM:330 V(BR) max at IR 1.0mA:414 V(CL) at Idd 1.6A 

mam 

IsWM»sis 



A398m 

IRM 5.0uA at 256 VRM;330 V(BR) max at IR 1.0mA;414 V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 

. 


1 


A398m 

IRM 5.0uA at 273 VRM;352 V(BR) max at IR 1.0mA;438 V(CL) at Ipp 1.6A 

EH 




A398m 

IRM 5.0uA at 273 VRM:352 V(BR) max at IR 1.0mA:438 V(CL) at Idd 1. 6A:Bidirectional ! 


BZW06P299 



A398m 

IRM 5.0A at 299 VRM;385 V(BR) max at IR 1.0mA;482 V(CL) at Ipp 1.6A 


BZW06P299B 

1 


A398m 

IRM 5.0A at 299 VRM;385 V(BR) max at IR 1.0mA;482 V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 


BZW06P342 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342 VRM;440 V(BR) max at 1.0mA:548 V(CL) at Idd 1.3A 


BZW06P342B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342 VRM;440 V(BR) max at 1.0mA;548 V(CL) at Ipp 1.3A;Bidirectional 


BZW06P376 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376 VRM;484 V(BR) max at 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 1.3A 


BZW06P376B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376 VRM;484 V(BR) max at 1.0mA:603 V(CL) at Idd 1.3A:Bidirectional 


BZW25-12 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 12.0VRM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;21.9V(CL) at Ipp 114A 


BZW25-12B 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 12 VRM;16.5 V(BR) max at 1.0mA;21.9 V(CL) at Ipp 114A;Bidirectional 


BZW25-24 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 24.0VRM:33.0V(BR) max at IR 1.0mA:43.8V(CL) at Idd 57A 

73 

BZW25-24B 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 24 VRM;33.0 V(BR) max at 1.0mA;43.8 V(CL) at Ipp 57A;Bidirectional 

74 

BZW25-47 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 47.0VRM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;81.9V(CL) at Ipp 30.5A 

75 

BZW25-47B 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 47 VRM:66.6 V(BR) max at 1.0mA:81.9 V(CL) at Idd 30.5A:Bidirectional 



6 


M981 

IRM 5.0uA at 120VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 11A 

Bw 

BZW25-120B 

6 


M981 

IRM 5.0uA at 120VRM;165V(BR) max at 1.0mA;219V(CL) at Ipp 11A;Bidirectional 


BZW30-13 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 13.0VRM:17.6 V(BR) max at IR 1.0mA:25V(CU at Idd 120A 



il 


A69ai 

IRM 5.0uA at 14.6VRM.19.8 V(BR) max at IR 1.0mA;27.5V(CL) at Ipp 109A 



4 


A69ai 

IRM 5.0uA at 16.2VRM;22.0 V(BR) max at IR 1.0mA;30V(CL) at Ipp 100A 



4 


A69ai 

IRM 5.0uA at 17.8VRM:24.2 V(BR) max at IR 1.0mA:32.3V(CL) at Idd 93A 



j 


A69ai 

IRM 5.0uA at 19.4VRM;26.4 V(BR) max at IR 1.0mA;34.5V(CL) at Ipp 87A 



j 


A69ai 

IRM 5.0uA at 21.8VRM;29.7 V(BR) max at IR 1.0mA;38V(CL) at Ipp 79A 





A69ai 

IRM 5.0uA at 29.1VRM:39.6V(BR) max at 1.0mA:53.1 V(CL) at Idd 56.5A 

85 

BZW30-32 

J 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 42.9V max;IRM 5uA at VRM 31.6V 

86 

BZW30-35 

j 


A69ai 

IRM 5.0uA at 34.8VRM;47.3V(BR) max at 1.0mA;63.8V(CL) at Ipp 47A 

87 

BZW30-38 

4 


A69ai 

IRM 5.0uA at 38.1 VRM:51.7V(BR) max at 1.0mA:69.8V(CL) at Idd 43A 



J 


A69ai 

IRM 5.0uA at 41.3VRM;56.1V(BR) max at 1.0mA;73.7V(CL) at Ipp 40.7A 



4 


A69ai 

IRM 5.0uA at 45.4VRM;61.6V(BR) max at 1.0mA;77.9V(CL) at Ipp 38.5A 



4 


A69ai 

IRM 5.0uA at 50.2VRM:68.2V(BR) max at 1.0mA:87V(CU at Idd 34.5A 



j 


A69ai 

IRM 5.0uA at 55.1 VRM;74.8V(BR) max at 1.0mA;95.2V(CL) at Ipp 31.5A 





A69ai 

IRM 5.0uA at 60.7VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA;108V(CL) at Ipp 27.7A 



4 


A69ai 

IRM 5.0uA at 66.4VRM:90.2V(BR) max at 1.0mA:119V(CL) at Idd 25.2A 

94 

BZW30-74 

i 


A69ai 

IRM 5.0uA at 73.7VRM;100V(BR) max at 1.0mA;135V(CL) at Ipp 22.2A 

95 

BZW30-81 

3 


A69ai 

IRM 5.0uA at 81.0VRM;110V(BR) max at 1.0mA;147V(CL) at Ipp 20.4A 

96 

BZW30-89 

3 


A69ai 

IRM 5.0uA at 89.2VRM:121 V(BR) max at 1.0mA:161V(CL) at Idd 18.6A 

EH 


3 


A69ai 

IRM 5.0uA at 97.2VRM;132V(BR) max at 1.0mA;178V(CL) at Ipp 16.9A 

11 




A69ai 

IRM 5.0uA at 105VRM;143V(BR) max at 1.0mA;186V(CL) at Ipp 16.1A 

H 


3 


A69ai 

IRM 5.0uA at 121VRM:165VtBR) max at 1.0mA:216VfCL) at Idd 13.9A 

100 


6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 130VRM;176V(BR) max at 1.0mA;231V(CL) at Ipp 13.0A 

101 

BZW30-138 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 138VRM;187V(BR) max at 1.0mA;242V(CL) at Ipp 12.4A 

102 

BZW30-146 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 146VRM:198V(BR) max at 1.0mA:263VfCL) at Idd 11.4A 

103 

BZW30-162 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 162VRM;220V(BR) max at 1.0mA;288V(CL) at Ipp 10.4A 

104 

BZW30-175 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 175VRM;242V(BR) max at 1.0mA;316V(CL) at Ipp 9.5A 

105 

BZW30-202 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 202VRM:275V(BR) max at 1.0mA:361 VfCL) at Idd 8.3A 

106 

BZW30-243 

6 


A69ai 

i'RM 5.0uA at 243VRM;330V(BR) max at IR 1.0mA;429V(CL) at Ipp 7.0A 

107 

BZW30-283 

6 


A69ai 

IRM 5.0uA at 283VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA;500V(CL) at Ipp 6.0A 

108 

1 1 If4VKl» M 

El 


A69ai 

IRM 5.0uA at 324VRM:440V(BR) max at IR 1.0mA;575V(CL) at Ipd 5.2A 


il 1 I 1 '1 11" 'il M 

P 


A69ai 

IRM 5.0uA at 405VRM;550V(BR) max at 1.0mA;720V(CL) at Ipp 4.2A 

IBlEM 

I| 

El 


A69ai 

IRM 5.0uA at 486VRM:660V(BR) max at 1.0mA:860VfCL) at Idd 3.5A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar a Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

DAGTAI 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode;vr 100v;IF (av) 1.3A;vF 1.1V at IF 1.3A 

2 

DAG1A2 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode;Vr 200V;IF (av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

3 

DAG1A3 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode:Vr 300V;iF (av) 1.3A:VF 1.1V at IF 1.3A 

4 

DAG1A4 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode;Vr 400V;IF (av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

5 

DAG1A05 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode;Vr 50V;IF (av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

6 

DTZ6V8A 

6 


A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.14V(BR) max at 10mA:10.5V(CL) at Ipd 143A:Bidirectional 

7 

DTZ6V8P 

6 


A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at 10mA;10.5V(CL) at Ipp 143A;Bidirectional 

8 

DTZ7V5P 

6 


A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM;8.25V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 132A;Bidirectional 

9 

DTZ8V2P 

6 


A398k 

IRM 200uA at 7.02VRM;9.02V(BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Ipp 124A;Bidirectional 

10 

DTZ9V1P 

6 


A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM;10V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 112A;Bidirectional 

11 

DTZ10P 

6 


A398k 

IRM 10mA at 8.55VRM;11V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 103A;Bidirectional 

12 

DTZ11P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 9.4VR4:12.1 V(BR) max at IR 1.0mA:15.6V(CL) at Ipp 96A:Bidirectional 

13 

DTZ12P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VR4;13.2V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A;Bidirectional 

14 

DTZ13P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 11.1VRM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 82A;Bidirectional 

15 

DTZ15P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:I6.5V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at lob 71A:Bidirectional 

16 

DTZ16P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 67A;Bidirectional 

17 

DTZ18P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 59.5A;Bidirectional 

18 

DTZ20P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM:22V(BR1 max at IR 1.0mA:27.7V(CL) at loo 54A:Bidirectional 

19 

DTZ22P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 49A;Bidirectional 

20 

DTZ24P 

6 


A398k 

IRM 5.1 uA at 20.5VRM;26.4V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 45A;Bidirectional 

21 

DTZ27P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at loo 40A;Bidirectional 

22 

DTZ30P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;33V(BR) max at IR 1,0mA;41.4V(CL) at Ipp 36A;Bidirectional 

23 

DTZ33P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 33A;Bidirectional 

24 

DTZ36P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA:49.9V(CL) at loo 30A:Bidirectional 

25 

DTZ39P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 28A;Bidirectional 

26 

DTZ43P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 25.3A;Bidirectional 

27 

DTZ47P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 23.2A:Bidirectional 

28 

DTZ51P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1 V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 21.4A;Bidirectional 

29 

DTZ56P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 19.5A;Bidirectional 

30 

DTZ62P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 17.7A:Bidirectional 

31 

DTZ68P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 16.3A;Bidirectional 

32 

DTZ75P 

6 


A398k 

IRM 5.1 uA at 64.1 VRM;82.5V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 14.6A;Bidirectional 

33 

DTZ82P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at lob 13.3A;Bidirectional 

34 

DTZ91P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

35 

DTZ100P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 11 A;Bidirectional 

36 

DTZ110P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 94VRM;121 V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 9.9A;Bidirectional 

37 

DTZ120P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1 A;Bidirectional 

38 

DTZ130P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 111VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 8.4A;Bidirectional 

39 

DTZ150P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CU at Ipp 7.2A;Bidirectional 

40 

DTZ160P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 6.8A;Bidirectional 

41 

DTZ170P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 6.4A;Bidirectional 

42 

DTZ180P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at lob 6.1A;Bidirectional 

43 

DTZ200P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 171 VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A;Bidirectional 

44 

DTZ220P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 185VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA;328V(CL) at Ipp 4.6A;Bidirectional 

45 

DTZ250A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

46 

DTZ250P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

47 

DTZ280A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

48 

DTZ280P 

6 


A398K 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A:Bidirectional 

49 

DTZ300A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM;315V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A;Bidierctional 

50 

DTZ300P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM;300V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

51 

DTZ320A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A;Bidirectional 

52 

DTZ320P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 273VRM;352V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A;Bidirectional 

53 

DTZ350A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

54 

DTZ350P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA:482V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

55 

DTZ400A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

56 

DTZ400P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

57 

DTZ440A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 376VRM:462V(BR) max at IR 1.0mA:603V(CL) at Ipp 3.5A:Bidirectional 

58 

DTZ440P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 376VRM;484V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 3.5A;Bidirectional 

59 

GMP5 

6 


A398n 

IRM 300uA at 5VRM;5.3V(BR) max at IR 1.0mA;6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

60 

GMP5A 

6 


A398n 

IRM IOOuA at 5VRM;5.5V(BR) max at IR 1.0mA;6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

61 

GMP5B 

6 


A398n 

IRM 300uA at 5VRM;5.3V(BR) max at IR 1.0mA;6.4V(CL) at Ipp 1.0A 

62 

GT6102 

6 


A94ae 

IRM IOOuA at 5.2VRM;7.48V(BR) max at 175mA;10.8V(CL) at Ipp 55A 

63 

GT6102A 

6 


A94ae 

IRM IOOuA at 5.2VRM;7.14V(BR) max at 175mA;10.5V(CL) at Ipp 57A 

64 

GT6103 

6 


A94ae 

IRM 50uA at 5.7VRM;7.5V(BR) max at 175mA;11.7V(CL) at Ipp 51A 

65 

GT6103A 

6 


A94ae 

IRM 50uA at 5.7VRM;7.5V(BR) max at 175mA;11.3V(CL) at Ipp 53A 

66 

GT6104 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.2VRM;9.02VtBR) max at 150mA:12.5V(CL) at Ipp 48A 

67 

GT6104A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.2VRM;8.61V(BR) max at 150mA;12.1V(CL) at Ipp 50A 

68 

GT6105 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.9VRM;10.01V(BR) max at 150mA;13.8V(CL) at Ipp 43A 

69 

GT6105A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.9VRM;9.55V(BR1 max at 150mA:13.4V(CL) at Ipp 45A 

70 

GT6106 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 7.6VRM.11 V(BR) max at 125mA;15V(CL) at Ipp 40A 

71 

GT6106A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 7.6VRM;10.50V(BR) max at 125mA;14.5V(CL) at Ipp 41A 

72 

GT6107 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 8.4VRM;12.10V(BR) max at 125mA:16.2V(CL) at loo 37A 

73 

GT6107A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 8.4VRM;11.55V(BR) max at 125mA;15.6V(CL) at Ipp 38A 

74 

GT6108 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.1VRM;13.20V(BR) max at 100mA;17.3V(CL) at Ipp 35A 

75 

GT6108A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.1 VRM;12.60V(BR) max at 100mA:16.7V(CL) at loo 36A 

76 

GT6109 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.9VRM;14.30V(BR) max at 100mA;19V(CL) at Ipp 32A 

77 

GT6109A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.9VRM;13.65V(BR) max at 100mA;18.2V(CL) at Ipp 33A 

78 

GT6110 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 11.4VRM:16.50V(BR) max at 75mA:22V(CL) at loo 27.5A 

79 

GT6110A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 11.4VRM;15.75V(BR) maxt at 75mA;21.2V(CL) at Ipp 28A 

80 

GT6111 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 12.2VRM;17.60V(BR) maxt at 75mA;23.5V(CL) at Ipp 26A 

81 

GT6111A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 12.2VRM:16.80V(BR) max at 75mA:22.5V(CL) at loo 27A 

82 

GT6112 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 13.7VRM;19.80V(BR) max at 65mA;26.5V(CL) at Ipp 22.5A 

83 

GT6112A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 13.7VRM;18.9V(BR) max at IR 65mA;25.2V(CL) at Ipp 24A 

84 

GT6113 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 15.2VRM;22.0V(BR) max at IR 65mA:29.1V(CL) at loo 20.5A 

85 

GT6113A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 15.2VRM;21 .OV(BR) max at IR 65mA;27.7V(CL) at Ipp 22A 

86 

GT6114 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 16.7VRM;24.2V(BR) max at IR 50mA;31.9V(CL) at Ipp 18.5A 

874 

GT6114A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 16.7VRM;23.1 V(BR) max at IR 50mA:30.6V(CU at loo 20A 

884 

GT6115 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 18.2VRM;26.4V(BR) max at IR 50mA;34.7V(CL) at Ipp 17.5A 

894 

GT6115A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 18.2VRM;25.2V(BR) max at IR 50mA;33.2V(CL) at Ipp 18A 

90 

GT6116 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 20.6VRM:29.7V(BR) max at IR 50mA;39.1V(CL) at loo 15.5A 

91 

GT6116A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 20.6VRM;28.3V(BR) max at IR 50mA;37.5V(CL) at Ipp 16A 

92 

GT6117 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 22.8VRM;33.0V(BR) max at IR 40mA;43.5V(CL) at Ipp 13.5A 

93 

GT6117A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 22.8VRM;31.5V(BR) max at IR 40mA:41.4V(CL) at loo 14.5A 

94 

GT6118 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 25.1 VRM;36.3V(BR) max at IR 40mA;47.7V(CL) at Ipp 12.5A 

95 

GT6118A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 25,1VRM;34.6V(BR) max at IR 40mA;45.7V(CL) at Ipp 13.1 A 

964 

GT6119 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 27.4VRM;39.6V(BR) max at IR 30mA:52V(CL) at loo 11.5A 

97 

GT6119A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 27.4VRM;37.8V(BR) max at IR 30mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 

98 

GT6120 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 29.7VRM;42.9V(BR) max at IR 30mA;56.4V(CL) at Ipp 10.6A 

99 

GT6120A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 29.7VRM:40.9V(BR) max at IR 30mA:53.9V(CU at loo 11.1 A 

100 

GT6121 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 32.7VRM;47.3V(BR) max at IR 30mA;61.9V(CL) at Ipp 9.7A 

101 

GT6121A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 32.7VRM;45.1V(BR) max at IR 30mA;59.3V(CL) at Ipp 10.1 A 

102 

GT6122 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 35.8VRM:51.7V(BR) max at IR 25mA:67.8V(CL) at loo 8.8A 

103 

GT6122A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 35.8VRM;49.3V(BR) max at IR 25mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

104 

GT6123 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 38.8VRM;56.1V(BR) max at IR 25mA;73.5V(CL) at Ipp 8.2A 

105 

GT6123A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 38.8VRM;53.5WBR) max at IR 25mA:70.1VfCL) at Idd 8 .6A 

106 

GT6124 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 42.6VRM;61.6V(BR) max at IR 20mA;80.5V(CL) at Ipp 7.5A 

107 

GT6124A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 42.6VRM;58.8V(BR) max at IR 20mA;77V(CL) at Ipp 7.8A 

108 

GT6125 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 47.1VRM;68.2V(BR1 max at !R 20mA:89V(CL) at Ipp 6.7A 

109 

GT6125A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 47,1VRM;65.1V(BR) max at IR 20mA;85V(CL) at Ipp 7.1 A 

110 

GT6126 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 51.7VRM:74.8V(BR1 max at IR 20mA:98V(CL) at loo 6.1 A 
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7. 

TRANSIENT £ 

iUPPRESSO 

|R DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) K™iT” (2) " AT 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

GT6126A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 51.7VRM;71.4V(BR) max at IR 20mA;92V(CL) at Ipp 6.5A 

2 

GT6127 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 56.0VRM;82.5V(BR) max at IR 20mA;108V(CL) at Ipp 5.6A 

3 

GT6127A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 56.0VRM;78.7V(BR) max at IR 20mA;103V(CL) at Ipp 5.8A 

4 

GT6128 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 62.2VRM;90.2V(BR) max at IR 15mA;118V(CL) at Ipp 5.1A 

5 

GT6128A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 62.2VRM;86.1V(BR) max at IR 15mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 

6 

GT6129 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 69.2VRM:100.1V(BR) max at IR 15mA:131 V(CL) at Ipp 4.6A 

7 

GT6129A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 69.2VRM;95.5V(BR) max at IR 15mA;125V(CL) at Ipp 4.8A 

8 

GT6130 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 76.0VRM;1 lO.OV(BR) max at IR 12mA;144V(CL) at Ipp 4.2A 

9 

GT6130A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 76.0VRM:105.0V(BR) max at IR 12mA;137V(CL) at Ipp 4.4A 

10 

GT6131 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 83.6VRM;121 .OV(BR) max at IR 12mA;158V(CL) at Ipp 3.8A 

11 

GT6131A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 83.6VRM;115.5V(BR) max at IR 12mA;152V(CL) at Ipp 3.9A 

12 

GT6132 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 91.2VRM:132.0V(BR) max at IR 10mA:173V(CL) at Ipp 3.5A 

13 

GT6132A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 91.2VRM;126.0V(BR) max at IR 10mA;165V(CL) at Ipp 3.6A 

14 

GT6133 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 98.8VRM;143.0V(BR) max at IR 10mA;187V(CL) at Ipp 3.2A 

15 

GT6133A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 98.8VRM;136.5V(BR) max at IR 10mA;179V(CL) at Ipp 3.4A 

16 

GT6134 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 114.0VRM;165.0V(BR) max at IR 8mA;215V(CL) at Ipp 2.8A 

17 

GT6134A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 114.0VRM;157.5V(BR) max at IR 8mA;207V(CL) at Ipp 2.9A 

18 

GT6135 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 121.6VRM;176.0V(BR) max at IR 8mA:230V(CL) at Ipp 2.6A 

19 

GT6135A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 121.6VRM;168.0V(BR) max at IR 8mA;219V(CL) at Ipp 2.7A 

20 

GT6136 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 136.8VRM;198V(BR) max at IR 5mA;258V(CL) at Ipp 2.3A 

21 

GT6136A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 136.8VRM:189V(BR) max at IR 5mA:246V(CL) at Ipp 2.4A 

22 

GT6137 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 152.0VRM;220V(BR) max at IR 5mA;287V(CL) at Ipp 2.1 A 

23 

GT6137A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 152.0VRM;21 OV(BR) max at IR 5mA;274V(CL) at Ipp 2.2A 

24 

GT6138 

6 


A94af 

IRM 500uA at 5.2VRM:7.48V(BR)max at IR 175mA:11.OV(CL) at Ipp 136.4A 

25 

GT6138A 

6 


A94af 

IRM 500uA at 5.2VRM;7.14V(BR)max at IR 175mA;10.5V(CL) at Ipp 142.8A 

26 

GT6139 

6 


A94af 

IRM 300uA at 5.7VRM;8.25V(BR)max at IR 175mA;11.8V(CL) at Ipp 127.1 A 

27 

GT6139A 

6 


A94af 

IRM 300uA at 5.7VRM;7.87V(BR)max at IR 175mA:11.2V(CL) at Ipp 133.9A 

28 

GT6140 

6 


A94af 

IRM IOOuA at 6.2VRM;9.02V(BR)max at IR 150mA;12.7V(CL) at Ipp 118.1 A 

29 

GT6140A 

6 


A94af 

IRM IOOuA at 6.2VRM;8.61V(BR)max at IR 150mA;12.1V(CL) at Ipp 124.0A 

30 

GT6141 

6 


A94af 

RM IOOuA at 6.9VRM:10.01V(BR)max at IR 150mA: 14.0V(CL) at Ipp 107.1 A 

31 

GT6141A 

6 


A94af 

RM IOOuA at 6.9VRM;9.55V(BR)max at IR 150mA;13.4V(CL) at Ipp 111.9A 

32 

GT6142 

6 


A94af 

RM IOOuA at 7.6VRM;11.00V(BR)max at IR 125mA; 15.2V(CL) at Ipp 98.7A 

33 

GT6142A 

6 


A94af 

RM IOOuA at 7.6VRM:10.5V(BR) max at IR 125mA: 14.5V(CL) at Ipp 103.4A 

34 ♦ 

GT6143 

6 


A94af 

RM 20uA at 8.4 VRM; 12.10 V(BR) max at IR 125mA;16.3 V(CL) at Ipp 92.0A 

354 

GT6143A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 8.4 VRM; 11.55 V(BR) max at IR 125mA;15.6 V(CL) at Ipp 96.2A 

364 

GT6144 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.1 VRM: 13.20 V(BR) max at IR 100mA:17.7 V(CL) at Ipp 84.7A 

374 

GT6144A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.1 VRM; 12.60 V(BR) max at IR 100mA;16.9 V(CL) at Ipp 88.8A 

384 

GT6145 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.9 VRM; 14.30 V(BR) max at IR 100mA;19.0 V(CL) at Ipp 78.9A 

39 ♦ 

GT6145A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.9 VRM: 13.65 V(BR) max at IR 100mA;18.2 V(CL) at Ipp 82.4A 

404 

GT6146 

6 


A94af 

IRM 20uA at 11.4 VRM: 16.50 V(BR) max at IR 75mA; 21.9 V (CL) at Ipp 68.5A 

41 ♦ 

GT6146A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 11.4 VRM: 15.75 V(BR) max at IR 75mA; 21.0 V (CL) at Ipp 71.4A 

424 

GT6147 

6 


A94af 

IRM 20uA at 12.2 VRM: 17.60 V(BR) max at IR 75mA: 23.4 V (CL) at Ipp 64.1 A 

434 

GT6147A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 12.2 VRM: 16.80 V(BR) max at IR 75mA; 22.3 V (CL) at Ipp 67.3A 

444 

GT6148 

6 


A94af 

IRM IOuA at 13.7 VRM: 19.80 V(BR) max at IR 65mA; 26.3 V (CL) at Ipp 57.0A 

45 

GT6148A 

6 


A94af 

IRM IOuA at 13.7VRM:18.9V(BR) max at IR 65mA:25.1V(CL) at Ipp 59.8A 

46 

GT6149 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 15.2VRM;22.0V(BR) max at IR 65mA;29.0V(CL) at Ipp 51.7A 

47 

GT6149A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 15.2VRM;21.0V(BR) max at IR 65mA;27.7V(CL) at Ipp 54.2A 

48 

GT6150 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 16.7VRM:24.2V(BR) max at IR 50mA:31.9V(CL) at Ipd 47.0A 

49 

GT6150A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 16.7VRM;23.1 V(BR) max at IR 50mA;30.5V(CL) at Ipp 49.2A 

50 

GT6151 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 18.2VRM;26.4V(BR) max at IR 50mA;34.8V(CL) at Ipp 43.1 A 

51 

GT6151A 

6 


A34ai 

IRM 5.0uA at 18.2 V R M; 2 5.2 V (BR» max at IR 50mA;33.3V(CL) at Ipp 45.OA 

52 

GT6152 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 20.6VRM;29.7V(BR) max at IR 50mA;39.2V(CL) at Ipp 38.3A 

53 

GT6152A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 20.6VRM;28.3V(BR) max at IR 50mA;37.4V(CL) at Ipp 40.1 A 

54 

GT6153 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 22.8VRM:33.0V(BR) max at IR 40mA:43.6V(CL) at Ipp 34.4A 

55 

GT6153A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 22.8VRM;31.5V(BR) max at IR 40mA;41.6V(CL) at Ipp 36.0A 

56 

GT6154 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 25.1VRM;36.3V(BR) max at IR 40mA;47.9V(CL) at Ipp 31.3A 

57 

GT6154A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 25.1VRM:34.6V(BR) max at IR 40mA:45.7V(CL) at Ipp 32.8A 

58 

GT6155 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 27.4VRM;39.6V(BR) max at IR 30mA;52.3V(CL) at Ipp 28.7A 

59 

GT6155A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 27.4VRM;37.8V(BR) max at IR 30mA;49.9V(CL) at Ipp 30.1 A 

60 

GT6156 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 29.7VRM:42.9V(BR) max at IR 30mA:56.2V(CL) at Ipp 26.7A 

61 

GT6156A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 29.7VRM;40.9V(BR) max at IR 30mA;53.6V(CL) at Ipp 28.0A 

62 

GT6157 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 32.7VRM;47.3V(BR) max at IR 30mA;62.0V(CL) at Ipp 24.2A 

63 

GT6157A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 32.7VRM:45.1V(BR) max at IR 30mA:59.1V(CL) at Ipp 25.4A 

64 

GT6158 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 35.8VRM;51.7V(BR) max at IR 25mA;61.7V(CL) at Ipp 22.2A 

65 

GT6158A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 35.8VRM;49.3V(BR) max at IR 25mA;64.6V(CL) at Ipp 23.2A 

66 

GT6159 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 38.8VRM:56.1V(BR) max at IR 25mA:73.5V(CL) at Ipp 20.4A 

67 

GT6159A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 38.8VRM;53.5V(BR) max at IR 25mA;70.1V(CL) at Ipp 21.4A 

684 

GT6160 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 42.6VRM;61.6V(BR) max at IR 20mA;80.7V(CL) at Ipp 18.6A 

69 

GT6160A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 42.6VRM;58.8V(BR) max at IR 20mA:77.0V(CL) at Ipp 19.5A 

70 

GT6161 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 47.1 VRM;68.2V(BR) max at IR 20mA;89.3V(CL) at Ipp 16.8A 

71 

GT6161A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 47.1VRM;65.1V(BR) max at IR 20mA;85.3V(CL) at Ipp 17.6A 

72 

GT6162 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 51.7VRM:74.8V(BR) max at IR 20mA:98.0V(CL) at Ipp 15.3A 

73 

GT6162A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 51.7VRM;71.4V(BR) max at IR 20mA;97.1V(CL) at Ipp 15.4A 

74 

GT6163 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 56.0VRM;82.5V(BR) max at IR 20mA;108.1 V(CL) at Ipp 13.9A 

75 

GT6163A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 56.0VRM:78.7V(BR) max at IR 20mA:103.1V(CL) at Ipp 14.5A 

76 

GT6164 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 62.2VRM;90.2V(BR) max at IR 15mA; 118.2V(CL) at Ipp 12.7A 

77 

GT6164A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 62.2VRM;86.1V(BR) max at IR 15mA;112.8V(CL) at Ipp 13.3A 

78 

GT6165 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 69.2VRM;100.1V(BR) max at IR 15mA:131.1V(CL) at Ipp 11.4A 

79 

GT6165A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 69.2VRM;95.5V(BR) max at IR 15mA; 125.1 V(CL) at Ipp 12.0A 

804 

GT6166 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 76.0VRM;110.0V(BR) max at IR 12mA;144.1V(CL) at Ipp 10.4A 

81 

GT6166A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 76.0VRM:105.0V(BR) max at IR 12mA:137.6V(CL) at Ipp 10.9A 

82 

GT6167 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 83.6VRM;121.0V(BR) max at IR 12mA;158.5V(CL) at Ipp 9.5A 

83 

GT6167A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 83.6VRM;115.5V(BR) max at IR 12mA;151.3V(CL) at Ipp 9.9A 

84 

GT6168 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 91.2VRM:132.0V(BR) max at IR 10mA:172.9V(CL) at Ipp 8.7A 

85 

GT6168A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 91.2VRM;136.0V(BR) max at IR 10mA;165.1V(CL) at Ipp 9.1A 

86 

GT6169 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 98.8VRM;143.0V(BR) max at IR 10mA;187.3V(CL) at Ipp 8.0A 

87 

GT6169A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 98.8VRM:136.5V(BR) max at IR 10mA:178.8V(CL) at Ipp 8.4A 

88 

GT6170 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 114.0VRM;165.0V(BR) max at IR 8mA;216.2V(CL) at Ipp 6.9A 

89 

GT6170A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 114.0VRM;157.5V(BR) max at IR 8mA;206.3V(CL) at Ipp 7.3A 

90 

GT6171 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 121.6VRM:176.0V(BR) max at IR 8mA:228.3V(CL) at Ipd 6 .6A 

91 

GT6171A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 121.6VRM;168.0V(BR) max at IR 8mA;218.4V(CL) at Ipp 6.9A 

92 

GT6172 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 136.8VRM;198V(BR) max at IR 5mA;257.4V(CL) at Ipp 5.8A 

93 

GT6172A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 136.8VRM:189V(BR) max at IR 5.0mA:245.7V(CL) at Idd 6.1 A 

94 

GT6173 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 152.0VRM;220V(BR) max at IR 5.0mA;286.0V(CL) at Ipp 5.2A 

95 

GT6173A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 152.0VRM;21 OV(BR) max at IR 5.0mA;273.0V(CL) at Ipp 5.5A 

96 

ICTE5S 

6 


A398k 

IRM 300uA at 5VRM:5.5V(BR) max at IR 1.0mA:6.6V(CL) at Ipd 1.0A 

97 

ICTE5SC 

6 


A398k 

IRM 300uA at 5VRM;5.5V(BR) max at IR 1.0mA;6.6V(CL) at Ipp 1.0A;Bidirectional 

98 

KZ6.8 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 6.12-7.48V;IT 175mA 

99 

KZ6.8A 

6 


D0278 

Zener Klipper:Breakdown Volt Ranae 6.46-7.14V:IT 175mA 

100 

KZ7.5 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 6.75-8.25V;IT 175mA 

101 

KZ7.5A 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 7.13-7.85V;IT 175mA 

102 

KZ8.2 

6 


D027S 

Zener KlippenBreakdown Volt Ranae 7.38-9.02V:IT 150mA 

103 

KZ8.2A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 7.79-8.61 V;n 150mA 

104 

KZ9.1 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 8.19-10V;IT 150mA 

105 

KZ9.1A 

6 


D027S 

Zener KlippenBreakdown Volt Ranae 8.65-9.55V;IT 150mA 

106 

KZ10 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 9.0-11V;IT 125mA 

107 

KZ10A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 9.5-10.5V;IT 125mA 

108 

KZ11 

6 


D027S 

Zener KlippenBreakdown Volt Ranae 9.9-12.1 V;IT 125mA 

109 

KZ11A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 10.4-11.5V;IT 125mA 

110 

KZ12 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Ranae 10.8-13.2V;IT 100mA 
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OPPRESSOR DBQDE 


Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


KZ12A 
KZ13 
KZ13A 
' KZ15 
KZ15A 
KZ16 
‘ KZ16A 
KZ18 
KZ18A 
‘ KZ20 
KZ20A 
KZ22 
KZ22A 
KZ24 
KZ24A 
‘ KZ27 
KZ27A 
KZ3Q 
" KZ30A 
KZ33 
KZ33A 
KZ36 
KZ36A 
KZ39 
" KZ39A 
KZ43 
KZ43A#B 
" KZ47 
KZ47A#B 
KZ51 

KZ51A#B 
KZ56 
KZ56A#B 
" KZ62 
KZ62A#B 
KZ68 

' KZ68A#B 
KZ75 
KZ75A#B 
" KZ82 
KZ82A#B 
KZ91 

' KZ91A#B 
KZIOO 
KZ1QOA#B 
' KZ110 
KZ110A#B 
KZ120 
KZ120A 
KZ130 
KZ130A 
|KZ150 
IKZ150A 
KZ160 
KZ160A 
KZ180 
KZ180A 



D027§ 
D027§ 
D027S 
' D027§ 
D027§ 
D027§_ 
' D027§ 
D027§ 
D0275 
' D027§ 
D027§ 

D027S _ 

' D027§ 
D027§ 
P027§ 

‘ D027§ 
D027§ 
D027S 
' D027§ 
D027§ 
DQ27S 
" D027§ 
D027§ 
D027S 
" D027§ 
D027§ 
DQ27§ 

" D027§ 
D027§ 
D027§ 

' D027§ 
D027§ 
D027S 
' D027§ 
D027§ 
D027S 
‘ U027§ 
D027§ 
DQ27§ 

' D027§ 
D027§ 
D027tj 
" D027§ 
D027§ 
D027S 
' DQ27§ 
D027§ 
D027§ 

" D027§ 
D027§ 
D027E? 

" D027§ 
D027§ 
D027S 
"D027§ 
D027§ 

_ D027i_ 

D027§ 

D027§ 

_ A298ar 
~ A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A 298ar 
A298ar 
A298ar 
_ A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 

A 298ar _ 

A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
' A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar" 
A298ar 
A298ar 
" A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
‘ A298ar 
A298ar 
A298ar 
A298ar 
A29Sar 

_ A298ar _ 

A298ar 
A298ar 
A298ar 
" A298ar 
A298ar 


Zener KlipperjBreakdown Volt Range 11.4-1 2.6V;lT 100mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 11.7-14.3V;IT 100mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 12.3-13.6V;IT 100mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 13.5-16.5V;IT 75mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 14.2-15.7V;IT 75mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 14.4-17.6V;IT 75mA _ 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 15.2-16.8V;IT 75mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 16.2-19.8V;IT 65mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 17.1-18.9V;IT 65mA 
Zener K!ipper;Breakdown Volt Range 18-22V;IT 65mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 19-21 V;IT 65mA 
Zener Klipper.Breakdown Volt Range 19.8-24.2V:IT 50mA 
Zener Klipper; Breakdown Volt Range 20.9-23.IV; IT 50mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 21.6-26.4V;IT 50mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 22.8-25.2V;IT 50mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 24.3-29.7V;IT 50mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 25.7-28.3V;IT 50mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 27-33V;IT 40mA _ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 28.5-31.5V;IT 40mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 29.7-26.3V;IT 40mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 31.4-34.6V;IT 40mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 32.4-39.6V;IT 30mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 34.2-37.8V;IT 30mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 35.1-42.9V;IT 30mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 37.1-40.9V;IT 30mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 38.7-47.3V;IT 30mA 
Zener Klipper;Breakdown Volt Range 40.9-45.1 V;IT 30mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 42.3-51.7V;IT 25mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 44.7-49.3V;IT 25mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 45.9-56.1 V;IT 25mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 48.5-53.5V;!T 25mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 50.4-61.6V;IT 20mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 53.2-58.8V:IT 20mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 55.8-68.2V;IT 20mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 58.9-65.1 V;IT 20mA 
Zener Klipper: Break down Volt Range 61.2-74.8V:IT 20mA 
Zener Klipper; Breakdown Volt Range 64.6-71.4V;IT 20mA 
Ziner KlipperjBreakdown Volt Range 67.5-82.5;IT20mA 

Ziner KlipperjBreakdown Volt Range 71.3-78.7:IT20mA _ 

Ziner KlipperjBreakdown Volt Range 73.8-90.2V;15mA 
Ziner KlipperjBreakdown Volt Range 77.9-86.1;IT15mA 

Ziner KlipperjBreakdown Volt Range 81.9-100;IT15mA _ 

Ziner KlipperjBreakdown Volt Range 86.5-95.5;IT15mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 90-110V;IT12mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 95-105V;IT12mA _ 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 99-121V;IT12mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 104-115V;IT12mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 108-132V;IT10mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 114-126V;IT10mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 117-143V;IT10mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 123-136V;IT10mA 

Zener Klipper; Breakdown Volt Range 135-165V;IT 8.0mA 
Zener KlipperjBreakdown Volt Range 142-157V;IT8.0mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 144-176V;IT8.0mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 152-168V;IT8.0mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt RANGE 162-198V;IT5.0mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 171-189V;IT5.0mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 180-220V;IT5.0mA 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 190-210V;IT5.0mA 

VBR 6.8V nom;lr 1.0mA at Vr 5.80V;Temp Coef .057%’C 

VBR 7.5V nomjlr 500uA at Vr 6.40V;Temp Coef ,065%°C 

VBR 8.2V nomjlr 200uA at Vr 7.02V;Temp Coef .065% # C 

VBR 9.1V nomjlr 50uA at Vr 7.78V:Temp Coef ,068% g C 

VBR 10V nomjlr IOuA at Vr 8.55V;Temp Coef .073%°C 

VBR 11V nomjlr 5.0uA at Vr 9.40V;Temo Coef .075%°C 

VBR 12V nomjlr 5.0uA at Vr 10.2V:Temp Coef .078% o C 

VBR 13V nomjlr 5.0uA at Vr II.IVjTemp Coef .081 % e C 

VBR 15V nomjlr 5.0uA at Vr 12.8V;Temp Coef .084%°C 

BVR 18V nomjlr 5.0uA at Vr 15.3V;Temp Coef .088%^ 

VBR 20V nomjlr 5.0uA at Vr 17.1V;Temp Coef .090%°C 

VBR 22V nomjlr 5.0uA at Vr 18.8V;Temp Coef .092%°C 

VBR 24V nomjlr 5.0uA at Vr 20.5V;Temp Coe* ,094%°C 

VBR 27V nomjlr 5.0uA at Vr 23.1V;Temp Coef .096%’C 

VBR 30V nomjlr 5.0uA at Vr 25.6V;Temp Coef .097%°CC 

VBR 33V nomjlr 5.0uA at Vr 28.2V:Temp Coef .098%°C 

VBR 36V nomjlr 5.0uA at Vr 30.8V;Temp Coef ,099%°C 

VBR 39V nomjlr 5.0uA at Vr 33.3V;Temp Coef .100%°C 

VBR 43V nom. ’s 5.0uA at Vr 36.8V;Temp Coef .101 %° C 

VBR 47V nomjlr 5.0uA at Vr 40.2V;Temp Coef .101 %’C 

VBR 51V nomjlr 5.0uA at Vr 43.6V;Temp Coef ,102% # C 

VBR 56V nomjlr 5.0uA at Vr 47.8V:Temp Coef ,103% g C 

VBR 62V nomjlr 5.0uA at Vr 53V;Temp Coef .104% °C 
VBR 68V nomjlr 5.0uA at Vr 58.1V;Temp Coef .104%°C 
VBR 75 V nomjlr 5.0uA atVr 64.0V;Temp Coef .105%^ 
VBR 82V nomjlr 5.0uA at Vr 70.1V;Temp Coef .105%°C 

VBR 91V nomjlr 5.0uA at Vr 77.8V;Temp Coef .106%°C 

VBR 100V nomjlr 5.0uA at Vr 85.5V;Temp Coef .106%’C 
VBR 110V nom Ir 5.0uA at Vr 94V;Temp Coef .107%°C 
VBR 120V nomjlr 5.0uA at Vr 102V;Temp Coef .107%‘C 

VBR 130V nomjlr 5.0uA at Vr IIIVjTemp Coef .107% e C 

VBR 150V nomjlr 5.0uA at Vr 128V;Temp Coef .108%°C 

VBR 160V nomjlr 5.0uA at Vr 136V;Temp Coef .108%°C 

VBR 1 70V nomjlr 5.0uA at Vr 145V:Temp Coef .108%°C 

VBR 180V nomjlr 5.0uA at Vr 154V;Temp Coef .108%°C 

VBR 200V nomjlr 5.0uA at Vr 171V;Temp Coef .108%°C 

VBR 220V nomjlr 5.0uA at Vr 185V:Temp Coef .108%°C 

VBR 250V nomjlr 5.0uA at Vr 214V;Temp Coef .110%°C 

VBR 300V nomjlr 5.0uA at Vr 256V;Temp Coef .110%‘C 

VBR 350 V nomjlr 5.0uA at Vr 300V;Temp Coef .110% C C 

VBR 400V nomjlr 5.0uA at Vr 342V;Temp Coef .110% P C 

VBR 6.8V nomjlr 1.0mA at Vr 5.50V;Temp Coef .057% C C 
VBR 7.5 V nomjlr 500uA at Vr 6.05V:Temp Coef .0 61 %°C 
VBR 8.2V nomjlr 200uA at Vr 6.63V;Temp Coef .085%’C 
VBR 9.1V nomjlr 50uA at Vr 7.37V;Temp Coef .068%°C 

VBR 10 V nomjlr IOu A at Vr 8.10V;Temp Coef .073% C C_ 

VBR 11V nomjlr 5.0uA at Vr 8.92V;Temp Coef ,075%’C 
VBR 12V nomjlr 5.0uA at Vr 9.72V;Temp Coef .078%°C 
VBR 13V nomjlr 5.0uA at Vr 10.5V:Temp Coef .081 %°C 
VBR 15V nomjlr 5.0uA at Vr 12.1V;Temp Coef .084%°C 
VBR 16V nomjlr 5.0uA at Vr 12.9V;Temp Coef .086%°C 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

















7. 

TRANSIENT S 

iUPPRESSQ 

R DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) and (“type So 

LINE 

No. 


m 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

L8C18C 

6 



V&R 18V nom;lr 5.0uA at Vr 14.5V;Temp Coef .088%°C 

2 

L8C20C 

6 



VBR 20V nom;lr 5.0uA at Vr 16.2V;Temp Coef .090% e C 

3 

L8C22C 

6 


A298ar 

VBR 22V nom:lr 5.0uA at Vr 17.8V:TemD Coef .092% 6 C 

4 

L8C24C 



A298ar 

VBR 24V nom;lr 5.0uA at Vr 19.4V;Temp Coef .094%°C 

5 

L8C27C 



A298ar 

VBR 27V nom;lr 5.0uA at Vr 21.8V;Temp Coef .096%°C 

6 

L8C30C 



A298ar 

VBR 30V nom:lr 5.0uA at Vr 24.3V:TemD Coef .097% e C 

7 i 




A298ar 

VBR 33V nom;lr 5.0uA at Vr 26.8V;Temp Coef .098%°C 

8 




A298ar 

VBR 36V nom;lr 5.0uA at Vr 29.1V;Temp Coef .099% e C 

9 




A298ar 

VBR 39V nom:lr 5.0uA at Vr 31.6V:TemD Coef .lOO 0 ^ 

10 




A298ar 

VBR 43V nom;lr 5.0uA at Vr 34.8V;Temp Coef .100%°C 

11 



■ 

A298ar 

VBR 47V nom;lr 5.0uA at Vr 38.1V;Temp Coef .101% # C 

12 ! 



■ 

A298ar 

VBR 51V nom:lr 5.0uA at Vr 41.3V:TemD Coef .102%*C 

13 




A298ar 

VBR 56V nom;lr 5.0uA at Vr 45.4V;Temp Coef .103%°C 

14 ! 




A298ar 

VBR 62V nom;lr 5.0uA at Vr 50.2V;Temp Coef .104%°C 

15 

■ i 



A298ar 

VBR 68V nom:lr 5.0uA at Vr 55.1V:TemD Coef .104%’C 

16 

L8C75C 



A298ar 

VBR 75V nom;lr 5.0uA at Vr 60.7V;Temp Coef .105%°C 

17 

L8C82C 



A298ar 

VBR 82V nom Ir 5.0uA at Vr 66.4V;Temp Coef .105% e C 

18 

L8C91C 



A298ar 

VBR 91V nom:lr 5.0uA at Vr 73.7V:TemD Coef .106% # C 

19 

[WiT*5 [tiiliBBHttfiHIM 



A298ar 

VBR 100V nom;lr 5.0uA at Vr 81V;Temp Coef .106% # C 

20 

1 i:f»S fe MSH*' 



A298ar 

VBR 110V nom;lr 5.0uA at Vr 89.2V;Temp Coef .107%°C 

21 




A298ar 

VBR 120V nom:lr 5.0uA at Vr 97.2V:TemD Coef .107%°C 

22 

L8C130C 



A298ar 

VBR 130 V nom;lr 5.0uA at Vr 105V;Temp Coef .107%°C 

23 

L8C150C 



A298ar 

VBR 150V nom;lr 5.0uA at Vr 121V;Temp Coef .108%°C 

24 

L8C160C 



A298ar 

VBR 160V nom:lr 5.0uA at Vr 130V:Temo Coef .108%°Cv 

25 

I:t*i ti iliHMUHH 



A298ar 

VBR 170V nom;lr 5.0uA at Vr 138V;Temp Coef .108%°C 

26 




A298ar 

VBR 180V nom;lr 5.0uA at Vr 146V;Temp Coef .108%°C 

27 




A298ar 

VBR 200V nom:lr 5.0uA at Vr 162V:TemD Coef .108%°C 

28 




A298ar 

VBR 220V nom;lr 5.0uA at Vr 175V;Temp Coef .108%°C 

29 




A298ar 

VBR 250V nom;lr 5.0uA at Vr 202V;Temp Coef .110%°C 

30 




A298ar 

VBR 300V nonrv.lr 5.0iA at Vr 243V:TemD Coef .110% 8 C 

31 




A298ar 

VBR 350V nom;lr 5.0uA at Vr 284V;Temp Coef .110%°C 

32 




A298ar 

VBR 400V nom;lr 5.0uA at Vr 324V;Temp Coef .110%°C 

33 

7t 



Alaas 

V(BO) 260V max:VTM1.5V max:l(BO)200uA max.VDRM ±180V:di/dt 140A/uS:TJi 125°C 

34 

MKT1V200A 



Alaas 

V(BO) 235V max;VTM1.5V max;l(BO) 200uA max.VDRM ±180V;di/dt 140A/uS;Tj 125*C 

35 

MKT1V200B 



Alaas 

V(BO) 260V max;VTM 1.5V max;l(BO) 200uA max.VDRM ±180V;di/dt 140A/uS;TJ 25°C 

36 

MR2520L 



A416a 

VRRM 23V:IRSM 68A:TJ 175°C:V(BR) 32V (IR lOOmAdc.Tc 25“C) 

37 





IR 50uA at 20VR;40V(BR) max at IR 40A;IRSM 110A;VRWM 23V 

38 





IRM I.OuA at 5.8VRM;7.14V(BR) max at IR 10mA;10.5V(CL) at Ipp 57A 

39 





IRM 2.0uA at 5.8VRM:7.14V(BR) max at IR 10mA:10.5V(CL) at Idd 57A:Bidirectional 

40 




Alee 

IRM 2.0uA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at IR 10mA;10.5V(CL) at Ipp 57A;Bidirectional 

41 




Alee 

IRM I.OuA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at IR 10mA;10.5V(CL) at Ipp 57A 

42 




Alee 

IRM 500uA at 6.4VRM:7.88V(BR) max at IR 10mA:11.3V(CL) at Idd 53A 

43 





IRM 1.0mA at 6.4VRM;7.88V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 53A;Bidirectional 

44 

2i] H S^KBI 



WEmm 

IRM 1.0mA at 6.4VRM;8.25V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 53A;Bidirectional 

45 




KM 

IRM 500uA at 6.4VRM:8.25V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Idd 53A 

46 





IRM 200uA at 7.02VRM;8.61V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 50A 

47 




CjeBI 

IRM 400uA at 7.02VRM;8.61V(BR) max at IR 10mA;12.1V(CL) at Ipp 50A;Bidirectional 

48 

j iirw i«ukSv 




IRM 400uA at 7.02VRM:9.02V(BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Idd 50A:Bidirectional 

49 

P6KE8V2P 



Alee 

IRM 200uA at 7.02VRM;9.02V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 50A 

50 

P6KE9V1A 



Alee 

IRM 50uA at 7.78VRM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A 

51 

P6KE9V1CA 



Alee 

IRM lOOuA at 7.78VRM;9.55V(BR1 max at IR 1.0mA:13.4V(CU at Idd 45A:Bidirectional 

52 

P6KE9V1CP 




IRM lOOuA at 7.78VRM;10V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A;Bidirectional 

53 

P6KE9V1P 




IRM 50uA at 7.78VRM;10V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A 

54 

P6KE10CP 




IRM 20uA at 8.55VRM:11V(BR) max at IR 1.0mA:14.5V(CL) at Idd 41A;Bidirectional 

55 ♦ 

P6KE10P 



Alee 

IRM IOuA at 8.55VRM;11 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 41A 

56 ♦ 

P6KE11CP 



Alee 

IRM IOuA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 38A;Bidirectional 

57 ♦ 

P6KE11P 



Alee 

IRM 5.0uA at 9.4VRM:12.1V(BR) max at IR 1.0mA:15.6V(CL) at Idd 38A 

58 

P6KE12CA 



Alee 

IRM 5.0uA at 10.2VRM;12.6V(BR) max at 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 36A;Bidirectional 

59 ♦ 

P6KE12CP 



Alee 

IRM 5.0uA at 10.2VRM;13.2V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 36A;Bidirectional 

60 

P6KE12P 



Alee 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:13.2V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Idd 36A 

iB 

P6KE13CA 


■■■ 


IRM 5.0uA at 11.1VRM;13.7V(BR) max at 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 33A;Bidirectional 

■3 

P6KE13CP 




IRM 5.0uA at 11.1VRM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 33A;Bidirectional 

KcH 

P6KE13P 



flCr!r!!^K r & r 

IRM 5.0uA at 11.1VRM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Idd 33A 


P6KE15CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;15.8V(BR) max at 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A;Bidirectional 


P6KE15CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A;Bidirectional 


P6KE15P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:16.5V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Idd 28A 


P6KE16CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;16.8V(BR) max at 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A;Bidirectional 


P6KE16CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A;Bidirectional 


P6KE16P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA:22.5V(CL) at Idd 27A 

nnH 

P6KE18CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;18.9V(BR) max at 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 24A;Bidirectional 

71 

P6KE18CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 24A;Bidirectional 

72 

P6KE18P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:19.8V(BR) max at IR 1.0mA:25.2V(CL) at Idd 24A 


P6KE20CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;21.0V(BR) max at 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A;Bidirectional 


P6KE20CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;22.0V(BR) max at 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A;Bidirectional 


P6KE20P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:22V(BR) max at IR 1.0mA:27.7V(CL) at Idd 22A 

76 

P6KE22CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;23.1V(BR) max at 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A;Bidirectional 

77 

P6KE22CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A;Bidirectional 

78 

P6KE22P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:24.2V(BR) max at 1.0mA:30.6V(CL1 at Idd 20A 

79 

P6KE24CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 18A;Bidirectional 

80 

P6KE24CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;26.4V(BR) max at 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 18A;Bidirectional 

81 

P6KE24P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:26.4V(BR) max at 1.0mA:33.2V(CL1 at Idd 18A 

82 

P6KE27CA 

K| 


Alee 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A;Bidirectional 

83 

P6KE27CP 

n 


Alee 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A;Bidirectional 

84 

P6KE27P 

iBi 


Alee 

IRM 5.0uA at 23.1VRM:29.7V(BR) max at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Idd 16A 

85 

P6KE30CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.5A;Bidirectional 

86 

P6KE30CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;33.0V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.5A;Bidirectional 

87 

P6KE30P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:33.0V(BR) max at IR 1.0mA:41.4V(CL) at Idd 14.5A 

88 

P6KE33CA 

jjl 


Alee 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 13.1A;Bidirectional 

89 

P6KE33CP 



Alee 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 13.1A;Bidirectional 

90 

P6KE33P 

3 


Alee 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:36.3V(BR) max at IR 1.0mA:45.7V(CL1 at Idd 13.1 A 

91 

P6KE36CA 

1 


Alee 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

92 

P6KE36CP 

jj 


Alee 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

93 

P6KE36P 

3 


Alee 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:39.6V(BR) max at IR 1.0mA:49.9V(CL1 at Idd 12A 

94 

P6KE39CA 



Alee 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;41.0V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 11.1 A;Bidirectional 

95 

P6KE39CP 

j 


Alee 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 11.1 A;Bidirectional 

96 

P6KE39P 



Alee 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:42.9V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL1 at Idd 11.1 A 

97 

P6KE43CA 

i 


Alee 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 10.1A;Bidirectional 

98 

P6KE43CP 

j 


Alee 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 10.1 A;Bidirectional 

99 

P6KE43P 



Alee 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:47.3V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Idd 10.1 A 

100 

P6KE47CA 



Alee 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A;Bidirectional 

101 

P6KE47CP 



Alee 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A;Bidirectional 

102 

P6KE47P 

j 


Alee 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:51.7V(BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CD at Idd 9.3A 

103 

P6KE51CA 



Alee 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A;Bidirectional 

104 

P6KE51CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A;Bidirectional 

105 

P6KE51P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 43.6VRM:56.1V(BR) max at IR 1.0mA:70.1V(CU at Idd 8.6A 

106 

P6KE56CA 

6 



IRM 5.0uA at 47.8VRM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 7.8A;Bidirectional 

107 

P6KE56CP 

6 



IRM 5.0uA at 47.8VRM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 7.8A;Bidirectional 

108 

P6KE56P 

6 



IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA:77V(CL1 at Idd 7.8A 

109 

P6KE62CA 

6 



IRM 5.0uA at 53VRM;65.1V(BR) max at IR 1,0mA;85V(CL) at Ipp 7.1 A;Bidirectional 

110 

P6KE62CP 

6 



IRM 5.0uA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1.0mA:85V(CL) at Idd 7.1A:Bidirectional 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IT 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

P6KE62P 

P6KE68CA 

P6KE68CP 

6 

6 

6 


Alee 

Alee 

Alee 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 7.1 A 

IRM 5.0uA at 58.1VRM;71.4V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 6.5A;Bidirectional 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM:74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Idd 6.5A:Bidirectional 

4 

P6KE68P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 6.5A 1 

5 

P6KE75CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 64.1 VRM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 5.8A;Bidirectional 

6 

P6KE75CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Idd 5.8A:Bidirectional 

7 

P6KE75P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 64.1 VRM;82.5V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 5.8A 

8 

P6KE82CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM;86.1 V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A;Bidirectional 

9 

P6KE82CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA:113V(CL) at Idd 5.3A:Bidirectional 

10 

P6KE82P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 

11 

P6KE91CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A;Bidirectional 

12 

P6KE91CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:100V(BR) max at IR 1.0mA:125V(CL) at Idd 4.8A 

13 

P6KE91P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;1 OOV(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A 

14 

P6KE100CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 4.4A;Bidirectional 

15 

P6KE100CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Idd 4.4A:Bidirectional 

16 

P6KE100P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 4.4A j 

17 

P6KE110CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

18 

P6KE110CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 94VRM:121 V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Idd 3.9A;Bidirectional 

19 

P6KE110P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 94VRM;121 V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 3.9A 

20 

P6KE120CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A;Bidirectional 

21 

P6KE120CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Idd 3.6A:Bidirectional 

22 

P6KE120P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A 

23 

P6KE130CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 111 VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 3.4A;Bidirectional 

24 

P6KE130CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 111 VRM:143V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CU at Idd 3.4A:Bidirectional 

25 

P6KE130P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 111 VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 3.4A 

26 

P6KE150CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 128VRM;158V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.9A;Bidirectional 

27 

P6KE150CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Idd 2.9A;Bidirectional 

28 

P6KE150P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 12GVRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 2.9A 

29 

P6KE160CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 136VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 2.7A;Bidirectional 

30 

P6KE160CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 136VRM:176V(BR1 max at IR 1,0mA;219V(CU at Idd 2.7A;Bidirectional 

31 

P6KE160P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 2.7A 

32 

P6KE170CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 2.6A;Bidirectional 

33 

P6KE170CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA;234VfCL) at Idd 2.6A:Bidirectional 

34 

P6KE170P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1,0mA;234V(CL) at Ipp 2.6A 

35 

P6KE180CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 154VRM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 2.4A;Bidirectional 

36 

P6KE180CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA:246V(CU at Idd 2.4A;Bidirectional 

37 

P6KE180P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1,0mA;246V(CL) at Ipp 2.4A 

38 

P6KE200CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 171VRM;210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirectional 

39 

P6KE200CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 171 VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274VfCL) at Idd 2.2A 

40 

P6KE200P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 171 VRM;220V(BR) max at IR 1,0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A 

41 

P6KE220A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM;231 V(BR) max at IR 1.0mA;301V(CL) at Ipp 2A 

42 

P6KE220CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM;231 V(BR) max at IR 1.0mA;301V(CL) at Idd 2A;Bidirectional 

43 

P6KE220CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Ipp 2A;Bidirectional 

44 

P6KE220P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA;301V(CL) at Ipp 2A 

45 

P6KE250A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1.0mA;344VfCL) at Idd 2A 

46 

P6KE250CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 2A;Bidirectional 

47 

P6KE250CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 2A;Bidirectional 

48 

P6KE250P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1,0mA;344V(CL) at Idd 2A 

49 

P6KE280A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 2A 

50 

P6KE280CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 2A;Bidirectional 

51 

P6KE280CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Idd 2A:Bidirectional 

52 

P6KE280P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 2A 

53 

P6KE300A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM;315V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1.6A 

54 

P6KE300CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM:315V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Idd 1.6A:Bidirectional 

55 

P6KE300CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM;330V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 

56 

P6KE300P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM;330V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1.6A 

57 

P6KE320A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR1 max at IR 1.0mA:438V(CU at Idd 1.6A 

58 

P6KE320CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 

59 

P6KE320CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM;352V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectional 

60 

P6KE320P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM:352VfBR) max at IR 1.0mA:438V(CL) at Idd 1.6A 

61 

P6KE350A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 1.6A 

62 

P6KE350CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 1.6A;Bidirectioanl 

63 

P6KE350CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM:385V(BR) max at IR 1.0mA:482V(CU at Idd 1,6A:Bidirectioanl 

64 

P6KE350P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 1.6A 

65 

P6KE400A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 1.3A 

66 

P6KE400CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Idd 1.3A:Bidirectional 

67 

P6KE400CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 1.3A;Bidirectional 

68 

P6KE400P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 1.3A 

69 

P6KE440A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM;462V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CU at Idd 1.3A 

70 

P6KE440CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM;462V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 1.3A;Bidirectional 

71 

P6KE440CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM;484V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 1.3A;Bidirectional 

72 

P6KE440P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM:484V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CU at Idd 1.3A 

73 

PFC6V4 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 7.88V max;IRM IOOOuA at VRM 6.40 

74 

PFC7V0 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 8.61V max;IRM 500uA at VRM 7.02 

75 

PFC7V8 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:VfBR) 9.55V max;IRM 200uA at VRM 7.78 

76 

PFC8V5 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 10.5V max;IRM 50uA at VRM 8.55 

77 

PFC9V4 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 11.6V max;IRM IOuA at VRM 9.40 

78 

PFC10 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 12.6V max:IRM 5uA at VRM 10.2 

79 

PFC11 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 13.7V max;IRM 5uA at VRM 11.1 

80 

PFC13 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 15.8V max;IRM 5uA at VRM 12.8 

81 

PFC14 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 16.8V max;IRM 5uA at VRM 13.6 

82 

PFC15 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 18.9V max;IRM 5uA at VRM 15.3 

83 

PFC17 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 21V max;iRM 5uA at VRM 17.1 

84 

PFC19 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR1 23.1V max:IRM 5uA at VRM 18.89 

85 

PFC20 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 25.2V max;IRM 5uA at VRM 20.5V 

86 

PFC23 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 28.4V max;IRM 5uA at VRM 23.1V 

87 

PFC26 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 31.5V max;IRM 5uA at VRM 25.6V 

88 

PFC28 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 34.7V max;IRM 5uA at VRM 28.2V 

89 

PFC31 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 37.8V max;IRM 5uA at VRM 30.8V 

90 

PFC33 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 41V max;IRM 5uA at VRM 33.3V 

91 

PFC37 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 45.2V max;IRM 5uA at VRM 36.8V 

92 

PFC40 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 49.4V max;IRM 5uA at VRM 40.2V 

93 

PFC44 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:ViBR) 53.6V max:IRM 5uA at VRM 43.6V 

94 

PFC48 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 58.8V max;IRM 5uA at VRM 47.8V 

95 

PFC53 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 65.1V max;IRM 5uA at VRM 53V 

96 

PFC58 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 71.4V max:IRM 5uA at VRM 58.1V 

97 

PFC64 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 78.8V max;IRM 5uA at VRM 64.1V 

98 

PFC70 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 86.1V max;IRM 5uA at VRM 70.1V 

99 

PFC78 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 95.5V max:IRM 5uA at VRM 77.8V 

100 

PFC85 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 105V max;IRM 5uA at VRM 85.5V 

101 

PFC94 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 116V max;IRM 5uA at VRM 94V 

102 

PFC102 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 126V max:IRM 5uA at VRM 102V 

103 

PFC111 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 137V max;IRM 5uA at VRM 111V 

104 

PFC128 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 158V max;IRM 5uA at VRM 128V 

105 

PFC136 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:VfBR) 168V max:IRM 5uA at VRM 136V 

106 

PFC145 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 179V max;IRM 5uA at VRM 145V 

107 

PFC154 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 189V max;IRM 5uA at VRM 154V 

108 

PFC171 

6 


D027 

Voltaae SuDDressorV(BR) 210V max:IRM 5uA at VRM 171V 

109 

PFZ6V8P 

6 


A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at 10mA;10.5V(CL) at Ipp 143A 

110 

PFZ7V5P 

6 


A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM:8.25V(BR) max at IR 10mA:11.3VICU at Idd 132A 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


T 2J 

Y MAT. DWG. 

P NO. 


DESCRIPTION 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND 13) TYPE NO. _ 


PFZ9V1P 
PFZIOP 
'PFZ11P 
PFZ12P 
PFZ13P 
PFZ15P 
PFZ16P 
PFZ18P 
' PFZ20P 
PFZ22P 
PFZ24P 
' PFZ27P 
PFZ30P 
PFZ33P 
' PFZ36P 
PFZ39P 
PFZ43P 
' PFZ47P 
PFZ51P 
PFZ56P 
' PFZ62P 
PFZ68P 
PFZ75P 
' PFZ82P 
PFZ91P 
PFZIOOP 
" PFZ110P 
PFZ120P 
PFZ130P 
' PFZ150P 
PFZ160P 
PFZ170P 
“ PFZ180P 
PFZ200P 
PFZ220P 
_ PFZ250A 
PFZ250P 
PFZ280A 
" PFZ280P 
PFZ300A 
PFZ300P 
“ PFZ320A 
PFZ320P 
PFZ350A 
" PFZ350P 
PFZ400A 
PFZ400P 
" PFZ440A 
PFZ440P 
PZD16 
" PZD36 
PZD62 
PZD160 
“ S5555E 
S5556E 
S5557E 
‘ S5558E 

55907 

55908 
SPIP8.4 
SPIP24 
SPIP30 
SPIP60 
SPIP120 
SPIP208 
SPIP250 
SPIP440 
SPIP50Q 
T-GMP5 
T-GMP5A 
T-GMP5B 
TPA62A12 
TPA62A18 
TPA62B12 
TPA62B18 
TPA68A12 
TPA68A18 
TPA68B12 
TPA68B18 
TPA75A12 
TPA75A18 
TPA75B12 
TPA75B18 
TPA82A12 
TPA82A18 
TPA82B12 
TPA82B18 
TPA91A12 
TPA91A18 
TPA91B12 
TPA91B18 
TPA100A12 
TPA100A18 
TPA100B12 
TPA100B18 
TPA110A12 
TPA110A18 
TPA110B12 
TPA110B18 
TPA120A12 
TPA120A18 
TPA120B12 
TPA120B18 
TPA130A12 
TPA130A18 
TPA130B12 
TPA130B18 
TPA150A12 
TPA150A18 


IRM 200uA at 7.02VRM;9.02V(BR) max at IR 10mA;12.lV(CL) at Ipp 124A 
IRM 50uA at 7.78VRM;10V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 112A 
IRM 10mA at 8.55VRM:11V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CU at Ipp 103A 


IRM 5.0uA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 96A 
IRM 5.0uA at 10.2VR4;13.2V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A 
IRM 5.0uA at 11.1VRM:14.3V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CU at Ipp 82A 

"IRM 5.0uA at 12.8VRM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 71A 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 67A 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 59.5A 

"IRM 5.0uA at 17.1VRM;22V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 54A 
IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 49A 

IRM 5.1uA at 20.5VRM:26.4V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 45A 

"IRM 5.0uA at 23.1VRM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;33V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 36A 
IRM 5.0uA at 28.2VRM:36.3V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 33A 

"IRM 5.0uA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 30A 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 28A 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CU at Ipp 25.3A 

"IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 23.2A 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 21.4A 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 19.5A 
IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Ipp 17.7A 
IRM 5.0uA at 58.1VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 16.3A 
IRM 5.1 uA at 64.1VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL1 at Ipp 14.6A 

~ IRM 5.0uA at 70.1VRM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 13.3A 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:1 IQV(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Ipp 11A _ 

"IRM 5.0uA at 94VRM;121V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 9.9A 
IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1A 

IRM 5.0uA at 111VRM:143V(BR) max at IR 1.0mA; 179V(CL) at Ipp 8.4A _ 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 7.2A 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 6.8A 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CD at Ipp 6.4A 

IRM 5.0uA at 154VRM;198V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 6.1 A 

IRM 5.0uA at 171VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A 

IRM 5.0uA at 185VRM;242V(BR) max at IR 1.0mA:328V(CL) at Ipp 4.6A 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A 

IRM 5.0uA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1.0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A 

IRM 5.0uA at 239VRM:294V(BR) max at IR 1.0mA:384V(CU at Ipp 5.0A 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1.0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A 

IRM 5.0uA at 256VRM;315V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A 

IRM 5.0uA at 256VRM:300V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A 

IRM 5.0uA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A 

IRM 5.0uA at 273VRM;352V(BR) max at IR 1.0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A 

IRM 5.0uA at 299VRM:368V(BR) max at IR 1.0mA:482V(CL) at Ipp 4.0A 

IRM 5.0uA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA;482V(CL) at Ipp 4.0A 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 4.0A 

IRM 5.0uA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 4.0A 


IRM 5.0uA at 376VRM;462V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 3.5A 
IRM 5.0uA at 376VRM;484V(BR) max at IR 1.0mA;603V(CL) at Ipp 3.5A 

Voitaqe suppressor:V(bht) 20V maxiiHM 5mA at vhm 10V __ 

Voltage Suppressor;V(BR) 43.5V max;IRM 5mA at VRM 25V 
Voltage Suppressor;V(BR) 75V max;IRM 5mA at VRM 42V 

Voltage Suppressor;V(BR) 200V maxiIRM 5mA at VRM 110V _ 

VR 30.5V;VB 33V at IT 1.0mA;IR 5.0uA max;IPP 32A;TC ,093%/°C 
VR 40.3V;VB 43.7V at IT 1.0mA;IR 5.0uA max;IPP 24A;TC .094%/°C 

VR 49.0V;VB 54V at IT I.OmAilR 5.0uA max;IPP 19A:TC .OOeyoZ-C _ 

VR 175V;VB 191V at IT 1.0mA;IR 5.0uA max;IPP 5.7A;TC .100%/°C 
VR 5.4V;VB 6V at IT 1mA;IR IOOuA max;IPP 120A 

VR 5.4V;VB 6V at IT 1mA:IR IQOuA max:IPP 120A _ 

VR12V;IR250A;BVmin14Vatlt10mA;Vc22Vatlp341 A 
VR34V;IR250A;BVmin40atlt10mA;Vc67Vatlp112A 

VR42.5V;IR250A;BVmin50atlt1.0mA;Vc84Vatlp90A _ 

VR85V;IR250A;BVmin1 OOatltl .0mA;Vc167Vatlp90A 
VR170V;IR250A;BVmin200atlt1.0mA;Vc319Vatlp47A 

VR295V;IR250A;BVmin347atlt1.0mA:Vc536Vatlp28A __ 

VR354V;IR250A;BVmin418atlt1,0mA;Vc652Vatlp23A 
VR623V;IR250A;BVmin735atlt1.0mA;Vc1138Vatlp13.2A 

VR708V;IR250A:BVmin835atlt1.0mA;Vc1292Vatlp11.6A _ 

IRM 300uA at 5.0VRM;5.3V(BR) min at IR 1.0mA;6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

IRM IOOuA at 5.0VRM;5.3V(BR) min at IR 1.0mA;6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

IRM 300uA at 5.0VRM;5.3V(BR) min at IR 1.0mA:6.4V(CL) at Ipp 1.0A _ 

IRM 2.0uA at 56VRM;62V(BR) min at IR 1,0mA;82V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 56VRM;62V(BR) min at IR 1.0mA;82V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 56VRM;62V(BR) min at IR 1,0mA:75V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 56VRM;62V(BR) min at IR 1.0mA;75V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 61VRM;68V(BR) min at IR 1,0mA;90V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 61VRM;68V(BR) min at IR 1.0mA;90V(CL) at 300mA:IH 180mA 

IRM 2.0uA at 61VRM;68V(BR) min at IR 1.0mA;82V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 61VRM;68V(BR) min at IR 1.0mA;82V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 67VRM;75V(BR) min at IR 1.0mA;100V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 67VRM;75V(BR) min at IR 1.0mA;100V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 67VRM;75V(BR) min at IR 1.0mA;91V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 67VRM;75V(BR) min at IR 1.0mA:91V(CL) at 300mA:IH 180mA 

IRM 2.0uA at 74VRM;82V(BR) min at IR 1.0mA;109V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 74VRM;82V(BR) min at IR 1.0mA;109V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 74VRM:82V(BR) min at IR 1.0mA;99VfCL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 74VRM;82V(BR) min at IR 1.0mA;99V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 82VRM;91V(BR) min at IR 1.0mA;121V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 82VRM:91 VtBR) min at IR 1.0mA;121V(CL) at 300mA:IH 180mA 

IRM 2.0uA at 82VRM;91V(BR) min at IR 1.0mA;110V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 82VRM;91V(BR) min at IR 1.0mA;110V(CL) at 300mA;IH 180mA 

• IRM 2.0uA at 90VRM:100V(BR) min at IR 1.0mA:133V(CL) at 300mA:IH 120mA 

IRM 2.0uA at 90VRM;100V(BR) min at IR 1.0mA;133V(CL) at 300mA;IH 180mA 


IRM 2.0uA at 90VRM;100V(BR) min at IR 1.0mA;121V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 90VRM:100V(BR) min at IR 1.0mA:121V(CL) at 300mA, 

"IRM 2.0uA at 99VRM;110V(BR) min at IR 1.0mA;147V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 99VRM;110V(BR) min at IR 1.0mA;147V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 99VRM.110V(BR) min at IR 1.0mA;133V(CL) at 300mA. 

"IRM 2.0uA at 99VRM;110V(BR) min at IR 1.0mA;133V(CL) at 300mA 


IRM 2.0uA at 108VRM;120V(BR) min at IR 1.0mA;160V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 108VRM;120V(BR) min at IR 1.0mA:160V(CL) at 300mA. 

"IRM 2.0uA at 108VRM;120V(BR) min at IR 1.0mA;145V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 108VRM;120V(BR) min at IR 1.0mA; 145V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 117VRM:130V(BR) min at IR 1.0mA;173V(CL) at 300mA. 

"IRM 2.0uA at 117VRM;130V(BR) min at IR 1.0mA;173V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 117VRM;130V(BR) min at IR 1.0mA;157V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 117VRM:130V(BR) min at IR 1.0mA;157V(CL) at 300mA. 

"IRM 2.0uA at 135VRM;150V(BR) min at IR 1.0mA;200V(CL) at 300mA 

IRM 2.0uA at 135VRM:150V(BR) min at IR 1.0mA:200V(CL) at 300mA. 


IH 120mA 
IH 180mA 
IH 120mA 
IH 180mA 
IH 120mA 
IH 180mA 


IH 180mA 
IH 120mA 
IH 180mA 
IH 120mA 
IH 180mA 
IH 120mA 
IH 180mA 
IH 120mA 
IH 180mA 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 












IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar a Unipolar Types (Cont’d) 


nr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


HMAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

TPA156B12 

TPA150B18 

TPA160A18 

6 

6 


A344r 

A344r 

A344r 

IRM 2.0uA at 135VRM;150V(BR) min at IR 1.0mA;181V(CL) at 300mA;IH 120mA 

IRM 2.0uA at 135VRM;150V(BR) min at IR 1.0mA;181 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 144VRM:160V(BR1 min at IR 1.0mA:213 V(CU at 300mA:IH 180mA 

4 

TPA160B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 144VRM;160V(BR) min at IR 1.0mA;193 V(CL) at 300mA;IH 120mA 

5 

TPA160B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 144VRM;160V(BR) min at IR 1.0mA;193 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

6 

TPA180A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM:180V(BR) min at IR 1.0mA:240 V(CL) at 300mA:IH 120mA 

7 

TPA180A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM;180V(BR) min at IR 1.0mA;240 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

8 

TPA180B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM;180V(BR) min at IR 1.0mA;217 V(CL) at 300mA;IH 120mA 

9 

TPA180B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM:180V(BR) min at IR 1.0mA;217 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

10 

TPA200A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 180VRM;200V(BR) min at IR 1.0mA;267 V(CL) at 300mA;IH 120mA 

11 

TPA200A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 180VRM;200V(BR) min at IR 1.0mA;267 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

12 

TPA200B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 180VRM:200V(BR) min at IR 1.0mA:241 V(CL) at 300mA:IH 120mA 

13 

TPA200B18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 180VRM;200V(BR) min at IR 1.0mA;241V(CL) at 300mA;IH180mA 

14 

TPA220A12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM;220V(BR) min at IR 1.0mA;293V(CL) at 300mA;IH120mA 

15 

TPA220A18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM:220V(BR) min at IR 1.0mA;293V(CL) at 300mA;IH180mA 

16 

TPA220B12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM;220V(BR) min at IR 1.0mA;265V(CL) at 300mA;IH120mA 

17 

TPA220B18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM;220V(BR) min at IR 1.0mA;265V(CL) at 300mA;IH180mA 

18 

TPA240A12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM:240V(BR) min at IR 1.0mA:320V(CU at 300mA;!H120mA 

19 

TPA240A18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM;240V(BR) min at IR 1.0mA;320V(CL) at 300mA;IH180mA 

20 

TPA240B12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM;240V(BR) min at IR 1.0mA;289V(CL) at 300mA;IH120mA 

21 

TPA240B18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM;240V(BR) min at IR 1.0mA:289V(CU at 300mA:IH180mA 

22 

TPA270A12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 243VRM;270V(BR) min at IR 1.0mA;360V(CL) at 300mA;IH120mA 

23 

TPA270A18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 243VRM;270V(BR) min at IR 1.0mA;360V(CL) at 300mA;IH180mA 

24 

TPA270B12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 243VRM:270V(BR) min at IR 1.0mA;325V(CL) at 300mA;IH120mA 

25 

TPA270B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 243VRM;270V(BR) min at IR 1.0mA;325V(CL) at 300mA;IH 180mA 

26 

TVS5-1 (M) 

6 


A380a 

VR 5.0V;IFSM 50A;PR 5.0W;lpp 45A;IR 1.0mA at 5V,Min. Zz500a 

27 

TVS5-2(M) 

6 


A380a 

VR 5.0V:IFSM 50A:PR 5.0W;Idd 45A:IR 0.7mA at 5V,Min. Zz800a 

28 

TVS5-3(M) 

6 


A380a 

VR 5.0V;IFSM 50A;PR 5.0W;lpp 53.7A;IR 0.3mA at 5V,Min. Zz3.0ka 

29 

TVS305 

6 


A380 

IRM 50uA at 5.0VRM;6.0V(BR) min at IR 1.0mA;8.7V(CL) at Ipp 17A 

30 

TVS310 

6 


A380 

IRM 2.0uA at 10VRM:11.1V(BR) min at IR 1.0mA:16.8V(CU at Idd 8.9A 

31 

TVS312 

6 


A380 

IRM I.OuA at 12VRM;13.8V(BR) min at IR 1.0mA;21.0V(CL) at Ipp 7.1 A 

32 

TVS315 

6 


A380 

IRM I.OuA at 15VRM;16.7V(BR) min at IR 1.0mA;25.0V(CL) at Ipp 5.9A 

33 

TVS318 

6 


A380 

IRM I.OuA at 18VRM:20.4V(BR) min at IR 1.0mA:31 VfCL) at Idd 4.9A 

34 

TVS324 

6 


A380 

IRM I.OuA at 24VRM;28.4V(BR) min at IR 1.0mA;42V(CL) at Ipp 3.6A 

35 

TVS328 

6 


A380 

IRM I.OuA at 28VRM;30.7V(BR) min at IR 1.0mA;46V(CL) at Ipp 3.2A 

36 

TVS348 

6 


A380 

IRM I.OuA at 48VRM:54V(BR) min at IR 1.0mA;82V(CL) at Idd 1.7A 

37 

TVS360 

6 


A380 

IRM I.OuA at 60VRM;67V(BR) min at IR 1.0mA;105V(CL) at Ipp 1.4A 

38 

TVS410 

6 


A380 

IRM I.OuA at 100VRM;111 V(BR) min at IR 1.0mA;160V(CL) at Ipp 910mA 

39 

TVS420 

6 


A380 

IRM I.OuA at 200VRM;234V(BR) min at IR 1.0mA:360V(CU at Idd 420mA 

40 

TVS430 

6 


A380 

IRM I.OuA at 300VRM;342V(BR) min at IR 1.0mA;520V(CL) at Ipp 280mA 

41 

TVS505 

6 


A380a 

IRM 300uA at 5.0VRM;6.0V(BR) min at IR 1.0mA;9.3V(CL) at Ipp 53.7A 

42 

TVS510 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 10.0VRM:11.1 V(BR) min at IR 1.0mA;16.5V(CU at Idd 30.3A 

43 

TVS512 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 12.0VRM;13.8V(BR) min at IR 1.0mA;21.0V(CL) at Ipp 23.8A 

44 

TVS515 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 15.0VRM;16.7V(BR) min at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 19.8A 

45 

TVS518 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 18.0VRM;20.4V(BR) min at IR 1.0mA;30.5V(CL) at Idd 16.3A 

46 

TVS524 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 24.0VRM;28.4V(BR) min at IR 1.0mA;42.0V(CL) at Ipp 11.9A 

47 

TVS528 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 28.0VRM;30.7V(BR) min at IR 1.0mA;46.5V(CL) at Ipp 10.7A 

48 

TZ17 

6 



Breakdown Volt Ranae 18.9-23.1 V;VR 17V;Vc 32.3V at I.OmSec 

49 

TZ17A 

6 



Breakdown Volt Range 18.9-20.9V;VR 17V;Vc 29.3V at I.OmSec 

50 

TZ18A 

6 



Breakdown Volt Range 20-22.1V;VR 18V;Vc 30.9V at 1.0m Sec 

51 

TZ20A 

6 



Breakdown Volt Ranae 22.2-24.5V:VR 20V;Vc 34.3V at I.OmSec 

52 

TZ22A 

6 



Breakdown Volt Range 24.4-26.9V;VR 22V;Vc 37.1V at I.OmSec 

53 

TZ24A 

6 



Breakdown Volt Range 26.7-29.5V;VR 24V;Vc 40.7V at I.OmSec 

54 

TZ26 

6 



Breakdown Volt Ranae 28.9-35.3V;VR 26V;Vc 48.7V at I.OmSec 

55 

TZ26A 

6 



Breakdown Volt Range 28.9-31.9V;VR 26V;Vc 44V at I.OmSec 

56 

TZ28 

6 



Breakdown Volt Range 31.1-38V;VR 28V;Vc 52.4V at I.OmSec 

57 

TZ28A 

6 



Breakdown Volt Ranae 31.1-34.4V:VR 28V;Vc 47.5V at I.OmSec 

58 

TZ30 

6 



Breakdown Volt Rnage 33.3-40.7V;VR 30V;Vc 56.2V at 1.0 mSec 

59 

TZ30A 

6 



Breakdown Volt Range 33.3-36.8V;VR 30V;Vc 50.7V at I.OmSec 

60 

TZ33 

6 



Breakdown Volt Ranae 36.7-44.9V;VR 33V;Vc 60.6V at I.OmSec 

61 

TZ33A 

6 



Breakdown Volt Range 36.7-40.6V;VR 33V;Vc 54.8V at I.OmSec 

62 

TZ36 

6 



Breakdwon Volt Range 40-48.9V;VR 36V;Vc 66V at I.OmSec 

63 

TZ36A 

6 



Breakdown Volt Ranae 40-44.2V:VR 36V;Vc 59.7V at I.OmSec 

64 

TZ40 

6 



Breakdown Volt Range 44.4-54.3V;VR 40V;Vc 72.8V at I.OmSec 

65 

TZ40A 

6 



Breakdown Volt Range 44.4-49.1 V;VR 40V;Vc 65.8V at I.OmSecc 

66 

TZ43 

6 



Breakdown Volt Ranae 47.8-58.4V:VR 43V:Vc 77.1V at I.OmSec 

67 

TZ43A 

6 



Breakdown Volt Range 47.8-52.8V;VR 43V;Vc 69.7V at I.OmSec 

68 

TZ45 

6 



Breakdown Volt Range 50-61.1V;VR 45V;Vc 80.7V at I.OmSec 

69 

TZ45A 

6 



Breakdown Volt Ranae 50-55.3V:VR 45V;Vc 73V at I.OmSec 

70 

TZ48 

6 



Breakdwon Volt Range 53.3-65.1 V;VR 48V;Vc 85.9V at I.OmSec 

71 

TZ48A 

6 



Breakdown Volt Range 53.3-58.9V;VR 48V;Vc 77.7V at 1.0 mSecC 

72 

TZ51 

6 



Breakdown Volt Ranae 56.7-69.3V;VR 51V;Vc 91.5V at I.OmSec 

73 

TZ51A 

6 



Breakdown Volt Range 56.7-62.7V;VR 51V;Vc 82.8V at 1.0 mSec 

74 

TZ54 

6 



Breakdown Volt Range 60-73.3V;VR 54V;Vc 96.8V at I.OmSec 

75 

TZ54A 

6 



Breakdown Volt Ranae 60-66.3 V:VR 54V;Vc 87.5V at 1.0 mSec 

76 

TZ58 

6 



Breakdown Volt Range 64.4-78.7V;VR 58V;Vc 104V at I.OmSec 

77 

TZ58A 

6 



Breakdown Volt Range 64.4-71.2V;VR 58V;Vc 94V at I.OmSec 

78 

TZ60 

6 



Breakdown Volt Ranae 66.7-81.5V;VR 60V:Vc 107V at I.OmSec 

79 

TZ60A 

6 



Breakdown Volt Range 66.7-73.7V;VR 60V;Vc 97.3V at I.OmSec 

80 

TZ64 

6 



Breakdown Volt Range 71.1-86.9V;VR 64V;Vc 115V at I.OmSec 

81 

TZ64A 

6 



Breakdown Volt Ranae 71.1-78.6V:VR 64V:Vc 104V at I.OmSec 

82 

TZ70 

6 



Breakdown Volt Range 77.8-95.1 V;VR 70V;Vc 126V at I.OmSec 

83 

TZ70A 

6 



Breakdown Volt Range 77.8-86.V;VR 70V;Vc 114V at I.OmSec 

84 

TZ75 

6 



Breakdown Volt Ranae 83.3-102V:VR 75V;Vc 135V at I.OmSec 

85 

TZ75A 

6 



Breakdown Volt Range 83.3-92.1 V;VR 75V;Vc 122V at I.OmSec 

86 

TZ78 

6 



Breakdown Volt Range 86.7-106V;VR 78V;Vc 140V at I.OmSec 

87 

TZ78A 

6 



Breakdown Volt Ranae 86.7-95.8V:VR 78V:Vc 126V at I.OmSec 

88 

TZ85 

6 



Breakdown Volt Range 94.4-115V;VR 85V;Vc 152V at I.OmSec 

89 

TZ85A 

6 



Breakdown Volt Range 94.4-104V;VR 85V;Vc 137V at I.OmSec 

90 

TZ90 

6 



Breakdown Volt Ranae 100-122V:VR 90V:Vc 160V at I.OmSec 

91 

TZ90A 

6 



Breakdown Volt Range 100-111V;VR 90V;Vc 146V at I.OmSec 

92 

TZ100 

6 



Breakdown Volt Range 111-l36V;VR 100V;Vc 179V at I.OmSec 

93 

TZ100A 

6 



Breakdown Volt Ranae 111-123V:VR 100V:Vc 162V at I.OmSec 

94 

TZ110 

6 



Breakdown Volt Range 122-149V;VR 110V;Vc 196V at I.OmSec 

95 

TZ110A 

6 



Breakdown Volt Range 122-135V;VR 110V;Vc 178V at I.OmSec 

96 

TZ120 

6 



Breakdown Volt Ranae 133-163V;VR 120V:Vc 214V at I.OmSec 

97 

TZ120A 

6 



Breakdown Volt Range 133-147V;VR 120V;Vc 193V at I.OmSec 

98 

TZ130 

6 



Breakdown Volt Range 144-176V;VR 130V;Vc 231V at I.OmSec 

99 

TZ130A 

6 



Breakdown Volt Ranae 144-159V;VR 130V:Vc 209V at I.OmSec 

100 

TZ150 

6 



Breakdown Volt Range 167-204V;VR 150V;Vc 268V at I.OmSec 

101 

TZ150A 

6 



Breakdown Volt Range 167-185V;VR 150V;Vc 243V at I.OmSec 

102 

TZ160 

_6l 



Breakdown Volt Ranae 178-218V:VR 160V;Vc 287V at I.OmSec 

103 

TZ160A 

6 



Breakdown Volt Range 178-197V;VR 160V;Vc 259V at I.OmSec 

104 

TZ170 

6 



Breakdown Volt Range 189-231 V;VR 170V;Vc 304V at I.OmSec 

105 

TZ170A 

6 



Breakdown Volt Ranae 189-209V:VR 170V:Vc 275V at I.OmSec 

106 

TZ180 

6 



Breakdown Volt Range 200-244V;VR 180V;Vc 321V at I.OmSec 

107 

TZ180A 

6 



Breakdown Volt Range 200-221 V;VR 180V;Vc 291V at I.OmSec 

108 

TZ200 

6 



Breakdown Volt Ranae 222-271 V:VR 200V:Vc 356V at I.OmSec 

109 

TZ200A 

6 



Breakdown Volt Range 222-245V;VR 200V;Vc 322V at I.OmSec 

110 

TZ220 

6 



Breakdown Volt Ranae 245-299V-.VR 220V:Vc 393V at I.OmSec 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


TZ220A 
TZ240 
TZ240A 
' TZ260 
TZ260A 

TZ28Q _ 

' TZ280A 
V8CH8(A) 
V8CP22(A) 

‘ V8SM8(A) 
V12CH8(A) 
V12SM8(A) 

' V18CH8(A) 
V18SM8(A) 
V18SM16(A) 

' V22CH8(A) 
V22SM8(A) 
V22SM 16(A) 

' V27CH8(A) 
V27SM8(A) 
V27SM 16(A) 

" V33CH8(A) 
V33SM8(A) 
V33SM 16(A) 

" V39CH8(A) 
V39CP20(A) 
V39SM8(A) 

" V39SM 16(A) 
V47CH8(A) 
V47CP20(A) 

" V47SM8(A) 
V47SM 16(A) 
V56CH8(A) 
V56SM8(A) 
V56SM 16(A) 
V68CH8(A) 

‘ V68SM8(A) 
V68SM 16(A) 
V82CH8(A) 

" V82SM8(A) 
V82SM 16(A) 
V100CH8(A) 

" V100SM8(A) 

VIOOSM 16(A) 
V120CH8(A) 

" V120SM8(A) 

VI20SM 16(A) 

V150CH8(A) 

V150SM8(A) 

VI50SM 16(A) 
V180CHS(A) 

" V180SM8(A) 

VI80SM 16(A) 
V200CH8(A) 

" V200CP20(A) 
V200SM8(A) 
V200SM 16(A) 

" V220SM8(A) 
V220SM 16(A) 
V240CH8(A) 
V240CP20(A) 
V240SM8(A) 
V240SM 16(A) 

" V270SM8(A) 
V270SM 16(A) 
V302CA42(A) 

" V360CH8(A) 
V360SM8(A) 
V360SM 16(A) 

" V390CH8(A) 
V390SM8(A) 
V390SM 16(A) 
V430CH8(A) 
V430SM8(A) 
V430SM 16(A) 
ZAGIOOAI 
ZAG100A2 
ZAG1QOA3 
ZAG100A4 
ZAG100A05 

ZZ16 _ 

ZZ36 

ZZ62 

ZZ160 _ 

ZZY16 

ZZY36 

ZZY62 

ZZY160 

1N4632A 

1N4633A 

1N4634A 

1N4635A 

1N4636A 

1N4637A 

1N5629 

1N5629A 

1N5630 

1N5630A 

1N5631 

1N5631A 

1N5632 

1N5632A 

1N5633 

1N5633A 

1N5634 

1N5634A 

1N5635 

IN5635A 

1N5636 

IN5636A 


IJ 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 


Ml 362 

6 


Ml363c 

6 


Ml 364 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 363b 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml363b 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 363a 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 363a 

6 


Ml 364 

6 


Ml 364a 

6 


M1364 

6 


Ml364a 

6 



6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 


Ml 362 

6 


Ml 364 

6 


Ml364a 

6 

A 

A313d 

6 

A 

A313d 

6 

A 

A313d 

6 

A 

A313d 

6 

A 

A313d 

6 


D013 

6 


D013 

6 


D013 

6 


D013 

6 


D013 

6 


D013 

6 


D013 

6 


D013 

6 

6 

Si 

Si 

A398f 

A398f 

6 

Si 

A398I 

6 

Si 

A398f 

6 

Si 

A398f 

6 

Si 

A398f 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 

6 

Si 

D013 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO.__ 


DESCRIPTION 


reakdown Volt Range 245-27IV;VR 220V;Vc 356V at I.OmSec 

Breakdwon Volt Range 267-326V;VR 240V;Vc 428V at I.OmSec 

Breakdown Volt Range 267-295V:VR 240V:Vc 388V at I.OmSec _ 

Breakdown Volt Range 289-353V;VR 260V;Vc 464V at I.OmSec 

Breakdown Volt Range 289-319V;VR 260V;Vc 419V at I.OmSec 

Breakdown Volt Range 311-380V:VR 280V;Vc 500V at 1.0m sec _ 

Breakdown Volt Range 311-344V;VR 280V;Vc 452V at 1.0m sec 
Vrms 4.0V;lpeak 100A; Vvar 11V at 1mA max;V clamp 22V at Ip 5A 

Vrms 4.0V;lpeak 100A;Vvar 11V at 1mA maxiVcIamp 30V at Id 5A _ 

Vrms 4.0V;lpeak 100A;Vvar 11V at 1mA max;Vclamp 22V at Ip 5A 

Vrms 6.0V;lpeak 250A;Vvar 16V at 1mA max;V clamp 34V at Ip 5A 

Vrms 6.0V;lpeak 250A:Vvar 16V at 1mA max:Vclamp 34V at Ip 5A _ 

Vrms 10V;lpeak 250A;Vvar 21.6at 1mA max;V clamp 42V at Ip 5A 
Vrms 10V;lpeak 250A;Vvar 21.6V at 1mA max;Vclamp 42V at Ip 5A 

Vrms 10V:lpeak 1.0kA;Vvar 21.6V at 1mA max:Vclamp 39V at Ip 10A _ 

Vrms 14V;lpeak 250A;Vvar 26at 1mA max;V clamp 47V at Ip 5A 
Vrms 14V;lpeak 250A;Vvar 26V at 1mA max;Vclamp 47V at Ip 5A 

Vrms 14V;lpeak 1.0kA:Vvar 26V at 1mA maxiVcIamp 43V at Ip 10A _ 

Vrms 17V;lpeak 250A;Vvar 31.1Vat 1mA max;Vclamp 57V at Ip 5A 
Vrms 17V;lpeak 250A;Vvar 31.1V at 1mA max;Vclamp 57V at Ip 5A 

Vrms 17V:lpeak I.OkAiVvar 31.1V at 1mA max:Vclamp 53V at Ip 10A _ 

Vrms 20V;lpeak 250A;Vvar 36.5Vat 1mA max;Vclamp 68V at Ip 5A 
Vrms 20V;lpeak 250A;Vvar 36.5V at 1mA max;Vclamp 68V at Ip 5A 

Vrms 20V;lpeak 1.0kA;Vvar 36.5V at 1mA maxiVcIamp 64V at Id 10A _ 

Vrms 25V;lpeak 250A;Vvar 43Vat 1mA max;Vclamp 79V at Ip 5A 
Vrms 25V;lpeak 300A;Vvar 43V at 1mA max;Vclamp 85V at Ip 10A 

Vrms 25V;lpeak 250A:Vvar 43V at 1mA max:Vclamp 79V at Ip 5A _ 

Vrms 25V;lpeak 1.0kA;Vvar 43V at 1mA max;Vclamp 76V at Ip 10A 

Vrms 30V;lpeak 250A;Vvar 52Vat 1mA max;Vclamp 92V at Ip 5A 

Vrms 30V:lpeak 300A:Vvar 52V at 1mA max.VcIamp 100V at Ip 10A _ 

Vrms 30V;lpeak 250A;Vvar 52V at 1mA max;Vclamp 92V at Ip 5A 

Vrms 30V;lpeak 1.0kA;Vvar 52V at 1mA max;Vclamp 89V at Ip 10A 

Vrms 35V;lpeak 250A:Vvar 62Vat 1mA max:Vclamp 107 at Ip 5A _ 

Vrms 35V;lpeak 250A;Vvar 62V at 1mA max;Vclamp 107V at Ip 5A 

Vrms 35V;lpeak 1.0kA;Vvar 62V at 1mA max;Vclamp 103V at Ip 10A 

Vrms 40V;lpeak 250A:Vvar 75Vat 1mA max:Vclamp 127 at Ip 5A _ 

Vrms 40V;lpeak 250A;Vvar 75V at 1mA max;Vclamp 127V at Ip 5A 

Vrms 40V;lpeak 1.0kA;Vvar 75V at 1mA max;Vclamp 123V at Ip 10A 

Vrms 50V;lpeak 1.2kA;Vvar 91 Vat 1mA max;Vclamp 135 at Ip 10A _ 

Vrms 50V;lpeak 250A;Vvar 91V at 1mA max;Vclamp 145V at Ip 10A 

Vrms 50V;lpeak 1.0kA;Vvar 90V at 1mA max;Vclamp 150V at Ip 50A 

Vrms 60V;lpeak 1.2kA;Vvar 110V at 1mA maxiVcIamp 165V at Ip 10A _ 

Vrms 60V;lpeak 250A;Vvar 110V at 1mA max;Vclamp 170V at Ip 10A 

Vrms 60V;lpeak 1.0kA;Vvar 110V at 1mA max;Vclamp 175V at Ip 50A 

Vrms 75V:lpeak 1.2kA:Vvar 132V at 1mA max:Vclamp 200V at Ip 10A _ 

Vrms 75V;lpeak 1.2kA;Vvar 132V at 1mA max;Vclamp 205V at Ip 10A 

Vrms 75V;lpeak 4.5kA;Vvar 132V at 1mA max;Vclamp 210V at Ip 50A 

Vrms 95V:lpeak 1.2kA;Vvar 165V at 1mA max.VcIamp 250V at Ip 10A _ 

Vrms 95V;lpeak 1.2kA;Vvar 165V at 1mA max;Vclamp 250V at Ip 10A 

Vrms 95V;lpeak 4.5kA;Vvar 165V at 1mA max;Vclamp 255V at Ip 50A 

Vrms 115V:lpeak 1.2kA:Vvar 198V at 1mA max:Vc!amp 295V at Ip IDA _ 

Vrms 115V;lpeak 1.2kA;Vvar 198V at 1mA max;Vclamp 295V at Ip 10A 

Vrms 115V;lpeak 4.5kA;Vvar 198V at 1mA max;Vclamp 300V at Ip 50A 

Vrms 130V:lpeak 1.2kA;Vvar 228V at 1mA maxiVcIamp 340V at Ip 10A _ 

Vrms 130V;lpeak 500A;Vvar 228V at 1mA max;Vclamp 400V at Ip 10A 

Vrms 130 V; I peak 1.2kA;Vvar 228V at 1mA max.VcIamp 340V at Ip 10A 

Vrms 130V:lpeak 4.5kA;Vvar 228V at 1mA max:Vclamp 340V at Ip 50A _ 

Vrms 140V;lpeak 1.2kA;Vvar 242V at 1mA max;Vclamp 360V at Ip 10A 

Vrms 140V;lpeak 4.5kA;Vvar 242V at 1mA max;Vclamp 360V at Ip 50A 

Vrms 150V:lpeak 1.2kA;Vvar 268V at 1mA maxiVcIamp 360V at Ip 10A _ 

Vrms 150V;lpeak 500A;Vvar 268V at 1mA max;Vclamp 470V at Ip 10A 

Vrms 150V;lpeak 1.2kA;Vvar 268V at 1mA max;Vclamp 395V at Ip 10A 

Vrms 150V;lpeak 4.5kA:Vvar 268V at 1mA max:Vclamp 395V at Ip 50A _ 

Vrms 175V;lpeak 1.2kA;Vvar 303V at 1mA max;Vclamp 455V at Ip 10A 

Vrms 175V;lpeak 4.5kA;Vvar 303V at 1mA max;Vclamp 455V at Ip 50A 

Disc;43.5mmx 36mm WideiVrms 2.5kV:lpeak 65kA;Vvar 5.9kVdc at 1mA max _ 

Vrms 230V;lpeak 1.2kA;Vvar 396V at 1mA max;Vclamp 595V at Ip 10A 

Vrms 230V;lpeak 1.2kA;Vvar 396V at 1mA max;Vclamp 595V at Ip 10A 

Vrms 230V:lpeak 4.5kA;Vvar 396V at 1mA maxiVcIamp 595V at Ip 50A _ 

Vrms 250V;lpeak 1.2kA;Vvar 429V at 1mA max;Vclamp 650V at Ip 10A 

Vrms 250V;lpeak 1.2kA;Vvar 429V at 1mA max;Vclamp 650V at Ip 10A 

Vrms 250V:lpeak 4.5kA;Vvar 429V at 1mA max;Vclamp 650V at Ip 50A _ 

Vrms 275V;lpeak 1.2kA;Vvar 473V at 1mA max;Vclamp 710V at Ip 10A 

Vrms 275V;lpeak 1.2kA;Vvar 473V at 1mA max;Vclamp 710V at Ip 10A 

Vrms 275V:lpeak 4.5kA;Vvar 473V at 1mA max:Vclamp 710V at Ip 50A _ 

Suppression Diode;Vr 100V;VAVL 230-415V at IR 1.0mA 

Suppression Diode.Vr 200V;VAVL 280-505V at IR 1.0mA 

Suppression Diode:Vr 300V;VAVL 375-725V at IR 1.0mA _ 

Suppression Diode.Vr 400V;VAVL 465-805V at IR 1.0mA 

Suppression Diode;Vr 50V;VAVL 145-275V at IR 1.0mA 

Vz 13V at Iz 5mA;VR 10V at IR 5uA:Ctot 1800pF at VR equal OV.Frea 1.0MHz 
Vz 29.6V at Iz 5mA;VR 25V at IR 5uA;Ctot 700pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 
Vz 50V at Iz 5mA;VR 42V at IR 5uA;Ctot 450pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 
Vz 130V at Iz 5mA:VR 110V at IR 5uA:Ctot 200 pF at VR eoual OV.Frea 1.0MHz 
Vz 13V at Iz 5mA;VR 10V at IR 5uA;Ctot 1200pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 
Vz 29.6V at Iz 5mA;VR 25V at IR 5uA;Ctot 500pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 
Vz 50V at Iz 5mA;VR 42V at IR 5uA;Ctot 300 pF at VR equal OV.Frea 1.0MHz 
Vz 130V at Iz 5mA;VR 110V at IR 5uA;Ctot 150pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 
Transient Voltage Suppressor;VBR -60-66V;IRM 5.0uA max 

Transient Voltage SuppressoriVBR -64-71 V;IRM 5.0uA max _ 

Transient Voltage Suppressor;VBR -66-73V;IRM 5.0uA max 
Transient Voltage Suppressor;VBR -71-78V;IRM 5.0uA max 

Transient Voltage SuppressoriVBR -77-86V;IRM 5.0uA max _ 

Transient Voltage Suppressor;VBR -88-92V;IRM 5.0uA max 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)5.50V;IR(surge) max 139A;IR max 1.0m. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq)5.80V:IR(surge) max 143A;IR max 1.0m. _ 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)6.05V;IR(surge) max 128A;IR max 500u. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 6.40V;IR(surge)max 132A;IR max 500u. 

PP 1,5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 6.63V:IR(surae)max 120A;IR max 200u. _ 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 7.02V;IR(surge)max 124A;IR max 200u. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 7.37V;IR(surge)max 109A;IR max 50u. 

PP 1,5kW;Pd 1.0W:VR(wka) 7.78V:IR(surqe)max 112A:IR max 50u. _ 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 8.10V;IR(surge)max 100A;IR max lOu. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 8.55V;IR(surge)max 103A;IR max lOu. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wka) 8.92V:IR(suroe)max 93A;IR max 5.0u. _ 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 9.40V;IR(surge)max 96A;IR max 5.0u. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VRM(wkg)9.72V;IR(Surge)max 87A;IR max 5.0uA 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VRM(wkQ)10.2V:IR(Surae)max 90A;IR max 5.0uA _ 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VRM(wkg)10.5V;IR(Surge)max 79A;IR max 5.0uA 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VRM(wka)11.1V;IR(Surae)max 82A;IR max 5.0uA_ 
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SYMBOLS AND CODES 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 



PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 13.6V;IR(surge)max 67A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 14.5V;IR(surge)max 56.5A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 15.3V:IR(surqe)max 59.5A;IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 16.2V;IR(surge)max 51.5A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 17.1V;IR(surge)max 54A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkq)17.8V:IR(surqe)max 47A;IR max 5.0uA. 


PP 1.5kw;Pd 1.0W;VR(wkg) 18.8V;IR(surge)max 49A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 19.4V;IR(surge)max 43A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 20.5V:IR(surqe)max 45A;IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 21.8V;IR(surge)max 38.5A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 23.1V;IR(surge)max 40A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkq) 24.3V:IR(surqe)max 34.5A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 25.6V;IR(surge)max 36A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 26.8V;IR(surge)max 31.5A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 28.2V;IR(surqe)max 33A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kw;Pd 1.0W;VR(wkg) 29.1V;IR(surge)max 29A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 30.8V;IR(surge)max 30A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka1 31.6V:IR(surqe1max 26.5A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 33.3V;IR(surge)max 28A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 34.8V;IR(surge)max 24A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W:VRfwko) 36.8V:IRfeurqe)max 25.3A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 38.1V;IR(surge)max 22.2A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 40.2V;IR(surge)max 23.2A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW:Pd 1.0W;VR(wkq) 41.3V;IR(surqe)max 20.4A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 43.6V;IR(surge)max 21.4A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 45.4V;IR(surge)max 18.6A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkq)47.8V:IR(surqe)max 19.5A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 50.2V;IR(surge)max 16.9A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 53.0V;IR(surge)max 17.7A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 55.1V:IR(surqe)max 15.3A;IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 58.1V;IR(surge)max 16.3A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 60.7V;IR(surge)max 13.9A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 64.1V:IR(surqe)max 14.6A;IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 66.4V;IR(surge)max 12.7A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 70.1 V;IR(surge)max 13.3A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW:Pd 1.0W;VR(wkq) 73.7V:IR(surqe)max 11.4A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 77.8V;IR(surge)max 12.0A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 81.0V;IR(surge)max 10.4A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkq) 85.5V:lR(surqe)max 11.0A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 89.2V;IR(surge)max 9.5A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 94.0V;IR(surge)max 9.9A;IR max 5.0uA. 



PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VRfwkq 

) 102V;IR(surge)max 9.1 A;IR max 5.0uA. 

) 105V;IR(surge)max 8.0A;IR max 5.0uA. 

) 111V;IR(surqe)max 8.4A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg 
PP 1.5kW:Pd 1.0W;VR(wkq 

) 121V;IR(surge)max 7.0A;IR max 5.0uA. 

) 128V;IR(surge)max 7.2A;IR max 5.0uA. 

) 130V:IR(surce)max 6.5A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 136V;IR(surge)max 6.8A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 138V;IR(surge)max 6.2A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkq) 145V:IR(surqe)max 6.4A:IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 146V;IR(surge)max 5.8A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 154V;IR(surge)max 6.1A;IR max 5.0uA. 

PP 1.5kW:Pd 1.0W;VR(wkq) 162V;IR(surqe)max 5.2A;IR max 5.0uA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 171V;IR(surge)max 5.5A;IR max 5.0uA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)5.0V;IR(surge)max 165A;IR max 146mA. 
PP 1.5kW;Pd 5.0W;VR(wkq)5.0V;IR(surqe)max 165A;IR max 700mA. 


BV 6.75-8.25Vdc at IR 10mA;VRWM 5.5V;IR 1mA;ISurge 128A max. 

BV 7.13-7.88Vdc at IR 10mA;VRWM 6.0V;IR 1mA;ISurge 132A max. 

BV 7.38-9.02Vdc at IR IQmA.VRWM 6.5V.IR 500uA-,ISurqe 120A max. 

BV 7.79-8.61 Vdc at IR 10mA;VRWM 7.0V;IR 500uA;ISurge 124A max. 

BV 8.19-10Vdc at IR 10mA;VRWM 7.0V;IR 200uA;ISurge 109A max. 
BV 8.65-9.55Vdc at IR 10mA:VRWM 7.5V:IR 200uA;ISurqe 112A max. 


BV 9.0-11 Vdc at IR 1.0mA;VRWM 8.0V;IR 50uA;ISurge 100A max. 
BV 9.5-10.5Vdc at IR 1.0mA;VRWM 8.0V;IR 50uA;ISurge 103A max. 
BV 9.9-12.1 Vdc at IR 1.0mA;VRWM 8.5V;IR 10uA;ISurqe 93A max. 


BV 10.5-11.6Vdc at IR 1.0mA;VRWM 9.0V;IR 10uA;ISurge 96A max. 
BV 10.8-13.2Vdc at IR 1.0mA;VRWM 9.0V;IR 5uA;ISurge 87A max. 
BV 11.4-12.6Vdc at IR 1.0mA:VRWM 10V;IR 5uA;ISurqe 90A max. 


BV 11.7-14.3Vdc at IR 1mA;VRWM 10V;IR 5uA;ISurge 79A max. 

BV 12.4-13.7Vdc at IR 1mA;VRWM 11 V;IR 5uA;ISurge 82A max. 

BV 13.5-16.7Vdc at IR 1mA;VRWM 11 V:IR 5uA:ISurqe 68A max. 


BV 14.3-15.8Vdc at IR 1mA;VRWM 12V;IR 5uA;ISurge 71A max. 

BV 14.4-17.6Vdc at IR 1mA;VRWM 12V;IR 5uA;ISurge 64A max. 

BV 15.2-16.8Vdc at IR 1mA:VRWM 13V:IR 5uA:ISurqe 67A max. 

"BV 16.2-19.8Vdc at IR 1mA;VRWM 14V;IR 5uA;ISurge 56.5A max. 

BV 17.1-18.9Vdc at IR 1mA;VRWM 15V;IR 5uA;ISurge 59.5A max. 

BV 18-22Vdc at IR 1mA:VRWM 16V:IR 5uA;ISurqe 51.5A max. _ 

"VNom 20V;VRM 16V;IR 5.0uA;Surge I 54A max 
BV 19.8-24.2Vdc at IR 1mA;VRWM 17V;IR 5uA;ISurge 47A max. 

BV 20.9-23.1 Vdc at IR ImA.VRWM 18V:IR 5uA:ISurqe 49A max. 

"BV 21.9-26.4Vdc at IR 1mA;VRWM 19V;IR 5uA;ISurge 43A max. 

BV 22.8-25.2Vdc at IR 1mA;VRWM 20V;IR 5uA;ISurge 45A max. 

BV 24.3-29.7Vdc at IR 1mA;VRWM 21V:IR 5uA:ISurqe 38.5A max. 

"BV 25.7-28.4Vdc at IR 1mA;VRWM 22V;IR 5uA;ISurge 40A max. 

BV 27-33Vdc at IR 1mA;VRWM 24V;IR 5uA;ISurge 34.5A max. 

BV 28.5-31.5Vdc at IR 1mA;VRWM 25V;IR 5uA:ISurae 36A max. 

BV 29.7-36.3Vdc at IR 1mA;VRWM 26V;IR 5uA;ISurge 31.5A max. 

BV 31.4-34.7Vdc at IR 1mA;VRWM 28V;IR 5uA;ISurge 33A max. 

BV 32.4-39.6Vdc at IR 1mA:VRWM 29W;IR 5uA;ISurqe 29A max. 

BV 34.2-37.8Vdc at IR 1mA;VRWM 30V;IR 5uA;ISurge 30A max. 

BV 35.1-42.9Vdc at IR 1mA;VRWM 31 V;IR 5uA;ISurge 26.5A max. 

BV 37.1-41 Vdc at IR 1mA;VRWM 33V:IR 5uA:ISurqe 28A max. _ 

BV 38.7-47.3Vdc at IR 1mA;VRWM 34V;IR 5uA;ISurge 24A max. 

BV 40.9-45.2Vdc at IR 1mA;VRWM 36V;IR 5uA;ISurge 25.3A max. 

BV 42.3-51.7Vdc at IR 1mA;VRWM 38V;IR 5uA:ISurqe 22.2A max. 

'BV 44.7-49.4Vdc at IR 1mA;VRWM 40V;IR 5uA;ISurge 23.2A max. 

BV 45.9-56.1 Vdc at IR 1mA;VRWM 41 V;IR 5uA;ISurge 20.4A max. 

BV 48.5-53.6Vdc at IR 1mA;VRWM 43V;IR 5uA:ISuroe 21.4A max. 

BV 50.4-61.6Vdc at IR 1mA;VRWM 45V;IR 5uA;ISurge 18.6A max. 

BV 53.2-58.8Vdc at IR 1mA;VRWM 47V;IR 5uA;ISurge 19.5A max. 

BV 50.4-58.8Vdc at IR 1mA:VRWM 48V.IR 5uA:lSurqe 16.9A max. 

BV 58.9-68.2Vdc at IR 1mA;VRWM 53V;IR 5uA;ISurge 17.7A max. 

BV 61.2-74.8Vdc at IR 1mA;VRWM 55V;IR 5uA;ISurge 15.3A max. 

BV 64.6-71.4Vdc at IR 1mA:VRWM 58V:IR 5uA:ISurqe 16.3A max. 

BV 67.5-82.5Vdc at IR 1mA;VRWM 60V;IR 5uA;ISurge 13.9A max. 

BV 71.3-78.8Vdc at IR 1mA;VRWM 64V:IR 5uA:ISurqe 14.6A max. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
















































7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Coni j) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


LINE 

No. 

s 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1N6061 “1 

6 

Si 

15013 

BV 73.8-90.2Vdc at IR 1mA;VRWM 66V;IR 5uA;ISurge 12.7A max. 

2 

1N6061A | 

6 

Si 

D013 

BV 77.9-86.1 Vdc at IR 1mA;VRWM 70V;IR 5uA;ISurge 13.3A max. 

3 

1N6062 

6 

Si 

D013 

BV 81.9-100.1 Vdc at IR 1mA:VRWM 73V:IR 5uA:ISurae 11.4A max. 

4 

1N6062A 

6 

Si 

D013 

BV 86.5-95.5Vdc at IR 1mA;VRWM 75V;IR 5uA;ISurge 12A max. 

5 

1N6063 

6 

Si 

D013 

BV 90-1 lOVdc at IR 1mA;VRWM 81 V;IR 5uA;ISurge 10.4A max. 

6 

1N6063A 

6 

Si 

D013 

BV 95-105Vdc at IR 1mA;VRWM 82V:IR 5uA:ISurae 11A max. 

7 

1N6064 

6 

Si 

D013 

BV 99-121 Vdc at IR 1mA;VRWM 90V;IR 5uA;ISurge 9.5A max. 

8 

1N6064A 

6 

Si 

D013 

BV 105-116Vdc at IR 1mA;VRWM 94V;IR 5uA;ISurge 9.9A max. 

9 

1N6065 

6 

Si 

D013 

BV 108-132Vdc at IR 1mA:VRWM 95V:IR 5uA:ISurae 8.5A max. 

10 

1N6065A 

6 

Si 

D013 : 

BV 114-126Vdc at IR 1mA;VRWM 100V;IR 5uA;ISurge 8.9A max. 

11 

1N6066 

6 

Si 

D013 

BV 117-143Vdc at IR 1mA;VRWM 105V;IR 5uA;ISurge 7.8A max. 

12 

1N6066A 

6 

Si 

D013 

BV 124-137Vdc at IR 1mA:VRWM 110V:IR 5uA:ISurae 8.2A max. 

13 

1N6067 | 

6 

Si 

D013 

BV 135-165Vdc at IR 1mA;VRWM 121V;IR 5uA;ISurge 6.7A max. 

14 

1N6067A 

6 

Si 

D013 

BV 143-158Vdc at IR 1mA;VRWM 128V;IR 5uA;ISurge 7.0A max. 

15 

1N6068 

6 

Si 

D013 

BV 153-187Vdc at IR ImA.VRWM 137V:IR 5uA:ISurae 5.8A max. 

16 

1N6068A 

6 

Si 

D013 

BV 162-179Vdc at IR 1mA;VRWM 145V;IR 5uA;ISurge 6.1 A max. 

17 

1N6069 

6 

Si 

D013 

BV 162-198Vdc at IR 1mA;VRWM 145V;IR 5uA;ISurge 5.5A max. 

18 

1N6069A 

6 

Si 

D013 

BV 171-189Vdc at IR 1mA:VRWM 150V;IR 5uA:ISurae 5.7A max. 

19 

1N6070 

6 

Si 

D013 

BV 171-210Vdc at IR 1mA;VRWM 155V;IR 5uA;ISurge 5.1A max. 

20 

1N6070A 

6 

Si 

D013 

BV 181-200Vdc at IR 1mA;VRWM 160V;IR 5uA;ISurge 5.4A max. 

21 

1N6071 

6 

Si 

D013 

BV 180-220Vdc at IR 1mA:VRWM 165V:IR 5uA:ISurae 4.9A max. 

22 

1N6071A 

6 

Si 

D013 

BV 190-21 OVdc at IR 1mA;VRWM 170V;IR 5uA;ISurge 5.1 A max. 

23 

1N6072 

6 

Si 

D013 

BV 198-242Vdc at IR 1mA;VRWM 175V;IR 5uA;ISurge 4.3A max. 

24 

1N6072A 

6 

Si 

D013 

BV 209-231 Vdc at IR 1mA:VRWM 185V:IR 5uA:ISurqe 4.6A max. 

25 

1N6102 

6 

Si 

A69n 

VBR 6.12-7.48Vdc;IT 175mAdc;IL 100uAdc;VSM 11Vpk;ISM 45.4Apk;TC 5;VM(wkg) 5.2Vdc 

26 

1N6102A 

6 

Si 

A69n 

VBR 6.46-7.14Vdc;IT 175mAdc;IL 100uAdc;VSM 10.5Vpk;ISM 47.6Apk;TC 5;VM(wkg) 5.2Vdc 

27 

1N6103 

6 

Si 

A69n 

VBR 6.75-825Vdc:IT 175mAdc;IL 50uAdc;VSM 11.8Vpk;ISM 42.4Apk:TC 6:VM(wkq) 5.7Vdc 

28 

1N6103A 

6 

Si 

A69n 

VBR 7.13-7.87Vdc;IT 175mAdc;IL 50uAdc;VSM 11.2Vpk;ISM 44.6Apk;TC 6;VM(wkg) 5.7Vdc 

29 

1N6104 

6 

Si 

A69n 

VBR 7.38-9.02Vdc;IT 150mAdc;IL 20uAdc;VSM 12.7Vpk;ISM 39.4Apk;TC 6;VM(wkg)6.2Vdc 

30 

1N6104A 

6 

Si 

A69n 

VBR 7.79-8.61 Vdc:IT 150mAdc;IL 20uAdc;VSM 12.1Vpk;ISM 41.3Apk:TC 6;VM(wkq)6.2Vdc 

31 

1N6105 

6 

Si 

A69n 

VBR 8.19-10.01 Vdc;IT 150mAdc;IL 20uAdc;VSM 14Vpk;ISM 35.7Apk;TC 6;VM(wkg)6.9Vdc 

32 

1N6105A 

6 

Si 

A69n 

VBR 8.65-9.55Vdc;IT 150mAdc;IL 20uAdc;VSM 13.4Vpk;ISM 37.3Apk;TC 6;VM(wkg)6.9Vdc 

33 

1N6106 

6 

Si 

A69n 

VBR 9.00-11Vdc:IT 125mAdc;IL 20uAdc;VSM 15.2Vpk;ISM 32.9Apk;TC 7;VM(wkq)7.6Vdc 

34 

1N6106A 

6 

Si 

A69n 

VBR 9.50-10.5Vdc;IT 125mAdc;IL 20uAdc;VSM 14.5Vpk;ISM 34.5Apk;TC 7;VM(wkg)7.6Vdc 

35 

1N6107 

6 

Si 

A69n 

VBR 9.90-12.1 Vdc;IT 125mAdc;IL 20uAdc;VSM 16.3Vpk;ISM 30.7Apk;TC 7;VM(wkg)8.4Vdc 

36 

1N6107A 

6 

Si 

A69n 

VBR 10.45-11.55Vdc;IT 125mAdc;IL 20uAdc;VSM 15.6Vpk;ISM 32Apk;TC 7;VM(wkq)8.4Vdc 

37 

1N6108 

6 

Si 

A69n 

VBR 10.8-13.2Vdc;IT 100mAdc;IL 20uAdc;VSM 17.7Vpk;ISM 28.2Apk;TC 7;VM(wkg)9.1Vdc 

38 

1N6108A 

6 

Si 

A69n 

VBR 11.4-12.6Vdc;IT 100mAdc;IL 20uAdc;VSM 16.9Vpk;ISM 29.6Apk;TC 7;VM(wkg)9.1Vdc 

39 

1N6109 

6 

Si 

A69n 

VBR 11.7-14.3Vdc:IT 100mAdc;IL 20uAdc;VSM 19Vpk;ISM 26.3Apk;TC 8;VM(wkq)9.9Vdc 

40 

1N6109A 

6 

Si 

A69n 

VBR 12.35-13.65Vdc;IT 100mAdc;IL 20uAdc;VSM 18.2Vpk;ISM 27.5Apk;TC 8;VM(wkg)9.9Vdc 

41 

1N6110 

6 

Si 

A69n 

VBR 13.5-16.5Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc;VSM 21.9Vpk;ISM 22.8Apk;TC 8;VM(wkg)11.4Vdc 

42 

1N6110A 

6 

Si 

A69n 

VBR 14.25-15.75Vdc:IT 75mAdc;IL 20uAdc;VSM 21Vpk:ISM 23.8Apk;TC 8;VM(wkq)11.4Vdc 

43 

1N6111 

6 

Si 

A69n 

VBR 14.4-17.6Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc;VSM 23.4Vpk;ISM 21.4Apk;TC 8;VM(wkg)12.2Vdc 

44 

1N6111A 

6 

Si 

A69n 

VBR 15.2-16.8Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc;VSM 22.3Vpk;ISM 22.4Apk;TC 8;VM(wkg)12.2Vdc 

45 

1N6112 

6 

Si 

A69n 

VBR 16.2-19.8Vdc:IT 65mAdc;IL 1uAdc;VSM 26.3Vpk;ISM 19Apk:TC 8.5:VM(wkq) 13.7Vdc 

46 

1N6112A 

6 

Si 

A69n 

VBR 17.1-18.9Vdc;IT 65mAdc;IL 1uAdc;VSM 25.1Vpk;ISM 19.9Apk;TC 8.5;VM(wkg) 13.7Vdc 

47 

1N6113 

6 

Si 

A69n 

VBR 18-22Vdc;IT 65mAdc;IL 1uAdc;VSM 29Vpk;ISM 17.2Apk;TC 8.5;VM(wkg) 15.2Vdc 

48 

1N6113A 

6 

Si 

A69n 

VBR 19-21 Vdc;IT 65mAdc;IL 1uAdc;VSM 27.7Vpk:ISM 18Apk:TC 8.5:VM(wkq) 15.2Vdc 

49 

1N6114 

6 

Si 

A69n 

VBR 19.8-24.2Vdc;IT 50mAdc;IL 1uAdc;VSM 31.9Vpk;ISM 15.7Apk;TC 8.5;VM(wkg) 16.7Vdc 

50 

1N6114A 

6 

Si 

A69n 

VBR 20.9-23.1 Vdc;IT 50mAdc;IL 1uAdc;VSM 30.5Vpk;ISM 16.4Apk;TC 8.5;VM(wkg) 16.7Vdc 

51 

1N6115 

G 

Si 

AG3n 

VBR 21 ,S-2S.4Vdc:!T 50mAdc:!L 1uAdc:VSM 34.8Vpk;!SM 14.4Apk:TC 9.0:VM(wka) 18.2Vdc 

52 

1N6115A 

6 

Si 

A69n 

VBR 22.8-25.2Vdc;IT 50mAdc;IL 1uAdc;VSM 33.3Vpk;ISM 15Apk;TC 9.0;VM(wkg) 18.2Vdc 

53 

1N6116 

6 

Si 

A69n 

VBR 24.3-29.7Vdc;IT 50mAdc;IL 1uAdc;VSM 39.2Vpk;ISM 12.8Apk;TC 9.0;VM(wkg) 20.6Vdc 

54 

1N6116A 

6 

Si 

A69n 

VBR 25.7-28.3Vdc:IT 50mAdc:IL 1uAdc:VSM 37.4Vpk:ISM 13.4Apk;TC 9.0;VM(wkq) 20.6Vdc 

55 

1N6117 

6 

Si 

A69n 

VBR 27-33Vdc;IT 40mAdc;IL 1uAdc;VSM 43.6Vpk;ISM 11.5Apk;TC 9.0;VM(wkg) 22.8Vdc 

56 

1N6117A 

6 

Si 

A69n 

VBR 28.5-31.5Vdc;IT 40mAdc;IL 1uAdc;VSM 41.6Vpk;ISM 12Apk;TC 9.0;VM(wkg) 22.8Vdc 

57 

1N6118 

6 

Si 

A69n 

VBR 29.7-36.3Vdc:IT 40mAdc:IL 1uAdc:VSM 47.9Vpk;ISM 10.4Apk:TC 9.5;VM(wkq) 25.1 Vdc 

58 

1N6118A 

6 

Si 

A69n 

VBR 31.4-34.6Vdc;IT 40mAdc;IL 1uAdc;VSM 45.7Vpk;ISM 10.9Apk;TC 9.5;VM(wkg) 25.1 Vdc 

59 

1N6119 

6 

Si 

A69n 

VBR 32.4-39.6Vdc;IT 30mAdc;IL 1uAdc;VSM 52.3Vpk;ISM 9.6Apk;TC 9.5;VM(wkg)27.4Vdc 

60 

1N6119A 

6 

Si 

A69n 

VBR 34.2-37.8Vdc:IT 30mAdc;IL 1uAdc:VSM 49.9Vpk:ISM 10Apk:TC 9.5;VM(wkq) 27.4Vdc 

61 

1N6120 

6 

Si 

A69n 

VBR 35.1-42.9Vdc;IT 30mAdc;IL 1uAdc;VSM 56.2Vpk;ISM 8.9Apk;TC 9.5;VM(wkg) 29.7Vdc 

62 

1N6120A 

6 

Si 

A69n 

VBR 37.1-40.9Vdc;IT 30mAdc;IL 1uAdc;VSM 53.6Vpk;ISM 9.3Apk;TC 9.5;VM(wkg) 29.7Vdc 

63 

1N6121 

6 

Si 

A69n 

VBR 38.7-47.3Vdc:IT 30mAdc;IL 1uAdc;VSM 62Vpk:ISM 8.1Apk;TC 9.5:VM(wkq) 32.7Vdc 

64 

1N6121A 

6 

Si 

A69n 

VBR 40.9-45.1 Vdc;IT 30mAdc;IL 1uAdc;VSM 59.1Vpk;ISM 8.5Apk;TC 9.5;VM(wkg) 32.7Vdc 

65 

1N6122 

6 

Si 

A69n 

VBR 42.3-51.7Vdc;IT 25mAdc;IL 1uAdc;VSM 67.7Vpk;ISM 7.4Apk;TC 9.5;VM(wkg) 35.8Vdc 

66 

1N6122A 

6 

Si 

A69n 

VBR 44.7-49.3Vdc;IT 25mAdc;IL 1uAdc:VSM 64.6Vpk;ISM 7.7Apk;TC 9.5:VM(wkq) 35.8Vdc 

67 

1N6123 

6 

Si 

A69n 

VBR 45.9-56.1 Vdc;IT 25mAdc;IL luAdc.VSM 73.5Vpk;ISM 6.8Apk;TC 9.5;VM(wkg) 38.8Vdc 

68 

1N6123A 

6 

Si 

A69n 

VBR 48.5-53.5Vdc;IT 25mAdc;IL 1uAdc;VSM 70.1Vpk;ISM 7.1Apk;TC 9.5;VM(wkg) 38.8Vdc 

69 

1N6124 

6 

Si 

A69n 

VBR 50.4-61,6Vdc;IT 20mAdc:IL 1uAdc:VSM 80.7Vpk:ISM 6.2Apk:TC 9.5;VM(wkq) 42.6Vdc 

70 

1N6124A 

6 

Si 

A69n 

VBR 53.2-58.8Vdc;IT 20mAdc;IL 1uAdc;VSM 77Vpk;ISM 6.5Apk;TC 9.5;VM(wkg) 42.6Vdc 

71 

1N6125 

6 

Si 

A69n 

VBR 55.8-68.2Vdc;IT 20mAdc;IL 1uAdc;VSM 89.3Vpk;ISM 5.6Apk;TC 10;VM(wkg) 47.1 Vdc 

72 

1N6125A 

6 

Si 

A69n 

VBR 58.9-65.1 Vdc:IT 20mAdc:IL 1uAdc;VSM 85.3Vpk:ISM 5.9Apk;TC 10;VMfwkq) 47.1 Vdc 

73 

1N6126 

6 

Si 

A69n 

VBR 61.2-74.8Vdc;IT 20mAdc;IL 1uAdc;VSM 98Vpk;ISM 5.1Apk;TC 10;VM(wkg) 51.7Vdc 

74 

1N6126A 

6 

Si 

A69n 

VBR 64.6-71.4Vdc;IT 20mAdc;IL 1uAdc;VSM 97.1Vpk;ISM 5.1Apk;TC 10;VM(wkg) 51.7Vdc 

75 

1N6127 

6 

Si 

A69n 

VBR 67.5-82.5Vdc:IT 20mAdc:IL 1uAdc:VSM 108.1Vpk;ISM 4.6Apk:TC 10;VM(wkq) 56Vdc 

76 

1N6127A 

6 

Si 

A69n 

VBR 71.3-78.7Vdc;IT 20mAdc;IL 1uAdc;VSM 103.1Vpk;ISM 4.8Apk;TC 10;VM(wkg) 56Vdc 

77 

1N6128 

6 

Si 

A69n 

VBR 73.8-90.2Vdc;IT 15mAdc;IL 1uAdc;VSM 118.2Vpk;ISM 4.2Apk;TC 10;VM(wkg) 62.2Vdc 

78 

1N6128A 

6 

Si 

A69n 

VBR 77.9-86.1 Vdc:IT 15mAdc;IL 1uAdc;VSM 112.8Vpk:ISM 4.4Apk:TC 10:VM(wkq) 62.2Vdc 

79 

1N6129 

6 

Si 

A69n 

VBR 81.9-100.1 Vdc;IT 15mAdc;IL 1uAdc;VSM 131.1Vpk;ISM 3.8Apk;TC 10;VM(wkg) 69.2Vdc 

80 

1N6129A 

6 

Si 

A69n 

VBR 86.5-95.5Vdc;IT 15mAdc;IL 1uAdc;VSM 125.1Vpk;ISM 4.0Apk;TC 10;VM(wkg) 69.2Vdc 

81 

1N6130 

6 

Si 

A69n 

VBR 90-110Vdc:IT 12mAdc:IL 1uAdc:VSM 144.1Vpk;ISM 3.5Apk:TC lO.VMfwkc) 76Vdc 

82 

1N6130A 

6 

Si 

A69n 

VBR 95-105Vdc;IT 12mAdc;IL 1uAdc;VSM 137.6Vpk;ISM 3.6Apk;TC 10;VM(wkg) 76Vdc 

83 

1N6131 

6 

Si 

A69n 

VBR 99-121Vdc;IT 12mAdc;IL 1uAdc;VSM 158.5Vpk;ISM 3.2Apk;TC 10;VM(wkg) 83.6Vdc 

84 

1N6131A 

6 

Si 

A69n 

VBR 104.5-115.5Vdc;IT 12mAdc;IL 1uAdc:VSM 151.3Vpk:ISM 3.3Apk:TC 10:VM(wkq) 83.6Vdc 

85 

1N6132 

6 

Si 

A69n 

VBR 108-132Vdc;IT 10mAdc;IL 1uAdc;VSM 172.9Vpk;ISM 2.9Apk;TC 10;VM(wkg) 91.2Vdc 

86 

1N6132A 

6 

Si 

A69n 

VBR 114-126Vdc;IT 10mAdc;IL 1uAdc;VSM 165.1Vpk;ISM 3.0Apk;TC 10;VM(wkg) 91.2Vdc 

87 

1N6133 

6 

Si 

A69n 

VBR 117-143Vdc;IT 10mAdc;IL 1uAdc:VSM 187.3Vck;ISM 2.7Apk:TC 10.5;VM(wkq) 98.8Vdc 

88 

1N6133A 

6 

Si 

A69n 

VBR 123.5-136.5Vdc;IT 10mAdc;IL 1uAdc;VSM 178.8Vpk;ISM 2.8Apk;TC 10.5;VM(wkg) 98.8Vdc 

89 

1N6134 

6 

Si 

A69n 

VBR 135-165Vdc;IT 8mAdc;IL 1uAdc;VSM 216.2Vpk;ISM 2.3Apk;TC 10.5;VM(wkg)114Vdc 

90 

1N6134A 

6 

Si 

A69n 

VBR 142.5-157.5Vdc:IT 8mAdc;IL 1uAdc:VSM 206.3Vpk:ISM 2.4Apk:TC 10.5:VM(wkq)114Vdc 

91 

1N6135 

6 

Si 

A69n 

VBR 144-176Vdc;IT 8mAdc;IL 1uAdc;VSM 228.8Vpk;ISM 2.2Apk;TC 10.5;VM(wkg) 121.6Vdc 

92 

1N6135A 

6 

Si 

A69n 

VBR 152-168Vdc;IT 8mAdc;IL 1uAdc;VSM 218.4Vpk;ISM 2.3Apk;TC 10.5;VM(wkg) 121.6Vdc 

93 

1N6136 

6 

Si 

A69n 

VBR 162-198Vdc:IT 5mAdc:IL 1uAdc:VSM 257.4Vpk:ISM 1.9Apk:TC 11:VM(wkq) 136.8Vdc 

94 

1N6136A 

6 

Si 

A69n 

VBR 171-189Vdc;IT 5mAdc;IL 1uAdc;VSM 245.7Vpk;ISM 2.0Apk;TC 11;VM(wkg) 136.8Vdc 

95 

1N6137 

6 

Si 

A69n 

VBR 180-220Vdc;IT 5mAdc;IL 1uAdc;VSM 286Vpk;ISM 1.7Apk;TC 11;VM(wkg) 152Vdc 

96 

1N6137A 

6 

Si 

A69n 

VBR 190-210Vdc:IT 5mAdc:IL 1uAdc:VSM 273Vpk:ISM 1.8Apk;TC 11:VM(wkq) 152Vdc 

97 

1N6139 

6 

Si 

A69p 

VBR 6.75-8.25Vdc;IT 175mAdc;IL 300uAdc;VSM 11.8Vpk;ISM 127.1Apk;TC 6.0;VM(wkg) 5.7Vdc 

98 

1N6139A 

6 

Si 

A69p 

VBR 7.13-7.87Vdc;IT 175mAdc;IL 300uAdc;VSM 11.2Vpk;ISM 133.9Apk;TC 6.0;VM(wkg) 5.7Vdc 

99 

1N6140 

6 

Si 

A69d 

VBR 7.38-9.02Vdc:IT 150mAdc:IL 100uAdc:VSM 12.7Vpk:ISM 118.1Ack:TC 6.0:VM(wkq) 6.2Vdc 

100 

1N6140A 

6 

Si 

A69p 

VBR 7.79-8.61 Vdc;IT 150mAdc;IL 100uAdc;VSM 12.1Vpk;ISM 124Apk;TC 6.0;VM(wkg) 6.2Vdc 

101 

1N6141 

6 

Si 

A69p 

VBR 8.19-10.01 Vdc;IT 150mAdc;IL 100uAdc;VSM 14Vpk;ISM 107.1Apk;TC 6.0;VM(wkg) 6.9Vdc 

102 

1N6141A 

6 

Si 

A69d 

VBR 8.65-9.55Vdc;IT 150mAdc:IL 100uAdc:VSM 13.4Vpk:ISM 111.9Apk:TC 6.0:VM(wka1 6.9Vdc 

103 

1N6142 

6 

Si 

A69p 

VBR 9-11Vdc;IT 125mAdc;IL 100uAdc;VSM 15.2Vpk;ISM 98.7Apk;TC 7.0;VM(wkg) 7.6Vdc 

104 

1N6142A 

6 

Si 

A69p 

VBR 9.5-10.5Vdc;IT 125mAdc;IL 100uAdc;VSM 14.5Vpk;ISM 103.4Apk;TC 7.0;VM(wkg) 7.6Vdc 

105 

1N6143 

6 

Si 

A69d 

VBR 9.9-12.1Vdc:IT 125mAdc:IL 20uAdc:VSM 16.3Vpk:ISM 92Apk;TC 7.0:VM(wkq)8.4Vdc 

106 

1N6143A 

6 

Si 

A69p 

VBR 10.45-11.55Vdc;IT 125mAdc;IL 20uAdc;VSM 15.6Vpk;ISM 96.2Apk;TC 7.0;VM(wkg)8.4Vdc 

107 

1N6144 

6 

Si 

A69p 

VBR 10.8-13.2Vdc;IT 100mAdc;IL 20uAdc;VSM 17.7Vpk;ISM 84.7Apk;TC 7.0;VM(wkg)9.1Vdc 

108 

1N6144A 

6 

Si 

A69d 

VBR 11.4-12.6Vdc:IT 100mAdc:IL 20uAdc:VSM 16.9Vpk;ISM 88.8Apk;TC 7.0:VM(wkc19.1Vdc 

109 

1N6145 

6 

Si 

A69p 

VBR 11.7-14.3Vdc;IT 100mAdc;IL 20uAdc;VSM 19Vpk;ISM 78.9Apk;TC 8.0;VM(wkg)9.9Vdc 

110 

1N6145A 

6 

Si 

A69d 

VBR 12.35-13.65Vdc:IT 100mAdc:IL 20uAdc:VSM 18.2Vpk;ISM 82.4Apk:TC 8.0:VMfwkc19.9Vdc 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


L 


LINE 

No. 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


m 


TYPE 

NUMBER 



fMAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

1N6146 

6 

sl 

A69p 

VBR 13.5T16.5VdcTIT 7SmAdc;IL 20uAdc;VSM 21.9Vpk;ISM 68.Wk7TC _ 8.0^ 

2 

1N6146A 

6 

Si 

A69p 

VBR 14.25-15.75Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc;VSM 21Vpk;ISM 71.4Apk;TC 8.0;VM(wkg)11.4Vdc 

3 

1N6147 

6 

Si 

A69d 

VBR 14.4-17.6Vdc:IT 75mAdc:IL 20uAdc:VSM 23.4Vpk:ISM 64.1ADk;TC 8.0;VM(wka)12.2Vdc 

4 

1N6147A 

6 

Si 

A69p 

VBR 15.2-16.8Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc;VSM 22.3Vpk;ISM 67.3Apk;TC 8.0;VM(wkg)12.2Vdc 

5 

1N6148 

6 

Si 

A69p 

VBR 16.2-19.8Vdc;IT 65mAdc;IL 10uAdc;VSM 26.3Vpk;ISM 57Apk;TC 8.5;VM(wkg) 13.7Vdc 

6 

1N6148A 

6 

Si 

A69p 

VBR 17.1-18.9Vdc:IT 65mAdc:IL 10uAdc:VSM 25.1Vpk:ISM 59.8ADk:TC 8.5:VM(wkc) 13.7Vdc 

7 

1N6149 

6 

Si 

A69p 

VBR 18-22Vdc;IT 65mAdc;IL 5uAdc;VSM 29Vpk;ISM 51.7Apk;TC 8.5;VM(wkg) 15.2Vdc 

8 

1N6149A 

6 

Si 

A69p 

VBR 19-21Vdc;IT 65mAdc;IL 5uAdc;VSM 27.7Vpk;ISM 54.2Apk;TC 8.5;VM(wkg) 15.2Vdc 

9 

1N6150 

6 

Si 

A69d 

VBR 19.8-24.2Vdc;IT 50mAdc:IL 5uAdc:VSM 31.9VDk:ISM 47ADk:TC 8.5:VM(wka) 16.7Vdc 

10 

1N6150A 

6 

Si 

A69p 

VBR 20.9-23.1 Vdc;IT 50mAdc;IL 5uAdc;VSM 30.5Vpk;ISM 49.2Apk;TC 8.5;VM(wkg) 16.7Vdc 

11 

1N6151 

6 

Si 

A69p 

VBR 21.6-26.4Vdc;IT 50mAdc;IL 5uAdc;VSM 34.8Vpk;ISM 43.1Apk;TC 9.0;VM(wkg) 18.2Vdc 

12 

1N6151A 

6 

Si 

A69d 

VBR 22.8-25.2Vdc;IT 50mAdc:IL 5uAdc;VSM 33.3VDk:ISM 45Apk:TC 9.0:VM(wka1 18.2Vdc 

13 

1N6152 

6 

Si 

A69p 

VBR 24.3-29.7Vdc;IT 50mAdc;IL 5uAdc;VSM 39.2Vpk;ISM 38.3Apk;TC 9.0;VM(wkg) 20.6Vdc 

14 

1N6152A 

6 

Si 

A69p 

VBR 25.7-28.3Vdc;IT 50mAdc;IL 5uAdc;VSM 37.4Vpk;ISM 40.1Apk;TC 9.0;VM(wkg) 20.6Vdc 

15 

1N6153 

6 

Si 

A69d 

VBR 27-33Vdc:IT 40mAdc:IL 5uAdc:VSM 43.6Vpk:ISM 34.4Apk:TC 9.0:VM(wka1 22.8Vdc 

16 

1N6153A 

6 

Si 

A69p 

VBR 28.5-31.5Vdc;IT 40mAdc;IL 5uAdc;VSM 41.6Vpk;ISM 36Apk;TC 9.0;VM(wkg) 22.8Vdc 

17 

1N6154 

6 

Si 

A69p 

VBR 29.7-36.3Vdc;IT 40mAdc;IL 5uAdc;VSM 47.9Vpk;ISM 31.3Apk;TC 9.5;VM(wkg) 25.1 Vdc 

18 

1N6154A 

6 

Si 

A69d 

VBR 31.4-34.6Vdc;IT 40mAdc;IL 5uAdc:VSM 45.7Vpk:ISM 32.8Apk:TC 9.5:VM(wka> 25.1 Vdc 

19 

1N6155 

6 

Si 

A69p 

VBR 32.4-39.6Vdc;IT 30mAdc;IL 5uAdc;VSM 52.3Vpk;ISM 28.7Apk;TC 9.5;VM(wkg) 27.4Vdc 

20 

1N6155A 

6 

Si 

A69p 

VBR 34.2-37.8Vdc;IT 30mAdc;iL 5uAdc;VSM 49.9Vpk;ISM 30.1Apk;TC 9.5;VM(wkg) 27.4Vdc 

21 

1N6156 

6 

Si 

A69p 

VBR 35.1-42.9Vdc:IT 30mAdc:IL 5uAdc:VSM 56.2Vpk:ISM 26.7Apk:TC 9.5:VM(wka) 29.7Vdc 

22 

1N6156A 

6 

Si 

A69p 

VBR 37.1-40.9Vdc;IT 30mAdc;IL 5uAdc;VSM 53.6Vpk;ISM 28Apk;TC 9.5;VM(wkg) 29.7Vdc 

23 

1N6157 

6 

Si 

A69p 

VBR 38.7-47.3Vdc;IT 30mAdc;IL 5uAdc;VSM 62Vpk;ISM 24.2Apk;TC 9.5;VM(wkg) 32.7Vdc 

24 

1N6157A 

6 

Si 

A69d 

VBR 40.9-45.1 Vdc;IT 30mAdc:IL 5uAdc:VSM 59.1Vpk;ISM 25.4Apk:TC 9.5:VMfwka1 32.7Vdc 

25 

1N6158 

6 

Si 

A69p 

VBR 42.3-51.7Vdc;IT 25mAdc;IL 5uAdc;VSM 67.7Vpk;ISM 22.2Apk;TC 9.5;VM(wkg) 35.8Vdc 

26 

1N6158A 

6 

Si 

A69p 

VBR 44.7-49.3Vdc;IT 25mAdc;IL 5uAdc;VSM 64.6Vpk;ISM 23.2Apk;TC 9.5;VM(wkg) 35.8Vdc 

27 

1N6159 

6 

Si 

A69p 

VBR 45.9-56.1 Vdc:IT 25mAdc:IL 5uAdc:VSM 73.5Vpk;ISM 20.4Apk:TC 9.5:VM(wka) 38.8Vdc 

28 

1N6159A 

6 

Si 

A69p 

VBR 48.5-53.5Vdc;IT 25mAdc;IL 5uAdc;VSM 70.1Vpk;ISM 21.4Apk;TC 9.5;VM(wkg) 38.8Vdc 

29 

1N6160 

6 

Si 

A69p 

VBR 50.4-61.6Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 80.7Vpk;ISM 18.6Apk;TC 9.5;VM(wkg) 42.6Vdc 

30 

1N6160A 

6 

Si 

A69p 

VBR 53.2-58.8Vdc;IT 20mAdc:IL 5uAdc;VSM 77Vpk;ISM 19.5Apk:TC 9.5:VM(wka) 42.6Vdc 

31 

1N6161 

6 

Si 

A69p 

VBR 55.8-68.2Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 89.3Vpk;ISM 16.8Apk;TC 10;VM(wkg) 47.1 Vdc 

32 

1N6161A 

6 

Si 

A69p 

VBR 58.9-65.1 Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 85.3Vpk;ISM 17.6Apk;TC 10;VM(wkg) 47.1 Vdc 

33 

1N6162 

6 

Si 

A69d 

VBR 61.2-74.8Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 98Vpk;ISM 15.3Apk;TC 10:VM(wka) 51.7Vdc 

34 

1N6162A 

6 

Si 

A69p 

VBR 64.6-74.1 Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 97.1Vpk;ISM 15.4Apk;TC 10;VM(wkg) 51.7Vdc 

35 

1N6163 

6 

Si 

A69p 

VBR 67.5-82.5Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 108.1Vpk;ISM 13.9Apk;TC 10;VM(wkg) 56Vdc 

36 

1N6163A 

6 

Si 

A69p 

VBR 71.3-78.7Vdc;IT 20mAdc:IL 5uAdc:VSM 103.1Vpk;ISM 14.5Apk;TC 10;VM(wka) 56Vdc 

37 

1N6164 

6 

Si 

A69p 

VBR 73.8-90.2Vdc;IT 15mAdc;IL 5uAdc;VSM 118.2Vpk;ISM 12.7Apk;TC 10;VM(wkg) 62.2Vdc 

38 

1N6164A 

6 

Si 

A69p 

VBR 77.9-86.1 Vdc;IT 15mAdc;IL 5uAdc;VSM 112.8Vpk;ISM 13.3Apk;TC 10;VM(wkg) 62.2Vdc 

39 

1N6165 

6 

Si 

A69p 

VBR 81.9-100.1Vdc:IT 15mAdc:IL 5uAdc:VSM 131.1Vpk;ISM 11.4Apk:TC 10;VM(wka1 69.2Vdc 

40 

1N6165A 

6 

Si 

A69p 

VBR 86.5-95.5Vdc;IT 15mAdc;IL 5uAdc;VSM 125.1Vpk;ISM 12Apk;TC 10;VM(wkg) 69.2Vdc 

41 

1N6166 

6 

Si 

A69p 

VBR 90-110Vdc;IT 12mAdc;IL 5uAdc;VSM 144.1Vpk;ISM 10.4Apk;TC 10;VM(wkg) 76Vdc 

42 

1N6166A 

6 

Si 

A69d 

VBR 95-105Vdc;IT 12mAdc;IL 5uAdc:VSM 137.6Vpk;ISM 10.9Apk;TC 10;VM(wkq) 76Vdc 

43 

1N6167 

6 

Si 

A69p 

VBR 99-121 Vdc;IT 12mAdc;IL 5uAdc;VSM 158.5Vpk;ISM 9.5Apk;TC 10;VM(wkgj 83.6Vdc 

44 

1N6167A 

6 

Si 

A69p 

VBR 104.5-115.5Vdc;IT 12mAdc;IL 5uAdc;VSM 151.3Vpk;ISM 9.9Apk;TC 10;VM(wkg) 83.6Vdc 

45 

1N6168 

6 

Si 

A69d 

VBR 108-132Vdc;IT 10mAdc;IL 5uAdc:VSM 172.9Vpk:ISM 8.7Apk;TC 10;VM(wkq) 91.2Vdc 

46 

1N6168A 

6 

Si 

A69p 

VBR 114-126Vdc;IT 10mAdc;IL 5uAdc;VSM 165.1 Vpk;ISM 9.1Apk;TC 10;VM(wkg) 91.2Vdc 

47 

1N6169 

6 

Si 

A69p 

VBR 117-143Vdc;IT 10mAdc;IL 5uAdc;VSM 187.3Vpk;ISM 8.0Apk;TC 10.5;VM(wkg) 98.8Vdc 

48 

1N6169A 

6 

Si 

A69d 

VBR 123.5-136.5Vdc:IT 10mAdc:IL 5uAdc;VSM 178.8Vpk;ISM 8.4Apk;TC 10.5;VM(wkq) 98.8Vdc ! 

49 

1N6170 

6 

Si 

A69p 

VBR 135-165Vdc;IT 8mAdc;IL 5uAdc;VSM 216.2Vpk;ISM 6.9Apk;TC 10.5;VM(wkg) 114Vdc 

50 

1N6170A 

6 

Si 

A69p 

VBR 142.5-157.5Vdc;IT 8mAdc;IL 5uAdc;VSM 206.3Vpk;ISM 7.3Apk;TC 10.5;VM(wkg) 114Vdc 

51 

1N6171 

6 

Si 

A69p 

VBR 144-176Vdc;IT 8mAdc;IL 5uAdc;VSM 228.8Vpk;ISM 6.6Apk:TC 10.5:VM(wkq) 121.6Vdc 

52 

1N6171A 

6 

Si 

A69p 

VBR 152-168Vdc;IT 8mAdc;IL 5uAdc;VSM 218.4Vpk;ISM 6.9Apk;TC 10.5;VM(wkg) 121.6Vdc 

53 

1N6172 

6 

Si 

A69p 

VBR 162-198Vdc;IT 5mAdc;IL 5uAdc;VSM 257.4Vpk;ISM 5.8Apk;TC 11;VM(wkg) 136.8Vdc 

54 

1N6172A 

6 

Si 

A69d 

VBR 171-189Vdc;IT 5mAdc:IL 5uAdc;VSM 245.7Vpk:ISM 6.1Apk;TC 11:VM(wkq) 136.8Vdc 

55 

1N6173 

6 

Si 

A69p 

VBR 180-220Vdc;IT 5mAdc;IL 5uAdc;VSM 286Vpk;ISM 5.2Apk;TC 11;VM(wkg) 152Vdc 

56 

1N6173A 

6 

Si 

A69p 

VBR 190-210Vdc;IT 5mAdc;IL 5uAdc;VSM 273Vpk;ISM 5.5Apk;TC 11;VM(wkg) 152Vdc 

57 

1N6267 

6 

Si 

A298ar 

BV 6.12-7.48V at IR 10mA;VRWM 5.50V:IR 1.0mA:l Surqe 139Amax;Pd 5.0W 

58 

1N6267A 

6 

Si 

A298ar 

BV 6.45-7.14V at IR 10mA;VRWM 5.80V;IR 1.0mA;l Surge 143Amax;Pd 5.0W 

59 

1N6268 

6 

Si 

A298ar 

BV 6.75-8.25V at IR 10mA;VRWM 6.05V;IR 500uA;l Surge 128Amax;Pd 5.0W 

60 

1N6268A 

6 

Si 

A298ar 

BV 7.13-7.88V at IR 10mA:VRWM 6.40V;IR 500uA;l Surqe 132Amax:Pd 5.0W 

61 

1N6269 

6 

Si 

A298ar 

BV 7.38-9.02V at IR 10mA;VRWM 6.63V;IR 200uA;l Surge 120Amax;Pd 5.0W 

62 

1N6269A 

6 

Si 

A298ar 

BV 7.79-8.61 V at IR 10mA;VRWM 7.02V;IR 200uA;l Surge 124Amax;Pd 5.0W 

63 

1N6270 

6 

Si 

A298ar 

BV 8.19-10.00V at IR 1.0mA:VRWM 7.37V;IR 50uA:l Surge 109Amax;Pd 5.0W 

64 

1N6270A 

6 

Si 

A298ar 

BV 8.65-9.55V at IR 1.0mA;VRWM 7.78V;IR 50uA;l Surge 112Amax;Pd 5.0W 

65 

1N6271 

6 

Si 

A298ar 

BV 9.00-11.00V at IR 1.0mA;VRWM 8.10V;IR 10uA;l Surge 100Amax;Pd 5.0W 

66 

1N6271A 

6 

Si 

A298ar 

BV 9.50-10.50V at IR 1.0mA:VRWM 8.55V;IR 10uA;l Surge 103Amax;Pd 5.0W 

67 

1N6272 

6 

Si 

A298ar 

BV 9.90-12.10V at IR 1.0mA;VRWM 8.92V;IR 5.0uA;l Surge 93Amax;Pd 5.0W 

68 

1N6272A 

6 

Si 

A298ar 

BV 10.5-11.6V at IR 1.0mA;VRWM 9.40V;IR 5.0uA;l Surge 96Amax;Pd 5.0W 

69 

1N6273 

6 

Si 

A298ar 

BV 10.8-13.2V at IR 1.0mA:VRWM 9.72V;IR 5.0uA:l Surge 87Amax:Pd 5.0W 

70 

1N6273A 

6 

Si 

A298ar 

BV 11.4-12.6V at IR 1.0mA;VRWM 10.2V.IR 5.0uA;l Surge 90Amax;Pd 5.0W 

71 

1N6274 

6 

Si 

A298ar 

BV 11.7-14.3V at IR 1.0mA;VRWM 10.5V;IR 5.0uA;l Surge 79Amax;Pd 5.0W 

72 

1N6274A 

6 

Si 

A298ar 

BV 12.4-13.7V at IR 1.0mA;VRWM 11.1V:IR 5.0uA:l Surqe 82Amax;Pd 5.0W 

73 

1N6275 

6 

Si 

A298ar 

BV 13.5-16.5V at IR 1.0mA;VRWM 12.1 V;IR 5.0uA;l Surge 68Amax;Pd 5.0W 

74 

1N6275A 

6 

Si 

A298ar 

BV 14.3-15.8V at IR 1.0mA;VRWM 12.8V;IR 5.0uA;l Surge 71Amax;Pd 5.0W 

75 

1N6276 

6 

Si 

A298ar 

BV 14.4-17.6V at IR 1.0mA:VRWM 12.9V:IR 5.0uA;l Surqe 64Amax:Pd 5.0W 

76 

1N6276A 

6 

Si 

A298ar 

BV 15.2-16.8V at IR 1.0mA;VRWM 13.6V;IR 5.0uA;l Surge 67Amax;Pd 5.0W 

77 

1N6277 

6 

Si 

A298ar 

BV 16.2-19.8V at IR 1.0mA;VRWM 14.5V;IR 5.0uA;l Surge 56.5Amax;Pd 5.0W 

78 

1N6277A 

6 

Si 

A298ar 

BV 17.1-18.9V at IR 1.0mA:VRWM 15.3V:IR 5.0uA;l Surge 59.5Amax:Pd 5.0W 

79 

1N6278 

6 

Si 

A298ar 

BV 18.0-22.0V at IR 1.0mA;VRWM 16.2V;IR 5.0uA;l Surge 51.5Amax;Pd 5.0W 

80 

1N6278A 

6 

Si 

A298ar 

BV 19.0-21.0V at IR 1.0mA;VRWM 17.1 V;IR 5.0uA;l Surge 54Amax;Pd 5.0W 

81 

1N6279 

6 

Si 

A298ar 

BV 19.8-24.2V at IR 1.0mA;VRWM 17.8V:IR 5.0uA;l Surge 47Amax;Pd 5.0W 

82 

1N6279A 

6 

Si 

A298ar 

BV 20.9-23.1 V at IR 1.0mA;VRWM 18.8V;IR 5.0uA;l Surge 49Amax;Pd 5.0W 

83 

1N6280 

6 

Si 

A298ar 

BV 21.6-26.4V at IR 1.0mA;VRWM 19.4V;IR 5.0uA;l Surge 43Amax;Pd 5.0W 

84 

1N6280A 

6 

Si 

A298ar 

BV 22.8-25.2V at IR 1.GmA:VRWM 20.5V:IR 5.0uA:l Surge 45Amax:Pd 5.0W 

85 

1N6281 

6 

Si 

A298ar 

BV 24.3-29.7V at IR 1.0mA;VRWM 21.8V;IR 5.0uA;l Surge 38.5Amax;Pd 5.0W 

86 

1N6281A 

6 

Si 

A298ar 

BV 25.7-28.4V at IR 1.0mA;VRWM 23.1V;IR 5.0uA;l Surge 40Amax;Pd 5.0W 

87 

1N6282 

6 

Si 

A298ar 

BV 27.0-33.0V at IR 1.0mA:VRWM 24.3V:IR 5.0uA:l Surge 34.5Amax:Pd 5.0W 

88 

1N6282A 

6 

Si 

A298ar 

BV 28.5-31.5V at IR 1.0mA;VRWM 25.6V;IR 5.0uA;l Surge 36Amax;Pd 5.0W 

89 

1N6283 

6 

Si 

A298ar 

BV 29.7-36.3V at IR 1.0mA;VRWM 26.8V;IR 5.0uA;l Surge 31.5Amax;Pd 5.0W 

90 

1N6283A 

6 

Si 

A298ar 

BV 31.4-34.7V at IR 1.0mA:VRWM 28.2V:IR 5.0uA:l Surge 33Amax:Pd 5.0W 

91 

1N6284 

6 

Si 

A298ar 

BV 32.4-39.6V at IR 1.0mA;VRWM 29.1 V;IR 5.0uA;l Surge 29Amax;Pd 5.0W 

92 

1N6284A 

6 

Si 

A298ar 

BV 34.2-37.8V at IR 1.0mA;VRWM 30.8V;IR 5.0uA;l Surge 30Amax;Pd 5.0W 

93 

1N6285 

6 

Si 

A298ar 

BV 35.1-42.9V at IR 1.0mA:VRWM 31.6V:IR 5.0uA:l Surge 26.5Amax:Pd 5.0W 

94 

1N6285A 

6 

Si 

A298ar 

BV 37.1-41 .OV at IR 1.0mA;VRWM 33.3V;IR 5.0uA;l Surge 28Amax;Pd 5.0W 

95 

1N6286 

6 

Si 

A298ar 

BV 38.7-47.3V at IR 1.0mA;VRWM 34.8V;IR 5.0uA;l Surge 24Amax;Pd 5.0W 

96 

1N6286A 

6 

Si 

A298ar 

BV 40.9-45.2V at IR 1.0mA;VRWM 36.8V:IR 5.0uA;l Surge 25.3Amax:Pd 5.0W 

97 

1N6287 

6 

Si 

A298ar 

BV 42.3-51.7V at IR 1.0mA;VRWM 38.1 V;IR 5.0uA;l Surge 22.2Amax;Pd 5.0W 

98 

1N6287A 

6 

Si 

A298ar 

BV 44.7-49.4V at IR 1.0mA;VRWM 40.2V;IR 5.0uA;l Surge 23.2Amax;Pd 5.0W 

99 

1N6288 

6 

Si 

A298ar 

BV 45.9-56.1 V at IR 1.0mA:VRWM 41.3V:IR 5.0uA:l Surge 20.4Amax:Pd 5.0W 

100 

1N6288A 

6 

Si 

A298ar 

BV 48.5-53.6V at IR 1.0mA;VRWM 43.6V;IR 5.0uA;l Surge 21.4Amax;Pd 5.0W 

101 

1N6289 

6 

Si 

A298ar 

BV 50.4-61.6V at IR 1.0mA;VRWM 45.4V;IR 5.0uA;l Surge 18.6Amax;Pd 5.0W 

102 

1N6289A 

6 

Si 

A298ar 

BV 53.2-58.8V at IR 1.0mA:VRWM 47.8V:IR 5.0uA:l Surge 19.5Amax:Pd 5.0W 

103 

1N6290 

6 

Si 

A298ar 

BV 55.8-68.2V at IR 1.0mA;VRWM 50.2V;IR 5.0uA;l Surge 16.9Amax;Pd 5.0W 

104 

1N6290A 

6 

Si 

A298ar 

BV 58.9-65.1 V at IR 1.0mA;VRWM 53.0V;IR 5.0uA;l Surge 17.7Amax;Pd 5.0W 

105 

1N6291 

6 

Si 

A298ar 

BV 61.2-74.8V at IR 1.0mA:VRWM 55.1 V;IR 5.0uA;l Surge 15.3Amax:Pd 5.0W 

106 

1N6291A 

6 

Si 

A298ar 

BV 64.6-71.4V at IR 1.0mA;VRWM 58.1 V;IR 5.0uA;l Surge 16.3Amax;Pd 5.0W 

107 

1N6292 

6 

Si 

A298ar 

BV 67.5-82.5V at IR 1.0mA;VRWM 60.7V;IR 5.0uA;l Surge 13.9Amax;Pd 5.0W 

108 

1N6292A 

6 

Si 

A298ar 

BV 71.3-78.8V at IR 1.0mA:VRWM 64.1 V:IR 5.0uA:l Surge 14.6Amax:Pd 5.0W 

109 

1N6293 

6 

Si 

A298ar 

BV 73.8-90.2V at IR 1.0mA;VRWM 66.4V;IR 5.0uA;l Surge 12.7Amax;Pd 5.0W 

110 

1N6293A 

6 

Si 

A298ar 

BV 77.9-86.1V at IR 1.0mA:VRWM 70.1V:IR 5.0uA;l Surge 13.3Amax:Pd 5.0W 
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7. 

TRANSIENT S 

IUPPRESSG 

►R DIODES - B 'P° lar & Unipolar Types (Cont’d) (2) MAT 

LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

m 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1N6294 

Efl 

Si 

A298ar 

BV 81.9-100V at IR 1.0mA;VRWM 73.7V;IR 5.0uA;l Surge 11.4Amax;Pd 5.0W 

2 

1N6294A 

B 

Si 

A298ar 

BV 86.5-95.5V at IR 1.0mA;VRWM 77.8V;IR 5.0uA;l Surge 12.0Amax;Pd 5.0W 

3 

1N6295 

H 

Si 

A298ar 

BV 90-110V at IR 1.0mA:VRWM 81.0V:IR 5.0uA:l Surae 10.4Amax:Pd 5.0W 

4 

1N6295A 

B 

Si 

A298ar 

BV 95-105V at IR 1.0mA;VRWM 85.5V;IR 5.0uA;l Surge 11.0Amax;Pd 5.0W 

5 

1N6296 

B 

Si 

A298ar 

BV 99-121V at IR 1.0mA;VRWM 89.2V;IR 5.0uA;l Surge 9.5Amax;Pd 5.0W 

6 

1N6296A 

ti 

Si 

A298ar 

BV 105-116V at IR 1.0mA:VRWM 94.0V:IR 5.0uA:l Surae 9.9Amax:Pd 5.0W 

7 

1N6297 

B 


A298ar 

BV 108-132V at IR 1.0mA;VRWM 97.2V;IR 5.0uA;l Surge 8.7Amax;Pd 5.0W 

8 

1N6297A 

H 


A298ar 

BV 114-126V at IR 1.0mA;VRWM 102V;IR 5.0uA;l Surge 9.1Amax;Pd 5.0W 

9 

1N6298 


mmm 

A298ar 

BV 117-143V at IR 1.0mA:VRWM 105V:IR 5.0uA:l Surae 8.0Amax:Pd 5.0W 

10 

1N6298A 

6 

Si 

A298ar 

BV 124-137V at IR 1.0mA;VRWM 111V;IR 5.0uA;l Surge 8.4Amax;Pd 5.0W 

11 

1N6299 

6 

Si 

A298ar 

BV 135-165V at IR 1.0mA;VRWM 121 V;IR 5.0uA;l Surge 7.0Amax;Pd 5.0W 

12 

1N6299A 

6 

Si 

A298ar 

BV 143-158V at IR 1.0mA:VRWM 128V:IR 5.0uA:l Surae 7.2Amax:Pd 5.0W 

13 

1N6300 

6 

Si 

A298ar 

BV 144-176V at IR 1.0mA;VRWM 130V;IR 5.0uA;l Surge 6.5Amax;Pd 5.0W 

14 

1N6300A 

6 

Si 

A298ar 

BV 152-168V at IR 1.0mA;VRWM 136V;IR 5.0uA;l Surge 6.8Amax;Pd 5.0W 

15 

1N6301 

6 

Si 

A298ar 

BV 153-187V at IR 1.0mA:VRWM 138V:IR 5.0uA:l Surae 6.2Amax:Pd 5.0W 

16 

1N6301A 

6 


A298ar 

BV 162-179V at IR 1.0mA;VRWM 145V;IR 5.0uA;l Surge 6.4Amax;Pd 5.0W 

17 

1N6302 

6 


A298ar 

BV 162-198V at IR 1.0mA;VRWM 146V;IR 5.0uA;l Surge 5.8Amax;Pd 5.0W 

18 

1N6302A 

6 


A298ar 

BV 171-189V at IR 1.0mA;VRWM 154V;IR 5.0uA:l Surae 6.1Amax:Pd 5.0W 

19 

1N6303 

6 


A298ar 

BV 180-220V at IR 1.0mA;VRWM 162V;IR 5.0uA;l Surge 5.2Amax;Pd 5.0W 

20 

1N6303A 

6 


A298ar 

BV 190-210V at IR 1.0mA;VRWM 171V;IR 5.0uA;l Surge 5.5Amax;Pd 5.0W 

21 

1N6309 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 20mA.2.4V;Zz 30ft;IZM 227mA:VR 1.0V;ir surae 2.5A:PT 750mW 

22 

1N6310 

6 


Mil IM': 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA,2.7V;Zz 30n;IZM 208mA;VR 1.0V;ir surge 2.2A;PT 750mW 

23 

1N6311 

6 


Grarai 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA 3.0V;Zz 29H;IZM 193mA;VR 1.0V;ir surge 2.0A;PT 750mW 

24 

1N6312 

6 

MB 


Vz2 nom.±5%.lz 20mA.3.3V;Zz 24n:IZM 179mA:VR 1.0V:ir surae 1.8A:PT 750mW 

25 

1N6314 

6 

smm 


Vz2 nom,±5%,lz 20mA,3.9V;Zz 20H;IZM 157mA;VR 1.0V;ir surge 1.5A;PT 750mW 

26 

1N6316 

6 

SB 


Vz2 nom,±5%,lz 20mA,4.7V;Zz 16n;IZM 129mA;VR 1.5V;ir surge 1.27A;PT 750mW 

27 

1N6317 

6 



Vz2 non.±5%.lz 20mA.5.1V;Zz 14H:IZM 120mA;VR 2.0V:ir surae 1.17A:PT 750mW 

28 

1N6318 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA,5.6V;Zz 8.0n;IZM 110mA;VR 2.5V;ir surge 1.10A;PT 750mW 

29 

1N6319 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA,6.2V;Zz 30n;IZM 99mA;VR 3.5V;ir surge .97A;PT 750mW 

30 

1N6320 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 20mA,6.8V;Zz 3.0n;IZM 90mA:VR 4.0V:ir surae 1.23A;PT 750mW 

31 

1N6323 

6 

sUBHHIi 

A398i 

Vz nom,±5%,lz 20mA, 9.1V;Zz 6.0ft;IZM 68mA;VR 7.0V;ir Surge .97A;PT 750mW 

32 

1N6324 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA, 10V;Zz 6.0n;IZM 62mA;VR 8.0V;ir Surge .89A;PT 750mW 

33 

1N6325 

6 


A398i 

Vz nom.±5%,lz 20mA, 11V;Zz 7.0H;IZM 56mA;VR 8.5Vir Surae .83A;PT 750mW 

34 

1N6326 

6 

sBH 

A398i 

Vz nom,±5%,lz 20mA, 12V;Zz 7.0fi;IZM 52mA;VR 9.0V;ir Surge .77;PT 750mW 

35 

1N6327 

6 


A398i 

Vz2nom,±5%,lz 9.5A, 13V;Zz 8.0a;IZM 48mA;VR 9.9V;ir Surge .71;PT 750mW 

36 

1N6328 

6 

B 

A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 8.5mA. 15V;Zz 10n;IZM 42mA:VR 11:ir Surae .62A;PT 750mW 

37 

1N6329 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 7.8mA, 16V;Zz 12n, : IZM 40mA;VR 12V;ir Surge .58A;PT 750mW 

38 

1N6330 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 7.0mA, 18V;Zz 14H;IZM 35mA;VR 14V;ir Surge .52A;PT 750mW 

39 

1N6331 

6 

Bi 

A398i 

Vz2 nom,±5%,IZ 6.2mA. 20V;Zz 18a:IZM 32mA.VR 15V:ir Surae .47:PT 750mW 

40 

1N6402 

6 

BB 

A398f 

Transient Voltage Suppressor.VBR 6.4-7.3V;IRM 800uA max 

41 

1N6402A 

6 


A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR -6.4-7.0V;IRM 800uA max 

42 

1N6403 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR 6.6-8.15V;IRM 800uA max 

43 

1N6403A 

6 

BB 

CfclSTiMB 

Transient Voltage Suppressor;VBR -6.6-7.37V;IRM 800uA max 

44 

1N6404 

6 



Transient Voltage Suppressor;VBR 7.2-8.8V;IRM 500uA max 

45 

1N6404A 

6 



Transient Voltaae SuDDressonVBR -7.2-7.9V;IRM 500uA max 

46 

1N6405 

6 

BB 


Transient Voltage Suppressor;VBR -7.7-9.51 V;IRM 200uA max 

47 

1N6405A 

6 



Transient Voltage Suppressor;VBR -7.7-8.6V;IRM 200uA max 

48 

1N6406 

6 



Transient Voltaae SuDDressonVBR 8.3-10.2V;IRM IOOuA max 

49 

1N6406A 

B 




50 

1N6407 

B 

B - 



51 

1N6407A 

Ki 




52 

1N6408 

B 

BB 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 9.4-11.5V;IRM IOuA max 

53 

1N6408A 

6 


A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR -9.4 - 10.4V;IRM IOuA max 

54 

1N6409 

6 

B 

A398f 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 10 - 12V;IRM 5.0uA max 

55 

1N6409A 

6 

SB 

A398f 

Transient Voltage Suppressor:VBR -10 - 11.1V;IRM 5.0uA max 

56 

1N6410 

6 

B 

A398f 

Transient Voltage Suppressor:VBR 11 - 13V;IRM 5.0uA max 

57 

1N6410A 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuDDressonVBR -11 - 12V;IRM 5.0uA max 

58 

1N6411 

6 

SB 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 12-14V;IRM 5.0uA max 

59 

1N6411A 

6 


A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR -12-13V;IRM 5.0uA max 

60 

1N6412 

6 

^Bi 

A398f 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 13-16V:IRM 5.0uA max 

61 

1N6412A 

6 


A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR -13-14V;IRM 5.0uA max 

62 

1N6413 

6 

Biss 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 14-17V;IRM 5.0uA max 

63 

1N6413A 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuDDressonVBR -14-15V:IRM 5.0uA max 

64 

1N6414 

6 


A398F 

Transient Voltage Suppressor.VBR 15-19V;IRM 5.0uA max 

65 

1N6414A 

6 

wmm 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -15-17V;IRM 5.0uA max 

66 

1N6415 

6 

B 

A398F 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 16-20V:IRM 5.0uA max 

67 

1N6415A 

6 

sBH 

I2MS 


68 

1N6416 

6 



Transient Voltage Suppressor;VBR 17-21V;IRM 5.0uA max 

69 

1N6416A 

6 

ct^B 

EmUS 

Transient Voltaae SuDDressonVBR -17-19V:IRM 5.0uA max 

70 

1N6417 

6 



Transient Voltage Suppressor;VBR 18-23V;IRM 5.0uA max 

71 

1N6417A 

6 




72 

1N6418 

6 

fli 

rriTMF 


73 

1N6418A 

6 



Transient Voltage Suppressor.VBR -20-22V;IRM 5.0uA max 

74 

1N6419 

6 

B--,- 


Transient Voltage Suppressor;VBR 22-27V;IRM 5.0 uA max 

75 

1N6419A 

6 


rw 

Transient Voltaae SuDDressonVBR -22-24V;IRM 5.0uA max 

76 

1N6420 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor.VBR 24-29V;IRM 5.0uA max 

77 

1N6420A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -24-26V;IRM 5.0uA max 

78 

1N6421 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 26-32V:IRM 5.0uA max 

79 

1N6421A 

B 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -26-29V;IRM 5.0uA max 

80 

1N6422 

B 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR 28-35V;IRM 5.0uA max 

81 

1N6422A 

ra 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuDDressonVBR -28-3lV:IRM 5.0uA max 

82 

1N6423 

ra 

|H| 

A398F 

Transient Voltage Suppressor.VBR 31-38V;IRM 5.0uA max 

83 

1N6423A 

B 


A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -31-34V;IRM 5.0uA max 

84 

1N6424 

lif 

IB 

A398F 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 33-40V:IRM 5.0uA max 

85 

1N6424A 

IB 

IBB 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -33-36V;IRM 5.0uA max 

86 

1N6425 

ra 

!B 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR 36-44V;IRM 5.0uA max 

87 

1N6425A 

Ira 

B 

A398f 

Transient Voltaae SuDDressor:VBR-36-40V:IRM 5.0uA max 

88 

1N6426 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR 40-48V;IRM 5.0uA max 

89 

1N6426A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -40-44V;IRM 5.0uA max 

90 

1N6427 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 44-54V:IRM 5.0uA max 

91 

1N6427A 

6 

Si 

1 T'TTI 

Transient Voltage Suppressor;VBR -44-49V;IRM 5.0uA max 

92 

1N6428 

6 

Si 


Transient Voltage Suppressor;VBR 47-58V;IRM 5.0uA max 

93 

1N6428A 

6 

Si 


Transient Voltaae SuDDressonVBR -47-52V:IRM 5.0uA max 

94 

1N6429 

6 

Si 



95 

1N6429A 

6 

Si 



96 

1N6430 

6 

Si 



97 

1N6430A 

B 


111 ri 


98 

1N6431 

E| 



Transient Voltage Suppressor;VBR 56-69V;IRM 5.0uA max 

99 

1N6431A 

ra 

=BH 


Transient Voltaae SuDDressonVBR -56-62V:IRM 5.0uA max 

100 

1N6438 

6 



Transient Voltage Suppressor;VBR 86-106V;IRM 5.0uA max 

101 

1N6438A 

6 


wtmKs 


102 

1N6439 

6 




103 

1N6439A 

ra 


®TMi 

Transient Voltage Suppressor;VBR -94-104V;IRM 5.0uA max 

104 

1N6440 


B 


Transient Voltage Suppressor;VBR 100-122V;IRM 5.0uA max 

105 

1N6440A 

El 



Transient Voltaae SuDDressonVBR -100-111 V;IRM 5.0uA max 

106 

1N6441 


an 


Transient Voltage Suppressor;VBR 111-136V;IRM 5.0uA max 

107 

1N6441A 


^B 

roirra- 

Transient Voltage SuppressonVBR -111-123V;IRM 5.0uA max 

108 

1N6442 




Transient Voltaae SuDDressonVBR 122-149V:IRM 5.0uA max 

109 

1N6442A 

KHI 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressonVBR -122-135V;IRM 5.0uA max 

110 

1N6443 

B 


A398f 

Transient Voltaae SuDDressonVBR 133-163V:!RM 5.0uA max 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

3X 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1N6443A 

6 

Si 

A398? 

Transient Voltage Suppressor;VBR -133-147V;IRM 5.0uA max 

2 

1N6444 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 144-176V;IRM 5.0uA max 

3 

1N6445 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR 167-204V:IRM 5.0uA max 

4 

1N6445A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR -167-185V;IRM 5.0uA max 

5 

1N6446 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 178-218V;IRM 5.0uA max 

6 

1N6446A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuoDressonVBR -178-197V:IRM 5.0uA max 

7 

1N6447 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 189-231 V;IRM 5.0uA max 

8 

1N6447A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR -189-209V;IRM 5.0uA max 

9 

1N6448 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuoDressonVBR 200-244V:IRM 5.0uA max 

10 

1N6448A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VB4 -200-221V;IRM 5.0uA max 

11 

1N6449 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 222-271 V;IRM 5.0uA max 

12 

1N6449A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR -222-245V:IRM 5.0uA max 

13 

1N6450 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR 245-299V;IRM 5.0uA max 

14 

1N6450A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -245-271V;IRM 5.0uA max 

15 

1N6451A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressonVBR -267-295V;IRM 5.0uA max 

16 

1N6452 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR 289-353V;IRM 5.0uA max 

17 

1N6452A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -289-319V;IRM 5.0uA max 

18 

1N6453 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressonVBR 311-380V;IRM 5.0uA max 

19 

1N6453A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -311-344V;IRM 5.0uA max 

20 

1N6454 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR 333-407V;IRM 5.0uA max 

21 

1N6454A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressonVBR -333-368V:IRM 5.0uA max 

22 

1N6455A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -355-393V;IRM 5.0uA max 

23 

1N6456 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 377-461 V;IRM 5.0uA max 

24 

1N6456A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae Suooressor:VBR-377-417V:IRM 5.0uA max 

25 

1.5K6.8 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)5.50V;IR(surge)max 139 A;IR max 1.0m 

26 

1.5K6.8A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)5.80V;IR(surge)max 143 A;IR max 1.0m 

27 

1.5K7.5 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W;VR(wkq)6.05V:IR(surqe)max128 A;IR max 500u 

28 

1.5K7.5A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)6.40V;IR(surge)max 132 A;IR max 500u 

29 

1.5K8.2 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wkg)6.63V;IR(surge)max 120 A;IR max 200u 

30 

1.5K8.2A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wka)7.02V;IR(surae)max 124 A;IR max 200u 

31 

1.5K9.1 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)7.37V;IR(surge)max 109 A;IR max 50u 

32 

1.5K9.1A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)7.78V;IR(surge)max 112 A;IR max 50u 

33 

1.5K10 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wka)8.10V;IR(surae)max 100 A;IR max lOu 

34 

1.5K10A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)8.55V;IR(surge)max 103 A;IR max lOu 

35 

1.5K11 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)8.92V;IR(surge)max 93 A;IR max 5.0u 

36 

1.5K11A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka)9.40V:IR(surae)max 96 A;IR max 5.0u 

37 

1.5K12 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 9.72V;IR(surge)max 87A;IR max 5.0uA 

38 

1.5K12A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 10.2V;IR(surge) max 90A;IR max 5.0uA 

39 

1.5K13 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 10.5V;IR(surae)max 79A;IR max 5.0uA 

40 

1.5K13A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 11.1 V;IR(surge)max 82A;IR max 5.0uA 

41 

1.5K15 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 12.1V;IR(surge)max 68A;IR max 5.0uA 

42 

1.5K15A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkq) 12.8V;IR(surae)max 71 A;IR max 5.0uA 

43 

1.5K16 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 12.9V;IR(surge)max 64A;IR max 5.0uA 

44 

1.5K16A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 13.6V;IR(surge)max 67A;IR max 5.0uA 

45 

1.5K18 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 14.5V:IR(surae) max 56.5A:IR max 5.0uA 

46 

1.5K18A 

6 

Si 

D013 

pp 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 15.3V;IR(surge)max 59.5A;IR max 5.0uA 

47 

1.5K20 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 16.2V;IR(surge)max 51.5A;IR max 5.0uA 

48 

1.5K20A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wka) 17.1 V;IR(surae)max 54A:IR max 5.0uA 

49 

1.5K22 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)17.8V;IR(surge)max 47A;IR max 5.0u 

50 

1.5K22A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;vr(wkg)18.8V;IR(surge)max 49A;IR max 5.0u 

51 

1.5K24 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W;VR(wka)19.4V;IR(surae)max 43A;IR max 5.0u 

52 

1.5K24A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)20.5V;IR(surge)max 45A;IR max 5.0u 

53 

1.5K27 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)21.8V;IR(surge)max 38.5A;IR max 5.0u 

54 

1.5K27A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wkq)23.1V:IR(surae)max 40A:IR max 5.0u 

55 

1.5K30 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)24.3V;IR(surge)max 34.5A;IR max 5.0u 

56 

1.5K30A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)25.6V;IR(surge)max 36A;IR max 5.0u 

57 

1.5K33 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W:VR(wkq)26.8V;IR(surae)max 31.5A;IR max 5.0u 

58 

1.5K33A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)28.2V;IR(surge)max 33A;IR max 5.0u 

59 

1.5K36 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)29.1V;IR(surge)max 29A;IR max 5.0u 

60 

1.5K36A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)30.8V;IR(surae)max 30A;IR max 5.0u 

61 

1.5K39 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)31.6V;IR(surge)max 26.5A;IR max 5.0u 

62 

1.5K39A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;vr(wkg)33.3V;IR(surge)max 28A;IR max 5.0u 

63 

1.5K43 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W;VR(wka)34.8V;IR(surae)max 24A:IR max 5.0u 

64 

1.5K43A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)36.8V;IR(surge)max 25.3A;IR max 5.0u 

65 

1.5K47 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)38.1V;IR(surge)max 22.2A.IR max 5.0u 

66 

1.5K47A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VRfwka)40.2V:IR(surae)max 23.2A;IR max 5.0u 

67 

1.5K51 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)41.3V;IR(surge)max 20.4A;IR max 5.0u 

68 

1.5K51A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)43.6V;IR(surge)max 21.4A;IR max 5.0u 

69 

1.5K56 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wkaM5.4V;IR(surae)max 18.6A:IR max 5.0u 

70 

1.5K56A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)47.8V;IR(surge)max 19.5A;IR max 5.0u 

71 

1.5K62 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)50.2V;IR(surge)max 16.9A;IR max 5.0u 

72 

1.5K62A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W:VR(wka)53.0V;IR(surae)max 17.7A;IR max 5.0u 

73 

1.5K68 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)55.1V;IR(surge)max 15.3A;IR max 5.0u 

74 

1.5K68A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;vr(wkg)58.1V;IR(surge)max 16.3A;IR max 5.0u 

75 

1.5K75 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W;VR(wka)60.7V:IR(surae)max 13.9A:IR max 5.0u 

76 

1.5K75A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)64.1V;IR(surge)max 14.6A;IR max 5.0u 

77 

1.5K82 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)66.4V;IR(surge)max 12.7A;IR max 5.0u 

78 

1.5K82A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)70.1 V;IR(surae)max 13.3A:IR max 5.0u 

79 

1.5K91 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)73.7V;IR(surge)max 11.4A;IR max 5.0u 

80 

1.5K91A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)77.8V;IR(surge)max 12.0A;IR max 5.0u 

81 

1.5K100 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd l.0W:VR(wka)81.0V;IR(surae)max 10.4A:IR max 5.0u 

82 

1.5K100A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)85.5V;!R(surge)max 11.0A;IR max 5.0u 

83 

1.5K110 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)89.2V;IR(surge)max 9.5A;IR max 5.0u 

84 

1.5K110A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)94.0V:IR(surqe)max 9.9A:IR max 5.0u 

85 

1.5K120 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)97.2V;IR(surge)max 8.7A;IR max 5.0u 

86 

1.5K120A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;vr(wkg)102V;IR(surge)max 9.1 A;IR max 5.0u 

87 

1.5K130 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)105V;IR(surae)max 8.0A:IR max 5.0u 

88 

1.5K130A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)111V;IR(surge)max 8.4A;IR max 5.0u 

89 

1.5K150 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)121V;IR(surge)max 7.0A;IR max 5.0u 

90 

1.5K150A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W:VR(wkq)128V;IR(surqe)max 7.2A:IR max 5.0u 

91 

1.5K160 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)130V;IR(surge)max 6.5A;IR max 5.0u 

92 

1.5K160A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)136V;IR(surge)max 6.8A;IR max 5.0u 

93 

1.5K170 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)138V:IR(surae)max 6.2A:IR max 5.0u 

94 

1.5K170A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)145V;IR(surge)max 6.4A;IR max 5.0u 

95 

1.5K180 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)146V;IR(surge)max 5.8A;IR max 5.0u 

96 

1.5K18QA 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)154V:IRtsurae)max 6.1A:!R max 5.0u 

97 

1.5K200 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)162V;IR(surge)max 5.2A;IR max 5.0u 

98 

1.5K200A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW;Pd 1.0W;VR(wkg)171V;IR(surge)max 5.5A;IR max 5.0u 

99 

1.5KC6.8 

6 

Si 

FI 30 

VR 5.50V:VB 6.12-7.48V at IT 10mA:IR 1.0mAmax:IPP 139A:TC .057%/°C 

100 

1.5KC6.8A 

6 

Si 

FI 30 

VR 5.80V;VB 6.45-7.14V at IT 10mA;IR 1.0mAmax;IPP 143A;TC .057%/°C 

101 

1.5KC7.5 

6 

Si 

FI 30 

VR 6.05V;VB 6.75-8.25V at IT 10mA;IR 500uAmax;IPP 128A;TC .061%/‘C 

102 

1.5KC7.5A 

6 

Si 

FI 30 

VR 6.40V:VB 7.13-7.88V at IT 10mA:IR 500uAmax:lPP 132A;TC .061%/°C 

103 

1.5KC7.5C 

6 

Si 

F130 

VC 11.7V max;VR 6.05V;BV 8.25V max at lOmAjTemp 175°C max Open 

104 

1.5KC7.5CA 

6 

Si 

F130 

VC 11.3Vmax;VR 6.40V;BV 7.88Vmax at 10mA;Temp 175°C max Oper 

105 

1.5KC8.2 

6 

Si 

FI 30 

VR 6.63V:VB 7.38-9.02V at IT 10mA:IR 200uAmax:IPP 120A:TC .065%/°C 

106 

1.5KC8.2A 

6 

Si 

FI 30 

VR 7.02V;VB 7.79-8.61 V at IT 10mA;IR 200uAmax;IPP 124A;TC .065%/ b C 

107 

1.5KC8.2C 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.5V max;VR 6.63V;BV 9.02Vmax at 10mA;Temp 175°C max Oper 

108 

1.5KC8.2CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.1V max:VR 7.02V:BV 8.61Vmax at 10mA;Temo 175°C max Ooer 

109 

1.5KC9.1 

6 

Si 

FI 30 

VR 7.37V;VB 8.19-10.0V at IT 1.0mA;IR 50uAmax;IPP 109A;TC .068%/°C 

110 

1.5KC9.1A 

6 

Si 

FI 30 

VR 7.78V:VB 8.65-9.55V at IT 1.0mA:IR 50uAmax:IPP 112A:TC .068%/°C 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

IJ 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1.5KC9.1C 

6 

Si 

A296ar 

VC 13.8V max;VR 7.37V;BV 10V max at 10mA;Temp 175°C max Oper 

2 

1.5KC9.1CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 13.4V max;VR 7.78V;BV 9.55Vmax at 10mA;Temp 175°C max Oper 

3 

1.5KC10 

6 

Si 

FI 30 

VR 8.10V:VB 9.00-11.0V at IT 1.0mA;IR 10uAmax:IPP 100A:TC .073%/°C 

4 

1.5KC10A 

6 

Si 

FI 30 

VR 8.55V;VB 9.5-10.5V at IT 1.0mA;IR 10uAmax;IPP 103A;TC .073%/°C 

5 

1.5KC10C 

6 

Si 

A298ar 

VC 15V max;VR 8.10V;BV 11V maxat lOmAjTemp 175°C max Oper 

6 

1.5KC10CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.5V max:VR 8.55V:BV 10.5Vmax at 10mA:TemD 175°C max ODer 

7 

1.5KC11 

6 

Si 

FI 30 

VR 8.92V;VB 9.9-12.1V at IT 1.0mA;IR 5.0uAmax;IPP 93A;TC .075%/°C 

8 

1.5KC11A 

6 

Si 

FI 30 

VR 9.40V;VB 10.5-11.6V at IT 1.0mA;IR 5.0uAmax;IPP 96A;TC .075%/ e C 

9 

1.5KC11C 

6 

Si i 

A298ar 

VC16.2V max:VR8.92V:BV12.1V max at 1.0mA:TemD 175 6 C max ODer 

10 

1.5KC11CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 16.2Vmax;VR 8.92V;BV 12.1Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

11 

1.5KC12 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 17.3V at Ipp 87A;BV Range 10.8/13.2V at IT 1.0mA 

12 

1.5KC12A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 16.7V at Idd 90A:BV Ranae 11.4/12.6V at IT 1.0mA 

13 

1.5KC13 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 19V at Ipp 79A; BV Range 11.7/14.3V at IT 1.0mA 

14 

1.5KC13A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 18.2V at Ipp 82A; BV Range 12.4/13.7V at IT 1.0mA 

15 

1.5KC15 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 22V at Idd 68A: BV Ranae 13.5/16.5V at IT 1.0mA 

16 

1.5KC15A 

6 

Si 

F130 

Max Clamping Volt 21.2V at Ipp 71 A; BV Range 14.3/15.8V at IT 1.0mA 

17 

1.5KC16 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 23.5V at Ipp 64A; BV Range 14.4/17.6V at IT 1.0mA 

18 

1.5KC16A 

6 

Si 

F130 

Max ClamDina Volt 22.5V at Idd 67A:BV Ranae 15.2/16.8V at IT 1.0mA 

19 

1.5KC18 

6 

Si 

FI 30 

Max Cleaning Volt 26.5V at Ipp 56.5A;BV Range 16.2/19.8V at IT 1.0mA j 

20 

1.5KC18A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 25.2V at Ipp 59.5A; BV Range 17.1/18.9V at IT 1.0mA 

21 

1.5KC20 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 29.1V at Idd 51.5A: BV Ranae 18/22V at IT 1.0mA 

22 

1.5KC20A 

6 

Si 

F130 

Max Clamping Volt 27.7V at Ipp 54A; BV Range 19/21V at IT 1.0mA 

23 

1.5KC22 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 31.9V at Ipp 47A; BV Range 19.8/24.2V at IT 1.0mA 

24 

1.5KC22A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 30.6V at Idd 49A: BV Ranae 20.9/23.1 V at IT 1.0mA 

25 

1.5KC24 

6 

Si 

F130 

Max Clamping Volt 34.7V at Ipp 43A; BV Range 21.6/26.4V at IT 1.0mA 

26 

1.5KC24A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 33.2V at Ipp 45A; BV Range 22.8/25.2V at IT 1.0mA 

27 

1.5KC27 

6 

Si 

F130 

Max ClamDina Volt 39.1V at Idd 38.5A: BV Ranae 24.3/297V at IT 1.0mA 

28 

1.5KC27A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 37.5V at Ipp 40A; BV Range 25.7/28.4V at IT 1.0mA 

29 

1.5KC30 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 43.5V at Ipp 34.5A; BV Range 27/33V at IT 1.0mA 

30 

1.5KC30A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 41.4V at Idd 36A; BV Ranae 28.5/31.5V at IT 1.0mA 

31 

1.5KC33 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 47.7V at Ipp 31.5A; BV Range 29.7/36.3V at IT 1.0mA 

32 

1.5KC33A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 45.7V at Ipp 33A; BV Range 31.4/34.7V at IT 1.0mA 

33 

1.5KC36 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 52V at Idd 29A: BV Ranae 32.4/39.6V at IT 1.0mA 

34 

1.5KC36A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 49.9V at Ipp 30A; BV Range 34.2/37.8V at IT 1.0mA 

35 

1.5KC39 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 56.4V at Ipp 26.5A; BV Range 35.1/42.9V at IT 1.0mA 

36 

1.5KC39A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 53.9V at Idd 28A;BV Ranae 37.1/41V at IT 1.0mA 

37 

1.5KC43 

6 

Si 

r F130 

Max Clamping Volt 61.9V at Ipp 24A; BV Range 38.7/47.3V at IT 1.0mA 

38 

1.5KC43A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 59.3V at Ipp 25.3A; BV Range 40.9/45.2V at IT 1.0mA 

39 

1.5KC47 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 67.8V at Idd 22.2A; BV Ranae 42.3/51.7V atIT 1.0mA 

40 

1.5KC47A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 64.8V at Ipp 23.2A; BV Range 44.7/49.4V atIT 1.0mA 

41 

1.5KC51 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 73.5V at Ipp 20.4A; BV Range 45.9/56.1 V at IT 1.0mA 

42 

1.5KC51A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 70.1V at Idd 21.4A; BV Ranae 48.5/53.6V at IT 1.0mA 

43 

1.5KC56 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 80.5V at Ipp 18.6A; BV Range 50.4/61,6V at IT 1.0mA 

44 

1.5KC56A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 77V at Ipp 19.5A; BV Range 53.2/58.8V at IT 1.0mA 

45 

1.5KC62 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 89V at Idd 16.9A: BV Ranae 58.8/68.2V at IT 1.0mA 

46 

1.5KC62A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 85V at Ipp 17.7A;BV Range 58.9/65.1 V at IT 1.0mA 

47 

1.5KC68 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 98V at Ipp 15.3A; BV Range 61.2/74.8V at IT 1.0mA 

48 

1.5KC68A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 92V at Idd 16.3A; BV Ranae 64.6/71.4V at IT 1.0mA 

49 

1.5KC75 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 108V at Ipp 13.9A;BV Range 67.5/82.5V at IT 1.0mA 

50 

1.5KC75A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 103V at Ipp 14.6A; BV Range 71.3/78.8V at IT 1.0mA 

51 

1.5KC82 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 118V at Idd 12.7A; BV Ranae 73.8/90.2V at IT 1.0mA 

52 

1.5KC82A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 113V at Ipp 13.3A; BV Range 77.9/86.1 V at II i.umA 

53 

1.5KC91 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 131V at Ipp 11.4A; BV Range 81.9/100V at IT 1.0mA 

54 

1.5KC91A 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 125V at Idd 12A; BV Ranae 86.5/95.5V at IT 1.0mA 

55 

1.5KC100 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 144V at Ipp 10.4A; BV Range 90/110V at IT 1.0mA 

56 

1.5KC100A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 137V at Ipp 11A;BV Range 95/105V at IT 1.0mA 

57 

1.5KC110 

6 

Si 

FI 30 

Max ClamDina Volt 158V at Idd 9.5A:BV Ranae 99/121V at IT 1.0mA 

58 

1.5KC110A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 152V at Ipp 9.9A; BV Range 105/116V at IT 1.0mA 

59 

1.5KE6.8 

6 

Si 

A298ar 

IR 1.0mA at 5.5VRWM;7.48V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 10.8V at Ipp 139A 

60 

1.5KE6.8A 

6 

Si 

A298ar 

IR 1.0mA at 5.8VRWM;7.14V(BR) max at IR 10mA:V(CL) 10.5V at Idd 143A 

61 

1.5KE7.5 

6 

Si 

A298ar 

IR 500uA at 6.05VRWM;8.25V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 11.7V at Ipp 128A 

62 

1.5KE7.5A 

6 

Si 

A298ar 

IR 500uA at 6.40VRWM;7.88V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 11.3V at Ipp 132A 

63 

1.5KE7.5C 

6 

Si 

A298ar 

VC 11.7V max:VR 6.05V:BV 8.25Vmax at 10mA:TemD 175°C max Ooerr 

64 

1.5KE7.5CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 11.3V max;VR 6.40V;BV 7.88Vmax at 10mA;Temp 175°C max Oper 

65 

1.5KE8.2 

6 

Si 

A298ar 

IR 200uA at 6.63VRWM;9.02V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 12.5V at Ipp 120A 

66 

1.5KE8.2A 

6 

Si 

A298ar 

IR 200uA at 7.02VRWM:8.61V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 12.1V at Idd 124A 

67 

1.5KE8.2C 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.5V max;VR 6.63V;BV 9.02Vmax at 10mA;Temp 175°C max Oper 

68 

1.5KE8.2CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.1V max;VR 7.02V;BV 8.61 Vmax at 10mA;Temp 175 e C max Oper 

69 

1.5KE9.1 

6 

Si 

A298ar 

IR 50uA at 7.37VRWM;10.0V(BR) max at IR 1.0mA:V(CL) 13.8V at Idd 109A 

70 

1.5KE9.1 A 

6 

Si 

A298ar 

IR 50A at 7.78VRWM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA;V(CL) 13.4V at Ipp 112A 

71 

1.5KE9.1C 

6 

Si 

A298ar 

VC 13.8V max;VR 7.37V;BV 10V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

72 

1.5KE9.1CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 13.4V max:VR 7.78V;BV 9.55Vmax at 1.0mA:TemD 175°C max Ooer 

73 

1.5KE10 

6 

Si 

A298ar 

IR IOuA at 8.10VRWM;11.0V(BR) max at IR 1.bmA;15.0V(CL) at Ipp 100A 

74 

1.5KE10A 

6 

Si 

A298ar 

IR IOuA at 8.55VRWM;10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 103A 

75 

1.5KE10C 

6 

Si 

A298ar 

VC15V max:VR 8.10V:BV11V max at 1.0mA;TemD 175°C max Ooer 

76 

1.5KE10CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.5V max;VR 8.55V.BV 10.5Vmax at I.OmA.Temp 175°C max Oper 

77 

1.5KE11 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 8.92VRWM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;16.2V(CL) at Ipp 93A 

78 

1.5KE11A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 9.40VRWM;11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Idd 96A 

79 

1.5KE11C 

6 

Si 

A298ar 

VC 16.2V max;VR 8.92V.BV 12.1 Vmax at I.OmA.Temp 175°C max Oper 

80 

1.5KE11CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 15.6V max;VR 9.40V;BV 11.6Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

81 

1.5KE12 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 9.72VRWM:13.2V(BR1 max at IR 1.0mA:17.3V(CL1 at Idd 87A 

82 

1.5KE12A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 10.2VRWM;12.6V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A 

83 

1.5KE13 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 10.5VRWM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA;19.0V(CL) at Ipp 79A 

84 

1.5KE13A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 11.1 VRWM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL1 at Idd 82A 

85 

1.5KE15 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 12.1 VRWM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;22.0V(CL) at Ipp 68A 

86 

1.5KE15A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 12.8VRWM;15.8V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 71A 

87 

1.5KE16 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 12.9VRWM:17.6V(BR) max at IR 1.0mA:23.5V(CL1 at Idd 64A 

88 

1.5KE16A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 13.6VRWM;16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 67A 

89 

1.5KE18 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 14.5VRWM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA;26.5V(CL) at Ipp 56.5A 

90 

1.5KE18A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 15.3VRWM:18.9V(BR) max at IR 1.0mA:25.2V(CL) at Idd 59.5A 

91 

1.5KE20 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 16.2VRWM;22.0V(BR) max at IR 1.0mA;29.1V(CL) at Ipp 51.5A 

92 

1.5KE20A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 17.1 VRWM;21.0V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 54A 

93 

1.5KE22 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 17.8VRWM:24.2V(BR) max at IR 1.0mA:31.9V(CU at Idd 47A 

94 

1.5KE22A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 18.8VRWM;23.1V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 49A 

95 

1.5KE24 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 19.4VRWM;26.4V(BR) max at IR 1.0mA;34.7V(CL) at Ipp 43A 

96 

1.5KE24A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 20.5VRWM:25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Idd 45A 

97 

1.5KE27 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 21.8VRWM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;39.1V(CL) at Ipp 38.5A 

98 

1.5KE27A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 23.1 VRWM;28.4V(BR) max at IR 1,0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

99 

1.5KE30 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 24.3VRWM;33.0V(BR) max at IR 1.0mA:43.5V(CL) at Idd 34.5A 

100 

1.5KE30A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 25.6VRWM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 36A 

101 

1.5KE33 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 26.8VRWM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;47.7V(CL) at Ipp 31.5A 

102 

1.5KE33A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 28.2VRWM:34.7V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Idd 33A 

103 

1.5KE36 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 29.1 VRWM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;52.0V(CL) at Ipp 29A 

104 

1.5KE36A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 30.8VRWM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 30A 

105 

1.5KE39 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 31.6VRWM:42.9VtBR) max at IR 1.0mA:56.4V(CL) at Idd 26.5A 

106 

1.5KE39A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 33.3VRWM;41.0V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 28.0A 

107 

1.5KE43 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 34.8VRWM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA;61.9V(CL) at Ipp 24.0A 

108 

1.5KE43A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 36.8VRWM:45.2V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Idd 25.3A 

109 

1.5KE47 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 38.1 VRWM;51.7V(BR) max at IR 1.0mA;67.8V(CL) at Ipp 22.2A 

110 

1.5KE47A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 40.2VRWM:49.4V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Idd 23.2A 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES" Bi P° lar & Unipolar Types (Confd) 


U 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

1.5KE51 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE51A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE56 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE56A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE62 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE62A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE68 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE68A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE75 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE75A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE82 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE82A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE91 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE91A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE100 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE100A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE110 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE110A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE120 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE120A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE130 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE130A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE150 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE150A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE160 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE160A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE170 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE170A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE180 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE180A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE200 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE200A 

6 

Si 

A298ar 

1.5KE220 

6 

Si 

A69a 

1.5KE220A 

6 

Si 

A69g 

1.5KE250 

6 

Si 

A69g 

1.5KE250A 

6 

Si 

A69a 

1.5KE300 

6 

Si 

A69g 

1.5KE300A 

6 

Si 

A69g 

1.5KE350 

6 

Si 

A69a 

1.5KE350A 

6 

Si 

A69g 

1.5KE400 

6 

Si 

A69g 

1.5KE400A 

6 

Si 

A69a 

1.5S220 

6 

Si 

D013 

1.5S220A 

6 

Si 

D013 

1.5S250 

6 

Si 

D013 

1.5S250A 

6 

Si 

D013 

1.5S300 

6 

Si 

D013 

1.5S300A 

6 

Si 

D013 

1.5S350 

6 

Si 

D013 

1.5S350A 

6 

Si 

D013 

1.5S400 

6 

Si 

D013 

1.5S400A 

6 

Si 

D013 

1.5SE7.5 

6 

Si 

A69g 

1.5SE7.5A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE8.2 

6 

Si 

A69g 

1.5SE8.2A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE10 

6 

Si 

A69a 

1.5SE12 

6 

Si 

A69g 

1.5SE12A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE13 

6 

Si 

A69a 

1.5SE13A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE15A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE18 

6 

Si 

A69a 

1.5SE18A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE20 

6 

Si 

A69g 

1.5SE20A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE22 

6 

Si 

A69g 

1.5SE22A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE30A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE33 

6 

Si 

A69g 

1.5SE36 

6 

Si 

A69g 

1.5SE39A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE43A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE47A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE56 

6 

Si 

A69a 

1.5SE56A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE62A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE75 

6 

Si 

A69a 

1.5SE75A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE82 

6 

Si 

A69g 

1.5SE91 

6 

Si 

A69a 

1.5SE91A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE120A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE150A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE200 

6 

Si 

A69g 

1.5SE220 

6 

Si 

A69g 

1.5SE220A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE250 

6 

Si 

A69g 

1.5SE250A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE300 

6 

Si 

A69a 

1.5SE300A 

6 

Si 

A69g 

1.5SE350 

6 

Si 

A69g 

1.5SE350A 

6 

Si 

A69a 

1.5SE400 

6 

Si 

A69g 

1.5SE400A 

6 

Si 

A69g 

5KP5.0 

6 

Si 

A50h 

5KP5.0A 

6 

Si 

A50h 

5KP6.0 

6 

Si 

A50h 

5KP6.0A 

6 

Si 

A50h 

5KP6.5 

6 

Si 

A50h 

5KP6.5A 

6 

Si 

A50h 

5KP7.0 

6 

Si 

A50h 

5KP7.0A 

6 

Si 

A50h 

5KP7.5 

6 

Si 

A50h 

5KP7.5A 

6 

Si 

A50h 

5KP8.0 

6 

Si 

A50h 

5KP8.0A 

6 

Si 

A50h 

5KP8.5 

6 

Si 

A50h 

5KP8.5A 

6 

Si 

A50h 

5KP9.0 

6 

Si 

A50h 


IN ORDER OF 
AND (3) TYPE 


(1) TYPE (2) MAT 
NO_ 


DESCRIPTION 


IR 5.0uA at 41.3VRWM;56.1 V(BR) max at IR 1.0mA;73.5V(CL) at Ipp 20.4A 

IR 5.0uA at 43.6VRWM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1 V(CL) at Ipp 21.4A 

IR 5.0uA at 45.4VRWM;61.6V(BR) max at IR 1.0mA;80.5V(CL) at Ipp 18.6A 

"IR 5.0uA at 47.8VRWM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77.0V(CL) at Ipp 19.5A 

IR 5.0uA at 50.2VRWM;68.2V(BR) max at IR 1.0mA;89.0V(CL) at Ipp 16.9A 

IR 5.0uA at 53.0VRWM;65.1V(BR) max at IR 1.0mA;85.0V(CL) at Ipp 17.7A 

IR 5.0uA at 55.1VRWM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA;98.0V(CL) at Ipp 15.3A 

IR 5.0uA at 58.1VRWM;71.4V(BR) max at IR 1.0mA;92.OV(CL) at Ipp 16.3A 

IR 5,0uA at 60.7VRWM;82.5V(BR) max at IR 1.0mA;108.0V(CL) at Ipp 13.9A 

IR 5.0uA at 64.1VRWM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103.0V(CL) at Ipp 14.6A 

IR 5.0uA at 66.4VRWM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;118.0V(CL) at Ipp 12.7A 

IR 5.0uA at 70.1VRWM;86.1V(BR) max at IR 1.0mA;113.0V(CU at Ipp 13.3A 

"IR 5.0uA at 73.7VRWM;1 OOV(BR) max at IR 1.0mA;131.0V(CL) at Ipp 11.4A 
IR 5.0uA at 77.8VRWM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125.0V(CL) at Ipp 12.0A 
IR 5.0uA at 81 .OVRWM;110V(BR) max at IR 1.0mA;144.0V(CL) at Ipp 10.4A 

"IR 5.0uA at 85.5VRWM;105V(BR) max at IR 1.0mA;137.0V(CL) at Ipp 11.OA 

IR 5.0uA at 89.2VRWM;121V(BR) max at IR 1.0mA;158.0V(CL) at Ipp 9.5A 

IR 5.0uA at 94.0VRWM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152.0V(CL) at Ipp 9.9A 

"IR 5.0uA at 97.2VRWM;132V(BR) max at IR 1.0mA;173.0V(CL) at Ipp 8.7A 

IR 5.0uA at 102VRWM; 126V(BR) max at IR 1.0mA;165.0V(CL) at Ipp 9.1 A 

IR 5.0uA at 105VRWM;143V(BR) max at IR 1.0mA;187.0V(CU at Ipp 8.0A 

"IR 5.0uA at 111VRWM; 137V(BR) max at IR 1.0mA;179.0V(CL) at Ipp 8.4A 

IR 5.0uA at 121VRWM;165V(BR) max at IR 1.0mA;215.0V(CL) at Ipp 7.0A 

IR 5.0uA at 128VRWM;158V(BR) max at IR 1.0mA:207.(MCU at Ipp 7.2A 

"IR 5.0uA at 130VRWM;176V(BR) max at IR 1.0mA;230.0V(CL) at Ipp 6.5A 

IR 5.0uA at 136VRWM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219.0V(CL) at Ipp 6.8A 

IR 5.0uA at 138VRWM;187V(BR) max at IR 1 ■0mA;244.0V(CL) at Ipp 6.2A 

"IR 5.0uA at 145VRWM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234.0V(CL) at Ipp 6.4A 

IR 5.0uA at 146VRWM;198V(BR) max at IR 1.0mA;258.0V(CL) at Ipp 5.8A 

IR 5.0uA at 154VRWM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246.0V(CU at Ipp 6.1 A 

"IR 5.0uA at 162VRWM;220V(BR) max at IR 1.0mA;287.0V(CL) at Ipp 5.2A 

IR 5.0uA at 171 VRWM;21 OV(BR) max at IR 1.0mA;274.0V(CL) at Ipp 5.5A 

VR175V;VB 198-242V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 4.3A max:TC .108%/°C 
" VR185V;VB209-231V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 4.6A max;TC .108%/°C 

VR202V;VB225-275V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 5.0A max;TC .110%/°C 

VR214V;VB237-263V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 5.0A max;TC .110%/°C 

" VR243V;VB270-330V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 5.0A max;TC .110%/°C 

VR256V;VB285-315V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 5.0A max;TC .110%/°C 

VR284V:VB315-385V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 4.0A max;TC .110%/°C 

' VR300V;VB333-368V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 4.0A max;TC .110%/°C 

VR324V;VB360-440V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 4.0A max;TC .110%/°C 

VR342V;VB380-420V at IT 1 mA;IR 5uA max;IPP 4.0A max:TC .110%/°C 

" VR175V;VBR198-242V;Itl .OmA;Vc344Vatlp4.3A;IR5.0A 
VR185V;VBR209-231V;Itl .OmA;Vc328Vatlp4.6A;IR5.0A 

VR202V:VBR225-275V;lt1.0mA;Vc360Vatlp5.0A;IR5.0A _ 

" VR214V;VBR237-253V;lt1.0mA;Vc344Vatlp5.0A;IR5.0A 
VR243V;VBR270-330V;lt1.0mA;Vc430Vatlp5.0A;IR5.0A 

VR256V;VBR285-315V:lt1.0mA;Vc414Vatlp5.0A:IR5.0A _ 

' VR284V;VBR315-385V;lt1.0mA;Vc504Vatlp4.0A;IR5.0A 
VR300V;VBR333-368V;lt1.0mA;Vc482Vatlp4.0A;IR5.0A 

VR324V; VBR360-440V: Itl ,0mA; Vc574Vatl P4.0A; IR5.0A _ 

' VR342V;VBR380-420V;lt1.0mA;Vc548Vatlp4.0A;IR5.0A 
VR 6.05V;VB 6.75-8.25V at IT 10mA;IR 500uA max;IPP 128A;TC .061%/°C 
VR 6.4V;VB 7.13-7.88V at IT IQmAilR 500uA max;IPP 132A;TC .061%/°C 
"VR 6.63V;VB 7.38-9.02V at IT 10mA;IR 200uA max;IPP 120A;TC .065%/°C 

VR 7.02V;VB 7.79-8.61 V at IF 10mA;IR 200uA max;IPP 124A;TC .065%/°C 

VR 8.10V;VB 9-1IV at IT 1mA;IR 50uA max;IPP 100A:TC .073%/°C _ 

"VR 9.72V;VB10.8-13.2V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 87A;TC .078%/’C 
VR 10.2V;VB 11.4-12.6V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 90A;TC .078%/°C 

VR 10.5V;VB 11.7-14.3V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 79A:TC .081%/ C C 

VR 11.1V;VB12.4-13.7V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 82A;TC ,081%/°C 
VR 12.8V;VB 14.3-15.8V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 71A;TC .084%/°C 

VR 14.5V;VB 16.2-19.8V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 56.5;TC .088 %/°C 

"VR 15.3V;VB 17.1-18V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 59.5A;TC .088%/°C 
VR 16.2V;VB 18-22V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 51.5A;TC .090%/°C 

VR 17.1V;VB 19-21V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 54A:TC .090%/°C _ 

VR 17.8V;VB 19.8-24.2V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 47A;TC .092%/°C 

VR 18.8V;VB 20.9-23.1 V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 49A;TC .092%/°C 

VR 25.6V;VB 28.5-31.5V at IT ImA.IR 5uA max;IPP 36A;TC .097%/°C 

"VR 26.8V;VB 29.7-36.3V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 31.5A;TC .098%/°C 

VR 29.1 V;VB 32.4-39.6V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 39A;TC .099%/°C 

VR 33.3V:VB37.1-41V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 28A:TC .100%/ o C _ 

VR 36.8V;VB 40.9-45.2V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 25.3A;TC .101%/°C 
VR 40.2V;VB44.7-49.4V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 23.2A;TC .101%/°C 
VR 45.4V;VB 50.4-61.6V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 18.6A:TC .103%/°C 

VR 47.8V;VB 53.2-58.8V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 19.5A;TC .103%/°C 

VR 53V;VB 58.9-65.1 V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 17.7A;TC ,104%/°C 

VR 60.7V:VB67.5-82.5V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 13.9A;TC .105%/°C 

"VR 64.1 V;VB 71.3-78.8V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 14.6A;TC .105%/°C 

VR 66.4V;VB 73.8-90.2V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 12.7A;TC .105%/°C 

VR 73.7V;VB81.9-100V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 11.4A:TC .106%/°C _ 

VR 77.8V;VB 86.5-95.5V at IT 1mA;IR 5uA max;IIP 12A;TC .106%/°C 
VR 102V;VB 114-126V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 9.1A;TC .107%/°C 

VR 128V;VB 143-158V at IT 1mA:IR 5uA max;IPP 7.2A;TC .108%/°C _ 

VR 162V;VB 180-220V at IT 1mA;IR 5uA max;IPP 5.2A;TC .108%/°C 

VR 175V;VB 198-242V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP4.3A;TC .110%/°C 

VR 185V;VB 209-231V at IT I.OmAilR 5.0mAmax;IPP 4.6A:TC .110%/ o C 

VR 202V;VB 225-275V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP 5.0A;TC .110%/°C 

VR 214V;VB 237-263V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP 5.0A;TC .110%/°C 

VR 243V:VB 270-330V at IT I.OmAilR 5.0mAmax;IPP 5.0A;TC .110%/°C 

"VR 256V;VB 285-315V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP 5.0A;TC .110%/°C 

VR 284V;VB 315-385V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP 4.0A;TC .110%/°C 

VR 300V:VB 333-368V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax;IPP 4.0A:TC .110%/°C 

VR 324V;VB 360-440V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP 4.0A;TC .110%/°C 

VR 342V;VB 380-420V at IT 1.0mA;IR 5.0mAmax;IPP 4.0A;TC .110%/°C 

VR 5.0V:BV 6.40VA at 50mA:Clamp Volt 9.6VA;lpk 520AA _ 

VR 5.0V;BV 6.40VA at 50mA;Clamp Volt 9.2VA;lpk 543AA;IR 2.0mAmax 

VR 6.0V;BV 6.67VA at 50mA;Clamp Volt 11.4VA;lpk 439AA 

VR 6.0V;BV 6.67VA at 50mA;Clamp Volt 10.3VA:lpk 485AA;IR 5.0mAmax 

VR 6.5V;BV 7.22VA at 50mA;Clamp Volt 12.3VA;lpk 407AA 

VR 6.5V;BV 7.22VA at 50mA;Clamp Volt 11.2VA;lpk 447AA;IR 2.0mAmax 

VR 7.0V;BV 7.78VA at 50mA:Clamp Volt 13.3VA:lpk 378AA _ 

"VR 7.0V;BV 7.78VA at 50mA;Clamp Volt 12.0VA;lpk 417AA;IR I.OmAmax 


VR 7.5V;BV 8.33VA at 5.0mA;Clamp Volt 14.3VA 

VR 7.5V;BV 8.33VA at 5.0mA:Clamp Volt 12.9VA, 

VR 8.0V;BV 8.89VA at 5.0mA;Clamp Volt 15.0VA 

VR 8.0V;BV 8.89VA at 5.0mA;Clamp Volt 13.6VA 

VR 8.5V;BV 9.44VA at 5.0mA:Clamp Volt 15.9VA, 

VR 8.5V;BV 9.44VA at 5.0mA;Clamp Volt 14.4VA 

VR 9.0V:BV 10.0VA at 5.0mA:Clamp Volt 16.9VA, 


Ipk 350AA 

Ipk 388AA:IR 250uAmax 
Ipk 333AA 

Ipk 367AA;IR 150uAmax 

Ipk 314AA _ 

Ipk 347AA;IR 50uAmax 
Ipk 295AA_ 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





7. 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3J.. 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

£J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

5KP9.0A 

6 

Si 

£50fi 

VR 9.0V;BV 10.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 15.4VA;lpk 325AA;IR 20uAmax 

2 

5KP10 

6 

Si 

A50h 

VR 10V;BV 11.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 18.8VA;lpk 266AA 

3 

5KP10A 

6 

Si 

A50h 

VR 10V:BV 11.OVA at 5.0mA:ClamD Volt 17.0VA:lDk 294AA:IR 15uAmax 

4 

5KP11 

6 

Si 

A50h 

VR 11V;BV 12.2VA at 5.0mA;Clamp Volt 20.1VA;lpk 249AA 

5 

5KP11A 

6 

Si 

A50h 

VR 11V;BV 12.2VA at 5.0mA;Clamp Volt 18.2VA;lpk 274AA;IR lOuAmax 

6 

5KP12 

6 

Si 

A50h 

VR 12V:BV 13.3VA at 5.0mA;Clamb Volt 22.0VA:bk 227AA 

7 

5KP12A 1 

6 

Si 

A50h 

VR 12V;BV 13.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 19.9VA;lpk 251AA;IR lOuAmax 

8 

5KP13 

6 

Si 

A50h 

VR 13V;BV 14.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 23.8VA;lpk 210AA 

9 

5KP13A 

6 

Si 

A50h 

VR 13V:BV 14.4VA at 5.0mA;Clamo Volt 21.5VA:lDk 232AA:IR lOuAmax 

10 

5KP14 

6 

Si 

A50h 

VR 14V;BV 15.6VA at 5.0mA;Clamp Volt 25.8VA;lpk 194AA 

11 

5KP14A 

6 

Si 

A50h 

VR 14V;BV 15.6VA at 5.0mA;Clamp Volt 23.2VA;lpk 215AA;IR lOuAmax 

12 

5KP15 

6 

Si 

A50h 

VR 15V:BV 16.7VA at 5.0mA;ClamD Volt 26.9VA:lDk 188AA 

13 

5KP15A 

6 

Si 

A50h 

VR 15V;BV 16.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 24.4VA;lpk 206AA;IR lOuAmax 

14 

5KP16 

6 

Si 

A50h 

VR 16V;BV 17.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 28.8VA;lpk 176AA 

15 

5KP16A 

6 

Si 

A50h 

VR 16V:BV 17.8VA at 5.0mA:ClamD Volt 26.0VA:lDk 192AA:IR lOuAmax 

16 

5KP17 

6 

Si 

A50h 

VR 17V;BV 18.9VA at 5.0mA;Clamp Volt 30.5VA;lpk 164AA 

17 

5KP17A 

6 

Si 

A50h 

VR 17V;BV 18.9VA at 5.0mA;Clamp Volt 27.6VA;lpk 181AA;IR lOuAmax 

18 

5KP18 

6 

Si 

A50h 

VR 18V:BV 20.0VA at 5.0mA:ClamD Volt 32.2VA:lok 155AA 

19 

5KP18A 

6 

Si 

A50h 

VR 18V;BV 20.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 29.2VA;lpk 172AA;IR lOuAmax 

20 

5KP20 

6 

Si 

A50h 

VR 20V;BV 22.2VA at 5.0mA;Clamp Volt 35.8VA;lpk 139AA 

21 

5KP20A 

6 

Si 

A50h 

VR 20V;BV 22.2VA at 5.0mA;ClamD Volt 32.4VA:lok 154AA:IR lOuAmax 

22 

5KP22 

6 

Si 

A50h 

VR 22V;BV 24.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 39.4VA;lpk 127AA 

23 

5KP22A 

6 

Si 

A50h 

VR 22V;BV 24.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 35.5VA;lpk 141AA;IR lOuAmax 

24 

5KP24 

6 

Si 

A50h 

VR 24V:BV 26.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 43.0VA:lDk 116AA 

25 

5KP24A 

6 

Si 

A50h 

VR 24V;BV 26.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 38.9VA;lpk 128AA;IR lOuAmax 

26 

5KP26 

6 

Si 

A50h 

VR 26V;BV 28.9VA at 5.0mA;Clamp Volt 46.6VA;lpk 107AA 

27 

5KP26A 

6 

Si 

A50h 

VR 26V:BV 28.9VA at 5.0mA;CiamD Volt 42.1VA:lDk 119AA:IR lOuAmax 

28 

5KP28 

6 

Si 

A50h 

VR 28V;BV 31.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 50.1VA;lpk 99AA 

29 

5KP28A 

6 

Si 

A50h 

VR 28V;BV 31.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 45.4VA;lpk 110AA;IR lOuAmax 

30 

5KP30 

6 

Si 

A50h 

VR 30V:BV 33.3VA at 5.0mA;ClamD Volt 53.5VA:lDk 93AA 

31 

5KP30A 

6 

Si 

A50h 

VR 30V;BV 33.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 48.4VA;lpk 103AA;IR lOuAmax 

32 

5KP33 

6 

Si 

A50h 

VR 33V;BV 36.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 59.0VA;lpk 85AA 

33 

5KP33A 

6 

Si 

A50h 

VR 33V:BV 36.7VA at 5.0mA;Clamo Volt 53.3VA:lok 94AA;IR lOuAmax 

34 

5KP36 

6 

Si 

A50h 

VR 36V;BV 40.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 64.3VA;lpk 78AA 

35 

5KP36A 

6 

Si 

A50h 

VR 36V;BV 40.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 58.1VA;lpk 86AA;IR lOuAmax 

36 

5KP40 

6 

Si 

A50h 

VR 40V:BV 44.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 71.4VA:lpk 70AA 

37 

5KP40A 

6 

Si 

A50h 

VR 40V;BV 44.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 64.5VA;lpk 78AA;IR lOuAmax 

38 

5KP43 

6 

Si 

A50h 

VR 43V;BV 47.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 76.7VA;lpk 65AA 

39 

5KP43A 

6 

Si 

A50h 

VR 43V;BV 47.8VA at 5.0mA:Clamp Volt 69.4VA:lpk 72AA:IR lOuAmax 

40 

5KP45 

6 

Si 

A50h 

VR 45V;BV 50.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 80.3VA;lpk 62AA 

41 

5KP45A 

6 

Si 

A50h 

VR 45V;BV 50.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 72.7VA:lpk 69AA;IR lOuAmax 

42 

5KP48 

6 

Si 

A50h 

VR 48V;BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 85.5VA;lpk 58AA 

43 

5KP48A 

6 

Si 

A50h 

VR 48V;BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 77.4VA;lpk 65AA;IR lOuAmax 

44 

5KP51 

6 

Si 

A50h 

VR 51V;BV 56.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 91.1VA;lpk 55AA 

45 

5KP51A 

6 

Si 

A50h 

VR 51 V:BV 56.7VA at 5.0mA:Clamp Volt 82.4VA:lpk 61AA:IR lOuAmax 

46 

5KP54 

6 

Si 

A50h 

VR 54V;BV 60.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 96.3VA;lpk 52AA 

47 

5KP54A 

6 

Si 

A50h 

VR 54V;BV 60.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 87.1VA;lpk 57AA;IR lOuAmax 

48 

5KP58 

6 

Si 

A50h 

VR 58V:BV 64.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 103VA:lpk 49AA 

49 

5KP58A 

6 

Si 

A50h 

VR 58V;BV 64.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 93.6VA;lpk 53AA;IR lOuAmax 

50 

5KP60 

6 

Si 

A50h 

VR 60V;BV 66.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 107VA;lpk 47AA 

51 

5KP60A 

6 

Si 

A50h 

VR 60V:BV 66.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 96.8VA:lpk 52AA:IR lOuAmax 

52 

5KP64 

6 

Si 

A50h 

VR 64V;BV 71.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 114VA;lpk 44AA 

53 

5KP64A 

6 

Si 

A50h 

VR 64V;BV 71.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 103VA;lpk 49AA;IR lOuAmax 

54 

5KP70 

6 

Si 

A50h 

VR 70V:BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 125VA:lpk 40AA 

55 

5KP70A 

6 

Si 

A50h 

VR 70V;BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 113VA;lpk 44AA;IR lOuAmax 

56 

5KP75 

6 

Si 

A50h 

VR 75V;BV 83.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 134VA;lpk 37AA 

57 

5KP75A 

6 

Si 

A50h 

VR 75V:BV 83.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 121VA:lpk 41AA:IR lOuAmax 

58 

5KP78 

6 

Si 

A50h 

VR 78V;BV 86.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 139VA;lpk 36AA 

59 

5KP78A 

6 

Si 

A50h 

VR 78V;BV 86.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 126VA;lpk 40AA.IR lOuAmax 

60 

5KP85 

6 

Si 

A50h 

VR 85V:BV 94.4VA at 5.0mA:Clamo Volt 151VA:lok 33AA 

61 

5KP85A 

6 

Si 

A50h 

VR 85V;BV 94.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 137VA;lpk C8AA;IR lOuAmax 

62 

5KP90 

6 

Si 

A50h 

VR 90V;BV 100VA at 5.0mA;Clamp Volt 160VA;lpk 31AA 

63 

5KP90A 

6 

Si 

A50h 

VR 90V:BV 100VA at 5.0mA;Clamo Volt 146VA:lok 34AA:IR lOuAmax 

64 

5KP100 

6 

Si 

A50h 

VR 100V;BV 111VA at 5.0mA;Clamp Volt 179VA;lpk 28AA 

65 

5KP100A 

6 

Si 

A50h 

VR 100V;BV 111VA at 5.0mA;Clamp Volt 162VA;lpk 31AA;IR lOuAmax 

66 

5KP110 

6 

Si 

A50h 

VR 110V;BV 122VA at 5.0mA:Clamp Volt 196VA:lok 26AA 

67 

5KP110A 

6 

Si 

A50h 

VR 110V;BV 122VA at 5.0mA;Clamp Volt 177VA;lpk 28AA;IR lOuAmax I 

68 

15KP17 

6 

Si 

M212n 

VR 17V;BV 18.9VA at 50mA;Clamp Volt 32.3VA;lpk 464AA 

69 

15KP17A 

6 

Si 

M212n 

VR 17V:BV 18.9VA at 50mA:Clamp Volt 29.3VA:IPk 512AA:IR 5.0mAmax 

70 

15KP18 

6 

Si 

M212n 

VR 18V;BV 20.0VA at 50mA;Clamp Volt 34.2VA;lpk 439AA 

71 

15KP18A 

6 

Si 

M212n 

VR 18V;BV 20.0VA at 50mA;Clamp Volt 30.9VA;lpk 485AA;IR 5.0mAmax 

72 

15KP20 

6 

Si 

M212n 

VR 20V:BV 22.2VA at 20mA:Clamo Volt 37.9VA:lok 396AA 

73 

15KP20A 

6 

Si 

M212n 

VR 20V;BV 22.2VA at 20mA;Clamp Volt 34.3VA;lpk 437AA;IR 1.5mAmax 

74 

15KP22 

6 

Si 

M212n 

VR 22V;BV 24.4VA at 10mA;Clamp Volt 41.1 VA;lpk 365AA 

75 

15KP22A 

6 

Si 

M212n 

VR 22V:BV 24.4VA at 10mA:Clamo Volt 37.1VA:lok 404AA:IR 500uAmax 

76 

15KP24 

6 

Si 

M212n 

VR 24V;BV 26.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 45.0VA;lpk 333AA 

77 

15KP24A 

6 

Si 

M212n 

VR 24V;BV 26.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 40.7VA;lpk 369AA;IR 150uAmax 

78 

15KP26 

6 

Si 

M212n 

VR 26V:BV 28.9VA at 5.0mA:Clamp Volt 48.7VA:lok 308AA 

79 

15KP26A 

6 

Si 

M212n 

VR 26V;BV 28.9VA at 5.0mA;Clamp Volt 44.0VA;lpk 341AA;IR 50uAmax 

80 

15KP28 

6 

Si 

M212n 

VR 28V;BV 31.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 52.4VA;lpk 286AA 

81 

15KP28A 

6 

Si 

M212n 

VR 28V:BV 31.1VA at 5.0mA:Clamo Volt 47.5VA:lok 316AA:IR 25uAmax 

82 

15KP30 

6 

Si 

M212n 

VR 30V;BV 33.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 56.2VA;lpk 267AA 

83 

15KP30A 

6 

Si 

M212n 

VR 30V;BV 33.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 50.7VA;lpk 296AA;IR 15uAmax 

84 

15KP33 

6 

Si 

M212n 

VR 33V:BV 36.7VA at 5.0mA:Clamp Volt 60.6VA:lok 248AA 

85 

15KP33A 

6 

Si 

M212n 

VR 33V;BV 36.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 54.8VA;IPK 274AA;IR lOuAmax 

86 

15KP36 

6 

Si 

M212n 

VR 36V;BV 40.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 66.0VA;lpk 227AA 

87 

15KP36A 

6 

Si 

M212n 

VR 36V:BV 40.0VA at 5.0mA:Clamo Volt 59.7VA:lok 251AA:IR lOuAmax 

88 

15KP40 

6 

Si 

M212n 

VR 40V;BV 44.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 72.8VA;lpk 206AA 

89 

15KP40A 

6 

Si 

M212n 

VR 40V;BV 44.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 65.8VA;lpk 228AA;IR lOuAmax 

90 

15KP43 

6 

Si 

M212n 

VR 43V:BV 47.8VA at 5.0mA:Clamo Volt 77.1VA:lok 195AA 

91 

15KP43A 

6 

Si 

M212n 

VR 43V;BV 47.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 69.7VA;lpk 215AA;IR lOuAmax 

92 

15KP45 

6 

Si 

M212n 

VR 45V;BV 50.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 80.7VA;lpk 186AA 

93 

15KP45A 

6 

Si 

M212n 

VR 45V:BV 50.0VA at 5.0mA:Clamo Volt 73.0VA:lok 205AA:IR lOuAmax 

94 

15KP48 

6 

Si 

M212n 

VR 48V;BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 85.9VA;lpk 175AA 

95 

15KP48A 

6 

Si 

M212n 

VR 48V;BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 77.7VA;lpk 193AA;IR lOuAmax 

96 

15KP51 

6 

Si 

M212n 

VR 51V:BV 56.7VA at 5.0mA:Ciamo Volt 91.5VA:lok 164AA 

97 

15KP51A 

6 

Si 

M212n 

VR 51V;BV 56.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 82.8VA;lpk 181AA;IR lOuAmax 

98 

15KP54 

6 

Si 

M212n 

VR 54V;BV 60.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 96.8VA;lpk 155AA 

99 

15KP54A 

6 

Si 

M212n 

VR 54V:BV 60.0VA at 5.0mA:Clamo Volt 87.5VA:lok 171AA:IR lOuAmax 

100 

15KP58 

6 

Si 

M212n 

VR 58V;BV 64.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 104VA;lpk 144AA 

101 

15KP58A 

6 

Si 

M212n 

VR 58V;BV 64.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 94.0VA;lpk 160AA;IR lOuAmax 

102 

15KP60 

6 

Si 

M212n 

VR 60V:BV 66.7VA at 5.0mA:C!amp Volt 107VA:lok 140AA 

103 

15KP60A 

6 

Si 

M212n 

VR 60V;BV 66.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 97.3VA;!pk 154AA;IR lOuAmax 

104 

15KP64 

6 

Si 

M212n 

VR 64V;BV 71.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 115VA;lpk 130AA 

105 

15KP64A 

6 

Si 

M212n 

VR 64V;BV 71.1VA at 5.0mA:Clamp Volt 104VA:lok 144AA:IR lOuAmax 

106 

15KP70 

6 

Si 

M212n 

VR 70V;BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 126VA;lpk 119AA 

107 

15KP70A 

6 

Si 

M212n 

VR 70V;BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 114VA;lpk 132AA;IR lOuAmax 

108 

15KP75 

6 

Si 

M212n 

VR 75V:BV 83.3VA at 5.0mA:Clamo Volt 135VA:lpk 111AA 

109 

15KP75A 

6 

Si 

M212n 

VR 75V;BV 83.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 122VA;lpk 123AA;IR lOuAmax 

110 

15KP78 

6 

Si 

M212n 

VR 78V:BV 86.7VA at 5.0mA:Clamo Volt 140VA:lok 107AA 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


nr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


\2j 

TlAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

15KP76A 

6 

SI 

M212n 

VR 78V;BV 86.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 126VA;lpk 119AA;IR lOuAmax 

2 

15KP85 

6 

Si 

M212n 

VR 85V;BV 94.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 152VA;lpk 99AA 

3 

15KP85A 

6 

Si 

M212n 

VR 85V:BV 94.4VA at 5.0mA:Clamb Volt 137VA:lbk 109AA:IR lOuAmax 

4 

15KP90 

6 

Si 

M212n 

VR 90V;BV 100VA at 5.0mA;Clamp Volt 160VA;lpk 94AA 

5 

15KP90A 

6 

Si 

M212n 

VR 90V;BV 100VA at 5.0mA;Clamp Volt 146VA;lpk 103AA;IR lOuAmax 

6 

15KP100 

6 

Si 

M212n 

VR 100V:BV 111VA at 5.0mA:ClamD Volt 179VA:lDk 84AA 

7 

15KP100A 

6 

Si 

M212n 

VR 100V;BV 111VA at 5.0mA;Clamp Volt 162VA;lpk 93AA;IR lOuAmax 

8 

15KP110 

6 

Si 

M212n 

VR 110V;BV 122VA at 5.0mA;Clamp Volt 196VA;lpk 77AA 

9 

15KP110A 

6 

Si 

M212n 

VR 110V:BV 122VA at 5.0mA:Clamo Volt 178VA:lok 84AA:IR lOUuAmax 

10 

15KP120 

6 

Si 

M212n 

VR 120V;BV 133VA at 5.0mA;Clamp Volt 214VA;lpk 70AA 

11 

15KP120A 

6 

Si 

M212n 

VR 120V;BV 133VA at 5.0mA;Clamp Volt 193VA;lpk 78AA;IR lOuAmax 

12 

15KP130 

6 

Si 

M212n 

VR 130V:BV 144VA at 5.0mA:ClamD Volt 231VA:lDk 65AA 

13 

15KP130A 

6 

Si 

M212n 

VR 130V;BV 144VA at 5.0mA;Clamp Volt 209VA;lpk 72AA;IR lOuAmax 

14 

15KP150 

6 

Si 

M212n 

VR 150V;BV 167VA at 5.0mA;Clamp Volt 268VA;lpk 56AA 

15 

15KP150A 

6 

Si 

M212n 

VR 150V:BV 167VA at 5.0mA:ClamD Volt 243VA:lDk 62AA:IR lOuAmax 

16 

15KP160 

6 

Si 

M212n 

VR 160V;BV 178VA at 5.0mA;Clamp Volt 287VA;lpk 52AA 

17 

15KP160A 

6 

Si 

M212n 

VR 160V;V 178VA at 5.0mA;Clamp Volt 259VA;lpk 58AA;IR lOuAmax 

18 

15KP170 

6 

Si 

M212n 

VR 170V:BV 189VA at 5.0mA:ClamD Volt 304VA:lok 49AA 

19 

15KP170A 

6 

Si 

M212n 

VR 170V;BV 189VA at 5.0mA;Clamp Volt 275VA;lpk 55AA;IR lOuAmax 

20 

15KP180 

6 

Si 

M212n 

VR 180V;BV 200VA at 5.0mA;Clamp Volt 321VA;lpk 47AA 

21 

15KP180A 

6 

Si 

M212n 

VR 180V:BV 200VA at 5.0mA;ClamD Volt 291VA:lDk 52AA:IR lOuAmax 

22 

15KP200 

6 

Si 

M212n 

VR 200V;BV 222VA at 5.0mA;Clamp Volt 356VA;lpk 42AA 

23 

15KP200A 

6 

Si 

M212n 

VR 200V;BV 222VA at 5.0mA;Clamp Volt 322VA;lpk 47AA;IR lOuAmax 

24 

15KP220 

6 

Si 

M212n 

VR 220V:BV 245VA at 5.0mA;ClamD Volt 393VA:lok 38AA 

25 

15KP220A 

6 

Si 

M212n 

VR 220V;BV 245VA at 5.0mA;C!amp Volt 356VA;lpk 42AA;IR lOuAmax 

26 

15KP240 

6 

Si 

M212n 

VR 240V;BV 267VA at 5.0mA;Clamp Volt 428VA;lpk 35AA 

27 

15KP240A 

6 

Si 

M212n 

VR 240V:BV 267VA at 5.0mA:ClamD Volt 388VA:lok 39AA:IR lOuAmax 

28 

15KP260 

6 

Si 

M212n 

VR 260V;BV 289VA at 5.0mA;Clamp Volt 464VA;lpk 32AA 

29 

15KP260A 

6 

Si 

M212n 

VR 260V;BV 289VA at 5.0mA;Clamp Volt 419VA;lpk 36AA;IR lOuAmax 

30 

15KP280 

6 

Si 

M212n 

VR 280V:BV 311VA at 5.0mA;Clamo Volt 500VA;lok 30AA 

31 

15KP280A 

6 

Si 

M212n 

VR 280V;BV 311VA at 5.0mA;Clamp Volt 452VA;lpk 33AA;IR lOuAmax 

32 

60KS200C 

6 

Si 

M964t 

VR 180V;BV 200V min at 1.0mA;Clamp Volt 335V;IPP 180A;PD 10W 

33 

704-15K36 

6 

Si 

C237b 

VR 31.5V:BV 36Vmin at 10mA;Clamo Volt 51V;IR 100uAmax;Vf 3.0V at 100A 

34 

704-15K36T 

Kj 


linn — 

VR 31.5V;BV 36Vmin at 10mA;Clamp Volt 51 V;IR 500uAmax;Vf 15V at 100A 

35 

704-34 

fj 

wM - 

iSTSirIH 

Vrso 29V;Vclamp 51V;lso(leakage)5.0uA;Pd(peak)1.5kW;lf surge 100A at 8.0msec. 

36 

704-34A 

H 



Vrso 30.5V:Vclamo 47.5V;IR max 5uA;Pd(oeak)1.5kW;IPP 32A 

37 

704-34B 

El 


rilillcHH 

Vrso 29V;Vclamp 44V;lso(leakage)5.0uA;Pd(peak)1.5kW;lf surge 100A at 8.0msec. 

38 

704-45A 

Ki 


liTSTEHi 

Vrso 49V;Vclamp 63.5V;IR max 5uA;Pd(peak) 1.5kW;IPP 24A 

39 

704-56A 

El 


rSfSiRHI 

Vrso 49.0V:VclamD 78.5V:IR max 5uA:Pdtoeak) 1.5kW:IPP 19A 

40 

704-190A 




Vrso 175V;Vclamp 265V;IR max 5uA;Pd(peak) 1.5kW;IPP 5.7A 

41 

5555E 

El 



VR30.5V;VBR33VNOM;it1.0mA;Vc47.5Vatlp32A;IR5.0A 

42 

5556E 

m 1 


A298ar 

VR40.3V;VBR43.7VNOM;lt1.0mA;Vc63.5Vatlo24A;IR5.0A 

43 

5557E 

E] 

si 

A298ar 

VR49V;VBR54VNOM;lt1.0mA;Vc78.5Vatlp19A;IR5.0A 

44 

5558E 

11 


A298ar 

VR175V;VBR191 VNOM;lt1.0mA;Vc265Vatlp5.7A;IR5.0A 

45 

BOD1-04 

H 


M841 

Breakover Diode: VBR400V: IF 300mA:dv/dt1.0k V/uS min:Hold Volt 2.0V: Hold 1 5.0mA 

46 

BOD1-05 

H 


Ml 

Breakover Diode;VBR500V;IF 300 mA; dv/dt 1.0k V/uS min;Hold Volt 2.0V; Hold 1 5.0mA 

47 

BOD1-06 




Breakover Diode;VBR600V;IF 300 mA; dv/dtl.Ok V/uS min;Hold Volt 2.0V;Hold 1 5.0mA 

48 

BOD1-07 

El 



Breakover Diode: VBR700V:IF 300mA: dv/dt 1.0k V/uS min; Hold Volt 2.0V: Hold 1 5.0mA 

49 

BOD1-08 

H 


ujmwm 

Breakover Diode; VBR800V;IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Hold Volt 2.0V; Hold 1 5.0mA 

50 

BOD1-09 

El 



Breakover Diode; VBR900V; IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Hold Volt 2.0V; Hold 1 5.0mA 

51 

BOD1-10 

El 


BH 

Breakover Diode: VBR1.0k:IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Hold Volt 2.0V: Hold 1 5.0mA 

52 

BOD1-11L 

El 


M1090 

Breakover Diode; VBRI.IkV; IF 300mA; dv/dt I.OkV/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

53 

BOD1-11LD 

II 



Breakover Diode;VBR 1.1 kV; IF300mA;dv/dt lOkV/uS min;l hold 10mA 

54 

BOD1-11R 

El 


M841 

Breakover Diode VBRI.IkV: IF 300mA; dv/dt 1.0k VuSmin:Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

55 

BOD1-11RD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.1kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

56 

BOD1-12L 

pi 

MM 


Breakover Diode:VBR 1.2kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

57 

BOD1-12LD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.2kV:IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

58 

BOD1-12R 

H 


Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.2kV;IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 110 m 

59 

BOD1-12RD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.2kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

60 

BOD1-13L 

El 



Breakover Diode:VBR 1.3kV:IF 300mA:dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

61 

BOD1-13LD 

H 



Breakover Diode:VBR 1.3kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

62 

BOD1-13R 

El 

MM 

Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.3kV;IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uSmin; Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10 m 

63 

BOD1-13RD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.3kV:IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V;IHold 10mA 

64 

BOD1-14L 

El 



Breakover Diode:VBR 1.4kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

65 

BOD1-14LD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.4kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

66 

BOD1-14RD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.4kV:IF 300MA:dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V:IHold 10mA 

67 

BOD1-15L 

El 

^■MH 


Breakover Diode:VBR 1.5kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

68 

BOD1-15LD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.5kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

69 

BOD1-15R 


«■! 

Ml 090a 

Breakover Diode: VBR1.5kV: IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min: Min Hold Volt 4.0V: Hold 110 m 

70 

BOD1-15RD 

El 

SHI 


Breakover Diode:VBR 1.5kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

71 

BOD1-16L 

El 



Breakover Diode:VBR 1.6kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

72 

BOD1-16LD 

El 

JHi 


Breakover Diode:VBR 1.6kV:IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V;IHold 10mA 

73 

BOD1-16R 

H 


Ml090a 

Breakover Diode: VBR 1.4kV; IF 300mA; dv/dt I.OkV/us min Hold 4.0V; IHold 10mA 

74 

BOD1-16RD 

El 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.6kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

75 

BOD1-17L 

El 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.7kV:IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V;IHold 10mA 

76 

BOD1-17LD 

■a 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.7kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

77 

BOD1-17R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR1.7kV;IF 300mA;dv/dt1.5kV/us min;Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 

78 

BOD1-17RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.7kV:IF 300mA:dV/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

79 

BOD1-18L 

Ej 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.8kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

80 

BOD1-18LD 

El 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.8kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

81 

BOD1-18R 

El 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode:VBR1.8kV:IF 300mA:dv/dt1.5kV/us min:Min Hold Volt 4.0V:Hold 1 10mA 

82 

BOD1-18RD 

El 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.8kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

83 

BOD1-19L 


Si 


Breakover Diode:VBR 1.9kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

84 

BOD1-19LD 

El 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.9kV:IF 300mA:dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

85 

BOD1-19R 

El 


Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.9kV; IF 300mA; dv/dt 1.5kV/uS min;Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

86 

BOD1-19RD 

El 



Breakover Diode:VBR 1.9kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

87 

BOD1-20L 




Breakover Diode:VBR 2.0kV:IF 300mA:dV/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

88 

BOD1-20LD 

El 



Breakover Diode:VBR 2.0kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

89 

BOD1-20R 


H ■ 

Ml 090a 

Breakover Diode; VBR2.0kV; IF 300mA;dv/dt 1.5kV/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10 mA 

90 

BOD1-20RD 

El 



Breakover Diode:VBR 2.0kV:IF 300mA:dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

91 

BOD1-21L 

El 



Breakover Diode:VBR 2.1 kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

92 

BOD1-21LD 

El 



Breakover Diode;VBR 2.1kV;IF 300mA;dv/dt 2kV/uS min;l hold 10mA 

93 

BOD1-21R 

El 


Ml 090a 

Breakover Diode:VBR2.1kV:IF 300mA:dv/dt2.0kV/us min;Min Hold Volt 4.0V:Hold 1 10mA 

94 

BOD1-21RD 

El 



Breakover Diode:VBR 2.1kV;IF 300mA;dV/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

95 

BOD1-22L 

El 



Breakover Diode:VBR 2.2kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4,0V;IHold 10mA 

96 

BOD1-22LD 




Breakover Diode:VBR 2.2kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

97 

BOD1-22R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR2.2kV;IF 300mA;dv/dt2.0kV/us min;Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 

98 

BOD1-22RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.2kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

99 

BOD1-23L 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.3kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/uS min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

100 

BOD1-23LD 

6 

Si 


Breakover Diode;VBR 2.3kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

101 

BOD1-23R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR2.3kV;IF 300mA;dv/dt2.0kV/us min;Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 

102 

BOD1-23RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.3kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V:I Hold lOMa 

103 

BOD1-24L 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.4kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

104 

BOD1-24LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.4kV/IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

105 

BOD1-24R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode: VBR 2.4kV: IF 300mA: dv/dt 2.0kV/uS min:Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10 mA 

106 

BOD1-24RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.4kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

107 

BOD1-25L 

6 

Si 


Breakover Diode;VBR 2.5kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

108 

BOD1-25LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.5kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

109 

BOD1-25R 

6 

Si 

Ml090a 

Breakover Diode:VBR 2.3KV;IF 300mA;dv/dt 2.0KV/US min:min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

110 

BOD1-25RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.3KV:IF 300mA:dv/dt 2.0KV/us min:min Hold 4.0V: 1 Hold 10mA 
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7. 

TRANSIENT S 

IUPPRESSQ 

IR DIODES " B 'P° lar & Unipolar Types (Cont’d) and rai type n6 (2> 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

IT 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

SOD1-26L 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.6kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

2 

BOD1-26LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.6kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

3 ! 

BOD1-26R 

6 

Si 

Ml090a 

Breakover Diode: VBR2.6kV: IF 300mA: dv/dt 2.5kV/uS min:Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10mA 

4 

BOD1-26RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.6kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

5 

BOD1-28L 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.8kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

6 

BOD1-28LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.8kV:IF 300mA:dv/dt 2.5kV/uS min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

7 

BOD1-28R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR2.8kV; IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

8 

BOD1-28RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.8kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

9 

BOD1-30L 

6 

Si 


Breakover Diode: VBR 3.0kV: IF 300mA: dv/dt 2.5kV/uS min: min Hold 4.0V: IHold 10mA 



H 

SBB 


Breakover Diode:VBR 3.0kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS minjmin Hold 4.0V;IHold 10mA 



n 



Breakover Diode;VBR3.0kV;IF 300mA;dv/dt2.5kV/us min;Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 



El 

Hi 


Breakover Diode:VBR 3.0kV:IF 300mA:dv/dt 2.5kV/uS min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 


BOD1-32R 

El 

Si 

Ml090a 

Breakover Diode:VBR 3.2kV;IF 300mA;dv/dt 3kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 


BOD1-34R 

Bl 

Si 

Ml090a 

Breakover Diode:VBR 3.4kV;IF 300mA;dv/dt 3kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 


BOD1-36R 

H 

Si 

Ml090a 

Breakover Diode: VBR3.6kV: IF 300mA: dv/dt 3.5kV/uSmin;Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10mA 


BOD1-38R 

Ki 


Ml 090a 

Breakover Diode;VBR3.8kV; IF 300mA; dv/dt 3.5kV/uSmin; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 


BOD1-40R 

6 


Ml090a 

Breakover Diode:VBR 4.0kV;IF 300mA;dv/dt 3.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 


BODI-11LD 

6 



Breakover Diode: VBR 1.1 kV: IF 300mA: dv/dt lOkV/uS Min: 1 hold 10mA 



D 


A393c 

Regulator Diode; VZ 7.5; IZ 100mA; VR 5.6; IR 1.5mA at VR 6.2V 



u 


A393c 

Regulator Diode; VZ 8.2; IZ 100mA; VR 6.2; IR 1.2 mA at VR 6.8V 


1 

El 

Hi 

A393d 

VR Clamp 12.3: IR 2.4mA at VR 6.8V: IRSM 40.6A 



El 

Si 

A393d 

VR Clamp 13.3; IR IOOuA at VR 7.5V; IRSM 37.6A 


BZW03C10 

E| 

Si 

A393d 

VR Clamp 14.8; IR 40uA at VR 8.2V; IRSM 34.0A 



El 

Si 

A393d 

VR Clamp 15.7: IR 30uA at VR 9.1V: IRSM 31.8A 


l=>4V, ijcMkflMMNfli 

El 


A393d 

VR Clamp 17.0; IR 20uA at VR 10V; IRSM 29.4A 



Q 


A393d 

VR Clamp 18.9; IR IOuA at VR 11V; IRSM 26.4A 



El 


A393d 

VR Clamp 20.9: IR IOuA at VR 12V: IRSM 23.9A 


BZW03C16 

El 


A393d 

VR Clamp 22.9; IR IOuA at VR 13V; IRSM 21.8A 


BZW03C18 

II 


A393d 

VR Clamp 25.6; IR IOuA at VR 15V; IRSM 19.5A 


BZW03C20 

El 


A393d 

VR Clamp 28.4: IR IOuA at VR 16V: IRSM 17.6A 


BZW03C22 

El 


A393d 

VR Clamp 31.0; IR IOuA at VR 18V; IRSM 16.1 A 


BZW03C24 

Q 


A393d 

VR Clamp 33.8; IR IOuA at VR 20V; IRSM 14.8A 


BZW03C27 

El 


A393d 

VR Clamp 38.1: IR IOuA at VR 22V: IRSM 13.1 A 



El 


A393d 

VR Clamp 42.2; IR IOuA at VR 24V; IRSM 11.8A 




A'. 

A393d 

VR Clamp 46.2; IR IOuA at VR 27V; IRSM 10.8A 


wISHH 

El 


A393d 

VR Clamp 50.1: IR IOuA at VR 30V: IRSM 10.0A 


zMiwkummmmm 

u 

Hi 

A393d 

VR Clamp 54.1; IR IOuA at VR 33V; IRSM 9.2A 



6 


A393d 

VR Clamp 60.7; IR IOuA at VR 36V; IRSM 8.2A 



1 


A393d 

VR Clamp 65.5: IR IOuA at VR 39V: IRSM 7.6A 



3 


A393d 

VR Clamp 70.8; IR IOuA at VR 43V; IRSM 7.0A 



J 


A393d 

VR Clamp 78.6; IR IOuA at VR 47V; IRSM 6.3A 





A393d 

VR Clamp 86.5: IR IOuA at VR 51V: IRSM 5.8A 


BZW03C68 

|1 

MM 

A393d 

VR Clamp 94.4; IR IOuA at VR 56V; IRSM 5.3A 


BZW03C75 


EM -■ 

A393d 

VR Clamp 103.5; IR IOuA at VR 62V; IRSM 4.8A 


BZW03C82 

J 

EMM! 

A393d 

VR Clamp 114: IR IOuA at VR 68V: IRSM 4.3A 


BZW03C91 

ijj 

Si 

A393d 

VR Clamp 126; IR IOuA at VR 75V; IRSM 3.9A 


BZW03C100 

ij 

Si 

A393d 

VR Clamp 139; IR IOuA at VR 82V; IRSM 3.6A 


BZW03C110 

[1 

Si 

A393d 

VR Clamp 152: IR IOuA at VR 91V: IRSM 3.3A 

49 

:^4Vi• c ■ ■ 

jj 

Si 

A393d 

VR Clamp 167; IR IOuA at VR 100V; IRSM 3.0A 

IKTtHi 

z uv i c • |c 

!] 

Si 

A393d 

VR Clamp 185; IR IOuA at VR 110V; IRSM 2.7A 

51 



Si 

A393a 

'vh damp 204: in IOuA at Vh 120V: inSM 2.4A 

52 

BZW03C160 


Si 

A393d 

VR Clamp 224; IR IOuA at VR 130V; IRSM 2.2A 

53 

BZW03C180 

I 

Si 

A393d 

VR Clamp 249; IR IOuA at VR 150V; IRSM 2.0A 

54 

BZW03C200 


Si 

A393d 

VR Clamp 276; IR IOuA at VR 160V: IRSM 1.8A 

55 


Hj 

Si 

A393d 

VR Clamp 305; IR IOuA at VR 180V; IRSM 1.6A 

56 


ij 

Si 

A393d 

VR Clamp 336; IR IOuA at VR 200V; IRSM 1.5A 

57 



Si 

A393d 

VR Clamp 380: IR IOuA at VR 220V: IRSM 1.3A 

584 

BZW04-8V5 

H[ 

Si 

D015 

TRM 10 uA at 8.55VRM; 11.0 V(BR) max at IR 1.0 mA; 14.5 V(CL)at Ipp 27.6A 

59 

BZW04-24 


Si 

Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 33V max;IRM 5uA at VRM 24.3V 

60 ▼ 

BZW04-145 


Si 

D015 

IRM5.0uA at 145VRM; 187 V(BR) max at 1.0mA; 234 V(CL) at lpp1.7A 

61 

BZW06-138 


Si 

Albg 

BV 187V max;Vc Volt/lpp 244V/6.2A max 

62 

BZW07-10 

I 

Si 

A344z 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 25V at IR(Surge)max 30A;V(BR)R 16V;IR max 5.0u 

63 

BZW07-10B 


Si 

A344z 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 25V at IR(Surqe)max 30A:V(BR)R 16V:IR max 5.0u 

64 

= aE $|:WM ;.r 


Si 

A344z 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 53V at IR(Surge)max 1.3A;V(BR)R 36V;IR max 5.0u 

65 


1 

Si 

A344z 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 53V at IR(Surge)max 13A;V(BR)R 36V;IR max 5.0u 

66 



Si 

A344z 

PRSM 700W/1.0mS:Clamo Volt 90V at IRfSurqe)max 8.0A:VfBR)R 62V:IR max 5.0u 

67 



gM/.V 


PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 90V at IR(Surge)max 8.0A;V(BR)R 62V;IR max 5.0u 

68 


j* 

gR 

PisEEHsHfiJ 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 235V at IR(Surge)max 3.0A;V(BR)R 160V;IR max 5.0u 

69 





PRSM 700W/1.0mS:Clamp Volt 235V at IR(Surqe)max 3.0A:VfBR)R 160V:IR max 5.0u 

70 





Use as Polarity Guard;VI 12V;IR 40uA Temp 70°C Amb 

71 


1 



Use as Polarity Guard;VI 15V;IR 40uA Temp 70°C Amb 

72 ▼ 





IRM 200uA at 7.2 VRM: 9.02 VfBR) max at IR 1.0 mA: 12.1 V(CL)at Ipp 82.6A 

73 t 

BZW11-7V8 


Si 

D027 

IRM 50uA at 7.78 VRM; 10.0 V(BR) max at IR 1.0mA; 13.4 V(CL)at Ipp 74.6A 

74 ▼ 

BZW11-8V5 

1 

Si 

D027 

IRM IOuA at 8.85 VRM; 11.0 V(BR) max at IR 1.0mA; 14.5 V(CL)at Ipp 68.9A 

75 ▼ 

BZW11-9V4 


Si 

D027 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM: 12.1 VfBR) max at IR 1.0mA: 15.6 VfCUat Ipp 64.1 A 

mm 

BZW11-10 

u 

Si 

D027 

PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 26V at IR(Surge)max 38.5A;V(BR)R 16V;IR max 5.0u 

PH 

BZW11-10B 

3 

Si 

D027 

PRSM 1.0kW/1.0ms;Clamp Volt 26V at IR(Surge)max 38.5A;V(BR)R16V;IR max 5.0u 

eh 

BZW11-11 


Si 

D027 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM: 14.3 VfBR) max at IR 1.0 mA: 18.2 VfCL) at Ipp 54.9A 

■TjTXI 

Is»Vi 

3 


D027 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM; 16.5 V(BR) max at IR 1.0 mA; 21.2 V(CL) at Ipp 47.1 A 

■5r®| 


S 

|M 

D027 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM; 19.8 V(BR) max at IR 1.0 mA; 25.2 V(CL) at Ipp 39.6A 

■m 




D027 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM: 19.8 VfBR) max at IR 1.0 mA: 25.2 VfCL) at loo 39.6A 


uvMkmmmmm 

3 

mam 

ion 

IRM5.0uA at 17.1 VRM; 22 V(BR) max at IRI.OmA; 27.7 V(CL) at lpp36.1A 


l=R 


3M-- 

UVWBv 

IRM5.0uA at 18.8 VRM; 24.2 V(BR) max at IRI.OmA; 30.6 V(CL) at lpp32.6A 


1 -rA\'k K HiHHHi 


H 

ES3B 

IRM5.0uA at 20.5 VRM: 26.4 VfBR) max at IRI.OmA: 33.2 V(CL) at loo30.1A 

85 t 



H 

D027 

IRM5.0uA at 23.1 VRM; 29.7 V(BR) max at IRI.OmA; 37.5 V(CL) at lpp26.6A 

86y 


1 


D027 

IRM5.0uA at 25.6 VRM; 33 V(BR) max at IRI.OmA; 41.5 V(CL) at lpp24A 

87 



EMM 

D027 

PRSM 1.0kW/1.0mS:Clamo Volt 56.5V at IRfSuraelmax 17.5A:V(BR)R 36V:IR max 5.0u 

88 

MYifRU 


m 


PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 56.5V at IR(Surge)max 17.5A;V(BR)R 36V;IR max 5.0u 

89 ▼ 

sWvil * 

3 

sh-m 

TSRrmM' 

IRM5.0uA at 28.2 VRM; 36.3 V(BR) max at IRI.OmA; 45.7 V(CL) at lpp21.8A 


Wi'i 


EMM 


IRM5.0uA at 30.8 VRM; 39.6 V(BR) max at IRI.OmA: 49.9 V(CL) at Idd20A 


sWa'A 1 EckHWIIW 


gMM 

•I«»«IH 

IRM5.0uA at 33.3 VRM; 42.9 V(BR) max at IRI.OmA; 53.9 V(CL) at lpp18.5A 


aftflSfiBEBi 

1 


wxMm, 

IRM5.0uA at 36.8 VRM; 47.3 V(BR) max at IRI.OmA; 59.3 V(CL) at lpp16.8A 




EMH 

mSB 

IRM5.0uA at 40.2 VRM: 51.7 V(BR) max at IRI.OmA: 64.8 V(CL) at Iod15.4A 

94 

BZW11-43 

3 

Si 


PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 97.8V at IR(Surge)max 10A;V(BR)R 62V;IR max 5.0u 

95 

BZW11-43B 


Si 

iiSH 

PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 97.8V at IR(Surge)max 10A;V(BR)R 62V;IR max 5.0u 

96t 

BZW11-44 

3 

Si 

W4B 

IRM5.0uA at 43.6 VRM: 56.1 V(BR) max at IRI.OmA: 70.1 VfCL) at loo14.2A 





•is wmm 

IRM5.0uA at 47.8 VRM; 61.6 V(BR) max at IRI.OmA; 77 V(CL) at lpp12.9A 



I 

M - 


IRM 5.0 uA at 53 VRM; 68.2V(BR)max at IR 1.0 mA; 85 V(CL)at Ipp 11.7A 




IEM 

?sm 

IRM 5.0 uA at 58.1 VRM: 74.8 VfBRImax at IR 1.0 mA: 92 V(CUat loo 10.8A 



3 

H 

iltBI 

IRM 5.0 uAat 64.1 VRM; 82.5 V(BR)max at IR 1.0 mA;103 V(CL)at Ipp 9.7A 



» 

tEm- < 


IRM 5.0 uAat 70.1 VRM; 90.2 V(BR)max at IR 1.0 mA;113 V(CL)at Ipp 8.8A 


l-rAVilmB 

3 

IH 

?sm 

IRM 5.0 uAat 77.8 VRM: 100 V(BR)max at IR 1.0 mA:125 V(CL)at loo 8.0A 


BZW11-85 

3| 

m 


IRM 5.0 uAat 85.8 VRM; 110 V(BR)max at IR 1.0 mA;137 V(CL)at Ipp 7.2A 


BZW11-94 




IRM 5.0 uAat 94 VRM; 121 V(BR)max at IR 1.0 mA;152 V(CL)at Ipp 6.5A 


BZW11-102 

3 

IEMM 

■SH 

IRM 5.0uA at 102 VRM: 132 VIBR) max at IR 1.0mA: 165 VfCUat Idd 6.0A 


BZW11-110 


Si 


PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 260V at IR(Surge)max 3.8A;V(BR)R 160V;IR max 5.0u 


BZW11-110B 

6 

Si 


PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 260V at IR(Surge)max; 3.8A;V(BR)R 160V;IR max 5.0u 


BZW11-128 

IB 

Si 

rsm 

IRM 5.0 uA at 128 VRM: 165 VfBR) max at IR 1.0 mA; 207 V(CL) at loo 4.8A 

|109t 

BZW11-136 

IB 

Si 


IRM 5.0 uA at 136 VRM; 176 VfBR) max at IR 1.0 mA; 219 V(CL) at Ipp 4.5A 

IiIOy 

BZW11-145 

l_6_ 

Si 


IRM 5.0 uAat 145 VRM: 187 VfBR)max at IR 1.0 mA;234 V(CL)at Ido 4.2A 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES z Bi P° lar & Unj P° lar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO._ 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


BZW30-12 
BZW30-24 
BZW30-27 





IRM 5.0 uAat 154 VRM; 198 V(BR)max at IR 1.0 mA;246 V(Cl_)at Ipp 4.0A 
IRM5.0 uAat 171 VRM;220V(BR)max at IR 1.0 mA; 274 V(CL) at Ipp 3.6A 

VR 12V; VCIamp 28V; VF 1.3V; IR 40uA; Max Temp 150°C _ 

IRM 5.0uA at 12.1VRM;16.5 V(BR) max at IR 1.0mA;23.4V(CL) at Ipp 128A 
IRM 5.0uA at 24.3VRM;33V(BR) max at 1.0mA;44.1V(CL) at Ipp 68A 
IRM 5.0uA at 26.8VRM;36.3V(BR) max at 1.0mA;46.9V(CL) at Ipp 64A 


PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 15.3V at IR(Surge)max 327A;V(BR)R 10.1 V;IR max lOu 
PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 18.8V at IR(Surge)max 266A;V(BR)R 12.4V;IR max 5.0u 
PRSM 5.0kW/1.0mS:Clamp Volt 22V at IR(Surqe)max 227A;V(BR)R 14.8V;IR max 5.0u 


BV 16.3V max;Vc Volt/lpp 22V/227A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 26.9V at IR(Surge)max 186A;V(BR)R 18.5V;IR max 5.0u 
BV 20.4V max;Vc Volt/lpp 26.9V/186A max 


PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 32.2V at IR(Surge)max 155A;V(BR)R 22.2V;IR max 5.0u 
BV 24.4V max;Vc Volt/lpp 32.2V/155A max 

PRSM5.0kW/1.0ms:Clamp Volt 39.4V at IR(Surqe)max 127A:V(BR)R27.1V:IR max 5.0u 


BV 29.8V max;Vc Volt/lpp 39.4V/127A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 48.3V at IR(Surge)max 103A;V(BR)R 33.3V;IR max 5.0u 
BV 36.6V max;Vc Volt/lpp 48.3V/103A max 


PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 59V at IR (Surge) max 85A; V(BR)R 40.7V; IR max 5.0u 
BV 44.7V max;Vc Volt/lpp 59V/85A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 69.4V at IR (Suroe) max 72A: V(BR)R 48.1V: IR max 5.0u 


BV 53V max;Vc Volt/lpp 69.4V/72A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 83.2V at IR (Surge) max 60.1 A; V(BR)R 57.8V; IR max 5.0u 
BV 63.6V max;Vc Volt/lpp 83.2V/60.1A max _ _ _ 


PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 99.6V at IR (Surge) max 50A; V(BR)R 69.1V; IR max 5.0u 
BV 76V max;Vc Volt/lpp 99.6V/50A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 121V at IR (Surqe) max 41 A; V(BR)R 84V; IR max 5.0u 


BV 92.4V max;Vc Volt/lpp 121V/41A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 145V at IR (Surge) max 34A; V(BR)R 101.2V; IR max 5.0u 
BV 111V max:Vc Volt/lpp 145V/34A max 


PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 179V at IR (Surge) max 28A; V(BR)R 123.5V; IR max 5.0u 
BV 136V max;Vc Volt/lpp 179V/28A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS: Clamp Volt 215V at IR (Surge) max 23A: V(BR)R 148.1V; IR max 5.0u 
BV 163V max;Vc Volt/lpp 215V/23A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 269V at IR (Surge) max 19A; V(BR)R 185.2V; IR max 5.0u 

BV 204V max:Vc Volt/lpp 269V/19A max _ 

PRSM 5.0kW/1.0mS; Clamp Volt 322V at IR (Surge) max 16A; V(BR)R 222V; IR max 5.0u 
BV 244V max;Vc Volt/lpp 322V/16A max 

VR 5.6V;VBR 6.4V:IR 500uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 6.2V;VBR 7.0V;IR 500uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 6.8V;VBR 7.7V;IR 500uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 7.5V;VBR 8.5V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 8.2V;VBR 9.4V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 9.1V;VBR 10.4V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 10V;VBR 11.4V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 11V.VBR 12.4V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 12V;VBR 13.8V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 13V;VBR 15.3V:IR IQOuAiVF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 15V;VBR 16.8V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 16V;VBR 18.8V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 18V;VBR 20.8V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 20V;VBR 22.8V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 22V;VBR 25V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 24V:VBR 28V;IR IQOuAiVF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 27V;VBR 31 V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 30V;VBR 34V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 33V;VBR 37V:IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 36V;VBR 40V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 39V;VBR 44V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 43V;VBR 48V:IR IQOuAiVF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 47V;VBR 52V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 51 V;VBR 58V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 56V;VBR 64V:IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. _ 

VR 62V;VBR 70V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VRM 7.37V;VBR 8.19-10.0 Vat It 1.0mA;IR 100uA;Vc 13.0V at IRSM 115.0 A;BiDi 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.55V at It 1.0mA;IR 100uA;Vc 12.40V at IRSM 121.0A;BiDi 


VRM 8.10V;VBR 9.0-11.0V at It 1.0mA;IR 20uA;Vc 14.30V at IRSM 105.0A;BiDi 
VRM 8.55V;VBR 9.5-10.50V at It 1.0mA;IR 20.0uA;Vc 13.70V at IRSM 110A;BiDi 
VRM 8.92V;VBR 9.9-12.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 15.70V at IRSM 95.0A;BiDi 


VRM 9.40V;VBR 10.5-11.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 15.10V at IRSM 99.0A;BiDi 
VRM 9.72V;VBR 10.8-13.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 17.20V at IRSM 87.0A;BiDi 
VRM 10.20V;VBR 11.4-12.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 16.40V at IRSM 92AjBiDi 


VRM 10.50V;VBR 11.7-14.30V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 18.60V at IRSM 81.0A;BiDi 

VRM 11.10V;VBR 12.4-13.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 17.80V at IRSM 84.0A;BiDi 

VRM 12.10V:VBR 13.5-16.50V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 21.50V at IRSM 70A;BiDi 


VRM 12.80V;VBR 14.3-15.80Vatlt 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 20.50Vat IRSM 73.0A;BiDi 
VRM 12.90V;VBR 14.4-17.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 22.90V at IRSM 66.0A;BiDi 
VRM 13.60V:VBR 15.2-16.80V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 21.80V at IRSM 68.0A:BiDi 


VRM 14.50V;VBR 16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 25.70V at IRSM 58.0A;BiDi 
VRM 15.3V;VBR 17.1-18.90V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 24.60V at IRSM 61.0A;BiDi 
VRM 16.2V:VBR 18-22.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 28.60V at IRSM 52.0A:BiDi 


VRM 17.10V;VBR 19-21.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 27.30V at IRSM 55.0A;BiDi 
VRM 17.80V.VBR 19.8-24.20 Vatlt 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 31.50Vat IRSM 47.0 A;BiPi 
VRM 18.80V;VBR 20.9-23.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 30.0V at IRSM 50.0A;BiDi 


VRM 19.40V;VBR 21.6-26.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 34.30V at IRSM 44.0A;BiDi 

VRM 20.50V;VBR 22.8-25.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 32.80V at IRSM 46.0A;BiDi 

VRM 21.80V;VBR 24.3-29.70V at It I.OmAlR 10.0uA;Vc 38.60V at IRSM 39.0A;BiDi 


VRM 23.10V;VBR 25.7-28.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 36.90V at IRSM 41.0A;BiPi 
VRM 24.30V;VBR 27-33.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 42.90V at IRSM 35.0A;BiPi 
VRM 25.60V;VBR 28.5-31.50 Vatlt I.OmAMR 10.0uA;Vc 40.90Vat IRSM 37.0 ALBiPi 


VRM 26.80V;VBR 29.7-36.30V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 47.2V at IRSM 32.0A;BiPi 
VRM 28.2V.VBR 31.4-34.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 45.1V at IRSM 33.0A;BiPi 
VRM 29.1V;VBR 32.4-39.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 51.50V at IRSM 29.2A;BiPi 


VRM 30.80V;VBR 34.2-37.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 49.10V at IRSM 30.4A;BiPi 
VRM 31.60V;VBR 35.1-42.90V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 55.8V at IRSM 26.9A;BiPi 
VRM 33.30V:VBR 37.1-41 .OV at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 53.3V at IRSM 28.2A:BiPi 


VRM 34.80V;VBR 38.7-47.30V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 61.50V at IRSM 24.4A;BiPi 

VRM 36.80V;VBR 40.9-45.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 58.80V at IRSM 25.5A;BiDi 

VRM 38.10V:VBR 42.3-51.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 67.20V at IRSM 22.3A;BiPi 


VRM 50.20V;VBR 44.7-49.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 64.20V at IRSM 23.3A;BiPi 

VRM 41.30V;VBR 45.9-56.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 72.90V at IRSM 20.6A;BiPi 

VRM 43.60V;VBR 48.5-53.60V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 69.70V at IRSM 21.5A;BiPi_ 


VRM 45.50V;VBR 50.4-61.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 80.10V at IRSM 1S.7A;BiPi 

VRM 47.80V;VBR 53.2-58.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 76.40V at IRSM 19.6A;BiPi 

VRM 50.20V:VBR 55.8-68.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 88.0V at IRSM 17.0A;BiPi 


VRM 53.0V;VBR 58.9-65.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 84.00V at IRSM 17.8A;BiPi 
VRM 55.10V;VBR 61.2-74.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 97.0V at IRSM 15.0A;BiPi 

VRM 58.10V:VBR64.6-71.40V at It 1.0mA:IR 10uA:Vc 92.0V at IRSM 16.3A:BiPi _ 

VRM 60.7V;VBR 67.5-82.50V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 107.0V at IRSM 14.0A;BiPi 
VRM 64.10V;VBR 71.3-78.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 102.0V at IRSM 14.7A;BiPi 
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7. 

TRANSIENT S 

IUPPRESSQ 

R DIODES " Bi P° ,ar & Unipolar Types (Cont’d) am "“type no™* (2) m 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 


2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

CP2082 I 

6 


A 

Alaap 

VRM 66.4V;VBR 73.8-90.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 117.0V at IRSM 12.8A;BiDi 

2 

CP2082A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 70.10V;VBR 77.9-86.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 111.0V at IRSM 13.5A;BiDi 

3 

CP2091 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 73.7V:VBR 81.9-100.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 130.0V at IRSM 11.50A:BiDi 

4 

CP2091A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 77.8V;VBR 86.5-95.50V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 124.0V at IRSM 12.1A;BiDi 

5 

CP2100 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 81.0V;VBR 90.0-110.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 143.0V at IRSM 10.5A;BiDi 

6 

CP2100A 

6 

Si 

A 

AlaaD 

VRM 85.5V;VBR 95-105.80V at It 1.0mA:iR 10uA:Vc 136.0V at IRSM 11.0A:BiDi 

7 

CP2110 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 89.0V;VBR 99-121.0V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 157.0V at IRSM 9.50A;BiDi 

8# 

CP2110A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 94.0V;VBR105-116.0V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 150.0V at IRSM 10.0A;BiDi 

9 

CP2120 

6 

Si 

A 

A1aao 

VRM 97.0V;VBR 108-132.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 171.0V at IRSM 8.8A:BiDi 

104 

CP2130 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 105.0V;VBR117-143.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 185.0V at IRSM 8.10A;BiDi 

11 ♦ 

CP2130A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 111.0V;VBR124-137.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 178.0V at IRSM 8.40A;BiDi 

12 

CP2140 

6 

Si 

A 

AlaaDT 

VBR 154; Ir Max 5.0u at VR 113V: Irms 36mA TemD Jmax 175°C 

134 

CP2150 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 121.0V;VBR 135-165.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 214.0V at IRSM 7.00A;BiDi 

144 

CP2150A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 128.0V;VBR 143-158.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 205.0V at IRSM 7.30A;BiDi 

154 

CP2160 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 130.0V:VBR 144-176.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 228.0V at IRSM 6.60A;BiDi 

16t 

CP2160A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 136.0V;VBR 152-168.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 218.0V at IRSM 6.80A;BiDi 

174 

CP2170 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 138.0V;VBR 153-187.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 243.0V at IRSM 6.20A;BiDi 

184 

CP2170A 

6 

Si 

A 

AlaaD 

VRM 154.0V;VBR 162-179.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 232.0V at IRSM 6.40A;BiDi 

19 

CP2180 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 146.0V;VBR 162-198.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 257.0V at IRSM 5.8A;BiDi 

204 

CP2180A 

6 

Si 

A 

A1 aap 

VRM 154.0V;VBR 171-189.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 245.0V at IRSM 6.10A;BiDi 

21 4 

CP2200 

6 

Si 

A ; 

AlaaD 

VRM 162.0V:VBR 180-220.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 286.0V at IRSM 5.20A;BiDi 

224 

CP2200A 

6 

Si 

A I 

Alaap 

VRM 171.0V;VBR 190-210.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 273.0V at IRSM 5.50A;BiDi 

23 

CP2220 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 175.0V;VBR 198-242V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 314.0V at IRSM 4.80A;BiDi 

244 

CP2220A 

6 

Si 

A 

AlaaD 

VRM 185.0V;VBR 209-231.OV at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 300.0V at IRSM 5.0A;BiDi 

25 

CP2250 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 202V;VBR 225-275.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 357.0V at IRSM 4.2A;BiDi ! 

264 

CP2250A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 214.0V;VBR 237-263.0V at lt1.0mA;IR10.0uA;Vc341.0Vat IRSM 4.4A;BiDi 

27 

CP2275 

6 

Si 

A 

AlaaD 

VRM 223V;VBR 247.5-302.5V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 393V at IRSM 3.8A:BiDi 

284 

CP2275A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.80V at It 10.mA;IR10.0uA;Vc375.0Vat IRSM 4.0A;BiDi 

294 

CP3009 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 7.37V;VBR 8.19-10.00V at It 10.0mA;IR 100.0uA;Vc 13.50V at IRSM 259A;BiDi 

30 

CP3009A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 7.780V;VBR 8.65-9.550V at It 1.0mA:IR 100.0uA;Vc 12.90V at IRSM 271A;BiDi 

314 

CP3010 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 8.10V;VBR 9-11.00V at It 1.0mA;IR 20.0uA;Vc 14.90V at IRSM 235A;BiDi 

32 

CP3010A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 8.550V;VBR 9.5-10.500V at It 1.0mA;IR 20.0uA;Vc 14.20V at IRSM 246A;BiDi 

33 

CP3011 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 8.92V;VBR 9.9-12.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 16.30V at IRSM 215A;BiDi 

34 

CP3011A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 9.40V;VBR 10.5-11.60V at it 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 15.70V at IRSM 223A;BiDi 

35 

CP3012 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 9.720V;VBR 10.8-13.20V at it 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 17.80V at IRSM 197A;BiDi 

36 

CP3012A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 10.20V;VBR 11.4-12.60V at it 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 17.0V at IRSM 206A;BiDi 

37 

CP3013 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 10.50V;VBR 11.7-14.30V at it 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 19.30V at IRSM 181 A;BiDi 

38 

CP3013A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 11.10V;VBR 12.4-13.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 18.50V at IRSM 189.0A;BiDi 

39 

CP3015 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 12.10V;VBR 13.5-16.50V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 22.30V at IRSM 157.0A;BiDi 

40 

CP3015A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.80V;VBR 14.3-15.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 21.30V at IRSM 164.0A;BiDi 

41 

CP3016 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.90V;VBR 14.4-17.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 23.80V at IRSM 147A;BiDi 

42 

CP3016A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 13.60V;VBR 15.2-16.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 22.70V at IRSM 154.0A:BiDi 

43 

CP3018 

~D 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 14.50V;VBR 16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 26.70V at IRSM 131.0A;BiDi 

44 

CP3018A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 15.30V;VBR 17.1-18.90V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 25.50V at IRSM 137A;BiDI 

45 

CP3020 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 16.20V;VBR 18-22.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 29.70V at IRSM 118.0A;BiDi 

46 

CP3020A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.10V;VBR 19-21.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 28.40V at IRSM 123.0A;BiDi 

47 

CP3022 

6 

Si 

A 

A1 aaq 

VRM 17.80V;VBR 19.8-24.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 32.70V at IRSM 107A;BiDi 

48 

CP3022A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 18.80V;VBR 20.9-23.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 31.20V at IRSM 112A;BiDi 

49 

CP3024 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 19.40V;VBR 21.6-26.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 35.60V at IRSM 98.0A;BiDi 

50 

CP3024A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 20.50V;VBR 22.8-25.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 34.0V at IRSM 103A;BiDi 

51 

CP3027 

6 

■ Si 

A 

Alaaa 

VRM 21.80V.VBR 24.3-29.70V at It I.OmA.IR 10.0uA:Vc 40.10V at IRSM 87.3.A:BiDi 

52 

CP3027A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 23.10V;VBR 25.7-28.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 38.30V at IRSM 91.4A;BiDi 

53 

CP3030 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 24.33V;VBR 27-33.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 44.50V at IRSM 78.7A;BiDi 

54 

CP3030A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 25.60V;VBR 28.5-31.50V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 42.50V at IRSM 82.4A:BiDi 

55 

CP3033 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 26.80V;VBR 29.7-36.30V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 49.0V at IRSM 71.4A;BiDi 

56 

CP3033A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 28.20V;VER 31.4-34.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 46.80V at IRSM 74.8A;BiDi 

57 

CP3036 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 29.10V:VBR 32.4-39.60V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 53.40V at IRSM 65.5A:BiDi 

58 

CP3036A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 30.80V;VBR 34.2-37.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 51.0V at IRSM 68.6A;BiDi 

59 

CP3039 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 31.60V;VBR 35.1-42.90V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 58.0V at IRSM 60.3A;BiDi 

60 

CP3039A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 33.30V:VBR 37.1-41.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 55.3V at IRSM 63.3A:BiDi 

61 

CP3043 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 34.80V;VBR 38.7-47.3V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 63.9V at IRSM 54.8A;BiDi 

62 

CP3043A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 36.80V;VBR 40.9-45.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 61.0V at IRSM 57.4A;BiDi 

63 

CP3047 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 38.10V:VBR 42.3-51.70V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 69.8V at IRSM 50.1A:BiDi 

64 

CP3047A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 40.20V;VBR 44.7-49.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 66.70V at IRSM 52.5A;BiDi 

65 

CP3051 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 41.30V;VBR 45.9-56.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 75.30V at IRSM 46.5A;BiDi 

66 

CP3051A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 43.60V;VBR 48.5-53.60V at it 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 72.30V at IRSM 48.4A:BiDi 

67 

CP3056 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 45.5V;VBR 50.4-61.60V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 83.10V at IRSM 42.1A;BiDi 

68 

CP3056A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 47.80V;VBR 53.2-58.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 79.4V at IRSM 44.1A;BiDi 

69 

CP3062 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 50.2V;VBR 55.8-68.20V at It 1.0mA:lr 10.0uA;Vc 92.0V at IRSM 38.0A:BiDi 

70 

CP3062A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 53.00V;VBR 58.9-65.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 87.0V at IRSM 40.2A;BiDi 

71 

CP3068 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 55.1 V;VBR 61.2-74.80V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 101.0V at IRSM 34.7A;BiDi 

72 

CP3068A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 58.10V:VBR 64.6-71.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 96.0V at IRSM 36.4A:BiDi 

73 

CP3075 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 60.70V;VBR 67.5-82.50V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 111.0V at IRSM 31.5A;BiDi 

74 

CP3075A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 64.10V;VBR 71.3-78.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 106.0V at IRSM 33.0A;BiDi 

75 

CP3082 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 66.40V;VBR 73.8-90.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 121.0V at IRSM 28.9A:BiDi 

76 

CP3082A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 70.10V;VBR 77.9-86.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 116.0V at IRSM 30.1A;BiDi 

77 

CP3091 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 135.0V at IRSM 25.9A;BiDi 

784 

CP3091A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 77.8V:VBR 86.5-95.50V at iT1.0mA;IR 10.0uA:Vc 128.0V at IRSM 27.4A:BiDi 

79 

CP3100 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 81.0V;VBR 90-110.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 148.0V at IRSM 23.7A;BiDi 

80 

CP3100A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 85.5V;VBR 95-105.0V at Itl.OmAJR 10.0uA;Vc 141.0V at IRSM 24.8A;BiDi 

81 

CP3110 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 89.0V:VBR 99-121.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA:Vc 163.0V at IRSM 21.4A:BiDi 

82 

CP3110A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 94.0V;VBR 105-116.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 156.0V at IRSM 22.4A;BiDi 

83 

CP3120 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 97.0V;VBR 108-132.0V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 178.0V at IRSM 19.60A;BiDi 

84 

CP3120A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 102.0V:VBR 114-126.0V at lt1.0mA:IR 10.0uA:Vc 170.0V at IRSM 20.6A:BiDi 

85 

CP3130 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 105.0V;VBR 117-143.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 193.0V at IRSM 18.1 A;BiDi 

864 

CP3130A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 111.0V;VBR 124-137.01V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 184.0V at IRSM 19.0A;BiDi 

87 

CP3140 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VBR 154: IR Max 5.0u at VR 113V: CaD Max 1200 dF: TemD Jmax 175 e C 

88 

CP3150 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 121.0V;VBR 135-165.0V at Itl.OmAJR 10.0uA;Vc 222.0V at IRSM 15.7A;BiDi 

89 

CP3150A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 128.0V;VBR 143-158.0V at Itl.OmAJR 10.0uA;Vc 213.0V at IRSM 16.4A;BiDi 

90 

CP3160 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 130.0V:VBR 144-176.0V at Itl.OmAilR 10.0uA:Vc 237.0V at IRSM 14.7A:BiDi 

91 

CP3160A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 136.0V;VBR 152-168.0V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 226V at IRSM 15.4A;BiDi 

92 

CP3170 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 138.0V;VBR 153-187.0V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 252V at IRSM 13.9A;BiDi 

93 

CP3170A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 145.0V:VBR 162-179.0V at Itl.OmAJR 10uA:Vc 241.0V at IRSM 14.5A:BiDi 

94 

CP3180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 146.0V;VBR 162-198.0V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 267.0 at IRSM 13.10A;BiDi 

95 

CP3180A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 154.0V;VBR 171-189.0V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 255.0V at IRSM 13.7A;BiDi 

96 

CP3200 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 162.0V:VBR 180-220.0V at Itl.OmAJR 10uA:Vc 297.0V at IRSM 11.8A:BiDi 

97 

CP3200A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 171.0V;VBR 190-210.0V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 283.0V at IRSM 12.3A;BiDi 

98 

CP3220 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 175.0V;VBR 198-242.0V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 326.0 at IRSM 10.7A;BiDi 

99 

CP3220A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 185.0V:VBR 209-231.OV at Itl.OmAJR 10uA:Vc 311.0V at IRSM 11.2A:BiDi 

100 

CP3250 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 202.0V;VBR 225-275.0V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 371.0V at IRSM 9.4A;BiDi 

101 

CP3250A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 214.0V;VBR 237-263.0V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 355.0V at IRSM 9.9A;BiDi 

102 

CP3275 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 223.0V;VBR 247.5-302.5V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 408.0V at IRSM 8.60A:BiDi 

103 

CP3275A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.8V at Itl.OmAJR 10uA;Vc 389.0V at IRSM 9.0A;BiDi 

104 

DFP027 

6 

Si 

A 

Alaaq 

Double Bidirectional Clamp,3 leads;VBR 29.7 at 1000uA;IR Max.10uA;TJ125°C 

105 

DFP068 

6 

Si 

A 

Alaaa 

Double Bidirectional ClamD.3 ieads:VBR 74.8 at 1.0uA:IR Max.10uA;TJ125°C 

106 

DFP140 

6 

Si 

A 

Alaaq 

Double Bidirectional Clamp,3 ieads;VBR 154 at 1.0uA;IR Max.10uA;TJ125°C 

107 

DFP180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

Double Bidirectional Clamp,3 leads;VBR 198 at 1.0uA;IR Max.10uA;TJ125°C 

108 

DFP240 

6 

Si 

A 

Alaaa 

Double Bidirectional ClamD.3 leads:VBR 264 at 1.0uA:IR Max.10uA;TJ125°C 

109 

DS5 

6 

Si 


Ml 234 

Stabilizer VRB 5V;IFM 30mA;PD 200mW max;VF 1.0V at 30mA;Tj 125max 

110 

DSAS05-0 

6 

Si 


FI 03 

Surae Voltaae SuDDressors:VBR 425V:IRM 1.0kA:PRAV 30W:PRSM 800kW. 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

DSAS05-2 

6 

Si 


FT03 

Surge Voltage Suppressors;VBR 475V;lRM 1.0kA;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

2 

DSAS05-4 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltage Suppressors;VBR 525V;IRM 1.0kA;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

3 

DSAS05-6 

6 

Si 


FI 03 

Surqe Voltaae Subbressors:VBR 575V;IRM l.0kA;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

4 

DSAS5U 

6 

Si 


S528 

VRRM 500V; IRRM 70 A at 50Hz; PRSM 350kW(10us); Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

5 

DSAS6U 

6 

Si 


S528 

VRRM 600V; IRRM 70 A at 50Hz; PRSM 350kW (lOus); Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

6 

DSAS07-0 

6 

Si 


FI 03 

Surae Voltaae SuDDressors;VBR 625V;IRM 850A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

7 

DSAS07-2 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltage Suppressors;VBR 675V;IRM 850A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

8 

DSAS07-4 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltage Suppressors;VBR 725V;IRM 850A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

9 

DSAS07-6 

6 

Si 


F103 

Surqe Voltaae SuDDressors;VBR 775V;IRM 850A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

10 

DSAS7U 

6 

Si 


S528 

VRRM 700V; IRRM 60 A at 50Hz; PRSM 350kW (lOus); Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

11 

DSAS8U 

6 

Si 


S528 

VRRM 800V;IRRM 60A at 50Hz;PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

12 

DSAS9U 

6 

Si 


S528 

VRRM 900V;IRRM 50A at 50Hz:PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss Durina Avalanche 30W 

13 

DSAS10U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.0kV;IRRM 50A at 50Hz;PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

14 

DSAS11U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.1kV;IRRM 41A at 50Hz;PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

15 

DSAS12U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.2kV:IRRM 41A at 50Hz:PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss Durina Avalanche 30W 

16 

DSAS13U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.3kV;IRRM 35A at 50Hz;PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

17 

DSAS14U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.4kV;IRRM 35A at 50Hz;PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

18 

DSAS15U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.5kV:IRRM 30A at 50Hz:PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss Durina Avalanche 30 W 

19 

DSAS16U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.6kV;IRRM 30A at 50Hz;PRSM 350kW(10us);Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

20 

DTZ7V5A 

6 

Si 


A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM;7.88V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 132A;Bidirectional 

21 

DTZ8V2A 

6 

Si 


A398k 

IRM 200uA at 7.02VRM;8.61V(BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Idd 124A:Bidirectional 

22 

DTZ9V1A 

6 

Si 


A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM;9.55V(BR) max at IR 10mA;13.4V(CL) at Ipp 112A;Bidirectional 

23 

DTZ10A 

6 

Si 


A398k 

IRM IOuA at 8.55VRM;10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 103A;Bidirectional 

24 

DTZ11A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CU at Idd 96A:Bidirectional 

25 

DTZ12A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VRM;12.6V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A;Bidirectional 

26 

DTZ13A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 82A;Bidirectional 

27 

DTZ15A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:15.8V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Idd 71A;Bidirectional 

28 

DTZ16A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 67A;Bidirectional 

29 

DTZ18A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;18.9V(BR) max at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 59.5A;Bidirectional 

30 

DTZ20A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;21 V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Idd 54A;Bidirectional 

31 

DTZ22A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;23.1 V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 49A;Bidirectional 

32 

DTZ24A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 45A;Bidirectional 

33 

DTZ27A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Idd 40A;Bidirectional 

34 

DTZ30A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR) max at IR 1,0mA;41.4V(CL) at Ipp 36A;Bidirectional 

35 

DTZ33A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 33A;Bidirectional 

36 

DTZ36A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Idd 30A:Bidirectional 

37 

DTZ39A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;41 V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 28A;Bidirectional 

38 

DTZ43A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA;59.3V(CL) at Ipp 25.3A;Bidirectional 

39 

DTZ47A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V(BR) max at Ir 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 23.2A;Bidirectional 

40 

DTZ51A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRNM53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 21.4A;Bidirectional 

41 

DTZ56A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 19.5A;Bidirectional 

42 

DTZ62A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 53VRM;65.1V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Idd 17.7A;Bidirectional 

43 

DTZ68A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 58.1 VRM;71.4V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 16.3A;Bidirectional 

44 

DTZ75A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 64.1 VRM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 14.6A;Bidirectional 

45 

DTZ82A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM;86.1 V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 13.3A;Bidirectional 

46 

DTZ91A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

47 

DTZ100A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at Ir 1.0mA;137V(CL) at Ipp 11 A;Bidirectional 

48 

DTZ110A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Idd 9.9A;bidirectional 

49 

DTZ120A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1 A;Bidirectional 

50 

DTZ130A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 111VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 8.4A;Bidirectional 

51 

DTZ150A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 128VRM;158V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 7.2A;Bidirectional 

52 

DTZ160A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 138VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 6.8A;Bidirectional 

53 

DTZ170A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 6.4A;Bidirectional 

54 

DTZ180A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 6.1 A:Bidirectional 

55 

DTZ200A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 171VRM;210V(BR) max at IR 1,0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A;Bidirectional 

56 

DTZ220A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 185VRM;231V(BR) max at IR 1,0mA;328V(CL) at Ipp 4.6A;Bidirectional 

57 

ESDA5 

6 

Si 


Ml089 t 

Transient Voltaae Supressor; Stand off Volt 5.0V:Max ClamD Volt 6.7V at lApp 

58 

ESDA8 

6 

Si 


Ml089 t 

Transient Voltage Supressor; Stand off Volt 8.0V;Max Clamp Volt 11.2V at lApp 

59 

ESDA10 

6 

Si 


Ml089 f 

Transient Voltage Supressor; Stand off Volt 10V;Max Clamp Volt 13.8V at lApp 

60 

ESDA12 

6 

Si 


M1089 t 

Transient Voltaae Supressor; Stand off Volt 12V;Max Clamp Volt 16.7V at IAdd 

61 

ESDA15 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltage Supressor; Stand off Volt 15V;Max Clamp Volt 21V at lApp 

62 

ESDA20 

6 

Si 


Ml089 t 

Transient Voltage Supressor; Stand off Volt 20V;Max Clamp Volt 27V at lApp 

63 

ESDA25 

6 

Si 


M1089 t 

Transient Voltaae Supressor; Stand off Volt 25V;Max Clamp Volt 34.5V at IAdd 

64 

ESDA30 

6 

Si 


M1089 t 

Transient Voltage Supressor; Stand off Volt 30V;Max Clamp Volt 41.9V at lApp 

65 

ESDA50 

6 

Si 


M1089 f 

Transient Voltage Supressor; Stand off Volt 50V;Max Clamp Volt 70.9V at lApp 

66 

FP1009 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 7.37V:VBR 8.19-10.00V at lt1.0mA;IR 50.0uA:Vc 13.50V at IRSM 44.4A;BiDi 

67 

FP1009A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.550V at lt1.0mA;IR 50.0uA;Vc 12.90V at IRSM 46.5A;BiDi 

68$ 

FP1010 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 8.10V;VBR 9.0-11.0V at It 1.0mA;!R 10uA;Vc 14.9V at IRSM 40.3A;BiDi 

69 

FP1010A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 8.55V:VBR 9.50-10.50V at lt1.0mA:IR 10uA:Vc 14.2V at IRSM 42.3A:BiDi 

70 

FP1011 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 8.92V;VBR 9.90-12.10V at Itl.OmA.IR 5.0uA;Vc 16.3V at IRSM 36.8A;BiDi 

71 

FP1011A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 9.40V;VBR 10.50-11.60V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 15.7V at IRSM 38.2A;BiDi 

72 

FP1012 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 9.72V:VBR 10.8-13.20V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 17.80V at IRSM 33.7A:BiDi 

73 

FP1012A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 10.2V;VBR 11.4-12.6V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.0V at IRSM 35.3A;BiDi 

74 

FP1013 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 10.5V;VBR 11.7-14.3V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 19.3V at IRSM 31.1 A;BiDi 

75 

FP1013A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 11.10V;VBR 12.4-13.7V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 18.5V at IRSM 32.4A:BiDi 

76 

FP1015 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 12.10V;VBR 13.5-16.5V at Itl.OmA.IR 5.0uA;Vc 22.3V at IRSM 26.9A;BiDi 

77 

FP1015A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 12.8V;VBR 14.3-15.8V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 21.3V at IRSM 28.2A;BiDi 

78 

FP1016 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 12.9V:VBR 14.4-17.6V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 23.8V at IRSM 25.2A:BiDi 

79 

FP1016A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 13.6V;VBR 15.2-16.8V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 22.7V at IRSM 26.4A;BiDi 

80 

FP1018 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 14.50V;VBR 16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 26.70V at IRSM 22.5A;BiDi 

81 

FP1018A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 15.3V:VBR 17.1-18.9V at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 25.5V at IRSM 23.5A;BiDi 

82$ 

FP1020 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 29.7V at IRSM 20.2A;BiDi 

83 ♦ 

FP1020A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 17.10V;VBR 19.0-21.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 28.4V at IRSM 21.1 A;BiDi 

84 ♦ 

FP1022 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 17.8V:VBR 19.8-24.2V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 32.7V at IRSM 18.3A:BiDi 

85$ 

FP1022A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 18.8V;VBR 20.9-23.1 V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 31.2V at IRSM 19.2A;BiDi 

86 ♦ 

FP1024 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 35.6V at IRSM 16.9A;BiDi 

87 $ 

FP1024A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 20.5V:VBR 22.8-25.2V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 34.0V at IRSM 17.6A:BiDi 

88$ 

FP1027 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM21.80V;VBR 24.3-29.70V at It lOOu A;IR 5.0uA;Vc 35.60V at IRSM 20.2 A;b;d; 

89$ 

FP1027A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 23.1V;VBR 25.7-28.4V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 34.1V at IRSM 21.1A;BiDi 

90$ 

FP1030 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 24.33V:VBR 27.0-33.0V at It 100uA;IR5.0uA:Vc 39.6V at IRSM 18.2A:BiDi 

91# 

FP1030A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 25.6V;VBR 28.5-31.5V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 38.0V at IRSM 19.0A;BiDi 

92$ 

FP1033 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 26.8V;VBR 29.7-36.3V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 43.5V at IRSM 16.5A;BiDi 

93$ 

FP1033A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 28.2V;VBR 31.4-34.7V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 41.6V at IRSM 17.3A:BiDi 

94$ 

FP1036 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM29.10V;VBR 32.4-39.60V at It lOOu A;IR 5.0uA;Vc 45.50V at IRSM 17.8 A;b;d; 

95$ 

FP1036A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 30.8V;VBR 34.2-37.8V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 43.5V at IRSM 18.7A;BiDi 

96$ 

FP1039 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 31.6V:VBR 35.1-42.9V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 49.3V at IRSM 16.5A:BiDi 

97$ 

FP1039A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 33.3V;VBR 37.1-41.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 47.2V at IRSM 17.2A;BiDi 

98$ 

FP1043 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 34.8V;VBR 38.7-47.3V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 54.4V at IRSM 14.9A;BiDi 

99$ 

FP1043A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 36.8V:VBR 40.9-45.2V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 52.0V at IRSM 15.6A:BiDi 

100$ 

FP1047 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 38.1V;VBR 42.3-51.7V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 58.2V at IRSM 15.5A;BiDi 

101$ 

FP1047A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 40.2V;VBR 44.7-49.4V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 55.6V at IRSM 16.2A;BiDi 

102$ 

FP1051 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 41.3V:VBR 45.9-56.1 V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 63.10V at IRSM 14.3A:BiDi 

103 $ 

FP1051A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 43.6V;VBR 48.5-53.6V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 60.3V at IRSM 14.9A;BiDi 

104$ 

FP1056 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM45.50V;VBR 50.4-61.60V at It lOOu A;IR 5.0uA;Vc 69.30V at IRSM 13.0 A;b;d; 

105$ 

FP1056A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 47.8V:VBR 53.2-58.8V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 66.2V at IRSM 13.6A:BiDi 

106$ 

FP1062 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM50.20V;VBR 55.8-68.60V at It lOOu A;IR 5.0uA;Vc 76.0V at IRSM 11.7 A;B;D; 

107$ 

FP1062A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 53.0V;VBR 58.9-65.IV at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 73.0V at IRSM 12.3A;BiDi 

108$ 

FP1068 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM55.1 V:VBR61.2-74.8V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 84.0V at IRSM 10.7 A;B:D: 

109$ 

FP1068A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 58.1V;VBR 64.6-71.4V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 80.0V at IRSM 11.2A;BiDi 

110$ 

FP1075 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 60.7V:VBR 67.5-82.5V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 92.0V at IRSM 9.7A:BiDi 


343 


D. AT. A, 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


343 





IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


L 


LINE 

No. 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 




TYPE 

NUMBER 


¥ 

Y 

P 

E 


pMAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 



FP1075A 

6 

151 a— 

Alaao 

VRTT"^TVlVB'RTTl3”78'8V"’aTTt" lOOuA'IiFT' 5.0uA;Vc 88W~at"TRSM 10.2A;BiDi - 

2* 

FP1082 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM 66.4V;VBR 73.8-90.2V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 103.0V at IRSM 7.80A;BiDi 


FP1082A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 70.1 V:VBR 77.9-86.1 V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 99.0V at IRSM S.20A;BiDi 

4^ 

FP1091 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 115.0V at IRSM 8.5A;BiDi 

5* 

FP1091A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 77.8V;VBR 86.5-95.5V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 109.0V at iRSM 8.9A;BiDi 

6* 

FP1100 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 81.0V:VBR 90.0-110.0V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 123.0V at IRSM 7.8A:BiDi 

7 ♦ 

FP1100A 

6 

Si A 

A1 aao 

VRM 85.5V;VBR 95.0-105.8V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 118.0V at IRSM 8.1 A;BiDi 


FP1110 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 89.0V;VBR 99.0-121.0V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 136.0V at IRSM 8.0A;BiDi j 

9^ 

FP1110A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 94.0V:VBR 105.0-116.0V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 130.0V at IRSM 8.3A:BiDi 

10f 

FP1120 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM97.0V;VBR108-132.0V at It 100uA;IR5.0uA;Vc148.0V at IRSM 7.3 A;B;D; 

m 

FP1120A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 102.0V;VBR 114.0-126.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 141.0V at IRSM 7.7A;BiDi 

124 

FP1130 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 105.0V;VBR 117.0-143.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 160.0V at IRSM 6.8A:BiDi 

13# 

FP1130A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 111.0V;VBR 124.0-137.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 154.0V at IRSM 7.10A;BiDi 

14 

FP1140 

6 

Si A 

Alaao 

VBR 154; IR Max lOu at VR 113v;Vclamp 84V; Temp Jmax 125°c 

154 

FP1150 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 121.0V;VBR 135.0-165.0V at It 100uA;IR 5.0uA:V 185.0V at IRSM 5.90A:BiDi 

16* 

FP1150A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 128.0V;VBR 143.0-158.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 177.0V at IRSM 6.10A;BiDi 

17^ 

FP1160 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 130.0V;VBR 144.0-176.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 198.0V at IRSM 5.50A;BiDi 

18* 

FP1160A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 136.0V:VBR 152.0-168.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 189.0V at IRSM 5.80A:BiDi 

194 

FP1170 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 138.0V;VBR 153.0-187.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 210.0V at IRSM 5.20A;BiDi 

20 ♦ 

FP1170A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 145.0V;VBR 162.0-179.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 201.0V at IRSM 5.40A;BiDi 

21 ♦ 

FP1180 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM146.0V;VBR162-198.0V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 222.0V at IRSM 4.90 A:B:D: 

22 ♦ 

FP1180A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 154.0V;VBR 171.0-189.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 212.0V at IRSM 5.10A;BiDi 

234 

FP1200 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 162.0V;VBR 180.0-220.0V at It lOOuAJR 5.0uA;V 247.0V at IRSM 4.4A;BiDi 

244 

FP1200A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 171.0V:VBR 190.0-210.0V at It 100uA:IR 5.0uA:V 236.0V at IRSM 4.6A:BiDi 

254 

FP1220 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM175.0V;VBR198-242.OV at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 272.0V at IRSM 4.90 A;B;D; 

26 ♦ 

FP1220A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 185.0V;VBR 209.0-231.OV at It 100uA;IR 5.0uA;V 259.0V at IRSM 4.2A;BiDi 

27 ♦ 

FP1250 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 202.0V;VBR 225.0-275.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 309.0V at IRSM 3.5A;BiDi 

28# 

FP1250A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 214.0V;VBR 237.0-263.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 295.0V at IRSM 3.7A;BiDi 

29 ♦ 

FP1275 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM223.0V;VBR247.5-302.5V At It 100uA;IR 5.0uA;Vc 340.0V At IRSM 3.20 A;B;D; 

30 ♦ 

FP1275A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.8V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 324.0V at IRSM 3.30A;BiDi 

31 

FP2009 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 7.37V;VBR 8.19-10.00V at lt1.0mA;IR 50uA;Vc 13.0V at IRSM 115.4A;BiDi 

32 

FP2009A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.55V at lt1.0mA;IR 50uA;Vc 12.4V at IRSM 120.8A;BiDi 

33 

FP2010 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.10V;VBR 9.00-11.00V at lt1.0mA;IR 10uA;Vc 14.3V at IRSM 104.9A;BiDi 

34 ♦ 

FP2010A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.55V;VBR 9.50-10.50V at lt1.0mA;IR 10uA;Vc 13.7V at IRSM 109.9A;BiDi 

35 

FP2011 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.92V;VBR 9.90-12.10V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 15.7V at IRSM 95.4A;BiDi 

36 

FP2011A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 9.40V;VBR 10.50-11.60V at Itl.OmAJR 5.0uA;Vc 15.1V at IRSM 99.5A;BiDi 

37 

FP2012 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 9.72V;VBR 10.8-13.20V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17,20V at IRSM 87.4A;BiDi 

38 

FP2012A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 10.2V;VBR 11.40-12.60V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 16.4V at IRSM 91.6A;BiDi 

39 

FP2013 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 10.5V;VBR 11.70-14.30V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 18.6V at IRSM 80.7A;BiDi 

40 

FP2013A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 11.10V;VBR 12.40-13.70V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.8V at IRSM 84.2A;BiDi 

41 

FP2015 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 12.1 V;VBR 13.50-16.50V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 21.5V at IRSM 69.9A;BiDi 

42 

FP2015A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 12.8V;VBR 14.30-15.80V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 20.5V at IRSM 73.0A;BiDi 

43 

FP2016 

6 -1 

Si A 

Alaap 

VRM 12.9V;VBR 14.4-17.6V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc22.9V at IRSM 65.6A;BiDi 

44 

FP2016A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 13.6V;VBR 15.2-16.8V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 21.8V at IRSM 68.7A;BiDi 

45 

FP2018 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 14.50V;VBR 16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 25.70V at IRSM 58.3A;BiDi 

46 

FP2018A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 15.3V;VBR 17.1-18.9V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 24.6V at IRSM 6t.0A;BiDi 

47 

FP2020 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 28.6V at IRSM 52.4A;BiDi 

48 

FP2020A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 17.1 V;VBR 19.0-21.OV at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 27.3V at IRSM 54.9A;BiDi 

49 

FP2022 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 17.8V;VBR 19.8-24.2V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 31.5V at IRSM 47.7A;BiDi 

50 

FP2022A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 18.8V;VBR 20.9-23.1 V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 30.0V at IRSM 50.0A;BiDi 

51 

FP2024 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4V at !t1.0mA;!R 5.0uA:Vc 34.0V at IRSM 43.7A;BiDi 

52 

FP2024A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 20.5V;VBR 22.8-25.2V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 32.8V at IRSM 45.8A;BiDi 

53 

FP2027 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 21.80V;VBR 24.3-29.70V at It 0.1mA;IR 5.0uA;Vc 35.60V at IRSM 50.5A;BiDi 

54 

FP2027A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 23.1 V;VBR 25.7-28.4V at lt0.1mA;IR 5.0uA;Vc 34.1V at IRSM 52.8A:BiDi 

55 ♦ 

FP2030 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 24.33V;VBA 27.0-33.0V at ItO.ImA;lr 5.0uA;Vc 39.6V at IRSM 45.5A;BiDi 

56 

FP2030A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 25.6V;VBR 28.5-31.5V at ItO.ImA;IR 5.0uA;Vc 38.0V at IRSM 47.6A;BiDi 

57 

FP2033 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 26.8V;VBR 29.7-36.3V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 43.5V at IRSM 41.3A:BiDi 

58 

FP2033A 

6' 

Si A 

Alaap 

VRM 28.2V;VBR 31.4-34.7V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 41.6V at IRSM 43.2A;BiDi 

59 

FP2036 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 29.10V;VBR 32.4-39.60V at It 0.1mA;IR 5.0uA;Vc 45.5V at IRSM 44.5A;BiDi 

60 

FP2036A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 30.8V;VBR 34.2-37.8V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 43.5V at IRSM 46.7A;BiDi 

61 

FP2039 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 31.6V;VBR 35.1-42.9V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 49.3V at IRSM 41.1A;BiDi 

62 

FP2039A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 33.3V;VBR 37.1-41.OV at It lOOuAJR 5.0uA;Vc 47.1V at IRSM 43.0A;BiDi 

63 

FP2043 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 34.8V;VBR 38.7-47.3V at It 100uA:IR 5.0uA;Vc 54.4V at IRSM 37.3A;BiDi 

64 

FP2043A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 36.8V;VBR 40.9-45.2V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 52.0V at IRSM 39.0A;BiDi 

65 ♦ 

FP2047 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 38.1 V;VBR 42.3-51.7V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 58.2V at IRSM 38.7A;BiDi 

66 ♦ 

FP2047A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 40.2V;VBR 44.7-49.4V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 55.6V at IRSM 40.5A:BiDi 

67 ♦ 

FP2051 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 41.3V;VBR 45.9-56.1 V at !t100uA;IR 5.0uA;Vc 63.1V at IRSM 35.7A;BiDi 

68 ♦ 

FP2051A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 43.6V;VBR 48.5-53.6V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 60.3V at IRSM 37.3A;BiDi 

69 ♦ 

FP2056 

6 

Si A 

Alaao 

VRM45.5V:VBR 50.4-61.60V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 69.30 Vat IRSM 32.5 A;B:D: 

70 ♦ 

FP2056A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 47.8V;VBR 53.2-58.8V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 666.2 at IRSM 34.0A;BiDi 

71 ♦ 

FP2062 

6 

Si A 

Alaap 

VRM50.2V;VBR 55.8-68.20V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 76.0V at IRSM 29.3 A;B;D; 

72 ♦ 

FP2062A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 53.0V;VBR 58.9-65.1 OV at lt100uA:lr 5.0uA:Vc 73.0V at IRSM 30.7A:BiDi 

73♦ 

FP2068 

6 

Si A 

Alaap 

VRM55.1V;VBR 61.2-74.80V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 84.0V at IRSM 26.7 A;B;D; 

74 ♦ 

FP2068A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 58.1V;VBR 64.6-71.4V at It 100uA;lr 5.0uA;Vc 80.0V at IRSM 28.0A;BiDi 

75 ♦ 

FP2075 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 60.7V:VBR 67.5-82.5V at lt100uA:lr 5.0uA;Vc 92.0V at IRSM 24.2A:BiDi 

76 ♦ 

FP2075A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 64.1 V;VBR 71.3-78.8V at lt100uA;lr 5.0uA;Vc 88.0V at IRSM 25.4A;BiDi 

77* 

FP2082 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 66.4V;VBR 73.8-90.2V at lt100uA;lr 5.0uA;Vc 103.0V at IRSM 19.6A;BiDi 

78 ♦ 

FP2082A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 70.1V:VBR 77.9-86.1V at lt100uA;lr 5.0uA:Vc 99.0V at IRSM 20.5A:BiDi 

79 ♦ 

FP2091 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 115.0V at IRSM 21.2A;BiDi 

80» 

FP2091A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 77.8V;VBR 86.5-95.5V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 109.0V at IRSM 22.2A;BiDi 

81 ♦ 

FP2100 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 81.0V:VBR 90.0-110.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 123.0V at IRSM 19.3A:BiDi 

82 ♦ 

FP2100A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 85.5V;VBR 95.0-105.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 118.0V at IRSM 20.2A;BiDi 

83 ♦ 

FP2110 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 89.0V;VBR 99.0-121.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 136.0V at IRSM 19.8A;BiDi 

84 ♦ 

FP2110A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 94.0V:VBR 105.0-116.0V at lt100uA:IR 5.0uA;Vc 130.0V at IRSM 20.7A:BiDi 

85 ♦ 

FP2120 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 97.0V; VBR 108-132.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 148.0 V at IRSM 18.2 A;BiDi 

86 ♦ 

FP2120A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 102.0V;VBR 114.0-126.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 141.0V at IRSM 19.0A;BiDi 

87 ♦ 

FP2130 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 105.0V:VBR 117.0-143.0V at lt100uA:!R 5.0uA;Vc 160.0V at IRSM 16.8A:BiDi 

88 ♦ 

FP2130A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 111.0V;VBR 124.0-137.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 154.0V at IRSM 17.5A;BiDi 

89 

FP2140 

6 

Si A 

Alaap 

VBR 154; IR Max lOu at VR 113V; Temp Jmax 125 C C; Cap Max 400pF 

90 ♦ 

FP2150 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 121.0V;VBR 135.0-165.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 185.0V at IRSM 14.5A:BiDi 

91 ♦ 

FP2150A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 128.0V;VBR 143.0-158.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 177.0V at IRSM 15.2A;BiDi 

92 ♦ 

FP2160 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 130.0V;VBR 144.0-176.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 198.0V at IRSM 13.6A;BiDi 

93 ♦ 

FP2160A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 136.0V:VBR 152.0-168.0V at ItlOOuAJR 5.0uA:Vc 189.0V at IRSM 14.3A:BiDi 

944 

FP2170 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 138.0V;VBR 153.0-187.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 210.0V at IRSM 12.8A;BiDi 

95# 

FP2170A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 145.0V;VBR 162.0-179.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 201.0V at IRSM 13.4A;BiDi 

96 ♦ 

FP2180 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 146.0V:VBR 162-198.0V at It lOOuAJR 5.0uA;Vc 222.0 V at IRSM 12.1 A:BiDi 

97# 

FP2180A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 154.0V;VBR 171.0-189.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 212.0V at IRSM 12.7A;BiDi 

98 ♦ 

FP2200 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 162.0V;VBR 180.0-220.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 247.0V at IRSM 10.9A;BiDi 

99 ♦ 

FP2200A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 171.0V;VBR 190.0-210.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 236.0V at IRSM 11.4A:BiDi 

100f 

FP2220 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 175.0V;VBR 198-242.0V at It lOOuAJR 5.0uA;Vc 272.0 V at IRSM 9.90 A;BiDi 

101 ♦ 

FP2220A 

6 

Si A 

A1 aap 

VRM 185.0V;VBR 209.0-231.OV at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 259.0V at IRSM 1Q.4A;BiDi 

102* 

FP2250 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 202.0V;VBR 225.0-275.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 309.0V at IRSM 8.7A:BiDi 

103# 

FP2250A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 214.0V;VBR 237.0-263.0V at ItlOOuAJR 5.0uA;Vc 295.0V at IRSM 9.10A;BiDi 

104* 

FP2275 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 223.0V;VBR 247.5-302.5V at It lOOuAJR 5.0uA;Vc 340.0V at IRSM 7.90AIBIDI 

1054 

FP2275A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 235.0V:VBR 261.3-288.8V at ItlOOuAJR 5.0uA:Vc 324.0V at IRSM 8.3A:BiDi 

106* 

FP3009 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 7.37V;VBR 8.19-10.0V at ItlOOuAJR 100uA;Vc 13.5V at IRSM 259A;BiDi 

107 

FP3009A 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.55V at It I.OmAJR 100uA;Vc 12.9V at IRSM 271A;BiDi 

108 

FP3010 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 8.10V:VBR 9.0-11.0V at It I.OmAJR 20uA:Vc 14.9V at IRSM 235A:BiDi 

109 

FP3010A 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 8.55V;VBR 9.5-10.5V at It I.OmAJR 20uA;Vc 14.2V at IRSM 246A;BiDi 

110 

FP3011 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM 8.92V:VBR 9.9-12.1V at It I.OmAJR 10uA:Vc 16.3V at IRSM 215A:BiDi 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES : Bipolar & Unipolar Types (Confd) 


3J 

TYPE 

NUMBER 

^ 2J 

Y MAT. 

P 

E 

DWG 

NO. 

FP3011A ~ 

TFa 

Alaaq 

FP3012 

6 Si A 

Alaaq 

FP3012A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3013 

6 Si A 

Alaaq 

FP3013A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3015 

6 Si A 

Alaaq 

FP3015A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3016 

6 Si A 

Alaaq 

FP3016A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3018 

6 Si A 

Alaaq 

FP3018A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3020 

6 Si A 

Alaaa 

FP3020A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3022 

6 Si A 

Alaaq 

FP3022A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3024 

6 Si A 

Alaaq 

FP3024A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3027 

6 Si A 

Alaaa 

FP3027A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3030 

6 Si A 

Alaaq 

FP3030A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3033 

6 Si A 

Alaaq 

FP3033A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3036 

6 Si A 

Alaaq 

FP3036A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3039 

6 Si A 

Alaaq 

FP3039A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3043 

6 Si A 

Alaaq 

FP3043A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3047 

6 Si A 

Alaaq 

FP3047A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3051 

6 Si A 

Alaaq 

FP3051A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3056 

6 Si A 

Alaaq 

FP3056A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3062 

6 Si A 

Alaaa 

FP3062A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3068 

6 Si A 

Alaaq 

FP3068A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3075 

6 Si A 

Alaaq 

FP3075A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3082 

6 Si A 

Alaaa 

FP3082A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3091 

6 Si A 

Alaaq 

FP3091A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3100 

6 Si A 

Alaaq 

FP3100A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3110 

6 Si A 

Alaaa 

FP3110A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3120 

6 Si A 

Alaaq 

FP3120A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3130 

6 Si A 

Alaaq 

FP3130A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3140 

6 Si A 

Alaaa 

FP3150 

6 Si A 

Alaaq 

FP3150A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3160 

6 Si A 

Alaaq 

FP3160A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3170 

6 Si A 

Alaaq 

FP3170A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3180 

6 Si A 

Alaaq 

FP3180A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3200 

6 Si A 

Alaaa 

FP3200A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3220 

6 Si A 

Alaaq 

FP3220A 

6 Si A 

Alaaa 

FP3250 

6 Sj A 

Alaaq 

FP3250A 

6 Si A 

Alaaq 

FP3275 

6 Si A 

Alaaa 

FP3275A 

6 Si A 

Alaaq 

FSY07 

6 Si 

D035 

GHV2 

6 Si 

A69h 

GHV3 

6 Si 

A69h 

GHV4 

6 Si 

A69h 

GHV5 

6 Si 

A69h 

GHV6 

6 Si 

A69h 

GHV7 

6 Si 

A69h 

GHV8 

6 Si 

A69h 

GLT12 

6 Si 

D04 

GLT24 

6 Si 

D04 

GLT47 

6 Si 

D04 

GLT120 

6 Si 

D04 

ICT5 

6 Si 

D013 

ICT8 

6 Si 

D013v 

ICT8C 

6 Si 

D013 

ICT10 

6 Si 

D013y 

ICT10C 

6 Si 

D013 

ICT12 

6 Si 

D013y 

ICT12C 

6 Si 

D013 

ICT15 

6 Si 

D013y 

ICT15C 

6 Si 

D013 

ICT18 

6 Si 

D013y 

ICT18C 

6 Si 

D013 

ICT22 

6 Si 

D013t 

ICT22C 

6 Si 

D013 

ICT36 

6 Si 

D013t 

ICT36C 

6 Si 

D013 

ICT45 

6 Si 

D013y 

ICT45C 

6 Si 

D013 

ICTE5 

6 Si 

A298ar 

ICTE5C 

6 Si 

A298ar 

ICTE8 

6 Si 

A298ar 

ICTE8C 

6 Si 

A298ar 

ICTE10 

6 Si 

A298ar 

ICTE10C 

6 Si 

A298ar 

ICTE12 

6 Si 

A298ar 

ICTE12C 

6 Si 

A298ar 

ICTE15 

6 Si 

A298ar 

ICTE15C 

6 Si 

A298ar 

ICTE18 

6 Si 

A298ar 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO._ 


DESCRIPTION 


DATA. 


. 10.5-11.6V at It 1.0mA;lR 10uA;Vc 15.7V at IRSM 223 , 

VRM 9.72V;VBR 10.8-13.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 17.80V at IRSM 197.0A;BiDi 

VRM10.2V:VBR 11.4-12.6V at lt1.0mA;IR 10uA;Vc 17.0V at IRSM 206A;BiDi _ 

VRM 10.5V;VBR 11.7-14.3V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 19.8V at IRSM 181.0A;BiDi 
VRM 11.10V;VBR 12.4-13.7V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 18.5V at IRSM 189.0A;BiDi 

VRM 12.1V:VBR 13.5-16.5V at It 1.0mA:IR 10uA;Vc 22.3V at IRSM 157.0A;BiDi _ 

'VRM 12.8V;VBR 14.3-15.8V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 21.3V at IRSM 164.0A;BiDi 

VRM 12.9V;VBR 14.4-17.6V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 23.8V at IRSM 147.0A;BiDi 

VRM 13.6V;VBR 15.2-16.8V at It 1,0mA:IR 10uA;Vc 22.7V at IRSM 154.0A;BiDi _ 

"VRM 14.50V;VBR 16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 28.70V at IRSM 131.0A;BiDi 
VRM 15.3V;VBR 17.1-18.9V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 25.5V at IRSM 137.0A;BiDi 

VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at It 1.0mA:IR 10uA;Vc 29.7V at IRSM 118.0A;BiDi _ 

"VRM 17.1 V;VBR 19.0-21.OV at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 28.4V at IRSM 123.0A;BiDi 

VRM 17.8V;VBR 19.8-24.2V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 32.7V at IRSM 107.0A;BiDi 

VRM 18.8V:VBR 20.9-23.1 V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 31.2V at IRSM 112.0A;BiDi _ 

"VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4V at It I.OmA.IR 10uA;Vc 35.6V at IRSM 98.0A;BiDi 

VRM 20.5V;VBR 22.8-25.2V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 34.0V at IRSM 103.0A;BiDi 

VRM 21.80V:VBR 24.3-29.70V at It 0.1mA;IR 10.0uA;Vc 35.60V at IRSM 118.0A;BiDi _ 

"VRM 23.1V;VBR 25.7-28.4V at It 100uA;IR 10uA;Vc 34.1V at IRSM 123.0A;BiDi 
VRM 24.33v;VBR 27.0-33.0V at It 100uA;IR 10uA;Vc 39.6V at IRSM 106.0A;BiDi 

VRM 25.6v:VBR 28.5-31.5V at It 100uA;IR 10uA;Vc 38\0V at IRSM 111.0A.BiDi _ 

"VRM 26.8v;VBR 29.7-36.3V at It 100uA;IR 10uA;Vc 43.5V at IRSM 96.0A;BiDi 

VRM 28.2V;VBR 31.4-34.7V at It 100uA;IR 10uA;Vc 41.6V at IRSM 101.0A;BiDi 

VRM 29.10V:VBR 32.4-39.60V at It O.lmAilR 10.0uA;Vc 45.50V at IRSM 104.0A;BiDi _ 

"VRM 30.8V;VBR 34.2-37.8V at It 100uA;IR 10uA;Vc 43.5V at IRSM 109.0A;BiDi 

VRM 31.6V;VBR 35.1-42.9V at It 100uA;IR 10uA;Vc 49.3V at IRSM 96.0A;BiDi 

VRM 33.3V;VBR 37.1-41.0V at It IQOuAilR 10uA:Vc 47.2V at IRSM 100.0A:BiDi _ 

"VRM 34.8V;VBR 38.7-47.3V at It 100uA;IR 10uA;Vc 54.4V at IRSM 87.0A;BiDi 

VRM 36.8V;VBR 40.9-45.2V at It 100uA;IR 10uA;Vc 52.0V at IRSM 91.0A;BiDi 

VRM 38.1 V:VBR 42.3-51.7V at lt100uA;IR 10uA;Vc 58.2V at IRSM 90.0A;BiDi _ 

VRM 40.2V;VBR 44.7-79.4V at lt100uA;IR 10uA;Vc 55.6V at IRSM 94.0A;BiDi 

VRM 41.3V;VBR 45.9-56.1 V at lt100uA;IR 10uA;Vc 63.1V at IRSM 83.0A;BiDi 

VRM 43.6:VBR 48.5-53.6V at ItlOOuAilR 10uA:Vc 60.3V at IRSM 87.0A;BiDi _ 

VRM 45.50V;VBR 50.4-61.60V at It 100uA;IR 10.0uA;Vc 69.30V at IRSM 76.0 AIBIDI 
VRM 47.8;VBR 53.2-58.8V at lt100uA;IR 10uA;Vc 66.2V at IRSM 79.0A;BiDi 

VRM 50.20V;VBR 55.8-68.20V at It 100uA;IR 10.0uA:Vc 76.0V at IRSM 69.0 AIBID I _ 

VRM 53.0;VBR 58.9-65.1 V at lt100uA;IR 10uA;Vc 73.0V at IRSM 71.8A;BiDi 

VRM 55.1 V;VBR 61.2-74.80V at It 100uA;IR 10.0uA;Vc 84.0V at IRSM 62.5 AIBID I 

VRM 58.1 ;VBR 64.6-71.4V at ItlOOuAilR 10uA:Vc 80.0V at IRSM 65.6A;BiDi _ 

"VRM 60.7;VBR 67.5-82.5V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 92.0V at IRSM 57.1A;BiDi 

VRM 64.1 ;VBR 71.3-78.8V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 88.0V at IRSM 59.6A;BiDi 

VRM 66,4;VBR 73.8-90.2V at lt100uA;IR 10uA;Vc 103.0V at IRSM 46.0A;BiDi _ 

VRM 70.1V;VBR 77.9-86.1V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 99.0V at IRSM 47.8A;BiDi 
VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 115.0V at IRSM 63.5A;BiDi 

VRM 77,8V;VBR 86.5-95.5V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 109.0V at IRSM 67.0A;BiDi _ 

VRM 81.0V;VBR 90.0-110.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 123.0V at IRSM 58.1A;BiDi 

VRM 85.5V;VBR 95.0-105.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 118.0V at IRSM 60.5A;BiDi 

VRM 89.0V;VBR 99.0-121.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 136.0V at IRSM 59.5A;BiDi _ 

VRM 94.0V;VBR 105.0-116.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 130.0V at IRSM 62.3A;BiDi 
VRM 97.0V;VBR 108-132.0V at It 100uA;IR 10uA;Vc 148.0V at IRSM 54.6 AiBiDi I 

VRM 102.0V;VBR 114.0-126.0V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 141.0V at IRSM 57.4A:BiDi _ 

VRM 105.0V;VBR 117.0-143.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 160.0V at IRSM 50.6A;BiDi 

VRM 111.0V;VBR 124.0-137.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 154.0V at IRSM 52.6A;BiDi 

VBR 154:IR Max. IQu at VR 113V;Temp Jmax 125’C __ 

VRM 121.0V;VBR 135.0-165.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 185.0V at IRSM 43.7A;BiDi 

VRM 128.0V;VBR 143.0-158.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 177.0V at IRSM 45.8A;BiDi 

VRM 130.0V:VBR 144.0-176.0V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 198.0V at IRSM 40,9A;BiDi _ 

VRM 136.0V;VBR 152.0-168.0V at lt100uA;IR 10uA;Vc 189.0V at IRSM 42.9A;BiDi 

VRM 138.0V;VBR 153.0-187.0V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 210.0V at IRSM 38.5A;BiDi 

VRM 145:0V:VBR 162.0-179.0V at ItlOOuAilR 10uA;Vc 201.0V at IRSM 40.2A:BiDi _ 

VRM 146.0V;VBR 162-198.0 Vat It 100u4;IR 10.0uA;Vc 222 Vat IRSM 36.5 AiBiDi 
VRM 154.0V;VBR 171.0-189.0V at lt100A;IR 10uA;Vc 212.0V at IRSM 38.2A;BiDi 

VRM 162.0V:VBR 180.0-220.0V at lt100A:IR 10uA;Vc 247.0V at IRSM 32.7A:BiDi _ 

VRM 171.0V;VBR 190.0-210.0V at lt100A;IR 10uA;Vc 263.0V at IRSM 34.3A;BiDi 

VRM 175.0V;VBR 198-242.0 Vat It 100u4;IR 10.0uA;Vc 272.0Vat IRSM 29.8 AiBiDi 

VRM 185.0V;VBR 209.0-231 .OV at lt100A;IR 10uA;Vc 259.0V at IRSM 31.3A;BiDi _ 

VRM 202.0V;VBR 225.0-275.0V at lt100A;IR 10uA;Vc 309.0V at IRSM 26.2A;BiDi 

VRM 214.0V;VBR 237.0-263.0V at lt100A;IR 10uA;Vc 295.0V at IRSM 27.4A;BiDi 

VRM 223.0V;VBR247.5-302.50V at It 100uA:IR10.0uA;Vr 340.0V at IRSM 23.8AiBiDi __ 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.8V at lt100A;IR 10uA;Vc 324.0V at IRSM 24.9A;BiDi 
lo ±150mA;Surge current ±1A at lOOusi VF 550-680mv at IF 50ua;VF 650-81 Omv at IF 2ma 

VR .8V;VB 1.33V at 10mA:IR IQuA max;CT 517pf max:TC 4mVrC:Pd 1W at 50 Q C _ 

VR 1.2V;VB 2V at 10mA;IR IOuA max;CT 319pf max;TC 6mV/°C;Pd 1W at 50°C 
VR 1.6V;VB 2.7V at 10mA;IR IOuA max;CT 259pf max;TC 8mV/*C;Pd 1W at 50°C 

VR 2V;VB 3.3V at 10mA:IR IOuA max:CT 191pf max:TC lOmVr&Pd 1W at 50°C __ 

VR 2.4V;VB 4V at 10mA;IR IOuA max;CT 159pf max;TC 12mV/*C;Pd 1W at 50 e C 

VR 2.8V;VB 4.7V at 10mA;IR IOuA max;CT 140pf max;TC 14mV/°C;Pd 1W at 50°C 

VR 3.2V;VB 5.4V at 10mA;IR IOuA max:CT 130pf max:TC 16mV/°C;Pd 1W at 50°C _ 

BV 16.5V max;Vc Volt/lpp 21.9V/114A max 
BV 33V max;Vc Volt/lpp 43.8V/57A max 

BV 66V max:Vc Volt/lpp 81.9V/30.5A max _ 

BV 165V max;Vc Volt/lpp 219V/11A max 

VR 5V;VB 6V min at 1mA;IR 300uA max;Vf 3.5V max at 100A;IPP 160A max 

VR 8V;VB 9.4V min at 1mA;IR 25uA max:Vf 3.5V max at 100A:IPP 100A max _ ■ 

VC 11.4V max at Ipp 1.0A;VR 8.0V;BV 9.4V min at 1.0mA;IR 25uA max;Temp 175°C max Oper 

VR 10V;VB 11.7V min at 1mA;IR 2uA max;Vf 3.5V max at 100A;IPP 90A max 

VC 14.1V max at Ipp 1,0A;VR 10V:BV11.7V min at 1.0mA;IR 2.0uA max Temp 175°C max Oper 

VR 12V;VB 14.1V min at 1mA;IR 2uA max;Vf 3.5V max at 100A;IPP 70A max 

VC 16.7V max at Ipp 1.0A;VR 12V;BV 14. IV min at 1.0mA;IR 2.0uA max Temp 175°C max Oper 

VR 15V:VB 17.6V min at 1mA:IR 2uA max:Vf 3.5V max at IQOAiIPP 60A max _ 

VC 20.8V max at Ipp 1.0A;VR 15V;BV 17.6V min at 1.0mA;IR 2.0uA max Temp 175*0 max Oper 

VR 18V;VB 21.2V min at 1mA;IR 2uA max;Vf 3.5V max at 100A;IPP 50A max 

VC 24.8V max at Ipp 1.0A;VR 18V:BV 21.2V min at 1.0mA;IR 2.0uA max; Temp 175*0 max Oper 

"VR 22V;VB 25.9V min at 1mA;IR 2uA max;Vf 3.5V max at 100A;IPP 40A max 

VC 30.8V max at Ipp 1.0A;VR 22V;BV 25.9V min at 1.0mA;IR 2.0uA max;Temp 1750 max Oper 

VR 36V;VB 42.4V min at 1mA:IR 2uA max:Vf 3.5V max at 100A;IPP 23A max _ 

VC 50.6V max at Ipp 1.0A;VR 36V;BV 42.4V min at 1.0mA;IR 2.0uA max;Temp 1750 max Oper 

VR 45V;VB 52.9V min at 1mA;IR 2uA max;Vf 3.5V max at 100A;IPP 19A max 

VC 63.3V max at Ipp 1.0A:VR 45V:BV 52.9V min at 1,0mA;IR 2.0uA max Temp 1750 max Oper 

IR 300uA at 5.0VRWM;6.0V(BR) max at IR 1.0mA;9.4V(CL) at Ipp 160A 
IR 300uA at 5.0VRWM;6.0V(BR) min at iR 1.0mA;9.4V(CL) at Ipp 160A 

IR 25uA at 8.0VRWM:9.4V(BR) min at IR 1.0mA; 15.0V(CL) at Ipp 10QA __ 

"IR 25uA at 8.0VRWM;9.4V(BR) min at IR 1.0mA;15,0V(CL) at ipp 100A 
IR 2.0uA at 10VRWM;11.7V(BR) min at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A 

IR 2.0uA at 10VRWM;11.7V(BR) min at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A _ 

"IR 2.0uA at 12VRWM;14.1 V(BR) min at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 70A 

IR 2.0uA at 12VRWM;14.1V(BR) min at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 70A 

IR 2.0uA at 15VRWM;17.6V(BR) min at IR 1.0mA;25.0V(CL) at Ipp 60A _ 

"IR 2.0uA at 15VRWM;17.6V(BR) min at IR 1.0mA;25.0V(CL) at Ipp 60A 

IR 2.0uA at 18VRWM:21.2V(BR) min at IR 1.0mA;30.0V(CL) at Ipp 50A _ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

ICTE18C 1 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 18VRWM;21.2V(BR) min at IR 1.0mA;30.0V(CL) at Ipp SOK ' 

2 

ICTE22 

6 

Si 

A298ar ! 

IR 2.0uA at 22VRWM;25.9V(BR) min at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

3 

ICTE22C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 22VRWM;25.9V(BR) min at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Idd 40A 

4 

ICTE36 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1.0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

5 

ICTE36C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1.0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

6 

ICTE45 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 45VRWM:52.9V(BR) min at IR 1.0mA:78.9V(CL) at Idd 19A 

7 

ICTE45C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 45VRWM;52.9V(BR) min at IR 1.0mA;78.9V(CL) at Ipp 19A 

8 ! 

IN6313 

6 

Si 

A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA,3.6V;Zz 22H;IZM 167mA;VR 1.0V;ir surge 1.65A;PT 750mW 

9 

IN6321 

6 

Si 

A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 20mA. 7.5V:Zz 4.0H:IZM 83mA:VR 5.0V:ir Surae 1.16A:PT 750mW 

10 

IN6322 

6 

Si 

A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA, 7.5V;Zz 4.0±;IZM 83mA;VR 5.0V;ir Surge 1.16A;PT 750mW 

11 

JR135V 

6 

Si 

T092 

H.V. Protection Diode; Top 135°C Max; VF 135; IF 770uA max;2Lead TO 92 

12 

JR170V 

6 

Si 

T092 

H.V. Protection Diode; Tod 135°C Max: VF 170: IF 770uA max:2Lead TO 92 

13 

JR200V 

6 

Si 

T092 

H.V. Protection Diode; Top 135°C Max; VF 200; IF 770uA max;2Lead TO 92 

14 

JR220V 

6 

Si 

T092 

H.V. Protection Diode; Top 135°C Max; VF 220; IF 770uA max;2Lead TO 92 

15 

JR240V 

6 

Si 

T092 

H.V. Protection Diode: Tob 135°C Max: VF 240: IF 770uA max:2Lead TO 92 

16 

L4B5.1 

6 

Si 

A344qr 

BV4.8-5.4Vat IT 5.0mA;VR4.2Vat IR5.0mA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 8.0V 

17 

L4B5.6 

6 

Si 

A344qy 

BV5.3-5.9Vat IT 5.0mA;VR4.7Vat IR5.0mA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 8.0V 

18 

L4B6.2 

6 

Si 

A344ot 

BV5.8-6.6Vat IT 5.0mA;VR5.2Vat IR2.0mA max;PRSM1.5kw;ClamD.Volt 8.0V 

19 

L4B6.8 

6 

Si 

A344qv 

BV6.4-7.2Vat IT 5.0mA;VR5.7Vat IRI.OmA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 10.5V 

20 

L4B7.5 

6 

Si 

A344qy 

BV7.1-7.9Vat IT 5.0mA;VR6.3Vat IR500uA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 11.3V 

21 

L4B8.2 

6 

Si 

A344qt 

BV7.7-8.7Vat IT 5.0mA:VR6.9Vat IR200uA max;PRSM1.5kw:ClamD.Volt 12.1V 

22 

L4B9.1 

6 

Si 

A344qT 

BV8.6-9.6Vat IT l.0mA;VR7.7Vat IR50uA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 13.4V 

23 

L4B10 

6 

Si 

A344qr 

BV9.5-10.5Vat IT 1.0mA;VR8.5Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 14.5V 

24 

L4B11 

6 

Si 

A344qt 

BV10.4-11.6Vat IT 1.0mA;VR9.3Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 15.6V 

25 

L4B12 

6 

Si 

A344qr 

BV11.4-12.7Vat IT 1.0mA;VR10.2Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 16.7V 

26 

L4B13 

6 

Si 

A344q t 

BV12.4-14.1 Vat IT 1.0mA;VR 11.1 Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 18.2V 

27 I 

L4B15 

6 

Si 

A344qt 

BV13.8-15.6Vat IT 1.0mA;VR12.4Vat IRIOuA max:PRSM1.5kw:Clamp.Volt 21.2V 

28 

L4B16 

6 

Si 

A344qy 

BV15.3-17.1 Vat IT1.0mA;VR13.7Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt22.5V 

29 

L4B18 

6 

Si 

A344qr 

BV16.8-19.1 Vat IT1.0mA;VR15.1Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt25.2V 

30 

L4B20 

6 

Si 

A344qy 

BV18.8-21.2Vat IT1.0mA;VR16.9Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw:ClamD.Volt27.7V ! 

31 

L4B22 

6 

Si 

A344qr 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt30.6V 

32 

L4B24 

6 

Si 

A344q y 

BV22.7-25.9Vat IT1.0mA;VR20.4Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt33.2V 

33 

L4B27 

6 

Si 

A344qy 

BV25.1-28.9Vat IT1.0mA:VR22.5Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;ClamD.Volt37.5V 

34 

L4B30 

6 

Si 

A344q y 

BV28.0-32.0Vat IT1.0mA;VR25.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt41.4V 

35 

L4B33 

6 

Si 

A344qv 

BV31.0-35.0Vat IT1,0mA;VR27.9Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt45.7V 

36 

L4B36 

6 

Si 

A344qy 

BV34.0-38.0Vat IT1.0mA;VR30.6Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw:ClamD.Volt49.9V 

37 

L4B39 

6 

Si 

A344qY 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA;VR33.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt53.9V 

38 

L4B43 

6 

Si 

A344qY 

BV40.0-46.0Vat IT1.0mA;VR36.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt59.3V 

39 

L4B47 

6 

Si 

A344qy 

BV44.0-50.0Vat IT1.0mA;VR39.6Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;ClamD.Volt64.8V 

40 

L4B51 

6 

Si 

A344qY 

BV48.0-54.0Vat IT1.0mA;VR43.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt70.1V 

41 

L4B56 

6 

Si 

A344qY 

BV52.0-60.0Vat IT1,0mA;VR46.8Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt77V 

42 

L4B62 

6 

Si 

A344qy 

BV58.0-66.0Vat IT1.0mA:VR52.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;ClamD.Volt85V 

43 

L4B68 

6 

Si 

A344qv 

BV64.0-72.0Vat IT1.0mA;VR57.6Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt92V 

44 

L4B75 

6 

Si 

A344qv 

BV70.0-79.0Vat IT1.0mA;VR63.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt103V 

45 

L4B82 

6 

Si 

A344cjy 

BV77.0-87.0Vat IT1.0mA;VR69.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw:ClamD.Volt113V 

46 

L4B91 

6 

Si 

A344qv 

BV85.0-96.0Vat IT1.0mA;VR76.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt125V 

47 

L4B100 

6 

Si 

A344q y 

BV94.0-106Vat IT1.0mA;VR84.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt137V 

48 

L4B110 

6 

Si 

A344qy 

BV104-116Vat IT1.0mA;VR93.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;ClamD.Volt152V 

49 

L4B120 

6 

Si 

A344qv 

BV114-127Vat IT1.0mA;VR102Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Vo!t165V 

50 

L4B130 

6 

Si 

A344qv 

BV124-141 Vat IT1.0mA;VR111Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt179V 

51 

L4B150 

6 

S> 

A344qy 

BV138-156Vat !T1.0mA:VR124Vat IR lOuAmaxrPRSM 1.5kw:ClamD.Volt207V 

52 

L4B160 

6 

Si 

A344qY 

BV150-171 Vat IT1.0mA;VR137Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt230V 

53 

L4B180 

6 

Si 

A344qY 

BV168-191 Vat ITl.0mA;VR151Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt246V 

54 

L4B200 

6 

Si 

A344oy 

BV188-212Vat IT1.0mA:VR169Vat IR 10uAmax:PRSM 1.5kw;ClamD.Volt274V 

55 

L4H5.4 

6 

Si 

A344qv 

BV5.3-5.5Vat IT5.0mA;VR4.7Vat IR1.0Amax;PRSM1.5kw;Clamp.Volt8.0V 

56 

L4H6.2A 

6 

Si 

A344q y 

BV6.0-6.4Vat IT1.0mA;VR5.0Vat IR300Amax;PRSM1.5kw;Clamp.Volt8.0V 

57 

L6B5.1 

6 

Si 

S29cy 

BV4.8-5.4Vat IT25mA:VR4.2Vat IR15mAmax:PRSM50kw:Clamp Volt8.0V 

58 

L6B5.6 

6 

Si 

S29cy 

BV5.3-5.9Vat IT25mA;VR4.7Vat IR15mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt8.0V 

59 

L6B6.2 

6 

Si 

S29cy 

BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR10mAmax;PRSM50kw;Clamp VoltlOV 

60 

L6B6.8 

6 

Si 

S29cy 

BV6.4-7.2Vat IT25mA:VR5.7Vat IR5.0mAmax;PRSM50kw:ClamD Volt10.5V 

61 

L6B7.5 

6 

Si 

S29cy 

BV7.1-7.9Vat IT25mA;VR6.3Vat IR1.0mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt11.3V 

62 

L6B8.2 

6 

Si 

S29cy 

BV7.7-8.7Vat IT25mA;VR6.9Vat IR1,0mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt12.1V 

63 

L6B9.1 

6 

Si 

S29cy 

BV8.6-9.6Vat IT10mA;VR7.7Vat IR500mAmax:PRSM50kw;ClamD Volt13.4V 

64 

L6B10 

6 

Si 

S29cy 

BV9.5-10.5Vat IT10mA;VR8.5Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 14.5V 

65 

L6B11 

6 

Si 

S29cy 

BV10.4-11.6Vat IT10mA;VR9.3Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 15.6V 

66 

L6B12 

6 

Si 

S29cy 

BV11.4-12.7Vat IT10mA;VR10.2Vat IR100uAmax;PRSM50kw:ClamD Volt 16.7V 

67 

L6B13 

6 

Si 

S29cy 

BV12.4-14.IVat IT10mA;VR11.1 Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 18.2V 

68 

L6B15 

6 

Si 

S29cy 

BV13.8-15.6Vat IT10mA;VR12.4Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 21.2V 

69 

L6B16 

6 

Si 

S29cy 

BV15.3-17.1 Vat IT10mA;VR13.7Vat IR100uAmax;PRSM50kw;ClamD Volt 22.5V 

70 

L6B18 

6 

Si 

S29cy 

BV16.8-19.1Vat IT10mA;VR15.1 Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 25.2V 

71 

L6B20 

6 

Si 

S29cy 

BV18.8-21.2Vat IT10mA;VR16.9Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 27.7V 

72 

L6B22 

6 

Si 

S29cy 

BV20.8-23.3Vat IT10mA;VR18.7Vat IR100uAmax;PRSM50kw;ClamD Volt 30.6V 

73 

L6B24 

6 

Si 

S29cy 

BV22.7-25.9Vat IT 10mA;VR20.4Vat IR IOOuA max;PRSM 50kW;Clamp Volt 33.2V 

74 

L6B27 

6 

Si 

S29cy 

BV25.1-28.9Vat IT10mA;VR22.5Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 37.5V 

75 

L6B30 

6 

Si 

S29cy 

BV28.0-32.0Vat IT10mA;VR25.2Vat IR100uAmax;PRSM50kw:ClamD Volt 41.4V 

76 

L6B33 

6 

Si 

S29cy 

BV31.0-35.0Vat IT10mA;VR27.9Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 45.7V 

77 

L6B36 

6 

Si 

S29cy 

BV34.0-38.0Vat IT10mA;VR30.6Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 49.9V 

78 

L6B39 

6 

Si 

S29cy 

BV37.0-41.0Vat IT10mA:VR33.2Vat IR100uAmax;PRSM50kw:ClamD Volt 53.9V 

79 

L6B43 

6 

Si 

S29cy 

BV40.0-46.0Vat IT10mA;VR36.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 59.3V 

80 

L6B47 

6 

Si 

S29cy 

BV44.0-50.0Vat IT10mA;VR39.6Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 64.8V 

81 

L6B51 

6 

Si 

S29cy 

BV48.0-54.0Vat IT10mA:VR43.2Vat IR100uAmax:PRSM50kw:ClamD Volt 70.1V 

82 

L6B56 

6 

Si 

S29cy 

BV52.0-60.0Vat IT10mA;VR46.8Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 77.0V 

83 

L6B62 

6 

Si' 

S29cy 

BV58.0-66.OVat IT10mA;VR52.2Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 85.0V 

84 

L6B68 

6 

Si 

S29cy 

BV64.0-72.0Vat !T10mA:VR57.6Vat IR100uAmax:PRSM50kw:ClamD Volt 92.0V 

85 

L6B75 

6 

Si 

S29cy 

BV70.0-79.0Vat IT10mA;VR63.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 103V 

86 

L6B82 

6 

Si 

S29cy 

BV77.0-87.0Vat IT10mA;VR69.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 113V 

87 

L6B91 

6 

Si 

S29cy 

BV85.0-96.0Vat IT10mA:VR76.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw:Clamp Volt 125V 

88 

L6B100 

6 

Si 

S29cy 

BV94.0-106Vat IT10mA;VR84.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 137V 

89 

L6B110 

6 

Si 

S29cy 

BV104-116Vat IT 10mA;VR93.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 152V 

90 

L6B120 

6 

Si 

S29cy 

BV114-127Vat IT10mA:VR102Vat IR100uAmax:PRSM50kw:ClamD Volt 165V 

91 

L6B130 

6 

Si 

S29cy 

BV124-141 Vat IT10mA;VR111Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 179V 

92 

L6B150 

6 

Si 

S29cy 

BV138-156Vat IT10mA;VR124Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 207V 

93 

L6B160 

6 

Si 

S29cy 

BV153-171 Vat IT10mA:VR137Vat IR100uAmax:PRSM50kw:C!amD Volt 230V 

94 

L6B180 

6 

Si 

S29cv 

BV168-191 Vat IT10mA;VR151 Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 246V 

95 

L6B200 

6 

Si 

S29cy 

BV188-212Vat IT10mA;VR169Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 274V 

96 

L6H5.4 

6 

Si 

S29cy 

BV5.3-5.5Vat IT25mA;VR4.7Vat IR15mAmax:PRSM50kw:ClamD Volt 7.5V 

97 

L6H6.2A 

6 

Si 

S29cv 

BV6.0-6.4Vat IT10mA;VR5.0Vat IR5.0mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 8.0V 

98 

L7B5.1 

6 

Si 

S87jY 

BV4.8-5.4Vat IT25mA;VR4.2Vat IR10mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

99 

L7B5.6 

6 

Si 

S87iY 

BV5.3-5.9Vat IT25mA:VR4.7Vat IR5.0mAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 8.0V 

100 

L7B6.2 

6 

Si 

S87j y 

BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR2.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10V 

101 

L7B6.8 

6 

Si 

S87jY 

BV6.4-7.2Vat IT10mA;VR5.7Vat IR1.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10.5V 

102 

L7B7.5 

6 

Si 

S87iY 

BV7.1-7.9Vat IT10mA:VR6.3Vat IR500uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 11.3V 

103 

L7B8.2 

6 

Si 

S87jY 

BV7.7-8.7Vat IT10mA;VR6.9Vat IR200uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 12.1V 

104 

L7B9.1 

6 

Si 

S87jY 

BV8.6-9.6Vat IT1.0mA;VR7.7Vat IR50uAmax;PRSM9.0kw;Ciamp Volt 13.4V 

105 

L7B10 

6 

Si 

S87iY 

BV9.5-10.5Vat IT1.0mA;VR8.5Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 14.5V 

106 

L7B11 

6 

Si 

S87jY 

BV10.4-11.6Vat IT1.0mA;VR9.3Vat !R10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 15.6V 

107 

L7B12 

6 

Si 

S87jy 

BV11.4-12.7Vat IT1.0mA;VR10.2Vat !R10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 16.7V 

108 

L7B13 

6 

Si 

S87iY 

BV12.4-14.IVat IT1.0mA:VR11.1Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 18.2V 

109 

L7B15 

6 

Si 

S87jY 

BV13.8-15.6Vat IT1.0mA;VR12.4Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 21.2V 

110 

L7B16 

6 

Si 

S87iv 

BV15.3-17.IVat IT1.0mA:VR13.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;ClamD Volt 22.5V 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. 


LINE 

No. 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES" B 'P° lar & Uni P° lar T vP es (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


in 

T 

Y 

P 

E 


[MAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

L7B18 

6 

Si 

S87 

▼ 

&V16.8-19.1 Vat ITl.0mA;VR15.lVat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 25.2V 

2 

L7B20 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV18.8-21.2Vat IT1.0mA;VR16.9Vat IR10uAmax;PR3M9.0kw;Clamp Volt 27.7V 

3 

L7B22 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;ClamD Volt 30.6V 

4 

L7B24 

6 

Si 

S87 

y 

BV22.7-25.9Vat IT1.0mA;VR20.4Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 33.2V 

5 

L7B27 

6 

Si 

S87 

y 

BV25.1-28.9Vat IT1.0mA;VR22.5Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 37.5V 

6 

L7B30 

6 

Si 

S87 

y 

BV28.0-32.0Vat IT1.0mA;VR25.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamo Volt 41.4V ! 

7 

L7B33 

6 

Si 

S87 

y 

BV31.0-35.0Vat IT1.0mA;VR27.9Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 45.7V 

8 

L7B36 

6 

Si 

S87 

y 

BV34.0-38.0Vat IT1.0mA;VR30.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 49.9V 

9 

L7B39 

6 

Si 

S87 

y 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA:VR33.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamo Volt 53.9V 

10 

L7B43 

6 

Si 

S87 

y 

BV40.0-46.0Vat IT1.0mA;VR36.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 59.3V 

11 

L7B47 

6 

Si 

S87 

y 

BV44.0-50.0Vat IT1.0mA;VR39.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 64.8V 

12 

L7B51 

6 

Si 

S87 

y 

BV48.0-54.0Vat IT1.0mA:VR43.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamb Volt 70.1V 

13 

L7B56 

6 

Si 

S87 

y 

BV52.0-60.0Vat IT1.0mA;VR46.8Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 77.0V 

14 

L7B62 

6 

Si 

S87 

y 

BV58.0-66.0Vat IT1.0mA;VR52.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 85.0V 

15 

L7B68 

6 

Si 

S87 

y 

BV64.0-72.0Vat IT1.0mA:VR57.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 92.0V 

16 

L7B75 

6 

Si 

S87 

y 

BV70.0-79.0Vat IT1.0mA;VR63.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 103V 

17 

L7B82 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV77.0-87.0Vat IT1.0mA;VR69.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 113V 

18 

L7B91 

6 

Si 

S87 

y 

BV85.0-96.0Vat IT1.0mA;VR76.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;ClamD Volt 125V 

19 

L7B100 

6 

Si 

S87 

y 

BV94.0-106Vat IT1.0mA;VR84.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 137V 

20 

L7B110 

6 

Si 

S87 

y 

BV104-116Vat IT1.0mA;VR93.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 152V 

21 

L7B120 

6 

Si 

S87 

y 

BV114-127Vat IT1.0mA:VR102Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;ClamD Volt 165V 

22 

L7B130 

6 

Si 

S87 

y 

BV124-141 Vat IT1.0mA;VR111Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 179V 

23 

L7B150 

6 

Si 

S87 

y 

BV138-156Vat IT1.0mA;VR124Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 207V 

24 

L7B160 

6 

Si 

S87 

y 

BV153-171 Vat IT1.0mA;VR137Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 230V 

25 

L7B180 

6 

Si 

S87 

y 

BV168-191 Vat IT1.0mA;VR151Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 246V 

26 

L7B200 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV188-212Vat IT1.0mA;VR169Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 274V 

27 

L7H5.4 

6 

Si 

S87 

y 

BV5.3-5.5Vat IT25mA:VR4.7Vat IR5.0mAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 7.5V 

28 

L7H6.2A 

nr 

Si 

S87 

y 

BV6.0-6.4Vat IT1.0mA;VR5.0Vat IR300uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

29 

L8B5.1 

6 

Si 

A21av 

BV4.8-5.4Vat IT25mA;VR4.2Vat IR10mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

30 

L8B5.6 

6 

Si 

A21ay 

BV5.3-5.9Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamo Volt 8.0V 

31 

L8B6.2 

6 

Si 

A21av 

BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR2.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10V 

32 

L8B6.8 

6 

Si 

A21ay 

BV6.4-7.2Vat IT10mA;VR5.7Vat IR1.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10.5V 

33 

L8B7.5 

6 

Si 

A21ay 

BV7.1-7.9Vat IT10mA:VR6.3Vat IR500uAmax:PRSM9.0kw;ClarriD Volt 11.3V 

34 

L8B8.2 

6 

Si 

A21ay 

BV7.7-8.7Vat IT10mA;VR6.9Vat IR200uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 12.1V 

35 

L8B9.1 

6 

Si 

A21ar 

BV8.6-9.6Vat IT1.0mA;VR7.7Vat IR50uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 13.4V 

36 

L8B10 

6 

Si 

A21ay 

BV9.5-10.5Vat IT1.0mA;VR8.5Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 14.5V 

37 

L8B11 

6 

Si 

A21ay 

BV10.4-11.6Vat IT1.0mA;VR9.3Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 15.6V 

38 

L8B12 

6 

Si 

A21ay 

BV11.4-12.7Vat ITl.0mA;VR10.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 16.7V 

39 

L8B13 

6 

Si 

A21ay 

BV12.4-14.1 Vat ITl.0mA:VR11.IVat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamb Volt 18.2V 

40 

L8B15 

6 

Si 

A21av 

BV13.8-15.6Vat IT1.0mA;VR12.4Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 21.2V 

41 

L8B16 

6 

Si 

A21av 

BV15.3-17.1 Vat IT1.0mA;VR13.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 22.5V 

42 

L8B18 

6 

Si 

A21ay 

BV16.8-19.1 Vat IT1.0mA;VR15.1Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamb Volt 25.2V 

43 

L8B20 

6 

Si 

A21ay 

BV18.8-21.2Vat IT1.0mA;VR16.9Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 27.7V 

44 

L8B22 

6 

Si 

A21av 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 30.6V 

45 

L8B24 

6 

Si 

A21av 

BV22.7-25.9Vat IT1,0mA;VR20.4Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamo Volt 33.2V 

46 

L8B27 

6 

Si 

A21ay 

BV25.1-28.9Vat IT1.0mA;VR22.5Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 37.5V 

47 

L8B30 

6 

Si 

A21av 

BV28.0-32.0Vat IT1,0mA;VR25.2Vat IR10uAmax;PR3M9.0kw;Clamp Volt 41.4V 

48 

L8B33 

6 

Si 

A21av 

BV31.0-35.0Vat IT1,0mA;VR27.9Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 45.7V 

49 

L8B36 

6 

Si 

A21ay 

BV34.0-38.0Vat IT1.0mA;VR30.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 49.9V 

50 

L8B39 

6 

Si 

A21ay 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA;VR33.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 53.9V 

51 

L8B43 

6 

Si 

A21ay 

BV40.0-46.0Vat IT1.0mA;VR36.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 59.3V 

52 

L8B47 

6 

Si 

A21ay 

BV44.0-50.0Vat IT1.0mA;VR39.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 64.8V 

53 

L8B51 

6 

Si 

A21ay 

BV48.0-54.0Vat IT1.0mA;VR43.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 70.1V 

54 

L8B56 

6 

Si 

A21ay 

BV52.0-60.0Vat IT1.0mA;VR46.8Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 77.0V 

55 

L8B62 

6 

Si 

A21av 

BV58.0-66.0Vat IT1.0mA;VR52.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 85.0V 

56 

L8B68 

6 

Si 

A21ay 

BV64.0-72.0Vat IT1.0mA;VR57.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 92.0V 

57 

L8B75 

6 

Si 

A21ay 

BV70.0-79.0Vat IT1.0mA;VR63.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 103V 

58 

L8B82 

6 

Si 

A21ay 

BV77.0-87.0Vat IT1.0mA;VR69.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 113V 

59 

L8B91 

6 

Si 

A21ay 

BV85.0-96.0Vat IT1.0mA;VR76.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 125V 

60 

L8B100 

6 

Si 

A21ay 

BV94.0-106Vat IT1.0mA;VR84.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 137V 

61 

L8B110 

6 

Si 

A21ay 

BV104-116Vat IT 1.0mA;VR93.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 152V 

62 

L8B120 

6 

Si 

A21ay 

BV114-127Vat IT1.0mA;VR102Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 165V 

63 

L8B130 

6 

Si 

A21ay 

BV124-141 Vat IT1.0mA:VR111Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 179V 

64 

L8B150 

6 

Si 

A21ay 

BV138-156Vat IT1.0mA;VR124Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 207V 

65 

L8B160 

6 

Si 

A21av 

BV153-171 Vat IT1.0mA;VR137Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 230V 

66 

L8B180 

6 

Si 

A21ay 

BV168-191 Vat IT1.0mA;VR151 Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 246V 

67 

L8B200 

6 

Si 

A21ay 

BV188-212Vat IT1.0mA;VR169Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 274V 

68 

L8H5.4 

6 

Si 

A21ay 

BV5.3-5.5Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 7.5V 

69 

L8H6.2A 

6 

Si 

A21ay 

BV6.0-6.4V at IT1.0mA;VR5.0V at IR300uA max; PRSM9.0kW; Clamp Volt 8.0V 

70 

L9B5.1 

IT 

Si 

A19dy 

BV4.8-5.4Vat IT25mA;VR4.2Vat IR10mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

71 

L9B5.6 

6 

Si 

A19dy 

BV5.3-5.9Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

72 

L9B6.2 

6 

Si 

A19dy 

BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR2.0mAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 10.0V 

73 

L9B6.8 

6 

Si 

A19dy 

BV6.4-7.2Vat IT10mA;VR5.7Vat IR1.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10.5V 

74 

L9B7.5 

6 

Si 

A19dv 

BV7.1-7.9Vat IT10mA;VR6.3Vat IR500uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 11.3V 

75 

L9B8.2 

6 

Si 

A19dy 

BV7.7-8.7Vat IT10mA;VR6.9Vat IR200uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 12.1V 

76 

L9B9.1 

6 

Si 

A19dy 

BV8.6-9.6Vat IT1.0mA;VR7.7Vat IR50uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 13.4V 

77 

L9B10 

6 

Si 

A19dy 

BV9.5-10.5Vat IT1.0mA;VR8.5Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 14.5V 

78 

L9B11 

_gj 

Si 

A19dy 

BV10.4-11.6Vat IT1.0mA;VR9.3Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 15.6V 

79 

L9B12 

6 

Si 

A19dy 

BV11.4-12.7Vat IT1.0mA;VR10.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 16.7V 

80 

L9B13 

6 

Si 

A19dy 

BV12.4-14.1Vat IT1.0mA;VR11.1Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 18.2V 

81 

L9B15 

6 

Si 

A19dy 

BV13.8-15.6Vat IT1.0mA:VR12.4Vat IR10iJAmax:PRSM9.0kvv:Clamp Volt 21.2V 

82 

L9B16 

6 

Si 

A19dy 

BV15.3-17.1 Vat IT1.0mA;VR13.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 22.5V 

83 

L9B18 

6 

Si 

A19dy 

BV16.8-19.1 Vat IT1.0mA;VR15.1 Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 25.2V 

84 

L9B20 

6 

Si 

A19dy 

BV18.8-21.2Vat IT1.0mA;VR16.9Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 27.7V 

85 

L9B22 

6 

Si 

A19dy 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 30.6V 

86 

L9B24 

6 

Si 

A19dy 

BV22.7-25.9Vat IT1.0mA;VR20.4Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 33.2V 

87 

L9B27 

6 

Si 

A19dy 

BV25.1-28.9Vat IT1.0mA;VR22.5Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 37.5V 

88 

L9B30 

6 

Si 

A19dy 

BV28.0-32.0Vat IT1.0mA;VR25.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 41.4V 

89 

L9B33 

6 

Si 

A19dy 

BV31.0-35.0Vat IT1.0mA;VR27.9Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 45.7V 

90 

L9B36 

6 

Si 

A19dy 

BV34.0-38.0Vat IT1.0mA:VR30.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 49.9V 

91 

L9B39 

6 

Si 

A19dy 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA;VR33.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 53.9V 

92 

L9B43 

6 

Si 

A19dy 

BV40.0-46.0Vat IT1.0mA;VR36.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 59.3V 

93 

L9B47 

6 

Si 

A19dy 

BV44.0-50.0Vat IT1.0mA;VR39.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 64.8V 

94 

L9B51 

6 

Si 

A19dy 

BV48.0-54.0Vat IT1.0mA;VR43.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 70.1V 

95 

L9B56 

6 

Si 

A19dy 

BV52.0-60.0Vat IT1.0mA;VR46.8Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 77.0V 

96 

L9B62 

6 

Si 

A19dy 

BV58.0-66.0Vat IT1.0mA;VR52.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 85.0V 

97 

L9B68 

6 

Si 

A19dy 

BV64.0-72.0Vat IT1.0mA;VR57.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 92.0V 

98 

L9B75 

6 

Si 

A19dy 

BV70.0-79.0Vat IT1.0mA;VR63.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 103V 

99 

L9B82 

6 

Si 

A19dy 

BV77.0-87.0Vat IT1,0mA:VR69.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 113V 

100 

L9B91 

6 

Si 

A19dy 

BV85.0-96.0Vat IT1.0mA;VR76.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 125V 

101 

L9B100 

6 

Si 

A19dy 

BV94.0-106Vat IT 1.0mA;VR84.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 137V 

102 

L9B110 

6 

Si 

A19dy 

BV104-116Vat IT1.0mA;VR93.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 152V 

103 

L9B120 

6 

Si 

A19dy 

BV114-127Vat IT1.0mA;VR102Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 165V 

104 

L9B130 

6 

Si 

A19dy 

BV124-141 Vat IT1.0mA;VR111 Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 179V 

105 

L9B150 

6 

Si 

A19dy 

BV138-156Vat IT1.0mA:VR124Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;C!amD Volt 207V 

106 

L9B160 

6 

Si 

A19dy 

BV153-171 Vat IT1.0mA;VR137Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 230V 

107 

L9B180 

6 

Si 

A19dy 

BV168-191 Vat IT1.0mA;VR151 Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 246V 

108 

L9B200 

6 

Si 

A19dv 

BV188-212Vat IT1.0mA:VR169Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 274V 

109 

L9H5.4 

6 

Si 

A19dy 

BV5.3-5.5Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 7.5V 

110 

L9H6.2A 

6 

Si 

A19dy 

BV6.0-6.4Vat IT1,0mA:VR5.0Vat IR300uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 
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7. 

TRANSIENT S 

IUPPRESSC 

►R DIODES " Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) andts)type no 

LINE 

No. 

SJ 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

LC6.5 

6 

Si 

TOT3 

VC 12.3V max;N/R 6.5V;BV8.82 max at 10mA;Temp 175°C max Oper ” 

2 

LC6.5A 

6 

Si 

D013 

VC 11.2V max;VR 6.5V;BV 7.98V max at 10mA;Temp 175°C max Oper 

3 

LC7.0 

6 

Si 

D013 

VC 13.3V max:VR 7.0V:BV 9.51V max at 10mA;TemD 175 e C max ODer 

4 

LC7.0A 

6 

Si 

D013 

VC 12V max;VR 7.0V;BV 8.60V max at 10mA;Temp 175°C max Oper 

5 

LC7.5 

6 

Si 

D013 

VC 14.3V max;VR 7.5V;BV 10.2V max at 10mA;Temp 175 # C max Oper 

6 

LC7.5A 

6 

Si 

D013 

VC 12.9V max:VR 7.5V:BV 9.21V max at 10mA:TemD 175°C max ODer 

7 

LC8.0 

6 

Si 

D013 

VC15V max; VR 8.0V; BV 10.9V max at 1.0mA; Temp 175°Cmax Oper 

8 

LC8.0A 

6 

Si 

D013 

VC13.6V max;VR8.0V;BV9.83 max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

9 

LC8.5 

6 

Si 

D013 

VC15.9V max: VR8.5V: BV11.5V max at 1.0mA: TemD 175°C max ODer 

10 

LC8.5A 

6 

Si 

D013 

VC 14.4V max;VR 8.5V; BV 10.4V max at 1.0mA; Temp 175°Cmax Oper 

11 

LC9.0 

6 

Si 

D013 

VC16.9V max; VR 9.0V; BV12.2V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

12 

LC9.0A 

6 

Si 

D013 

VC15.4V max:VR9.0V:BV11.1V max at 1.0mA:TenriD 175°C max ODer 

13 

LC10 

6 

Si 

D013 

VC18.8 V max; VR10V; BV 13.6V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

14 

LC10A 

6 

Si 

D013 

VC 17V max;VR10V;BV12.3V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

15 

LC11 

6 

Si 

3013 

VC 20.1V max: VR11V: BV 14.9V max at 1.0mA: TemD 175°C max ODer 

16 

LC11A 

6 

Si 

3013 

VC 18.2V max; VR 11V; BV 13.5V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

17 

LC12 

6 

Si 

3013 

VC 22V max; VR 12V; BV 16.3V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

18 

LC12A 

6 

Si 

3013 

VC 19.9V max: VR 12V: BV 14.7V max at 1.0mA: TemD 175°C max ODer 

19 

LC13 

6 

Si 

3013 

VC 23.8V max; VR 13V; BV 17.6V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

20 

LC13A 

6 

Si 

3013 

VC 21.5V max; VR 13V; BV 15.9V max at 1.0mA; Temp 175 # C max Oper 

21 

LC14 

6 

Si 

D013 

VC 25.8V max: VR 14V: BV 19.1V max at 1.0mA: TemD 175°C max ODer 

22 

LC14A 

6 

Si 

D013 

VC 23.2V max; VR 14V; BV 17.2V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper [ 

23 

LC15 

6 

Si 

3013 

VC 26.9V max; VR15V; BV 20.4V max at 1.0mA; Temp 175 # C max Oper 

24 

LC15A 

6 

Si 

3013 

VC 24.4V max: VR 15V: BV 18.5V max at 1.0mA: Temp 175°C max ODer 

25 

LC16 

6 

Si 

3013 

VC 28.8V max; VR 16V; BV 21.8V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

26 

LC16A 

6 

Si 

3013 

VC26V max;VR16V;BV19.7V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

27 

LC17 

6 

Si 

D013 

VC30.5V max:VR17V;BV23.1 V max at 1.0mA;TenriD 175°C max Oper 

28 

LC17A 

6 

Si 

D013 

VC 27.6V max; VR 17V; BV 20.9V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper i 

29 

LC18 

6 

Si 

D013 

VC 23.2V max; VR 18V; BV 24.4V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

30 

LC18A 

6 

Si 

D013 

VC 29.2V max; VR 18V: BV 22.1V max at 1.0mA: Temp 175°C max Oper 

31 

LC20 

6 

Si 

D013 

VC 35.8V max;VR 20V;BV27.1V max at 1.0mA;Temp 175’C max Oper 

32 

LC20A 

6 

Si 

D013 

VC 32.4V max;VR 20V;BV 24.5V max at 1.0mA;Temp 175° max Oper 

33 

LC22 

6 

Si 

D013 

VC 39.4Vmax: VR 22V:BV29.8V max at 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

34 

LC22A 

6 

Si 

D013 

VC 35.5V max;VR 22V;BV26.9V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

35 

LC24 

6 

Si 

D013 

VC 43V max;VR 24V;BV 32.6V maxat 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

36 

LC24A 

6 

Si 

D013 

VC 38.9V max:VR 24V:BV 29.5V max at 1.0mA:TemD 175 C C max ODer 

37 

LC26 

6 

Si 

D013 

VC 46.6V max;VR 26V;BV35.3V max at 1.0ma;Temp 175°C max Oper: 

38 

LC26A 

6 

Si 

D013 

VC 42.1V max;VR 26V;BV31.9V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

39 

LC28 

6 

Si 

D013 

VC 50.1V max:VR 28V:BV 38V maxat 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

40 

LC28A 

6 

Si 

D013 

VC 45.4V max;VR 28V;BV 34.4V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

41 

LC30 

6 

Si 

D013 

VC 53.5V max;VR 30V;BV 40.7V max at 1.0mA;Temp 175°C max Operr 

42 

LC30A 

6 

Si 

D013 

VC 48.4V max:VR 30V:BV 36.8V max at 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

43 

LC33 

6 

Si 

D013 

VC59V max;VR33V;BV44.9V max at1.0mA;Temp 175°C max Oper 

44 

LC33A 

6 

Si 

D013 

VC53.3V max;VR33V;BV40.6Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

45 

LC36 

6 

Si 

D013 

VC 64.3 V max; VR36V: BV 48.9V max at 1.0mA: TemD 175°C max Oper 

46 

LC36A 

6 

Si 

D013 

VC 58.1V max; VR 36V; BV 44.2V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

47 

LC40 

6 

Si 

D013 

VC 71.4V max; VR 40V; BV 54.3V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 1 

48 

LC40A 

6 

Si 

D013 

VC 64.5V max: VR 40V: BV 49.1V max at 1.0 mA: TemD 175'C max ODer 

49 

LC43 

6 

Si 

D013 

VC76.7Vmax;VR43V;BV58.4Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

50 

LC43A 

6 

Si 

D013 

VC 69.4V max; VR 43V; BV 52.8Vmax at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

51 

LC45 

6 

Si 

D013 

VC 80.3V max: VR 45V: BV 61.1V max at 1.0mA: iemD 1 r5 : C max UDer 

52 

LC45A 

6 

Si 

D013 

VC72.7Vmax;VR45V;BV55.3Vmax at 1.0mA;Temp 175*C max Oper 

53 

LC48 

6 

Si 

D013 

VC 85.5V max; VR 48V; BV 65.1V max at 1.0mA; Temp 175*0 max Oper 

54 

LC48A 

6 

Si 

D013 

VC 77.4V max; VR 48V: BV 58.9V max at 1.0mA: Temp 175°C max Oper 

55 

LC51 

6 

Si 

0013 

VC91.1V max; VR 51V; BV 69.3V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

56 

LC51A 

6 

Si 

D013 

VC 82.4V max; VR 51V; BV 62.7V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

57 

LC54 

6 

Si 

D013 

VC 96.3V max: VR 54V: BV 73.3V max at 1.0mA: Temp 175*C max ODer 

58 

LC54A 

6 

Si 

D013 

VC87.1V max;VR54V;BV66.3V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

59 

LC58 

6 

Si 

D013 

VC 103V max; VR 58V; BV 78.7V max at 1.0mA; Temp 175 # C max Oper 

60 

LC58A 

6 

Si 

D013 

VC 93.6V max: VR 58V: BV 71.2V max at 1.0 mA: TemD 175“C max ODer 

61 

LC60 

6 

Si 

D013 

VC 107V max; VR 60V; BV 81.5V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

62 

LC60A 

6 

Si 

D013 

VC96.8V max; VR 60V; BV 73.7V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

63 

LC64 

6 

Si 

D013 

VC114V max:VR64V:BV86.9V max at 1.0mA;TemD 175°C max ODer 

64 

LC64A 

6 

Si 

D013 

VC103V max;VR64V;BV78.6V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

65 

LC70 

6 

Si 

D013 

VC125V max;VR70V;BV95.1V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

66 

LC70A 

6 

Si 

D013 

VC113V max:VR70V:BV86V max at 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

67 

LC75 

~6 1 

Si 

D013 

VC 134V max;VR 75V;BV 102V maxat 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

68 

LC75A 

6 

Si 

D013 

VC 121V max;VR 75V;BV 92.1V max at 1.0mA; Temp 175°C max Oper 

69 

LC80 

6 

Si 

D013 

VC 142V max:VR 80V:BV 108V maxat 1.0mA:TemD 175°C max Oper 

70 

LC80A 

6 

Si 

D013 

VC 129V max;VR 80V:BV 98V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

71 

LC90 

6 

Si 

□013 

VC 160V max;VR 90V; BV 122V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

72 

LC90A 

6 

Si 

D013 

VC 146V max:VR 90V:BV 111V maxat 1.0mA: TemD 175°C max ODer 

73 

LC100 

6 

Si 

D013 

VC 179V max;VR 100V;BV 136V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

74 

LC100A 

6 

Si 

D013 

VC 162V max;VR 100V;BV 123V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

75 

LC110 

6 

Si 

D013 

VC 196V max:VR 110V;BV 149V max at 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

76 

LC110A 

6 

Si 

D013 

VC 178V max;VR 110V.BV 135V max at 1.0mA;Temp 175 # C max Oper 

77 

LC120 

6 

Si 

D013 

VC 214V max;VR 120V;BV 163V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

78 

LC120A 

6 

Si 

D013 

VC 193V max:VR 120V:BV 147V max at 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

79 

LC130 

6 

Si 

D013 

VC 231Vmax;VR 130V;BV 176Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

80 

LC130A 

6 

Si 

D013 

VC 209Vmax;VR 130V;BV 159Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

81 

LC150 

6 

Si 

D013 

VC 268Vmax:VR 150V:BV 204Vmax at 1.0mA:TemD 175°C max ODer 

82 

LC150A 

6 

Si 

D013 

VC 243Vmax;VR 150V;BV 185Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

83 

LC160 

6 

Si 

D013 

VC 287V max; VR 160V; BV 218 V max at 1.0mA; Temp 175 # C max Oper 

84 

LC160A 

6 

Si 

D013 

VC 259V max: VR160V: BV 197V max at 1.0mA: TemD 175°C max ODer 

85 

LC170 

6 

Si 

D013 

VC 304V max; VR 170V; BV 231V max at 1.0mA; Temp 175 e C max Oper 

86 

LC170A 

6 

Si 

D013 

VC 1275Vmax;VR 170V;BV 209Vmax at 1.0mA;Temp 175 # C max Oper 

87 

LCC2 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction TvDe SuDDressorVBR 1.33V at 10mA:VR.80V:IR 10uAmax:C 517Dfmax at OV.I.OMHz 

88 

LCC3 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 2.0V at 10mA;VR1.2V;IR 10uAmax;C 319pf max at OV.I.OMHz 

89 

LCC4 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 2.7V at 10mA;VR1.6V;IR 10uAmax;C 259pf max at OV.I.OMHz 

90 

LCC5 

6 

Si 

A69ak 

BiDolar Junction TvDe SuDDressorVBR 3.3V at 10mA:VR2.0V:IR 10uAmax:C 191d1 max at OV.I.OMHz 

91 

LCC6 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type SuppressorjVBR 4.0V at 10mA;VR2.4V;IR 10uAmax;C 159pf max at OV.I.OMHz 

92 

LCC7 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 4.7V at 10mA;VR2.8V;IR 10uAmax;C 140pf max at OV.I.OMHz 

93 

LCC8 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction TvDe SuDDressorVBR 5.4V at 10mA:VR3.2V:IR 10uAmax:C 130Df max at OV.I.OMHz 

94 

LCC9 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor.VBR 6.0V at 10mA;VR3.6V;IR 10uAmax;C 114pf max at OV.I.OMHz 

95 

LCC10 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 6.7V at 10mA;VR4.0V;IR 10uAmax;C 102pf max at OV.I.OMHz 

96 

LCC11 

6 

Si 

A69ak 

BiDolar Junction TvDe SuDDressorVBR 7.3V at 10mA:VR4.4V:IR 10uAmax:C 93Df max at OV.I.OMHz 

97 

LCC12 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 8.0V at 10mA;VR4.8V;IR 10uAmax;C 86pf max at OV.I.OMHz 

98 

LCC13 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 8.7V at 10mA;VR5.2V;IR 10uAmax;C 79pf max at OV.I.OMHz 

99 

LCC14 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction TvDe SuDDressorVBR 9.4V at 10mA:VR5.6V:IR 10uAmax:C 74Df max at OV.I.OMHz 

100 

LCC15 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 10V at 10mA;VR 6.0V;IR 10uAmax;C 67pf max at OV.I.OMHz 

101 

LCC16 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 10.7V at 10mA;VR6.4V;IR 10uAmax;C 62pf max at OV.I.OMHz 

102 

LCE6.5 

6 

Si 

A298ar 

VC12.3V:VR6.5V;BV8.82Vmin:IR1.0mAmax;TemD 175 e C max ODer 

103 

LCE6.5A 

6 

Si 

A298ar 

VC11.2V;VR6.5V;BV7.98Vmin;IR1.0mAmax;Temp 175°C max Oper 

104 

LCE7.0 

6 

Si 

A298ar 

VC13.3V;VR7.0V;BV9.51Vmin;IR500uAmax;Temp 175°C max Oper 

105 

LCE7.0A 

6 

Si 

A298ar 

VC12V:VR7.0V:BV8.60Vmin:IR500 uA max:TerriD 175°Cmax ODer 

106 

LCE7.5 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.3V;VR7.5V;BV10.2Vmin;IR 250uA max;Temp 175*Cmax Oper 

107 

LCE7.5A 

6 

Si 

A298ar 

VC12.9V;VR7.5V;BV9.21Vmin;IR 250 uA max;Temp 175 e C max Oper 

108 

LCE8.0 

6 

Si 

A298ar 

VC15V:VR8.0V:BV10.9Vmin:IR100 uA max:TemD 175 e C max ODer 

109 

LCE8.0A 

6 

~Si 

A298ar 

VC13.6V;VR8.0V;BV9.83Vmin;IR IOOuA max;Temp 175°C max Oper 

110 

LCE8.5 

6 

Si 

A298ar 

VC 15.9V max: VR 8.5V: BV 11.5V max: IR 50uA max: TemD 175 # C max ODer 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR 


W 


Bipolar & Unipolar Types (Coni’d) 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


n&AT. 


DESCRIPTION 


DWG. 

NO. 


1 

LCE83A 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.4V max; VR 8.5V; BV 10.4V max IR 50uA max; Temp 175°C max Oper 

2 

LCE9.0 

6 

Si 

A298ar 

VC 16.9V max; VR 9.0V; BV 12.2V max; IR IOuA max; Temp 175 C C max Oper 

3 

LCE9.0A 

6 

Si 

A298ar 

VC 15.4V max: VR 9.0V: BV 11.1V max; IR IOuA max: Temp 175°C max Oper 

4 

LCE10 

6 

Si 

A298ar 

VC 18.8V max; VR 10V; BV 13.6V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

5 

LCE10A 

6 

Si 

A298ar 

VC 17V max; VR 10V; BV 12.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175 6 C max Oper 

6 

LCE11 

6 

Si 

A298ar 

VC 20.1V max: VR 11V: BV 14.9V max: IR 50uA max: Temp 175°C max Oper 

7 

LCE11A 

6 

Si 

A298ar 

VC 18.2V max; VR 11V; BV 13.5V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

8 

LCE12 

6 

Si 

A298ar 

VC 22V max; VR 12V; BV 16.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

9 

LCE12A 

6 

Si 

A298ar 

VC 19.9V max; VR 12V; BV 14.7V max; IR 5.0uA max: Temp 175°C max Oper 

10 

LCE13 

6 

Si 

A298ar 

VC 23.8V max; VR 13V; BV 17.6V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

11 

LCE13A 

6 

Si 

A298ar 

VC 21.5V max; VR 13V; BV 15.9V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

12 

LCE14 

6 

Si 

A298ar 

VC 25.8V max:VR 14V;BV 19.1V max:IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

13 

LCE14A 

6 

Si 

A298ar 

VC23.2Vmax;VR14V;BV7.2Vmax;IR5.0uAmax;Temp 175°C max Oper 

14 

LCE15 

6 

Si 

A298ar 

VC 26.9V max;VR 15V;BV 20.4V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

15 

LCE15A 

6 

Si 

A298ar 

VC 24.4V max:VR 15V;BV 18.5V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

16 

LCE16 

6 

Si 

A298ar 

VC 28.8V max;VR 16V;BV 21.8V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

17 

LCE16A 

6 

Si 

A298ar 

VC 26V max;VR 16V;BV 19.7V max;IR 5.0uA max;Temp 175 6 C max Oper. 

18 

LCE17 

6 

Si 

A298ar 

VC 30.5V max:VR 17V:BV 23.1V max:IR 5.0uA max:Temp 175°C max Oper. 

19 

LCE17A 

6 

Si 

A298ar 

VC 27.6V max;VR 17V;BV 20.9V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

20 

LCE18 

6 

Si 

A298ar 

VC 32.2V max;VR 18V;BV 24.4V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

21 

LCE18A 

6 

Si 

A298ar 

VC 29.2V max:VR 18V;BV 22.1V max:IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

22 

LCE20 

6 

Si 

A298ar 

VC 35.8V max;VR 20V;BV 27.1V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

23 

LCE20A 

6 

Si 

A298ar 

VC 32.4V max;VR 20V;BV 24.5V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

24 

LCE22 

6 

Si 

A298ar 

VC39.4Vmax;VR22V;BV29.8Vmax;IR 5.0uAmax; Temp 175*0 max Oper 

25 

LCE22A 

6 

Si 

A298ar 

VC35.5V max; VR22V;BV26.9V max; IR5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

26 

LCE24 

6 

Si 

A298ar 

VC 43V max; VR24V; BV 32.6Vmax; IR 5.0uA max; Temp 175°Cmax Oper 

27 

LCE24A 

6 

Si 

A298ar 

VC38.9V max:VR24V;BV29.5V max;IR5.0uAmax;Temp 175°C max Oper 

28 

LCE26 

6 

Si 

A298ar 

VC46.6V max;VR26V;BV35.3V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper 

29 

LCE26A 

6 

Si 

A298ar 

VC42.1V max;VR26V;BV31.9V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

30 

LCE28 

6 

Si 

A298ar 

VC50.1V max; VR28V; BV38V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C Oper 

31 

LCE28A 

6 

Si 

A298ar 

VC45.4V max; VR 28V; BV34.4V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C Oper 

32 

LCE30 

6 

Si 

A298ar 

VC53.5V max; VR 30V; BV40.7V max; IR 5.0uA max; Temp 175° C max Oper 

33 

LCE30A 

6 

Si 

A298ar 

VC 48.4V max: VR 30V: BV 36.8 V max: IR 5.0uA max: Temp 175 °C max Oper 

34 

LCE33 

6 

Si 

A298ar 

VC 59V max; VR33V; BV 44.9Vmax ; IR 5.0uA max; Temp 175°Cmax Oper 

35 

LCE33A 

6 

Si 

A298ar 

VC53.3V max; VR33V; BV40.6Vmax ; IR 5.0uA max; Temp 175°Cmax Oper 

36 

LCE36 

6 

Si 

A298ar 

VC 64.3V max;VR 36V; BV 48.9V max; IR 5.0uA max: Temp 175°C max Oper 

37 

LCE36A 

6 

Si 

A298ar 

VC 58.1V max; VR36V; BV 44.2V max;IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

38 

LCE40 

6 

Si 

A298ar 

VC 71.4V max; VR 40V; BV 54.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

39 

LCE40A 

6 

Si 

A298ar 

VC64.5V max;VR40V;BV49.1V max:IR5.0uA max;Temp 175°C max Oper 

40 

LCE43 

6 

Si 

A298ar 

VC76.7V max; VR43V; BV 58.4V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

41 

LCE43A 

6 

Si 

A298ar 

VC69.4 V max; VR 43V; BV 52.8V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

42 

LCE45 

6 

Si 

A298ar 

VC 80.3V max; VR 45V; BV 61.1V max; IR 5.0uA max: Temp 175°C max Oper I 

43 

LCE45A 

6 

Si 

A298ar 

VC 72.7V max; VR 45V; BV 55.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

44 

LCE48 

6 

Si 

A298ar 

VC 85.5 Vmax; VR 48V; BV 65.1V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

45 

LCE48A 

6 

Si 

A298ar 

VC 77.4V max; VR48V: BV 58.9V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

46 

LCE51 

6 

Si 

A298ar 

VC 91.1V max; VR 51V; BV 69.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

47 

LCE51A 

6 

Si 

A298ar 

VC 82.4V max; VR 51V; BV 62.7V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

48 

LCE54 

6 

Si 

A298ar 

VC 96.3V max:VR 54V;BV 73.3V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

49 

LCE54A 

6 

Si 

A298ar 

VC 87.1V max;VR 54V;BV 66.3V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

50 

LCE58 

6 

Si 

A298ar 

VC 103V max;VR 58V;BV 78.7V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

51 

LCE58A 

6 

Si 

A298ar 

VC 93.6V max;VR 58V;BV 71.2V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

52 

LCE60 

6 

Si 

A298ar 

VC 107V max;VR 60V;BV 81.5V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

53 

LCE60A 

6 

Si 

A298ar 

VC 96.8V max;VR 60V;BV 73.7V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

54 

LCE64 

6 

Si 

A298ar 

VC 114V max;VR 64V;BV 86.9V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

55 

LCE64A 

6 

Si 

A298ar 

VC 103V max;VR 64V;BV 78.6V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

56 

LCE70 

6 

Si 

A298ar 

VC 125V max;VR 70V;BV 95.1V max;IR 5.0uA max;Temp 175"C max Oper. 

57 

LCE70A 

6 

Si 

A298ar 

VC 113V max;VR 70V:BV 86V max:IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

58 

LCE75 

6 

Si 

A298ar 

VC 134V max;VR 75V;BV 102V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

59 

LCE75A 

6 

Si 

A298ar 

VC 121V max;VR 75V;BV 92.1V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

60 

LCE80 

6 

Si 

A298ar 

VC 142V max;VR 80V:BV 108V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper 

61 

LCE80A 

6 

Si 

A298ar 

VC 129V max;VR 80V;BV 98V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper 

62 

LCE90 

6 

Si 

A298ar 

VC 160V max;VR 90V;BV 122V max;IT 5.0uA max;Temp 175°C max Oper 

63 

LCE90A 

6 

Si 

A298ar 

VC 146V max:VR 90V:BV 111V max:IR 5.0uA max; Temp 175 C C max Oper 

64 

LCE100 

6 

Si 

A298ar 

VC 179V max;VR 100V;BV 136V max;IR 5.0uA max;Temp 175“C max Oper 

65 

LCE100A 

6 

Si 

A298ar 

VC 162V max;VR 100V;BV 123V max IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper 

66 

LCE110 

6 

Si 

A298ar 

VC 196V max:VR 110V:BV 149V max:IR 5.0uA max Temp 175‘C max Oper 

67 

LCE110A 

6 

Si 

A298ar 

VC 178V max;VR 110V;BV 135V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

68 

LCE120 

6 

Si 

A298ar 

VC 214V max;VR 120V;BV 163V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

69 

LCE120A 

6 

Si 

A298ar 

VC 193V max:VR 120V:BV 147V max:IR 5.0uA max:Temp 175°C max Oper. 

70 

LCE130 

6 

Si 

A298ar 

VC 231V max;VR 130V;BV 176V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

71 

LCE130A 

6 

Si 

A298ar 

VC 209V max;VR 130V;BV 159V max;IR 5.0uA max;Temp 175 fc C max Oper. 

72 

LCE150 

6 

Si 

A298ar 

VC 268V max;VR 150V:BV 204V max:IR 5.0uA max:Temp 175°C max Oper. 

73 

LCE150A 

6 

Si 

A298ar 

VC 243V max;VR 150V;BV 185V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

74 

LCE160 

6 

Si 

A298ar 

VC 287V max;VR 160V;BV 218V max;IR 5.0uA max;Temp 175 0 C max Oper. 

75 

LCE160A 

6 

Si 

A298ar 

VC 259V max:VR 160V:BV 197V max:IR 5.0uA max:Temp 175°C max Oper. 

76 

LCE170 

6 

Si 

A298ar 

VC 304V max;VR 170V;BV 231V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

77 

LCE170A 

6 

Si 

A298ar 

VC 275V max;VR 170V;BV 209V max;IR 5.0uA max;Temp 175°C max Oper. 

78 

MDA220 

6 

Si 

M999 

Secondary Transient Protector For Use in Telephone Subscriber Circuits. 

79 

ML8.2A 

6 

Si 

A356 

VBR 7.38-9.02Vdc;IT 150mAdc;IL 20uAdc;VSM 11.9Vp;ISM 44Ap;VM 6.1 Vdc 

80 

ML10A 

6 

Si 

A356 

VBR9.0-11.0Vdc;IT125mAdc;IL5.0uAdc;VSM 14.0Vp;ISM35.7Ap;VM7.6Vdc 

81 

ML20A 

6 

Si 

A356 

VBR18.0-22.0Vdc:IT65mAdc:IL1.0uAdc;VSM22.9Vo:ISM17.9Ao:VM15.2Vdc 

82 

ML30A 

6 

Si 

A356 

VBR27.0*33.0Vdc;IT40mAdc;IL1.0uAdc;VSM41.9Vp;ISM11.9Ap;VM22.8Vdc 

83 

ML39A 

6 

Si 

A356 

VBR35.1 -42.9Vdc;IT30mAdc;!L1.0uAdc;VSM54.5Vp;ISM9.2Ap,VM29.7Vdc 

84 

ML51A 

6 

Si 

A356 

VBR45.9-56.1 Vdc:IT25mAdc:IL1.0uAdc:VSM71.2Vp;ISM7.0Ap:VM38.8Vdc 

85 

ML60A 

6 

Si 

A356 

VBR54.0-66.0Vdc;IT20mAdc;IL1.0uAdc;VSM82.8Vp;ISM6.0Ap;VM47.1 Vdc 

86 

ML82A 

6 

Si 

A356 

VBR73.8-90.2Vdc;IT15mAdc;IL1.0uAdc;VSM119.5Vp;ISM4.4Ap;VM62.2Vdc 

87 

ML100A 

6 

Si 

A356 

VBR90.0-110.0Vdc:IT12mAdc:IL1.0uAdc:VSM139.7Vo:ISM3.6Ao:VM76.0Vdc 

88 

ML110A 

6 

Si 

A356 

VBR 99.0-121Vdc;IT 10mAdc;IL 1.0uAdc;VSM 167.6Vp;ISM 3.0Ap;VM 91.2Vdc 

89 

MPT5 

6 

Si 

D013v 

VR 5V;VB 6.0Vmin at 1.0mA;IR 300uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 160Amax 

90 

MPT8 

6 

Si 

D013 v 

VR 8V;VB 9.4Vmin at 1.0mA;IR 25uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP lOOAmax 

91 

MPT8C 

6 

Si 

D013 

VC 11.4V max;VR 8.0V;BV 9.4V min at 1.0mA;Temp 175°C max Oper. 

92 

MPT10 

6 

Si 

D013v 

VR 10V;VB 11.7Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP90Amax 

93 

MPT10C 

6 

Si 

D013 

VC 14.1V max:VR 10V:BV 11.7V min at 1.0mA;Temp 175°C max Ooer. 

94 

MPT12 

6 

Si 

D013v 

VR 12V;VB 14.1 Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 70Amax 

95 

MPT12C 

6 

Si 

D013 

VC 16.7V max;VR 12V;BV 14.1V min at 1.0mA;Temp 175°C max Oper. 

96 

MPT15 

6 

Si 

D013v 

VR 15V:VB 17.6Vmin at 1.0mA:IR *-#UAmax;Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 60Amax 

97 

MPT15C 

6 

Si 

D013 

VC 20.8V max;VR 15V;BV 17.6V min at 1.0mA;Temp 175 e C max Oper. 

98 

MPT18 

6 

Si 

D013v 

VR 18V;VB 21.2Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 50Amax 

99 

MPT18C 

6 

Si 

0013 

VC 24.8V max:VR 18V:BV 21.2V min at 1.0mA:Temp 175 9 C max Ooer. 

100 

MPT22 

6 

Si 

D013v 

VR 22V;VB 25.9Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 40Amax 

101 

MPT22C 

6 

Si 

D013 

VC 30.8V max;VR 22V;BV 25.9V min at 1.0mA;Temp 175 6 C max Oper. 

102 

MPT36 

6 

Si 

D013v 

VR 36V:VB 42.4Vmin at 1.0mA:IR 2.0uAmax:Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 23Amax 

103 

MPT36C 

6 

Si 

D013 

VC 50.6V max;VR 36V;BV 42.4V min at 1.0mA;Temp 175°C max Oper. 

104 

MPT45 

6 

Si 

D013v 

VR 45V;VB 52.9Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 19Amax 

105 

MPT45C 

6 

Si 

D013 

VC 63.3V max:VR 45V:BV 52.9V min at 1.0mA:Temo 175*C max Ooer. 

106 

MPTE5 

6 

Si 

A298ar 

IR 300uA at 5.0VRWM;6.0V(BR) min at IR 1.0mA;9.4V(CL) at Ipp 160A 

107 

MPTE5C 

6 

Si 

A298ar 

IR 300uA at 5.0VRWM;6.0V(BR) min at IR 1.0mA;9.4V(CL) at Ipp 160A 

108 

MPTE8 

6 

Si 

A298ar 

IR 25uA at 8.0VRWM;9.4V(BR) min at IR 1.0mA:15.0V(CL1 at loo 100A 

109 

MPTE8C 

6 

Si 

A298ar 

IR 25uA at 8.0VRWM;9.4V(BR) min at IR 1.0mA;15.0V(CL) at Ipp 100A 

110 

MPTE10 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 10VRWM:11.7V(BR) min at IR 1.0mA:16.7VfCL1 at loo 90A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


wr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


HdAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

MPTEWC- 

~TT 

si- 

A298ar- 

IR 2.0uA at 10VRWM;11.7V(BR) min at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A 

2 

MPTE12 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 12VRWM;14.1V(BR) min at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 70A 

3 

MPTE12C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 12VRWM:14.1V(BR) min at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Idd 70A 

4 

MPTE15 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 15VRWM;17.6V(BR) min at IR 1.0mA;25.0V(CL) at Ipp 60A 

5 

MPTE15C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 15VRWM;17.6V(BR) min at IR 1.0mA;25.0V(CL) at Ipp 60A 

6 

MPTE18 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 18VRWM;21.2V(BR) min at IR 1.0mA;30.0V(CL) at Idd 50A 

7 

MPTE18C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 18VRWM;21.2V(BR) min at IR 1.0mA;30.0V(CL) at Ipp 50A 

8 

MPTE22 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 22VRWM;25.9V(BR) min at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

9 

MPTE22C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 22VRWM;25.9V(BR) min at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Idd 40A 

10 

MPTE36 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1.0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

11 

MPTE36C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1.0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

12 

MPTE45 

6 

Si 

A69q* 

IR 2.0uA at 45VRWM:52.9V(BR) min at IR 1.0mA:78.9V(CL) at Idd 19A 

13 

MPTE45C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 45VRWM;52.9V(BR) min at IR 1.0mA;78.9V(CL) at Ipp 19A 

14 

MPZ5-16A 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-14V typ;Vop(Rms)-10. 

15 

MPZ5-16B 

6 

Si 

M426 

Power Transient SuDDressor:Pd-350W;VoD(Pk)-14V tvD:VoD(Rms)-10. 

16 

MPZ5-32A 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd 350W;Vop(Pk) 28V typ;Vop(Rms) 20. 

17 

MPZ5-32B 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-28V typ;Vop(Rms)-20. 

18 

MPZ5-32C 

6 

Si 

M426 

3 ower Transient SuDDressor:Pd-350W;VoD(Pk)-28V tvD:VoD(Rms)-20. 

19 

MPZ5-180A 

6 

Si 

M426 

3 ower Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-165V typ;Vop(Rms)-117. I 

20 

MPZ5-180B 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-165V typ;Vop(Rms)-117. 

21 

MPZ5-180C 

6 

Si 

M426 

Power Transient SuDDressor:Pd-350W;VoD(Pk)-165V tvD:VoD(Rms)-117. 

22 

P6KE6.8 

6 

Si 

Alee 

IR 1.0mA at 5.50VRWM;7.48V(BR) max at IR 10mA;10.8V(CL) at Ipp 56A 

23 

P6KE6.8A 

6 

Si 

Alee 

IR 1.0mA at 5.80VRWM;7.14V(BR) max at IR 10mA;10.5V(CL) at Ipp 57A 

24 

P6KE7.5 

6 

Si 

Alee 

IR 500uA at 6.05VRWM:8.25V(BR) max at IR 10mA:11.7V(CL) at Idd 51A 

25 

P6KE7.5A 

6 

Si 

Alee 

IR 500uA at 6.40VRWM;7.88V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 53A 

26 

P6KE7.5C 

6 

Si 

A398f 

VC 11.7V max; VR 6.05V; BV 8.25 V max at 10 mA; Temp 175°C max Oper 

27 

P6KE8.2 

6 

Si 

Alee 

IR 200uA at 6.63VRWM;9.02V(BR) max at IR 10mA;12.5V(CL) at Idd 48A 

28 

P6KE8.2A 

6 

Si 

Alee 

IR 200uA at 7.02VRWM;8.61 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 50A 

29 

P6KE8.2C 

6 

Si 

A398f 

VC 12.5 V max; VR 6.63V; BV9.02 V max at 1.0 mA; Temp 175°C max Oper 

30 

P6KE9.1 

6 

Si 

Alee 

IR 50uA at 7.37VRWM;10.0V(BR) max at IR 1.0mA:13.8V(CL) at Idd 44A 

31 

P6KE9.1A 

6 

Si 

Alee 

IR 50uA at 7.78VRWM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A 

32 

P6KE9.1C 

6 

Si 

A393f 

VC 13.8V max;VR 7.3V;BV 10V max at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

33 

P6KE9.1CA 

6 

Si 

A398f 

VC 13.4V max:VR 7.78V;BV 9.55Vmax at 1.0mA:TehnD 175°C max Oeer 

34 

P6KE10 

6 

Si 

Alee 

IR IOuA at 8.10VRWM;11.OV(BR) max at IR 1.0mA;15.0V(CL) at Ipp 40A 

35 

P6KE10A 

6 

Si 

Alee 

IR IOuA at 8.55VRWM;10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 41A 

36 

P6KE10C 

6 

Si 

A398f 

VC 15V max:VR 8.10V;BV 11V maxat 1.0mA:TemD 175°C max Ooer 

37 

P6KE10CA 

6 

Si 

A398f 

VC 14.5V max;VR 8.55V;BV 10.5Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

38 

P6KE11 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 8.92VRWM; 12.1 V(BR) max at IR 1.0mA;16.2V(CL) at Ipp 37A 

39 

P6KE11A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 9.40VRWM;11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 38A 

40 

P6KE11C 

6 

Si 

A398f 

VC 16.2V max;VR 8.92V;BV 12.1Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

41 

P6KE11CA 

6 

Si 

A398f 

VC 15.6V max;VR 9.40V;BV 11.6Vmax at 1.0mA;Temp 175°C max Oper 

42 

P6KE12 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 9.72VRWM;13.2V(BR) max at IR 1.0mA;17.3V(CL) at Idd 35A 

43 

P6KE12A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 10.2VRWM;12.6V(BR) max at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 36A 

44 

P6KE13 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 10.5VRWM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA;19.0V(CL) at Ipp 32A 

45 

P6KE13A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 11.1VRWM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Idd 33A 

46 

P6KE15 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 12.1 VRWM;16.5V(BR) max at IR 1.0mA;22.0V(CL) at Ipp 27A 

47 

P6KE15A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 12.8VRWM;15.8V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A 

48 

P6KE16 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 12.9VRWM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA;23.5V(CL) at Idd 26A 

49 

P6KE16A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 13.6VRWM;16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A 

50 

P6KE18 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 14.5VRWM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA;26.5V(CL) at Ipp 23A 

51 

P6KE18A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 15.3VnWM;1o.3V(Bn) max at IR 1.0rnA:25.2V(CLl ai Idd 24A 

52 

P6KE20 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 16.2VRWM;22.0V(BR) max at IR 1.0mA;29.1V(CL) at Ipp 21A 

53 

P6KE20A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 17.1 VRWM;21 .OV(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A 

54 

P6KE22 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 17.8VRWM;24.2V(BR) max at IR 1.0mA;31.9V(CL) at Idd 19A 

55 

P6KE22A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 18.8VRWM;23.1 V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A 

56 

P6KE24 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 19.4VRWM;26.4V(BR) max at IR 1.0mA;34.7V(CL) at Ipp 17A 

57 

P6KE24A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 20.5VRWM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Idd 18A 

58 

P6KE27 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 21.8VRWM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;39.1V(CL) at Ipp 15A 

59 

P6KE27A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 23.1 VRWM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A 

60 

P6KE30 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 24.3VRWM:33.0V(BR) max at IR 1.0mA;43.5V(CL) at Idd 14A 

61 

P6KE30A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 25.6VRWM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.4A 

62 

P6KE33 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 26.8VRWM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;47.7V(CL) at Ipp 12.6A 

63 

P6KE33A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 28.2VRWM:34.7V(BR) max at IR 1.0mA:45.7V(CL) at Idd 13.2A 

64 

P6KE36 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 29.1VRWM;39.6V(BR) max to IR 1.0mA;52.0V(CL) at Ipp 11.6A 

65 

P6KE36A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 30.8VRWM;37.8V(BR) max to IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 

66 

P6KE39 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 31.6VRWM:42.9V(BR) max to IR 1.0mA:56.4V(CL) at Idd 10.6A 

67 

P6KE39A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 33.3VRWM;41 .OV(BR) max to IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 11.2A 

68 

P6KE43 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 34.8VRWM;47.3V(BR) max to IR 1.0mA;61.9V(CL) at Ipp 9.6A 

69 

P6KE43A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 36.8VRWM:45.2V(BR) max to IR 1.0mA;59.3V(CL) at Idd 10.1 A 

70 

P6KE47 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 38.1 VRWM;51.7V(BR) max to IR 1.0mA;67.8V(CL) at Ipp 8.9A 

71 

P6KE47A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 40.2VRWM;49.4V(BR) max to IR 1,0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

72 

P6KE51 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 41.3VRWM;56.1V(BR) max to IR 1.0mA:73.5V(CL) at Idd 8.2A 

73 

P6KE51A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 43.6VRWM;53.6V(BR) max to IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A 

74 

P6KE56 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 45.4VRWM;61.6V(BR) max to IR 1.0mA;80.5V(CL) at Ipp 7.4A 

75 

P6KE56A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 47.8VRWM;58.8V(BR) max to IR 1.0mA:77.0V(CL) at Idd 7.8A 

76 ♦ 

P6KE62 

6 

Si 

Alee 

Ir 5.0uA at 50.2 VRWM;68.2 V(RR) max at IR 1.0mA;89.0 V(CL) at Ipp 6.8A 

77 ♦ 

P6KE62A 

6 

Si 

Alee 

Ir 5.0uA at 53.0 VRWM;65.1 V(BR) max at IR 1.0mA;85.0 V(CL) at Ipp 7.1 A 

78 ♦ 

P6KE68 

6 

Si 

Alee 

Ir 5.0uA at 55.1 VRWM;74.8 V(BR) max at IR 1.0mA:98.0 V(CL) at Idd 6.1 A 

790 


6 

Si 

Alee 

Ir 5.0uA at 58.1 VRWM;71.4 V(BR) max at IR 1.0mA;92.0 V(CL) at Ipp 6.5A 

80# 


6 

Si 

Alee 

Ir 5.0uA at 60.7 VRWM;82.5 V(BR) max at IR 1.0mA;108.0 V(CL) at Ipp 5.5A 

81 ♦ 


6 

Si 

Alee 

Ir 5.0uA at 64.1 VRWM:78.8 V(BR) max at IR 1.0mA;103.0 V(CL) at Idd 5.8A 

82 ♦ 

P6KE82 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 66.4 VRWM: 90.2 V(BR) max at Ir 1.0mA;118.0 V(CL) at Ipp 5.1 A 

83 ♦ 

P6KE82A 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 70.1 VRWM: 86.1 V(BR) max at Ir 1.0mA;113.0 V(CL) at Ipp 5.3A 

84 ♦ 

P6KE91 

6 

Si 


IR 5.0uA at 73.7 VRWM: 100.0 V(BR) max at IR 1.0mA: 131.0 V(CL) at Idd 4.8A 

85 ♦ 

I I I I | LF Mi ,iii _ |ii 

i 



IR 5.0uA at 77.8 VRWM;95.50V(BR) max at IR 1.0mA;125.0 V(CL) at Ipp 4.8A 

86» 

1a i>Ti 

4 



IR 5.0uA at 81.0 VRWM;110.0V(BR) max at IR 1.0mA;144.0 V(CL) at Ipp 4.2A 

87# 


g 


mrnrn 

IR 5.0uA at 85.5 VRWM: 105.0 V(BR) max at IR 1.0mA: 137.0 V(CL) at Idd 4.4A 

88 


4 

vmm 

HPTB I 

iR 5.0uA at 89.2VRWM;121 V(BR) max at IR 1.0mA;158.0V(CL) at Ipp 3.8A 

89 


4 


HE 

IR 5.0uA at 94.0VRWM;116V(BR) max at IR 1.0mA;152.0V(CL) at Ipp 4.0A 

90 


4 



IR 5.0uA at 97.2VRWM:132V(BR) max at IR 1.0mA:173.0V(CL) at Idd 3.5A 

91 


4 


lyzm i 

IR 5.0uA at 102.0VRWM;126V(BR) max at IR 1.0mA;165.0V(CL) at Ipp 3.6A 

92 


3 



IR 5.0uA at 105.0VRWM;143V(BR) max at IR 1.0mA;187.0V(CL) at Ipp 3.2A 

93 


3 



IR 5.0uA at 111 .0VRWM:137V(BR) max at IR 1.0mA:179.0V(CL) at Idd 3.3A 

94 


4 



IR 5.0uA at 121.0VRWM;165V(BR) max at IR 1.0mA;215.0V(CL) at Ipp 2.8A 

95 


4 



IR 5.0uA at 128.0VRWM;158V(BR) max at IR 1.0mA;207.0V(CL) at Ipp 2.9A 

96 


3 



IR 5.0uA at 130.0VRWM:176V(BR) max at IR 1.0mA:230.0V(CL) at Idd 2.6A 

97 


jj 


kinratflfl 

IR 5.0uA at 136.0VRWM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219.0V(CL) at Ipp 2.7A 

98 


3 



IR 5.0uA at 138.0VRWM;187V(BR) max at IR 1.0mA;244.0V(CL) at Ipp 2.5A 

99 


3 



IR 5.0uA at 145.0VRWM:179V(BR) max at IR 1.0mA:234.0V(CL) at Idd 2.6A 

100 


4 

mmmm 

uiai 

IR 5.0uA at 146.0VRWM;198V(BR) max at IR 1.0mA;258.0V(CL) at Ipp 2.3A 

101 


3* 

g|. ■» 

lSE* 

IR 5.0uA at 154.0VRWM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246.0V(CL) at Ipp 2.4A 

102 


3 



IR 5.0uA at 162.0VRWM:220V(BR) max at IR 1.0mA:287.0V(CL) at Idd 2.1A 

103 

P6KE200A 

6 

Si 


IR 5.0uA at 171.0VRWM;21 OV(BR) max at IR 1.0mA;274.0V(CL) at Ipp 2.2A 

104 

P6SE6.8 

6 

Si 


Transient Suppressor;VR 5.5V;Clamping Volt 10.8V at Ipp 56A (ImSec) 

105 

P6SE6.8A 

6 

Si 


Transient SuDDressor:VR 5.8V:ClamDina Volt 10.5V at Idd 57A (ImSec) 

106 


H 



Transient Suppressor;VR 6.0V;Clamping Volt 11.7V at Ipp 51A (ImSec) 

107 


n 



Transient Suppressor;VR 6.4V;Clamping Volt 11.3V at Ipp 53A (ImSec) 

108 


H 



Transient SuDDressor:VR 6.6V:ClamDina Volt 12.5V at Idd 48A (ImSec) 

109 


H 



Transient Suppressor;VR 7.0V;Clamping Volt 12.1V at Ipp 50A (ImSec) 

110 


El 

■i 


Transient SuDDressonVR 7.3V:ClamDino Volt 13.8V at Idd 44A (ImSec) 
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AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

3T 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

P6SE9.1A 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 7.7V;Clamping Volt 13.4V at Ipp 45A (ImSec) 

2 

P6SE10 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 8.1V;Clamping Volt 15V at Ipp 40A (ImSec) 

3 

P6SE10A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDDressorVR 8.5V;Clamoina Volt 14.5V at Idd 41A (ImSec) 

4 

P6SE11 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 8.9V;Clamping Volt 16.2V at Ipp 37A (ImSec) 

5 

P6SE11A 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 9.4V;Clamping Volt 15.6V at Ipp 38A (ImSec) 

6 

P6SE12 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDDressorVR 9.72V;ClamDina Volt 17.3V at Idd 35A (ImSec) 

7 

P6SE12A 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 10.2V;Clamping Volt 16.7V at Ipp 36A (ImSec) 

8 

P6SE13 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppresor;VR 10.5V;Clamping Volt 19V at Ipp 32A (ImSec) 

9 

P6SE13A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDDressor:VR 11.1V:ClamDina Volt 18.2V at Idd 33A (ImSec) 

10 

P6SE15 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 12.1V;Clamping Volt 22V at Ipp 27A (ImSec) 

11 

P6SE15A 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 12.8V;Clamping Volt 21.2V at Ipp 28A (ImSec) 

12 

P6SE16 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDDressor:VR 12.9V;ClamDinq Volt 23.5V at Idd 26A (ImSec) 

13 

P6SE16A 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 13.6V;Clamping Volt 22.5V at Ipp 27A (ImSec) 

14 

P6SE18 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 14.5V;Clamping Volt 26.5V at Ipp 23A (ImSec) 

15 

P6SE18A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDDressor:VR 15.3V;ClamDina Volt 25.2V at Idd 24A (ImSec) 

16 

P6SE20 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 16.2V;Clamping Volt 29.1V at Ipp 21A (ImSec) 

17 

P6SE20A 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 17.1V;Clamping Volt 27.7V at Ipp 22A (ImSec) 

18 

P6SE22 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 17.8V;ClamDinq volt 31.9V at Idd 19A (ImSec) 

19 

P6SE22A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 18.8V;Clamping volt 30.6V at Ipp 20A(1mSec) 

20 

P6SE24 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 19.4V;Clamping volt 34.7V at Ipp 17A(1mSec) 

21 

P6SE24A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressor.VR 20.5V;ClamDinq volt 33.2V at Idd 18A(1mSec) 

22 

P6SE27 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 21.8V;Clamping volt 39.1V at Ipp 15A(1mSec) 

23 

P6SE27A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 23.1V;Clamping volt 37.5V at Ipp 16A(1mSec) 

24 

P6SE30 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressor.VR 24.3V;C!amDinq volt 43.5V at Idd 14A(1mSec) 

25 

P6SE30A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 25.6V;Ciamping volt 41.4V at Ipp 14.4A(1mSec) 

26 

P6SE33 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 26.8V;Clamping volt 47.7V at Ipp 12.6A(1mSec) 

27 

P6SE33A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 28.2V;ClamDinq volt 45.7V at Idd 13.2A(1mSec) 

28 

P6SE36 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 29.1V;Clamping volt 52V at Ipp 11.3A(1mSec) 

29 

P6SE36A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 30.8V;Clamping volt 49.9V at Ipp 12A(1mSec) 

30 

P6SE39 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 31.6V;ClamDinq volt 56.4V at Idd 10.6A(1mSec) 

31 

P6SE39A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 33.3V;Clamping volt 53.9V at Ipp 11.2A(1mSec) 

32 

P6SE43 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 34.8V;Clamping volt 61.9V at Ipp 9.6A(1mSec) 

33 

P6SE43A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 36.8V;ClamDinq volt 59.3V at Idd lO.IAdmSec) 

34 

P6SE47 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 38.1V;Clamping volt 67.8V at Ipp 8.9A(lmSec) 

35 

P6SE47A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 40.2V;Clamping volt 64.8V at Ipp 9.3A(1mSec) 

36 

P6SE51 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 41.3V;ClamDinq volt 73.5V at Idd 8.2A(1mSec) 

37 

P6SE51A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 43.6V;Clamping volt 70.1V at Ipp 8.6A(1mSec) 

38 

P6SE56 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 45.4V;Clamping volt 80.5V at Ipp 7.4A(1mSec) 

39 

P6SE56A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 47.8V;ClamDinq volt 77V at Idd 7.8A(1mSec) 

40 

P6SE62 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 50.2V;Clamping volt 89V at Ipp 6.8A(1mSec) 

41 

P6SE62A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 53V;Clamping volt 85V at Ipp 7.1A(1mSec) 

42 

P6SE68 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 55.1V;ClamDinq volt 98V at Idd 6.1A(1mSec) 

43 

P6SE68A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 58.1 V;Clamping volt 92V at Ipp 6.5A(1mSec) 

44 

P6SE75 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 60.7V;Clamping volt 108V at Ipp 5.5A(1mSec) 

45 

P6SE75A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 64.1 ViClamoina volt 103V at Idd 5.8A(1mSec) 

46 

P6SE82 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 66.4V;Clamping volt 118V at Ipp 5.1A(1mSec) 

47 

P6SE82A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 70.1V;Clamping volt 113V at Ipp 5.3A(1mSec) 

48 

P6SE91 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 73.7V;ClamDinq volt 131V at Idd 4.5A(1mSec) 

49 

P6SE91A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 77.8V;Clamping volt 125V at Ipp 4.8A(1mSec) 

50 

P6SE100 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 81V;Clamping volt 144V at Ipp 4.2A(1mSec) 

51 

P6SE100A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 85.5V:ClamDinq volt 137V at Idd 4.4A(1mSec) 

52 

P6SE110 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 89.2V;Clamping volt 158V at Ipp 3.8A(1mSec) 

53 

P6SE110A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 94V;Clamping volt 152V at Ipp 4.0A(1mSec) 

54 

P6SE120 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 97.2V;ClamDinq volt 173V at Idd 3.5A(1mSec) 

55 

P6SE120A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 102V;Clamping volt 165V at Ipp 3.6A (ImSec) 

56 

P6SE130 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 105V;Clamping volt 187V at Ipp 3.2A(1mSec) 

57 

P6SE130A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 111V;ClamDino volt 179V at Idd 3.3A(1mSec) 

58 

P6SE150 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 121V;Clamping volt 215V at Ipp 2.8A(1mSec) 

59 

P6SE150A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 128V;Clamping volt 207V at Ipp 2.9A(1mSec) 

60 

P6SE160 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 130V;ClamDinq volt 230V at Idd 2.6A(1mSec) 

61 

P6SE160A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 136V;Clamping volt 219V at Ipp 2.7A(1mSec) 

62 

P6SE170 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 138V;Clamping volt 244V at Ipp 2.5A(1mSec) 

63 

P6SE170A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 145V;ClamDino volt 234V at Idd 2.6A(1mSec) 

64 

P6SE180 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 146V;Clamping volt 258V at Ipp 2.3A(1mSec) 

65 

P6SE180A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 154V;Clamping volt 246V at Ipp 2.4A(1mSec) 

66 

P6SE200 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressorVR 162V;clamDinq volt 287V at Idd 2.1 AdmSee) 

67 

P6SE200A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 171V;clamping volt 274V at Ipp 2.2 A(lmSee) 

68 

PF8Z6V8 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS;Clamp Volt 10.5V at IR(Surge)max 76A;V(BR)R 6.8V 

69 

PF8Z8V2 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1,0mS;ClamD Volt 12V at IR(Surqe)max 66.5A;V(BR)R 8.2V 

70 

PF8Z10 

6 

Si 

D013 

PRSM 800W/1.0ms;Clamp Volt 14.5V at IR(Surge)max 55A;V(BR)R 10V 

71 

PF8Z12 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS;Clamp Volt 17V at IR(Surge)max 47A;V(BR)R 12V 

72 

PF8Z15 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS:ClamD Volt 21.5V at IR(Surqe)max 37A:V(BR)R 15V 

73 

PF8Z18 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0ms;Clamp Volt 25.5V at IR(Surge) max 31.5A;V(BR)R 18V 

74 

PF8Z22 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS;Clamp Volt 31.5V at IR(Surge)max 25.5A;V(BR)R 22V 

75 

PF8Z27 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS:ClamD Volt 38.5V at IR(Surqe)max 21A;V(BR)R 27V 

76 

PF8Z33 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1,0mS;Clamp Volt 47V at IR(Surge)max 17A;V(BR)R 33V 

77 

PF8Z39 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS;Clamp Volt 56V at IR(Surge)max 14.5A;V(BR)R 39V 

78 

PF8Z47 

6 

Si 

D027 

PRSM 800 W/1.0mS:ClamD Volt 67 Vat IR(Suroe) max 12A:V(BR)R 47V 

79 

PF8Z56 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS;Clamp Volt 80V at IR(Surge)max 10A;V(BR)R 56V 

80 

PF8Z62 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS;Clamp Volt 88.5V at IR(Surge)max 9.0A;V(BR)R 62V 

81 

PF8Z68 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS:ClamD Volt 97V at IR(Suroe)max 8.3A:V(BR)R 68V 

82 

PF8Z82 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS;Clamp Volt 117V at IR(Surge)max 6.8A;V(BR)R 82V 

83 

PF8Z100 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1 .OmS;Clamp Volt 143V at IR(Surge)max 5.6A;V(BR)R 100V 

84 

PF8Z120 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:ClamD Volt 172V at IR(Suroe)max 4.6A;V(BR)R 120V 

85 

PF8Z150 

6 

Si 

D02F 

Prsm 800W/1.0ms; Clamping Volt190V at Ir surge max 4.2A;V(br)R 150V 

86 

PF8Z180 

6 

Si 

D02F 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 25V at IR (Sugre) max 3.1 A; V(BR)R 180V 

87 

PFZ6V8A 

6 

Si 

A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.14V(BR) max at IR 10mA:10.5V(CL) at Idd 143A 

88 

PFZ7V5A 

6 

Si 

A398k 

1RM 500uA at 6.4VRM;7.88V(BR) max at IR 10mA;11.3V(CL) at Ipp 132A 

89 

PFZ8V2A 

6 

Si 

A398k 

IRM 200uA at 7.02VRM;8.61V(BR) max at IR 10mA;12.1V(CL) at Ipp 124A 

90 

PFZ9V1A 

6 

Si 

A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM;9.55V(BR) max at IR 10mA:13.4V(CL) at Idd 112A 

91 

PFZ10A 

6 

Si 

D027 

Clamp Volt 14.5V;V(BR)R 10V;PRSM 1.5kW/1.0ms 

92 

PFZ11A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;11.6V(brBRmax at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 96A 

93 

PFZ12A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:12.6V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Idd 90A 

94 

PFZ13A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 82A 

95 

PFZ15A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;15.8V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 71A 

96 

PFZ16A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Idd 67A 

97 

PFZ18A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM;18.9V(br)BRax at IR 1.0mA;25.2V(CL) at Ipp 59.5A 

98 

PFZ20A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;21 V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 54A 

99 

PFZ22A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:23.1 V(BR) max at IR 1,0mA:30.6V(CL) at Idd 49A 

100 

PFZ24A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;25.2V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 45A 

101 

PFZ27A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

102 

PFZ30A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA:41.4V(CL) at Idd 36A 

103 

PFZ33A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 33A 

104 

PFZ36A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 30.8VRM;37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 30A 

105 

PFZ39A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:41 V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Idd 28A 

106 

PFZ43A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM;45.2V(BR) max at IR 1.0mA;59.3 V(CL) at Ipp 25.3A 

107 

PFZ47A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V(BR) max at IR 1.0mA;64.8V(CL) at Ipp 23.2A 

108 

PFZ51A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRM:53.6V(BR) max at IR 1 .OmA;70.1 V(CL) at Idd 21.4A 

109 

PFZ56A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 47.8VRM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 19.5A 

110 

PFZ62A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 53VRM:65.1 V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Idd 17.7A 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND 131 TYPE NO._ 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PFZ75A 
PFZ82A 
' PFZ91A 
PFZIOOA 
PFZ11QA 
' PFZ120A 
PFZ130A 
PFZ150A 
PFZ160A 
PFZ170A 
PFZ180A 
" PFZ200A 
PFZ220A 
PFZD6V8 
" PFZD8V2 
PFZDIO 
PFZD12 
" PFZD15 
PFZD18 
PFZD22 
' PFZD27 
PFZD33 
PFZD39 
" PFZD47 
PFZD56 
PFZD62 
" PFZD68 
PFZD82 
PFZDIOO 
~ PFZD120 
PFZD150 
PFZD180 
' PIP8.4 
PIP24 
PIP30 
" PIP60 
PIP120 
PIP208 
" PIP250 
PIP440 
PIP500 
" S5KP5.0 
S5KP5.0A 
S5KP6.0 
' S5KP6.0A 
S5KP6.5 
S5KP6.5A 
" S5KP7.0 
S5KP7.0A 
S5KP7.5 
S5KP7.5A 
S5KP8.0 
S5KP8.0A 
S5KP8.5 
S5KP8.5A 
S5KP9.0 
S5KP9.0A 
S5KP10 
S5KP10A 
S5KP11 
S5KP11A 
S5KP12 
S5KP12A 
S5KP13 
S5KP13A 
S5KP14 
S5KP14A 
S5KP15 
S5KP15A 
S5KP16 
S5KP16A 
S5KP17 
S5KP17A 
S5KP18 
S5KP18A 
S5KP20 
S5KP20A 
S5KP22 
S5KP22A 
S5KP24 
S5KP24A 
S5KP26 
S5KP26A 
S5KP28 
S5KP28A 
S5KP30 
S5KP30A 
S5KP33 
S5KP33A 
S5KP36 
S5KP36A 
S5KP40 
S5KP40A 
S5KP43 
S5KP43A 
S5KP45 
S5KP45A 
S5KP48 
S5KP48A 
S5KP51 
S5KP51A 
S5KP54 
S5KP54A 
S5KP58 
S5KP58A 
S5KP60 
S5KP60A 
S5KP64 
S5KP64A 


6 

Si i 

6 

Si t 

6 

Si > 

6 

Si / 

6 

Si , 

6 

Si > 

6 

Si > 

6 

Si i 

6 

Si - 

6 

Si / 

6 

Si / 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 
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Si 
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Si 

6 

Si 
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Si 
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Si 

6 

Si 
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Si 
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Si 
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Si 
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Si 
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Si 
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Si 
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Si 

6 

Si 

6 

Si 
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6 

6 

Si 

Si 

Si 
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6 

Si 

Si 

6 

Si i 
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6 
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Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 

6 

Si 


D.A.T.A. 


"TRM 5.0uA at 58.1 VRM;71.4V(BR) max at IR 1.0mA;92V(CL) at Ipp 16.3A 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 14.6A 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;86.1V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 13.3A _ 

IRM 5.0uA at 77.8VRM;95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A 

IRM 5.0uA at 85.5VRM;105V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 11A 

IRM 5.0uA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CU at Ipp 9.9A _ 

IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1A 

IRM 5.0uA at 111VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 8.4A 

IRM 5.0uA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1.0mA;207V(CL) at Ipp 7.2A _ 

IRM 5.0uA at 136VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 6.8A 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 6.4A 

IRM 5.0uA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 6.1 A _ 

'IRM 5.0uA at 171VRM;210V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A 

IRM 5.0uA at 185VRM;231V(BR) max at IR 1,0mA;328V(CL) at Ipp 4.6A 

PRSM 800W/1.0mS: Clamp Volt 10.5V at IR (Sucre) max 76A: VtBRIR 6.8V _ 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 12V at IR (Surge) max 66.5A; V(BR)R 8.2V 
PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 14.5V at IR (Surge) max 55A; V(BR)R 10V 

PRSM 800W/1.0mS: Clamp Volt 17V at IR (Surge) max 47A; V(BR)R 12V _ 

'PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 21.5V at IR (Surge) max 37A; V(BR)R 15V 
PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 25.5V at IR (Surge) max 31.5A; V(BR)R 18V 

PRSM 800W/1.0mS: Clamp Volt 31.5V at IR (Surge) max 25.5A; V(BR)R 22V _ 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 38.5V at IR (Surge) max 21 A; V(BR)R 27V 
PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 47V at IR (Surge) max 17A; V(BR)R 33V 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 56V at IR (Surge) max 14.5A: V(BR)R 39V _ 

' PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 67V at IR (Surge) max 12A; V(BR)R 47V 
PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 80V at IR (Surge) max 10A; V(BR)R 56V 

PRSM 800W/1.0mS: Clamp Volt 88.5V at IR (Surge) max 9.0A: V(BR1R 62V _ 

'PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 97V at IR (Surge) max 8.3A; V(BR)R 68V 
PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 117V at IR (Surge) max 6.8A V(BR)R 82V 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 143V at IR (Surge) max 5.6A; V(BR)R 100V _ 

' PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 172V at IR (Surge) max 4.6A; V(BR)R 120V 
PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 215V at IR (Surge) max 3.7A; V(BR)R 150V 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 257V at IR (Surge) max 3.1 A; V(BR)R 180V _ 

~VR 12V;VB 14Vmin at 10mA;Clamp Volt 22Vmax;‘lPP 341A;PP 7.5kw 
VR 34V;VB 40Vmin at 10mA;Clamp Volt 67Vmax;IPP 112A;PP 7.5kw 

VR 42.5V:VB 50Vmin at 1.0mA;Clamp Volt 84Vmax:IPP 90A;PP 7.5kw _ 

VR 85V;VB lOOVmin at 1.0mA;Clamp Volt 167Vmax;IPP 90A;PP 15kw 
VR 170V;VB 200Vmin at 1.0mA;Clamp Volt 319Vmax;IPP 47A;PP 15kw 

VR 294V:VB 347Vmin at 1.0mA;Clamp Volt 536Vmax:IPP 28A;PP 15kw _ 

"VR 354V;VB 418Vmin at 1.0mA;Clamp Volt 652Vmax;IPP 23A;PP 15kw 
VR 623V;VB 735V min at 1.0mA;Clamp Volt 1138Vmax;IPP 13.2A;PP 15kW 

VR 708V:VB 835V min at 1.0mA;Clamp Volt 1292Vmax;IPP 11.6A;PP 15kW _ 

" VR 5.0V;VB 6.40-7.30V at IT 50mA;IR 2.0mAmax;IPP 520A;TC 4.0mV/°C 
VR 5.0V;VB 6.40-7.00V at IT 50mA;IR 2.0mAmax;iPP 543A;TC 4.0mV/°C 

VR 6.0V:VB 6.67-8.15V at IT 50mA;lR 5.0mAmax;lPP 439A.TC 4.0mV/°C _ 

“ VR 6.0V;VB 6.67-7.37V at IT 50mA;IR 5.0mAmax;IPP 485A;TC 4.0mV/°C 

VR 6.5V;VB 7.22-8.82V at IT 50mA;IR 2.0mAmax;IPP 407A;TC 4.0mV/°C 

VR 6.5V:VB 7.22-7.98V at IT 50mA:IR 2.0mAmax:IPP 447A;TC 4.0mV/ o C _ 

"VR 7.0V;VB 7.78-9.51 V at IT 50mA;IR 1.0mAmax;IPP 378A;TC 5.0mV/°C 
VR 7.0V;VB 7.78-8.60V at IT 50mA;IR 1.0mAmax;IPP 417A;TC 5.0mV/°C 

VR 7.5V;VB 8.33-10.2V at IT 5.0mA:IR 250uAmax;IPP 350A:TC e.OmVrC _ 

"VR 7.5V;VB 8.33-9.21 V at IT 5.0mA;IR 250uAmax;IPP 388A;TC 6.0mV/ a C 

VR 8.0V;VB 8.89-10.9V at IT 5.0mA;IR 150uAmax;IPP 333A;TC 6.0mV/°C 

VR 8.0V:VB 8.89-9.83V at IT 5.0mA;IR 150uAmax;IPP 367A.TC 6.0mV/°C _ 

"VR 8.5V;VB 9.44-11.5V at IT 5.0mA;IR 50uAmax;IPP 314A;TC 7.0mV/°C 

VR 8.5V;VB 9.44-10.4V at IT 5.0mA;IR 50uAmax;IPP 347A;TC 7.0mV/°C 

VR 9.0V;VB 10-12.2V at IT 5.0mA;IR 20uAmax;IPP 295A;TC S.OmVrC _ 

"VR 9.0V;VB 10-11.1V at IT 5.0mA;IR 20uAmax;IPP 325A.TC 8.0mV/°C 
VR 10V;VB 11.1-13.6V at IT 5.0mA;IR 15uAmax;IPP 266A;TC 9.0mV/°C 

VR 10V;VB 11.1-12.3V at IT 5.0mA:IR 15uAmax;IPP 294A;TC 9.0mV/°C _ 

"VR 11V;VB 12.2-14.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 249A;TC 10mV/°C 

VR 11 V;VB 12.2-13.5V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 274A;TC 10mV/°C 

VR 12V;VB 13.3-16.3V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 227A;TC 11mV/°C _ 

VR 12V;VB 13.3-14.7V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 251A;TC 11mV/°C 

VR 13V;VB 14.4-17.6V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 210A;TC 12mV/°C 

VR 13V:VB 14.4-15.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 232A;TC 12mV/°C _ 

VR 14V;VB 15.6-19.1V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 194A;TC 13mV/°C 

VR 14V;VB 15.6-17.2V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 215A;TC 13mV/°C 

VR 15V:VB 16.7-20.4V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 188A;TC 15mV/ a C _ 

VR 15V;VB 16.7-18.5V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 206A;TC 15mV/°C 

VR 16V;VB 17.8-21.8V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 176A;TC 18mV/°C 

VR 16V;VB 17.8-19.7V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 192A;TC 16mV/°C _ 

VR 17V;VB 18.9-23.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 164A;TC 19mV/ # C 

VR 17V;VB 18.9-20.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 181A;TC 18mV/*C 

VR 18V:VB 20-24.4V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 155A;TC 20mV/°C _ 

VR 18V;VB 20-22.1V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 172A;TC 19mV/ # C 

VR 20V;VB 22.2-27.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 139A;TC 24mV/°C 

VR 20V:VB 22.2-24.5V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 154A:TC 22mV/°C _ 

VR 22V;VB 24.4-29.8V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 127A;TC 27mV/°C 

VR 22V;VB 24.4-26.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 141A;TC 24mV/ # C 

VR 24V:VB 26.7-32.6V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 116A:TC 30mV/ c C _ 

VR 24V;VB 26.7-29.5V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 128A;TC 27mV/°C 

VR 26V;VB 28.9-35.3V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 107A;TC 33mV/*C 

VR 26V;VB 28.9-31.9V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 119A;TC 29mV/°C _ 

VR 28V;VB 31.1-38V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 99A;TC 34mV/°C 
VR 28V;VB 31.1-34.4V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 110A;TC 30mV/°C 

VR 30V:VB 33.3-40.7V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 93A:TC 38mV/ e C _ 

VR 30V;VB 33.3-36.8V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 103A;TC 35mV/°C 

VR 33V;VB 36.7-44.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 85A;TC 41mV/ e C 

VR 33V;VB 36.7-40.6V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 94A:TC 38mV/°C _ 

VR 36V;VB 40-48.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 78A;TC 45mV/°C 

VR 36V;VB 40-44.2V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 86A;TC 40mV/°C 

VR 40V;VB 44.4-54.3V at IT 5.0mA.IR 10uAmax;IPP 70A:TC 50mV/°C _ 

VR 40V;VB 44.4-49.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 78A;TC 45mV/*C 

VR 43V;VB 47.8-58.4V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 65A;TC 54mV/°C 

VR 43V:VB 47.8-52.8V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 72A:TC 49mV/ e C _ 

VR 45V;VB 50-61.IV at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 62A;TC 57mV/°C 

VR 45V;VB 50-55.3V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 69A;TC 51mV/°C 

VR 48V;VB 53.3-65.1 V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 58A:TC 62mV/°C _ 

VR 48V;VB 53.3-58.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 65A;TC 55mV/*C 

VR 51V;VB 56.7-69.3V at IT 5.0mA;IR 10mAmax;IPP 55A;TC 65mV/ e C 

VR 51V:VB 56.7-62.7V at IT 5.0mA:IR 10mAmax;IPP 61A;TC 60mV/°C _ 

VR 54V;VB 60-73.3V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 52A;TC 70mV/°C 

VR 54V;VB 60-66.3V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 57A;TC 64mV/°C 

VR 58V;VB 64.4-78.7V at IT 5.0mA:IR IQuAmaxiIPP 49A;TC 77mV/°C _ 

VR 58V;VB 64.4-71.2V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 53A;TC 69mV/ # C 

VR 60V;VB 66.7-81.5V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 47A;TC 79mV/°C 

VR 60V:VB 66.7-73.7V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 52A:TC 70mV/°C _ 

VR 64V;VB 71.1-86.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 44A;TC 85mV/°C 

VR 64V-.VB 71.1-78.6V at IT 5.0mA.IR 10uAmax;IPP 49A;TC 75mV/°C __ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Conl’d) 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

SSkP70 

6 

Si 

A4165 

VR 70V;VB 77.8-95.IV at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 40A;TC 93mV/°C 

2 

S5KP70A 

6 

Si 

A416b 

VR 70V;VB 77.8-86V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 44A;TC 84mV/ # C 

3 

S5KP75 

6 

Si 

A416b 

VR 75V;VB 83.3-102V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 37A:TC 100mV/°C 

4 

S5KP75A 

6 

Si 

A416b 

VR 75V;VB 83.3-92.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 41A;TC 90mV/°C 

5 

S5KP78 

6 

Si 

A416b 

VR 78V;VB 86.7-106V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 36A;TC 104mV/°C 

6 

S5KP78A 

6 

Si 

A416b 

VR 78V:VB 86.7-95.8V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 40A;TC 94mV/°C 

7 

S5KP85 

6 

Si 

A416b 

VR 85V;VB 94.4-115V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 33A;TC 113mV/°C 

8 

S5KP85A 

6 

Si 

A416b 

VR 85V;VB 94.4-104V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 36A;TC 102mV/°C 

9 

S5KP90 

6 

Si 

A416b 

VR 90V:VB 100-122V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 31A;TC 120mV/°C 

10 

S5KP90A 

6 

Si 

A416b 

VR 90V;VB 100-111V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 34A;TC 109mV/°C 

11 

S5KP100 

6 

Si 

A416b 

VR 100V;VB 111-136V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 28A;TC 134mV/°C 

12 

S5KP100A 

6 

Si 

A416b 

VR 100V:VB 111-123V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 31A;TC 122mV/*C 

13 

S5KP110 

6 

Si 

A416b 

VR 110V;VB 122-149V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 26A;TC 147mV/°C 

14 

S5KP110A 

6 

Si 

A416b 

VR 110V;VB 122-135V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 28A;TC 132mV/°C 

15 

SA1002CA 

6 

Si 

D041 

VC 11.3V max;VR 6.40V.-BV 7.88Vmax at 10mA;Temp 175°C max Oper 

16 

SICT5 

6 

Si 

D013 

IR 300uA at VR 5.0V;VBR 6.0Vmin;Peak Pulse 1 160A;Pd 1.0W 

17 

SICT8 

6 

Si 

D013 

IR 25uA at VR 8.0V;VBR 9.4Vmin;Peak Pulse 1 100A;Pd 1.0W 

18 

SICT10 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 10V: VBR 11.7V min: Peak Pulse 1 90A; Pd 1.0W 

19 

SICT12 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR12V; VBR 14.1V min; Peak Pulse 1 70A; Pd 1.0 W 

20 

SICT15 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 15V; VBR 17.6V min; Peak Pulse 1 60A; Pd 1.0 W 

21 

SICT18 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 18V:VBR 21.2Vmin;Peak Pulse 1 50A;Pd 1.0W 

22 

SICT22 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 22V;VBR 25.9Vmin;Peak Pulse 1 40A;Pd 1.0W 

23 

SICT36 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 36V; VBR 42.4V min; Peak Pulse 1 23A; Pd 1.0 W 

24 

SICT45 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 45V:VBR 52.9Vmin:Peak Pulse 1 19A;Pd 1.0W 

25 

SICTE5 

6 

Si 

Alew 

IR 300uA at VR 5.0V;VBR 6.0Vmin;Peak Pulse 1 160A;Pd 5.0W 

26 

SICTE8 

6 

Si 

Alew 

IR 25uA at VR 8.0V;VBR 9.4Vmin;Peak Pulse 1 100A;Pd 5.0W 

27 

SICTE12 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 12V; VBR 14.1V min: Peak Pulse 1 70 A; Pd 5.0 W 

28 

SICTE15 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 15V; VBR 17.6V min; Peak Pulse 1 60A; Pd 5.0W 

29 

SICTE18 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 18V; VBR 21.2V min; Peak Pulse 1 50A; Pd 5.0 W 

30 

SICTE22 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 22V:VBR 25.9V min: Peak Pulse 1 40A: Pd 5.0 W 

31 

SICTE36 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 36V; VBR 42.4V min; Peak Pulse 1 23A; Pd 5.0 W 

32 

SICTE45 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 45V; VBR 52.9V min; Peak Pulse 1 19A; Pd 5.0W 

33 

SLC6.5 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 6.5V;clampinq volt 12.3V;CT IOOdF at OV 

34 

SLC6.5A 

6 

Si 

A3lac 

Transient suppressor;VR 6.5V;clamping volt 11.2V;CT lOOpF at OV 

35 

SLC7.0 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor;VR 7.0V;clamping volt 13.3V;CT lOOpF at OV 

36 

SLC7.0A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressor:VR 7.0V:clamDinu volt 12V:CT IOOdF at OV 

37 

SLC7.5 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 7.5V;clamping volt 14.3V;CT lOOpF at OV 

38 

SLC7.5A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor;VR 7.5V;clamping volt 12.9V;CT lOOpF at OV 

39 

SLC8.0 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR 8.0V;clampinq volt 15V;CT IOOdF at OV 

40 

SLC8.0A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 8.0V;clamping volt 13.6V;CT lOOpF at OV 

41 

SLC8.5 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 8.5V;clamping volt 15.9V;CT lOOpF at OV 

42 

SLC8.5A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR 8.5V;clamDinq volt 14.4V;CT IOOdF at OV 

43 

SLC9.0 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 9.0V;clamping volt 16.9V;CT 100 pF at OV 

44 

SLC9.0A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 9.0V;clamping volt 15.4V;CT 100 pF at OV 

45 

SLC10 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 10V:clamDinq volt 18.8V:CT IOOdF at OV 

46 

SLC10A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 10V;clamping volt 17V;CT lOOpF at OV 

47 

SLC11 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 11V;clamping volt 20.1 V;CT lOOpF at OV 

48 

SLC11A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 11V:clampinq volt 18.2V;CT IOOdF at OV 

49 

SLC12 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 12V;clamping volt 22V;CT lOOpF at OV 

50 

SLC12A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 12V;clamping volt 19.9V;CT lOOpF at OV 

51 

SLC13 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 13V:clamDinq volt 23.8V:CT IOOdF at OV 

52 

SLC13A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 13V;clamping volt 21.5V.CT lOOpF at OW 

53 

SLC14 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 14V;clamping volt 25.8V;CT lOOpF at OV 

54 

SLC14A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 14V:clamDinq volt 23.2V.CT IOOdF at OV 

55 

SLC15 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 15V;clamping volt 26.9V;CT lOOpF at OV 

56 

SLC15A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 15V;clamping volt 24.4V;CT lOOpF at OV 

57 

SLC16 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 16V;clamDinq volt 28.8V:CT IOOdF at OV 

58 

SLC16A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 16V;clamping volt 26V;CT lOOpF at OV 

59 

SLC17 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 17V;clamping volt 30.5V;CT lOOpF at OV 

60 

SLC17A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 17V:clamDino volt 27.6V:CT IOOdF at OV 

61 

SLC18 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 18V;clamping volt 32.2V;CT lOOpF at OV 

62 

SLC18A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 18V;clamping volt 29.2V;CT lOOpF at OV 

63 

SLC20 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 20V:clamDinq volt 35.8V:CT IOOdF at OV 

64 

SLC20A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 20V;clamping volt 32.4V;CT lOOpF at OV 

65 

SLC22 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 22V;clamping volt 39.4V;CT lOOpF at OV 

66 

SLC22A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 22V:clamDino volt 35.5V:CT IOOdF at OV 

67 

SLC24 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 24V;clamping volt 43V;CT lOOpF at OV 

68 

SLC24A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 24V;clamping volt 38.9V;CT lOOpF at OV 

69 

SLC26 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 26V:clamDinq volt 46.6V:CT IOOdF at OV 

70 

SLC26A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 26V;clamping volt 42.1 V;CT lOOpF at OV 

71 

SLC28 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 28V;clamping volt 50.1V;CT lOOpF at OV 

72 

SLC28A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 28V;clamDinq volt 45.4V:CT IOOdF at OV 

73 

SLC30 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 30V;clamping volt 53.5V;CT lOOpF at OV 

74 

SLC30A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 30V;clamping volt 48.4V;CT lOOpF at OW 

75 

SLC33 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressor:VR 33V:clamDino volt 59V:CT IOOdF at OV 

76 

SLC33A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 33V;clamping volt 53.3V;CT lOOpF at OV 

77 

SLC36 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 36V;clamping volt 64.3V;CT lOOpF at OV 

78 

SLC36A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 36V:clamDinq volt 58.1V:CT IOOdF at OV 

79 

SLC40 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 71.4V.CT lOOpF at OV 

80 

SLC40A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 64.5V;CT lOOpF at OV 

81 

SLC43 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 43V:clamDino volt 76.7V:CT IOOdF at OV 

82 

SLC43A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 43V;clamping volt 69.4V;CT lOOpF at OV 

83 

SLC45 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 45V;clamping volt 80.3V;CT lOOpF at OV 

84 

SLC45A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 45V;clamDino volt 72.7V.-CT IOOdF at OV 

85 

SLC48 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 85.5V;CT lOOpF at OV 

86 

SLC48A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 77.4V;CT lOOpF at OV 

87 

SLC51 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 51V:clamDino volt 91.1V:CT IOOdF at OV 

88 

SLC51A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 51V;clamping volt 82.4V;CT lOOpF at OV 

89 

SLC54 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 54V;clamping volt 96.3V;CT lOOpF at OV 

90 

SLC54A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 54V:clamDino volt 87.1 V:CT IOOdF at OV 

91 

SLC58 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 58V;clamping volt 103V;CT lOOpF at OV 

92 

SLC58A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 58V;clamping volt 93.6V;CT lOOpF at OV 

93 

SLC60 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 60V:clamDino volt 107V:CT 90 dF at OV 

94 

SLC60A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 60V;clamping volt 96.8V;CT 90pF at OV 

95 

SLC64 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 64V;clamping volt 114V;CT 90pF at OV 

96 

SLC64A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 64V:clamDinq volt 103V:CT 90 dF at OV 

97 

SLC70 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 125V;CT 90pF at OV 

98 

SLC70A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 113V;CT 90pF at OV 

99 

SLC75 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 75V:clamDinq volt 134V:CT 90 dF at OV 

100 

SLC75A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 75V;clamping volt 121V;CT 90pF at OV 

101 

SLC80 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 80V;clamping volt 142V;CT 90pF at OV 

102 

SLC80A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 80V:clamDino volt 129V:CT 90 dF at OV 

103 

SLC90 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 90V;clamping volt 160V;CT 90pF at OV 

104 

SLC90A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 90V;clamping volt 146V;CT 90pF at OV 

105 

SLC100 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 100V:clamDino volt 179V:CT 90 dF at OV 

106 

SLC100A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 100V;clamping volt 162V;CT 90pF at OV 

107 

SLC110 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 110V;clamping volt 196V;CT 90pF at OV 

108 

SLC110A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressonVR 110V:clamDino volt 178V:CT 90 dF at OV 

109 

SLC120 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 120V;clamping volt 214V.CT 90pF at OV 

110 

SLC120A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suDDressonVR 120V:clamDina volt 193V:CT 90 dF at OV 
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7. 

TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) Mot IT" 1(2 > HAT 

LINE 

3] 

TYPE 

rr 

T 

2j 


DESCRIPTION 

No. 

NUMBER 

Y 

P 

E 

MAT. 

DWG. 

NO. 



SLC150A 

SLC160 

SLC160A 


' SLCE60A 
SLCE64 
SLCE64A 


Si 

Si 

A3 lac 
A3 lac 

Si 

A3 lac 

Si 

A3 lac 

Si 

A31ac 


A3 lac 


A3 lac 

Si 

Alev 



ransient suppressor;VR 130V;clamping volt 231V;CT 90pF at 0 

Transient suppressor;VR 130V;clamping volt 209V;CT 90pF at OV 

iTransient suppressor;VR 150V;clampinq volt 268V;CT 90pF at OV 


Transient suppressor;VR 150V;clamping volt 243V;CT 90pF at OV 

Transient suppressor;VR 160V;clamping volt 287V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 160V;clampinq volt 259V;CT 90pF at OV 


Transient suppressor;VR 170V;clamping volt 304V;CT 90pF at OV 
Transient suppressor;VR 170V;clamping volt 275V;CT 90pF at OW 

ITransient suppressonVR 6.5V:clampinq volt 12.3V:CT IQOpF at OV_ 


Transient suppressor;VR 6.5V;clamping volt 11.2V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressonVR 7.0V;clamping volt 13.3V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressonVR 7.0V;clampinq volt 12V;CT lOOpF at OV 


Transient suppressonVR 7.5V;clamping volt 14.3V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressonVR 7.5V;clamping volt 12.9V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressonVR 8.0V;clampinq volt 15V;CT lOOpF at OV 


Transient suppressonVR 8.0V;clamping volt 13.6V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 8.5V;clamping volt 15.9V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 8.5V:clamping volt 14.4V:CT IQOpF at OV _ _ _ 


Transient suppressonVR 9.0V;clamping volt 16.9V;CT lOOpF at OV 

Transient Suppressor;VR9.0V;Clamping Volt 15.4V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 1QV:clampinq volt 18.8V;CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 10V;clamping volt 17V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressonVR 11V;clamping volt 20.1 V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 11V:clampinq volt 18.2V:CT IQOpF at OV» _ 

Transient suppressonVR 12V;clamping volt 22V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 12V;clamping volt 19.9V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 13V:clamping volt 23.8V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 13V;clamping volt 21.5V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 14 V;clamping volt 25.8V;CT lOOpF at OV N 

Transient Suppress;VR 14V:Clampinq Volt 23.2V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 15V;clamping volt 26.9V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 15V;clamping volt 24.4V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 16V;clampinq volt 28.8V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 16V;clamping volt 26V;CT100 pF at OV 
Transient suppressonVR 17V;clamping volt 30.5V;CT 100 pF at OV 

Transient suppressonVR 17V;clampinq volt 27.6V:CT IQOpF at Ov _ 

Transient suppressonVR 18V;clamping volt 32.2V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 18V;clamping volt 29.2V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 20V;clampinq volt 35.8V;CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 20V;clamping volt 32.4V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 22V;clamping volt 39.4V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 22V;clampinq volt 35.5V;CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 24V;clamping volt 43V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressor;VR 24V;clamping volt 38.9V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 26V;clamping volt 46.6V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 26V;clamping volt 42.1V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 28V;clamping volt 50.1V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 28V;clamping volt 45.4V;CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 30V;clamping volt 53.5V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressor;VR 30V;clamping volt 48.4V;CT lOOpF at OV 

Transient supprgssonVR 33V:c!ampinq volt 59V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 33V;clamping volt 53.3V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 36V;clamping volt 64.3V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 36V;clamping volt 58.1V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 71.4V;CT lOOpF attOV 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 64.5V;CT lOOpF at OV N 

Transient suppressonVR 43V;clampinq volt 76.7V;CT IQOpF at OV _ 

Transient SuppressonVR 43V;Clamping Volt 69.4V;CT lOOpF at OV 
Transient suppressonVR 45V;clamping volt 80.3V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 45V:cIampinq volt 72.7V;CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 85.5V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 77.4V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 51V:clampinq volt 91.1V;CT IQOpF at OV __ 

Transient suppressonVR 51V;clamping volt 82.4V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 54V;clamping volt 96.3V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 54V;clampinq volt 87.1V:CT IQOpF at OV _ 

Transient suppressonVR 58V;clamping volt 103V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 58V;clamping volt 93.6V;CT lOOpF at OV 

Transient suppressonVR 60V;clampino volt 107V:CT 90 pF at OV _ 

Transient suppressonVR 60V;clamping volt 96.8V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 64V;clamping volt 114V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 64V:clampinq volt 103V:CT 90pF at OV _ 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 125V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 113V;CT 90pF at OV 

Tramsoemt siVressonVR 75V;clampinq volt 134V:CT 90 pF at OV _ 

Tramsoemt si°rressor;VR 75V;clamping volt 121V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 80V;clamping volt 142V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 80V;clampinq volt 129V;CT 90 pF at OV __ 

Transient suppressonVR 100V;clamping volt 160V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 100V;clamping volt 146V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 110V;clampino volt 179V;CT 90 pF at OV _ 

Transient suppressonVR 110V;clamping volt 162V;CT 90pF att OV 

Transient suppressonVR 120V;clamping volt 196V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 120V;clampino volt 178V:CT 90pF at OV _ 

Transient suppressonVR 130V;clamping volt 214V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 130V;clamping volt 193V;CT 90pV at OV 

Transient suppressonVR 150V;Clampinq volt 231V;CT 90pF at OV _ 

Transient suppressonVR 150V;clamping volt 209V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 150V;clamping volt 268V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 150V:clampinq volt 243V-CT 90pF at OV _ 

"Transient suppressonVR 160V;clamping volt 287V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 160V;clamping volt 259V;CT 90pF at OV 

Transient suppressonVR 170V;clampino volt 304V:CT 90pF at OV _ 

"Transient suppressonVR 170V;clamping volt 275V;CT 90pF at OV 

VR lOOV.max 400V/5.0mA;lo 300mA(cont),500mA(inst);Vf 1.1V/300mA;IR IOOuA/IOOV 
Vr 200V:Max 800V at 5.0mA:lo 300mA(Cont)500mA(lnst);Vf 1.1V at 300mA:lr IQOuA at 200V 
"VR lOOVmax 400V/5.0mA;lo 300mA(cont);500mA(inst);VF 1.1V/300mA IR IOOuA/IOOV 
VR 200V max 800V/5.0mA;lo 300mA(cont);500mA(inst);VF 1.1V/300mA IR 100uA/200V 

VR 100V MAX 400V/5.0mA,lo 300mA(cont):500mA(inst).Vf 1.1V/300mA IR IOOuA/IOOV _ 

"VR 200V MAX 800V/5.0mA,lo 300mA(cont);500mA(inst),Vf 1.1V/300mA IR 100uA/200V 

VR 100V max 400V/5.0mA;lo 300mA(cont);500mA(inst);VF 1.1V/300mA IR IOOuA/IOOV 

VR 200V max 800V/5.0mA:lo 300mA(cont):500mA(inst):VF 1.1V/300mA IR 100uA/200V _ 

"VR 100V MAX 400V/5.0mA,lo 300mA(cont);500mA(inst),VF 1.1V/300mA IR IOOuA/IOOV 
VR 200V MAX 800V/5.0mA,lo 300mA(cont);500mA(inst),Vf 1.1V/300mA IR 100uA/200V 

VR5.0:VCIamp 7.6;IPP 30A;Pd 5.0W:IR 300uA _ 

' BV 5.6-6.82V at IT200mA;VR5.04V;IR(surge)Max 525A;IR at VR20mA max;Max Clamp.Volt. 9.6V. 

BV 5.89-6.51 V at IT200mA;VR5.3V;IR(surge)Max 525A;IR at VR20mA max;Max Clamp.Volt. 9.1V. 

BV 6.12-7.48V at IT175mA:VR5.5V:IR(suroe)Max 450A:IR at VR5.0mA max;Max Clamp.Volt. 10.8V. 

' BV 6.45-7.14V at IT175mA;VR5.8V;IR(surge)Max 450A;IR at VR5.0mA max;Max Clamp.Volt. 10.5V. 

BV 6.75-8.25V at IT175mA:VR6.05V;IR(suroe)Max 400A:IR at VRI.OmA max:Max Clamp.Volt. 11.7V. 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
















































TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bi P° lar & Uni P° lar T vP es (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO._ 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


"i tzvctt 

2 TZV8.2 
TZV8.2A 




ZP1030A 

ZP1033 

ZP1033A 



109 ZP1056 

110 ZP1056A 


BV 7.13-7.88V at IT175mA;VR6.4V;IR(surge)Max 400A;!R at VRI.OmA max;Max Clamp.Volt. 11.3V. 
BV 7.38-9.02V at IT150mA;VR6.63V;IR(surge)Max 400A;IR at VRI.OmA max;Max Clamp.Volt. 12.5V. 
BV 7.79-8.61 V at IT150mA:VR7.02V:IR(surae)Max 400A:IR at VRI.OmA max:Max ClamD.Volt. 12.1V. 


BV 8.19-1OV at IT150mA;VR7.37V;IR(surge)Max 362A;IR at VR200uA max;Max Clamp.Volt. 13.8V. 
BV 8.65-9.55V at IT150mA;VR7.78V;IR(surge)Max 362A;IR at VR200uA max;Max Clamp.Volt. 13.4V. 
BV 9.0-1 IV at IT125mA:VR8.1V:IRtsurae^Max 333A:IR at VR 50uA max:Max ClamD.Volt. 15V. 


BV 9.5-10.5V at IT125mA;VR8.55V;IR(surge)Max 344A;IR at VR 50uA max;Max Clamp.Volt. 14.5V. 
BV 9.9-12.1V at IT125mA;VR8.92V;IR(surge)Max 308A;IR at VR lOuA max;Max Clamp.Volt. 16.2V. 
BV 10.5-11.6V at IT125mA:VR9.40V:IR(surqe)Max 320A:IR at VRIOuA max;Max ClamD.Volt. 15.6V. 


BV 10.8-13.2V at IT100mA;VR9.72V;IR(surge)Max 289A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 17.3V. 

BV 11.4-12.6V at IT100mA;VR10.2V;IR(surge)Max 299A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 16.7V. 

BV 11.7-14.3V at IT100mA:VR10.5V;IR(surqe)Max 263A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 19V. 


BV 12.4-13.7V at IT100mA;VR11.1V;IR(surge)Max 274A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 18.2V. 
BV 13.5-16.5V at IT75mA;VR12.1V;IR(surge)Max 227A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 22V. 

BV 14.3-15.8V at IT75mA;VR12.8V;IR(surqe)Max 235A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 21.2V. 


BV 14.4-17.6V at IT70mA;VR12.9V;IR(surge)Max 212A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 23.5V. 
BV 15.2-16.8V at IT70mA;VR13.6V;IR(surge)Max 222A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 22.5V. 
BV 16.2-19.8V at IT 65mA:VR 14.5V:IR(surqe)max 188A:IR at 5.0uA max;Max Clamp Volt. 26.5V. 


IBV 17.1-18.9V at IT65mA;VR15.3V;IR(surge)Max 198A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 25.2V. 
BV 18-22V at IT65mA;VR16.2V;IR(surge)Max 171A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 29.1V. 
BV19-21V at IT 65mA;VR 17.1 V;IR(surqe)max 180A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp Volt. 27.7V. 


BV 19.8-24.2V at IT50mA;VR17.8V;IR(surge)Max 156A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 31.9V. 

BV 20.9-23.1V at IT50mA;VR18.8V;IR(surge)Max 163A.IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 30.6V. 

BV 21.6-26.4V at IT50mA:VR19.4V:IR(surqe)Max 144A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 34.7V. 

BV 22.8-25.2V at IT50mA;VR20.5V;IR(surge)Max 150A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 33.2V. 

BV 24.3-29.7V at IT50mA;VR21.8V;IR(surge)Max 127A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 39.1V. 

BV 25.7-28.4V at IT50mA:VR23.1V:IR(surqe)Max 133A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 37.5V. 

BV 27-33V at IT40mA;VR24.3V;IR(surge)Max 114A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 43.5V. 

BV 28.5-31.5V at IT40mA;VR25.6V;IR(surge)Max 120A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 41.4V. 

BV 29.7-36.3V at IT40mA;VR26.8V;IR(surqe)Max 104A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 47.7V. 

mj 
>P- 
m 



D.A.T.A. 


BV 40.9-45.2V at IT30mA;VR36.8V;IR(surge)Max 84A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 59.3V. 

BV 42.3-51.7V at IT25mA;VR38.1V;IR(surge)Max 73A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 67.8V. 

BV 44.7-49.4V at IT25mA:VR40.2V;IR(surqe)Max 77A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 64.8V. 


BV 45.9-56.1 V at IT25mA;VR41.3V;IR(surge)Max 68A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 73.5V. 

BV 48.5-53.6V at IT25mA;VR43.6V;IR(surge)Max 71 A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 70.1V. 

BV 50.4-61.6V at IT20mA;VR45.4V;IR(surqe)Max 62A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 80.5V. 


BV 53.2-58.8V at IT20mA;VR47.8V;IR(surge)Max 64A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 77V. 
BV 55.8-68.2V at IT20mA;VR50.2V;IR(surge)Max 56A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 89V. 
BV 58.9-65.1 V at IT20mA:VR53V;IR(surqe)Max 58A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 85V. 


BV 61.2-74.8V at IT20mA;VR55.1 V;IR(surge)Max 51 A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 98V. 
BV 64.6-71.4V at IT20mA;VR 58.1V;IR(surge)Max 54A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 92V. 
BV 67.5-82.5V at IT20mA:VR60.7V:IR(surqe)Max 46AJR at VR 5.0uA maxMax Clamp.Volt. 108V. 


BV 71.3-78.8V at IT20mA;VR64.1 V;IR(surge)Max 48A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 103V. 

BV 73.8-90.2V at IT15mA;VR66.4V;IR(surge)Max 42A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 118V. 

BV 77.9-86.1V at IT15mA;VR70.1 V;IR(surqe)Max 44A;IR at VR 5.0uA max.Max Clamp.Volt. 113V. 


BV 81.9-100V at IT15mA;VR73.7V;IR(surge)Max 38A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 131V. 
BV 86.5-95.5V at IT15mA;VR77.8V;IR(surge)Max 40A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 125V. 
BV 90-110V at IT12mA;VR81V;IR(surqe)Max 34A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 144V. 


BV 95-105V at IT 12mA;VR85.5V;IR(surge)Max 36A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 137V. 
BV99-121V at IT12mA;VR89.2V;IR(surge)Max 158A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 158V. 
BV 105-116V at IT12mA:VR94V;IR(surqe)Max 152A;IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 152V. 


BV 108-132V at IT10mA;VR97.2V;IR(surge)Max 173A.IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 173V. 

BV 114-126V at IT10mA;VR102V;IR(surge)Max 165A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 165V. 

BV 117-143V at IT10mA;VR105V;IR(surqe)Max 187A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 187V. 


BV 124-137V at IT10mA;VR111 V;IR(surge)Max 179A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 179V. 

BV 135-165V at IT8.0mA;VR121V;IR(surge)Max 215A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 215V. 

BV 143-158V at IT8.0mA;VR128V;IR(surqe)Max 207A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 207V. 


BV 144-176V at IT8.0mA;VR130V;IR(surge)Max 230A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 230V. 

BV 152-168V at IT8.0mA;VR136V;IR(surge)Max 219A;IR at VR 5.0uA max.Max Clamp.Volt. 219V. 

BV 153-187V at IT5.0mA:VR138V:IR(surqe)Max 244AHR at VR 5.0uA max^Max Clamp.Volt. 244V. 


BV 162-179V at IT5.0mA;VR145V;IR(surge)Max 234A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 234V. 

BV 162-198V at IT5.0mA;VR146V;IR(surge)Max 258A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 258V. 

BV 171-189V at IT5.0mA;VR154V:IR(surqe)Max 246A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 246V. 


BV 180-220V at IT5.0mA;VR162V;IR(surge)Max 287A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 287V. 
BV 190-21 OV at IT5.0mA;VR171 V;IR(surge)Max 274A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 274V. 

VRM 7.37V;VBR 8.19-10.0V at lt1.0mA;IR 50uA;Vc 13.5V at IRSM 44.4A;BiDi _ 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.55V at It 1.0mA;IR 50uA;Vc 12.9V at IRSM 46.5A;BiDi 

VRM 8.10V;VBR 9.00-11.0V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 14.9V at IRSM 40.3A;BiDi 

VRM 8.55V:VBR 9.50-10.5V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 14.2V at IRSM 42.3A:BiDi 


VRM 8.92V;VBR 9.90-12.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 16.3V at IRSM 36.8A;BiDi 
VRM 9.40V;VBR 10.5-11.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 15.7V at IRSM 38.2A;BiDi 
VRM 9.72V;VBR 10.8-13.20V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.80V at IRSM 33.7A;BiDi 


VRM 10.2V;VBR 11.4-12.6V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.0V at IRSM 35.3A;BiDi 
VRM 10.5V;VBR 11.7-14.3V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 19.3V at IRSM 31.1A;BIDi 
VRM 11.10V;VBR 12.4-13.7V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 18.5V at IRSM 32.4A;BiDi 


VRM 12.1V;VBR 13.5-16.5V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 22.3V at IRSM 26.9A;BiDi 

VRM 12.8V;VBR 14.3-15.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 21.3V at IRSM 28.2A;BiDi 

VRM 12.9V;VBR 14.4-17.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 23.8V at IRSM 25.2A:BiDi _ 


VRM 13.6V;VBR 15.2-16.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 23.8V at IRSM 25.2A;BiDi 
VRM 14.50V;VBR 16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 26.70V at IRSM 22.5A;BiDi 
VRM 15.3V:VBR 17.1-18.9V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 25.5V at IRSM 23.5A;BiDi 


VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 29.7V at IRSM 20.2A;BiDi 

VRM 17.1 V;VBR 19.0-21.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 28.4V at IRSM 21.1A;BiDi 

VRM 17.8V:VBR 19.8-24.2V at It 1.0mA:IR 5.0uA;Vc 32.7V at IRSM 18.3A;BIDi 


VRM 18.8V;VBR 20.9-23.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 31.2V at IRSM 19.2A;BiDi 

VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 35.6V at IRSM 16.9A;BiDi 

VRM 20.5V;VBR 22.8-25.2V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 34.0V at IRSM 17.6A;BiDi 


VRM 21.80V;VBR 24.3-29.70V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 40.10V at IRSM 15.0A;BiDi 
VRM 23.1V;VBR 25.7-28.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 38.3V at IRSM 15.7A;BiDi 
VRM 24.33V:VBR 27.0-33.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 44.5V at IRSM 13.5A:BiDi 


VRM 25.6V;VBR 28.5-31.5V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 42.5V at IRSM 14.1 A;BiDi 

VRM 26.8V;VBR 29.7-36.3V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 49.0V at IRSM 12.2A;BiDi 

VRM 28.2V;VBR 31.4-34.7V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 46.8V at IRSM 12.8A;BiDi 


VRM 29.IV;VBR 32.4-39.60V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 53.40V at IRSM 11.2A;BiDi 
VRM 30.8V;VBR 34.2-37.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 51.0V at IRSM 11.8A;BiDi 
VRM 31.6V;VBR 35.1-42.9V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 58.0V at IRSM 10.3A;BiDi 


VRM 33.3V;VBR 37.1-41.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 55.3V at IRSM 10.8A;BiDi 
VRM 36.8V;VBR 40.9-45.2V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 61.0V at IRSM 9.80A;BiDi 
VRM 38.1V;VBR 42.3-51.7V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 69.8V at IRSM 8.60A;BiDi _ 


VRM 40.2V;VBR 44.7-49.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 66.7V at IRSM 9.00A;BiDi 

VRM 41.3V;VBR 45.9-56.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 75.3V at IRSM 8.00A;BiDi 

VRM 43.6V;VBR 48.5-53.6V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 72.3V at IRSM 8.30A;BiDi 


I VRM 45.5V;VBR 50.4-61.60V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 83.10V at IRSM 7.2A;BiDi 
VRM 47.8V;VBR 53.2-58.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 79.4V at IRSM 7.55A;BiDi __ 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









































































IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES “ Bi P olar & Unipoiar Types (Cont’d) 


a 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


nfiiAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

ZF7062- 

TT 

ST~A — 

Al aao 

VRM 50.2V;VBR 55.8-68.20V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 92.0V at iftSM 6.52A;BiDi 

2 

ZP1062A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 53.0V;VBR 58.9-65.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 87.0V at IRSM 6.89A;BiDi 

3 

ZP1068 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 55.10V:VBR 61.2-74.8V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 101.0V at IRSM 5.94A:BiDi 

4 

ZP1068A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 58.1 V;VBR 64.6-71.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 96.0V at IRSM 6.25A;BiDi 

5 

ZP1075 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 60.7V;VBR 67.5-82.5V at It I.OmAilR 5.0uA;Vc 111.0V at IRSM 5.41A;BiDi 

6 

ZP1075A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 64.1V:VBR 71.3-78.8V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 106.0V at IRSM 5.66A:BiDi 

7 

ZP1082 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 66,4V;VBR 73.8-90.2V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 121.0V at IRSM 4.95A;BiDi 

8 

ZP1082A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 70.1V;VBR 77.9-86.1V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 116.0V at IRSM 5.17A;BiDi 

9 

ZP1091 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 73.7V:VBR 81.9-100.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA;Vc 135.0V at IRSM 4.44A:BiDi 

10 

ZP1091A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 77.8V;VBR 86.5-95.5V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 128.3V at IRSM 4.68A;BiDi 

11 

ZP1100 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 81.0V;VBR 90.0-110.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 148.1V at IRSM 4.05A;BiDi 

12 

ZP1100A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 85.5V:VBR 95.0-105.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 141.0V at IRSM 4.25A:BiDi 

13 

ZP1110 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 89.0V;VBR 99.0-121.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 163.0V at IRSM 3.68A;BiDi 

14 

ZP1110A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 94.0V;VBR 105.0-116.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 156.0V at IRSM 3.84A;BiDi 

15 

ZP1120 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 97.0V;VBR 108-132.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 178.0V at IRSM 3.37A:BIDi 

16 

ZP1120A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 102.0V;VBR 114.0-126.0V at It I.OmAilR 5.0uA;Vc 170.0V at IRSM 3.53A;BiDi 

17 

ZP1130 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 105.0V;VBR 117.0-143.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 193.0V at IRSM 3.11 A;BiDi 

18 

ZP1130A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 111.0V:VBR 124.0-137.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 184.0V at IRSM 3.26A;BiDi 

19 

ZP1140 

6 

Si A 

Alaao 

VBR 154; Ir Max 5.0u at VR 113V; Irms 10mA; Temp Jmax 175°C 

20 

ZP1150 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 121.0V;VBR 135.0-165.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 222.0V at IRSM 2.70A;BiDi 

21 

ZP1150A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 128.0V:VBR 143.0-158.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 213.0V at IRSM 2.81 A:BiDi 

22 

ZP1160 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 130.0V;VBR 144.0-176.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 237.0V at IRSM 2.53A;BiDi 

23 

ZP1160A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 136.0V;VBR 152.0-168.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 226.0V at IRSM 2.65A;BiDi 

24 

ZP1170 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 138.0V:VBR 153.0-187.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 252.0V at IRSM 2.38A:BiDi 

25 

ZP1170A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 145.0V;VBR 162.0-179.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 241.0V at IRSM 2.48A;BiDi 

26 

ZP1180 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 146.0V;VBR 162-198.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 267V at IRSM 2.24A;BiDi 

27 

ZP1180A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 154.0V;VBR 171.0-189.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 255.0V at IRSM 2.35A;BiDi 

28 j 

ZP1200 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 162.0V;VBR 180.0-220.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 297.0V at IRSM 2.02A;BiDi 

29 

ZP1200A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 171.0V;VBR 190.0-210.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 283.0V at IRSM 2.12A;BiDi 

30 

ZP1220 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 175.0V:VBR 198-242.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA;Vc 326.0V at IRSM 1.84A;BiDi 

31 

ZP1220A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 185.0V;VBR 209.0-231.OV at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 311.0V at IRSM 1.92A;BIDi 

32 

ZP1250 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 202.0V;VBR 225.0-275.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 371.0V at IRSM 1.62A;BiDi 

33 

ZP1250A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 214.0V:VBR 237.0-263.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 355.0V at IRSM 1.69A:BiDi 

34 

ZP1275A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 389.0V at IRSM 1.54A;BiDi 

35 ♦ 

ZP2009 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 7.37V;VBA8.19-10.0V at lt1.0mA;IR 50uA;Vc 13.0V at IRSM 138.5A;BiDi 

36 

ZP2009A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 7.78V:VBR 8.65-9.55V at It 1.0mA:IR 50uA:Vc 12.4V at IRSM 145.0A:BiDi 

37 

ZP2010 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.10V;VBR 9.00-11.0V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 14.3V at IRSM 126.0A;BiDi 

38 

ZP2010A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.55V;VBR 9.50-10.5V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 13.7V at IRSM 132.0A;BiDi 

39 

ZP2011 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 8.92V:VBR 9.90-12.1V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 15.7V at IRSM 114.0A;BiDi 

40 

ZP2011A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 9.40V;VBR 10.5-11.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 15.1V at IRSM 119.0A;BiDi 

41 

ZP2012A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 10.2V;VBR 11.4-12.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 16.4V at IRSM 110.0A;BiDi 

42 

ZP2013 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 10.5V:VBR 11.7-14.3V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 18.6V at IRSM 97.0A:BiDi 

43 

ZP2013A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 11.1V;VBR 12.4-13.7V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.8V at IRSM 101.0A;BiDi 

44 

ZP2015 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 12.1 V;VBR 13.5-16.5V at It I.OmAilR 5.0uA;Vc 21.5V at IRSM 84.0A;BiDi 

45 

ZP2015A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 12.8V-.VBR 14.3-15.8V at It I.OmAilR 5.0uA;Vc 20.5V at IRSM 88.0A;BiDi 

46 

ZP2016 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 12.9V;VBR 14.4-17.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 22.9V at IRSM 79.0A;BiDi 

47 

ZP2016A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 13.6V;VBR 15.2-16.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 21.8V at IRSM 82.0A;BiDi 

48 

ZP2018A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 15.3V;VBR 17.1-18.9V at It I.OmAilR 5.0uA;Vc 24.6V at IRSM 73.0A;BiDi 

49 

ZP2020 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 28.6V at IRSM 63.0A;BiDi 

50 

ZP2020A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 17.1 V;VBR 19.0-21.OV at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 27.3V at IRSM 66.0A;BiDi 

51 

ZP2022 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 17.8V;VBR 10.8-24.2V at !i 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 31.5V at IRSM 57.0A:BiDi 

52 

ZP2022A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 18.8V;VBR 20.9-23.1 OV at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 30.0V at IRSM 60.0A;BiDi 

53 

ZP2024 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 34.0V at IRSM 52.5A;BiDi 

54 

ZP2024A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 20.5V:VBR 22.8-25.2V at It 1.0mA:IR 5.0uA;Vc 32.8V at IRSM 52.5A:BIDi 

55 

ZP2027A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 23.1V;VBR 25.7-28.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 36.9V at IRSM 49.0A;BiDi 

56 

ZP2030 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 24.33V;VBR 27.0-33.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 42.9V at IRSM 42.0A;BiDi ! 

57 

ZP2030A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 25.6V:VBR 28.5-31.5V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 40.9V at IRSM 44.0A:BiDi 

58 

ZP2033 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 26.8V;VBR 29.7-36.3V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 47.2V at IRSM 38.0A;BiDi 

59 

ZP2033A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 28.2V;VBR 31.4-34.7V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 45.1V at IRSM 40.0A;BIDi 

60 

ZP2036A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 30.8V:VBR 34.2-37.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 49.1V at IRSM 36.5A:BiDi 

61 

ZP2039 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 31.6V;VBR 35.1-42.9V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 55.8V at IRSM 32.3A;BiDi 

62 

ZP2039A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 33.3V;VBR 37.1-41.OV at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 53.3V at IRSM 33.8A;BiDi 

63 

ZP2043 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 34.8V:VBR 38.7-47.3V at It 1.0mA:IR 5.0uA;Vc 61.5V at IRSM 29.3A;BiDi 

64 

ZP2043A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 36.8V;VBR 40.9-45.2V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 58.8V at IRSM 30.6A;BiDi 

65 

ZP2047 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 38.1V;VBR 42.3-51.7V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 67.2V at IRSM 26.8A;BiDi 

66 

ZP2047A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 40.2V:VBR 44.7-49.4V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 64.2V at IRSM 28.0A:BiDi 

67 

ZP2051 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 41.3V;VBR 45.9-56.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 72.9V at IRSM 24.7A;BiDi 

68 

ZP2051A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 43.6V;VBR 48.5-53.6V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 69.7V at IRSM 25.8A;BiDi 

69 

ZP2056A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 47.8V;VBR 53.2-58.8V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 76.4V at IRSM 23.5A:BiDi 

70 

ZP2062A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 53.0V;VBR 58.9-65.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 84.0V at IRSM 21.4A;BiDi 

71 

ZP2068A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 58.1 V;VBR 64.6-71.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 93.0V at IRSM 19.4A;BiDi 

72 ♦ 

ZP2075 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 60.7V:VBR 67.5-82.5V at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 107.0V at IRSM 16.8A:BiDi 

73 

ZP2075A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 64.1 V;VBR 71.3-78.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 102.0V at IRSM 17.6A;BiDi 

74 

ZP2082 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 66.4V;VBR 73.8-90.2V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 117.0V at IRSM 15.4A;BiDi 

75 

ZP2082A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 70.1V.VBR 77.9-86.1 V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 111.0V at IRSM 16.2A:BiDi 

76 

ZP2091 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 130.0V at IRSM 13.8A;BiDi 

77 

ZP2091A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 77.8V;VBR 86.5-95.5V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 124.0V at IRSM 14.5A;BiDi 

78 

ZP2100 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 81.0V:VBR 90.0-110.0V at It I.OmAilR 5.0uA;Vc 143.0V at IRSM 12.6A:BiDi 

79 

ZP2100A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 85.5V;VBR 95.0-105.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 136.0V at IRSM 13.2A;BiDi 

80 

ZP2110 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 89.0V;VBR 99.0-121.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 157.0V at IRSM 11.4A;BiDi 

81 

ZP2110A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 94.0V;VBR 105.0-116.0V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 150.0V at IRSM 12.0A:BiDi 

82 

ZP2120A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 102.0V;VBR 114.0-126.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 163.0V at IRSM 11.0A;BiDi 

83 

ZP2130 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 105.0V;VBR 117.0-143.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 185.0V at IRSM 9.7A;BiDi 

84 

ZP2130A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM III.OViVBR 124.0-137.0V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 178.0V at IRSM 10.1A:BiDi 

854 

ZP2150 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 121.0V;VBR 135.0-135.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 214.0V at IRSM 8.4 A;BiDi 

864 

ZP2150A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 214.0V; VBR 237.0-263.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 341.0V at IRSM 5.3 AiBiDi 

874 

ZP2160 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 130.0V:VBR 144.0-156.0V at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 228.0V at IRSM 7.9 AiBiDi 

884 

ZP2160A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 136.0V;VBR 152.0-168.0V at Itl.OmAilR 5.0uA;Vc 218.0V at IRSM 8.2 A;BiDi 

894 

ZP2170 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 138.0V;VBR 153.0-187.0V at Itl.OmAilR 5.0uA;Vc 243.0V at IRSM 7.4 A;BiDi 

904 

ZP2170A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 145.0V:VBR 162.0-179.0V at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 232.0V at IRSM 7.7 AiBiDi 

91 

ZP2180 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 146.0V;VBR 162-198.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 257.0V at IRSM 7.00A;BiDi 

924 

ZP2180A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 154.0V;VBR 171.0-189.0V at Itl.OmAilR 5.0uA;Vc 245.0V at IRSM 7.3 A;BiDi 

934 

ZP2200 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 162.0V:VBR 180.0-220.0V at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 286.0V at IRSM 6.3 AiBiDi 

944 

ZP2200A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 171.0V;VBR 190.0-210.0V at Itl.OmAilR 5.0uA;Vc 273.0V at IRSM 6.6 A;BiDi 

95 

ZP2220 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 175.0V;VBR 198-242V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 314.0V at IRSM 5.7A;BiDi 

964 

ZP2220A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 185.0V:VBR 209.0-231.OV at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 300.0V at IRSM 6.0 AiBiDi 

974 

ZP2250 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 202.0V;VBR 225.0-275.0V at Itl.OmAilR 5.0uA;Vc 357.0V at IRSM 5.0 A;BiDi 

984 

ZP2250A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 214.0V;VBR 238.0-263.0V at Itl.OmAilR 5.0uA;Vc 341.0V at IRSM 5.3 A;BiDi 

994 

ZP2275 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 223.0V:VBR247.5-302.5V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 393.0V at IRSM 4.60A:BiDi 

100 

ZP2275A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.8V at It 1.0mA;IR5.0uA;Vc 375.0V at IRSM 4.8A;BiDi 

101 

ZP3009 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 7.37V;VBR 8.19-10.0V at It I.OmAilR 100uA;Vc 13.5V at IRSM 259.0A;BiDi 

102 

ZP3009A 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.55V at It I.OmAilR 100uA:Vc 12.9V at IRSM 271.0A:BiDi 

1034 

ZP3010 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 8.10V;VBR 9.00-11.00V at Itl.OmAilR 20uA;Vc 14.9V at IRSM 235.0A;BiDi 

104 

ZP3010A 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 8.55V;VBR 9.50-10.5V at It 1.0mA;IR 20uA;Vc 14.2V at IRSM 246.0A;BiDi 

105 

ZP3011 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM 8.92V-.VBR 9.90-12.10V at It I.OmAilR 10.0uA:Vc 16.3V at IRSM 215.0A;BiDi 

106 

ZP3011A 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 9.40V;VBR 10.5-11.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 15.7V at IRSM 223.0A;BiDi 

1074 

ZP3012 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 9.72V;VBR 10.8-132.2 Vat It 1.0 mA;IR 10.0uA;Vc 17.80 Vat IRSM 197A;BiDi 

108 

ZP3012A 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM 10.2V:VBR 11.4-12.6V at It I.OmAilR 10.0uA:Vc 17.0V at IRSM 206.0A;BiDi 

109 

ZP3013 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 10.5V;VBR 11.7-14.3V at It I.OmAilR 10.0uA;Vc 19.3V at IRSM 181.0A;BiDi 

1104 

ZP3013A 

6 

Si A 

Alaaa 

VRM 11.IOViVBR 12.4-13.7V at Itl.OmAilR 10.0uA:Vc 18.5V at IRSM 189.0A:BiDi 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bi P° lar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE TYPE 

No. NUMBER 


1 ^ 

T 

Y 

P 

E 


\ 2 ] 

HiMT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

ZP3015- 


sr 

A 

Alaaq 

VRM 12.1 V;VBR 13.5-16.5V at It 1.0mA;lR10.0uA;Vc 22.3V at IRSM 157.0A;BiDi 

2 

ZP3015A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.8V;VBR 14.3-15.8V at It 1.0mA;IR10.0uA;Vc 21.3V at IRSM 164.0A;BiDi 

3♦ 

ZP3016 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 12.9V;VBR 14.4-17.6V at It 1.0mA:lr10.0uA:Vc23.8V at IRSM 147.0A:BiDi 

4$ 

ZP3016A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 13.6V;VBR 15.2-16.8V at lt.1.0mA;lr10.0uA;Vc22.7V at IRSM 154.0A;BiDi 

5♦ 

ZP3018 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 14.5V;VBR16.2-19.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 26.70V at IRSM 131.0A;BiDi 

6$ 

ZP3018A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 15.3V;VBR 17.1-18.9V at lt.1.0mA;lr10.0uA;Vc25.5V at IRSM 137.0A;BiDi 

7$ 

ZP3020 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at lt.1.0mA;lr10.0uA;Vc29.7V at IRSM 118.0A;BiDi 

8$ 

ZP3020A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.10;VBR 19.0-21.0V at lt.1.0mA;lr10.0uA;Vc28.4V at IRSM 123.0A;BiDi 

9$ 

ZP3022 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 17.8V-.VBR 19.8-24.2Vatlt 1.0mA:IR10.0uA:Vc32.7Vat IRSM 107.0A:Bidi 

10f 

ZP3022A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 18.8V;VBR 20.9-23.1 Vatlt 1.0mA;IR10.0uA;Vc31.2Vat IRSM 112.0A;Bidi 

11# 

ZP3024 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4Vatlt 1.0mA;IR10.0uA;Vc35.6Vat IRSM 98.0A;Bidi 

12$ 

ZP3024A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 20.5V;VBR 22.8-25.2Vatlt 1.0mA:IR10.0uA;Vc34.0Vat IRSM 103.0AiBiDi 

13$ 

ZP3027 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 21.8V;VBR24.3-29.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 40.10V at IRSM 87.3A;BiDi 

14$ 

ZP3027A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 23.1 V;VBR 25.7-28.4Vatlt 1.0mA;IR10.0uA;Vc38.3Vat IRSM 91.4AiBiDi 

154 

ZP3030 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 24.33V;VBR27.0-33.0Vatlt1.0mA:lr10.0uA:Vc44.5Vat IRSM 78.7AiBiDi 

16$ 

ZP3030A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 25.6V;VBR28.5-31.5Vatlt1.0mA;IR10.0uA;Vc42.5Vat IRSM 82.4AiBiDi 

17$ 

ZP3033 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 26.8V;VBR 29.7-36.3V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 49.0V at IRSM 71.40A;BiDi 

18* 

ZP3033A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 28.2V;VBR 31.4-34.7V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 46.8V at IRSM 74.8A:BiDi 

19$ 

ZP3036 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 29.10V;VBR32.4-39.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 53.40V at IRSM 65.5A;BiDi 

20$ 

ZP3036A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 30.8V;VBR 34.2-37.8V at It I.OmA.IR 10.0uA;Vc 51.0V at IRSM 68.6A;BiDi 

21 ♦ 

ZP3039 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 31.6V;VBR 35.1-42.9V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 58.0V at IRSM 60.3A:BiDi 

22 ♦ 

ZP3039A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 33.3V;VBR 37.1-41.0V at It I.OmA.IR 10.0uA;Vc 55.3V at IRSM 63.3A;BiDi 

23# 

ZP3043 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 34.8V;VBR 38.7-47.3V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 63.9V at IRSM 54.8A;BiDi 

244 

ZP3043A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 36.8V;VBR 40.9-45.2V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 61.0V at IRSM 57.4A;BiDi 

25 ♦ 

ZP3047 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 38.1 V;VBR 42.3-51.7V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 69.8V at IRSM 50.1 A;BiDi 

26$ 

ZP3047A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 40.2V;VBR 44.7-49.4V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 66.7V at IRSM 52.5A;BiDi 

27 $ 

ZP3051 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 41.3V:VBR 45.9-56.1 V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 75.3V at IRSM 46.5A:BiDi 

284 

ZP3051A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 43.6V;VBR 48.5-53.6V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 72.3V at IRSM 48.4A;BiDi 

29 ♦ 

ZP3056 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 45.50V;VBR50.4-61.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 83.10V at IRSM 42.1A;BiDi 

30 ♦ 

ZP3056A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 47.8V:VBR 53.2-58.8V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 79.4V at IRSM 44.1A;BiDi 

31 ♦ 

ZP3062 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 50.2V;VBR55.8-68.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 92.0V at IRSM 38.0A;BiDi 

32 ♦ 

ZP3062A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 53.0V;VBR 58.9-65.1 V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 87.0V at IRSM 40.2A;BiDi 

33$ 

ZP3068 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 55.10V-.VBR61.2-74.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 101.0V at IRSM 34.7A:BiDi 

34 $ 

ZP3068A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 58.1V;VBR 64.6-71.4V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 96.0V at IRSM 36.4A;BiDi 

35$ 

ZP3091 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 135.0V at IRSM 25.9A;Bidi 

36$ 

ZP3091A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 77.8V:VBR 86.5-95.5V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 128.0V at IRSM 27.4A:Bidi 

37$ 

ZP3100 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 81.0V;VBR 90.0-110.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 148.0V at IRSM 23.7A;BiDi 

38$ 

ZP3100A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 85.5V;VBR 95.0-105.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 141.0V at IRSM 24.8A;BiDi 

39$ 

ZP3110 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 89.0V;VBR 99.0-121.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 163.0V at IRSM 21.4A;BiDi 

40$ 

ZP3110A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 94.0V;VBR 105.0-116.0V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 156.0V at IRSM 22.4A;BiDi 

41$ 

ZP3120 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 97.0V;VBR 108-132.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 178.0V at IRSM 19.6A;BiDi 

42$ 

ZP3120A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 102.0V:VBR 114.0-126.0V at Itl.OmAJr 10.0uA:Vc 170.0V at IRSM 20.6A;BiDi 

43$ 

ZP3130 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 105.0V;VBR 117.0-143.0V at Itl.OmAJr 10.0uA;Vc 193.0V at IRSM 18.1 A;BiDi 

44$ 

ZP3130A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 111.0V;VBR 124.0-137.0V at lt1.0mA;lr 10.0uA;Vc 184.0V at IRSM 19.0A;BiDi 

45 

ZP3140 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VBR 154: Ir Max 5.0u at VR 113V: Cap 1200 dF at IMhz, 2.0v:Tmax 175°C 

46$ 

ZP3150 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 121.0V;VBR 135.0-165.0V at lt1.0mA;lr 10.0uA;Vc 222.0V at IRSM 15.7A;BiDi 

47$ 

ZP3150A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 128.0V;VBR 143.0-158.0V at Itl.OmAJr 10.0uA;Vc 213.0V at IRSM 16.4A;BiDi 

48$ 

ZP3160 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 130.0V;VBR 144.0-176.0V at Itl.OmA.Ir 10.0uA:Vc 237.0V at IRSM 14.7A;BiDi 

49$ 

ZP3160A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 136.0V;VBR 152.0-168.CV at lt1.0mA;lr 10.0uA;Vc 226.0V at IRSM 15.4A;BiDi 

50$ 

ZP3170 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 138.0V;VBR 153.0-187.0V at lt1.0mA;lr 10.0uA;Vc 252.0V at IRSM 13.9A;BiDi 

51$ 

ZP3170A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 145.0V:VBR 162.0-179.0V at lt1.0mA:lr 10.0uA;Vc 241.0V at IRSM 14.5A:BiDi 

52$ 

ZP3180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 146.0V;VBR 162-198.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 267.0V at IRSM 13.10A;BiDi 

53$ 

ZP3180A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 154.0V;VBR 171.0-189.0V at lt1.0mA;lr 10.0uA;Vc 255.0V at IRSM 13.7A;BiDi 

54$ 

ZP3200 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 162.0V-.VBR 180.0-220.0V at lt1.0mA:lr 10.0uA:Vc 297.0V at IRSM 11.8A:BiDi 

55$ 

ZP3200A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 171.0V;VBR 190.0-210.0V at lt1.0mA;lr 10.0uA;Vc 283.0V at IRSM 12.3A;BiDi 

56$ 

ZP3220 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 175.0V;VBR198-242.OV at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 326.0V at IRSM 10.7A;BiDi 

57$ 

ZP3220A 

6 

Si 


Alaaa 

VRM 185.0V:VBR 209.0-231.OV at Itl.OmA.IR 10.0uA:Vc 311.0V at IRSM 11.2A;BiDi 

58$ 

ZP3250 

6 

Si 


Alaaq 

VRM 202.0V;VBR 225.0-275.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 371.0V at IRSM 9.40A;BiDi 

59$ 

ZP3250A 

6 

Si 


Alaaq 

VRM 214.0V;VBR 237.0-263.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 355.0V at IRSM 9.90A;BiDi 

60$ 

ZP3275 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 223.0V:VBR247.5-302.5V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 408V at IRSM 8.60A:BiDi 

61 $ 

ZP3275A 

6 

Si 


Alaaq 

VRM 235.0V;VBR 261.3-288.8V at lt1.0mA;IR 10.0uA;Vc 389.0V at IRSM 9.00A;BiDi 

62 ▼ 

ZZ12 

6 

Si 


D027 

IRM5.0 uAat 9.0 VRM;14V(BR)max at IR 5.0 mA; 18 V(CL) at Ipp 40A 

63 

ZZ22 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener;VZ 26V;IR 5.0uA at 13V;Ti 150° C:Id 200A 

64 

ZZ75 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener;VZ 87V;IR 5.0uA at 45V;Tj 150° C;lp 6.8A 

65$ 

ZZ91 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener; VZ 106V; IR 50uA at 55V; Tj 150° C; Ip 5.6A 

66 

ZZ110 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener;VZ 128V:IR 5.0uA at 66V:Ti 150° C:Id 4.5A 

67 

ZZY22 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener;VZ 26V;IR 5.0uA at 13V;Tj 150° C;lp 130A 

68 

ZZY75 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener;VZ 87V;IR 5.0uA at 45V;Tj 150° C;lp 50A 

69 

ZZY91 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener:VZ 106V:IR 5.0uA at 55V:Ti 150° C:Id 40A 

70 

ZZY110 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener;VZ 128V;IR 5.0uA at 66V;Tj 150° C;lp 30A 

71 

BZW86-7V5 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 12V;V(BR)R 8.5V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

72 

BZW86-8V2 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 13V:V(BR)R 9.4V min:VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

73 

BZW86-9V1 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 14V;V(BR)R 10.4V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

74 

BZW86-10 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 15.5V;V(BR)R 11.4V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

75 

BZW86-11 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 17V:V(BR)R 12.4V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

76 

BZW86-12 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 18.5V;V(BR)R 13.8V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

77 

BZW86-13 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 20V;V(BR)R 15.3V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

78 

BZW86-15 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 23V:V(BR)R 16.8V min:VF 1.5V max at IF 500A.PRSM 60kW max. 

79 

BZW86-16 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 27V;V(BR)R 18.8V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

80 

BZW86-18 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 31 V;V(BR)R 20.8V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

81 

BZW86-20 

_6, 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 34V;V(BR)R 22.8V min:VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

82 

BZW86-22 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 37V;V(BR)R 25.1V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

83 

BZW86-24 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 40V;V(BR)R 28V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

84 

BZW86-27 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 44V:V(BR)R 31V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

85 

BZW86-30 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 47V;V(BR)R 34V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

86 

BZW86-33 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 51V;V(BR)R 37V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

87 

BZW86-36 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 55V:V(BR)R 40V min:VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

88 

BZW86-39 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 60V;V(BR)R 44V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

89 

BZW86-43 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 66V;V(BR)R 48V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

90 

BZW86-47 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 72V:V(BR)R 52V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

91 

BZW86-51 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 78V;V(BR)R 58V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

92 

BZW86-56 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 85V;V(BR)R 64V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

93 

BZW86-62 

6 

SiA 


DO3O0 

ClamD Volt 92V:V(BR)R 70V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

94 

BZW91-5V6 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 8.5V;V(BR)R 6.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

95 

BZW91-6V2 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 9.5V;V(BR)R 7.0V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

96 

BZW91-6V8 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 10V:V(BR)R 7.7V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

97 

BZW91-7V5 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 11 V;V(BR)R 8.5V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

98 

BZW91-8V2 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 12V;V(BR)R 9.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

99 

BZW91-9V1 

6 

SiA 


DO50 

ClamD Volt 13V:V(BR)R 10.4V min:VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

100 

BZW91-10 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 14.5V;V(BR)R 11.4V min;VF 1.5V max at IF10A;PRSM 27kW max. 

101 

BZW91-11 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 16V;V(BR)R 12.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

102 

BZW91-12 

6 

SiA 


DO50 

ClamD Volt 17.5V:V(BR)R 13.8V min:VF 1.5V max at IF 10A;PRSM27kW max. 

103 

BZW91-13 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 19V;V(BR)R 15.3V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

104 

BZW91-15 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 22V;V(BR)R 16.8V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

105 

BZW91-16 

6 

SiA 


DO50 

ClamD Volt 24V:V(BR1R 18.8V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

106 

BZW91-18 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 26V;V(BR)R 20.8Vmin;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max 

107 

BZW91-20 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 28V;V(BR)R 22.8V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

108 

BZW91-22 

6 

SiA 


DO50 

ClamD Volt 31V:WBR)R 25.1V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max 

109 

BZW91-24 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 34V;V(BR)R 28V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max 

110 

BZW91-27 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 38V:V(BR)R 31V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 
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7. 

TRANSIENT S 

iUPPRESSO 

IR DIODES " Bi P° lar & Unipolar Types (Cont’d) Manm no '' 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

BZW91-30 

6 

EIa “ 

DO50 

Clamp Volt 40V;V(BR)R 34V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

2 

BZW91-33 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 44V;V(BR)R 37V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

3 

BZW91-36 

6 

SiA 

DO50 

ClamD Volt 49V:V(BR1R 40V min:VF 1.5V max at IF 10A-.PRSM 27kW max. 

4 

BZW91-39 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 54V;V(BR)R 44V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

5 

BZW91-43 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 60V;V(BR)R 48V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

6 

BZW91-47 

6 

SiA 

DO50 

ClamD Volt 66V:V(BR)R 52V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

7 

BZW91-51 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 72V;V(BR)R 58V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

8 

BZW91-56 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 79V;V(BR)R 64Vmin;VF 1.5Vmax at IF 10A;PRSM 27kW max 

9 ! 

BZW91-62 

6 

SiA 

DO50 

ClamD Volt 86V:V(BR)R 70V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

10 

BZW93-5V6 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 9.0V;V(BR)R 6.4Vmin;VF 1.5Vmax at IF 10A;PRSM 3.0kWmax 

11 

BZW93-6V2 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 10V;V(BR)R 7.0V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

12 

BZW93-6V8 

6 

SiA 

DO40 

ClamD Volt 11 V:V(BR)R 7.7V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

13 j 

BZW93-7V5 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 12V;V(BR)R 8.5V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

14 

BZW93-8V2 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 13.5V;V(BR)R 9.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

15 

BZW93-9V1 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 15V:V(BR)R 10.4V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

16 

BZW93-10 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 17V;V(BR)R 11.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

17 

BZW93-11 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 19V;V(BR)R 12.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

18 

BZW93-12 

6 

SiA 

DO40 

ClamD Volt 21 V:V(BR1R 13.8V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

19 

BZW93-13 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 23V;V(BR)R 15.3V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

20 

BZW93-15 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 22V;V(BR)R 16.8V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

21 

BZW93-16 

6 

SiA 

DO40 

ClamD Volt 25V:V(BR)R 18.8V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

22 

BZW93-18 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 28V;V(BR)R 20.8V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

23 

BZW93-20 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 32V;V(BR)R 22.8V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

24 

BZW93-22 

6 

SiA 

DO40 

ClamD Volt 36V:V(BR1R 25.1V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

25 

BZW93-24 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 41 V;V(BR)R 28V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

26 

BZW93-27 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 47V;V(BR)R 31V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

27 

BZW93-30 

6 

SiA 

D04JZP 

ClamD Volt 44V;V(BR)R 34V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

28 

BZW93-33 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 49V;V(BR)R 37V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

29 

BZW93-36 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 56V;V(BR)R 40V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

30 

BZW93-39 

6 

SiA 

DO40 

ClamD Volt 63V;V(BR)R 44V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

31 

BZW93-43 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 71 V;V(BR)R 48V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

32 

BZW93-47 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 80V;V(BR)R 52V min;VF 1.5V max at IF10A;PRSM 3.0kW max. 

33 

BZW93-51 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 89V;V(BR)R 58V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

34 

BZW93-56 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 98V;V(BR)R 64V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max 

35 

BZW93-62 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 104V;V(BR)R 70V min VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max 

36 

DSAS09-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressor:VBR 800V-.IRM 50A:PRAV 30W:PRSM 800kW. 

37 

DSAS09-2 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 850V;IRM 50A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

38 

DSAS09-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 900V;IRM 50A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

39 

DSAS09-6 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressor;VBR 950V;IRM 50A:PRAV 30W;PRSM 800kW. 

40 

DSAS11-0 

“6 1 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.0kV;IRM 41A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

41 

DSAS11-2 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.05kV;IRM 41A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

42 

DSAS11-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressor:VBR 1.1kV;IRM 41A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

43 

DSAS11-6 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.15kV;IRM 41A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

44 

DS AS 13-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.2kV;IRM 35A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

45 

DSAS13-2 

6 

SiA 

F103 

Surae Volt SuDDressor:VBR 1.25kV:IRM 35A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

46 

DSAS13-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.3kV;IRM 35A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

47 

DS AS 13-6 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.35kV;IRM 35A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

48 

DS AS 15-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressor:BVR 1.38kV:IRM 30A:PRAV 30W;PRSM 800kW. 

49 

DSAS15-2 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;BVR 1.43kV;IRM 30A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

50 

DSAS15-4 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt Suppressor;BVR 1.48kV;IRM 30A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

51 

DSAS15-6 

9 

SiA 

F103 

Surae Volt SuDDresscr.BVR 1.53kV:IRM 30A:PRAV 30W:PRSM SOOkW. 

52 

DSAS17-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.6kV;IRM 50A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

53 

DSAS17-4 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.7kV;IRM 50A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

54 

DS AS 19-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressonVBR 1.8kV:IRM 50A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

55 

DS AS 19-4 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.9kV;IRM 50A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

56 

DSAS21-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 2.0kV;IRM 41A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

57 

DSAS21-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressonVBR 2.1kV:IRM 41A:PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

58 

DSAS23-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 2.2kV;IRM 41A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

59 

DSAS23-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 2.3kV;IRM 41A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

60 

DSAS25-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressonVBR 2.4kV;IRM 35A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

61 

DSAS25-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 2.5kV;IRM 35A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

62 

DSAS27-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor.VBR 2.6kV;IRM 35A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

63 

DSAS27-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressonVBR 2.7kV:IRM 35A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

64 

DSAS29-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;BVR 2.8kV;IRM 30A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

65 

DSAS29-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;BVR 2.9kV;IRM 30A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

66 

DSAS31-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDDressonBVR 3.0kV:IRM 30A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

67 

DSAS31-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;BVR 3.1kV;IRM 30A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

68 

DL201 

6 

Si$ 

VI 

VB 30V min at 10uA;Cj lOOff max at 0V,1MHz;RS 900mnmax;Low Duty Pw100W;TL5.0nsmax 

69 

DL202 

6 

SiS 

VI 

VB 30V min at 10uA;Ci 200ff max at 0V.1MHz.RS 800m(lmax;Low Dutv Pw100W:TL5.0nsmax 

70 

DL203 

6 

Si$ 

VI 

VB 30V min at 10uA;Cj 300ff max at 0V,1MHz;RS 700mnmax;Low Duty Pw 100W;TL5.0ns max 

71 

DL204 

6 

Si$ 

VI 

VB 30V min at 10uA;Cj 400ff max at 0V,1MHz;RS 600mftmax;Low Duty Pw 100W;TL5.0ns max 

72 

DL401 

6 

SiS 

VI 

VB 40V min at 10uA;Ci 100ft max at 0V,1MHz;RS 900mQmax:Low Dutv Pw 100W:TL5.0ns max 

73 

DL402 

6 

Si$ 

VI 

VB 40V min at 10uA;Cj 200ff max at 0V,1MHz;RS 800mftmax;Low Duty Pw 100W;TL5.0ns max 

74 

DL403 

6 

Si$ 

VI 

VB 40V min at 10uA;Cj 300ff max at 0V,1MHz;RS 700mnmax;Low Duty Pw 100W;TL5.0ns max 

75 

DL404 

6 

SiS 

VI 

VB 40V min at 10uA:Ci 400ff max at 0V,1MHz:RS 600mflmax:Low Dutv Pw 100W;TL5.0ns max 

76 

DL601 

6 

Si$ 

VI 

VB 60V min at 10uA;Cj 100ft max at 0V,1MHz;RS 800mftmax;Low Duty Pw 100W;TL10ns max 

77 

DL602 

6 

Si$ 

VI 

VB 60V min at 10uA;Cj 200ff max at 0V,1MHz;RS 700mflmax;Low Duty Pw 100W;TL10ns max 

78 

DL603 

6 

SiS 

VI 

VB 60V min at 10uA:Ci 300ff max at 0V.1MHz:RS 600mnmax;Low Dutv Pw 100W:TL10ns max 

79 

DL604 

6 

Si$ 

VI 

VB 60V min at 10uA;Cj 400ff max at 0V,1MHz;RS 500mamax;Low Duty Pw 100W;TL10ns max 

80 

DL801 

6 

Si$ 

VI 

VB 80V min at 10uA;Cj 100ft max at 0V,1MHz;RS 800mnmax;Low Duty Pw 100W;TL15ns max 

81 

DL802 

6 

SiS 

VI 

VB 80V min at 10uA:Ci 200ff max at 0V.1MHz:RS 700mftmax:Low Dutv Pw 100W:TL15ns max 

82 

DL803 

6 

Si$ 

VI 

VB 80V min at 10uA;Cj 300ff max at 0V,1MHz;RS 600mHmax;Low Duty Pw 100W;TL15ns max 

83 

DL804 

6 

Si$ 

VI 

VB 80V min at 10uA;Cj 400ff max at 0V,1MHz;RS 500mflmax;Low Duty Pw 100W;TL15ns max 

84 

SNR-A480L80 

6 

Zno 

M942a 

Varistor Volt 679-914V at 1.0mA Dk: Pd av 1.0 W:Id 4.0kA:VTC -0.05%/°C 

85 

SNR-A95L8 

6 

ZnO 

M942 

Varistor Volt 134-191V at 1.0mApk;Pd av 500mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/°C 

86 

SNR-A130L2 

6 

ZnO 

M941 

Varistor Volt 184-225V at 1.0mApk;Pd av 240mW;lp 400A;VTC -.05%/°C 

87 

SNR-A130L10 

6 

ZnO 

M942a 

Varistor Volt 184-254V at 1.0mADk:Pd av 500mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/°C 

88 

SNR-A130L20 

6 

ZnO 

M942m 

Varistor Volt 184-254V at 1.0mApk;Pd av 850mW;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

89 

SNR-A150L2 

6 

ZnO 

M941a 

Varistor Volt 212-260V at 1.0mApk;Pd av 240mW;lp 400A;VTC -.05%/°C 

90 

SNR-A150L10 

6 

ZnO 

M942a 

Varistor Volt 212-260V at 1.0mADk:Pd av 500mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/°C 

91 

SNR-A150L20 

6 

ZnO 

M942m 

Varistor Volt 212-282V at 1.0mApk;Pd av 850mW;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

92 

SNR-A250L4 

6 

ZnO 

M941b 

Varistor Volt 354-433V at 1.0mApk;Pd av 280mW;lp 400A;VTC -.05%/°C 

93 

SNR-A250L20 

6 

ZnO 

M942b 

Varistor Volt 354-433V at 1.0mADk:Pd av 600mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/°C 

94 

SNR-A250L40 

6 

ZnO 

M942n 

Varistor Volt 354-472V at 1.0mApk;Pd av 900mW;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

95 

SNR-A275L4 

6 

ZnO 

M941c 

Varistor Volt 389-475V at 1.0mApk;Pd av 280mW;lp 400A;VTC -.05%/°C 

96 

SNR-A275L20 

6 

ZnO 

M942c 

Varistor Volt 389-475V at 1.0mA Pk:Pd Ava 600mW:lo 2.0kA;VTC -.05%/ e C 

97 

SNR-A275L40 

6 

ZnO 

M942n 

Varistor Volt 389-522V at 1.0mApk;Pd av 900mW;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

98 

SNR-A300L4 

6 

ZnO 

M941d 

Varistor Volt 424-518V at 1.0mApk;Pd av 280mW;lp 400A;VTC -,05%/°C 

99 

SNR-A320L20 

6 

ZnO 

M942d 

Varistor Volt 462-565V at 1.0mAok:Pd av 600mW:lo 2.0kA;VTC -.05%/°C 

100 

SNR-A320L40 

6 

ZnO 

M942p 

Varistor Volt 452-635V at 1.0mApk;Pd av 900mW;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

101 

SNR-A420L20 

6 

ZnO 

M942e 

Varistor Volt 610-746V at 1.0mApk;Pd av 600mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/°C 

102 

SNR-A420L40 

6 

ZnO 

M942a 

Varistor Volt 595-800V at 1.0mADk:Pd av 900mW:lD 4.0kA:VTC -.05%/°C 

103 

SNR-A460L20 

6 

ZnO 

M942e 

Varistor Volt 665-813V at 1.0mApk;Pd av 600mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/°C 

104 

SNR-A460L40 

6 

ZnO 

M942q 

Varistor Volt 650-878V at 1.0mApk;Pd av 900mW;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

105 

SNR-A480L40 

6 

ZnO 

M942r 

Varistor Volt 679-914V at 1.0mADk:Pd av 1.0 W:Id 4.0kA;VTC -.05%/°C 

106 

SNR-A510L40 

6 

ZnO 

M942g 

Varistor Volt 738-902V at 1.0mApk;Pd av 700mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/°C 

107 

SNR-A510L80 

6 

ZnO 

M942r 

Varistor Volt 721-970V at 1.0mApk;Pd av 1.0W;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

108 

SNR-A550L40 

6 

ZnO 

M942h 

Varistor Volt 795-972V at 1.0mAok:Pd av 700mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/°C 

109 

SNR-A550L80 

6 

ZnO 

M942s 

Varistor Volt 778-1060V at 1.0mApk;Pd av 1.0W;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 

110 

SNR-A575L40 

6 

ZnO 

M942i 

Varistor Volt 830-1015V at 1.0mAok:Pd av 800mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/°C 
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7, TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bi P0 |ar & Unipolar Types (Cont’d) 


nr 


LINE 

No. 


SNR-A575L80 

SNR-A1000L80 

SNR-A1Q00L160 


TYPE 

NUMBER 


HMAT. 


7fiD“ 

ZnO 

ZnO 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


M942s 

M942k 

M942t 


Varistor Volt 813-1115V at 1.0mApk;Pd av 1.1 W;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 
Varistor Volt 1414-1730V at 1.0mApk;Pd av 900mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/°C 
Varistor Volt 1414-1730V at 1.0mA Pk;Pd Avg 1.3W;lp 4.0kA;VTC -.05%/°C 


SNR-D18M1 

SNR-D18M3 

SNR-D22L1 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936 

M936a 

M936 


Varistor Volt 14.4-21.6V at 1.0mApk;Pd av 180mW;lp 250A;VTC -.05%/ c C 

Varistor Volt 14.4-21.6V at 1.0mApk;Pd av 400mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 18.7-25.3V at I.OmApkiPd av 180mW;lp 250A;VTC -.05%/°C 


SNR-D22L3 

SNR-D24K1 

SNR-D24K4 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936a 

M936 

M936a 


Varistor Volt 18.7-25.3V at 1.0mApk;Pd av 400mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 21.6-26.4V at I.OmApkiPd av 180mW;lp 250A;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 21.6-26.4V at I.OmApkiPd av 400mW;lp 1.0kA;VTC -,05%/°C 


10 

11 

12 


SNR-D27L1 

SNR-D27L4 

SNR-D33K1 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936 

M936g 

M936 


Varistor Volt 22.9-31.0V at I.OmApkiPd av 180mW;lp 250A;VTC -.05%/*C 

Varistor Volt 22.9-31.0V at I.OmApk.Pd av 400mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 29.7-36.3V at 1,0mApk:Pd av 190mW;lp 250A;VTC -.05%/*C 


13 

14 

15 


SNR-D33K5 

SNR-D39K1 

SNR-D39K6 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936g 

M936b 

M936q 


Varistor Volt 29.7-36.3V at 1.0mApk;Pd av 400mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 35.1-42.9V at I.OmApkiPd av 200mW;lp 250A;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 35.1-42.9V at I.OmApkiPd av 450mW;lp 1,0kA;VTC -.05%/°C 


16 

17 

18 


SNR-D47K1 

SNR-D47K7 

SNR-D56K2 


ZnO - 

ZnO 

ZnO 


M936c 

M936h 

M936c 


Varistor Volt 42.3-51.7V at 1.0mApk;Pd av 200mW;lp 250A;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 42.3-51.7V at 1.0mApk;Pd av 450mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/'C 

Varistor Volt 50.4-61.6V at I.OmApkiPd av 220mW;ip 250A;VTC -.05%/ e C 


19 

20 
21 


SNR-D56K8 

SNR-D68K2 

SNR-D68K10 


[ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936j 

M936d 

M936k 


Varistor Volt 50.4-61.6V at I.OmApk.Pd av 450mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 61.2-74.8V at 1.0mApk;Pd av 240mW;lp 250A;VTC -.05%/ e C 

Varistor Volt 61.2-74.8V at I.OmApkiPd av 500mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 


22 

23 

24 


SNR-D82K2 

SNR-D82K12 

SNR-D100K3 


r ZnO~ 

ZnO 

ZnO 


M936e 

M936m 

M936f 


Varistor Volt 73.8-90.2V at I.OmApkiPd av 250mW;lp 250A;VTC -.05%/°C 
Varistor Volt 73.8-90.2V at I.OmApkiPd av 500mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/°C 
Varistor Volt 90-110V at I.OmApkiPd av 260mW:lp 250A;VTC -.05% fC 


25 

26 
27 


SNR-D100K15 

SNR-D120K1 

SNR-D120K6 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936n 

M936 

M936q 


Varistor Volt 90-110V at I.OmApkiPd av 550mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/’C 
Varistor Volt 108-132V at I.OmApkiPd av 200mW;lp 400A;VTC -.05%/°C 
Varistor Volt 108-132V at I.OmApkiPd av 450mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/*C 


28 

29 

30 


SNR-D150K1 

SNR-D150K8 

SNR-D180K1 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936b 

M936g 

M936b 


Varistor Volt 135-165V at I.OmApkiPd av 200mW;lp 400A;VTC -.05%/°C 

Varistor Volt 135-165V at I.OmApkiPd av 450mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/*C 

Varistor Volt 162-198V at I.OmApkiPd av 200mW;lp 400A;VTC -.05%/ e C 


31 
32* 
33 t 


SNR-D180K10 

V8SC1812(A) 

V12SC1812(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936h 
Ml 365 
Ml 365 


Varistor Volt 162-198V at I.OmApkiPd av 450mW;lp 2.0kA;VTC -.05%/*C 
Vrms 4.0V;lpeak 25A;Vvar 11V at 1mA max;Vclamp 30V at Ip 2A 
Vrms 6.0V;lpeak 50A;Vvar 16V at 1mA maxiVcIamp 37V at Ip 2A 


34 ▼ 
35* 
36 ▼ 


V18SC1812(A) 

V22SC1812(A) 

V27SC1812(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


Ml 365 
Ml 365 
Ml 365 


Vrms 10V;lpeak 50A;Vvar 21.6V at 1mA max;Vclamp 44V at Ip 2A 
Vrms 14V;lpeak 50A;Vvar 26V at 1mA max;Vclamp 51V at Ip 2A 
Vrms 17V;lpeak 50A;Vvar 31.1V at 1mA maxiVcIamp 59V at Ip 2A 


37 ▼ 

38 t 

39 v 


V33SC1812(A) 

V39SC1812(A) 
V47SC1812(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


Ml 365 
Ml 365 
Ml 365 


Vrms 20 V; I peak 50A;Vvar 38V at 1mA maxiVcIamp 67V at lp2A 

Vrms 25V;lpeak 50A;Vvar 46V at 1mA maxiVcIamp 79V at Ip 2A 

Vrms 30V;lpeak 50A;Vvar 55V at 1mA maxiVcIamp 90V at Ip 2A 


40 v 

41 v 

42 ▼ 


V47ZA3(A) 

V56ZA3(A) 

V68ZA3(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936an 

M936an 

M936aq 


Vrms 30V;lpeak 500A;Vvar 52V at 1mA maxiVcIamp 89V at Ip 5A 

[Vrms 35V;lpeak 500A;Vvar 62V at 1mA maxiVcIamp 103V at Ip 5A 

Vrms 40V;lpeak 500A;Vvar 75V at 1mA maxiVcIamp 123V at Ip 5A 


43 t 

44 * 
45 * 


V82ZA4(A) 
V100ZA4(A) 
VI 12BB60(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936aq 
M936aq 
Ml368a 


Vrms 50V;lpeak 2.5kA;Vvar 91V at 1mA maxiVcIamp 135V at Ip 25A 
Vrms 60V;lpeak 2.5kA;Vvar 110V at 1mA maxiVcIamp 165V at Ip 25A 
Vrms l.lkVilpeak 7.0kA;Vvar 2.06kV at 1mA maxiVcIamp 3.1 kV at Ip 200A 


46* 

47 ▼ 

48 v 


V120ZA4(A) 

V131BA60(A) 

V131DB40(A) 


V150ZA4(A) 

V151BA60(A) 

V151DB40(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936an 
Ml 368 
Ml 367 


Vrms 75V;lpeak 2.5kA;Vvar 132V at 1mA maxiVcIamp 200V at Ip 25A 
Vrms 130V;lpeak 5.0kA;Vvar 220V at 1mA maxiVcIamp 360V at Ip 200A 
Vrms 130V:lpeak 30kA;Vvar 228V at 1mA maxiVcIamp 360V at Ip 200A 


Vrms 95V;lpeak 2.5kA;Vvar 165V at 1mA maxiVcIamp 250V at Ip 25A 
Vrms 150V;lpeak 5.0kA;Vvar 242V at 1mA maxiVcIamp 420V at Ip 200A 
Vrms 150V;lpeak 30kA;Vvar 268V at 1mA maxiVcIamp 420V at Ip 200A 


49 v 
50* 
51* 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936an 
Ml 368 
Ml 367 


52 ▼ 
53* 
54 ▼ 


55* 
56* 
57 t 


V180ZA5(A) 

V251BA60(A) 

V251C - 


58* 
59 v 
60* 


V271 BA60(A) 

V271DB40(A) 

V321BA60(A) 


611 
62* 
63* 


V321DB40(A) 

V421DB40(A) 

V481 DB40(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


64* 

65* 

66 * 


V511 DB40(A) 

V571DB40(A) 

V660HE600(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M936an 
Ml 368 
Ml 367 


67* 

68 * 


V660LA50A(A) 

V660LA100B(A) 

V661 DB40(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


Ml 368 
Ml 367 
M1368 


Vrms 115V;lpeak 2.5kA;Vvar 198V at 1mA maxiVcIamp 300V at Ip 25A 
Vrms 250V;lpeak 5.0kA;Vvar 429V at 1mA maxiVcIamp 650V at Ip 200A 
Vrms 250V:lpeak 30kA;Vvar 429V at 1mA maxiVcIamp 660V at Ip 200A 


V741 DB40(A) 
V1000LA160B(A) 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


M1367 
Ml 367 
Ml 367 


Vrms 275V;lpeak 5.0kA;Vvar 473V at 1mA maxiVcIamp 720V at Ip 200A 

[Vrms 275V;lpeak 3.0kA;Vvar 473V at 1mA maxiVcIamp 730V at Ip 200A 

Vrms 320V;lpeak 5.0kA;Vvar 539V at 1mA maxiVcIamp 820V at Ip 200A 


ZnO 

ZnO 

ZnO 


Ml 367 
Ml 367 
Ml 366 


Vrms 320V;lpeak 3.0kA;Vvar 539V at 1mA maxiVcIamp 830V at Ip 200A 

I Vrms 420V;lpeak 4.0kA;Vvar 748V at 1mA maxiVcIamp 1.16kV at Ip 200A 

Vrms 480V;lpeak 4.0kA;Vvar 825V at 1mA maxiVcIamp 1.27kV at Ip 200A 


ZnO 

ZnO 


M936ar 
M936as 
Ml 367 


[Vrms 510V;lpeak 4.0kA;Vvar 910V at 1mA maxiVcIamp 1.4kV at Ip 200A 
[Vrms 575V;lpeak 4.0kA;Vvar I.OkV at 1mA max;Vclamp 1.55kV at Ip 200A 
Vrms 660V;lpeak 25kA;Vvar 1.16kV at 1mA maxiVcIamp 1.85kV at Ip 300A 


Ml 367 
M936at 


[Vrms 660V;lpeak 4.5kA;Vvar 1.2V at 1mA maxiVcIamp 1.8kV at Ip 50A 
Vrms 660V;lpeak 6.5kA;Vvar 1.1V at 1mA maxiVcIamp 1.6kV at Ip 100A 
Vrms 660V;lpeak 4.0kA:Vvar 1.16kV at 1mA maxiVcIamp 1.78kV at Ip 200A 


Vrms 750V; I peak 
Vrms 1.0kV;lpeak 


4.0kA;Vvar 

6.5kA;Vvar 


1.32kV at 1mA maxiVcIamp 2.04kV at Ip 200A 
1.6V at 1mA maxiVcIamp 2.4kV at Ip 100A 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




















































































































































































































































8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS- Single Phase (Cont’d) 


LINE 

No. 

14J 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C), 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

0 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

TJ lo 
MAX 
(A) 

3j@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy to 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

TJ lo 

MAX 

(A) 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

TDMB60 

600 

1.0 

25C 

30 


150J 

Si 

Ml 229 


103 

B125C1500/1000 









2 

1J4B42 

600 

1.0 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

M1089 




300 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C205 

34 

A040B250C700 

600 

1.0 

25 

25 

10m 


Si 

Ml 089 


104y 

B125C1500/1 OOOSiC 

2 








44 

A0540B250C700 

600 

1.0 

25 

25 

10m 


Si 

M1089 




300 

1.2 

45A 

80 § 

10m 

155J 

Si 

C234b 

5 

B250C1000W* 

600 

1.0 

25A 

50 



Si 

C209h 


105y 

B250C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 

64 










106 

M4E1#B 

400 

1.2 

40A 

30 

10m 

130J 

SiA 

Ml 17h 



600 

1.0 

25 

50 

10m 


Si 

M1219 


107 

CSKB80C800* 

400 


45A 

50 



Si 

M1058 


DBB10G 

600 

1.0 

25A 

3.0 


150J 

SiA 

M1229 


108 

SKB1.2-04* 

400 


45A 

50 



Si 

C219b 


WB106 

600 

1.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 


109 

B250C1200S* 

600 


25A 

50 



Si 

C216a 

IHsHM 

1DB600 

600 

1.0 

40 

30 

8.3m 

150 

Si 

M1089 


110 

B250C1200W* 

600 


25A 

50 



Si 

C209h 


BRS105 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 049a 


111 

M4G1 #B 

600 


40A 

30 



SiA 

M117h 


CSB6 

600 

1.0 

40A 

30 


150A 

Si 

M1089 


112 

B250C1500/1000 









12y 

DB1M(A) 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150J 


Ml 049c 




600 


45A 

100 




C205 

13 y 

DB105 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 049a 


1 13 Y 

B250C1500/1 OOOSiC 

2 








14 

DB105G 

600 

1.0 

40A 

50 


150 

Si 

M1049a 




600 


45A 

80 § 




C234b 

15 

DF06 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

M1049a 


114 

CSKB250C800* 

800 


45A 

50 



Si 

Ml 058 

16 

DF06M 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

M1049a 


115 

SKB1.2-08* 

800 


45A 

50 



Si 

C219b 

17 

MSB6 

600 

1.0 

40A 

30 


150J 

Si 

M1089 


116 

B380C1200S* 

900 


25A 

50 



Si 

C216a 


VM68* 


1.0 

40A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M189 


117 

B380C1200W* 

900 


25A 

50 



Si 

C209h 


BRR105 

600 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C209k 


118 

B380C1500/1000 










LBA-06 

600 

1.0 

50A 

45 

10m 

150 J 

Si 

Ml 280 



1900 


45A 

100 



Si 

C205 

21 


600 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 J 

Si 

C257 


1 19y 

B380C1500/1000SiC 








22 y 

RSI 05 

600 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

M1353 




900 


45A 

80 § 




C234b 

23 r 

RS105G 

600 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

M1353 


120 

CSKB500C800* 

1.2k 


45A 

50 




Ml 058 


WL06M* 


1.0 

50 

30 


25A 

Si 

C209a 


121 

SKB1.2-12* 

1.2k 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 


C219b 


SDA276EF 

• *» 

1.0 

55C 

6.0 


150 

Si 

M1031b 


122 

SKBal.2-13* 

1.3k 

1.2 

45A 

55 

8.3m 

150J 


C219b 


1J4B41 

!!■ 

1.0 

60A 

50 

10m 

150J 

Si 

M969 


123 

SKBaB500C1OOOL5 

3 








27 

DBA10G 

600 

1.0 

60 

50 


150J 

SiA 

M969 




1.3k 


45A 

55 




C234a 

28 

VE67* 

600 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


124 

UGB3132AD 

4.8k 


45A 

55 



9 

Ml075a 

29 

VE68* 

600 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


1254 

B1906B40C1500-10 

00 






■H 



3N250 

600 

1.0 

75A 

30 

16m 

125 

Si 

M999 



|100 


25 

50 




M1219 


BY179 

800 

1.0 


25 


125J 

Si 

Ml 030 


1264 

C2520B125C1500-1000 









F903-18G 

800 

1.0 


75 



Si 

C188d 



1300 


25 

100 




M1219 

wswm 

F903B-18G 

800 

1.0 


75 



Si 

M1033e 


127f 

C2540B250C1500-1000 






■■ 


in 

F903C-18 


1.0 


75 



Si 

M1033f 




600 


25 

100 




M1219 


A0553B320C700 

800 

1.0 

25 

25 

10m 


Si 

M1089 


128 

MDA920A1* 

25 


50A 

45 




Ml 112 

36 y 

WB108 

800 

1.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 


129 

BRR151 

50 


25A 

50 



Si 

C209k 

37 

BRS106 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 049a 


130y 

RD151 

50 


25A 

30 



Si 

C208a 

38 

CSB8 

800 

1.0 

40A 

30 


150A 

Si 

M1089 


131 

RW005M 

50 


25A 

50 



Si 

C209c 

39y 

DB1N(A) 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150J 


Ml 049c 


132 

W005* 

50 


25 

50 




C209h 

40 y 

DB106 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 049a 


133 

W005M* 

50 


25 

50 




C209c 

41 

DB106G 

800 

1.0 

40A 

50 


150 

Si 

Ml 049a 


134y 

WB150 

50 


25A 

50 



9 

C209m 

42 

DF08 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml049a 


135 

WCN005* 

50 

1.5 

25 

30 


150S 


C2O80 

43 

DF08M 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


136 

423FB1AB1 

50 

1.5 

50A 

50 


150A 

9 

C222g 

44 

MSB8 

800 

1.0 

40A 

30 


150J 

Si 

M1089 


137 

BRF151 

50 

1.5 

50A 

50 


125 


C222mt 


VM88* 

EBEM 

1.0 

40A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 089 


138y 

FBP005 

50 


50A 

50 




Ml 357 


BRR106 

800 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C209k 


139 

KBP005 

50 


50A 

50 




C222 


PB106M 

800 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125J 

Si 

C257 


140 

MDA920A2 

50 


50A 

45 




M1112 

48 y 

RSI 06 

800 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

M1353 


141 

PBP151 

50 


50 

50 



Si 

C258 

49 y 

RS106G 

800 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 353 


142 

RB151F 

50 


50A 

50 



Si 

C209h 

50 

WL08M* 

800 

1.0 

50 

30 


25A 

Si 

C209a 


143 

RB151G 

50 


50A 

50 



Si 

C209h 

51 

SDA276FF 

800 

1.0 

55C 

6.0 


150 

Si 

M1031b 


144y 

RD151G 

50 


50A 

50 


150 


C208a 

52 

VE87* 

800 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


145 

RKBP005 

50 


50A 

50 

mm 

150S 

9 

C222 

53 

VE88* 

800 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


146y 

W005L 

50 


50A 

50 


125 

9 

C207 

544 

3N251 

800 

1.0 

75A 

30 

16m 

125 

Si 

M999 


147y 

W005MG 

50 


50A 

50 


150 

Si 

C208a 

55 

B380C1000W* 

900 

1.0 

25A 

50 



Si 

C209h 


148 

SBR05* 

50 


55 

10 


150 

Si 

M1031b 

56 

F903-110G 

1.0k 

1.0 


75 



Si 

C188d 


149 

SDA276A 

50 


55C 

10 



Si 

M1031b 

574 

B1280B500C1000-700 









150 

CTM-20 

50 


60A 

100 

10m 

lESM 


M980 



1.0k 

1.0 

25 

50 

10m 


Si 

M1219a 


151 

FWL50 

50 


75 

50 

8.3m 


9 

C222f 

58 

DIBIO 

1.0k 

1.0 

25 

30 


150J 

Si 

Ml 162 


152 

RB151 

50 


100C 

50 

8.0m 

150S j 

9 

M 

59 y 

WB110 

1.0k 

1.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 


153 

B40C1500W* 

90 


25A 

50 




C209h 

60 

BRS107 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125A 

Si 

M1049a 


154 

673-1 

100 


25A 

25 

[:VeJ V? 


9 

Ml 164 

61 

CSB10 

1.0k 

1.0 

40A 

30 


150A 

Si 

Ml 089 


155 

673-1S 

100 


25A 

25 

UHCfnfl 


9 

Ml 165 

62 y 

DB1 P(A) 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150J 


Ml 049c 


156 

BRR152 

100 


25A 

50 



h 

C209k 

63 y 

DB107 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 049a 


157 

CODI5314 

100 


25$ 

35 



9 

C231b 

64 

DB107G 

1.0k 

1.0 

40A 

50 


150 

Si 

Ml 049a 


158y 

RD152 

100 


25A 

30 


KM 

IS 

C208a 

65 

DF10#B 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


159y 

WB151 

100 

1.5 

25A 

50 




C209m 

66 

MSB10 

1.0k 

1.0 

40A 

30 


150J 

Si 

Ml 089 


160 

1B4B1 

100 

1.5 

50A 

50 


HUH 


M968 

67 

VM108* 

1.0k 

1.0 

40A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M1089 


161 Y 

2W01 

100 

1.5 

50A 

50 


vm 


C207 

68 t 

RSI 07 

1.0k 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

M1353 


162 

423AB1AB1 

100 


50A 

50 




C222g 

69y 

RS107G 

1.0k 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

M1353 


163 

BRF152 

100 


50A 

50 



9 

C222mf 

70 

WL10M* 

1.0k 

1.0 

50 

30 


25A 

Si 

C209a 


164y 

FBP01 

100 


50A 

50 




M1357 




1.0 

55C 

6.0 


150 

Si 

M1031b 


165 

KBP01 

100 

1.5 

50A 

50 

Mtcrra 

Eft'S! 


C222 




1.0 

75A 

30 

16m 

125 

Si 

M999 


166 

MDA920A3 

100 

1.5 

50A 

45 

HH 


9 

Ml 112 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


167 

PBP152 

100 

1.5 

50 

50 

uiersm 


9 

C258 



RtliHl 

1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


168 

RB152F 

100 

1.5 

50A 

50 




C209h 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


169 

RB152G 

100 

1.5 

50A 

50 



9 

C209h 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


170y 

RD152G 

100 

1.5 

50A 

50 



9 

C208a 

77 

CTU-26 

600 

1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


171 y 

W01L 

100 


50A 

50 

8.3m 

125 


C207 

78 

B40C1200S* 

90 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


1 72y 

W01MG 

100 


50A 

50 

8.3m 

150 

9 

C208a 

79 

B40C1200W* 

90 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


173 

SDA276B 

100 


55C 

10 


150 

9 

M1031b 

80 

B40C1500/1000 

100 

1.2 

45A 

100 

10m 

150 

Si 

C205 


174 

CTM-21 

100 


60A 

100 

10m 

140J 


M980 

81 Y 











175 

FWL100 

100 


75 

50 

8.3m 


9 

C222f 



100 

1.2 

45A 

50 

10m 

150A 

Si 

C205a 


176 

RBI 52 

100 


100C 

50 

8.0m 

150S 

IS 

M 

82 y 

B40C1500/1 OOOSiC 










177 

CSKB40C1200* 

120 


45A 

50 

10m 

120J 


Ml 059 



100 

1.2 

45A 

80 § 

10m 

155J 

Si 

C234b 


178 

SKBB40C1500L5B 









83 

B1906L* 

100 

1.2 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073 




120 


45A 

70 

10m 

150J 


C234a 

84 

BY164 

120 

1.2 


25 


150J 

Si 

M1030 


179 

B60C1500W* 

150 


25A 

50 


■ 

£HI 

C209h 

85 

CSKB40C800* 

120 

1.2 

45A 

50 

10m 

120J 

Si 

M1058 


180 

B80C1500W* 

180 


25A 

50 



Si 

C209h 

86 

SKB1.2-01* 

120 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219b 


181 

673-2 

200 


25A 

25 



Si 

Ml 164 

87 

SKBB40C1000L5B 










182 

673-2S 

200 


25A 

25 



EH 

M1165 



120 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C234a 


183 

BRR153 

200 


25A 

50 



9 

C209k 

88 

B60C1200S* 

150 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


184 

CODI5324 

200 


25$ 

35 



9 

C231b 

89 


150 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


185y 

RD153 

200 

1.5 

25A 

30 


125 


C208a 

90 

B80C1200S* 

180 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


186 

RW02M 

200 

1.5 

25A 

50 


150S 

9 

C209c 

91 

B80C1200W* 

180 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


187 

W02* 

200 

1.5 

25 

50 


25A 


C209h 

92 y 

B80C1500/1 OOOSi 










188 

W02M* 

200 

1.5 

25 

50 


150S 


C209c 



190 

1.2 

45A 

50 

10m 

150A 

Si 

C205a 


189 

W02MA* 

200 

1.5 

25 

50 


150S 


C209 

93 

B1912L* 

190 

1.2 

45A 

40 

10m 


Si 

M1073 


190y 

WB152 

200 

1.5 

25A 

50 


125 


C209m 

94 

M4C1#B 

200 

1.2 

40A 

30 

10m 

130J 

SiA 

Ml 17h 


191 

WCN02* 

200 


25 

30 



Em 

ms&mm 

95 

B80C1500/1000 

200 

1.2 

45A 

100 

10m 

150 

Si 

C205 


192 

RB153 

200 


40A 

50 



9 

M 

96 y 

B80C1500/1 OOOSiC 










193 

BY256 

200 


45A 

50 



9 

Ml 030 




1.2 

45A 

80 § 

10m 

155J 

Si 

C234b 


194 

1D4B1 

200 

1.5 

50A 

50 

10m 

mam 

Si 


97 

SKB1.2-02* 

200 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219b 


195 

423BB1AB1 

200 

1.5 

50A 

50 


150A 

Si 

C222g 

98 

B125C1200S* 

300 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


196 

BRF153 

200 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

99 

B125C1200W* 

300 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


197y 

FBP02 

200 

1.5 

50A 

50 



Si 

Ml 357 

100y 

B40C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 


198 

KBP02 

200 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

101 y 

B80C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 


199 

MDA920A4 

200 

1.5 

50A 

45 


175J 

Si 

Ml 112 

102y 

B125C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 


200 

PBP153 

200 

1.5 

50 

50 

8.3m 

125 

Si 

C258 












201 

RB153F 

200 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C209h 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


TYPE 

NUMBER 




\DC CURRENT 


RD153G |2i 

RKBP02 _12 

" W02L 
W02MG 

SBR2* _ 

" SDA276C 
CTM-22 

FWL200 _ 

" 673-3 
673-3S 

B125C1500W* 

" CODI5334 
MDA920A5 3 

FWL300 _3 

" 673-4 4 

673-4S 4 

BRR154 _4 

‘ CODI5344 4 

RD154 4 

RW04M _4 

W04* 4 

W04M* 4 

W04MA* _4 

" WB154 4 

WCN04* 4 

RBI 54 _4 

" CSKB80C1200* |4 

SKBB80C1500L5B 

_ | 4 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont'd) 
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STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d) !?) @ R TEMP°& (l^TYPE^NUMBER 7 
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BY225-100 100 4.8 11 

BY225-200 200 4.8 11 

BY224-400 _ 400 4.8 i 

' BY224-600 600 4.8 S 

K595-0G 50 5.0 

SCAJ05FF _ 50 5.0 _ 

' KBC5005 50 5.0 A 

RKBC5005 50 5.0 A 

RS501 _ 50 5.0 _£ 

SDA138A 50 5.0 £ 

VH048X* 50 5.0 € 

SB501 _ 50 5.0 40 

K595-1G 100 5.0 

M4B52 100 5.0 2 

KBC501 _ 100 5.0 c 

RKBC501 100 5.0 ^ 

RS502 100 5.0 £ 

S6A10FR* _ 100 5.0 £ 

SCAJ10FF 100 5.0 £ 

SDA138B 100 5.0 £ 

VH148X* _ 100 5.0 € 

SB502 100 5.0 40 

SCAJ15FF 150 5.0 £ 

K595-2G _ 200 5.0 _ 

" M4C52 200 5.0 5 

SGF-2 200 5.0 t 

KBC502 _ 200 5.0 4 

' RKBC502 200 5.0 c 

SKB15-02A2* 200 5.0 A 

RS503 _ 200 5.0 £ 

' S6A20FR* 200 5.0 £ 

SDA138C 200 5.0 £ 

VH248X* _ 200 5.0 i 

~ SB503 200 5.0 40 

K595-3G 300 5.0 

K595-4G _ 400 5.0 _ 

' M4E52 400 5.0 2 

SGF-4 400 5.0 A 

KBC504 _ 400 5.0 A 

" RKBC504 400 5.0 t 

SKBB80-70-4* 400 5.0 A 

PE40t _ 400 5.0 £ 

" RS504 400 5.0 £ 

S6A40FR* 400 5.0 £ 

SDA138D _ 400 5.0 £ 

" VH448X* 400 5.0 C 

SB504 400 5.0 40 

K595-5G _ 500 5.0 

" SGF-5 500 5.0 4 

K595-6G 600 5.0 

KBC506 _ 600 5.0 A 

" RKBC506 600 5.0 A 

RS505 _ 1600 I 5.0 I £ 

SYMBOLS AND CODES 
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VH1048* 


6.0 


100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

84 

FWLD200 

KW 

msm 

50A 

|k^™.< 


|^™ 

mm 

C222g 




WM J 


250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 

85 y 

MP62 


III 

50 


8.3m 


9 

C188e 


Kl!in1cflHlSlT^^^Ml : 


K 


370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

86y 

MP62G 


mm 

50C 

IE*™ 

8.3m 

Qg*™ 

i™ 

C188e 




19 


320 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

87 y 

RS603 

200 

Km 

50 

200 




Ml 350 


SKB30-02S1 

200 

99 

45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

88 

S6A20* 

200 


55C 

50 



9 

Ml 034b 



400 

iBi 

45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

89 

dc602 

200 

mm 

80C 

100 



91 

Ml 196 


SKB30-06S1 

600 

19 

45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

90 

VH247* 

200 

Km 

80C 

IQ*™ 

nyr;r®i 


mm 

C216d 


SKB30-08S1 

800 

9 

45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

91 

VH248* 

200 


80C 




9 

C216d 


SGA2C 

200 


25 




Si 

Ml 093 

92 

KBU6D 

200 

mm 

100C 

IE*™ 

Hk!m 


91 

Ml 285 


SGA-2 

200 

9 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 093 

93 

M4C6 

200 

Km 

100C 

120 




C261 

E%m& 


400 

9 

25 




Si 

Ml 093 

94 

SBR6A3 

300 

k m 


300 

■ 

Ml 

9 

Cl 89c 

Kill™ 


400 

s 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 093 

95 

FWLD300 

300 

mm 

50A 

300 

■ 

u*™ 

9 

C222a 

p4*^™ 


500 

9 

25 




Si 

Ml 093 

96 

6SBF40 

400 

Km 

25 

in*™? 


n*™ 


ri^n™i 

206 

SGA-5 

500 

R9 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 093 

97 

6G4B41 

400 

■ia.v 

30A 

200 



9 

Ranrl^H 

207 

BR805 

50 


40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

98 

6B40 

400 

■ssm 

37A 

250 

■i»nn 

it!*l 



208 

BR805F 

50 

99 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

99 

BR64 

400 

Km 

40A 

mjwm 

8.0m 

150S 

9 

[•4p™| 

209 

BR805G 

IKK 

msm 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

100 

BR64F 

400 


40A 



125A 

9 


210y 

DB800T 

kM 


50A 

125 

16m 

125 

Si 

M1341 

101 

BR64G 

400 

9^b 

40A 

E*™ 


125A 

9 

B^n™ 

21 1y 

DB800W 

19 

9 

50A 

125 

16m 

125 

Si 

C219a 

102y 

PB64 

400 


40 


8.3m 


9 

C219a 

R2t™ 


IKK 

msm 

50C 

125 


150S 

Si 

C216a 

103 

S25VB40 

400 


40A 

mMi 



9 

Cl 89a 

ukB 


IB 

Sm : 

50C 

125 


150S 

Si 

C216 

104 

PW-04 

400 

EKfll 

45C 

B*™ 

■Uiiiil 


9 

Cl 88c 

ulH 


If 

99 

50C 

125 


150S 

Si 

C214 

105 

6FB400* 

400 

Km 


kl*™ 


1 mm 

9 


i'iumm 

I :!N:T^*T*«™ai85 

IKK 

msM 

50 

125 


150S 

Si 

C219a 

106 

6SB400 

400 

KW> 





9 


Sr™ 


KK 

91 

50 

125 


150S 

Si 

C219 

107 

523DB1AF1 


mm 


(E9 

■■ 

ESjil 

9 

MfgEM 

st™ 


9 

99 

75H 

25 


150 

Si 

C219i l 

108 

BRS604 

IE*™ 





|f^™ 

9 


PiU™ 

MB805G 

IKK 

K9 

75H 

125 


175 

Si 

C219j 

109 

CTN64 

IE*™ 


■*y?i 


mm 

im.™ 

9 

iRi&jrj™ 

i219y 

MP805 

B9 

£9 


200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 


366 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
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8 . STANDARD RECOVER Y BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d) !ln Ttemp's ( 4 ) 1 > TYPE < NUMBER IV 

MAX RATING I I [ Tl E [2] IMAX AVG FWDIMAX RATIN51 


IkillsrailWHsTslP 


40A 

250 

8.0m 150S 

Si 

C219 

50A 

250 

125A 

Si 

C219 

) 50A 

250 

125A 

Si 

C219 


I hi | mmi I.iii'i ; 1 , 1 'BBI 

iwi 



SDA267A 

SDA304A 

VJ048X* 


100 

100 

MP1005G 

10SB050 

10TB050 


KBPC10-01 

S10A10FR* 

SCBH1F* 


SDA165B 

SDA267B 

SDA304B 


VJ148X* 

100JB1L 

MB101 


MAX AVG FWD MAX RATING 
DC CURRENT SURGE CURR MAX. 
D IoHIT® PEAK I PULSE TEMP 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH 
JA) .,_rC ) ..(A);.1(5)_ £Q_ 

10 55C 100 150 

10 55 80 150 


55C 150 
55C 125 
55C 125 
60C 75 

65C 130 
75H 150 
75H 150 
75C 200 
80 300 

80 400 

80C 125 
80C 100 


BR102 200 10.0 ^ 

PB112 _200_10_ i 

" SCA114W 200 10 ^ 

J02* 200 10 

SKB25-02* _200_ 10 _f 

" SKB50-02A3* 200 10 <■ 

10HB20* 200 10 £ 

BR102F _200_ 10 l 

"BR102G 200 10 * 

MP102 200 10 f 

SBR10A2 _ 200 10 £ 

680-2 200 10 f 

BRS10-02 200 10 * 

KBPC10-02* 200 10 £ 

'Ml 9500/469-01 200 10 £ 

S10A20FR* 200 10 f 

SDA165C _ 200 10 £ 

" SDA267C 200 10 * 

SDA304C 200 10 f 

VJ248X* _200_ 10 £ 

' 100JB2L 200 10 e 

MB102 200 10 1 

MB102G _ 200 10 1 

" MP102G 200 10 7 

10SB200 200 10 f 

10TB200 _200_10_£ 

"del 02 200 10.0 £ 

VJ247* 200 10 £ 

VJ248* _ 200 10 £ 

' FBI002 200 10 £ 

FB1002L 200 10 £ 

1N4436* _ 200 10 1C 

' K850-3 300 10 

TJ118-3 300 10 

SBR10A3 _300_ 10 £ 

680-3 300 10 £ 

PM7A4 300 10 £ 

K850-4 _ 400 10 

SRM10D 400 10 

TJ118-4 400 10 

PK40 _400_ 10 £ 

' 10G4B41 400 10 C 

BR104 400 10.0 ^ 

PB114 _400_10_^ 

' SEA114W 400 10 * 

J04* 400 10 ^ 

10HB40* _400_ 10 £ 

' BR104F 400 10 £ 

BR104G 400 10 £ 

MP104 _ 400 10 £ 

"SBR10A4 400 10 £ 

680-4 400 10 £ 

BRS10-04 _400_ 10 £ 

KBPC10-04* 400 10 £ 

Ml 9500/469-02 1400 10 1 £ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


150 

_ 125 

150C 

8.3m 150 

8.3m 150J 

150A 
150 

_ 175 

8.3m 150 

8.3m 150 

8.3m 150 

150A 
8.3m 150J 


MAT DRAWING 
No. 

Si Ml034a 

Si C216h 

Si_ C216c 

Si C216h 
Si C218e 

Sj_ C216d 

Si C218c 


Si C219j 

Sj_ C219i 

Si C188e 

Si C216d 

Si_ C230a 

'Si Ml 196 

Si C216d 

Si_ Ml 243 

"Si C188f 

Si 

Si_ C224i 

"Si 

Si C216I 

Si_ C219 

"Si C219g 

Si C218b 

Si_ C214a 

' Si C219 

Si C219 

Si_ Cl 880 

"Si Cl 89c 

Si C224f 

Si_ Cl 89c 

Si C219at 

Si Ml 034a 

Si_ C216h 

"Si C216c 

Si C216h 

Si_ C 2180 

"Si C216d 

Si C218c 

Si_ C219i 

"Si C219j 

Si C188e 

Si_ C216d 

"Si C230a 

Si Ml 196 

Si_ C216d 

"Si Cl 89b 

Si C216f 

Si_ Ml 243 

"Si Ml 201 

Si Ml 243 

Si_ C188f 

'Si 

Si C224j 

Sj_ 

" Si C216I 

Si C219 

Si_ C219q 

"SiA Ml 325 

Si C218b 

Si_ Ml 066 

"Si Ml 068 

Si C214a 

Si_ C219 

"Si C219 

Si Cl 880 

Si_ Cl 89c 

" Si "C224f 

Si Cl89c 

Si_ C224b 

" Si C267 

Si Ml 034a 

Si_ C216c 

" Si C216h 

Si C218© 

Si_ C216d 

" Si C218c 

Si C219j 

Si_ C219i 

"Si Cl 88 © 

Si C216d 

Si_ C230a 

"Si Ml 196 

Si C216d 

Si_ C216d 

"Si Cl 89b 

Si C216f 

Si_ M463h 

" Si C188f 

Si C224j 

Si_ Cl 89c 

" Si C224f 

Si Ml 201 

Si_ C188f 

"Si 

Si C224j 

&_ 

"Si C216I 

Si C219 

Si_ C219q 

"SiA Ml 325 

Si C218b 

Si_ C214a 

"Si C219 

Si C219 

Si_ Cl 88 © 

Si Cl 89c 

Si C224f 

Si_ Cl 89c 

' Si C224b 

Si_C267 















































































8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont'd 



U- 

3 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





a 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3j@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



I 7 ) 

(A) 

ra 

(A) 

(s) 

re) 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

fC) 



1 

S10A40FR* 

400 

10 

5KT 

100 


150 

Si 

Ml034a 

Ill 

E814-1 

100 

12 


300 



Si 

M1290 

2 

SDA165D 

400 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216c 

112 

SDA985-2 

100 

12 


300 



Si 

C189d 

3 

SDA267D 

400 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

113 

SE114 

100 

12 

40A 

300 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326+ 

4* 

SDA304D 

400 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

114 

BRS12-01 

100 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

5 

VJ448X* 

400 

10 

60C 

75 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

115y 

DB1201T 

100 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

6 

100JB4L 

400 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218c 

1 16y 

DB1201W 

100 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

7 

MB 104 

400 

10 

75 A 

150 


150 

Si 

C219j 

117 

MDA980-2* 

100 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

8 

MB104G 

400 

10 

75 A 

150 


175 

Si 

C219j 

118 

NBS12-100 

100 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

9t 

MP104G 

400 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

119 

S10A10* 

100 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml034a t 

10 

10SB400 ! 

400 

10 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

120 

S12A10FR* 

100 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

11 

10TB400 

400 

10 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

121 

SCBH10FF 

100 

12 

55A 

100 


175J 

Si 

C216h 

12 

del 04 

400 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Ml 196 

122 

SL1510FR* 

100 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

13 

VJ447* 

400 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

123 

12TB100 

100 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

14 

VJ448* 

400 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

124 

SCBH15FF 

150 

12 

55C 

175 


175J 

Si 

C216h 

15 

FBI003 

400 

10 

90C 

200 

10m 

150 

Si 

C189b 

125 

E814-2 

200 

12 


300 



Si 

Ml290 1 

16 

FBI004 

400 

10 

90C 

200 

10m 

150J 

Si 

Cl 89b 

126 

SDA985-3 

200 

12 


300 



Si 

C189d 

17 

FB1004L 

400 

10 

90C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216f 

127 

SGB2C 

200 

12 

25 




Si 

Ml 093 

18 

1N4437* 

400 

10 

100C 

100 

8.3m 

160J 

Si 

M463h 

128 

SGB-2 

200 

12 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 094 

19 

TJ118-5 

500 

10 


300 



Si 

C224j 

129 

BRS12-02 

200 

12 

55C 

300 

8.3m 

125 A 

Si 

Cl 89c 

20 

SBR10A5 

500 

10 

50A 

300 


150 

Si 

Cl 89c 

130y 

DB1202T 

200 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

21 

680-5 

500 

10 

55C 

50 

8.3m 

150 

Si 

C224f 

131 Y 

DB1202W 

200 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

22 

PM7A6 

500 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

M1201 

132 

KBPC12-02* 

200 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

23 

K850-6 

600 

10 


300 



Si 

C188f 

133 

MDA980-3* 

200 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

G230b 

24 y 

SRM10M 

600 

10 





Si 


134 

NBS12-200 

200 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

25 

TJ 118-6 

600 

10 


300 



Si 

C224j 

135 

S10A20* 

200 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml034a 

26 ♦ 

PK60 

600 

10 

25A 

150 

8.3m 

150 

Si 


136 

S12A20* 

200 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

27 

BR106 

600 

10.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

137 

S12A20FR* 

200 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

28 

SGA114W 

600 

10 

40A 

400 

10m 

70 A 

SiA 

Ml 325 

138 

SL1520FR* 

200 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

29 

J06* 

600 

10 

45A 

200 



Si 

C218b 

139 

BY260-200 

200 

12 

60A 



150J 

Si 

C231 

30 

10HB60* 

600 

10 

50C 

300 

60 

150 

Si 

C214a 

140 

12TB200 

200 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

31 

BR106F 

600 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

141 

E814-3 

300 

12 


300 



Si 

Ml 290 

32 

BR106G 

600 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

142 

SDA985-4 

300 

12 


300 



Si 

C189d 

33 y 

MP106 

600 

10 

50 

200 

8.3 

125 

Si 

C188e 

143 

MDA980-4* 

300 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

34 

SBR10A6 

600 

10 

50A 

300 


150 

Si 

Cl 89c 

144 

NBS12-300 

300 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

35 

680-6 

600 

10 

55C 

50 

8.3m 

150 

Si 

C224f 

145 

E814-4 

400 

12 


300 



Si 

Ml 290 

36 

BRS10-06 

600 

10 

55C 

200 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

146 

SDA985-5 

400 

12 


300 



Si 

C189d 

37 

KBPC10-06* 

600 

10 

55C 

200 


175S 

Si 

C224b 

147 

SGB4C 

400 

12 

25 




Si 

Ml 094 

38 ♦ 

Ml 9500/469-03 

600 

10 

55C 

100 § 

8.3m 

175J 

Si 

C267 

148 

SGB-4 

400 

12 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 094 

39 

S10A60FR* 

600 

10 

55C 

100 


150 

Si 

Ml 034a 

149 

BRS12-04 

400 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

40 

SDA165E 

600 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216c 

150y 

DB1204T 

400 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

41 

SDA267E 

600 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

151 y 

DB1204W 

400 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

42 ♦ 

SDA304E 

600 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

152 

KBPC12-04* 

400 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

43 

VJ648X* 

600 

10 

60C 

75 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

153 

MDA980-5* 

400 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

44 

100JB6L 

600 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218c 

154 

NBS12-400 

400 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

45 

MB106 

600 

10 

75 A 

150 


150 

Si 

C219i 

155 

S10A40* 

400 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml034a 

46 

MB106G 

600 

10 

75 A 

150 


175 

Si 

C219j 

156 

S12A40* 

400 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

47 t 

MP106G 

600 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

157 

S12A40FR* 

400 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

48 

10J4B41 

600 

10.0 

80C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216I 

158 

SL1540FR* 

400 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

49 

10SB600 

600 

10 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

159 

BY260-400 

400 

12 

60A 



150J 

Si 

C231 

50 

10TB600 

600 

10 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

160 

12TB400 

400 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

51 

del 06 

600 

10.0 

oGC 

125 


150A 

Si 

ivil 196 

161 

SGB5C 

500 

12 

25 




Si 

Ml 094 

52 

VJ647* 

600 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

162 

SGB-5 

500 

12 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 094 

53 

VJ648* 

600 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

163 

E814-6 

600 

12 


300 



Si 

Ml 290 

54 

FBI006 

600 

10 

90C 

200 

10m 

150 

Si 

Cl 89b 

164 

BRS12-06 

600 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

55 

FB1006L 

600 

10 

90C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216f 

165y 

DB1206T 

600 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

56 

1N4438* 

600 

10 

100C 

100 

8.3m 

160J 

Si 

M463h 

166y 

DB1206W 

600 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

57 

PM7A8 

700 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

167 

KBPC12-06* 

600 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

58 

K850-8 

800 

10 


300 



Si 

C188f 

168 

MDA980-6* 

600 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

59 

TJ118-8 

800 

10 


300 



Si 

C224j 

169 

NBS12-600 

600 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

60 ♦ 

PK80 

800 

10 

25A 

150 

8.3m 

150 

Si 


170 

S10A60* 

600 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml034a 

61 

BR108 

800 

10.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

171 

S12A60* 

600 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

62 

10HB80* 

800 

10 

50C 

300 

60 

150 

Si 

C214a 

172 

S12A60FR* 

600 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

63 

BR108F 

800 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

173 

SL1560FR* 

600 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

64 

BR108G 

800 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

174 

BY260-600 

600 

12 

60A 



150J 

Si 

C231 

65 t 

MP108 

800 

10 

50 

200 

8.3 

125 

Si 

C188e 

175 

12TB600 

600 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

66 

SBR10A8 

800 

10 

50A 

300 


150 

Si 

Cl 89c 

176 

E814-8 

800 

12 


300 



Si 

Ml 290 

67 

BRS10-08 

800 

10 

55C 

200 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

177 

SGB8C 

800 

12 

25 




Si 

Ml 094 

68 

KBPC10-08* 

800 

10 

55C 

200 


175S 

Si 

C224b 

178 

BRS12-08 

800 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

69* 

Ml 9500/469-04 

800 

10 

55C 

100 § 

8.3m 

175J 

Si 

C267 

179y 

DB1208T 

800 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

70 

SDA165F 

800 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216c 

180y 

DB1208W 

800 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

71 

SDA267F 

800 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

181 

KBPC12-08* 

800 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

72 ♦ 

SDA304F 

800 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

182 

NBS12-800 

800 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

73 

100JB8L 

800 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218c 

183 

S10A80* 

800 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

74 

MB108 

800 

10 

75A 

150 


150 

Si 

C219j 

184 

S12A80* 

800 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

75 

MB108G 

800 

10 

75A 

150 


175 

Si 

C219i 

185y 

DB1210T 

1.0k 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

76 t 

MP108G 

800 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

186y 

DB1210W 

1.0k 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

77 

del 08 

800 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Ml 196 

187 

KBPC12-10* 

1.0k 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

78 

VJ847* 

800 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

188 

NBS12-1000 

1.0k 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

79 

VJ848* 

800 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

189 

S10A100* 

1.0k 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

80 

PM7A10 

900 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

190 

S12A100* 

1.0k 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

81 

BR1010 

1.0k 

10.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

191 

SKB25-04* 

400 

13.5 

45A 

320 

lOm 

150J 

Si 

Ml 066 

82 

BR1010F 

1.0k 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

192 

SCBA05F* 

50 

14.5 

55 

80 


150 

Si 

C224d 

83 

BR1010G 

1.0k 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

193 

SCBA1F* 

100 

14.5 

55 

80 


150 

Si 

C224d 

84 y 

MP1010 

1.0k 

10 

50 

200 

8.3 

125 

Si 

C188e 

194 

E815-0 

50 

15 


300 



Si 

Ml 290 

85 

SBR10A10 

1.0k 

10 

50A 

300 


150 

Si 

Cl 89c 

195 

CTN1505 

50 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

86 

KBPC10-10* 

1.0k 

10 

55C 

200 


175S 

Si 

C224b 

196 

CTP1505 

50 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

87 

SDA165G 

1.0k 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216c 

197 

BRS15-005 

50 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

88 

SDA267G 

1.0k 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

198y 

DB1500T 

50 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

89* 

SDA304G 

1.0k 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

199y 

DB1500W 

50 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

90 

100JB10L 

1.0k 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218c 

200 

KBPC15-005* 

50 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

91 y 

MP1010G 

1.0k 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

201 

SDA980-1 

50 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

92 

VJ1048* 

1.0k 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

202 

SDA980-1F 

50 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

93 

PM7A12 

1.1k 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

M1201 

203 

15TB050 

50 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

94 

100JB12L 

1.2k 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218c 

204 

BR1505 

50 

15.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 

95 

SGM12 

200 

11 

25 




Si 

M1094 

205 

BR1505F 

50 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

96 

SGM12R 

200 

11 

25 




Si 

M1094 

206 

BR1505G 

50 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

97 

SGM12S 

200 

11 

25 




Si 

Ml 094 

207 

CSB1505 

50 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 

98 

SKB15-04A2* 

400 

11 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

208 

SB1505 

50 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 

99 

SL1540 

400 

11 

100C 

60 


150A 

Si 

Ml 243 

209 

VL048* 

50 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 

100 

SL15100 

1.0k 

11 

100C 

60 


150A 

Si 

Ml 243 

210y 

MB1505 

50 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

101 

E814-0 

50 

12 


300 



Si 

M1290 

211 

E815-1 

100 

15 


300 



Si 

Ml 290 

102 

SCBH05FF 

50 

12 


175 


150 

Si 

C216h 

212 

CTN151 

100 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

103 

SDA985-1 

50 

12 


300 



Si 

C189d 

213 

CTP151 

100 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

104 

BRS12-005 

50 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

214 

BRS15-01 

100 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

105y 

DB1200T 

50 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

215y 

DB1501T 

100 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

106* 

DB1200W 

50 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

216y 

DB1501W 

100 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

107 

KBPC12-005* 

50 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

217 

KBPC15-01 

100 

15 

55C 

300 

8.3m 

125J 

Si 

C219a| 

108 

MDA980-1 * 

50 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

218 

SDA980-2 

100 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

109 

NBS12-50 

50 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

219 

SDA980-2F 

100 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

110 

12TB050 

50 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

220 

15TB100 

100 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d 



2- 

2J 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 






U 

2J 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(‘C) 






(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

fC) 



1 

BR151 

100 

Tao 

80.C 

r4oo 

8.0m 

156s 

Si 

£2245 


Ill 

SDA980-10 

TOk 

15 

55ir 

300 


175J 

Si 

Cl89d 

2 

BR151F 

100 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


112 

BR1510 

1.0k 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 

3 

BR151G 

100 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


113 

BR1510F 

1.0k 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

4 

CSB151 

100 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


114 

BR1510G 

1.0k 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

5 

SB151 

100 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


115 

VL1048* 

1.0k 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 

6 

VL148* 

100 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


116y 

MB1510 

1.0k 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

7 y 

MB151 

100 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

M1349 


117 

PM7A12Q 

1.1k 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 

8 

PM7A2Q 

150 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


118 

S10A05HE 

50 

16 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 240 

9 

E815-2 

200 

15 


300 



Si 

Ml 290 


119 

S10A10HE 

100 

16 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 240 

10 

SGM52 

200 

15 

25 




Si 

Ml 094 


120 

S10A15HE 

150 

16 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 240 

11 

SGM52R 

200 

15 

25 




Si 

Ml 094 


121 

FC13U 

100 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

12 

SGM52S 

200 

15 

25 




Si 

Ml 094 


122 

FC14U 

100 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml288a 

13 

SC114G1 

200 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

M1326 


123 

SCBA15FF 

150 

17 

55C 

175 


175J 

Si 

C224d 

14 

SC116G1 

200 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

M1330 


124 

FC13A 

200 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

15 

SCA116BW 

200 

15 

35A 

400 

10m 

70A 

SiA 

M1333 


125 

FC14A 

200 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml288a 

16 

CTN152 

200 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


126 

FC13B 

400 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

17 

CTP152 

200 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


127 

FC14B 

400 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

18 

BRS15-02 

200 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C18Sc 


128 

SKB25-06* 

600 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 066 

19y 

DB1502T 

200 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


129 

FC13C 

600 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

20 t 

DB1502W 

200 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


130 

FC14C 

600 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

21 

KBPC15-02* 

200 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


131 

SKB15-08A2* 

800 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

22 

SCAJ2* 

200 

15 

55 

50 


150 

Si 

C216h 


132 

SKB25-08* 

800 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 066 

23 

SDA980-3 

200 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


133 

FC13D 

800 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

24 

SDA980-3F 

200 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


134 

FC14D 

800 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

25 

SL1520* 

200 

15 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 


135 

FC13E 

1.0k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

26 

15TB200 

200 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


136 

SKB15-12A2* 

1.2k 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

27 

BR152 

200 

15.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


137 

FC13F 

1.2k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

28 

BR152F 

200 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


138 

FC13G 

1.4k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

29 

BR152G 

200 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


139 

SKB15-16A2* 

1.6k 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

30 

CSB152 

200 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


140 

SCBA05FF 

50 

17.5 


175 


150 

Si 

C224d 

31 

SB152 

200 

15 

80 H 

300 



Si 

Ml 342 


141 ♦ 

SDA130A 

50 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

32 

VL247* 

200 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


142 

SCBA10FF 

100 

17.5 

55A 

175 


175J 

Si 

C224d 

33 

VL248* 

200 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


143 ♦ 

SDA130B 

100 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

34 ▼ 

MB152 

200 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


144 ♦ 

SDA130C 

200 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

35 

E815-3 

300 

15 


300 



Si 

Ml 290 


145* 

SDA130D 

400 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

36 

SDA980-4 

300 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


146* 

SDA130E 

600 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

37 

SDA980-4F 

300 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


1474 

SDA130F 

800 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

38 

PM7A4Q 

300 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


1484 

SDA130G 

1.0k 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

39 

E815-4 

400 

15 


300 



Si 

Ml 290 


149 

803-1 

50 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

40 

SE114G1 

400 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326 


150 

803-2 

100 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

41 

SE116G1 

400 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

M1330 


151 

S25A10FR* 

100 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

42 

SEA116BW 

400 

15 

35A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 333 


152 

803-3 

125 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

43 

SKB30-04A1 * 

400 

15 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 


153 

803-4 

150 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

44 

CTN154 

400 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


154 

PM7A2R 

150 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

45 

CTP154 

400 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


155 

SCB114Y 

200 

20 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 328 

46 

BRS15-04 

400 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 


156 

S25A20FR* 

200 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

47 y 

DB1504T 

400 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


157 

PM7A4R 

300 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

48 y 

DB1504W 

400 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


158 

SEB114Y 

400 

20 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 328 

49 

KBPC15-04* 

400 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


159 

SKB50-04A3* 

400 

20 

45A 

600 

10m 

150J 

Si 

Ml 068 

50 

SCAJ4* 

400 

15 

55 

50 


150 

Si 

C216h 


160 

S25A40FR* 

400 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

51 

SDA980-5 

400 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

Cl89d 


161 

MDB20B4 

400 

20 

85C 

350 


125J 

Si 

Ml 324 

52 

SDA980-5F 

400 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


162 

PM7A6R 

500 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

53 

15TB400 

400 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


163 

SGB114Y 

600 

20 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 328 

54 

BR154 

400 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


164 

S25A60FR* 

600 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

55 

BR154F 

400 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


165 

MDB20B6 

600 

20 

85C 

380 


125J 

Si 

Ml 324 

56 

BR154G 

400 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


166 

PM7A8R 

700 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

57 

CSB154 

400 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


167 

PM7A10R 

900 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

58 

SB 154 

400 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


168 

PM7A12R 

1.1k 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

59 

VL447* 

400 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


169 

SKB30-08A1 * 

800 

21 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

60 

VL448* 

400 

15 

80C 

100 

8.3m 

80 C 

Si 

M1091 


170 

BRS25-0KM) 

10 

25 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

61 y 

MB154 

400 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


171 

G775-0U 

50 

25 


300 



Si 

C224k 

62 

PM7A6Q 

500 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


172y 

SRM25F 

50 

25 





Si 


63 

E815-6 

600 

15 


300 



Si 

M1290 


173 

J775-0 

50 

25 

25A 

300 



Si 

C224k 

64 

HRSCAJ6 

600 

15 


50 


150 

Si 

C216h 


174 

K-005 

50 

25 

45C 

300 

10m 

150C 

Si 

C218b 

65 

SG114G1 

600 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

M1326 


175 

CTN2505 

50 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

66 

SG116G1 

600 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

M1330 


176 

CTP2505 

50 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

67 

SGA116BW 

600 

15 

35A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 333 


177 

BRS25-005(M) 

50 

25 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

68 

CTN156 

600 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


178y 

DB2500T 

50 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 306 

69 

CTP156 

600 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


179y 

DB2500W 

50 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 230 

70 

BRS15-06 

600 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 


180 

FB2500 

50 

25 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 

C218g 

71 y 

DB1506T 

600 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


181 

FB2500L 

50 

25 

55 

300 

10m 

125 

Si 

Ml 230 

72 y 

DB1506W 

600 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


182 

GIB2500 

50 

25 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283 

73 

KBPC15-06* 

600 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


183 

KBPC25-005* 

50 

25 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

74 

SCAJ6* 

600 

15 

55 

50 


150 

Si 

C216h 


184 

MDA2500 

50 

25 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 

75 

SDA980-6 

600 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


185 

MDA2550 

50 

25 

55C 

400 


175J 

Sif 

C230 

76 

SDA980-6F 

600 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


186 

NBS25-50 

50 

25 

55C 

300 



Si 

C224e 

77 

SL1560* 

600 

15 

55C 

125 


150 

Si 

M1050 


187 

250JB05L 

50 

25 

65C 

350 


150A 

Si 

C218c 

78 

15TB600 

600 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


188 

BR2505 

50 

25 

80H 

300 


175A 

Si 

C224c 

79 

BR156 

600 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


189 

BR2505F 

50 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

80 

BR156F 

600 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


190 

BR2505G 

50 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

81 

BR156G 

600 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


191 

CSB2505 

50 

25.0 

80C 

350 


150A 

Si 

M1017 

82 

CSB156 

600 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


192 

SB2505 

50 

25 

80H 

300 



Si 

Ml 342 

83 

SB 156 

600 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


193y 

MB2505 

50 

25 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

84 

VL647* 

600 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


194 

G775-1U 

100 

25 


300 



Si 

C224k 

85 

VL648* 

600 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


195y 

SRM25A 

100 

25 





Si 


86 y 

MB156 

600 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


196 

J775-1 

100 

25 

25A 

300 



Si 

C224k 

87 

PM7A8Q 

700 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


197 

K-01 

100 

25 

45C 

300 

10m 

150C 

Si 

C218b 

88 

E815-8 

800 

15 


300 



Si 

Ml 290 


198 

CTN251 

100 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

89 

SJ114G1 

800 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326 


199 

CTP251 

100 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

90 

SJ116G1 

800 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 330 


200 

679-1 

100 

25 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C224a 

91 

CTN158 

800 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


201 y 

DB2501T 

100 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 306 

92 

CTP158 

800 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


202 y 

DB2501W 

100 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 230 

93 

BRS15-08 

800 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 


203 

FB2501 

100 

25 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 

C218a 

94 y 

DB1508T 

800 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


204 

FB2501L 

100 

25 

55 

300 

10m 

125 

Si 

"Ml 230 

95 y 

DB1508W 

800 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


205 

GIB2501 

100 

25 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283 

96 

KB PCI 5-08* 

800 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


206 

KBPC25-01 

100 

25 

55C 

300 

8.3m 

125J 

Si 

C224b 

97 

SDA980-8 

800 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


207 

MDA2501 

100 

25 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 

98 

SL1580* 

800 

15 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 


208 

MDA2551 

100 

25 

55C 

400 


175J 

Sif 

C230 

99 

BR158 

800 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


209 

NBS25-100 

100 

25 

55C 

300 



Si 

C224e 

100 

BR158F 

800 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


210 

250JB1L 

100 

25 

65C 

350 


150A 

Si 

C218c 

101 

BR158G 

800 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


211 

BR251 

100 

25 

80H 

300 


175A 

Si 

C224c 

102 

CSB158 

800 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


212 

BR251F 

100 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

103 

VL848* 

800 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


213 

BR251G 

100 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

104y 

MB158 

800 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


214 

CSB251 

100 

25.0 

80C 

350 


150A 

Si 

M1017 

105 

PM7A10Q 

900 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


215 

SB251 

100 

25 

80H 

300 



Si 

Ml 342 

106 

CTN1510 

1.0k 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


216 

FD13U 

100 

25 

85C 

400 


125J 

Si 

Ml 288 

107 

CTP1510 

1.0k 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


217 

FD14U 

100 

25 

85C 

400 


125J 

Si 

Ml 288 

108y 

DB1510T 

1.0k 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


218 

MB25-100 

100 

25 

85C 

350 

10m 

125A 

Si 

C218c 

109y 

DB1510W 

1.0k 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


219y 

MB251 

100 

25 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

110 

KBPC15-10* 

1.0k 1 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


220 

VY100X* 

100 

25 

100C 

150 

3.8m 

150J 

Si 

M463h 


IN ORDER OF: (t) 10 MAX (2) PIV 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d) (3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 


MAX AVG FWD MAX RATING 
DC CURRENT SURGE CURR 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











































































































































































































STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS ~ Single Phase (Cont’d) M @ R tImp°& (4) 1) TY Q PE M NUMBER V 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
T] lo 3j@ 
MAX TEMP 
(A) (°C) 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) 1(3) 

MAX. 

TEMP 

i!C) 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

1 

SDA990-8 “ 

800 

30 

55C 

300 


175J 

Si 

CT893 


109 

2 

VK848* 

800 

30 

80C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1091 


110 

3 

NBS30-1000 

1.0k 

30 

55C 

400 



Si 

C224e 


111 ♦ 

4 

SDA990-10 

1.0k 

30 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


112 

5 

VK1048* 

1.0k 

30 

80C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1091 


113 

6 

SCBK2F* 

200 

32 

55C 

375 


150 

Si 

Ml 040 


1 14t 

7 

SCBK4F* 

400 

32 

55C 

375 


150 

Si 

Ml 040 


1 15y 

8 

SKB50-08A3* 

800 

34 

45A 

600 

10m 

150J 

Si 

Ml 068 


116 

9t 

SRM35F 

50 

35 





Si 



117 

10 

CTN3505 

50 

35 

50 

400 


125A 

Si 

M1256 


118 

11 

CTP3505 

50 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


119 

12 

802-1 

50 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


120 

13 

BRS35-005 

50 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

C189 


121 

14t 

DB3500T 

50 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


122 ♦ 

15t 

DB3500W 

50 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1230 


123 

16 

GIB3500 

50 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

M1283a 



17 

KBPC35-005* 

50 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


124 

18 

MDA3500 

50 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 



19 

MDA3550 

50 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 


125 

20 

RGIB3500 

50 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1283b 



21 

BR3505 

50 

35.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


126 

22 

BR3505F 

50 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 



23 

BR3505G 

50 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


127 

24 

CSB3505 

50 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


128 

25 t 

MB3505 

50 

35 

80 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


129 

26 

SB3505 

50 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


130 

27 

E49B30-25-30 

75 

35 


375 


175J 

Si 

M1222 


131 

28 ▼ 

SRM35A 

100 

35 





Si 



132 

29 

CTN351 

100 

35 

50 

400 


125A 

Si 

M1256 


133 

30 

CTP351 

100 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


134 

31 

802-2 

100 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


135 

32 

BRS35-01 

100 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

C189 


136 

33 ▼ 

DB3501T 

100 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


137 

34 ▼ 

DB3501W 

100 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1230 


138 

35 

GIB3501 

100 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

M1283a 


139 

36 

KBPC35-01 

100 

35 

55C 

400 

8.3m 

125J 

Si 

C224b 


140 

37 

MDA3501 

100 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


141 

38 

MDA3551 

100 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 


142 

39 

RGIB3501 

100 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1283b 


143 

40 

BR351 

100 

35.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


144 

41 

BR351F 

100 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


145 

42 

BR351G 

100 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


146 

43 

CSB351 

100 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


147 

44 ▼ 

MB351 

100 

35 

80 

400 

8.3 

125 

Si 

M1349 


148 

45 

SB351 

100 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


149 

46 

802-3 

125 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


150 

47 

E49B60-52-30 

150 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


151 

48 

802-4 

150 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


152 

49 ▼ 

SRM35B 

200 

35 





Si 



153 

50 

CTN352 

200 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


154 

51 

CTP352 

200 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


155 

52 

BRS35-02 

200 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89 


156 

53 ▼ 

DB3502T 

200 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


157 

54 v 

DB3502W 

200 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1230 


158 

55 

GIB3502 

200 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

M1283a 


159 

56 

KBPC35-02* 

200 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


160 

57 

MDA3502 

200 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


161 

58 

RGIB3502 

200 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1283b 


162 

59 

BR352 

200 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


163 

60 

BR352F 

200 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


164 

61 

BR352G 

200 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


165 

62 

CSB352 

200 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


166 

63 ▼ 

MB352 

200 

35 

80 

400 

8.3 

125 

Si 

M1349 


167 

64 

SB352 

200 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


168 

65 

E49B125-110-30 










169 



300 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


170 

66 v 

SRM35D 

400 

35 





Si 



171 

67 

CTN354 

400 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


172 

68 

CTP354 

400 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


173# 

69 

BRS35-04 

400 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

C189 


174 

70 v 

DB3504T 

400 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1306 


175* 

71 ▼ 

DB3504W 

400 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


176 

72 

GIB3504 

400 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

M1283a 


177 

73 

KBPC35-04* 

400 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


178 

74 

MDA3504 

400 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


179 

75 

RGIB3504 

400 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1283b 


180 

76 

BR354 

400 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


181 

77 

BR354F 

400 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


182# 

78 

BR354G 

400 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


183 

79 

CSB354 

400 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


184 

80 ♦ 

MB354 

400 

35 

80 

400 

8.3 

125 


Ml 349 


185 

81 

SB354 

400 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


186 

82 ▼ 

SRM35M 

600 

35 





Si 



187 

83 

CTN356 

600 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


188 

84 

CTP356 

600 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


189 

85 

BRS35-06 

600 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

C189 


190# 

86 ▼ 

DB3506T 

600 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1306 


191 

87 t 

DB3506W 

600 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1230 


192 

88 

GIB3506 

600 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 


193 

89 

KBPC35-06* 

600 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


194 

90 

MDA3506 

600 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


195 

91 

RGIB3506 

600 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1283b 


196 

92 

BR356 

600 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


197 

93 

BR356F 

600 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


198* 

94 

BR356G 

600 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


199 

95 

CSB356 

600 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


200 

96 ♦ 

MB356 

600 

35 

80 

400 

8.3 

125 


Ml 349 


201 

97 

SB356 

600 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


202 

98 

E49B250-225-30 










203 ♦ 



700 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


204 

99 

CTN358 

800 

35 

50 

400 


125A 

Si 

M1256 


205 

100 

CTP358 

800 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


206 

101 

BRS35-08 

800 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89 


207 ♦ 

102t 

DB3508T 

800 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


208 

103v 

DB3508W 

800 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


209 

104 

GIB3508 

800 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

M1283a 


210 

105 

KBPC35-08* 

800 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


211 

106 

MDA3508 

800 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


212 

107 

BR358 

800 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


213 

108 

BR358F 

800 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


214 


TYPE 

NUMBER 


BR358G 

CSB358 

MB358 _ 

CTN3510 

CTP3510 

DB3510T _ 

DB3510W 

GIB3510 

KBPC35-10* 

' MDA3510 
BR3510 

BR3510F _ 

" BR3510G 
MB3510 

E49B380-340-30 

I 

E49A-B380-340-30 

_I 

E49B500-450-30 

I 

E49A-B500-450-30 

FE13U 

FE14U _ 

" EFE13A 
EFE14A 

EFE15A _ 

" EFE13B 
EFE14B 

EFE15B _ 

” EFE13C 
EFE14C 

EFE15C _ 

" EFE13D 
EFE14D 

EFE15D _ 

" EFE13E 
EFE14E 

EFE15E _ 

” EFE13F 
EFE14F 

EFE15F _ 

EFE13G 

EFE14G 

EFE15G _ 

” SCBK2* 

SCBK6* 

SDA234A _ 

‘ SDA234B 
SDA234C 

SDA234D _ 

SDA234E 

SDA234F 

SDA234G _ 

" VGB0492MY7 
VGB0493MY7 
VGB0494MY7 
“SET111411 
SCC116BY 
SEC116BY 
~ SET 111 404 
SGC116BY 
SKB50-12A3* 
“SKB50-16A3* 
VGB0502MY7 
VGB0503MY7 
" VGB0504MY7 
FB5000 

SDA132A _ 

" FB5001 
SDA132B 

FF13U _ 

FF14U 

SCBAR15FF 

FB5002 _ 

SCBH2* 

SCBH2F* 

SDA132C _ 

EFF13A 

EFF14A 

EFF15A _ 

" HRSCBH4F 
FB5004 

SCBH4* _ 

' SCBH4F* 

SDA132D 

SCBAR4F* _ 

EFF13B 

EFF14B 

EFF15B _ 

' HRSCBH6 
FB5006 

SCBH6* _ 

SDA132E 

SCBAR6* 

EFF13C _ 

~ EFF14C 
EFF15C 

SDA132F _ 

" EFF13D 
EFF14D 

EFF15D _ 

SDA132G 

SCBAR10* 

EFF13E _ 

’ EFF14E 
EFF15E 

EFF13F _ 

EFF14F 

EFF15F 


MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
T] lo 3j@ 
MAX TEMP 
JAl_i!Q)_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 

(A) 1(8) 

MAX. 

TEMP 

ra 

35 

80A 

400 


i25^r 

35.0 

80C 

400 


150A 

35 

80 

400 

8.3 

125 

35 

50 

400 


125A 

35 

50A 

400 


125A 

35 

55A 

400 

16m 

125 

35 

55A 

400 

16m 

125 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

35 

55C 

400 


175S 

35 

55C 

400 


175J 

35.0 

35 

80C 

80A 

400 

400 

8.0m 

150S 

125A 

35 

80A 

400 


125A 

35 

80 

400 

8.3 

125 

35 


375 


175J 

35 


375 


175J 

35 


375 


175J 

35 


375 


175J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 

mm 


125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 

il 


125J 

37 

85C 

mm 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 

mm 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 

800 


125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 



125J 

37 

85C 



125J 

38 

55C 

375 


150 

38 

55C 

375 


150 

40 

55C 

600 


125 

40 

55C 

600 


125 

40 

55C 

600 


125 

40 

55C 

600 


125 

40 

55C 

600 


125 

40 

55C 

600 


125 

40 

55C 

600 


125 


45A 

45A 

45A 

55C 

40A 

40A 


600 

600 

600 

10m 

10m 

10m 



10m 

175J 

70A 


10m 

70A 

150 


175J 

400 

10m 

70A 

600 

10m 

150J 


10m 

150J 


10m 



10m 


nwjM 

10m 




8.3m 

125A 

125C 

150 


125A 

400 

8.3m 

125C 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

375 


175J 

150 


125A 

125 


150 

125 


150 

400 

8.3m 

125C 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

125 


150 

150 


125A 

125 


150 

125 


150 

400 

8.3m 

125C 

375 


150 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

125 


150 

150 


125A 

125 


150 

400 

8.3m 

125C 

375 


150 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

400 

8.3m 

125C 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

400 

8.3m 

125C 

375 


150 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 

1.0k 


125J 


MAT DRAWING 
No. 

Si C224d 
Si M1017 
Ml 349 
Si Ml 256 

Si Ml 256 

Sj_ Ml 306 

Si Ml 230 

Si Ml 283a 

Si_ C224b 

Si C230b 
Si C224b 

Sj_ C224d 

Si C224d 
Ml 349 


Si Ml 222 

Si Ml 288 

Si_ Ml 288a 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Si_ Ml 151 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Si_ M1151 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Si_ M1151 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Si_ M1151 

Si Ml 151 

Si M1151 

Si_ Ml 151 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Sj_ Ml 151 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Si_ M1151 

Si Ml 040 

Si Ml 040 

Si_ C218b 

Si C218b 

Si C218b 

Si_ C218b 

Si C218b 

Si C218b 

Si_ C218b 

Si C231c 

Si C231c 

Sj_ C231c 

Si Ml 269 

SiA Ml 335 

SiA Ml 335 

Si Ml 269 

SiA Ml 335 

Si_ Ml 068 

Si Ml 068 

Si C231c 

Si_ C231c 

Si C231c 

Si Ml 341 

Si_ C216k 

Si Ml 341 

Si C216k 

Si_ Ml 288 

Si Ml 288a 

Si C231a 

Si_ Ml 341 

Si C216h 

Si C216h 

Si_ C216k 

Si Ml 151 

Si Ml 151 

Si_ M1151 

Si C216h 

Si Ml 341 

Si_ C216h 

Si C216h 

Si C216k 

Si_ C231a 

Si M1151 

Si Ml 151 

Si_ Ml 151 

Si C216h 

Si M1341 

Si_ C216h 

Si C216k 

Si C231a 

Si_ Ml 151 

Si M1151 

Si M1151 

Si_ C216k 

Si M1151 

Si M1151 

Si_ M1151 

Si C216k 

Si C231a 

Si_ M1151 

Si Ml 151 

Si M1151 

Si_ M1151 

Si M1151 

Sj_M1151 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


373 


£R - Single Rectifier 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 


m 

mm 


9 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 

LINE 

No. 

^1^^1111 

m 

■ 

MS 


MAX. 

TEMP 

(!QL_ 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 



SSREM 

iH 

n 

m 

g| 

rB 

n 

iiaaa q 

H 

m 











mm 

iiKH 

ESAB82-004 

5KQ40(B) 

SB550 

fi£H9 


100C 

105C 

60L 

100 

120 

250 


tHUlH 

mm 

Era 

Mm 

Y220AC 

D027A 

SCHOTTKY RECTIFIER: SINGLE 


SR505 

5KQ50(B) 

SB560 



60A 

102C 

60L 

250 

110 

250 

10m 

8.3m 


mm 

Era 

Era 

D027 

Y220AC 

D027A 

7y 

8t 

9y 

1SS228 

1SS274 

1SS275 

3.0 

3.0 

3.0 

30m 

30m 

30m 

25A 

25A 

25A 



100J 

125J 

125J 

Si 

Si 

Si 

ill 

117 

118 

119 

SR506 

5KQ60(B) 

SB580 

60 

60 

80 

5.0 

5.0 

5.0 

60A 

102C 

60L 


10m 

8.3m 

125A 

125J 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

D027 

Y220AC 

D027A 

10y 

114 

124 

1SS276 

LL104B 

LL104D 

3.0 

5.0 

5.0 

30m 

30m 

30m 

25A 

25A 

25A 



125J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

A277S 

FI 35 

F135 

120y 

121 ▼ 
122t 

SR508 

ERC88-009 

ESAB85-009 

80 

90 

90 

5.0 

5.0 

5.0 

85L 

90C 

90C 

250 

80 

60 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150A 

125J 

125J 

Si 

Si 

Si 

D027 

TO220AB 

TO220AB 

134 

144 

154 

LL104F 

LL104A 

LL104C 

5.0 

10 

10 

30m 

30m 

30m 

25A 

25A 

25A 



150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

F135 

F135 

F135 

123 

124 

125 

USD620(M) 

USD635(M) 

USD640(M1 

20 

35 

40 

6.0 

6.0 

6.0 

115C 

115C 
115C 

150 

150 

150 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

M981 

M981 

M981 

164 

17t 

18 

LL104E 

HSC11 

MBR030 

10 

4.0 

30 

30m 

50m 

500m 

25A 

25A 

75L 

150m 

5.0 

8.3m 

150J 

100J 

150J 

Si 

Si 

Si* 

F135 

A411 

D035 

126 

127 

128 

USD645(M) 

SR802 

USD720(M) 

40 

20 

20 

6.0 

8.0 

8.0 

115C 

90A 

115C 

150 

250 

200 

8.3m 

8.3m 

150J 

125A 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

M981 

TO220A 

M981 

19 

20 

21 

MBRL030 

MBR040 

MBRL040 

30 

40 

40 

0.5 

500m 

0.5 

75C 

75L 

75C 

5.0 

5.0 

5.0 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

FI 40 

D035 

FI 40 

129 

130 

131 

USD735(M) 

USD740(M) 

SR803 

20 

20 

30 

8.0 

8.0 

8.0 

115C 

115C 

90A 

200 

200 

250 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

M981 

M981 

TO220A 

22 

23 

24 

MBR115P 

VSK120 

BYV10-20A 

15 

20 

20 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

25A 

60A 

25 

40 

25 

16m 

10m 

150J 

150J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

A298v 

A298p 

D041 

132 

133 

134 

80SQ030 

80SQ035 

SR804 

30 

35 

40 

8.0 

8.0 

8.0 

92L 

92L 

90A 

380 

380 

250 

6.0m 

6.0m 

175J 

175J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

A3ap 

A3aq 

TO220A 

25 

26 

27 

SB 120 

SB120-11 

SRI 02 

20 

20 

20 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

75C 

75L 

40 

40 

40 

8.3m 

8.3m 

150 

125J 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

D015 

D041 

135 

136 

137 

80SQ040 

80SQ045 

USD745(M) 

40 

45 

45 

8.0 

8.0 

8.0 

92L 

92L 

115C 

380 

380 

200 

6.0m 

6.0m 

8.3m 

175J 

175J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

A3ap 

A3ap 

M981 

28 

29 

30 

1N5817 

USD1120(M) 
SSH1A020 

20 

20 

20 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

90L 

125J 

25 § 
50 

100 


125A 

150J 

175L 

Si* 

Si* 

Si* 

Alwu 

A383 

Altv 

138 

139 
140v 

SR805 

SR806 

SR808 

50 

60 

80 

8.0 

8.0 

8.0 

90A 

90A 

105C 

250 

250 

250 

8.3m 

125A 

125A 

150A 

Si* 

Si* 

Si 

TO220A 

TO220A 

TO220A 

31 

32 

33 

VSK130 

11DQ03 

E10QS03 

30 

30 

30 

1.0 

1.0 

1.0 

25A 

32A 

36A 

40 

40 

20 

6.0m 

10m 

150J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

A298p 

Ml 008a 

Ml008a 

141 

142 

143 

SR1002 

10TQ030 

SR1003 

20 

30 

30 

10 

10 

10 

135A 

HOC 

135A 

150 

260 

150 

6.0m 

125A 

150J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220A 

Y220c 

TO220A 

34 

35 

36 

SRI 03 

SB130 

1N5818 

30 

30 

30 

1.0 

1.0 

1.0 

40A 

75L 

90L 

40 

40 

25 § 

8.3m 

175A 

150 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

D041 

Alwu 

144 

145 

146 

10TQ035 

10TQ040 

SR1004 

35 

40 

40 

10 

10 

10 

hoc 

HOC 

135A 

260 

260 

150 

6.0m 

6.0m 

150J 

150J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

Y220c 

Y220c 

TO220A 

37 

38 

39 

USD1130(M) 

VSK140 

11DQ04 

30 

40 

40 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

25A 

32A 

50 

40 

40 

6.0m 

150J 

150J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

A383 

A298p 

Ml 008a 

147 

148 

149 

ESAC82-004 

10TQ045 

SRI 005 

45 

45 

50 

10 

10 

10 

95C 

HOC 

135A 

120 

260 

150 

6.0m 

125J 

150J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220 

Y220c 

TO220A 

40 

41 

42 

E10QS04 

SB 140 

SR 104 

40 

40 

40 

1.0 

1.0 

1.0 

36A 

75L 

75L 

20 

40 

40 

10m 

8.3m 

125J 

150 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

Ml 008a 
D041 

D041 

150 

151 

152t 

MBR1060 

SRI 006 
ESAC85-009 

60 

60 

90 

10 

10 

10 

133C 

135A 

90C 

150 

150 

80 

8.3m 

150J 

125A 

125J 

Si* 

Si* 

Si 

Y220AC 

TO220A 

TO220AB 

43 

44 

45 

1N5819 

USD1140(M) 
SSH1A040 

40 

40 

40 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

90L 

125J 

100 

50 

100 


125A 

150J 

175L 

Si* 

Si* 

Si* 

Alwu 

A383 

Altv 

153 

154 

155 

USD620C(M) 

12CTQ030 

USD635C(M) 

20 

30 

35 

12 

12 

12 

115C 

121C 

115C 

150 

135 

150 

8.3m 

6.0m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

Y220AA* 

Y220b 

Y220AA* 

46 

47 

48 

ERA81-004 

11DQ05 

SR 105 

45 

50 

50 

1.0 

1.0 

1.0 

25A 

12A 

40A 

50 

25 

40 

10m 

6.0m 

125J 

125J 

175A 

Si* 

Si* 

Si* 

A427 

Ml 008a 
D041 

156 

157 

158 

12CTQ035 

USD640C(M) 

12CTQ040 

35 

40 

40 

12 

12 

12 

121C 

115C 

121C 

T35 

150 

135 

l6.0m 

8.3m 

6.0m 

150J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

Y220b 

Y220AA* 

Y220b 

49 

50 

51 

SB150 

11DQ06 

BYV1O-60 

50 

60 

60 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

12A 

25A 

40 

25 

20 

8.3m 

6.0m 

10m 

150 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

M1008a 

D041 

159 

160 

161 

USD645C(M) 

VSK1520 

1N5823 

45 

20 

20 

12 

15 

15 

115C 
25A 
75C 

150 

300 

500 § 

8.3m 

150J 

150J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

Y220AA* 

S4a 

A179c 

52 

53 

54 

SB160 

SR 106 

SSH1A060 

60 

60 

60 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

100L 

125J 

40 

30 

100 

8.3m 

150 

150 

175L 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

D041 

Altv 

162 

163 

164? 

MBR1520 

1N5826 

SR15D 

20 

20 

20 

15 

15 

15 

eoc 

85C 

90 

500 

500 § 
500 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

150A 

Si* 

Si* 

Si 

D04 

S329 

D04 

55 

56 ▼ 

57 

SB 180 

SRI 08 

SSH1A080 

80 

80 

80 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

100L 

125J 

40 

40 

100 

8.3m 

8.3m 

150 

150A 

175L 

Si* 

Si 

Si* 

D041 

D041 

Altv 

165 

166 

167 

VSK1530 

1N5824 

MBR1530 

30 

30 

30 

15 

15 

15 

25A 

75C 

80C 

300 

500 § 
500 

8.3m 

150J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

S4a 

A179c 

D04 

58 ▼ 

59 

60 

ERA84-009 

11DQ10 

SSH1A100 

90 

100 

100 

1.0 

1.0 

1.0 

90C 

57A 

125J 

30 

40 

100 

8.3m 

10m 

125J 

125J 

175L 

Si 

Si* 

Si* 

TO220AB 
Ml 008a 
Altv 

168 

169y 

170 

1N5827 

SR15F 

16KQ30(B) 

30 

30 

30 

15 

15 

15 

85C 

90 

100C 

500 § 
500 

250 

8.3m 

10m 

125J 

150A 

125J 

Si* 

Si 

Si* 

S329 

D04 

M1251 

61 

62 

63 

SSH1A120 

21DQ03 

21DQ04 

120 

30 

40 

1.0 

1.7 

1.7 

125J 

100A 

100A 

100 

80 

85 


175L 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

Alty 

Alaav 

Alaav 

171 

172 

173 

16MQ30 

30QHC030 

VSK1540 

30 

30 

40 

15 

15 

15 

100C 

115C 

25A 

300 

300 

300 

10m 

125J 

175J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

S29e 

T03 

S4a 

64 

65 

66 

21DQ05 

21DQ06 

ERB81-004 

50 

60 

45 

1.7 

1.7 

2.0 

25A 

25A 

25A 

45 

45 

100 

10m 

10m 

10m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

Alaav 

Alaav 

A427a 

174 

175 

176 

1N5825 

MBR5825H1 

MBR5825H 

40 

40 

40 

15 

15 

15 

75C 

75C 

75C 

500 § 
500 

500 


125J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

A179c 

A179c 

A179c 

67 ▼ 

68 

69 

ERB84-009 

VSK320 

SR302 

90 

20 

20 

2.0 

3.0 

3.0 

90C 

25A 

40A 

60 

150 

120 

8.3m 

125J 

150J 

175A 

Si 

Si* 

Si* 

TO220AB 

A298q 

D027 

177 

178 
179v 

MBR1540 

1N5828 

SR15H 

40 

40 

40 

15 

15 

15 

80C 

85C 

90 

500 

500 § 
500 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

150A 

Si* 

Si* 

Si 

D04 

S329 

D04 

70 

71 

72 

SB320 

1N5820 

VSK330 

20 

20 

30 

3.0 

3.0 

3.0 

75L 

95L 

25A 

150 

80 § 
150 

8.3m 

150 

125A 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

D027A 

A282 

A298a 

180 

181 

182 

16KQ40(B) 

16MQ40 

ERD81B004 

40 

40 

40 

15 

15 

15 

100C 

100C 

100C 

250 

300 

250 

10m 

10m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

Ml 251 

S29e 

D04 

73 

74 

75 

SR303 

SB330 

31DQ03 

30 

30 

30 

3.0 

3.0 

3.0 

40A 

75L 

85A 

120 

150 

95 

8.3m 

175A 

150 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

D027 

D027A 

Alaax 

183 

184 

185 

30QHC045 

16KQ50(B) 

16MQ50 

45 

50 

50 

15 

15 

15 

115C 

96C 

96C 

300 

200 

200 

10m 

10m 

175J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

T03 

M1251 

S29e 

76 

77 

78 

1N5821 

VSK340 

SR304 

30 

40 

40 

3.0 

3.0 

3.0 

95L 

25A 

40A 

80 § 
150 

120 


125A 

150J 

175A 

Si* 

Si* 

Si* 

A282 

A298q 

D027 

186 

187 

188 

16KQ60(B) 

16MQ60 

SB1620 

60 

60 

20 

15 

15 

16 

96C 

96C 

25A 

200 

200 

250 

10m 

10m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

M1251 

S29e 

Y220a 

79 

80 

81 

SB340 

31DQ04 

1N5822 

40 

40 

40 

3.0 

3.0 

3.0 

75L 

85A 

95L 

150 

100 

250 § 

8.3m 

150 

125J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

D027A 

Alaax 

A282 

189 

190 

191 

SR1602 

SBS1620 

USD720C(M) 

20 

20 

20 

16 

16 

16 

90A 

115C 

115C 

250 

30 

200 

8.3m 

8.3m 

125A 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220A 

TO220A 

Y220AA* 

82 

83 

84 

ERC81-004 

SR305 

SB350 

45 

50 

50 

3.0 

3.0 

3.0 

25A 

40A 

75L 

120 

120 

150 

10m 

8.3m 

125J 

175A 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

A427b 

D027 

D027A 

192 

193 

194 

5S1S03 

10S2S03 

SB1630 

30 

30 

30 

16 

16 

16 

25A 

60 

60 

250 

10m 

10m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

M856 

T066 

Y220a 

85 

86 

87 

31DQ05 

SR306 

SB360 

50 

60 

60 

3.0 

3.0 

3.0 

79A 

40A 

75L 

60 

120 

150 

8.3m 

125J 

175A 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

Alaax 

D027 

D027A 

195 

196 

197 

SRI 603 

SBS1635 

USD735C(M) 

30 

35 

35 

16 

16 

16 

90A 

115C 

115C 

250 

30 

200 

8.3m 

8.3m 

125A 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220A 

TO220A 

Y220AA* 

88 

89 

90t 

31DQ06 

SB380 

SR308 

60 

80 

80 

3.0 

3.0 

3.0 

79A 

75L 

100L 

63 

150 

150 

8.3m 

8.3m 

125J 

150 

150A 

Si* 

Si* 

Si 

Alaax 

D027A 

D027 

198 

199 

200 

5S1S04 

10S2S04 

SB1640 

40 

40 

40 

16 

16 

16 

25A 

60 

60 

250 

10m 

10m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

M856 

T066 

Y220a 

91 ▼ 
92t 

93 

ERC84-009 

USD245 

50SQ030 

90 

45 

30 

3.0- 

4.0 

4.5 

90C 

100C 

96C 

80 

80 

270 

8.3m 

8.3m 

125J 

175J 

150J 

Si 

Si 

Si* 

TO220AB 

T039 

A3av 

201 

202 

203 

SR 1604 

SBS1640 

USD740C(M) 

40 

40 

40 

16 

16 

16 

90A 

115C 

115C 

250 

30 

200 

8.3m 

8.3m 

125A 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220A 

TO220A 

Y220AA* 

94 

95 

96 

50SQ035 

50SQ040 

50SQ045 

35 

40 

45 

4.5 

4.5 

4.5 

96C 

96C 

96C 

270 

270 

270 


150J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

A3ay 

A3ay 

A3av 

204 

205 

206 

SBS1645 

USD745C(M) 

SB1650 

45 

45 

50 

16 

18 

16 

115C 

115C 
25A 

30 

200 

250 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220A 

Y220AA* 

Y220a 

97 

98 

99 

50SQ060 

50SQ080 

50SQ090 

60 

80 

90 

4.5 

4.5 

4.5 

96C 

96C 

96C 

270 

270 

270 


150J 

150J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

A3ay 

A3ay 

A3av 

207 

208 

209 

SRI 605 

SB1660 

SRI 606 

50 

60 

60 

16 

16 

16 

90A 

25A 

90A 

250 

250 

250 

8.3m 

125A 

125J 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

TO220A 

Y220a 

TO220A 

100 

101 

102 

50SQ0100 

VSK520 

SB520 

100 

20 

20 

4.5 

5.0 

5.0 

96C 

25A 

60L 

270 

250 

250 

8.3m 

150J 

150J 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

A3ay 

A298q 

D027A 

210 

21 It 
212 

SB1680 

ESAC87-009 

20FQ030 

80 

90 

30 

16 

16 

20 

25A 

90C 

85C 

250 

100 

800 § 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si 

Si* 

Y220a 

TO220AB 

D04 

103 

104 

105 

SR502 

VSK530 

SB530 

20 

30 

30 

5.0 

5.0 

5.0 

60A 

25A 

60L 

250 

250 

250 

8.3m 

125A 

150J 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

D027 

A298q 

D027A 

213 

214 

215 

20FQ035 

20FQ040 

20FQ020 

35 

40 

20 

20 

20 

22 

85C 

85C 

73 

800 § 
800 § 
600 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

D04 

D04 

D04 

106 

107 

108 

SR503 

5KQ30(B) 

VSK540 

30 

30 

40 

5.0 

5.0 

5.0 

60A 

105C 

25A 

250 

120 

250 

10m 

125A 

125J 

150J 

Si* 

Si* 

Si* 

D027 

Y220AC 

A298q 

216 

217 

218 

1N6391 

20FQ045 

1N5829 

45 

45 

20 

22 

22 

25 

25C 

73 

85C 

600 

600 

800 § 


175J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

D04 

D04 

S329 

109 

110 

SB540 

SR504 

40 

40 

5.0 

5.0 

60L 

60A 

250 

250 

8.3m 

150 

125A 

Si* 

Si* 

D027A 

D027 

219 

220 

1N5830 

1N5831 

30 

40 

25 

25 

85C 

85C 

800 § 
800 § 


125J 

125J 

Si* 

Si* 

S329 

S329 
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VSK4030 

41MQ30 

1N5834 


VSK4040 

41MQ40 

41MQ50 


MBR6020B 

SSP6030 

61MQ30 


VSK51B 

PHSD51 

S060HHOF 


97 t 

SR75D 

98 

SSH75A020 

99 ▼ 

SR75F 

100 

101 

102t 

75HQ030 

SSH75A030 

SR75H 


40 

40 

90 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

25 

25 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

35 

30 

35 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

45 

30.0 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

30 

60 

30 

60 

30 

80 

30 

30 

32 

30 

32 

40 

32 

40 

32 

20 

40 

20 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

40 

60 

40 

20 

50 

30 

50 

45 * 

54 

20 

60 

20 

60 

20 

60 

30 

60 

30 

60 

35 

60 

35 

60 

35 

60 

40 

60 

40 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

SO 

45 

60 

45 

60 

50 

60 

50 

60 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

63 

40 

63 

20 

65 

30 

65 

35 

65 

40 

65 

45 

65 

50 

65 

20 

70 

30 

70 

35 

70 

40 

70 

45 

70 

45 

70 

45 

70 

20 

75 

20 

75 

30 

75 

30 

75 

30 

75 

40 

75 

40 

75 

40 

75 

45 

75 

50 

75 

50 

75 

50 

75 

60 

35 

75 

80 



8.3m 150J 

10m 150J 
8.3m 150J 


100C 

800 

8.3m 

150J 

Sit 

D05 

100C 

800 

8.3m 

150J 

Sit 

D°5 

100C 

800 

8.3m 

150J 

Sit 

IDQ21 1 1 


I 120C 
120C 
120C 
120C 
120C 
120C 
90C 
90C 

90C 11.0k 
90C 11.0k 
90C 
90C 
90C 
90C 
125C 
90C 
115C 
125C 
90C 

115C 1.0k 
125C 1.0k 
115C 1.0k 
90C 
115C 
125C 


1.0k 

1.0k 



C16P04Q 

ESAC83-004 

C16P05Q 


106C 180 
100C 120 
103C 150 


150J Sit 
150J Sit 
10m 125J Sit 



91C 200 
95C 400 


25A 300 
25A 300 
85A 300 


105C 200 
25A 300 
85A 300 


85A 300 
100C 300 
85A 300 


141C 400 
141C 400 


Sit M958 
Sit T03* 
Sit T03* 


5 C80H04Q 

40 

3 200CNQ020 

20 

7 200CNQ030 

30 



150J 

Sit 

Ml220a* 

150J 

Sit 

Ml220a* 

175J 

Sit 

Ml 299 


100C 900 
81C 800 


MBR12045CT 

SRM1255 

FST16035 



201CNQ030 

FST20035 
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Dual Rectifier (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

K £ 

CM 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

n lo 
MAX 
(A)_ 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy h 
(A) 1 

LUX 

wi- 


3J@ 

TEMP 

rc> 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) | 

ULSE 

/idth 

(s) 

1 

2 

3 i 

201CNQ035 

MBR20035CT 

USM20040C(A) 

35 

35 

40 

888 
CVI CM C\J 

13 3C 
140C 
115C 

T9k 

1.5k 

2.0k 

6.0m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

Ml 220a 
C252 

Ml 300 











4 

5 

6 

FST20040 

201CNQ040 

USM20045C(A) 

40 

40 

45 

200 

200 

200 

131C 

133C 

115C 

2.0k 

1.9k 

2.0k 

8.3m 

6.0m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

Ml 293 

Ml 220a 

Ml 300 











7r 

8 

9 

SRM2045 

FST20045 

201CNQ045 

45 

45 

45 

200 

200 

200 

125C 

131C 

133C 

2.0k 

2.0k 

1.9k 

8.3m 

8.3m 

6.0m 

150A 

175J 

175J 

Si 

Si# 

Si# 

M1220 

M1293 

Ml 220a 











10 

11 

12 

MBR20045CT 

USM20050C(A) 

FST20050 

45 

50 

50 

200 

200 

200 

140C 

115C 

131C 

1.5k 

2.0k 

2.0k 

8.3m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

C252 

Ml 300 

Ml 293 











13t 

14 

15 

SRM2055 

FST30035 

MBR30035CT 

55 

35 

35 

200 

300 

300 

125C 

113C 
140C 

2.0k 

2.0k 

2.5k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150A 

175J 

175J 

Si 

Si# 

Si# 

Ml 220 

Ml 293 

Ml 239 











16 

17 

18 

FST30040 

FST30045 

MBR30045CT 

40 

45 

45 

300 

300 

300 

113C 

113C 

140C 

2.0k 

2.0k 

2.5k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

Ml 293 
M1293 

Ml 239 











19 

FST30050 

50 

300 

113C 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si# 

Ml 293 









































































































































































































































































































































































■ ! 
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1 Electronic Devices Guide 1 
1 contains thousands of MIL- 1 
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10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Low Voltage 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 


| 

n 

n 

TEST 

CUR. 

Izt 

JA)_ 


R 

4y 

5 ▼ 

SZ16-1.8-5-25 

1 

SZ16-1.8-10-25 

5.0 

1.8 

10 

25m 

6v 

r 

SZ16-1.8-20-25 
.1 

10 

20 

1.8 

1.8 

10 

10 

25m 

25m 


8v SZ40-1.8-10-25 

r 

9t SZ40-1.8-20-25 


15v SZ40-2.0-20-25 


16 I05Z2.0 

17t SZ16-2.2-5-25 


SZ16-2.2-10-25 
SZ16-2.2-20-25 


mmamm 

mmmn 



25 

25 

_ 

25 


SZ16-2.7-20-25 

I 

SZ40-2.7-5-25 



35 ▼ SZ 16-3.0-5-25 

36 Z3B3.0 

37 

38 ▼ 


Z3A3.3 | If 3.3 

SZ16-3.3-5-25 


200J 

S457 

175J 

u5d 


SZ16-3.3-20-25 

Z7A3.3 
SZ40-3.3-5-25 


Z7B3.3 
C7C3.30 
SZ40-3.3-10-25 


_20 

1N5334B 5 

BZV40C3V6 5 

6_5 

6 5 

9 5 


IsWZ-fcMcW; 




TYPE 

NUMBER 


1N5334A 
ZC3.6A 
1N5334 
ZC3.6 
Z3A3.6 

" SZ16-3.6-5-25 

i 

Z3B3.6 
" C3C3.60 
SZ16-3.6-10-25 

_L 

SZ16-3.6-20-25 

Z7A3.6 1 

" SZ40-3.6-5-25 

I 

Z7B3.6 
' C7C3.60 
SZ40-3.6-10-25 

_L 

SZ40-3.6-20-25 

Z6A3.6 _ 

" Z6B3.6 
C6C3.60 
1N5335B 
‘ BZV40C3V9 
BZV48C3V9 
ZC3.9B 
1N5335A 
ZC3.9A 
1N5335 
" ZC3.9 
Z3A3.9 
1N1599A 
1N3993A 
SZ16-3.9-5-25 

" Z3B3.9 : 

INI 599 
1N3993 
“ C3C3.90 
SZ16-3.9-10-25 

_L 

SZ 16-3.9-20-25 

BZX98C3V9 
' Z7A3.9 
SZ40-3.9-5-25 

“ Z7B3.9 : 

ZX3.9 

_ C7CGL90_ 

SZ40-3.9-10-25 

I 

SZ40-3.9-20-25 

1N4549B 
1N4557B 
MZT4549B ! 
1N4549A 
1N4557A 
MZT4549A 
1N4549 
1N4557 
MZT4549 
Z6A3.9 
Z6B3.9 
C6C3.90 
80TF3.9.A 
1N5336B 
BZV40C4V3 
BZV48C4V3 
BZV58C4V3 
“ ZC4.3B 
1N5336A 
ZC4.3A 
" 1N5336 
ZC4.3 
Z3A4.3 
” 1N3994A 
SZ16-4.3-5-25 

' Z3B4.3 ' 

1N3994 
C3C4.30 
SZ16-4.3-10-25 

I 

SZ16-4.3-20-25 

BZX98C4V3 

Z7A4.3 

“ SZ40-4.3-5-25 

i 

Z7B4.3 
“ ZX4.3 
C7C4.30 
SZ40-4.3-10-25 

-T 

SZ40-4.3-20-25 

“ 1N4550B 
1N4558B 
MZT4550B i 
1N4550A 
1N4558A 
MZT4550A 
1N4550 


PD MAX 

(3) TOLERANCE & (41 TYPE 1 

n 

n 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

VOLT. 

MAX 



MAX 

M 

(W) 

(A) 



3.6 

5.0 

35<r 

3.0 


3.6 

5.0 

350m 

2.5 


3.6 

5.0 

350 

3.0 


3.6 

5.0 

350m 



3.6 

5.0 

350 

3.0 


3.6 

10 

50m 

2.0 

6.0 

3.6 

10 

25m 



3.6 

10 

50m 

2.0 

6.0 

3.6 

10 

50m 

2.0 

6.0 

3.6 

10 

25m 



3.6 

10 

25m 



3.6 

25 

3.0 

2.0 

6.0 

3.6 

25 

25m 



3.6 

25 

3.0 

2.0 

6.0 


20 

3.6 

25 

25m 



It 

3.6 

75 

5.0 

800m 

6.0 

5f 

3.6 

75 

5.0 

800m 

6.0 

lot 

3.6 

75 

5.0 

800m 

6.0 

5 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 


5 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 


5 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 

5.0 

5 

3.9 

5.0 

320 

2.5 


10 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 


10 

20 

3.9 

3.9 

5.0 

5.0 

320 

320m 

2.5 


20 

3.9 

5.0 

320 

2.5 


If 

3.9 

10 

50m 

1.5 

5.0 

5 

3.9 

10 

500m 

1.5 

40 

5 

3.9 

10 

640m 

2.0 


5.0 

3.9 

10 

25m 



5t 

3.9 

10 

50m 

1.5 

5.0 

10 

3.9 

10 

500m 

1.5 

4.0 

10 

3.9 

10 

640m 

2.0 


iot 

3.9 

10 

50m 

1.5 

5.0 

10 

3.9 

10 

25m 



20 

3.9 

10 

25m 



5 

3.9 

12 

100m 

7.0 

7.0 

It 

3.9 

25 

3.0 

1.5 

5.0 

5.0 

3.9 

25 

25m 



5t 

3.9 

25 

3.0 

1.5 

5.0 

5 

3.9 

25 

100 

7.0 

2.0 

iot 

3.9 

25 

3.0 

1.5 

5.0 

1 10 

3.9 

25 

25m 



20 

3.9 

25 

25m 



5 

3.9 

50 

3.2 

160m 


5 

3.9 

50 

3.2 

160m 

4.6 

5.0 

3.9 

50 

3.2 

160m 


10 

3.9 

50 

3.2 

160m 


10 

3.9 

50 

3.2 

160m 

4.6 

10 

3.9 

50 

3.2 

160m 


20 

3.9 

50 

3.2 

160m 


20 

3.9 

50 

3.2 

160m 

4.6 

20 

3.9 

50 

3.2 

160m 


It 

3.9 

75 

5.0 

700m 

5.0 

5t 

3.9 

75 

5.0 

700m 

5.0 

iot 

3.9 

75 

5.0 

700m 

5.0 

5t 

3.9 

80 

2.6 

6.0m 

4.0 


It 

4.3 

10 

50m 

1.5 

4.0 

5 

4.3 

10 

580m 

1.5 


5.0 

4.3 

10 

25m 



5t 

4.3 

10 

50m 

1.5 

To 

10 

4.3 

10 

580m 

1.5 


iot 

4.3 

10 

50m 

1.5 

4.0 

10 

4.3 

10 

25m 



20 

4.3 

10 

25m 



5 

4.3 

12 

100m 

7.0 

7.0 

It 

4.3 

25 

3.0 

1.5 

4.0 

5.0 

4.3 

25 

25m 



5t 

4.3 

25 

3.0 

1.5 

4.0 

5 

4.3 

25 

100 

7.0 

2.0 

iot 

4.3 

25 

3.0 

1.5 

4.0 

1 io 

4.3 

25 

25m 



20 

4.3 

25 

25m 



5 

4.3 

50 

2.9 

160m 


5 

4.3 

50 

2.9 

160m 

3.3 

5.0 

4.3 

50 


160m 


10 

4.3 

50 

2.9 

160m 


10 

4.3 

50 

2.9 

160m 

3.3 

10 

4.3 

50 

2.9 

160m 


20 

4.3 

50 

2.9 

160m 


20 

4.3 

50 

2.9 

KKiTiTH 

3.3 


1!Q)_^_ 

Aley 
200A Alee 

_ Alev 

200A Alee 
Aley 

200J S457JZ 

175J u5d 
200J S457JZ 
200J S457 


175J u5d 
200J S4571Z 

175J u5e 
200J S457JZ 
200J S457 


175J u5d 
200J S457JZ 
200S D04 
175S DQ4 
' 200J S457 


175J u5d 
150J S4af 
200J S4570 

175J u5e 
200J S457JZI 
150J S441 

200J S457 


175J u5d 
200J S4570 

175S D04 
200J S457 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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10. VOLTAGE REG ULATOR DIODES. POWER - L°w Voltage (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


TEST MAX. TEMP. MAX. 
CUR. DYN. COEFF TEMP 
Izt IMP. Tc 



MZT4551 

Z6A4.7 

Z6B4.7 _ 

‘ C6C4.70 
80TF4.7.A 

RD5DK _ 

1N2041 
1N2041C 
RD5DMN 
1N4240 
1N5338B 
BZV40C5V1 
BZV48C5V1 
BZV58C5V1 
ZC5.1B 
1N5338A 
ZC5.1A 
1N5338 
' ZC5.1 
Z3A5.1 
1N3996A 
"SZ16-5.1-5-25 

Z3B5.1 _ 

1N3996 

C3C5.10 

SZ16-5.1-10-2 5 

SZ16-5.1-20-25 

" BZX98C5V1 
Z7A5.1 

SZ40-5.1-5-25 
Z7B5.1 

ZX5.1 _ 

"C7C5.10 
SZ40-5.1-10-25 

' SZ40-5.1-20-25 

1N4552B 
1N4560B 
MZT4552B 
1N4552A 
" 1N4560A 
MZT4552A 
1N4552 
“ 1N4560 
MZT4552 

Z6A5.1 _ 

‘ Z6B5.1 
C6C5.10 
1N2042A 
1N3984 
1S263 
1N5339B 
BZV40C5V6 
BZV48C5V6 


lot 

5t 

4.7 

4.7 

4.8 

75 

80 

10 

5.0 

2.1 

400m 

500m 

8.0m 

1.8 


1.0 

4.0 

200J 

125C 

150J 

D05 

M117c 

SI 9s 

10 

4.85 

10 

1.0 

1.0 



175A 

D04 

5 

4.9 

10 

1.0 

.50 



150A 

SI 9a 


5.0 

10 

400m 

1.8 



150J 

SI 9s 

2 

5.0 

10 

400m 

.68 



175S 

D04 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 



200A 

Alee 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 




Alee 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 


1.0 

175J 

D027 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 


1.0 

175J 

Alee 

5 

5.1 

5.0 

240 

2.0 




Alev 

10 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 



200A 

Alee 

10 

5.1 

5.0 

240 

2.0 




Aley 

20 

5.1 

5.0 

240m 




200A 

Alee 

20 

5.1 

5.0 

240 

2.0 




Aley 

If 

5.1 

10 

50m 

1.0 


1.0 

200J 

S4570 

5 

5.1 

10 

490m 

1.1 



175S 

D04 

5.0 

5.1 

10 

25m 




175J 

u5d 

5f 

5.1 

10 

50m 

1.0 


1.0 

200J 

S4570 

10 

5.1 

10 

490m 

1.1 



175S 

D04 

iot 

5.1 

10 

50m 

1.0 


1.0 

200J 

S457 

10 

5.1 

10 

25m 




175J 

u5d 

20 

5.1 

10 

25m 




175J 

u5d 

5 

5.1 

12 

100m 

5.0 


6.0 

150J 

S4af 

It 

5.1 

25 

3.0 

1.0 


1.0 

200J 

S4570 

5.0 

5.1 

25 

25m 




175J 

u5e 

5t 

5.1 

25 

3.0 

1.0 


2.0 

200J 

S4570 

5 

5.1 

25 

100 

5.0 


1.0 

150J 

S441 

iot 

5.1 

25 

3.0 

1.0 


1.0 

200J 

S457 

1 10 

5.1 

25 

25m 




175J 

u5e 

20 

5.1 

25 

25m 




175J 

u5e 

• 5 

5.1 

50 

2.4 

120m 



175J 

S4w 

5 

5.1 

50 

2.4 

120m 


1.0 

175J 

C5a 

5.0 

5.1 

50 

2.4 

120m 



150J 

Y220AC 

10 

5.1 

50 

2.4 

120m 



175J 

S4w 

10 

5.1 

50 

2.4 

120m 


1.0 

175J 

C5a 

10 

5.1 

50 

2.4 

120m 



150J 

Y220AC 

20 

5.1 

50 

2.4 

120m 



175J 

S4w 

20 

5.1 

50 

2.4 

120m 


1.0 

175J 

C5a 

20 

5.1 

50 

2.4 

120m 



150J 

Y220AC 

It 

5.1 

75 

5.0 

400m 


2.0 

200J 

DO50 

5t 

5.1 

75 

5.0 

400m 


2.0 

200J 

DO 50 

iot 

5.1 

75 

5.0 

400m 


2.0 

200J 

D05 

5 

5.5 

10 

1.0 

.70 



150A 

SI 9a 

5 

5.5 

10 

1.0 

.70 



150S 

D04 

10 

5.5 

10 

500m 

2.0 


3.6 

150J 

S19g 

5 

5.6 

5.0 

220m 

1.0 



200A 

Alee 

5 

5.6 

5.0 

220m 

1.0 




Alee 

5 

5.6 

5.0 

220m 

1.0 


2.5 

175J 

D027 


D.A.T.A. 


1N5340B 
1N5340A 
' 1N5340 
1N4241 

1N3985 _ 

10KZ6.8 

1N5341B 

BZV40C6V2 

BZV48C6V2 

BZV58C6V2 

ZC6.2B 

1N5341A 

ZC6.2A 

1N5341 _ 

ZC6.2 
Z3A6.2 
INI 483$ 

INI 804A 
1N3986 
1N3998A 
"SZ16-6.2-5-25 

i 

Z3B6.2 
1N1804 
1N3998 
C3C6.20 
"SZ 16-6.2-10-25 

1N1804B 1 

“SZ 16-6.2-20-25 

BZX98C6V2 

Z7A6.2 

SZ40-6.2-5-25 

( 

" Z7B6.2 “ 

ZX6.2 
C7C6.20 
SZ40-6.2-10-25 

SZ40-6.2-20-25 

1N4554B 
1N4562B 
“ 50Z6.2AB 
MZT4554B ( 

1N4554A 
“1N4562A 
MZT4554A 
1N4554 
1N4562 
MZT4554 
Z6A6.2 
Z6B6.2 
C6C6.20 
BZV53A(A) 
BZV53B(A) 
BZV54A(A) 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


iot 

5 

5 

6.12 

6.2 

6.2 

5 

5 

10 

0 

0 

175m 

200m 

200m 

1.0 

1.0 

.05 

5 

6.2 

5 

0 

200m 

1.0 

3.2 

5 

6.2 

5 

0 

200m 

1 

3.2 

5 

6.2 

5 

0 

200m 

1.5 


10 

6.2 

5 

0 

200m 

1.0 


10 

6.2 

5 

0 

200m 

1.5 


20 

6.2 

5 

0 

200m 



20 

6.2 

5 

0 

200m 

1.5 


It 

6.2 


10 

50m 

300m 

3.0 

5 

6.2 


10 

200m 

2.0 t 

3.0 

5 

6.2 


10 

1.0 

1.0 


5 

6.2 


10 

805m 

1.5 


5 

6.2 


10 

405m 

1.1 


5.0 

6.2 


10 

25m 



5t 

6.2 


10 

50m 

300m 

3.0 

10 

6.2 


10 

1.0 

1.0 


10 

6.2 


10 

405m 

1.1 


lot 

6.2 


10 

50m 

300m 

3.0 

10 

6.2 


10 

25m 



20 

6.2 


10 

1 

1.0 


20 

6.2 


10 

25m 



5 

6.2 


12 

100m 

2.0 

6.0 


25m 



175J 

u5e 

2.0 

300m 

3.0 

200J 

S4570 

100 

2.0 

3.0 

150J 

S441 

2.0 

300m 

3.0 

200J 

S457 

25m 



175J 

u5e 

25m 



175J 

u5e 

2.0 

140m 


175J 

S4w 

2.0 

140m 

4.9 

175J 

C5a 

2.0 

140m 

4.0 

175 

C5a 

2.0 

140m 


150J 

Y220AC 

2.0 

140m 


175J 

S4w 1 

2.0 

140m 

4.9 

175J 

C5a 

2.0 

140m 


150J 

Y220AC 

2.0 

140m 


175J 

S4w 

2.0 

140m 

4.9 

175J 

C5a 

2.0 

140m 


150J 

Y220AC 

5.0 

300m 

3.0 

200J 

DO50 

5.0 

300m 

3.0 

200J 

DO50 

5.0 

300m 

3.0 

200J 

D05 

7.5m 

15 

1.0 

150J 

T0236 

7.5m 

15 

0.5 

150J 

T0236 

7.5m 

200 

1.0 

150J 

T0236 





































































































































































































































10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - Uz ^ 7.5 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

temp; 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

JlQ) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

±J 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

© 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

Z7B7.5 

5t 

7.5 

25 

2.0 

300m i 

5.0 

200J 

S4570 

102 

MZT2972A 

10 

8.2 

10 

305m 

1.5 


150J 

Y220AC 

2 

ZX7.5 

5 

7.5 

25 

100 

2.0 

4.0 

150J 

S441 

103t 

SZ16-8.2-10-25 









3 

C7C7.50 

10f 

7.5 

25 

2.0 

300m 

5.0 

200J 

S457 



10 

8.2 

10 

25m 



175J 

u5d 

4 

1N2805B 

5 

7.5 

50 

1.7 

300m 

4.5 

175S 

C5a 

104 

UZ7808 

10 

8.2 

10 ' 

300m 

0.8 

5.0 

175 

S277 

5 

1N3306B 

5 

7.5 

50 

1.7 

300m 


175J 

S4w 

105 

1N1807B 

20 

8.2 

10 1 

1 

1.0 



Slle 

6 

1N4556B 

5 

7.5 

50 

1.6 

240m 


175J 

S4w 

106 

1N2972 

20 

8.2 

10 

305m 

1.5 


175C 

DO40 

7 

1N4564B 

5 

7.5 

50 

1.6 

240m 

5.7 

175J 

C5a 

107 

1N4196 

20 

8.2 

10 

305m 

1.5 


200S 

DOIO 

8 

50T7.5,A,B 

5t 

7.5 

50 

1.7 

300m 

4.5 


S19e 

108 

1N4260 

20 

8.2 

10 

305m 

1.5 

4.8 

175C 

SI 34 

9 

50Z7.5.A.B 

5f 

7.5 

50 

1.7 

300m 

4.5 

175 

C5a 

109 

MZT2972 

20 

8.2 

10 

305m 

1.5 


150J 

Y220AC 

10 

MZT3306B 

5.0 

7.5 

50 

1.7 

300m 


150J 

Y220AC 

HOT 

SZ16-8.2-20-25 









11 

1N2805A 

10 

7.5 

50 

1.7 

300m 

4.5 

175S 

C5a 



20 

8.2 I 

10 

25m 



175J 

u5d 

12 

1N3306A 

10 

7.5 

50 

1.7 

300m 


175J 

S4w 

111 

UZ7908 

20 

8.2 

10 

300m 

0.8 

5.0 

175 

S277 

13 

1N4556A 

10 

7.5 

50 

1.6 

240m 


175J 

S4w 

112 

BZX98C8V2 

5 

8.2 

12 

100m 

2.0 

8.0 

150J 

S4af 

14 

1N4564A 

10 

7.5 

50 

1.6 

240m 

5.7 

175J 

C5a 

113 

BZY93C8V2 

5 

8.2 

20 

2.0 

300m 

4.0mV 

175J 

DO40 

15 

MZT3306A 

10 

7.5 

50 

1.7 

300m 


150J 

Y220AC 

114 

Z7A8.2 

It 

8.2 

25 

2.0 

300m 

6.0 

200J 

S4570 

16 

1N2805 

20 

7.5 

50 

1.7 

300m 

4.5 

175S 

C5a 

1 15t 

SZ40-8.2-5-25 









17 

1N3306 

20 

7.5 

50 

1.7 

300m 


175J 

S4w 



5.0 

8.2 

25 

25m 



175J 

u5e 

18 

1N4556 

20 

7.5 

50 

1.6 

240m 


175J 

S4w 

116 

Z7B8.2 

5t 

8.2 

25 

2.0 

300m 

6.0 

200J 

S4570 

19 

1N4564 

20 

7.5 

50 

1.6 

240m 

5.7 

175J 

C5a 

117 

ZX8.2 

5 

8.2 

25 

100 

2.0 

5.0 

150J 

S441 

20 

MZT3306 

20 

7.5 

50 

1.7 

300m 


150J 

Y220AC 

118 

C7C8.20 

iot 

8.2 

25 

2.0 

300m i 

6.0 

200J 

S457 

21 

Z6A7.5 

If 

7.5 

75 

5.0 

200m 

5.0 

200J 

DO50 

119v 

SZ40-8.2-10-25 









22 

BZY91C7V5 

5 

7.5 

75 

5.0 

200m 

9.0 

175J 

DO50 



10 

8.2 

25 

25m 



175J 

u5e 

23 

Z6B7.5 

5f 

7.5 

75 

5.0 

200m 

5.0 

200J 

DO50 

120v 

SZ40-8.2-20-25 









24 

C6C7.50 

10f 

7.5 

75 

5.0 

200m 

5.0 

200J 

D05 



20 

8.2 

25 

25m 



175J 

u5e 

25 r 

SZ16-7.7-5-25 









121 

1N2806B 

5 

8.2 

50 

1.5 

400m 

4.8 

175S 

C5a 


|5.0 

7.7 

10 

25m 



175J 

u5d 

122 

1N3307B 

5 

8.2 

50 

1.5 

400m 


175J 

S4w 

26 t 

SZ16-7.7-10-25 









123 

50T8.2AB 

5t 

8.2 

50 

1.5 

400m 

4.8 


S19e 



10 

7.7 

10 

25m 



175J 

u5d 

124 

50Z8.2AB 

5t 

8.2 

50 

1.5 

400m 

4.8 

175 

C5a 

27 t 

SZ16-7.7-20-25 









125 

MZT3307B 

5.0 

8.2 

50 

1.5 

400m 


150J 

Y220AC 



20 

7.7 

10 

25m 



175J 

u5d 

126 

1N2806A 

10 

8.2 

50 

1.5 

400m 

4.8 

175S 

C5a 

28 ▼ 

SZ40-7.7-5-25 









127 

1N3307A 

10 

8.2 

50 

1.5 

400m 


175J 

S4w 


|5.0 

7.7 

25 

25m 



175J 

u5e 

128 

MZT3307A 

10 

8.2 

50 

1.5 

400m 


150J 

Y220AC 

29 ▼ 

SZ40-7.7-10-25 









129 

1N2806 

20 

8.2 

50 

1.5 

400m 

4.8 

175S 

C5a 



10 

7.7 

25 

25m 



175J 

u5e 

130 

1N3307 

20 

8.2 

50 

1.5 

400m 


175J 

S4w 

30t 

SZ40-7.7-20-25 









131 

MZT3307 

20 

8.2 

50 

1.5 

400m 


150J 

Y220AC 



20 

7.7 

25 

25m 



175J 

u5e 

132 

Z6A8.2 

It 

8.2 

75 

5.0 

300m 

6.0 

200J 

DO50 

31 

6ALZ7.5A 

5 

7.8 

6.0 

175m 



170J 

A416 

133 

BZY91C8V2 

5 

8.2 

75 

5.0 

300m 

9.0 

175J 

DO50 

32 

6ALZ7.5 

10 

7.8 

6.0 

175m 



170J 

A416 

134 

Z6B8.2 

5t 

8.2 

75 

5.0 

300m 

6.0 

200J 

DO50 

33 

6ALZ7.5B 

20 

7.8 

6.0 

175m 



170J 

A416 

135 

C6C8.20 

iot 

8.2 

75 

5.0 

300m 

6.0 

200J 

D05 ! 

34 

50KZ6.5 


8.02 

50 

50m 




D05§ 

136 

80TF8.2A 

5t 

8.2 

80 

1.2 

15m 

4.0 

125C 

Ml 17c 

35 

50KZ6.5A 


8.02 

50 

50 m 




D05§ 

137 

ZC708 

5 

8.2 

100 

2.0 

.09 


175A 

S533 

36 

10KZ9.1 

10f 

8.19 

10 

150m 


.06 


D04§ 

138 

RD9DLM 


8.4 

10 

400m 

1.8 


150J 

SI 9s 

37 

50KZ7.0A 


8.19 

50 

50m 




D05§ 

139 

1S266 

10 

8.5 

10 

350m 

1.5 

4.7 

150J 

S19g 

38 

CTZC8.2C0 

1 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 t 

4.8 

175A 

Aley 

140 

50KZ7.0 


8.65 

50 

50m 




D05§ 

39 

TZC8.2C 

1 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 t 

4.8 

175A 

Alev 

141 

1N5345B 

5 

8.7 

5.0 

150m 

2.0 


200A 

Alee 

40 

CTZC8.2E0 

3 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 t 

4.8 

175A 

Aley 

142 

BZV40C8V7 

5 

8.7 

5.0 

150m 

2.0 



Alee 

41 

TZC8.2E 

3 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 t 

4.8 

175A 

Aley 

143 

1N5345A 

10 

8.7 

5.0 

150m 

2.0 


200A 

Alee 

42 

1N4016B 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

6.5 

180A 

S82 

144 

1N5345 

20 

8.7 

5.0 

150m 



200A 

Alee 

43 

1N4956 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


175A 

A146m 

145 

6ALZ8.7A 

5 

8.7 

6.0 

150m 



170J 

A416 

44 

1N5344B 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


200A 

Alee 

146 

6ALZ8.7 

10 

8.7 

6.0 

150m 



170J 

A416 

45 

BZV40C8V2 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 



A1 ee 

147 

6ALZ8.7B 

20 

8.7 

6.0 

150m 



170J 

A416 

46 

BZV48C8V2 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

4.8 

175J 

D027 

148 

RD9DK 


8.7 

10 

400m 

1.8 


150J 

SI 9s 

47 

BZV58C8V2 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

4.8 

175J 

Alee 

149 

1N2044 

10 

8.75 

10 

1.0 

800m 


175A 

D04 

48 

CTZC8.2.A.B.DC 

3 








150 

50KZ7.5A 


8.77 

50 

5.0m 




D05§ 



5t 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 t 

4.8 

175A 

Aley 

151 

1N4297 

5 

8.8 

10 

200m 

1.4 

1.0 

75B 

D04 

49 

DSZ4708 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


175 

A60ae 

152 

1N4297A 

5 

8.8 

10 

200m 

1.4 

1.0 

100B 

D04 

50 

DSZ5708 

5 

8.2 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A60r 

153 

1N4297B 

5 

8.8 

10 

200m 

1.4 

1.0 

150B 

D04 

51 

MZ5708 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

5.0 


A60f 

154 

1N4298 

5 

8.8 

10 

200m 

1.4 

.50 

75B 

D04 

52 

TZC8.2,A,B,D 









155 

1N4298A 

5 

8.8 

10 

200m 

1.4 

.50 

100B 

D04 



5t 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 t 

4.8 

175A 

Alev 

156 

1N4298B 

5 

8.8 

10 

200m 

1.4 

.50 

150B 

D04 

53 

UDZ57O80 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.8 


175A 

A356b 

157 

1N4301 

5 

8.8 

50 

1 

.60 

1.0 

75B 

D05 

54 

UZ4708 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


175A 

A380a 

158 

1N4301A 

5 

8.8 

50 

1 

.60 

1.0 

100B 

D05 

55 

UZ5708 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

6.0 

175A 

A380a 

159 

1N4301B 

5 

8.8 

50 

1 

.60 

1.0 

150B 

D05 

56 

ZC8.2 

5t 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


150A 

Aley 

160 

1N4302 

5 

8.8 

50 

1 

.60 

.50 

75B 

D05 

57 

ZC8.2B 

5 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 



Aley 

161 

1N4302A 

5 

8.8 

50 

1 

.60 

.50 

100B 

D05 

58 

1N4016A 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

6.5 

180A 

S82 

162 

1N4302B 

5 

8.8 

50 

1 

.60 

.50 

150B 

D05 

59 

1N5344A 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


200A 

Alee 

163 

10KZ10 

iot 

9.00 

10 

125m 


.07 


D04§ 

60 

DSZ4808 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


175 

A60ae 

164 

BZY91C9V1 

5 

9.0 

75 

2.0 

400m 

7.0 

175J 

DO50 

61 

DSZ5808 

10 

8.2 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A60r 

165 

BZT03C9V1 


9.0 

600 

50m 

2.0 



A333c 

62 

MZ5808 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

5.0 


A60f 

166 

1N5346 


9.1 

5.0 

150m 

2.0 


150 

D027 

63 

UDZ58O80 

10 

8.2 

5.0 

175m 

1.8 


175A 

A356b 

167 

CTZC9.1C0 

1 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 t 

5.1 

175A 

Aley 

64 

UZ4808 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 


175A 

A380a 

168 

TZC9.1C 

1 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 t 

5.1 

175A 

Alev 

65 

UZ5808 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

6.0 

175A 

A380a 

169 

CTZC9.1E0 

3 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 t 

5.1 

175A 

Aley 

66 

ZC8.2A 

10 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 



Aley 

170 

TZC9.1E 

3 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 t 

5.1 

175A 

Aley 

67 

1N4016 

20 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

6.5 

180A 

S82 

171 

1N4017B 

5 

9.1 

5.0 

135m 

2.0 

6.8 

180A 

S82 

68 

1N5344 

20 

8.2 

5.0 

150m 



200A 

Alee 

172 

1N4957 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


175A 

A 146m 

69 

MZ5908 

20 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

5.0 


A60f 

173 

BZV40C9V1 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 



Alee 

70 

UZ5908 

20 

8.2 

5.0 

150m 

1.5 

6.0 

175A 

A380a 

174 

BZV48C9V1 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

5.1 

175J 

D027 

71 

UZ7708L 

5 

8.2 

5.5 

300m 

0.8 

5.0 

175 

A380c 

175 

BZV58C9V1 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2 

5.1 

175J 

Alee 

72 

UZ7808L 

10 

8.2 

5.5 

300m 

0.8 

5.0 

175 

A380c 

176 

CTZC9.1 AiB.DC 

3 








73 

UZ7908L 

20 

8.2 

5.5 

300m 

0.8 

5.0 

175 

A380c 



5t 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 t 

5.1 

175A 

Alev 

74 

6ALZ8.2A 

5 

8.2 

6.0 

150m 



170J 

A416 

177 

DSZ4709 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


175 

A60ae 

75 

UDZ77O80 

5 

8.2 

6.0 

300m 

1.0 


175A 

A356c 

178 

DSZ5709 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A60r 

76 

6ALZ8.2 

10 

8.2 

6.0 

150m 



170J 

A416 

179 

MZ5709 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

5.0 


A60f 

77 

UDZ78O80 

10 

8.2 

6.0 

300m 

1.0 


175A 

A356c 

180 

TZC9.1 ,A,B>D 









78 

6ALZ8.2B 

20 

8.2 

6.0 

150m 



170J 

A416 



5t 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 t 

51 

175A 

Aley 

79 

D815V 

15 

8.2 

8.0 

50m 

16 t 

8.8 

100C 

S494 

181 

UDZ57O90 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.5 


175A 

A356b 

80 

Z3A8.2 

It 

8.2 

10 

50 m 

300m 

6.0 

200J 

S4570 

182 

UZ4709 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


175A 

A380a 

81 

1N1416 

5 

8.2 

10 

200m 

3.0 t 

5.0 

175C 

SI 54 

183 

UZ5709 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A380a 

82 

1N1603A 

5 

8.2 

10 

250m 

600m 

6.0 

200S 

D04 

184 

ZC9.1 

5t 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


150A 

Alev 

83 

1N1807A 

5 

8.2 

10 

1.0 

1.0 


175A 

SH0 

185 

ZC9.1B 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 



Aley 

84 

1N1891A 

5 

8.2 

10 

25m 

5.0 

4.0 

200A 

S82 

186 

1N4017A 

10 

9.1 

5.0 

135m 

2.0 

6.8 

180A 

S82 

85 

1N2972B 

5 

8.2 

10 

305m 

1.5 


175C 

DO40 

187 

1N5346A 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


200A 

Alee 

86 

1N4196B 

5 

8.2 

10 

305m 

1.5 


200S 

DOIO 

188 

DSZ4809 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


175 

A60ae 

87 

1N4260B 

5 

8.2 

10 

305m 

1.5 

4.8 

175C 

SI 34 

189 

DSZ5809 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A60r 

88 

1 S5008.A 

5t 

8.2 

10 

200m 

2.0 

5.0 

150C 

D04 

190 

MZ5809 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

5.0 


A60f 

89 

1S6008A 

5 

8.2 

10 

200m 

2.5 

4.0 

150 

D04 

191 

UDZ58O90 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.5 


175A 

A356b 

90 

MZT2972B 

5.0 

8.2 

10 

305m 

1.5 


150J 

Y220AC 

192 

UZ4809 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


175A 

A380a 

91 T 

SZ16-8.2-5-25 









193 

UZ5809 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A380a 



5.0 

8.2 

10 

25m 



175J 

u5d 

194 

ZC9.1A 

10 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 



Aley 

92 

UZ7708 

5 

8.2 

10 

300m 

0.8 

5.0 

175 

S277 

195 

1N4017 

20 

9.1 

5.0 

135m 

2.0 

6.8 

180A 

S82 

93 

Z3B8.2 

5t 

8.2 

10 

50m 

300m 

6.0 

200J 

S4570 

196 

MZ5909 

20 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

5.0 


A60f 

94 

INI 603 

10 

8.2 

10 

250m 

600m 

6.0 

200S 

D04 

197 

UZ5909 

20 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 

6.0 

175A 

A380a 

95 

INI 807 

10 

8.2 

10 

1.0 

1.0 


175A 

DO40 

198 

UZ7709L 

5 

9.1 

5.5 

275m 

1.0 

5.0 

175 

A380c 

96 

INI 891 

10 

8.2 

10 

25m 

5.0 

4.0 

200A 

S82 

199 

UZ7809L 

10 

9.1 

5.5 

275m 

1.0 

5.0 

175 

A380c 

97 

1N2972A 

10 

8.2 

10 

305m 

1.5 


175C 

DO40 

200 

UZ7909L 

20 

9.1 

5.5 

275m 

1.0 

5.0 

175 

A380c | 

98 

1N4196A 

10 

8.2 

10 

305m 

1.5 


200S 

DOIO 

201 

6ALZ9.1A 

5 

9.1 

6.0 

150m 



170J 

A416 

99 

1N4260A 

10 

8.2 

10 

305m 

1.5 

4.8 

175C 

S134 

202 

UDZ77O90 

5 

9.1 

6.0 

275m 

1.2 


175A 

A356c 

100 

1S6008 

10 

8.2 

10 

200m 

2.5 

4.0 

150 

D04 

203 

6ALZ9.1 

10 

9.1 

6.0 

150m 



170J 

A416 

101 

C3C8.20 

lot. 

8.2 

10 

50m 

300m 

6.0 

200J 

S457 

204 

UDZ78O90 

10 

9.1 

6.0 

275m 

1.2 


175A 

A356C 
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ilafc n£L 

lULA 

IUH UIUL 


ruwtH - 

Ml ^ 

/.u v (oum uj 


PD MAX 

(31 TOLERANCE & (41 TYPE h 

UMBER 


3 ___ 

<!■ 

mmm 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 




mm 

1HI 

; !Mii 

TEST 

mhyjmi 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 
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NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 



■HI 



VOLT. 

MAX 



MAX 
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(V) 

m 

(A) 

mmm 


(°C) 




(%) 

(V) 

(W)_ 

(A) 

(11) 


(°C) 


1 

il H I 11 — 

5 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 


ii.i 1 WM 

100 

UZ5812 

10 

12 

-KWBB 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A380a 

2 

1N2499A 

5 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

150A 

S19a 

101 

ZC12A 

10 

12 

1 ' ■ 

100m 

2.5 



Aley 

3 

1N2975B 

5 

11 

10 

230m 

3.0 


175C 

DO40 

102 

1N4020 

20 

12 


105m 

2.5 

7.6 

180A 

S82 

4 

1N4199B 

5 

11 

10 


3.0 


200S 

DO10 


nmjwm 




100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60f 

5 

1N4263B 

5 

11 

10 

230m 

3.0 

6.0 

175C 

SI 34 





■ ■ 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A380a 

6 

1S5011.A 

5f 

11 

10 

200m 

3.0 

6.0 

150C 

D04 


i!wai! 




200m 

1.3 

7.0 

175 

A380c 

7 

1S6011A 

5 

11 

10 

200m 

2.5 

5.0 

150 

D04 

106 

UZ7812L 

10 



200m 

1.3 

7.0 

175 

A380c 

8 

MZT2975B 

5.0 

11 

10 

230m 

3.0 


150J 

Y220AC 

107 

UZ7912L 

20 

12 

■ 

200m 

1.3 

7.0 

175 

A380c 

9v 

SZ16-11-5-1 









108 

6ALZ12A 

5 

12 





170J 

A416 


15.0 

11 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

109 

UDZ77120 

5 

12 

rS'ilH 

200m 

1.3 


175A 

A356c 

10v 

SZ16-11-5-25 










6ALZ12 

10 

12 


100m 



170J 

A416 



5.0 

11 

10 

25m 



175J 

u5d 

111 

UDZ78120 

10 

12 


200m 

1.3 


175A 

A356c 

11 

Z3B11 

5| 

11 

10 

50m 

1.0 

7.0 

200J 

S4570 

112 

6ALZ12B 

20 

12 


100m 



170J 

A416 

12 

INI352 

10 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

155A 

DO40 

113 

D815D 

15 

12 


25m 

40 t 

11 

100C 

S494 

13 

1N2499 

10 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

114 

Z3A12 

_It 

12 


50m 

1.0 

7.5 

200J 

S4570 

14 

1N2499C0 

10 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 


1N1353A 




500m 

2.0 

6.0 

155A 

DO40 

15 

1N2975A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 


175C 

DO40 


INI 417 




200m 

3.5 t 

6.0 

175C 

SI 54 

16 

1N4199A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 


200S 

DO10 


1N1605A 




170m 

2.0 

7.5 

200S 

D04 

17 

1N4263A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 

6.0 

175C 

SI 34 


1N1893A 




25m 

7.0 

5.9 

200A 

S82 

18 

1S268 

10 

11 

10 

250m 

3.0 

6.3 

150J 

S19g 


1N2500A 




500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

19 

1S6011 

10 

11 

10 

200m 

2.5 

5.0 

150 

D04 


1N2976B 




210m 

3.0 


175C 

DO40 

20 

C3C110 

lot 

11 

10 

50m 

1.0 

7.0 

200J 

S457 


1N4200B 




210m 

3.0 


200S 

DO10 

21 

MZT2975A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 


150J 

Y220AC 

IkEHE 

1N4264B 




210m 

3.0 

6.5 

175C 

SI 34 

22 ▼ 

SZ16-11-10-1 









tt£H 

1S5012.A 




200m 

3.0 

7.0 

150C 

D04 



10 

11 

10 

1.0m 



175J 

u5d 






200m 

2.5 

5.5 

150 

D04 

23 t 

SZ16-11-10-25 














210m 

3.0 


150J 

Y220AC 



10 

11 

10 

25m 



175J 

u5d 






100m 

4.0 t 



S513 

24 

1N1352B 

20 

11 

10 

500m 

2.0 



Slle 


SZ16-12-5-1 









25 

1N2975 

20 

11 

10 

230m 

3.0 


175C 

DO40 









u5d 

26 

1N4199 

20 

11 

10 

230m 

3.0 


200S 

DO10 


SZ16-12-5-25 







mm 


27 

1N4263 

20 

11 

10 

230m 

3.0 

6.0 

175C 

SI 34 



5.0 

12 


25m 




u5d 

28 

MZT2975 

20 

11 

10 

230m 

3.0 


150J 

Y220AC 

129 

UZ7712 

5 

12 


200m 


7.0 


S277 

29 ▼ 

SZ16-11-20-1 









130 

Z3B12 

5t 

12 


50m 


7.5 


S4570 



20 

11 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

131 

INI 353 

10 

12 


500m 

2.0 

6.0 

155A 

DO40 

30 ▼ 

SZ16-11-20-25 









132 

INI 605 

10 

12 


170m 

2.0 

7.5 

200S 

D04 



20 

11 

10 

25m 



175J 

u5d 

133 

INI 893 

10 

12 


25m 

7.0 

5.9 

200A 

S82 

31 

BZX98C11 

5 

11 

12 

50m 

7.0 

10 

150J 

S4af 

134 

1N2500 

10 

12 


500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

32 

BZY93C11 

5 

11 

20 

1.0 

1.0 

7.5mV 

175J 

DO40 

135 

1N25OOC0 

10 

12 


500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

33 

Z7A11 

It 

11 

25 

1.0 

1.0 

7.0 

200J 

S4570 

136 

1N2976A 

10 

12 


210m 

3.0 


175C 

DO40 

34 y 

SZ40-11-5-25 









137 

1N4200A 

10 

12 



3.0 


200S 

DO10 



5.0 

11 

25 

25m 



175J 

u5e 

138 

1N4264A 

10 

12 



3.0 

6.5 

175C 

SI 34 

35 

Z7B11 

5t 

11 

25 

1.0 

1.0 

7.0 

200J 

S4570 

139 

1S269 

10 

12 



3.0 

6.6 

150J 

SI 9a 

36 

ZX11 

5 

11 

25 

50 

7.0 

6.0 

150J 

S441 

140 

1S6012 

10 

12 



2.5 

5.5 

ihjh 

D04 

37 

C7C110 

iot 

11 

25 

1.0 

1.0 

7.0 

200J 

S457 

141 

C3C120 

lot 

12 



1.0 

7.5 


S457 

38 ▼ 

SZ40-11-10-25 









142 

MZT2976A 

10 

12 



3.0 



Y220AC 



10 

11 

25 

25m 



175J 

u5e 

143v 

SZ16-12-10-1 









39t 

SZ40-11-20-25 











10 

12 

10 

1.0m 




u5d 



20 

11 

25 

25m 



175J 

u5e 

144r 

SZ16-12-10-25 









40 

1N2809B 

5 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175S 

C5a 



10 

12 


25m 



175J 

u5d 

41 

1N3310B 

5 

11 

50 

1.1 

800m 


175J 

S4w 

145 

UZ7812 

10 

12 


200m 

1.3 

7.0 

175 

S277 

42 

50T11.A.B 

5t 

11 

50 

1.1k 

800m 

6.0 


S19e 


1N1353B 

20 

12 


500m 




Slle 

43 

50Z11AB 

5t 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175 

C5a 

147 

1N2976 

20 

12 

10 

210m 

3.0 


175C 

uUaB " 

44 

MZT3310B 

5.0 

11 

50 

1.1 

800m 


150J 

Y220AC 

148 

1N4200 

20 

12 

10 

210m 

3.0 


200S 

DO10 

45 

1N2809A 

10 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175S 

C5a 

149 

1N4264 

20 

12 

10 

bkuluH 

3.0 

6.5 

175C 

SI 34 

46 

1N3310A 

10 

11 

50 

1.1 

800m 


175J 

S4w 


MZT2976 

20 



210m 



150J 

Y220AC 

47 

MZT3310A 

10 

11 

50 

1.1 

800m 


150J 

Y220AC 

19 

SZ16-12-20-1 









48 

1N2809 

20 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175S 

C5a 

1 


20 



1.0m 



175J 

u5d 

49 

1N3310 

20 

11 

50 

1.1 

800m 


175J 

S4w 

152v 

SZ16-12-20-25 









50 

MZT3310 

20 

11 

50 

1.1 

800m 


150J 

Y220AC 



20 







u5d 

51 

Z6A11 

It 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

200J 

DO50 

153 

UZ7912 

20 







S277 

52 

BZY91C11 

5 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

175J 

DO§0 








10 

IE5M 

S4af 

53 

Z6B11 

5t 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

200J 

DO50 







[EH 

> 

E 

o 

00 

175J 

DO40 

54 

C6C110 

iot 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

200J 

D05 







BaHU 

7.5 

ESlffat 


55 

ZC711 

5 

11 

100 

2.0 

.11 


175A 

S533 











56 

BZT03C11 


11 

600 

50m 

4.0 



A333c 










u5e 

57 

50KZ9.0 


11.1 

50 1 

5.0m 




MMM 












1N4299 







mmu 

LslgJIH 


V4'A 







EEEn 

S441 


1N4299A 










Rh3k«!HB&; 







200J 

S457 


1N4299B 








liisZHI 












1N4300 







■fete* 

\sM^m 









175J 

u5e 


1N4300A 

















■H 



1N4300B 







ikW 

RSTHI 










u5e 











163 

1N2810B 






EEH1 


C5a 











164 

1N3311B 






MB 


S4w 







K5HH 




165 

50T12.A.B 








S19e 











166 

50Z12AB 

5t 

12 

50 

1.0 

1.0 


■ 

C5a 











167 

MZT3311B 

5.0 

12 

50 

1.0 

1.0 

MB 

mm 

Y220AC 











168 

1N2810A 

10 

12 

50 

1.0 

1.0 


iri-yB 

C5a 

HlH 

10KZ13 

iot 

11.7 

10 

UmIi.M 


.08 


D04§ | 

lfi» 


10 

12 

50 


1.0 


lEi 


71 

50KZ10A 


11.7 

50 

5.0m 




D05§ 

170 

MZT3311A 

10 

12 

50 


1.0 


150J 

Y220AC 

72 

1N5349 


12 

5.0 

100m 

2.5 


150 


171 

1N2810 

20 

12 

50 


1.0 


175S 

C5a 

73 

CTZC12C0 

1 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

heh 

172 

1N3311 

20 

12 

50 


1.0 


175J 

S4w 

74 

TZC12C 

1 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

173 

MZT3311 

20 

12 

50 


1.0 


150J 

Y220AC 

75 

CTZC12E0 

3 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

174 

Z6A12 

It 

12 

75 


500m 

7.0 

200J 

DO50 

76 

TZC12E 

3 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

175 

BZY91C12 

5 

12 

75 

2.0 

500m 

7.0 

175J 

DO50 

77 

1N4020B 

5 

12 

5.0 

105m 

2.5 

7.6 

180A 

S82 

176 

Z6B12 

5t 

12 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

DO50 

78 

1N4960 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A146m 

177 

C6C120 

iot 

12 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

D05 

79 

1N4960D 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A146m 

178 

80TF12.A 

5t 

12 

80 

830m 

6.0m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

80 

BZV40C12 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 



Alee 

179 

ZC712 

5 

12 

100 

2.0 

.12 


175A 

S533 

81 

BZV48C12 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

D027 

180 

BZT03C12 


12 

600 

50m 

4.0 



A333c 

82 

BZV58C12 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

Alee 

181 

RD13DLM 


12.3 

10 

200m 

2.5 


150J 

SI 9s 

83 

CTZC12.A.B.D0 








182 

50KZ10 


12.4 

50 

5.0m 




D05§ 



5+ 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

183 

RD13DK 


12.7 

10 

200m 

2.5 


150J 

SI 9s 

84 

DSZ4712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175 

A60ae 

184 

1N2046 

10 

12.7 

10 

500m 

2.0 


175A 

D04 

85 

DSZ5712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60r 

185 

50KZ11A 


12.9 

50 

5.0m 




D05§ 

86 

MZ5712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60f 



_ 








87 

TZC12,A,B,D 









1 V* ^ Id V 










5t 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 


“ 









88 

UDZ57120 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A356b 

189 

CTZC13C0 

1 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

89 

UZ4712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A380a 

190 

TZC13C 

1 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

90 

UZ5712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A380a 

191 

CTZC13E0 

3 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

91 

ZC12 

5+ 

12 

5.0 

100m 

2.5 


150A 

Alev 

192 

TZC13E 

3 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

92 

ZC12B 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 



Aley 

193 

1N4021B 

5 

13 

5.0 

95m 

3.0 

7.9 

180A 

S82 

93 

1N4020A 

10 

12 

5.0 

105m 

2.5 

7.6 

180A 

S82 

194 

1N4961 

5 

13 

5.0 

100m 

3.0 


175A 

A146m 

94 

1N5349A 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 

195 

1N5350B 

5 

13 

5.0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 

95 

DSZ4812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175 

A60ae 

196 

BZV40C13 

5 

13 

5.0 

100m 

3.0 



Alee 

96 

DSZ5812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60r 

197 

BZV48C13 

5 

13 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

D027 

97 

MZ5812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60f 

198 

BZV58C13 

5 

13 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

Alee 

98 

UDZ58120 

10 

12 

5.0 

125m 

2.5 


175A 

A356b 

199 

CTZC13,A,B.DC 









99 

UZ4812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A380a 



L 5j_ 

13 

5.0 

100m 

2AJ. _ 

6.5 

175A 

Alev 
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10. 

VOLTA 

iGE REGULA1 

rOR DI0C 

c/5 

LLB 

?o\ 

WER- 

- 

V z > 

13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1 
PD MAX (3) T0LEI 

REF. VOLTAGE (2) MAX 
tANCE & (4) TYPE NUMBER 


EIIM^M 

EclM 

T1 

n 

TEST 

MAX. 

temp; 

MAX. 




QMMI 

9M 

DM 

El MM 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 


No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 







VOLT. 

MAX 



MAX 





(%L 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


i( 8 C) 





(%) 

ROM 

IWIM 

(A) 

(ft)_ 


PC) 





13 

5.0 

100m 

3.0 


mm 

A60ae 




MB 

MM 

■M 

mm 






itn ; JCMil 


13 

5.0 

100m 

3.0 

8.0 


A60r 



M 

HI 

HB 

am 

. 




Aley 


Xkfcri iBl” v ,‘.£v 


13 

5.0 

100m 

3.0 

7.0 

irTftl 

A60f 




MB 



JTJTimB 




A380a 


TZC13,A,B,D 

MM 






BM 







SMB 


H 


150A 

Aley 




13 

5.0 

100m 




Aley 







■ 




Aley 


UZ4713 

MM 

13 

5.0 

100m 



EEn 

A380a 






Hi 


^M 


200A 

Alee 



M 

13 

5.0 

100m 



175A 

A380a 


105 

DSZ5814 

10 

14 

12MB 

EMiTm 

3.0 

8.0 

175A 

A60r 



El 

13 

5.0 

100m 



150A 

Aley 


106 

MZ5814 

10 

14 



3.0 

7.0 

175A 

A60f 



MB 

13 

5.0 

100m 

iMi 



Alev 


107 

UZ5814 

10 

14 

HR 

mm 


8.0 

175A 

A380a 


1N4021A 

mm 

13 

5.0 

95m 

kXi^Hi 


180A 

S82 


108 

ZC14A 

10 


12MB 

EhltTnKI 




Aley 


1N5350A 

MB 

13 

5.0 

100m 



200A 

Alee 


109 

1N5351 

20 







Alee 


DSZ4813 

mm 

13 

5.0 

100m 

E&MB 

m 

175 

A60ae 


110 

MZ5914 

20 


SI 



7.0 


A60f 

KM 

DSZ5813 

MB 

13 

5.0 

100m 

3.0 

8.0 


A60r 






!2i^M 

ETiTiim 

3.0 

8.0 


A380a 

MM 

MZ5813 

mm 

13 

5.0 

100m 

3.0 

7.0 


A60f 








1.5 

7.0 


A380c 

MM 

UZ4813 

MB 

13 

5.0 

100m 

3.0 



A380a 







■ VKTnH 

1.5 

7.0 


A380a 

in 


mm 

13 

5.0 

100m 

3.0 

8.0 

175A 

A380a 





14 

5.5 

fifctfiiHj 



EESB 

A380c 



mb 

13 

5.0 

100m 

2.5 



Aley 





14 

6.0 




170J 

A416 

MM 


MB 

13 

5.0 

95m 

3.0 

7.9 

180A 

S82 





14 

6.0 

iitnnr 



170J 

A416 

KM 


WSM 

13 

5.0 

100m 



200A 

Alee 


117 

6ALZ14B 

20 

14 

6.0 

100m 



170J 

A416 

ns 


MB 

13 

5.0 

100m 

3.0 

7.0 

175A 

A60f 


118 

1N2978B 

5 

14 

10 

180m 

3.0 

7.0 

175S 

D04 

RSI 


mm 

13 

5.0 

100m 

3.0 

8.0 

175A 

A380a 


119 

1N4202B 

5 

14 

10 

180m 

3.0 


200S 

DO10 

21 

UZ7713L 

5 

13 

5.5 

200m 




A380c 




EEMi 

14 

10 

180m 





22 

UZ7813L 

10 

13 

5.5 

200m 




A380a 




M 








23 

UZ7913L 

20 

13 

5.5 

200m 




A380c 




gM 

14 

10 

1.0m 





24 

6ALZ13A 

5 

13 

6.0 

100m 




A416 



SZ16-14-5-25 

BM 







MM 

25 

6ALZ13 

10 

13 

6.0 

100m 




A416 





14 

10 

25m 





26 

6ALZ13B 

20 

13 

6.0 

100m 




A416 



UZ7714 

H9 

14 

10 

175m 




&3ZHS 

27 

Z3A13 


13 

10 

50m 


BM 

200J 



124 

1N2978A 

10 

14 

10 

180m 

kXiKHi 


175S 

D04 

28 

1N1354A 


13 

10 

500m 



155A 

DO40 


125 

1N4202A 

10 

14 

10 

180m 



200S 

DO10 

29 

1N1816AS 


13 

10 

500m 


MM? 

150A 

S19a 


126 

1S271 

10 

14 

10 

250m 

kiiMM 


150J 

S19q 

30 

1N2977B 


13 

10 

190m 

klMM 


175C 

jSSSsM 



1 ft Ya t'i- 








reggsa 

Kl^KS 

1N4201B 


13 

10 

190m 

kIMM 


200S 

sSlEM 











MMl 

32 



13 

10 

190m 

RiiMB 

6.5 

175C 

3eSM 



M 









33 

1S5013.A 


13 

10 

200m 

kliMl 

7.0 

150C 

D04 



SZ16-14-10-25 









34 

1S6013A 


13 

10 

200m 

EfM-S: 

5.5 

150 

D04 











u5d 

35 

MZT2977B 


13 

10 

190m 



150J 

Y220AC 



UZ7814 








S277 

36t 

SZ16-13-5-1 








m 


131 

1N2978 

20 

14 

10 

180m 

3.0 

7.0 

175S 

D04 



5.0 

13 

10 

1.0m 






132 

1N4202 

20 

14 

10 

180m 

3.0 


200S 

DO10 

37 t 

SZ16-13-5-25 






MM 




133 

MZT2978 

20 

14 

10 


3.0 


150J 

Y220AC 


MM 


13 

10 

25m 






134t 

SZ16-14-20-1 












13 

10 

200m 


7.0 






20 

14 

10 

1.0m 




u5d 




13 

10 

50m 


7.5 




135t 

SZ16-14-20-25 









40 



13 

10 

500m 

pjfiim 

7.0 

155A 

|i|i M 




20 

14 

10 





u5d 

41 

1N1816S 

Itfl 

13 

10 

500m 


7.0 

150A 

SI 9a 


136 

UZ7914 

20 

14 

10 





S277 

42 

ill hi IIII M 

MB 

13 

10 

500m 


7.0 

150A 

SI 9a 


137y 

SZ40-14-5-25 









43 

1N2977A 

mm 

13 

10 

190m 

kXiHHH 


175C 

lilil 1 f 




5.0 

14 

25 




175J 

u5e 

44 

1N4201A 

MB 

13 

10 

190m 



200S 

bSIuM 


138y 

SZ40-14-10-25 









45 

1N4265A 

MB 

13 

10 

190m 

ekMI 

6.5 

175C 

SI 34 




10 

14 

25 




175J 

u5e 


1S270 

MB 

13 

10 

250m 

m 

6.9 


S19g 


139t 

SZ40-14-20-25 










1S6013 

MB 

13 

10 

200m 

EEM'- 

5.5 


D04 




20 

14 

25 

25m 




u5e 


C3C130 

Ml 

13 

10 

50m 

EvM 

7.5 


S457 


EeH 

50KZ12A 


14 

50 

5.0m 




D05S 

I 49 

1 fi YA W:1rJr/i*S&r 

K|ij| 

13 

10 

190m 






141 

1N2812B 

5 

14 

50 

890m 

1.2 

7.0 


C5a 

50 v 











142 

1N3313B 

5 

14 


890m 

1.2 


■ mu 

S4w 




13 

10 

1.0m 






143 

50Z14.A.B 

5t 

14 

50 

890m 

1.2 

6.5 

itHB 

C5a 












fcEEM 

1 1 1 II 1 hi 1 M 

5.0 

14 

50 

890m 



150J 

Y220AC 




13 

10 

25m 



175J 

u5d 


145 

1N2812A 

10 

14 

50 

890m 

1.2 

7.0 

175S 

C5a 




13 

10 

200m 

1.5 

7.0 

175 

S277 


146 

1N3313A 

10 

14 

50 

890m 

1.2 


175J 

S4w 

53 

1N1354B 

20 

13 

10 

500m 

2.0 



Slle 


147 

MZT3313A 

10 

14 

50 

890m 

1.2 


150J 

Y220AC 

54 

1N2977 

20 

13 

10 

190m 

3.0 


175C 

DO40 


148 

1N2812 

20 

14 

50 

890m 

1.2 

7.0 

175S 

C5a 

55 

1N4201 

20 

13 

10 

190m 

3.0 


200S 

DO10 


149 

1N3313 

20 

14 

50 

890m 

1.2 


175J 

S4w 

56 

1N4265 

20 

13 

10 

190m 

3.0 

6.5 

175C 

SI 34 


150 

MZT3313 

20 

14 

50 


1.2 


150J 

Y220AC 

57 

MZT2977 

20 

13 

10 

190m 

3.0 


150 J 

Y220AC 


151 

10KZ16 

iot 

14.4 

10 

75m 


.08 


D04§ 

58 v 

SZ16-13-20-1 










152 

50KZ12 


14.8 

50 

5.0m 




D055 



20 

13 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


153 

CTZC15C0 

1 

15 

5.0 

75m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Aley 

59 v 

SZ16-13-20-25 










154 

TZC15C 

1 

15 

5.0 

75m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Aley 



20 

13 

10 

25m 



175J 

u5d 


155 

CTZC15E0 

3 

15 

5.0 

75m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Alev 

1 60 

UZ7913 

20 

13 

10 

200m 

1.5 

7.0 

175 

S277 


156 

TZC15E 

3 

15 

5.0 

75m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Aley 


BZX98C13 

5 

13 

12 

50m 

10 

10 

150J 

S4af 


157 

1N4022B 

5 

15 

5.0 

85m 

3.0 

8.2 

180A 

S82 

62 

BZY93C13 

5 

13 

20 

1.0 

1.0 

8.5mV 

175J 

DO40 


158 

1N4962 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A146m 

63 

Z7A13 

It 

13 

25 

1.0 

1.0 

7.5 

200J 

S4570 


159 

1N5352B 

5 

15 

5.0 

75m 

2.5 


200A 

Alee 

64 v 

SZ40-13-5-25 










160 

BZV40C15 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 



Alee 

MM 


5.0 

13 

25 

25m 



175J 

u5e 


161 

BZV48C15 

5 

15 

5.0 

75m 

2.5 

7.0 

175J 

D027 

65 

Z7B13 

5f 

13 

25 

1.0 

1.0 

7.5 

200J 

S4570 


162 

BZV58C15 

5 

15 

5.0 

75m 

2.5 

7.0 

175J 

Alee 

66 

ZX13 

5 

13 

25 

50 

10 

6.0 

150J 

S441 


163 

CTZC15AB.D0 








67 

C7C130 

10f 

13 

25 

1.0 

1.0 

7.5 

200J 

S457 




5t 

15 

5.0 

75m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Alev 

68 ▼ 

SZ40-13-10-25 










164 

DSZ4715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175 

A60ae 



10 

13 

25 

25m 



175J 

u5e 


165 

DSZ5715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A60r 

69 ▼ 

SZ40-13-20-25 










166 

MZ5715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 



20 

13 

25 

25m 



175J 

u5e 


167 

TZC15AB.D 









70 

1N2811B 

5 

13 

50 

960m 

1.1 

6.5 

175S 

C5a 




5t 

15 

5.0 

75m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Aley 


1N3312B 

5 

13 

50 

960m 

1.1 


175J 

S4w 


168 

UDZ57150 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A356b 

72 

50T13.A.B 

5| 

13 

50 

960m 

1.1 

6.5 


S19e 


169 

UZ4715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A380a 

73 

50Z13.A.B 

5| 

13 

50 

960m 

1.1 

6.5 

175 

C5a 


170 

UZ5715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A380a 

74 

MZT3312B 

5.0 

13 

50 

960m 

1.1 


150J 

Y220AC 


171 

ZC15 

5t 

15 

5.0 

75m 

2.5 


150A 

Alev 

75 

1N2811A 

10 

13 

50 

960m 

1.1 

6.5 

175S 

C5a 


172 

ZC15B 

5 

15 

5.0 

75m 

2.5 



Aley 

76 

1N3312A 

10 

13 

50 

960m 

1.1 


175J 

S4w 


173 

1N4022A 

10 

15 

5.0 

85m 

3.0 

8.2 

180A 

S82 

77 

MZT3312A 

10 

13 

50 

960m 

1.1 


150J 

Y220AC 


174 

1N5352A 

10 

15 

5.0 

75m 

2.5 


200A 

Alee 

78 

1N2811 

20 

13 

50 

960m 

1.1 

6.5 

175S 

C5a 


175 

DSZ4815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175 

A60ae 

79 

1N3312 

20 

13 

50 

960m 

1.1 


175J 

S4w 


176 

DSZ5815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A60r 

KM 

MZT3312 

20 

13 

50 

960m 

1.1 


150J 

Y220AC 


177 

MZ5815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 

KiMI 

Z6A13 

It 

13 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

DO50 


178 

UDZ58150 

10 

15 

5.0 

100m 

3.5 


175A 

A356b 

82 

BZY91C13 

5 

13 

75 

2.0 

500m 

7.0 

175J 

DO50 


179 

UZ4815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A380a 

83 

Z6B13 

5t 

13 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

DO50 


180 

UZ5815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A380a 

84 

C6C130 

10| 

13 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

D05 


181 

ZC15A 

10 

15 

5.0 

75m 

2.5 



Aley 

85 

ZC713 

5 

13 

100 

2.0 

.13 


175A 

S533 


182 

1N4022 

20 

15 

5.0 

85m 

3.0 

8.2 

180A 

S82 

86 

BZT03C13 


13 

600 

50m 

5.0 



A333c 


183 

1N5352 

20 

15 

5.0 

75m 



200A 

Alee 

87 

RD13DMN 


13.1 

10 

200m 

2.5 


150J 

SI 9s 


184 

MZ5915 

20 

15 

5.0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 

88 

10KZ15 

iot 

13.5 

10 

75m 


.08 


D04§ 


185 

UZ5915 

20 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A380a 

89 

50KZ11 


13.6 

50 

5.0m 




D05S 


186 

UZ7715L 

5 

15 

5.5 

150m 

2.0 

7.0 

175 

A380c 

■3jjM 


M 

14 

5.0 

100m 

2.5 


7.0 

175A 

Aley 


187 

UZ7815L 

10 

15 

5.5 

150m 

2.0 

7.0 

175 

A380a 



MB 

14 

5.0 

100m 

2.5 


7.0 

175A 

Aley 


188 

UZ7915L 

20 

15 

5.5 

150m 

2.0 

7.0 

175 

A380c 



MB 

14 

5.0 

100m 

2.5 


7.0 

175A 

Alev 


189 

6ALZ15A 

5 

15 

6.0 

75m 



170J 

A416 


IMNEIdlH 


14 

5.0 

100m 

2.5 


7.0 

175A 

Aley 


190 

UDZ77150 

5 

15 

6.0 

150m 

2.0 


175A 

A356c 

94 

1N5118 

5 

14 

5.0 

100m 

3.0 


175A 

A146m 


191 

6ALZ15 

10 

15 

6.0 

75m 



170J 

A416 

95 

1N5351B 

5 

14 

5.0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 


192 

UDZ78150 

10 

15 

6.0 

150m 

2.0 


175A 

A356c 

96 

BZV40C14 

5 

14 

5.0 

100m 

3.5 



Alee 


193 

6ALZ15B 

20 

15 

6.0 

75m 



170J 

A416 

97 










194 

D815E 

15 

15 

8.0 

25m 

50 t 

13 

100C 

S494 



5t 

14 

5.0 

100m 

2.5 t 

7.0 

175A 

Alev 


195 

Z3A15 

It 

15 

10 

50m 

1.2 

8.0 

200J 

S4570 



5 

14 

5.0 

100m 

3.0 

8.0 

175A 

A60r 


196 

1N1355A 

5 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

155A 

DO40 



5 

14 

5.0 

100m 

3.0 

7.0 

175A 

A60f 

_ 

197 

1N1418 

5 

15 

10 

100m 

4.0 + 

7.0 

175C 

SI 54 


383 D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


383 





































































10 . 


VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - v z ^ 13 v (Confd) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 



B 

3T~ 

TT 

2j 



TEMP. 




4J 

3 I 

turn 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

Iffivffll 

COEFF 



LINE 

TYPE 

TOL. 

bmZKi 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 




Hi 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 


T -- 







VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 







(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 


1 

1N1606A 

5 

15 

10 

140m 

2.9 




102 

1N1818A 

5 

16 

10 


3.0 

7.0 

ilfer 

519a " 

2 

1N1817A 

5 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

150A 

S19a 1 

103 

1N2980B 

5 

16 

10 

tm 

4.0 


175C 

DO40 

3 

1N1894A 

5 

15 

10 

25m 

8.0 

6.0 

200A 

S82 

104 

1N4204B 

5 

16 

10 

ns 

4.0 


200S 

DO10 

4 

1N2979B 

5 

15 

10 

170m 

cTiHH 


175C 

•JsESbMI 

105 

1N4267B 

5 

16 

10 

155m 

4.0 

7.0 

175C 

SI 34 

5 

1N4203B 

5 

15 

10 

170m 

■ 


200S 

DO10 

106 

1S5016.A 

5t 

16 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

6 

1N4266B 

5 

15 

10 

170m 



175C 

SI 34 

107 

1S6016A 

5 

16 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 

7 

1S5015.A 

5t 

15 

10 

50m 

5.0 

8.0 


D04 

108 

MZT2980B 

5.0 

16 

10 

155m 

4.0 


150J 

Y220AC 

8 

1S6015A 

5 

15 

10 

100m 

5.0 

6.0 

[rajH 

D04 

109 

PSZ16 

5t 

16 

10 

100m 

4.0 t 



S513 

9 

MZT2979B 

5.0 

15 

10 

170m 

3.0 


150J_ 

Y220AC 

1 10y 

SZ16-16-5-1 









10 

PSZ15 

5t 

15 

10 

100m 

gggn 





15.0 | 

16 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

11 ▼ 

SZ16-15-5-1 








fn 

111 ▼ 

SZ16-16-5-25 










15.0 

15 

10 

1.0m 







5.0 

16 

10 

25m 



175J 

u5d 

12t 

SZ16-15-5-25 







■JH 


112 

UZ7716 

5 

16 

10 

150m 

2.5 

7.0 

175 

S277 



5.0 

15 

10 

25m 





113 

Z3B16 

5t 

16 

10 

50m 

1.2 

8.0 

200J 

S4570 

13 

UZ7715 

5 

15 

10 

150m 



EES 


114 

1N1356 

10 

16 

10 

500m 

3.0 

7.0 

155A 

DO40 

14 

Z3B15 

5t 

15 

10 

50m 

1.2 

8.0 

200J 

1 | i M 

115 

1N1818 

10 

16 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 

15 

1N1355 

10 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

155A 

DO40 

116 

1N1818C0 

10 

16 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 

16 

INI606 

10 

15 

10 

140m 

2.9 

8.0 

200S 

D04 

117 

1N2980A 

10 

16 

10 

155m 

4.0 


175C 

DO40 

17 

1N1817 

10 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

150A 

SI 9a 

118 

1N4204A 

10 

16 

10 

155m 

4.0 


200S 

DO10 

18 

1N1817C0 

10 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

150A 

SI 9a 

119 

1N4267A 

10 

16 

10 

155m 

4.0 

7.0 

175C 

SI 34 

19 

INI 894 

10 

15 

10 

25m 

8.0 

6.0 

200A 

S82 

120 

1S273 

10 

16 

10 

170m 

4.0 

7.5 

150J 

S19q 

20 

1N2979A 

10 

15 

10 

170m 



hem 

m bib 

121 

1S5O16C0 

10 

16 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

21 

1N4203A 

10 

15 

10 

170m 



200S 

DO10 

122 

1S6016 

10 

16 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 

22 

1N4266A 

10 

15 

10 

170m 



175C 

SI 34 

123 

C3C160 

iot 

16 

10 

50m 

1.2 

8.0 

200J 

S457 

23 

1S272 

10 

15 

10 

250m 


7.3 

150J 

S19g 

124 i 

MZT2980A 

10 

16 

10 

155m 

4.0 


150J 

Y220AC 

24 

1S5O15C0 

10 

15 

10 

50m 


8.0 

150C 

D04 

125y 

SZ16-16-10-1 









25 

1S6015 

10 

15 

10 

100m 


6.0 

150 

D04 



10 

16 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

26 

C3C150 

lot 

15 

10 

50m 

in 



3Z3MH 

126y 

SZ16-16-10-25 









27 

MZT2979A 

10 

15 

10 

170m 







10 

16 

10 

25m 



175J 

u5d 

28 v 

SZ16-15-10-1 





■ 



HUM 

127 

UZ7816 

10 

16 

10 

150m 

2.5 

7.0 

175 

S277 



10 

15 

10 

1.0m 




TCmi 

128 

1N1356B 

20 

16 

10 

500m 

3.0 



Slle 

29 v 

SZ16-15-10-25 








MM■ 

129 

1N2980 

20 

16 

10 

155m 

4.0 


175C 

DO40 



10 

15 

10 

25m 




5f5H 

130 

1N4204 

20 

16 

10 

155m 

4.0 ! 


200S 

DO10 

30 

UZ7815 

10 

15 

10 

150m 

2.0 


175 

S277 | 

131 

1N4267 

20 

16 

10 

155m 

4.0 

7.0 

175C 

SI 34 

31 

1N1355B 

20 

15 

10 

500m 

2.0 



Slle 

132 

MZT2980 

20 

16 

10 

155m 

4.0 


150J 

Y220AC 

32 

1N2979 

20 

15 

10 

170m 

3.0 


175C 


133v 

SZ16-16-20-1 









33 

1N4203 

20 

15 

10 

170m 

3.0 


200S 

DO10 


20 

16 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

34 

1N4266 

20 

15 

10 

170m 

3.0 


175C 

SI 34 

134v 

SZ16-16-20-25 









35 

MZT2979 

20 

15 

10 

170m 

3.0 


150J 

Y220AC 



20 

16 

10 

25m 



175J 

u5d 

36 ▼ 

SZ16-15-20-1 








HHI 

135 

UZ7916 

20 

16 

10 

150m 

2.5 

7.0 

175 

S277 



20 

15 

10 

1.0m 




■ 

136 

BZX98C16 

5 

16 

12 

25m 

15 

11 

150J 

S4af 

37 y 

SZ16-15-20-25 








■MM 

137 

BZY93C16 

5 

16 

20 

500m 

1.2 

11 mV 

175J 

DO40 



20 

15 

10 

25m 




u5d 

138 

Z7A16 

It 

16 

25 

500m 

1.2 

8.0 

200J 

S4570 

38 

UZ7915 

20 

15 

10 

150m 




S277 

139t 

SZ40-16-5-25 









39 

BZX98C15 

5 

15 

12 

50m 



lEgB 

S4af 



5.0 

16 

25 

25m 



175J 

u5e 

40 

BZY93C15 

5 

15 

20 

1.0 i 

1.2 

lOmV 

175J 


140 

Z7B16 

5t 

16 

25 

500m 

1.2 

8.0 

200J 

S4570 

41 

Z7A15 

If 

15 

25 

1.0 

1.2 

8.0 

200J 


141 

ZX16 

5 

16 

25 

25 

15 

7.0 

150J 

S441 

42 

SZ15B 

5 

15 

25 

100m 

3.0 

7.0 

150B 

S16 

142 

C7C160 

iot 

16 

25 

500m 

1.2 

8.0 

200J 

S457 

43 r 

SZ40-15-5-25 





■■ 




143t 

SZ40-16-10-25 











5.0 

15 

25 

25m 



175J 

u5e 



10 

16 

25 

25m 



175J 

u5e 

44 

Z7B15 

5| 

15 

25 

1.0 


8.0 

200J 

S4570 

144y 

SZ40-16-20-25 









45 

ZX15 

5 

15 

25 

50 




S441 



20 

16 

25 

25m 



175J 

u5e 

46 

C7C150 

iot 

15 

25 

1.0 




S457 

145 

50KZ13 


16 

50 

5.0m 




DQ5§ 

47 v 

SZ40-15-10-25 









146 

1N2814B 

5 

16 

50 

780m 

1.6 

7.0 

175S 

C5a 



10 

15 

25 

25m 



175J 


147 

1N3315B 

5 

16 

50 

780m 

1.6 


175J 

S4w 

48 ▼ 

SZ40-15-20-25 








wm 

148 

50T16AB 

5t 

16 

50 

.78 

1.6 

7.0 


S19e 



20 

15 

25 

25m 



175J 

E51H 

149 

50Z16.A.B 

5t 

16 

50 

780m 

1.6 

7.0 

175 

C5a 

49 

1N2813B 

5 

15 

50 

830m 

1.4 

7.0 

175S 

C5a 

150 

MZT3315B 

5.0 

16 

50 

780m 

1.6 


150J 

Y220AC 

50 

1N3314B 

5 

15 

50 

830m 

1.4 


175J 

S4w 

151 

1N2814A 

10 

16 

50 

780m 

1.6 

7.0 

175S 

C5a 

51 

50T15.A.B 

5t 

15 

50 

830m 

1.4 

7.0 


S19e 

152 

1N3315A 

10 

16 

50 

780m 

1.6 


175J 

S4w 

52 

50Z15AB 

5t 

15 

50 

830m 

1.4 

7.0 


C5a 

153 

MZT3315A 

10 

16 

50 

780m 

1.6 


150J 

Y220AC 

53 

MZT3314B 

5.0 

15 

50 

830m 

1.4 



Y220AC 

154 

1N2814 

20 

16 

50 

780m 

1.6 

7.0 

175S 

C5a 

54 

1N2813A 

10 

15 

50 

830m 

1.4 

7.0 


C5a 

155 

1N3315 

20 

16 

50 

780m 

1.6 


175J 

S4w 

55 

1N3314A 

10 

15 

50 

830m 



175J 

S4w 

156 

MZT3315 

20 

16 

50 

780m 

1.6 


150J 

Y220AC 

56 

MZT3314A 

10 

15 

50 

830m 



150J 

Y220AC 

157 

Z6A16 

It 

16 

75 

2.0 

600m 

8.0 

200J 

DO50 

57 

1N2813 

20 

15 

50 

830m 



175S 

C5a 

158 

BZY91C16 

5 

16 

75 

2.0 

600m 

7.5 

175J 

DO50 

58 

1N3314 

20 

15 

50 

830m 

1.4 



S4w 

159 

Z6B16 

5t 

16 

75 

2.0 

600m 

8.0 

200J 

DO50 

59 

MZT3314 

20 

15 

50 

830m 

1.4 



Y220AC 

160 

C6C160 

iot 

16 

75 

2.0 

600m 

8.0 

200J 

D05 

60 

Z6A15 

_It 

15 

75 

2.0 

600m 

8.0 

Ka*W 

E50DMI 

161 

ZC716 

5 

16 

100 

100 

2.0 

7.0 

175J 

S125d0 

61 

BZY91C15 

5 

15 

75 

2.0 

600m 

7.5 

175J 


162 

BZT03C16 


16 

600 

25m 

6.0 



A333c 

62 

Z6B15 

5t 

15 

75 

2.0 

600m 

8.0 

200J 

DO50 

163 

10KZ18 

iot 

16.2 

10 

65m 


.08 


DQ4§ 

63 

C6C150 

iot , 

15 

75 

2.0 

600m 

8.0 

200J 

D05 

164 

RD16DMN 


16.3 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

64 

80TF15.A 

5t 

15 

80 

670m 

PETM 

1.0 

125C 

Ml 17c 

165 

50KZ14A 


16.4 

50 

5.0m 




D05§ 

65 

ZC715 

5 

15 

100 

100 


6.7 

175J 

S125d0 

166 

CTZC17C0 

1 

17 

5.0 

70m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 

66 

BZT03C15 


15 

600 

50m 

5.0 



A333C 

167 

TZC17C 

_1 

17 

5.0 

70m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Alev 

67 

50KZ13A 


15.2 

50 

5.0m 




D05§ 

168 

CTZC17E0 

3 

17 

5.0 

70m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 

68 

RD16DLM 


15.3 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

169 

TZC17E 

3 

17 

5.0 

70m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 

69 

RD16DK 


15.7 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

170 

1N5354B 

5 

17 

5.0 

70m 

2.5 


200A 

Alee 

70 

1N2047 

10 

15.7 

10 

500m 

3.0 


175A 

D04 

171 

BZV40C17 

5 

17 

5.0 

70m 

4.0 

! 


Alee 

71 

1N4023B 

5 

16 

5.0 

80m 

3.0 

8.3 

180A 

S82 

172 

CTZC17AB.D0 








72 

1N4963 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A146m 



5t 

17 

5.0 

70m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 

73 

1N5353B 

5 

16 

5.0 

75m 

2.5 


200A 

Alee 

173 

TZC17AB.D 









74 

BZV40C16 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 



Alee 



5t 

17 

5.0 

70m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 

75 

BZV48C16 

6 

16 

5.0 

75m 

2.5 

7.0 

175J 

D027 

174 

ZC17 

5t 

17 

5.0 

70m 

2.5 


150A 

Alev 

76 

BZV58C16 

5 

16 

5.0 

75m 

2.5 

7.0 

175J 

Alee 

175 

ZC17B 

5 

17 

5.0 

70m 

2.5 



Aley 

77 

DSZ4716 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 


175 

A60ae 

176 

1N5354A 

10 

17 

5.0 

70m 

2.5 


200A 

Alee 

78 

DSZ5716 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A60r 

177 

ZC17A 

10 

17 

5.0 

70m 

2.5 



Alev 

79 

MZ5716 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 

178 

1N5354 

20 

17 

5.0 

70m 



200A 

Alee 

80 

UZ4716 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A380a 

179 

6ALZ17A 

5 

17 

6.0 

70m 



170J 

A416 

81 

UZ5716 

5 

16 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A380a 

180 

6ALZ17 

10 

17 

6.0 

70m 



170J 

A416 

82 

1N4023A 

10 

16 

5.0 

80m 

3.0 

8.3 

180A 

S82 

181 

6ALZ17B 

20 

17 

6.0 

70m 



170J 

A416 

83 

1N5353A 

10 

16 

5.0 

75m 

2.5 


200A 

Alee 

182 

1N2981B 

5 

17 

10 

145m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

84 

DSZ4816 

10 

16 

5.0 

75m 

3.5 


175 

A60ae 

183 

1N4205B 

5 

17 

10 

145m 

4.0 


200S 

DO10 

85 

DSZ5816 

10 

16 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A60r 

184t 

SZ16-17-5-1 









86 

MZ5816 

10 

16 

5.0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 



5.0 

17 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

87 

THZ016B10 

10 

16 

5.0 

250u 

200 


175J 

u5 

1857 

SZ16-17-5-25 









88 

UZ4816 

10 

16 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A380a 



5.0 

17 

10 

25m 



175J 

u5d 

89 

UZ5816 

10 

16 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A380a 

186 

1N2981A 

10 

17 

10 

145m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

90 

1N4023 

20 

16 

5.0 

80m 

3.0 

8.3 

180A 

S82 

187 

1N4205A 

10 

17 

10 

145m 

4.0 


200S 

DO10 

91 

1N5353 

20 

16 

5.0 

75m 



200A 

Alee 

188 

1S274 

10 

17 

10 

170m 

4.0 

7.6 

150J 

S19g 

92 

MZ5916 

20 

16 

5.0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 

1897 

SZ16-17-10-1 









93 

UZ5916 

20 

16 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A380a 



1 10 

17 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

94 

UZ7716L 

5 

16 

5.5 

150m 

2.5 

7.0 

175 

A380c 

1907 

SZ16-17-10-25 









95 

UZ7816L 

10 

16 

5.5 

150m 

2.5 

7.0 

175 

A380a 



10 

17 

10 

25m 



175J 

u5d 

96 

UZ7916L 

20 

16 

5.5 

150m 

2.5 

7.0 

175 

A380c 

191 

1N2981 

20 

17 

10 

145m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

97 

6ALZ16A 

5 

16 

6.0 

75m 



170J 

A416 

192 

1N4205 

20 

17 

10 

145m 

4.0 


200S 

DO10 

98 

6ALZ16 

10 

16 

6.0 

75m 



170J 

A416 

1937 

SZ16-17-20-1 









99 

6ALZ16B 

20 

16 

6.0 

75m 



170J 

A416 



1 20 

17 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

100 

Z3A16 

It 

16 

10 

50m 

1.2 

8.0 

200J 

S4570 

1947 

SZ16-17-20-25 









101 

1N1356A 

5 

16 

10 

500m 

3.0 

7.0 

155A 

DO40 



1 20 

17 

10 

25m 



175J 

u5d 


384 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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10 . 


VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

TOL. 

± 

(%) 

n 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP'. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

I] 

TOL. 

± 

(%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

It 

SZ40-17-5-25 










1 OOy 

5216-18-20-25 










|5.0 

17 

25 

25m 



175J 

u5e 




20 

18 

10 

25m 



175J 

u5d 

2t 

SZ40-17-10-25 










101 

UZ7918 

20 

18 

10 

130m 

3.5 

8.0 

175 

S277 



10 

17 

25 

25m 



175J 

u5e 


102 

BZX98C18 

5 

18 

12 

25m 

15 

11 

150J 

S4af 

3y 

SZ40-17-20-25 










103 

BZY93C18 

5 

18 

20 

500m 

1.5 

12mV 

175J 

DO40 



20 

17 

25 

25m 



175J 

u5e 


104 

Z7A18 

It 

18 

25 

500m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 

4 

1N2815B 

5 

17 

50 

740m 

1.8 

7.5 

175S 

C5a 


105y 

SZ40-18-5-25 









5 

1N3316B 

5 

17 

50 

740m 

1.8 


175J 

S4w 




5.0 

18 

25 

25m 



175J 

u5e 

6 

50Z17.A.B 

5f 

17 

50 

740m 

1.8 

7.0 

175 

C5a 


106 

Z7B18 

5t 

18 

25 

500m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 

7 

MZT3316B 

5.0 

17 

50 

740m 

1.8 


150J 

Y220AC 


107 

ZX18 

5 

18 

25 

25 

15 

7.0 

150J 

S441 

8 

1N2815A 

10 

17 

50 

740m 

1.8 

7.5 

175S 

C5a 


108 

C7C180 

iot 

18 

25 

500m 

1.5 

8.0 

200J 

S457 

9 

1N3316A 

10 

17 

50 

740m 

1.8 


175J 

S4w 


109v 

SZ40-18-10-25 









10 

MZT3316A 

10 

17 

50 

740m 

1.8 


150J 

Y220AC 




10 

18 

25 

25m 



175J 

u5e 

11 

1N2815 

20 

17 

50 

740m 

1.8 

7.5 

175S 

C5a 


1 10y 

SZ40-18-20-25 









12 

1N3316 

20 

17 

50 

740m 

1.8 


175J 

S4w 




20 

18 

25 

25m 



175J 

u5e 

13 

MZT3316 

20 

17 

50 

740m 

1.8 


150J 

Y220AC 


111 

1N2816B 

5 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175S 

C5a 

14 

50KZ14 


17.4 

50 

5.0m 




D05§ 


112 

1N3317B 

5 

18 

50 

700m 

2.0 


175J 

S4w 

15 

50KZ15A 


17.6 

50 

5.0m 




D05§ 


113 

50T18.A.B 

5+ 

18 

50 

.70 

2.0 

7.5 


S19e 












114 

50Z18AB 

i>t 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175 

C5a 

V 









115 

MZT3317B 

5.0 

18 

50 

700m 

2.0 


150J 

Y220AC 

” 4 











116 

1N2816A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175S 

C5a 

19 

CTZC18C0 

1 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


117 

1N3317A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 


175J 

S4w 

20 

TZC18C 

1 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


118 

MZT3317A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 


150J 

Y220AC 

21 

CTZC18E0 

3 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Alev 


119 

1N2816 

20 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175S 

C5a 

22 

TZC18E 

3 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


120 

1N3317 

20 

18 

50 

700m 

2.0 


175J 

S4w 

23 

1N4024B 

5 

18 

5.0 

70m 

4.0 

8.5 

180A 

S82 


121 

MZT3317 

20 

18 

50 

700m 

2.0 


150J 

Y220AC 

24 

1N4964 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A146m 


122 

Z6A18 

It 

18 

75 

2.0 

700m 

8.0 

200J 

DO50 

25 

1N5355B 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 


200A 

Alee 


123 

BZY91C18 

5 

18 

75 

2.0 

700m 

7.5 

175J 

DO50 

26 

BZV40C18 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 



Alee 


124 

Z6B18 

5t 

18 

75 

2.0 

700m 

8.0 

200J 

DO50 

27 

BZV48C18 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 

7.5 

175J 

D027 


125 

C6C180 

iot 

18 

75 

2.0 

700m 

8.0 

200J 

D05 

28 

BZV58C18 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 

7.5 

175J 

Alee 


126 

80TF18.A 

5t 

18 

80 

.56 

9.0m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

29 

CTZC18,A,B,D£ 










127 

ZC718 

5 

18 

100 

100 

2.0 

7.4 

175J 

S125d0 



5f 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Alev 


128 

BZT03C18 


18 

600 

25m 

6.0 



A333c 

30 

DSZ4718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175 

A60ae 


129 

50KZ15 


18.6 

50 

5.0m 




D05§ 

31 

DSZ5718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.5 

175A 

A60r 


130 

50KZ16A 


18.8 

50 

5.0m 




D05§ 

32 

MZ5718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.0 

175A 

A60f 


131 

CTZC19C0 

1 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

33 

TZC18AB.D 










132 

TZC19C 

1 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 



5f 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


133 

CTZC19E0 

3 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

34 

UDZ57180 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A356b 


134 

TZC19E 

3 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

35 

UZ4718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A380a 


135 

1N5356B 

5 

19 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

36 

UZ5718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 


136 

BZV40C19 

5 

19 

5.0 

65m 

4.5 



Alee 

37 

ZC18 

5f 

18 

5.0 

65m 

2.5 


150A 

Alev 


137 

CTZC19AB.D0 








38 

ZC18B 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 



Aley 




5t 

19 

5.0 

65m 

3.0 | 

7.5 

175A 

Aley 

39 

1N4024A 

10 

18 

5.0 

70m 

4.0 

8.5 

180A 

S82 


138 

TZC19AB.D 









40 

1N5355A 

10 

18 

5.0 

65m 

2.5 


200A 

Alee 




5t 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

41 

DSZ4818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175 

A60ae 


139 

ZC19 

5t 

19 

5.0 

65m 

3.0 


150A 

Aley 

42 

DSZ5818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.5 

175A 

A60r 


140 

ZC19B 

5 

19 

5.0 

65m 

3.0 



Aley 

43 

MZ5818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.0 

175A 

A60f 


141 

1N5356A 

10 

19 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

44 

UDZ58180 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A356b 


142 

ZC19A 

10 

19 

5.0 

65m 

3.0 



Aley 

45 

UZ4818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A380a 


143 

1N5356 

20 

19 

5.0 

65m 



200A 

Alee 

46 

UZ5818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 


144 

6ALZ19A 

5 

19 

6.0 

65m 



170J 

A416 

47 

ZC18A 

10 

18 

5.0 

65m 

2.5 



Aley 


145 

6ALZ19 

10 

19 

6.0 

65m 



170J 

A416 

48 

1N4024 

20 

18 

5.0 

70m 

4.0 

8.5 

180A 

S82 


146 

6ALZ19B 

20 

19 

6.0 

65m 



170J 

A416 

49 

1N5355 

20 

18 

5.0 

65m 



200A 

Alee 


147 

RD19DK 


19.0 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

50 

MZ5918 

20 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.0 

175A 

A60f 


148 

RD19DLM 


19.0 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

51 

UZ5918 

20 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.5 

175A 

A380a 


149 

1N2983B 

5 

19 

10 

130m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

52 

UZ7718L 

5 

18 

5.5 

130m 

3.5 

8.0 

175 

A380c 


150 

1N4207B 

5 

19 

10 

130m 

4.0 


200S 

DOIO 

53 

UZ7818L 

10 

18 

5.5 

130m 

3.5 

8.0 

175 

A380a 


151 

MZT2983B 

5.0 

19 

10 

130m 

4.0 


150J 

Y220AC 

54 

UZ7918L 

20 

18 

5.5 

130m 

3.5 

8.0 

175 

A380c 


152 

1N2048 

10 

19 

10 

500m 

3.0 


175A 

D04 

55 

6ALZ18A 

5 

18 

6.0 

65m 



170J 

A416 


153 

1N2983A 

10 

19 

10 

130m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

56 

UDZ77180 

5 

18 

6.0 

130m 

3.5 


175A 

A356c 


154 

1N4207A 

10 

19 

10 

130m 

4.0 


200S 

DOIO 

57 

6ALZ18 

10 

18 

6.0 

65m 



170J 

A416 


155 

1S276 

10 

19 

10 

170m 

4.0 

7.9 

150J 

S19g 

58 

UDZ78180 

10 

18 

6.0 

130m 

3.5 


175A 

A356c 


156 

MZT2983A 

10 

19 

10 

130m 

4.0 


150J 

Y220AC 

59 

6ALZ18B 

20 

18 

6.0 

65m 



170J 

A416 


157 

1N2983 

20 

19 

10 

130m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

60 

D815SZ 

15 

18 

8.0 

25m 

60 f 

14 

100C 

S494 


158 

1N4207 

20 

19 

10 

130m 

4.0 


200S 

DOIO 

61 

Z3A18 

It 

18 

10 

50m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 


159 

MZT2983 

20 

19 

10 

130m 

4.0 


150J 

Y220AC 

62 

1N1357A 

5 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

155A 

DO40 


160 

1N2817B 

5 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175S 

C5a 

63 

1N1419 

5 

18 

10 

100m 

5.0 t 

8.0 

175C 

SI 54 


161 

1N3318B 

5 

19 

50 

660m 

2.2 


175J 

S4w 

64 

INI 607A 

5 

18 

10 

110m 

4.0 

8.5 

200S 

D04 


162 

50Z19.A.B 

5t 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175 

C5a 

65 

1N1819A 

5 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 


163 

MZT3318B 

5.0 

19 

50 

660m 

2.2 


150J 

Y220AC 

66 

1N1895A 

5 

18 

10 

25m 

9.0 

6.2 

200A 

S82 


164 

1N2817A 

10 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175S 

C5a 

67 

1N2982B 

5 

18 

10 

140m 

4.0 


175C 

DO40 


165 

1N3318A 

10 

19 

50 

660m 

2.2 


175J 

S4w 

68 

1N4206B 

5 

18 

10 

140m 

4.0 


200S 

DOIO 


166 

MZT3318A 

10 

19 

50 

660m 

2.2 


150J 

Y220AC 

69 

1N4268B 

5 

18 

10 

140m 

4.0 

7.5 

175C 

SI 34 


167 

1N2817 

20 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175S 

C5a 

70 

1S5018.A 

5f 

18 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 


168 

1N3318 

20 

19 

50 

660m 

2.2 


175J 

S4w 

71 

1S6018A 

5 

18 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 


169 

MZT3318 

20 

19 

50 

660m 

2.2 


150J 

Y220AC 

72 

MZT2982B 

5.0 

18 

10 

140m 

4.0 


150J 

Y220AC 


170 

10KZ22 

10f 

19.8 

10 

50m 


.08 


D04§ 

73 t 

SZ16-18-5-1 










171 

50KZ16 


19.8 

50 

5.0m 




D055 


|5.0 

18 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


172 

50KZ17A 


19.9 

50 

5.0m 




D05§ 

74y 

SZ16-18-5-25 










173 

CTZC2OC0 

1 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

A1 ey 



5.0 

18 

10 

25m 



175J 

u5d 


174 

TZC20C 

1 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

75 

UZ7718 

5 

18 

10 

130m 

3.5 

8.0 

175 

S277 


175 

CTZC2OE0 

3 

20 

5.0 

65m 

3.0 f 

7.5 

175A 

Aley 

76 

Z3B18 

5f 

18 

10 

50 m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 


176 

TZC20E 

3 

20 

5.0 

65m 

3.0 f 

7.5 

175A 

Aley 

77 

INI357 

10 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

155A 

DO40 


177 

1N4025B 

5 

20 

5.0 

65m 

4.0 

8.6 

180A 

S82 

78 

INI 607 

10 

18 

10 

110m 

4.0 

8.5 

200S 

D04 


178 

1N4965 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A146m 

79 

1N1819 

10 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 


179 

1N5357B 

5 

20 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

80 

1N1819C0 

10 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 


180 

BZV40C20 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 



Alee 

81 

INI 895 

10 

18 

10 

25m 

9.0 

6.2 

200A 

S82 


181 

BZV48C20 

5 

20 

5.0 

65m 

3.0 

7.5 

175J 

D027 

82 

1N2982A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 


175C 

DO40 


182 

BZV58C20 

5 

20 

5.0 

65m 

3 

7.5 

175J 

Alee 

83 

1N4206A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 


200S 

DOIO 


183 

CTZC2O.A.B.D0 








84 

1N4268A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 

7.5 

175C 

SI 34 




5t 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

85 

1S275 

10 

18 

10 

170m 

4.0 

7.7 

150J 

S19g 


184 

DSZ4720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175 

A60ae 

86 

1S5O18C0 

10 

18 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 


185 

DSZ5720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A60r 

87 

1S6018 

10 

18 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 


186 

MZ5720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.0 

175A 

A60f 

88 

10KZ20 

lot 

18 

10 

65m 


.08 


D04§ 


187 

TZC20AB.D 









89 

C3C180 

lot 

18 

10 

50m 

1.5 

8.0 

200J 

S457 




5t 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

90 

MZT2982A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 


150J 

Y220AC 


188 

UDZ572O0 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A356b 

91 T 

SZ16-18-10-1 










189 

UZ4720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A380a 



10 

18 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


190 

UZ5720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 

92 t 

SZ16-18-10-25 










191 

ZC20 

5t 

20 

5.0 

65m 

3.0 


150A 

Aley 



10 

18 

10 

25m 



175J 

u5d 


192 

ZC20B 

5 

20 

5.0 

65m 

3.0 



Aley 

93 

UZ7818 

10 

18 

10 

130m 

3.5 

8.0 

175 

S277 


193 

1N4025A 

10 

20 

5.0 

65m 

4.0 

8.6 

180A 

S82 

94 

1N1357B 

20 

18 

10 

150m 

3.0 



Slle 


194 

1N5357A 

10 

20 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

95 

1N2982 

20 

18 

10 

140m 

4.0 


175C 

DO40 


195 

DSZ4820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175 

A60ae 

96 

1N4206 

20 

18 

10 

140m 

4.0 


200S 

DOIO 


196 

DSZ5820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A60r 

97 

1N4268 

20 

18 

10 

140m 

4.0 

7.5 

175C 

SI 34 


197 

MZ5820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.0 

175A 

A60f 

98 

MZT2982 

20 

18 

10 

140m 

4.0 


150J 

Y220AC 


198 

UDZ582O0 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A356b 

99 t 

SZ16-18-20-1 










199 

UZ4820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A380a 



20 

18 

10 

Tom 



175J 

u5d 


200 

UZ5820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 












201 

ZC20A 

10 

20 

5.0 

65m 

3.0 



Alev 


385 
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10. VOLTAGE 

I-P P - 

LINE TYPE TOL. 

No. NUMBER ± 


1N5357 
MZ5920 
' UZ5920 
UZ7720L 
UZ7820L 


UZ7920L 

6ALZ20A 

UDZ772O0 












REGULATOR DIODES. POWER- 


TJ 2J TES 
NOM. PD CUF 
REF. @ 25°C Izt 
VOLT. MAX 


20 

5.0 


65m 

4.0 

sir 

20 

5.0 


65m 



20 

5.0 


65m 

4.5 

8.0 

20 

5.0 


65m 

4.5 

8.5 

20 

20 

5.5 

5.5 


120m 

120m 

4.0 

4.0 

8.0 

8.0 


MAX. TEMP. MAX. 

DYN. COEFF TEMP DWG. 


180A S82 
200A Alee 
175A A60f 
175A A380a 
175 A380c 


18 V (Cont’d) 

a sr" 

TYPE TOL. 
NUMBER ± 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

E TEST MAX. ITEMP. I MAX. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP 

@ 25°C Izt IMP. Tc 




(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


100 

101 

102 

DSZ5822 

MZ5822 

UZ4822 

10 

10 

10 

22 

22 

22 

5.0 

5.0 

5.0 

50m 

50m 

50m 

5.0 

5.0 

5.0 

8.5 

8.0 

103 

104 

105 

UZ5822 

ZC22A 

D816A 

10 

10 

15 

22 

22 

22 

5.0 

5.0 

5.0 

50m 

50m 

10m 

5.0 

3.5 

240 + 

8.5 

15 


175A 

A60r- 

175A 

A60f 

175A 

A380a 

175A 

A380a 

100C 

H 

180A 

S82 

200A 

Alee 

175A 

A60f 



58 1N2818B 

59 1N3319B 

60 50T20.A.B 

61 50Z20.A.B ■ 

62 MZT3319B £ 

63 1N2818A 

64 1N3319A 

65 MZT3319A 

66 1N2818 _ 

67 1N3319 

68 MZT3319 

69 Z6A20 _ 

70 BZY91C20 

71 Z6B20 

72 C6C2O0 _ 

73 ZC720 

74 BZT03C20 

75 50KZ17 _ 

76 50KZ18A 

77 10KZ24 

78 CTZC22C0 

79 TZC22C 

80 CTZC22E0 

81 TZC22E 

82 1N4026B 

83 1N4966 

84 1N5358B 

85 BZV40C22 

86 BZV48C22 

87 BZV58C22 

88 CTZC22AB.DG" 

89 DSZ4722 

90 DSZ5722 

91 MZ5722 

92 TZC22AB.D 

93 UZ4722 

94 UZ5722 

95 ZC22 

96 ZC22B 

97 1N4026A 

98 1N5358A 

99 DSZ4822 


5 

20 

50 

WiB 

beb 

5t 

20 

50 

.63 


5t 

20 

50 

630m 

SB 

.0 

20 

50 

630m 


10 

20 

50 

630m 

2.4 

10 

20 

50 

630m 

2.4 

10 

20 

50 

630m 

2.4 

20 

20 

50 

630m 

2.4 

20 

20 

50 

630m 

2.4 

20 

20 

50 

630m 

2.4 

It 

20 

75 

1.0 

800m 

5 

20 

75 

1.0 

800m 

5f 

20 

75 

1.0 

800m 

lOf 

20 

75 

1.0 

800m 

5 

20 

100 

1.0 

.35 


20 

600 

25m 

6.0 


21 

50 

5.0m 



21.1 

50 

5.0m 


iot 

21.6 

10 

50m 


1 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

1 

22 

5.0 

50m 

3.5 f 

3 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

3 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

5 

22 

5.0 

55m 

5.0 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 

5t 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5t 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

5t 

22 

5.0 

50m 

3.5 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 

10 

22 

5.0 

55m 

5.0 


D Z7B22 

I_ ZX22 _ 

l C7C220 M 

Bt SZ40-22-10-25 

_LJ 

U SZ40-22-20-25 

2 

5_ 1N2819B _ 

3 1N3320B 

7 50T22,A,B 

3_ 50Z22AB 

9 MZT3320B 5.C 

D 1N2819A 1 

1 _ 1N3320A _1 

2 MZT3320A 1 

3 1N2819 2 

4 _ 1N3320 _2 

5 MZT3320 2 

3 Z6A22 

7_ BZY91C22 

3 Z6B22 

9 C6C220 1 

D_ 80TF22.A _ 

1 ZC722 

2 BZT03C22 

3 _ 50KZ18 _ 

4 RD24DLM 

5 6ALZ23A 

5_ 6ALZ23 _1 

7 6ALZ23B 2 

B 50KZ20A 

9_ RD24DK _ 

D 1N2049 1 

V z > 24 V 


5 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

5 

22 

50 

570m 

2.5 


5t 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

5t 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

.0 

22 

50 

570m 

2.5 


10 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

10 

22 

50 

570m 

2.5 


10 

22 

50 

570m 

2.5 


20 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

20 

22 

50 

570m 

2.5 


20 

22 

50 

570m 

2.5 


It 

22 

75 

1.0 

800m 

9.0 

5 

22 

75 

1.0 

800m 

7.5 

5t 

22 

75 

1.0 

800m 

9.0 

iot 

22 

75 

1.0 

800m 

9.0 

_51_ 

22 

80 

450m 

11m 

1.0 

5 

22 

100 

1.0 

.38 



22 

600 

25m 

6.0 



22.2 

50 

5.0m 




22.4 

10 

200m 

4.0 


5 

23 

6.0 

50m 



10 

23 

6.0 

50m 



20 

23 

6.0 

50m 




23.4 

50 

5.0m 




23.5 

10 

200m 

4.0 



175J u5e 

9.0 200J S4570 

7^0_ 150J S441 

' 9.0 200J S457 


u5e 

C5a 

S4w 

S19e 

C5a 

' Y220AC 
C5a 

S4w _ 

" Y220AC 
C5a 
S4w 

' Y220AC 
DO50 
DO50 
" DO50 
D05 
Ml 17c 
~ S533 
A333c 
D05S 
'SI 9s 
A416 
A416 
' A416 
D05§ 

SI 9s 
1D04 


194 

195 

CTZC24C0 

TZC24C 

1 

1 

24 

24 

5.0 

5.0 

50m 

50m 

3.5 f 

3.5 t 

8.0 

8.0 

175A 

175A 

Aley 

Alev 

196 

CTZC24E0 

3 

24 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

197 

TZC24E 

3 

24 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

198 

1N4027B 

5 

24 

5.0 

50m 

6.0 

8.8 

180A 

S82 

199 

1N4967 

5 

24 

5.0 

50m 

5.0 


175A 

A146m 

200 

1N5359B 

5 

24 

5.0 

50m 

3.5 


200A 

Alee 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 












































































VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - v z > 24 v (Cont’d) 


TYPE 
NUMBER ± 


BZV40C24 
BZV48C24 
BZV58C24 
' CTZC24AB.DC 

DSZ4724 _ 

DSZ5724 

MZ5724 

TZC24AB.D 

UDZ57240 

UZ4724 _ 

' UZ5724 
ZC24 

ZC24B _ 

' 1N4027A 
1N5359A 
DSZ4824 
‘ DSZ5824 
MZ5824 
UDZ58240 
' UZ4824 
UZ5824 

ZC24A _ 

1N4027 

1N5359 

MZ5924 _ 

' UZ5924 
UZ7724L 
UZ7824L 
" UZ7924L 
6ALZ24A 
UDZ77240 
" 6ALZ24 
UDZ78240 
6ALZ24B 
' Z3A24 
1N1360A 
INI 822A 
" 1N2986B 
1N4210B 
1N4271B 
‘ 1 S5024.A 
1S6024A 
MZT2986B 5 
" PSZ24 
SZ16-24-5-1 

_15 

SZ16-24-5-25 

5 

UZ7724 _ 

' Z3B24 
INI 360 

INI 822 _ 

1N1822C0 

1N2986A 

1N4210A _ 

" 1N4271A 
1S279 
1S5O24C0 
1S6024 
C3C240 
MZT2986A 
' SZ16-24-10-1 

I 

SZ16-24-10-25 

UZ7824 
1N1360B 
' 1N2986 
1N4210 

1N4271 _ 

" MZT2986 
SZ16-24-20-1 

_L 

SZ16-24-20-25 

UZ7924 _ 

" BZX98C24 
BZY93C24 
SZ40-24-5-25 

|5 

Z7B24 

ZX24 _ 

" SZ40-24-10-25 

I 

SZ40-24-20-25 

1N2820B 

1N3321B _ 

50T24.A.B 
50Z24.A.B 
MZT3321B 5 
' 1N2820A 
1N3321A 
MZT3321A 
‘ 1N2820 
1N3321 
MZT3321 
" Z6A24 
BZY91C24 

Z6B24 _ 

' C6C240 ' 

ZC724 
BZT03C24 
" 10KZ27 
RD24DMN 

50KZ20 _ 

‘ CTZC25C0 
TZC25C 


y in 

NOM. | PD 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

Izt 

IMP. 

Tc 



MAX 

(A) 

(m 


50 m 

5.0 


50 m 

3.5 

8.0 

50m 

3.5 

8.0 

50m 

3.5 f 

8.0 

50m 

5.0 


50m 

5.0 

9.0 

50m 

5.0 

8.0 

50m 

3.5 f 

8.0 

50m 

5.0 


50m 

5.0 


50 m 

5.0 

9.0 

50 m 

3.5 


50 m 

3.5 


50 m 

6.0 

8.8 

50 m 

3.5 


50 m 

5.0 


50m 

5.0 

9.0 

50 m 

5.0 

8.0 

50 m 

5.0 


50 m 

5.0 


50 m 

5.0 

9.0 

50 m 

3.5 


50 m 

6.0 

8.8 

50 m 



50 m 

5.0 

8.0 

50 m 

5.0 

9.0 


n 

5 

5 

24 

24 

24 


10 

10 

10 

50 m 
150m 
250m 

2.0 

3.0 

3.0 

9.0 

8.0 

8.0 

5 

24 


10 

105m 

5.0 


5 

24 


10 

105m 

5.0 


5 

24 


10 

105m 

5.0 

8.0 

5f 

24 


10 

50m 

5.0 

8.0 

5 

24 


10 

100m 

5.0 

6.0 

5.0 

24 


10 

105m 

5.0 


5t 

24 


10 

100m 

4.0 t 


5.0 

24 


10 

1.0m 



5.0 

24 


10 

25m 



5 

24 


10 

100m 

5.0 

8.0 

5| 

24 


10 

50 m 

2.0 

9.0 

10 

24 


10 

150m 

3.0 

8.0 

10 

24 


10 

250m 

3.0 

8.0 

10 

24 


10 

250m 

3.0 

8.0 

10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

105m 

5.0 

ao 

10 

24 


10 

120m 

5.0 

8.3 

10 

24 


10 

50 m 

5.0 

8.0 

10 

24 


10 

100m 

5.0 

6.0 

10f 

24 


10 

50 m 

2.0 

9.0 

10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

1.0m 



10 

24 


10 

25m 



10 

24 


10 

100m 

5.0 

8.0 

20 

24 


10 

150m 

3.0 


20 

24 


10 

105m 

5.0 


20 

24 


10 

105m 

5.0 


20 

24 


10 

105m 

5.0 

8.0 

20 

24 


10 

105m 

5.0 


1 20 

24 


10 

1.0m 



20 

24 


10 

25m 



20 

24 


10 

100m 

5.0 

8.0 

5 

24 


12 

25m 

15 

11 

5 

24 


20 

500m 

2.0 

IE 

5.0 

24 


25 

25m 



5f 

24 


25 

500m 

2.0 

9.0 

5 

24 


25 

25 

15 

7.0 

| 10 

24 


25 

25m 



20 

24 


25 

25m 



5 

24 


50 

520m 

2.6 

8.0 

5 

24 


50 

520m 

2.6 


5f 

24 


50 

520m 

2.6 

8lj" 

5f 

24 


50 

520m 

2.6 

8.0 

5.0 

24 


50 

520m 

2.6 


10 

24 


50 

520m 

2.6 

fTcT 

10 

24 


50 

520m 

2.6 


10 

24 


50 

520m 

2.6 


20 

24 


50 

520m 

2.6 

8TT 

20 

24 


50 

520m 

2.6 


20 

24 


50 

520m 

2.6 


If 

24 


75 

1.0 

900m 

9ir 

5 

24 


75 

1.0 

900m 

8.0 

5+ 

24 


75 

1.0 

900m 

9.0 

10f 

24 


75 

1.0 

900m 

9.0 

5 

24 

1 

00 

1.0 

.40 



24 

6 

iOO 

25m 

7.0 


iot 

24.3 


10 

50m 




24.4 


10 

200m 

4.0 



24.7 


50 

5.0m 



1 

25 

5 

.0 

50m 

4.0 t 

eTcT 

1 

25 

5 

.0 

50m 

4.0 t 

8.0 


Alee 
175J D027 


175A Aley 
175 A60ae 
175A A60r 
175A A60f 


175J u5d 
175 S277 

_ Slle 

‘ 175C DO40 
200S DOIO 
175C SI 34 
150J Y220AC 


175J u5d 
175 S277 


175J u5e 
200J S4570 


LINE | TYPE rrOL. 
No. NUMBER ± 


CTZC25E0 

TZC25E 

1N5360B _ 

' BZV40C25 
CTZC25.A.B.D0 


ZC25 _ 

" ZC25B 
1N5360A 

ZC25A _ 

1N5360 

6ALZ25A 

6ALZ25 _ 

' 6ALZ25B 
1N2987B 

1N4211B _ 

' 1N2987A 
1N4211A 

15280 _ 

“ 1N2987 

1N4211 

1N2821B _ 

1N3322B 
50Z25.A.B 
MZT3322B 5. 
‘ 1N2821A 
1N3322A 

MZT3322A_ 

1N2821 
1N3322 
MZT3322 
" 50KZ22A 
CTZC27C0 

TZC27C _ 

' CTZC27E0 
TZC27E 

1N4028B _ 

" 1N4968 
1N5361B 
BZV40C27 
BZV48C27 
BZV58C27 
CTZC27AB.D0 

DSZ4727 

DSZ5727 _ 

MZ5727 

TZC27.A.B.D 

' UDZ57270 
UZ4727 

UZ5727 _ 

ZC27 

ZC27B 

1N4028A 

1N5361A 

DSZ4827 

DSZ5827 

MZ5827 

UDZ58270 

UZ4827 _ 

UZ5827 

ZC27A 

D816B _ 

1N4028 

1N5361 

MZ5927 _ 

UZ5927 

UZ7727L 

UZ7827L _ 

UZ7927L 

6ALZ27A 

UDZ77270 

6ALZ27 

UDZ78270 

6ALZ27B 

Z3A27 

1N1361A 

1N1421 _ 

1N1609A 

1N1823A 

1N1897A 

1N2988B 

1N4212B 

1N4272B _ 

1S5027.A 

1S6027A 

MZT2988B 5 

PSZ27 

SZ16-27-5-1 

_15 

SZ16-27-5-25 

5 

UZ7727 _ 

“ Z3B27 
INI 361 

INI 609 _ 

INI 823 
1N1823C0 

INI 897 _ 

1N2988A 
1N4212A 
1N4272A _ 

15281 
1S5O27C0 
1S6027 _ 

" 10KZ30 
C3C270 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


I TEST MAX. TEMP. MAX. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP 

@ 25°C Izt IMP. Tc 


50 m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Aley 

50 m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Aley 

50m 

4.0 


200A 

Alee 

50m 

5.5 



Alee 

50 m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Alev 

50m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Aley 

50 m 

4.0 


150A 

Alev 

50m 

4.0 



Aley 

50 m 

4.0 


200A 

Alee 

50m 

4.0 



Alev 

50m 



200A 

Alee 

50m 



170J 

A416 

50m 



170J 

A416 

50m 



170J 

A416 

100m 

6.0 

8.0 

175S 

D04 

100m 

6.0 


200S 

DOIO 

100m 

6.0 

8.0 

175S 

D04 

100m 

6.0 


200S 

DOIO 

120m 

5.0 

8.1 

150J 

SI 9a 

100m 

6.0 

8.0 

175S 

D04 

100m 

6.0 


200S 

DOIO 

500m 

2.7 

8.0 

175S 

C5a 

500m 

2.7 


175J 

S4w 

500m 

2.7 

8.0 

175 

C5a 

500m 

2.7 


150J 

Y220AC 

500m 

2.7 

8.0 

175S 

C5a 

500m 

500m 

2.7 

2.7 


175J 

150J 

S4w 

Y220AC 

500m 

2.7 

8.0 

175S 

C5a 

500m 

2.7 


175J 

S4w 

500m 

2.7 


150J 

Y220AC 

5.0m 




D05§ 

50 m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Aley 

50 m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Alev 

50 m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Aley 

50 m 
45m 

5.0 t 

6.0 

8.5 

9.0 

175A 

180A 

Aley 

S82 

50 m 

6.0 


175A 

A146m 

50 m 

5.0 


200A 

Alee 

50 m 

6.0 



Alee 

50m 

5.0 

8.5 

175J 

D027 

50 m 

5 

8.5 

175J 

Alee 

50m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Aley 

50m 

6.0 


175 

A60ae 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60r 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60f 

50m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Alev 

50 m 

6.0 


175A 

A356b 

50m 

6.0 


175A 

A380a 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A380a 

50m 

5.0 


150A 

Aley 

50m 

5.0 



Aley 

45m 

6.0 

9.0 

180A 

S82 

50m 

5.0 


200A 

Alee 

50m 

6.0 


175 

A60ae 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60r 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60f 

50m 

6.0 


175A 

A356b 

50m 

6.0 


175A 

A380a 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A380a 

50m 

5.0 



Aley 

10m 

300 t 

15 

100C 

S494 

45m 

6.0 

9.0 

180A 

S82 

50m 



200A 

Alee 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60f 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A380a 

90m 

6.0 

9.0 

175 

A380c 

90m 

6.0 

9.0 

175 

A380a 

90m 

6.0 

9.0 

175 

A380c 

50m 



170J 

A416 

90m 

6.0 


175A 

A356c 

50m 



170J 

A416 

90m 

6.0 


175A 

A356C 

50m 



170J 

A416 

50m 

2.0 

9.5 

200J 

S4570 

150m 

3.0 

8.0 

155A 

DO40 

50m 

8.0 t 

8.5 

175C 

SI 54 

70m 

10 

9.5 

200S 

D04 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

S19a 

8.0m 

27 

6.6 

200A 

S82 

95m 

7.0 


175C 

DO40 

95m 

7.0 


200S 

DOIO 

95m 

7.0 

8.5 

175C 

SI 34 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 

9.5m 

7.0 


150 J 

Y220AC 

100m 

4.0 t 



S513 

1.0m 



175J 

u5d 

25m 



175J 

u5d 

90m 

6.0 

9.0 

175 

S277 

50m 

2.0 

9.5 

200J 

S4570 

150m 

3.0 

8.0 

155A 

DO40 

70m 

10 

9.5 

200S 

D04 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

8.0m 

27 

6.6 

200A 

S82 

95m 

7.0 


175C 

DO40 

95m 

7.0 


200S 

DOIO 

95m 

7.0 

8.5 

175C 

SI 34 

120m 

5.0 

8.5 

150J 

S19g 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

100m 

8.0 

6.0 

150 

D04 

40m 


.09 


D04§ 

50m 

2.0 

9.5 

200J 

S457 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






10. VOLTAGE REGULATOR DIODES, POWER - v z > 24 v (Cont’d) 


TEST MAX. TEMP. MAX. 

CUR. I DYN. ICOEFF ITEMPI DWG 
Tc 
I AX 



IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (41 TYPE NUMBER 




DWG. 


Y220AC 



J__ no 

119t SZ16-30-10-25 


! 1 

10 

120 UZ7830 

10 


1N1362B 

1N2989 

1N4213 


MZT2989 
SZ16-30-20-1 


KTjiH ■KTjHHj 

n j ri 

niiis 



150J 

Y220AC 

175J 

175J 

u5d 

u5d 


15 

7.0 

3.0 

8.5 


40m 

8.0 f 

40m 

8.0 t 

42m 

8.0 

40m 

8.0 

40m 

8.0 

40m 

8.0 

40m 

8.0 

40m 

8 


DSZ4730 
DSZ5730 
MZ5730 | 

TZC30.A.B.D 

UDZ573O0 

UZ4730 

UZ5730 

ZC30#B 

ZC30B 

1N4029A 

1N5363A 

DSZ4830 

DSZ5830 

MZ5830 

UDZ583O0 

UZ4830 

UZ5830 

ZC30A 

1N4029 

1N5363 

MZ5930 

UZ5930 

UZ7730L 

UZ7830L 

UZ7930L 

6ALZ30A 

UDZ773O0 

6ALZ30 

UDZ783O0 

6ALZ30B 

Z3A30 _ 

1N1362A 
INI 824A 
1N1824C.CA0 

1N1824CA0 

1N2989B 

1N4213B 

1N4273B 


30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 


30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 


30 5.0 

30 5.5 


30 6.0 

30 6.0 

30 6.0 

30 6.0 

30 6.0 

30 10 



n^np 

8.5 




40m 

8.0 


175 

A60ae 

162 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60r 

163 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60f 

164 






165 

40m 

8.0 t 

8.5 

175A 

Alev 

166 

40m 

8.0 


175A 

A356b 

167 

40m 

8.0 


175A 

A380a 


40m 

8.0 

9.0 

175A 

A380a 

168 

40m 

8.0 


150A 

Aley 

169 

40m 

8.0 



Aley 

170 

42m 

8.0 

9.1 

180A 

S82 

171 

40m 

8.0 


200A 

Alee 


40m 

8.0 


175 

A60ae 

172 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60r 

173 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60f 

174 

40m 

8.0 


175A 

A356b 

175 

40m 

8.0 


175A 

A380a 

176 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A380a 

177 

40m 

8.0 



Aley 

178 

42m 

8.0 

9.1 

180A 

S82 

179 

40m 



200A 

Alee 

180 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60f 

181 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A380a 

182 

80m 

8.0 

9.0 

175 

A380c 

183 

80m 

8.0 

9.0 

175 

A380a 

184 

80 m 

8.0 

9.0 

175 

A380c 

185 

40m 



170J 

A416 

186 

80m 

8.0m 


175A 

A356c 

187 

40m 



170J 

A416 

188 

80 m 

8.0 


175A 

A356c 

189 

40m 



170J 

A416 

190 

50m 

2.5 

9.5 

200J 

S4570 

191 

150m 

4.0 

8.0 

155A 

DO40 

192 

250m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

193 






194 

250m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

195 

250m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

196 

85m 

8.0 


175C 

DO40 

197 

85m 

8.0 


200S 

DO10 

198 

85m 

8.0 

8.5 

175C 

SI 34 

199 


D.A.T.A. 


TZC33C 

CTZC33E0 

TZC33E 


1N4030B 

1N4970 5 33 u.u 

1N5364B _ 5 33 5.0_ 

BZV40C33 5 33 5.0 

BZV48C33 5 33 5.0 

BZV58C33 5 33 5.0 

“ CTZC33,A,B,D0 

5t 33 5.0 

DSZ4733 _ 5 33 5.0 

DSZ5733 5 33 5.0 

MZ5733 5 33 5.0 

TZC33.A.B.D _ 

5t" 33 5.0 

UDZ57330 5 33 5.0 

UZ4733 _ 5 33 5.0_ 

UZ5733 5 33 5.0 

ZC33 5| 33 5.0 

ZC33B _ 5 33 5.0 

1N4030A 10 33 5.0 

1N5364A 10 33 5.0 

DSZ4833 _ 10 33 5.0 

DSZ5833 10 33 5.0 

MZ5833 10 33 5.0 

UDZ58330 10 33 5.0_ 

UZ4833 10 33 5.0 

UZ5833 10 33 5.0 

ZC33A _ 10 33 5.0 

D816V 15 33 5.0 

1N4030 20 33 5.0 

1N5364 _ 20 33 5.0 

MZ5933 20 33 5.0 

UZ5933 20 33 5.0 

UZ7733L _ 5 33 5.5_ 

UZ7833L 10 33 5.5 

UZ7933L 20 33 5.5 

6ALZ33A 5 33 6.0 

UDZ77330 5 33 (TO 

6ALZ33 10 33 6.0 

UDZ78330 10 33 6.0 

6ALZ33B 20 33 6.0 

Z3A33 _ It 33 I 10 

SYMBOLS AND CODES 

EXPLAINED IN INTERPRETER 


RTcl 

5.0 

38m 

10 

9.2 

180A 

S82 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A146m 

33 

5.0 

40m 

10 


200A 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 



Alee 

33 

5.0 

40m 

10 

8.5 

175J 

D027 

33 

5.0 

40m 

10 

8.5 

175J 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 f 

8.5 

175A 

Aley 

33 

5.0 

40m 

10 


175 

A60ae 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60r 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60f 

33 

5.0 

40m 

10 t 

8.5 

175A 

Aley 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A356b 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 


150A 

Aley 

33 

5.0 

40m 

10 



Alev 

33 

5.0 

38m 

10 

9.2 

180A 

S82 

33 

5.0 

40m 

10 


200A 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 


175 

A60ae 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60r 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60f 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A356b 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 



Alev 

33 

5.0 

10m 

300 f 

15 

100C 

S494 

33 

5.0 

38m 

10 

9.2 

180A 

S82 

33 

5.0 

40m 



200A 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60f 

33 

5.0 

40m 

10 

9:0 

175A 

A380a 

33 

5.5 

70m 

10 

9.0 

175 

A380C 

33 

5.5 

70m 

10 

9.0 

175 

A380a 

33 

5.5 

70m 

10 

9.0 

175 

A380c 

33 

6.0 

40m 



170J 

A416 

33 

6.0 

70m 

10 


175A 

A356C 

33 

6.0 

40m 



170J 

A416 

33 

6.0 

70m 

10 


175A 

A356c 

33 

6.0 

40m 



170 

A416 

33 

10 

50m 

3.0 

10 

200J 

S457JZI 













































































































10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 24 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

3J” 

TOL. 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

n 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

INI 363A 

5 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

155A 

DO40 


100 

1N4031 

20 

36 

5.0 

35m 

12 

9.3 

180A 

582 

2 

1N1825A 

5 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 


101 

1N5365 

20 

36 

5.0 

30m 



200A 

Alee 

3 

1N1898A 

5 

33 

10 

8 .0m 

30 

6.8 

200A 

S82 


102 

MZ5936 

20 

36 

5.0 

30m 

11 

9.0 

175A 

A60f 

4 

1N2990B 

5 

33 

10 

75m 

9.0 


175C 

DO40 


103 

UZ5936 

20 

36 

5.0 

30m 

11 

9.5 

175A 

A380a 

5 

1N4214B 

5 

33 

10 

75m 

9.0 


200S 

DO10 


104 

UZ7736L 

5 

36 

5.5 

60m 

12 

9.0 

175 

A380c 

6 

1N4274B 

5 

33 

10 

75m 

9.0 

8.5 

175C 

SI 34 


105 

UZ7836L 

10 

36 

5.5 

60m 

12 

9.0 

175 

A380a 

7 

1S5033.A 

5+ 

33 

10 

50m 

8.0 

8.0 

150C 

D04 


106 

UZ7936L 

20 

36 

5.5 

60m 

12 

9.0 

175 

A380c 

8 

1S6033A 

5 

33 

10 

50m 

8.0 

6.0 

150 

D04 


107 

6ALZ36A 

5 

36 

6.0 

30m 



170J 

A416 

9 

MZT2990B 

5.0 

33 

10 

75m 

9.0 


150J 

Y220AC 


108 

UDZ77360 

5 

36 

6.0 

60m 

12 


175A 

A356c 

10 

PSZ33 

5f 

33 

10 

100 m 

4.0 t 



S513 


109 

6ALZ36 

10 

36 

6.0 

30m 



170J 

A416 

11 Y 

SZ16-33-5-1 










110 

UDZ78360 

10 

36 

6.0 

60m 

12 


175A 

A356c 


_ m _ 

33 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


111 

6ALZ36B 

20 

36 

6.0 

30m 



170J 

A416 

12y 

SZ16-33-5-25 










112 

Z3A36 

It 

36 

10 

50m 

4.0 

10 

200J 

S4570 



5.0 

33 

10 

25m 



175J 

u5d 


113 

1N1364A 

5 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

155A 

DO40 

13 

UZ7733 

5 

33 

10 

70m 

10 

9.0 

175 

S277 


114 

1N1826A 

5 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 

14 

Z3B33 

5f 

33 

10 

50m 


10 

200J 

S4570 


115 

1N2991B 

5 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 

15 

INI 363 

10 

33 

10 

150m 


8.0 

155A 

DO40 


116 

1N4215B 

5 

36 

10 

70m 

10 


200S 

DO10 

16 

INI 825 

10 

33 

10 

150m 


8.0 

150A 

SI 9a 


117 

1N4275B 

5 

36 

10 

70m 

10 

8.5 

175C 

SI 34 

17 

1N1825C0 

10 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 


118 

1S5036.A 

5t 

36 

10 

50m 

8.0 

9.0 

150C 

D04 

18 

1N1898 

10 

33 

10 

8 .0m 

30 

6.8 

200A 

S82 


119 

1S6036A 

5 

36 

10 

50m 

8.0 

7.0 

150 

D04 

19 

1N2990A 

10 

33 

10 

75m 

9.0 


175C 

DO40 


120 

MZT2991B 

5.0 

36 

10 

70m 

10 


150J 

Y220AC 

20 

1N4214A 

10 

33 

10 

75m 

9.0 


200S 

DO10 


121 Y 

SZ16-36-5-1 









21 

1N4274A 

10 

33 

10 

75m 

9.0 

8.5 

175C 

SI 34 



|5.0 

36 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

22 

1S283 

10 

33 

10 

100 m 

7.0 

8.8 

150J 

Sl9q 


122 y 

SZ16-36-5-25 









23 

1 S5O33C0 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

8.0 

150C 

D04 




5.0 

36 

10 

25m 



175J 

u5d 

24 

1S6033 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

6.0 

150 

D04 


123 

UZ7736 

5 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S277 

25 

C3C330 

lot 

33 

10 

50m 

3.0 

10 

200J 

S457 


124 

Z3B36 

5t 

36 

10 

50m 

4.0 

10 

200J 

S4570 

26 

MZT2990A 

10 

33 

10 

75m 



150J 

Y220AC 


125 

1N1364 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

155A 

DO40 

27 y 

SZ16-33-10-1 










126 

INI826 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 



10 

33 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


127 

1N1826C0 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 

28 ▼ 

SZ16-33-10-25 










128 

1N2991A 

10 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 



10 

33 

10 

25m 



175J 

u5d 


129 

1N4215A 

10 

36 

10 

70m 

10 


200S 

DO10 

29 

UZ7833 

10 

33 

10 

70m 


9.0 

175 

S277 


130 

1N4275A 

10 

36 

10 

70m 

10 

8.5 

175C 

SI 34 

30 

1N1363B 

20 

33 

10 

150m 

4.0 



Slle 


131 

1S284 

10 

36 

10 

100 m 

8.0 

8.9 

150J 

S19g 

31 

1N2990 

20 

33 

10 

75m 

9.0 


175C 

DO40 


132 

1S5O36C0 

10 

36 

10 

50m 

8.0 

9.0 

150C 

D04 

32 

1N4214 

20 

33 

10 

75m 

9.0 


200S 

DO10 


133 

1S6036 

10 

36 

10 

50m 

8.0 

7.0 

150 

D04 

33 

1N4274 

20 

33 

10 

75m 


8.5 

175C 

SI 34 


134 

C3C360 

lot 

36 

10 

50m 

4.0 

10 

200J 

S457 

34 

MZT2990 

20 

33 

10 

75m 



150J 

Y220AC 


135 

MZT2991A 

10 

36 

10 

70m 

10 


150J 

Y220AC 

35y 

SZ16-33-20-1 










136y 

SZ16-36-10-1 











20 

33 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 




10 

36 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

36 y 

SZ16-33-20-25 










137y 

SZ16-36-10-25 











20 

33 

10 

25m 



175J 

u5d 




10 

36 

10 

25m 



175J 

u5d 

37 

UZ7933 

20 

33 

10 

70m 


9.0 

175 

S277 


138 

UZ7836 

10 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S277 

38 

BZX98C33 

5 

33 

12 

25m 


11 

150J 

S4af 


139 

1N1364B 

20 

36 

10 

150m 

5.0 



Slle 

39 

BZY93C33 

5 

33 

20 

500m 


30mV 

175J 

DO40 


140 

1N2991 

20 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 

40 y 

SZ40-33-5-25 










141 

1N4215 

20 

36 

10 

70m 

10 


200S 

DO10 



5.0 

33 

25 

25m 



175J 

u5e 


142 

1N4275 

20 

36 

10 

70m 

10 

8.5 

175C 

S134 

41 

Z7B33 

5f 

33 

25 

500m 

3.0 

10 

200J 

S4570 


143 

MZT2991 

20 

36 

10 

70m 

10 


150J 

Y220AC 

42 

ZX33 

5 

33 

25 

25 


7.0 

150J 

S441 


144y 

SZ16-36-20-1 









43 y 

SZ40-33-10-25 












20 

36 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 



10 

33 

25 

25m 



175J 

u5e 


145y 

SZ16-36-20-25 









44 ▼ ’ 

SZ40-33-20-25 












20 

36 

10 

25m 



175J 

u5d 



20 

33 

25 

25m 



175J 

u5e 


146 

UZ7936 

20 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S277 

45 

1N2824B 

5 

33 

50 

380m 


8.5 

175S 

C5a 


147 

BZX98C36 

5 

36 

12 

10 m 

40 

11 

150J 

S4af 

46 

1N3325B 

5 

33 

50 

380m 

3.2 


175J 

S4w 


148 

BZY93C36 

5 

36 

20 

200 m 

4.0 

32mV 

175J 

DO40 

47 

50T33,A,B 

5f 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 


S19e 


149y 

SZ40-36-5-25 









48 

50Z33.A.B 

5f 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 

175 

C5a 




5.0 

36 

25 

25m 



175J 

u5e 

49 

MZT3325B 

5.0 

33 

50 

380m 

3.2 


150J 

Y220AC 


150 

Z7B36 

5t 

36 

25 

200 m 

4.0 

10 

200J 

S4570 

50 

1N2824A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 

175S 

C5a 


151 

ZX36 

5 

36 

25 

10 

40 

8.0 

150J 

S441 

51 

1N3325A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 


175J 

S4w 


152y 

SZ40-36-10-25 









52 

MZT3325A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 


150J 

Y220AC 




10 

36 

25 

25m 



175J 

u5e 

53 

1N2824 

20 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 

175S 

C5a 


153y 

SZ40-36-20-25 









54 

1N3325 

20 

33 

50 

380m 

3.2 


175J 

S4w 




20 

36 

25 

25m 



175J 

u5e 

55 

MZT3325 

20 

33 

50 

380m 

3.2 


150J 

Y220AC 


154 

1N2825B 

5 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175S 

C5a 

56 

Z6A33 

If 

33 

75 

1.0 

1.2 

10 

200J 

DO50 


155 

1N3326B 

5 

36 

50 

350m 

3.5 


175J 

S4w 

57 

BZY91C33 

5 

33 

75 

1.0 

1.2 

8.8 

175J 

DO50 


156 

50T36.A.B 

5t 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 


SI 9a 

58 


5f 

33 

75 

1.0 


10 

200J 

DO50 


157 

50Z36.A.B 

5t 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175 

C5a 

59 


10 f 

33 

75 

1.0 


10 

200J 

D05 


158 

MZT3326B 

5.0 

36 

50 

350m 

3.5 


150J 

Y220AC 

60 

80TF33.A 

5t 

33 

80 

300m 


1.0 

125C 

Ml 17c 


159 

1N2825A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175S 

C5a 

61 


5 

33 

100 

50 

6.5 

8.7 

175J 

S125d0 


160 

1N3326A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 


175J 

S4w 

62 

BZT03C33 


33 

600 

25m 

8.0 



A333c 


161 

MZT3326A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 


150J 

Y220AC 

63 

RD35DLM 


33.8 

10 

100 m 

7.0 


150J 

SI 9s 


162 

1N2825 

20 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175S 

C5a 

64 

50KZ28 


34.6 

50 

5.0m 




D05§ 


163 

1N3326 

20 

36 

50 

350m 

3.5 


175J 

S4w 

65 

RD35DK 


35.0 

10 

100 m 



150J 

S19s 


164 

MZT3326 

20 

36 

50 

350m 

3.5 


150J 

Y220AC 

66 


—1PJ_ 

35.1 

10 

30m 


.09 


D04§ 


165 

Z6A36 

11 

36 

75 

1.0 

1.3 

10 

200J 

DO50 

67 



35.1 

50 

5.0m 




D05§ 


166 

BZY91C36 

5 

36 

75 

1.0 

1.3 

9.0 

175J 

DO50 












167 

Z6B36 

5t 

36 

75 

1.0 

1.3 

10 

200J 

DO50 

V7 > 3b V 









168 

C6C360 

lot 

36 

75 

1.0 

1.3 

10 

200J 

D05 


■ 










169 

ZC736 

5 

36 

100 

50 

7.0 

8.8 

175J 

S125d0 

71 

CTZC36C0 

1 

1 36 

15.0 

McUIiiW 

11 t 

8.5 

175A 

Aley 


170 

BZT03C36 


36 

300 

10 m 

21 



A333c 


TZC36C 



15.0 


11 t 

8.5 

175A 

Alev 


171 

RD35DMN 


36.5 

10 

100 m 

7.0 


150J 

SI 9s 


CTZC36E0 




■1*1.■■ 


8.5 

175A 

Aley 



50KZ30 


37 

50 

5.0m 




D05§ 


TZC36E 






8.5 

175A 

Aley 



10KZ43 

iot 

38.7 

10 

30m 


.09 


D04§ 


1N4031B 






9.3 

180A 

S82 



50KZ33A 


38.7 

50 

5.0m 




D05§ 

76 

1N4971 

5 

36 













30m 

14 t 

9.0 

175A 

Aley 

77 

1N5365B 

5 

36 





200A 




TZC39C 

MM 



30m 

14 t 

9.0 

175A 

Aley 

78 

BZV40C36 

5 










CTZC39E0 




30m 

14 t 

9.0 

175A 

Alev 

79 

BZV48C36 

5 



30m 



175J 

D027 


178 

TZC39E 


39 

5.0 

30m 

14 t 

9.0 

175A 

Aley 

80 

BZV58C36 

5 



30m 



175J 

Alee 


179 

1N4032B 


39 

5.0 

32m 

15 

9.4 

180A 

S82 

81 

CTZC36.A.B.DC 






■M 




180 



39 

5.0 

30m 

14 


175A 

A146m 



HI 





WMW 

175A 



181 

1N5366B 




30m 

14 


200A 

Alee 

82 


mm 





■R 




182 

BZV40C39 


mrm 


30m 

14 



Alee 

83 


11 









183 

BZV48C39 


Be:l 


30m 

14 

9.0 

175J 

D027 

84 

MZ5736 

5 









184 

BZV58C39 


39 


30m 

14 

9.0 

175J 

Alee 

85 

TZC36 I A,B,D 










185 

CTZC39,A,B,D£ 

■■ 










■.11 












39 


30m 

14 t 

9.0 

175A 

Alev 


UDZ57360 




McUJnM 




A356b 


186 

DSZ4739 

5 

39 


30m 

14 


175 

A60ae 


UZ4736 




{ 


IH 


A380a 


187 

TZC39,A,B,D 










UZ5736 




ElBBI 




A380a 




5t 

39 


30m 

14 f 

9.0 

175A 

Alev 

89 

ZC36 

5t 



Hilulfc! 



Em 

Aley 


188 

UZ4739 

5 

39 


30m 

14 


175A 

A380a 

90 

ZC36B 

5 




11 



Aley 


189 

ZC39 

5t 

39 


30m 

14 


150A 

Aley 

91 

1N4031A 

■m 

36 



12 

9.3 

mm 

S82 


190 

ZC39B 

5 

39 


30m 

14 



Alev 


1N5365A 



5.0 




200A 

Alee 



1N4032A 


■ 


32m 

15 

9.4 

180A 

S82 


DSZ4836 



5.0 




175 

A60ae 



1N5366A 


HcM 


30m 

14 


200A 

Alee 


DSZ5836 



5.0 



E191 

175A 

A60r 



DSZ4839 




30m 

14 


175 

A60ae 


MZ5836 







175A 

A60f 


us 

UZ4839 

10 

39 


30m 

14 


175A 

A380a 


UDZ58360 



ET»1 




175A 

A356b 


195 

ZC39A 

10 

39 


30m 

14 



Aley 


|l| H I 1 MPJI 








A380a 


196 

D816G 

15 

39 


10 m 

300 t 

15 

100C 

S494 


mxr.icrrM 

mm 


5.0 





i£CTST»rWB 


197 

1N4032 

KM 



32m 

15 

9.4 

180A 

S82 





5.0 



hafli 

■fill 



198 

1N5366 

EM 



30m 



200A 

Alee 


389 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


389 



















































10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER 


6ALZ39A 

6ALZ39 

B 


Z3A39 
1N1365A 
INI 827A 


3J 

TOL. 

± 

J%L 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

JW)_ 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

_M_ 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

ilQ) 

DWG. 

NO. 

5 

39 

6.0 

30m 



170T 

A416 

10 

39 

6.0 

30m 



170J 

A416 

20 

39 

6.0 





ixSZsMm 



175J u5e 
10 200J S457JZ 

8.0 150J S441 


SZ40-39-20-25 


45 1N2826B 

46 1N3327B 

47 50T39AB 

48 50Z39.A.B 

49 MZT3327B 5 

50 1N2826A 

51 1N3327A 

52 MZT3327A 

53 1N2826 

54 1N3327 _ 

55 MZT3327 

56 Z6A39 

57 BZY91C39 

58 Z6B39 

59 C6C390 

60 80TF39.A _ 

61 ZC739 

62 BZT03C39 

63 MZ5839 _ 

64 1N5119 

65 DSZ5740 

66 MZ5740 _ 

67 UDZ574O0 

68 UZ5740 

69 DSZ5840 

70 MZ5840 

71 UDZ584O0 

72 UZ5840 _ 

73 MZ5940 

74 UZ5940 

75 UZ7740L 

76 UZ7840L 

77 UZ7940L 

78 UDZ774O0 

79 UDZ784O0 

80 UZ7740 

81 UZ7840 _ 

82 UZ7940 

83 50KZ33 

84 50KZ36A 

85 10KZ47 

86 CTZC43C0 

87 TZC43C _ 

88 CTZC43E0 

89 TZC43E 

90 1N4033B 

91 1N4973 

92 1N5367B 

93 BZV40C43 

94 BZV48C43 

95 BZV58C43 

96 CTZC43.A.B.D0 

97 DSZ4743 I 

98 TZC43.A.B.D 


lot 

39 

75 

500m 

1.4 

10 

200J 

5| 

39 

80 

260m 

18m 

1.0 

125C 

5 

39 

100 

25 

19 

8.9 

175J 


39 

300 

10m 

21 



10 

39.1 

5. 

30m 

230 

9.5 

175J 

5 

40 

5.0 

30m 

14 


175A 

5 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

5 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

5 

40 

5.0 

30m 

14 


175A 

5 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

10 

40 

5.0 

30m 

14 


175A 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

20 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

20 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

5 

40 

5.5 

60m 

15 

9.5 

175 

10 

40 

5.5 

60m 

15 

9.5 

175 

20 

40 

5.5 

60m 

15 

9.5 

175 

5 

40 

6.0 

60m 

15 


175A 

10 

40 

6.0 

60m 

15 


175A 

5 

40 

10 

60m 

15 

9.5 

175 

10 

40 

10 

60m 

15 

9.5 

175 

20 

40 

10 

60m 

15 

9.5 

175 


40.8 

50 

5.0m 





42.1 

50 

5.0m 




iot 

42.3 

10 

25m 


.09 


1 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

1 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

3 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

3 

43 

5.0 

30m 

20 ■ 

9.0 

175A 

5 

43 

5.0 

29m 

20 

9.5 

180A 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


175A 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


200A 

5 

43 

5.0 

30m 

20 



5 

43 

5.0 

30m 

20 

9.0 

175J 

5 

43 

5.0 

30m 

20 

9.0 

175J 

5t 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


175 

5t 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


175A 


4= 

IV 

36 V (Cont’d) 


1J 

3J 

LINE 

TYPE 

TOL. 

No. 

NUMBER 

± 

11%) 

100 

ZC43 — 

5f 

101 

ZC43B 

5 

102 

1N4033A 

10 



UZ4843 

10 

ZC43A 

10 

1N4033 

20 


09 I1N5367 


10 6ALZ43A 
6ALZ43 


115 INI828A 

116 1N2993B 

117 1N4217B 


118 1N4277B 

119 1S5043.A 

120 1S6043A 


MZT2993B 
SZ16-43-5-1 


INI 366 
INI 828 
1N1828C0 


1N2993A 

1N4217A 

1N4277A 


1S5O43C0 
1S6043 


C3C430 
MZT2993A 
SZ16-43-10-1 


1N1366B 

1N2993 

1N4217 


1N4277 
MZT2993 
SZ16-43-20-1 


u5e 

C5a 

145 

146 

147t 

BZX98C43 
BZY93C43 | 

SZ40-43-5-25 

S4w 



S19e 

148 

Z7B43 

C5a 

149 

ZX43 

Y220AC 

C5a 

150t 

SZ40-43-20-25 

S4w 

151 

1N2827B 

Y220AC 

152 

1N3328B 

C5a 

153 

50T43AB 

S4w 

154 

50Z43.A.B 

Y220AC 

155 

MZT3328B 

DO50 

156 

1N2827A 

DO50 

157 

1N3328A 

DO50 

158 

MZT3328A 

D05 

159 

1N2827 

Ml 17c 

160 

1N3328 

S125d0 

161 

MZT3328 

A333c 

162 

Z6A43 

A60as 

163 

BZY91C43 

A146m 

164 

Z6B43 

A60r 

165 

C6C430 

A60f 

166 

ZC743 

A356b 

167 

BZT03C43 

A380a 

168 

50KZ36 

A60r 

169 

CTZC45C0 

A60f 

170 

TZC45C 

A356b 

171 

CTZC45E0 

A380a 

172 

TZC45E 

A60f 

173 

1N5120 

A380a 

A380c 

174 

CTZC45AB.D0 

A380a 

175 

DSZ5745 

A380c 

176 

MZ5745 

A356c 

177 

TZC45.A.B.D 

A356c 



S277 

178 

UDZ57450 

S277 

179 

UZ5745 

S277 

180 

ZC45 

D05§ 

181 

ZC45B 

D055 

182 

DSZ5845 

D04§ 

183 

MZ5845 

Aley 

184 

UDZ58450 

Alev 

185 

UZ5845 

Aley 

186 

ZC45A 

Aley 

187 

MZ5945 

S82 

188 

UZ5945 

A146m 

189 

UZ7745L 

Alee 

190 

UZ7845L 

Alee 

191 

UZ7945L 

D027 

192 

UDZ77450 

Alee 

193 

UDZ78450 


194 

1N2994B 

Aley 

195 

1N4218B 

A60ae 

196 

UZ7745 


197 

1N2994A 

Aley 

198 

1N4218A 

A380a 

199 

1S287 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

2] I TEST MAX. ITEMP. I MAX. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP 

@ 25°C Izt IMP. Tc 


30m 20 

30m 20 

29m 20 

30m 20 

30m 20 

30m 240 

30m 20 

30m 20 

29m 20 

30m 



43 I 10 11.0m 


43 10 

43 10 


6.5 

6.0 

10 

9.0 

6.0 

9.0 

12 


12 


12 

9.0 

10 

9.0 

10 

7.0 

12 


50m 1( 

50m 6.5 


25m _ 

150m 6.0 

60m 12 

60m 12 

60m 12 


6.5 

10 

6.0 

9.0 

6.0 

9.0 

6.0 

9.0 

12 


12 


12 

9.0 

9.0 

8.8 

10 

9.0 

10 

7.0 


20 

43 

25 

25m 


5 

43 

50 

290m 

4.5 

5 

43 

50 

290m 

4.5 

5t 

43 

50 

290m 

4.5 

5t 

43 

50 

290m 

4.5 

>.0 

43 

50 

290m 

4.5 

10 

43 

50 

290m 

4.5 

10 

43 

50 

290m 

4.5 

10 

43 

50 

290m 

4.5 

20 

43 

50 

290m 

4.5 

20 

43 

50 

290m 

4.5 

20 

43 

50 

290m 

4.5 

It 

43 

75 

500m 

1.5 

5 

43 

75 

500m 

1.5 

5t 

43 

75 

500m 

1.5 

iot 

43 

75 

500m 

1.5 

5 

43 

100 

25 

22 


43 

600 

10m 

24 


44.5 

50 

5.0m 


1 

45 

5.0 

25m 

20 

1 

45 

5.0 

25m 

20 

3 

45 

5.0 

25m 

20 

3 

45 

5.0 

25m 

20 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

_51_ 

45 

5.0 

25m 

20 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

5t 

45 

5.0 

25m 

20 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

5t 

45 

5.0 

25m 

20 

5 

45 

5.0 

25m 

20 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

10 

45 

5.0 

25m 

20 

20 

45 

5.0 

30m 

20 

20 

45 

5.0 

30m 

20 

5 

45 

5.5 

50m 

20 

10 

45 

5.5 

50m 

20 

20 

45 

5.5 

50m 

20 

5 

45 

6.0 

50m 

20 

10 

45 

6.0 

50m 

20 

5 

45 

10 

55m 

13 

5 

45 

10 

55m 

13 

5 

45 

10 

50m 

20 

10 

45 

10 

55m 

13 


175J u5d 
200J S4570 
155A DO40 
150A SI 9a 
150A SI 9a 
175C DO40 
200S DOIO 
175C SI 34 
" 150J S19g 
150C D04 
150 D04 

" 200J S457 

150J Y220AC 


175J u5d 
Slle 
175C DO40 
200S DOIO 
175C SI 34 
150J Y220AC 


_ 175J u5d 

'12 150J S4af 

40 mV 175J DO40 

175J u5e 
10 200J S4570 

M_150J S441 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



























































10. VOLTAGE REGULA 


OR DIODES. POWER ~ y z^ 36 v ( c °nt’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

temp; 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

UZ7845 

10 

45 

10 

50m 

20 

9.5 

175 

5277 


100 

Z6B47 “ 

5t 

47 

75 

500m 

1.7 

10 

200 J 

bO50 

2 

1N2994 

20 

45 

10 

55m 

13 

9.0 

175S 

D04 


101 

C6C470 

iot 

47 

75 

500m 

1.7 

10 

200J 

D05 

3 

1N4218 

20 

45 

10 

55m 

13 


200S 

DO10 


102 

80TF47.A 

5t 

47 

80 

210 m 

21 m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

4 

UZ7945 

20 

45 

10 

50m 

20 

9.5 

175 

S277 


103 

ZC747 

5 

47 

100 

25 

25 

9.1 

175J 

S125d0 

5 

1N2828B 

5 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 


104 

BZT03C47 


47 

300 

10 m 

24 



A333c 

6 

1N3329B 

5 

45 

50 

280m 

4.5 


175J 

S4w 


105 

50KZ40 


49.4 

50 

5.0m 




D05S 

7 

50Z45AB 

5f 

45 

50 

200 m 

4.5 

9.0 

175 

C5a 












0 

MZT3329B 

5.0 

45 

50 

280m 

4.5 


150J 

Y220AC 


V 7 > hU V 








9 

1N2828A 

10 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 











10 

1N3329A 

10 

45 

50 

280m 

4.5 


175J 

S4w 


109 

CTZC5OC0 

1 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

11 

MZT3329A 

10 

45 

50 

280m 

4.5 


150J 

Y220AC 


110 

TZC50C 

1 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

12 

IN2828 

20 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 


111 

CTZC5OE0 

3 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Alev 

13 

1N3329 

20 

45 

50 

280m 

4.5 


175J 

S4w 


112 

TZC50E 

3 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

14 

MZT3329 

20 

45 

50 

280m 

4.5 


150J 

Y220AC 


113 

1N5121 

5 

50 

5.0 

25m 

25 


175A 

A146m 

15 

10KZ51 

lot 

45.9 

10 

25m 


.09 


D04§ 


114 

CTZC50.A.B.D2 









16 

50KZ40A 


46.8 

50 

5.0m 




D05§ 




5t 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

17 

CTZC47C0 

1 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


115 

DSZ5750 

5 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60r 

18 

TZC47C 

1 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Alev 


116 

MZ5750 

5 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60f 

19 

CTZC47E0 

3 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


117 

TZC50AB.D 









20 

TZC47E 

3 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 




5t 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

21 

1N4034B 

5 

47 

5.0 

27m 

20 

9.5 

180A 

S82 


118 

UZ5750 

5 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A380a 

22 

1N4974 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


175A 

A146m 


119 

ZC50 

5t 

50 

5.0 

25m 

25 


150A 

Aley 

23 

1N5368B 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


200A 

Alee 


120 

ZC50B 

5 

50 

5.0 

25m 

25 



Aley 

24 

5M47ZS10.5 

5f 

47 

5.0 

25m 

25 


200J 

Alee 


121 

DSZ5850 

10 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60r 

25 

BZV40C47 

5 

47 

5.0 

25m 

25 



Alee 


122 

MZ5850 

10 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60f 

26 

BZV48C47 

5 

47 

5.0 

25m 

25 

9.0 

175J 

D027 


123 

UZ5850 

10 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A380a 

27 

BZV58C47 

5 

47 

5.0 

25m 

25 

9.0 

175J 

Alee 


124 

ZC50A 

10 

50 

5.0 

25m 

25 



Alev 

28 

CTZC47,A,B,DG 










125 

MZ5950 

20 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60f 



5f 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


126 

UZ5950 

20 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A380a 

29 

DSZ4747 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


175 

A60ae 


127 

UZ7750L 

5 

50 

5.5 

50m 

22 

9.5 

175 

A380c 

30 

TZC47AB.D 










128 

UZ7850L 

10 

50 

5.5 

50m 

22 

9.5 

175 

A380a 



5f 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


129 

UZ7950L 

20 

50 

5.5 

50m 

22 

9.5 

175 

A380c 

31 

UZ4747 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


175A 

A380a 


130 

1N2996B 

5 

50 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

32 

ZC47 

5f 

47 

5.0 

25m 

25 


150A 

Aley 


131 

1N4220B 

5 

50 

10 

50m 

15 


200S 

D010 

33 

ZC47B 

5 

47 

5.0 

25m 

25 



Aley 


132 

MZT2996B 

5.0 

50 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

34 

1N4034A 

10 

47 

5.0 

27m 

20 

9.5 

180A 

S82 


133 

UZ7750 

5 

50 

10 

50m 

22 

9.5 

175 

S277 

35 

1N5368A 

10 

47 

5.0 

25m 

25 


200A 

Alee 


134 

1N2996A 

10 

50 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

36 

DSZ4847 

10 

47 

5.0 

25m 

25 


175 

A60ae 


135 

1N4220A 

10 

50 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

37 

MZ5847 

10 

47.0 

5. ! 

25m 

250 

9.5 

175J 

A60as 


136 

1S289 

10 

50 

10 

60m 

11 

9.0 

150J 

SI 9a 

38 

UZ4847 

10 

47 

5.0 

25m 

25 


175A 

A380a 


137 

MZT2996A 

10 

50 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

39 

ZC47A 

10 

47 

5.0 

25m 

25 



Aley 


138 

UZ7850 

10 

50 

10 

50m 

22 

9.5 

175 

S277 

40 

D816D 

15 

47 

5.0 

10 m 

300 t 

15 

100C 

S494 


139 

1N2937 

15 

50 

10 

25m 

75 


175S 

D04 

41 

1N4034 

20 

47 

5.0 

27m 

20 

9.5 

180A 

S82 


140 

1N2996 

20 

50 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

42 

1N5368 

20 

47 

5.0 

25m 



200A 

Alee 


141 

1N4220 

20 

50 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

43 

6ALZ47A 

5 

47 

6.0 

25m 






142 

MZT2996 

20 

50 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

44 

6ALZ47 

10 

47 

6.0 

25m 



170J 

A416 


143 

UZ7950 

20 

50 

10 

50m 

22 

9.5 

175 

S277 

45 

6ALZ47B 

20 

47 

6.0 

25m 



170J 

A416 


144 

1N2830B 

5 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 

46 

Z3A47 

It 

47 

10 

50m 

7.0 

10 

200J 

S4570 


145 

1N3331B 

5 

50 

50 

250m 

5.0 


175J 

S4w 

47 

1N1367A 

5 

47 

10 

150m 

7.0 

9.0 

155A 

DO40 


146 

50Z50,A,B 

5t 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175 

C5a 

48 

1N1829A 

5 

47 

10 

150m 

7.0 

9.0 

150A 

SI 9a 


147 

MZT3331B 

5.0 

50 

50 

250m 

5.0 


150J 

Y220AC 

49 

INI 900A 

5 

47 

10 

8 .0m 

50 

7.2 

200A 

S82 


148 

1N2830A 

10 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 

50 

1N2995B 

5 

47 

10 

55m 

14 


175C 

DO40 


149 

1N3331A 

10 

50 

50 

250m 

5.0 


175J 

S4w 

51 

1N4219B 

5 

47 

10 

55m 

14 


200S 

DO10 


150 

MZT3331A 

10 

50 

50 

250m 

5.0 


150J 

Y220AC 

52 

1N4278B 

5 

47 

10 

55m 

14 

9.0 

175C 

S134 


151 

1N2830 

20 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 

53 

1S5047.A 

5f 

47 

10 

50m 

10 

9.0 

150C 

D04 


152 

1N3331 

20 

50 

50 

250m 

5.0 


175J 

S4w 

54 

1S6047A 

5 

47 

10 

50m 

10 

7.0 

150 

D04 


153 

MZT3331 

20 

50 

50 

250m 

5.0 


150J 

Y220AC 

55 

MZT2995B 

5.0 

47 

10 


14 


150J 

Y220AC 


154 

50KZ43A 


50.3 

50 

5.0m 
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■Hi 

prom 






D04§ 
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mm 

mm 
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Aley 
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■K 

Hi 


K?nl 




Alev 
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mm 


5.0 



Hj 

175A 

Aley 
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lEE -' 5 

TZC51E 

mm 


5.0 




175A 

Aley 








9.0 




(EH 

1N4035B 

m 


5.0 

miznm 
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180A 

S82 

60 

INI829 

10 

47 


150m 

7.0 

9.0 

150A 

S19a 



1N4975 

mm 


5.0 

25m 



175A 

A146m 

61 

iEinmSzMi 

10 

47 


150m 

7.0 

9.0 

150A 

S19a 



1N5369B 

mm 


5.0 

25m 



200A 

Alee 

62 

INI900 

10 

47 


8 .0m 

50 

7.2 

200A 

S82 


u^m 

BZV40C51 



5.0 

25m 




Alee 


1N2995A 


47 



14 


175C 

DO40 



BZV48C51 

5 


5.0 

25m 


9.0 

175J 

D027 


1N4219A 


47 



14 


200S 

DO10 


IE 

BZV58C51 

5 


5.0 

25m 


9.0 

175J 

Alee 


1N4278A 


47 



14 

9.0 

175C 

S134 


ieH 

CTZC51 AB.D0 











47 

10 

60 m 

10 

9.1 


S19g 




K| 


5.0 

25m 



175A 

Aley 




47 

10 

50m 

10 

9.0 


D04 




HI 


5.0 

25m 



zvnm 

A60ae 




47 

10 

50m 

10 

7.0 


D04 




mm 






mm 


69 


10 | 











K| 


5.0 

25m 


9.0 

175A 

Aley 

70 

MZT2995A 

10 











HI 


5.0 

25m 



175A 

A380a 

71 ▼ 

SZ16-47-10-1 












HI 


5.0 

25m 



150A 

Alev 










u5d 




H 


5.0 





Aley 














mm 


5.0 



9.6 

180A 

S82 










u5d 




KM 


5.0 




200A 

Alee 

73 

1N1367B 

20 

47 

10 


7.0 



Slle 


174 

DSZ4851 

10 

51 

5.0 






74 

1N2995 

20 

47 

10 


14 



EsE 


175 

MZ5851 

10 

51.0 

5. 




175J 


75 

1N4219 

20 

47 

10 


14 



DO10 


im 



■BqHI 

5.0 




175A 


76 

1N4278 

20 

47 

10 


14 

9.0 

175C 

S134 


mm 




5.0 




■■1 


77 

MZT2995 

20 

47 

10 


14 


150J 

Y220AC 


mm 




5.0 




180A 


78 ▼ 

SZ16-47-20-1 
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5.0 




200A 

kiraHiiii 









175J 

u5d 


180 

6ALZ51A 

■EH 


6.0 





A416 












181 




6.0 





A416 









175J 

u5d 


182 

6ALZ51B 



6.0 





A416 


BZX98C47 



KH 


45 

12 

150J 

S4af 


183 




10 

50m 

7.5 

10 

200J 


81 

BZY93C47 

■is 




7.0 

45mV 

175J 



184 

1N1368A 



10 

150m 

8.0 

100 m 

155A 

DO40 

82 ▼ 

SZ40-47-5-25 



■HH 
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1N1830A 

mm 


10 

150m 

8.0 

10 

150A 

SI 9a 






25m 




u5e 


186 

1N2997B 




mssm 



175C 

DO40 






200 m 

7.0 

10 


S4570 


187 

1N4221B 








DO10 






10 

45 

9.0 


S441 


188 

1N4279B 




HM 



175C 

SI 34 

85 r 

SZ40-47-10-25 










189 

1S5051.A 

5t 

51 


mm 



150C 

D04 












190 

1S6051A 

5 

51 


ig 



150 

D04 

86 t 

SZ40-47-20-25 
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MZT2997B 

5.0 

51 


mmm 



150J 

Y220AC 



20 

47 


25m 



175J 

u5e 



SZ16-51-5-1 









87 

1N2829B 

5 

47 


270m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 










u5d 

88 

1N3330B 

5 

47 


270m 

5.0 


175J 

S4w 



SZ16-51-5-25 









89 

50T47AB 

5t 

47 


270m 

5.0 



S19e 











u5d 

90 

50Z47AB 

5t 

47 

m^m 

270m 

5.0 



C5a 




HI 




7.5 

10 



91 

MZT3330B 

5.0 

47 

EloIH 

270m 

5.0 



Y220AC 




HI 




8.0 

100 m 


DO40 

92 

1N2829A 

10 

47 

50 

270m 

5.0 



C5a 


EEEH 

1N1830 

mum 




8.0 

10 

150A 

SI 9a 

93 

1N3330A 

10 

47 

50 

270m 

5.0 



S4w 


197 

1N183OC0 

KM 




8.0 

10 

150A 

SI 9a 

94 

MZT3330A 

10 

47 

50 

270m 

5.0 


EM 

azmsa 


198 

1N2997A 

KM 




15 


175C 

\3sLS*mm\ 

95 

1N2829 

20 

47 

50 

270m 

5.0 


flHjjgM 



199 

1N4221A 

mum 



1*221 



200S 

DO10 

96 

1N3330 

20 

47 

50 

270m 

5.0 





200 

1N4279A 

KM 



WStm 



175C 

SI 34 

97 

MZT3330 

20 

47 

50 

270m 

5.0 


HafflB 



201 


KM 






150C 

D04 

98 

Z6A47 

It 

47 

75 

mSEM 

1.7 

10 

EjEM 

DO50 


202 






10 

8.0 

m 


99 

BZY91C47 

5 

47 

75 

500m 

1.7 

9.0 

175J 

DO50 

_ 

203 


iot 

51 

10 

50m 

7.5 

10 

200J 
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10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - v z ^ 50 v (Coin’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



4J 

3 I 

il 

21 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 



a 

3 1 

il 

21 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 

No. 

NUMBER 

+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 






VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 




{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


rc), 


1 

MZT2997A 

10 

51 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

100 

6ALZ56 

10 

56 

6.0 

20 m 



ifoJ 

7^416 

2t 

SZ16-51-10-1 









101 

6ALZ56B 

20 

56 

6.0 

20 m 



170J 

A416 



10 

51 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

102 

Z3A56 

It 

56 

10 

50m 

8.0 

10 

200J 

S4570 

3t 

SZ16-51 -10-25 









103 

1N1369A 

5 

56 

10 

150m 

“9.0 

100 m 

155A 

DO40 



10 

51 

10 

25m 



175J 

u5d 

104 

1N1831A 

5 

56 

10 

150m 

9.0 

10 

150A 

SI 9a 

4 

1N1368B 

20 

51 

10 

150m 

8.0 



Slle 

105 

1N1901A 

5 

56 

10 

8 .0m 

75 

7.5 

200 A 

S82 

5 

1N2997 

20 

51 

10 

50m 

15 


175C 

DO40 

106 

1N2999B 

5 

56 

10 

45m 

16 


175C 

DO40 

6 

1N4221 

20 

51 

10 

50m 

15 


200S 

DOIO 

107 

1N4223B 

5 

56 

10 

45m 

16 


200S 

DOIO 

7 

1N4279 

20 

51 

10 

50m 

15 

9.0 

175C 

SI 34 

108 

1N4280B 

5 

56 

10 

45m 

16 

9.0 

175C 

SI 34 

8 

MZT2997 

20 

51 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

109 

1S5056.A 

5t 

56 

10 

50m 

10 

10 

150C 

D04 

9v 

SZ16-51-20-1 









110 

1S6056A 

5 

56 

10 

50m 

10 

8.0 

150 

D04 



20 

51 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

111 

MZT2999B 

5.0 

56 

10 

45m 

16 


150J 

Y220AC 

IOt 

SZ16-51-20-25 









1 12t 

SZ16-56-5-1 











20 

51 

10 

25m 



175J 

u5d 


5.0 

56 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

11 

BZX98C51 

5 

51 

12 

10 m 

60 

12 

150J 

S4af 

113v 

SZ16-56-5-25 









12 

BZY93C51 

5 

51 

20 

200 m 

7.5 

50mV 

175J 

D04JZ1 



5.0 

56 

10 

25m 



175J 

u5d 

13y 

SZ40-51-5-25 









114 

UZ7756 

5 

56 

10 

40m 

30 

9.5 

175 

S277 



5.0 

51 

25 

25m 



175J 

u5e 

115 

Z3B56 

5t 

56 

10 

50m 

8.0 

10 

200J 

S4570 

14 

Z7B51 

5| 

51 

25 

200 m 

7.5 

10 

200J 

S4570 

116 

INI 369 

10 

56 

10 

150m 

9.0“ 

100 m 

155A 

DO40 

15y 

SZ40-51-10-25 









117 

1N1831 

10 

56 

10 

150m 

9.0 

10 

150A 

SI 9a 



10 

51 

25 

25m 



175J 

u5e 

118 

1N1831C0 

10 

56 

10 

150m 

9.0 

10 

150A 

SI 9a 

16y 

SZ40-51-20-25 









119 

1N1901 

10 

56 

10 

8 .0m 

75 

7.5 

200A 

S82 



20 

51 

25 

25m 



175J 

u5e 

120 

1N2999A 

10 

56 

10 

45m 

16 


175C 

DO40 

17 

1N2831B 

5 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175S 

C5a 

121 

1N4223A 

10 

56 

10 

45m 

16 


200S 

DOIO 

18 

1N3332B 

5 

51 

50 

245m 

5.2 


175J 

S4w 

122 

1N4280A 

10 

56 

10 

45m 

16 

9.0 

175C 

SI 34 

19 

50T51,A,B 

5f 

51 

50 

240m 

5.2 

9.0 


S19e 

123 

1S291 

10 

56 

10 

60m 

12 

8.9 

150J 

S19g 

20 

50Z51.A.B 

5f 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175 

C5a 

124 

1S5O56C0 

10 

56 

10 

50m 

10 

10 

150C 

D04 

21 

MZT3332B 

5.0 

51 

50 

245m 

5.2 


150J 

Y220AC 

125 

1S6056 

10 

56 

10 

50m 

15 

8.0 

150 

D04 

22 

1N2831A 

10 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175S 

C5a 

126 

C3C560 

lot 

56 

10 

50m 

8.0 

10 

200J 

S457 

23 

1N3332A 

10 

51 

50 

245m 

5.2 


175J 

S4w 

127 

MZT2999A 

10 

56 

10 

45m 

16 


150J 

Y220AC 

24 

MZT3332A 

10 

51 

50 

245m 

5.2 


150J 

Y220AC 

128y 

SZ16-56-10-1 









25 

1N2831 

20 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175S 

C5a 



10 

56 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

26 

1N3332 

20 

51 

50 

245m 

5.2 


175J 

S4w 

129t 

SZ16-56-10-25 









27 

MZT3332 

20 

51 

50 

245m 

5.2 


150J 

Y220AC 



10 

56 

10 

25m 



175J 

u5d 

28 

Z6A51 

It 

51 

75 

500m 

1.8 

10 

200J 

DO50 

130 

UZ7856 

10 

56 

10 

40m 

30 

9.5 

175 

S277 

29 

BZY91C51 

5 

51 

75 

500m 

1.8 

9.0 

175J 

DO50 

131 

1N1369B 

20 

56 

10 

150m 

9.0 



Slle 

30 

Z6B51 

5t 

51 

75 

500m 

1.8 

10 

200J 

DO50 

132 

1N2999 

20 

56 

10 

45m 

16 


175C 

DO40 

31 

C6C510 

10 f 

51 

75 

500m 

1.8 

10 

200J 

D05 

133 

1N4223 

20 

56 

10 

45m 

16 


200S 

DOIO 

32 

ZC751 

5 

51 

100 

500m 

1.4 


175A 

S533 

134 

1N4280 

20 

56 

10 

45m 

16 

9.0 

175C 

SI 34 

33 

BZT03C51 


51 

300 

10 m 

25 



A333c 

135 

MZT2999 

20 

56 

10 

45m 

16 


150J 

Y220AC 

34 

CTZC52C0 

1 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 

136y 

SZ16-56-20-1 









35 

TZC52C 

1 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Alev 



20 

56 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

36 

CTZC52E0 

3 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 

137y 

SZ16-56-20-25 









37 

TZC52E 

3 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 



20 

56 

10 

25m 



175J 

u5d 

38 

CTZC52.A.B.D0 








138 

BZX98C56 

5 

56 

12 

10 m 

60 

12 

150J 

S4af 



5t 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 

139 

BZY93C56 

5 

56 

20 

200 m 

8.0 

55mV 

175J 

DO40 

39 

TZC52AB.D 









140y 

SZ40-56-5-25 











5t 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Alev 



5.0 

56 

25 

25m 



175J 

u5e 

40 

ZC52 

5t 

52 

5.0 

23m 

30 


150A 

Aley 

141 

Z7B56 

5t 

56 

25 

200 m 

8.0 

10 

200J 

S4570 

41 

ZC52B 

5 

52 

5.0 

23m 

30 



Aley 

142 

ZX56 

5 

56 

25 

10 

60 

9.5 

150J 

S441 ! 

42 

ZC52A 

10 

52 

5.0 

23m 

30 



Alev 

143t 

SZ40-56-10-25 









43 

1N2998B 

5 

52 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 



10 

56 

25 

25m 



175J 

u5e 

44 

1N4222B 

5 

52 

10 

50m 

15 


200S 

DOIO 

144y 

SZ40-56-20-25 









45 

MZT2998B 

5.0 

52 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 



20 

56 

25 

25m 



175J 

u5e 

46 

1N2998A 

10 

52 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

145 

1N2832B 

5 

56 

50 

220 m 

6.0 

9.0 

175S " 

C5a 

47 

1N4222A 

10 

52 

10 

50m 

15 


200S 

DOIO 

146 

1N3334B 

5 

56 

50 

220 m 

6.0 


175J 

S4w 

48 

1S290 

10 

52 

10 

60m 

12 

9.0 

150J 


147 

50Z56.A.B 

5t 

56 

50 

220 m 

6.0 

9.0 

175 

C5a 

49 

MZT2998A 

10 

52 

10 

50m 

15 


150J 


148 

MZT3334B 

5.0 

56 

50 

220 m 

6.0 


150J 

Y220AC 

50 

1N2998 

20 

52 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 


149 

1N2832A 

10 

56 

50 

220 m 

6.0 

9.0 

175S 

C5a 

51 

1N4222 

20 

52 

10 

50m 

15 


200S 


150 

1N3334A 

10 

56 

50 

220 m 

6.0 


175J 

S4w 

52 

MZT2998 

20 

52 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

151 

MZT3334A 

10 

56 

50 

220 m 

6.0 


150J 

Y220AC 

53 

1N3333B 

5 

52 

50 

240m 

5.5 


175J 

S4w 

152 

1N2832 

20 

56 

50 

220 m 

6.0 

9.0 

175S 

C5a 

54 

50Z52.A.B 

5t 

52 

50 

240m 

5.5 

9.0 

175 

C5a 

153 

1N3334 

20 

56 

50 

220 m 

6.0 


175J 

S4w 

55 

MZT3333B 

5.0 

52 

50 

240m 

5.5 


150J 


154 

MZT3334 

20 

56 

50 

220 m 

6.0 


150J 

Y220AC 

56 

1N3333A 

10 


50 

240m 

5.5 


175J 

S4w 

155 

Z6A56 

It 

56 

75 

500m 

2.0 

10 

200J 

DO50 

57 

MZT3333A 

10 


50 

240m 

5.5 


150J 

Y220AC 

156 

BZY91C56 

5 

56 

75 

500m 

2.0 

9.0 

175J 

DO50 

58 

1N3333 

20 


50 

240m 

5.5 


175J 

S4w 

157 

Z6B56 

5t 

56 

75 

500m 

2.0 

10 

200J 

DO§0 

59 

MZT3333 

20 


50 

240m 

5.5 


150J 

Mitti7.iT** 

158 

C6C560 

iot 

56 

75 

500m 

2.0 

10 

200J 

D05 

60 

50KZ45A 


52.7 

50 

5.0m 





159 

80TF56.A 

5t 

56 

80 

180m 

25m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

61 

50KZ43 


53.1 

50 

5.0m 




riT*££HH 

160 

ZC756 

5 

56 

100 

25 

35 

9.1 

175J 

S125d0 

62 

50KZ45 


55.6 

50 

5.0m 




i5i*££^Hi 

161 

50KZ48A 


56.1 

50 

5.0m 




D05§ 

63 

10KZ62 

iot 

55.8 

10 

20 m 


.10 



162 

50KZ48 


59.2 

50 

5.0m 




D05S 

64 

CTZC56C0 

1 

56 

5.0 

20 m 

35 t 

9.0 

175A 


163 

1N5122 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 


175A 

A146m 

65 

SESiEsM* 

1 

56 

5.0 

20 m 

35 t 

9.0 

175A 

Aley 

164 

1N5371B 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 


200A 

Alee 

66 

CTZC56E0 

3 

56 

5.0 

20 m 

35 t 

9.0 

175A 

Alev 

165 

BZV40C60 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 



Alee 

67 

TZC56E 

3 

56 

5.0 

20 m 

35 t 

9.0 

175A 

Aley 

166 

DSZ5760 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 

10 

175A 

A60r 

68 

1N4036B 

5 

56 

5.0 

22 m 

30 

9.6 

180A 

S82 

167 

MZ5760 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

69 

1N4976 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 


175A 

A146m 

168 

UDZ576O0 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 


175A 

A356b 

70 

1N5370B 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 


200A 

Alee 

169 

UZ5760 

5 

60 

5.0 

20 m 

40 

10 

175A 

A380a 

71 

BZV40C56 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 



Alee 

170 

1N5371A 

10 

60 

5.0 

20 m 

40 


200 A 

Alee 

72 

BZV48C56 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.0 

175J 

D027 

171 

DSZ5860 

10 

60 

5.0 

20 m 

40 

10 

175A 

A60r 

73 

BZV58C56 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.0 

175J 

Alee 

172 

MZ5860 

10 

60 

5.0 

20 m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

74 

CTZC56,A,B,D0 








173 

UDZ586O0 

10 

60 

5.0 

20 m 

40 


175A 

A356b 



5t 

56 

5.0 

20 m 

35 t 

9.0 

175A 

Alev 

174 

UZ5860 

10 

60 

5.0 

20 m 

40 

10 

175A 

A380a 

75 

DSZ4756 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 


175 

A60ae 

175 

1N5371 

20 

60 

5.0 

20 m 



200A 

Alee 

76 

DSZ5756 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A60r 

176 

MZ5960 

20 

60 

5.0 

20 m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

77 

MZ5756 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A60f 

177 

UZ5960 

20 

60 

5.0 

20 m 

40 

10 

175A 

A380a 

78 

TZC56,A,B,D 









178 

UZ7760L 

5 

60 

5.5 

40m 

35 

9.5 

175 

A380c 



5t 

56 

5.0 

20 m 

35 t 

9.0 

175A 

Aley 

179 

UZ7860L 

10 

60 

5.5 

40m 

35 

9.5 

175 

A380a 

79 

UZ4756 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 


175A 

A380a 

180 

UZ7960L 

20 

60 

5.5 

40m 

35 

9.5 

175 

A380C 

80 

UZ5756 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A380a 

181 

6ALZ60A 

5 

60 

6.0 

20 m 



170J 

A416 

81 

ZC56 

5t 

56 

5.0 

20 m 

35 


150A 

Aley 

182 

UDZ776O0 

5 

60 

6.0 

40m 

35 


175A 

A356c 

82 

ZC56B 

5 

56 

5.0 

20 m 

35 



Alev 

183 

6ALZ60 

10 

60 

6.0 

20 m 



170J 

A416 

83 

1N4036A 

10 

56 

5.0 

22 m 

30 

9.6 

180A 

S82 

184 

UDZ786O0 

10 

60 

6.0 

40m 

35 


175A 

A356c 

84 

1N5370A 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 


200A 

Alee 

185 

6ALZ60B 

20 

60 

6.0 

20 m 



170J 

A416 

85 

DSZ4856 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 


175 

A60ae 

186 

UZ7760 

5 

60 

10 

40 m 

35 

9.5 

175 

S277 

86 

DSZ5856 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A60r 

187 

UZ7860 

10 

60 

10 

40 m 

35 

9.5 

175 

S277 

87 

MZ5856 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A60f 

188 

UZ7960 

20 

60 

10 

40 m 

35 

9.5 

175 

S277 

88 

UZ4856 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 


175 A 

A380a 

189 

10KZ66 

iot 

61.2 

10 

20 m 


.10 


D04S 

89 

UZ5856 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A380a 

190 

CTZC62C0 

1 

62 

5.0 

20 m 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

90 

ZC56A 

10 

56 

5.0 

20 m 

35 



Aley 

191 

TZC62C 

1 

62 

5.0 

20 m 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

91 

D817A 

15 

56 

5.0 

5.0m 

400 t 

18 

100C 

S494 

192 

CTZC62E0 

3 

62 

5.0 

20 m 

42 t 

9.0 

175A 

Alev 

92 

1N4036 

20 

56 

5.0 

22 m 

30 

9.6 

180A 

S82 

193 

TZC62E 

3 

62 

5.0 

20 m 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

93 

1N5370 

20 

56 

5.0 

20 m 



200A 

Alee 

194 

1N4037B 

5 

62 

5.0 

20 m 

50 

9.7 

180A 

S82 

94 

MZ5956 

20 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A60f 

195 

1N4889 

5 

62 

5.0 

20 m 

42 


175A 

A60a 

95 

UZ5956 

20 

56 

5.0 

20 m 

35 

9.5 

175A 

A380a 

196 

1N4977 

5 

62 

5.0 

20 m 

42 


175A 

A146m 

96 

UZ7756L 

5 

56 

5.5 

40m 

30 

9.5 

175 

A380c 

197 

1N5372B 

5 

62 

5.0 

20 m 

42 


200A 

Alee 

97 

UZ7856L 

10 

56 

5.5 

40m 

30 

9.5 

175 

A380a 

198 

BZV40C62 

5 

62 

5.0 

20 m 

42 



Alee 

98 

UZ7956L 

20 

56 

5.5 

40m 

30 

9.5 

175 

A380c 

199 

BZV48C62 

5 

62 

5.0 

20 m 

42 

9.0 

175J 

D027 

99 

6ALZ56A 

5 

56 

6.0 

20 m 



170J 

A416 

200 

BZV58C62 

5 

62 

5.0 

20 m 

42 

9.0 

175J 

Alee 
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D.4J.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 50 v (Cont’d) 


I OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


4J 3J~ 

TYPE TOL. 
NUMBER ± 


DSZ4762 1 

TZC62,A.B,D 

UZ4762 _ 

ZC62 
ZC62B 
1N4037A 
" 1N5372A 
DSZ4862 
UZ4862 
' ZC62A 
1N4037 

1N5372 _ 

' 6ALZ62A 
6ALZ62 
BZW03/D62 
" 6ALZ62B 
Z3A62 
1N137QA 
" 1N1832A 
1N3000B 
1N4224B 
“ 1N4281B 
1 S5062.A 

1S6062A _ 

“ MZT3000B |5 
SZ16-62-5-1 

_15 

SZ16-62-5-25 

5 

Z3B62 _ 

INI370 
INI 832 
1N1832C0 
‘ 1N3000A 
1N4224A 
1N4281A 
' 1S292 
1S5O62C0 

1S6062 _ 

“ C3C620 
MZT3000A 
SZ16-62-10-1 

f _ 

SZ16-62-10-25 

" 1N1370B 
1N3000 

1N4224 _ 

" 1N4281 
MZT3000 
SZ16-62-20-1 

r 

SZ16-62-20-25 

" BZX98C62 
BZY93C62 
SZ40-62-5-25 

[5 

Z7B62 

ZX62 _ 

“ SZ40-62-10-25 

I 

SZ40-62-20-25 

1N2833B 

1N3335B _ 

“ 50T62.A.B 
50Z62.A.B 
MZT3335B 5 
1N2833A 
1N3335A 

MZT3335A_ 

1N2833 
1N3335 
MZT3335 
' Z6A62 
BZY91C62 

Z6B62 _ 

" C6C620 
ZC762 

BZT03C62 _ 
"50KZ51A 
50KZ51 
50KZ54A 
" 50KZ54 
10KZ75 
50KZ58A 
' CTZC68C0 
TZC68C 
CTZC68E0 
‘ TZC68E 
1N4038B 

1N4978 _ 

" 1N5373B 
BZV40C68 

BZV48C68_ 

BZV58C68 

CTZC68AB.D0 

" DSZ4768 [“ 

TZC68,A,B,D 


U 2J TEST 

NOM. PD CUR. 

REF. @ 25®C Izt 

VOLT. MAX 
. (V)_ m _(A)_ 


62 6.0 

62 6.0 

62 6.0 

62 10 

62 10 

62 10 

62 10 

62 10 


62 10 
62 10 


62 10 
62 12 


62 F 25 
62 25 


62 25 

62 50 


62 50 

62 50 


62 50 

62 75 


62 100 
62 600 


63 50 

63.2 50 



MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

1 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) .... 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

CC) 





98 

DSZ4868 

10 

68 

5.0 

20m 

50 


175 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

99 

MZ5868 

10 

68.0 

5. 

20m 

500 

10. 

175J 

42 


175 

A60ae 

100 

UZ4868 

10 

68 

5.0 

20m 

50 


175A 





101 

ZC68A 

10 

68 

5.0 

20m 

44 



42 f 

9.0 

175A 

Aley j 

102 

D817B 

15 

68 

5.0 

5.0m 

400 t 

18 

100C 

42 


175A 

A380a 

103 

1N4038 

20 

68 

5.0 

18m 

75 

9.7 

180A 

42 


150A 

Aley 

104 

1N5373 

20 

68 

5.0 

20m 



200A 

42 



Aley 

105 

6ALZ68A 

5 

68 

6.0 

20m 



170J 

50 

9.7 

180A 

S82 

106 

6ALZ68 

10 

68 

6.0 

20m 



170J 

42 


200A 

Alee 

107v 

BZW03/D68 

10 

68 

6.0 

20m 

44 

13 

175J 

42 


175 

A60ae 

108 

6ALZ68B 

20 

68 

6.0 

20m 



170J 

42 


175A 

A380a 

109 

Z3A68 

It 

68 

10 

50m 

10 

11 

20 OJ 

42 



Aley 

110 

1N1371A 

5 

68 

10 

50m 

14 

100m 

155A 

50 

9.7 

180A 

S82 

111 

1N1422 

5 

68 

10 

20m 

15 





200A 

Alee 

112 

1N1833A 

5 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 



170J 

A416 

113 

INI 902A 

5 

68 

10 

3.0m 

250 

8.0 

200A 



170J 

A416 

114 

1N3001B 

5 

68 

10 

37m 

18 


175C 

42 

13 

175J 

A333e 

115 

1N4225B 

5 

68 

10 

37m 

18 


200S 



170J 

A416 

116 

1N4282B 

5 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175C 

9.0 

11 

200J 

S4570 

117 

1S5068.A 

5t 

68 

10 

50m 

15 

10 

150C 

12 

100m 

155A 

DO40 

118 

1S6068A 

5 

68 

10 

20m 

50 

8.0 

150 

12 

10 

150A 

SI 9a 

119 

MZT3001B 

5.0 

68 

10 

37m 

18 


150J 

17 


175C 

DO40 

120 t 

SZ16-68-5-1 








17 


200S 

DOIO 



5.0 

68 

10 

1.0m 



175J 

17 

9.0 

175C 

SI 34 

121 y 

SZ16-68-5-25 








15 

10 

150C 

D04 



5.0 

68 

10 

25m 



175J 

15 

8.0 

150 

D04 

122 

Z3B68 

5f 

68 

10 

50m 

10 

11 

200J 

17 


150J 

Y220AC 

123 

INI 371 

10 

68 

10 

50m 

14 

100m 

155A 





124 

INI 833 

10 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 



175J 

u5d 

125 

1N1833C0 

10 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 





126 

INI 902 

10 

68 

10 

3.0m 

250 

8.0 

200A 



175J 

u5d 

127 

1N3001A 

10 

68 

10 

37m 

18 


175C 

9.0 

11 

200J 

S4570 

128 

1N4225A 

10 

68 

10 

37m 

18 


200S 

12 

100m 

155A 

DO40 

129 

1N4282A 

10 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175C 

12 

10 

150A 

S19a 

130 

1S293 

10 

68 

10 

40m 

14 

9.1 

150J 

12 

10 

150A 

SI 9a 

131 

1S5O68C0 

10 

68 

10 

50m 

15 

10 

150C 

17 


175C 

DO40 

132 

1S6068 

10 

68 

10 

20m 

50 

8.0 

150 

17 


200S 

DOIO 

133 

C3C680 

lot 

68 

10 

50m 

10 

11 

200J 

17 

9.0 

175C 

S134 

134 

MZT3001A 

10 

68 

10 

37m 

18 


150J 

13 

8.9 

150J 

S19g 

135y 

SZ16-68-10-1 








15 

10 

150C 

D04 



10 

68 

10 

1.0m 



175J 

25 

8.0 

150 

D04 

136y 

SZ16-68-10-25 








9.0 

11 

200J 

S457 



10 

68 

10 

25m 



175J 

17 


150J 

Y220AC 

137 

1N1371B 

20 

68 

10 

50m 

14 







138 

1N3001 

20 

68 

10 

37m 

18 


175C 



175J 

u5d 

139 

1N4225 

20 

68 

10 

37m 

18 


200S 





140 

1N4282 

20 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175C 



175J 

u5d 

141 

MZT3001 

20 

68 

10 

37m 

18 


150J 

12 



Slle 

142y 

SZ16-68-20-1 








17 


175C 

DO40 


1 

| 20 

68 

10 

1.0m 



175J 

17 


200S 

DOIO 

143t 

SZ16-68-20-25 








17 

9.0 

175C 

S134 



20 

68 

10 

25m 



175J 

17 


150J 

Y220AC 

144 

BZX98C68 

5 

68 

12 

10m 

80 

13 

150J 





145 

BZY93C68 

5 

68 

20 

200m 

10 

65mV 

175J 



175J 

u5d 

146t 

SZ40-68-5-25 













1 

5.0 

68 

25 

25m 



175J 



175J 

u5d 

147 

Z7B68 

_.5±_ 

68 

25 

200m 

10 

11 

200J 

80 

13 

150J 

S4af 

148 

ZX68 

5 

68 

25 

10 

80 

9.5 

150J 

9.0 

60mV 

175J 

DO40 

149y 

SZ40-68-10-25 













i 

1 10 

68 

25 

25m 



175J 



175J 

u5e 

150y 

SZ40-68-20-25 








9.0 

11 

200J 

S4570 



20 

68 

25 

25m 



175J 

80 

9.5 

150J 

S441 

151 

1N2834B 

5 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175S 





152 

1N3336B 

5 

68 

50 

180m 

8.0 


175J 



175J 

u5e 

153 

50T68AB 

5t 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 






154 

50Z68.A.B 

_5i_ 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175 



175J 

u5e 

155 

MZT3336B 

5.0 

68 

50 

180m 

8.0 


150J 

7.0 

9.0 

175S 

C5a 

156 

1N2834A 

10 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175S 

7.0 


175J 

S4w 

157 

1N3336A 

10 

68 

50 

180m 

8.0 


175J 

7.0 

9.0 


S19e 

158 

MZT3336A 

10 

68 

50 

180m 

8.0 


150J 

7.0 

9.0 

175 

C5a 

159 

1N2834 

20 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175S 

7.0 


150J 

Y220AC 

160 

1N3336 

20 

68 

50 

180m 

8.0 


175J 

7.0 

9.0 

175S 

C5a 

161 

MZT3336 

20 

68 

50 

180m 

8.0 


150J 

7.0 


175J 

S4w 

162 

Z6A68 

It 

68 

75 

500m 

2.4 

11 

200J 

7.0 


150J 

Y220AC 

163 

BZY91C68 

5 

68 

75 

500m 

2.4 

9.0 

175J 

7.0 

9.0 

175S 

C5a 

164 

Z6B68 

5t 

68 

75 

500m 

2.4 

11 

200J 

7.0 


175J 

S4w 

165 

C6C680 

iot 

68 

75 

500m 

2.4 

11 

200J 

7.0 


150J 

Y220AC 

166 

ZC768 

5 

68 

100 

25 

65 

9.2 

175J 

2.2 

11 

200J 

DO50 

167 

BZT03C68 


68 

600 

10m 

25 



2.2 

9.0 

175J 

DO50 

168 

1N5123 

5 

70 

5.0 

20m 

45 


175A 

2.2 

11 

200J 

DO50 

169 

DSZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 

2.2 

11 

200J 

D05 

170 

MZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

45 

9.5 

175A 

45 

9.1 

175J 

S125d0 

171 

UZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 

25 



A333c 

172 

DSZ5870 

10 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 




D05§ 

173 

MZ5870 

10 

70 

5.0 

20m 

45 

9.5 

175A 




D05§ 

174 

UZ5870 

10 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 




D05S 

175 

MZ5970 

20 

70 

5.0 

20m 

45 

9.5 

175A 




D05§ 

176 

UZ5970 

20 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 


.10 


D04§ 

177 

UZ7770L 

5 

70 

5.5 

35m 

40 

9.5 

175 




D055 

178 

UZ7870L 

10 

70 

5.5 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Aley 

179 

UZ7970L 

20 

70 

5.5 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Aley 

180 

UZ7770 

5 

70 

10 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Alev 

181 

UZ7870 

10 

70 

10 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Aley 

182 

UZ7970 

20 

70 

10 

35m 

40 

9.5 

175 

75 

9.7 

180A 

S82 

183 

50KZ60A 


70.2 

50 

5.0m 




44 


175A 

A146m 

184 

50KZ58 


71.6 

50 

5.0m 




44 


200A 

Alee 

185 

10KZ82 

iot 

73.8 

10 

15m 


.10 


44 



Alee 

186 

50KZ60 


74.1 

50 

5.0m 




44 

9.0 

175J 

D027 

187 

50KZ64A 


74.9 

50 

5.0m 





A60ae 

A60as 

A380a 

Aley 

S494 

S82 _ 

Alee 

A416 

A416 

A333e 

A416 

S4570 

DO40 

SI 54 

SI 9a 

S82 

DO40 

DOIO 

SI 34 

D04 

D04 

Y220AC 


u5e 

C5a 

S4w 

S19e 

C5a 

Y220AC 

C5a 

S4w _ 

Y220AC 

C5a 

S4w _ 

Y220AC 

DO50 

DO50 

DOl0 

D05 

S125d0 

A333c 

A146m 

A60r 

A60f 

A380a 

A60r 

A60f 

A380a 

A60f 

A380a 

A380c 

A380a 

A380c 

S277 

S277 

S277 

D05§ 

D05S 

D04§ 

D05§ 

D05S 


75 V 


191 

CTZC75C0 

1 

75 

5.0 

20m 

45 ■ 

9.0 

175A 

Aley 

192 

TZC75C 

1 

75 

5.0 

20m 

45 • 

9.0 

175A 

Aley 

193 

CTZC75E0 

3 

75 

5.0 

20m 

45 '■ 

9.0 

175A 

Alev 

194 

TZC75E 

3 

75 

5.0 

20m 

45 ■■ 

9.0 

175A 

Aley 

195 

1N4039B 

5 

75 

5.0 

17m 

100 

9.8 

180A 

S82 

196 

1N4979 

5 

75 

5.0 

20m 

45 


175A 

A146m 

197 

1N5374B 

5 

75 

5.0 

20m 

45 


200A 

Alee 

198 

BZV40C75 

5 

75 

5.0 

20m 

45 



Alee 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - v z ^ 75 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (31 TOLERANCE A (41 TYPE NUMBER 




48 

49 

50 

1N4226A 

1N4283A 

1S294 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

10 

10 

10 

33m 

33m 

40m 

22 

22 

16 

co co 
^ o 

200S 

175C 

150J 

DOIO 

SI 34 

SI 9a 


148y 

149 

SZ16-82-5-25 

Z3B82 

5.0 

5t 

82 

82 

10 

10 

25m 

50m 

15 

11 

175J 

200J 

u5d 

S4570 

51 

1S5O75C0 

10 

75 

10 

50m 

30 

11 

150C 

D04 


150 

INI 373 

10 

82 

10 

50m 

22 

110 m 

155A 

DO40 

52 

1S6075 

10 

75 

10 

20 m 

50 

9.0 

150 

D04 


151 

INI 835 

10 

82 

10 j 

50m 

22 

11 

150A 

SI 9a 

53 

C3C750 

lOt 

75 

10 

50m 

11 

11 

200J 

S457 


152 

1N1835C0 

10 

82 

10 

50m 

22 

11 

150A 

SI 9a 

54 

MZT3002A 

10 

75 

10 

33m 

22 


150J 

Y220AC 


153 

INI 903 

10 

82 

10 

3.0m 

325 

8.6 

200A 

S82 

55t 

SZ16-75-10-1 










154 

1N3003A 

10 

82 

10 

30m 

25 


175C 

DO40 



10 

75 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


155 

1N4227A 

10 

82 

10 

30m 

25 


200S 

DOIO 

56 t 

SZ16-75-10-25 










156 

1N4284A 

10 

82 

10 

30m 

25 

9.0 

175C 

SI 34 



10 

75 

10 

25m 



175J 

u5d 


157 | 

1S295 

10 

82 

10 

30m 

20 

9.1 

150J 

S19g 

57 

UZ7875 

10 

75 

10 

30m 

45 

9.5 

175 

S277 


158 

1S5O82C0 

10 

82 

10 

50m 

30 

11 

150C 

D04 

58 

1N1372B 

20 

75 

10 

50m 

20 



Slle 


159 

1S6082 

10 

82 

10 

20 m 

60 

9.0 

150 

D04 

59 

1N3002 

20 

75 

10 

33m 

22 


175C 

DO40 


160 

C3C820 

lot 

82 

10 

50m 

15 

11 

200J 

S457 

60 

1N4226 

20 

75 

10 

33m 

22 


200S 

DOIO 


161 

MZT3003A 

10 

82 

10 

30m 

25 


150J 

Y220AC 

61 

1N4283 

20 

75 

10 

33m 

22 

9.0 

175C 

SI 34 


162y 

SZ16-82-10-1 









62 

MZT3002 

20 

75 

10 

33m 

22 


150J 

Y220AC 




10 

82 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

63 t 

SZ16-75-20-1 










163y 

SZ16-82-10-25 











20 

75 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 




10 

82 

10 

25m 



175J 

u5d 

64 ▼ 

SZ16-75-20-25 










164 

1N1373B 

20 

82 

10 

50m 

22 



Slle 



20 

75 

10 

25m 



175J 

u5d 


165 

1N3003 

20 

82 

10 

30m 

25 


175C 

DO40 

65 

UZ7975 

20 

75 

10 

30m 

45 

9.5 

175 

S277 


166 

1N4227 

20 

82 

10 

30m 

25 


200S 

DOIO 

66 

BZX98C75 

5 

75 

12 

10 m 

100 

13 

150J 

S4af 


167 

MZT3003 

20 

82 

10 

30m 

25 


150J 

Y220AC 

67 

BZY93C75 

5 

75 

20 

200 m 

10 

70mV 

175J 

DO40 


168y 

SZ16-82-20-1 









68 t 

SZ40-75-5-25 











T 20 

82 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 



5.0 

75 

25 

25m 



175J 

u5e 


169y 

SZ16-82-20-25 









69 

Z7B75 

5f 

75 

25 

200 m 

11 

11 

200J 

S4570 




20 

82 

10 

25m 



175J 

u5d 

70 

ZX75 

5 

75 

25 

10 

100 

9.5 

150J 

S441 


170 

BZX98C82 

5 

82 

12 

10 m 

100 

13 

150J 

S4af 

71 ▼ 

SZ40-75-10-25 










171 ▼ 

SZ40-82-5-25 











10 

75 

25 

25m 



175J 

u5e 




5.0 

82 

25 

25m 



175J 

u5e 

72 ▼ 

SZ40-75-20-25 










172 

Z7B82 

5t 

82 

25 

100 m 

15 

11 

200J 

S4570 



20 

75 

25 

25m 



175J 

u5e 


173 

ZX82 

5 

82 

25 

10 

100 

9.5 

150J 

S441 

73 

1N2835B 

5 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175S 

C5a 


174y 

SZ40-82-10-25 









74 

1N3337B 

5 

75 

50 

170m 

9.0 


175J 

S4w 




10 

82 

25 

25m 



175J 

u5e 

75 

50T75.A.B 

5t 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 


S19e 


175t 

SZ40-82-20-25 









76 

50Z75.A.B 

5t 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175 

C5a 




20 

82 

25 

25m 



175J 

u5e 

77 

MZT3337B 

5.0 

75 

50 

170m 

9.0 


150J 

Y220AC 


176 

1N2836B§ 

5 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175S 

C5a 

78 

1N2835A 

10 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175S 

C5a 


177 

1N3338B 

5 

82 

50 

150m 

11 


175J 

S4w 

79 

1N3337A 

10 

75 

50 

170m 

9.0 


175J 

S4w 


178 

50T82.A.B 

5t 

82 

50 

150m 

11 

9.0 


S19e 

80 

MZT3337A 

10 

75 

50 

170m 

9.0 


150J 

Y220AC 


179 

50Z82,A,B 

5t 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175 

C5a 

81 

1N2835 

20 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175S 

C5a 


180 

MZT3338B 

5.0 

82 

50 

150m 

11 


150J 

Y220AC 

82 

1N3337 

20 

75 

50 

170m 

9.0 


175J 

S4w 


181 

1N2836A5 

10 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175S 

C5a 

83 

MZT3337 

20 

75 

50 

170m 

9.0 


150J 

Y220AC 


182 

1N3338A 

10 

82 

50 

150m 

11 


175J 

S4w 

84 

Z6A75 

It 

75 

75 

500m 

2.6 

11 

200J 

DO50 


183 

MZT3338A 

10 

82 

50 

150m 

11 


150J 

Y220AC 

85 

BZY91C75 

5 

75 

75 

500m 

2.6 

9.0 

175J 

DO50 


184 

1N2836S 

20 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175S 

C5a 

86 

Z6B75 

5t 

75 

75 

500m 

2.6 

11 

200J 

DO50 


185 

1N3338 

20 

82 

50 

150m 

11 


175J 

S4w 

87 

C6C750 

10 f 

75 

75 

500m 

2.6 

11 

200J 

D05 


186 

MZT3338 

20 

82 

50 

150m 

11 


150J 

Y220AC 

88 

ZC775 

5 

75 

100 

25 

70 

9.2 

175J 

S125d0 


187 

Z6A82 

It 

82 

75 

250m 

6.0 

11 

200J 

DO50 

89 

BZT03C75 


75 

600 

10 m 

30 



A333C 


188 

Z6B82 

5t 

82 

75 

250m 

6.0 

11 

200J 

DO§0 

90 

50KZ64 


79 

50 

5.0m 




D05§ 


189 

C6C820 

10 t 

82 

75 

250m 

6.0 

11 

200J 

D05 

91 

1N5124 

5 

80 

5.0 

15m 

60 


175A 

A146m 


190 

ZC782 

5 

82 

100 

12 

400 

9.2 

175J 

S125d0 

92 

DSZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A60r 


191 

BZT03C82 


82 

600 

10 m 

30 



A333c 

93 

MZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 


192 

50KZ70 


86.5 

50 

5.0m 




D05§ 

94 

UZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A380a 


193 

1N5376B 

5 

87 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 

95 

DSZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A60r 


194 

BZV40C87 

5 

87 

5.0 

15m 

75 



Alee 

96 

MZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 


195 

1N5376A 

10 

87 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 

97 

UZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A380a 


196 

1N5376 

20 

87 

5.0 

15m 



200A 

Alee 

98 

MZ5980 

20 

80 

5.0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 


197 

6ALZ87A 

5 

87 

6.0 

15m 



170J 

A416 

99 

UZ5980 

20 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A380a 


198 

6ALZ87 

10 

87 

6.0 

15m 



170J 

A416 


394 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER ~ v z ^ 75 v (Cont’d) 


4J 3J 

TYPE TOL. 
NUMBER ± 


6ALZ87B 
50KZ75A 
1N5125 
' DSZ5790 
MZ5790 
UZ579Q 
DSZ5890 
MZ5890 
UZ5890 
MZ5990 
UZ5990 
UZ7790L 
' UZ7890L 
UZ7990L 
UZ7790 
10KZ100 
UZ7890 
UZ7990 
CTZC91C0 
TZC91C 
CTZC91E0 
"TZC91E 
1N4041B 

1N4981 _ 

1N5377B 
BZV40C91 
BZV48C91 
‘ BZV58C91 
CTZC91AB.D0 

' DSZ4791 { 

TZC91AB.D 

" UZ4791 
ZC91 

ZC91B _ 

1N4041A 
1N5377A 
DSZ4891 
" MZ5891 
UZ4891 

ZC91A _ 

1N4041 
1N5377 
6ALZ91A 
" 6ALZ91 
BZW03/D91 
6ALZ91B 
" Z3A91 
1N1374A 
1N1836A 
1N3004B 
1N4228B 
1N4285B 
1S5091.A 
1S6091A 
MZT3004B 
“SZ16-91-5-1 

I 

SZ16-91-5-25 

Z3B91 

1N1374 

1N1836 

1N1836C0 

1N3004A 

1N4228A 

1N4285A 

1S296 _ 

1S5O91C0 
1S6091 
C3C910 
' MZT3004A 
SZ16-91-10-1 

_L 

SZ16-91-10-25 

1N1374B 
1N3004 
1N4228 
1N4285 
' MZT3004 
SZ16-91-20-1 

_L 

SZ16-91-20-25 

BZX98C91 1 

' SZ40-91-5-25 

I i 

' 

SZ40-91-10-25 

_L 

SZ40-91-20-25 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

Izt 

IMP. 

Tc 

(A) 

(H) 

MAX 

15m 




MAX. 

TEMP DWG. 
NO. 


5 

90 

5.0 

15m 

75 


5 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

5 

90 

5.0 

15m 

75 

9.5 

5 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

10 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

10 

90 

5.0 

15m 

75 

9.5 

10 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

20 

90 

5.0 

15m 

75 

9.5 

20 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

5 

90 

5.5 

25m 

75 

9.5 

10 

90 

5.5 

25m 

75 

9.5 

20 

90 

5.5 

25m 

75 

9.5 

5 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

10 | 

90 

10 

12 m 


.10 

10 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

20 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

1 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

1 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

3 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

3 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

5 

91 

5.0 

14m 

125 

9.9 

5 

91 

5.0 

15m 

75 


5 

91 

5.0 

15m 

75 


5 

91 

5.0 

15m 

75 


5 

91 

5.0 

15m 

75 

9.0 

5 

91 

5.0 

15m 

75 

9.0 

5t 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

5 

91 

5.0 

15m 

90 


5t 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

5 

91 

5.0 

15m 

90 


5t 

91 

5.0 

15m 

75 


5 

91 

5.0 

15m 

75 


10 

91 

5.0 

14m 

125 

9.9 

10 

91 

5.0 

15m 

75 


10 

91 

5.0 

15m 

90 


10 

91.0 

5. 

15m 

760 

10 . 

10 

91 

5.0 

15m 

90 


10 

91 

5.0 

15m 

75 


20 

91 

5.0 

14m 

125 

9.9 

20 

91 

5.0 

15m 



5 

91 

6.0 

15m 



10 

91 

6.0 

15m 



10 

91 

6.0 

15m 

75 

13 

20 

91 

6.0 

15m 



It 

91 

10 

50m 

20 

11 

5 

91 

10 

50m 

35 

120 m 

5 

91 

10 

50m 

35 

11 

5 

91 

10 

28m 

35 


5 

91 

10 

28m 

35 


5 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

5t 

91 

10 

50m 

40 

12 

5 

91 

10 

20 m 

60 

10 

5.0 

91 

10 

28m 

35 


j.O 

91 

10 

1 .0m 



5.0 

91 

10 

25m 



5t 

91 

10 

50m 

20 

11 

10 

91 

10 

50m 

35 

120 m 

10 

91 

10 

50m 

35 

11 

10 

91 

10 

50m 

35 

11 

10 

91 

10 

28m 

35 


10 

91 

10 

28m 

35 


10 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

10 

91 

10 

30m 

20 

9.3 

10 

91 

10 

50m 

40 

12 

10 

91 

10 

20 m 

60 

10 

JI0i_ 

91 

10 

50m 

20 

11 


J 3J 

TYPE TOL. 
NUMBER ± 


BZT03C91 
50KZ78A 
50KZ75 
' 50KZ78 
10KZ110 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

2] TEST MAX. ITEMP. I MAX. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

@ 25°C Izt IMP. Tc NO. 

MAX MAX 

jw)_ (M _ m _ra_ 


85 

1N2837B 

5 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 



86 

1N3339B 

5 

91 

50 

140m 

15 


175J 

S4w 


188 

87 

50T91AB 

5t 

91 

50 

140m 

15 

9.0 


S19e 


189 

88 

50Z91.A.B 

5t 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175 

C5a 


190? 

89 

MZT3339B 

5.0 

91 

50 

140m 

15 


150J 

Y220AC 



90 

1N2837A 

10 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 


191 

91 

1N3339A 

10 

91 

50 

140m 

15 


175J 

S4w 


192 

92 

MZT3339A 

10 

91 

50 

140m 

15 


150J 

Y220AC 


193t 

93 

1N2837 

20 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 



94 

1N3339 

20 

91 

50 

140m 

15 


175J 

S4w 


194t 

95 

MZT3339 

20 

91 

50 

140m 

15 


150J 

Y220AC 



96 

Z6A91 

It 

91 

75 

250m 

8.0 

11 

200J 

DO50 


195 

97 

Z6B91 

5t 

91 

75 

250m 

8.0 

11 

200J 

DO50 


196 

98 

C6C910 

iot 

91 

75 

250m 

8.0 

11 

200J 

D05 


197 

99 

ZC791 

5 

91 

100 

12 

600 

9.3 

175J 

S125d0 


198 


105 I50KZ85A | 

V z > 100 V 

109 CTZC1OOC0 1 

110 TZC100C 1 

111 CTZC1OOE0 _ 3 _ 

112 TZC100E 3 

113 1N4042B 5 

114 1N4982 _5 

115 1N5378B 5 

116 BZV40C100 5 

117 BZV48C100 5 

118 BZV58C100 5 

119 CTZC1OOAB.D0 
_ 5^ 

120 DSZ4110 5 

121 DSZ5110 5 

122 MZ5110 5 

123 TZC100AB.D 


UDZ511O0 
UZ4110 
UZ5110 

ZC100 _ 

ZC100B 
1N4042A 
1N5378A 
DSZ4210 
DSZ5210 
MZ5210 
UDZ521O0 
UZ4210 
UZ5210 
ZC100A 
D817G 
1N4042 
‘ 1N5378 
MZ5310 
UZ5310 
UZ7110L 
UZ7210L 
UZ7310L 
6ALZ100A 
UDZ711O0 
6ALZ100 
" BZW03/D100 
UDZ721O0 
6ALZ100B 
Z3A100 
1N1375A 
1N1423 
1N1904A 
1N2008A 
1N3005B 
' 1N4229B 
1N4286B 
1S5100.A 
" 1 S 6100 A 
MZT3005B 
SZ16-100-5-1 

[ 

SZ16-100-5-25 

UZ7110 
Z3B100 
INI375 
INI904 
1N2008 
1 N2OO8C0 
1N3005A 
1N4229A 
1N4286A 
" 1S297 
1S51OOC0 
1S6100 
" C3C1OO0 
MZT3005A 
SZ16-100-10-1 

r 

SZ16-100-10-25 

" UZ7210 
1N3005 
1N4229 
" 1N4286 
MZT3005 
SZ16-100-20-1 

SZ16-100-20-25 

‘ UZ7310 
BZX98C100 
SZ40-100-5-25 

Z7B100 

ZX100 _ 

SZ40-100-10-25 

I 

SZ40-100-20-25 

1N2838B 
1N3340B 
50T100AB 
50Z100.A.B 


1 

100 

5.0 

12 m 

90 t 

9.0 

1 

100 

5.0 

12 m 

90 t 

9.0 

3 

100 

5.0 

12 m 

90 t 

9.0 

3 

100 

5.0 

12 m 

90 t 

9.0 

5 

100 

5.0 

13m 

150 

10 

5 

100 

5.0 

12 m 

90 


5 

100 

5.0 

12 m 

90 


5 

100 

5.0 

12 m 

90 


5 

100 

5.0 

12 m 

90 

9.0 

5 

100 

5.0 

12 m 

90 

9.0 

5t 

100 

5.0 

12 m 

90 t 

9.0 

5 

100 

5.0 

12 m 

100 


5 

100 

5.0 

10 m 

100 

10 

5 

100 

5.0 

10 m 

90 

10 

5t 

100 

5.0 

12 m 

90 t 

9.0 

5 

100 

5.0 

10 m 

100 


5 

100 

5.0 

12 m 

100 


5 

100 

5.0 

10 m 

100 

10 

5t 

100 

5.0 

12 m 

90 


5 

100 

5.0 

12 m 

90 


10 

100 

5.0 

13m 

150 

10 

10 

100 

5.0 

12 m 

90 


10 

100 

5.0 

12 m 

100 


10 

100 

5.0 

10 m 

100 

10 

10 

100 

5.0 

10 m 

90 

10 

10 

100 

5.0 

10 m 

100 


10 

100 

5.0 

12 m 

100 


10 

100 

5.0 

10 m 

100 

10 

10 

100 

5.0 

12 m 

90 


15 

100 

5.0 

5.0m 

800 t 

18 

20 

100 

5.0 

13m 

150 

10 

20 

100 

5.0 

12 m 



20 

100 

5.0 

10 m 

90 

10 

20 

100 

5.0 

10 m 

100 

10 

5 

100 

5.5 

20 m 

90 

10 

10 

100 

5.5 

20 m 

90 

10 

20 

100 

5.5 

20 m 

90 

10 

5 

100 

6.0 

12 m 



5 

100 

6.0 

20 m 

90 


10 

100 

6.0 

12 m 



10 

100 

6.0 

12 m 

90 

13 

10 

100 

6.0 

20 m 

90 


20 

100 

6.0 

12 m 




It 

100 

10 

50m 

20 

11 

5 

100 

10 

50m 

40 

120 m 

5 

100 

10 

20 m 

30 t 

9.0 

5 

Too 

10 

3.0m 

400 

9.3 

5 

100 

10 

50m 

40 

12 

5 

100 

10 

25m 

40 


5 

100 

10 

25m 

40 


5 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

5+ 

100 

10 

50m 

40 

12 

5 

100 

10 

20 m 

60 

10 

5.0 

100 

10 

25m 

40 


m 

100 

10 

1 .0m 



5.0 

100 

10 

25m 



5 

100 

10 

20 m 

90 

1.0 

5t 

100 

10 

50m 

20 

11 

10 

100 

10 

50m 

40 

120 m 

10 

100 

10 

3.0m 

400 

9.3 

10 

100 

10 

50m 

40 


10 

100 

10 

50m 

40 

12 

10 

100 

10 

25m 

40 


10 

100 

10 

25m 

40 


10 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

10 

100 

10 

30m 

30 

9.0 

10 

100 

10 

50m 

40 

12 

10 

100 

10 

20 m 

60 

10 

lot 

100 

10 

50m 

20 

11 

10 

100 

10 

25m 

40 


I io 

100 

10 

1 .0m 



10 

100 

10 

25m 



10 

100 

10 

20 m 

90 

10 

20 

100 

10 

25m 

40 


20 

100 

10 

25m 

40 


20 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

20 

100 

10 

25m 

40 


1 20 

100 

10 

1 .0m 



20 

100 

10 

25m 



20 

100 

10 

20 m 

90 

10 

5 

100 

12 

5.0m 

200 

13 

5.0 

100 

25 

25m 



5t 

100 

25 

100 m 

20 

11 

5 

100 

25 

5.0 

200 

9.5 

10 

100 

25 

25m 



20 

100 

25 

25m 



5 

100 

50 

120 m 

20 

9.0 

5 

100 

50 

120 m 

20 


5t 

100 

50 

120 m 

20 

9.0 

5t 

100 

50 

120 m 

20 

9.0 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - Vz ^ mo v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

D— 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25 8 C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

im\m 

■ 

n 

i 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

HI 

TOL. 

± 

a— 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

JW)_ 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C), 

DWG. 

NO. 

1 

MZT3340B 

5.0 

100 

50 

120 m 




Y220AC 

\ti*m 



mu 


23m 

55 


150J 

Y220AC 

2 

1N2838A 

10 

100 

50 

120 m 



iKKfl 

C5a 




■NM 







3 

1N3340A 

10 

100 

50 

120 m 



iUiU 

S4w 

IkKMI 

MV 



ril 

1 .0m 



175J 

u5d 

4 

MZT3340A 

10 

100 

50 

120 m 



150J 


105t 

EEBaiMfrM 









5 

1N2838 

20 

100 

50 

120 m 



175S 

Wmml 






25m 



175J 

u5d 

6 

1N3340 

20 

100 

50 

120 m 



175J 


106 

BZX98C110 




5.0m 

250 

13 

150J 

S4af 

7 

MZT3340 

20 

100 

50 

120 m 



150J 

Y220AC 

107t 

SZ40-110-5-25 









8 

Z6A100 

If 

100 

75 

250m 


mm 

200J 

DO50 






25m 



175J 

u5e 

9 ! 

Z6B100 

5f 

100 

75 

250m 


KM 

200J 

DO50 

108 

Z7B110 

Kl 



100 m 

25 

11 

200J 

S4570 

10 

C6C1OO0 

10 f 

100 

75 

250m 

10 

KH 

zmw 

D05 

109 

ZX110 

H 


25 

5.0 

250 

10 

150J 

S441 

11 

ZC799 

5 

100 

100 

12 

900 

MWk». 



110 v 

SZ40-110-10-25 

■ 








12 

ZGP10-100 

20 

100 

500 

5.0m 

500 


EnS 

D041 1 



KM 


25 

25m 



175J 

u5e 

13 

BZT03C100 


100 

600 

5.0m 



■M 


111 ▼ 

SZ40-110-20-25 

KM 








14 

50KZ85 


104 

50 

5.0m 


m 

MK 

•IS* 






25m 



175J 

u5e 

15 

CTZC1O5C0 

1 

105 

5.0 

12 m 


w^m 


imm 

112 

1N2840B 

mm 



110 m 

30 

9.5 

175S 

C5a 

16 

TZC105C 

1 

105 

5.0 

12 m 

100 t 



rxgm 


1N3342B 

■SI 



110 m 

30 


175J 

S4w 

17 

CTZC1O5E0 

3 

105 

5.0 

12 m 

100 t 






HI 



110 m 

30 

9.5 


S19e 

18 

TZC105E 

3 

105 

5.0 

12 m 

100 t 

c.tim 


■lEvli 



HI 



110 m 

30 

9.5 

175 

C5a 

19 

CTZC1O5,A,B.D0 








116 

MZT3342B 


110 

50 

110 m 

30 


150J 

Y220AC 



5t 

105 

5.0 

12 m 



175A 

Aley 

117 

1N2840A 

■n 

110 

50 

110 m 

30 

9.5 

175S 

C5a 

20 

TZC105.A.B.D 









118 

1N3342A 

KM 

110 

50 

110 m 

30 


175J 

S4w 



5f 

105 

5.0 

12 m 

100 t 

9.5 

175A 

Aley 

119 

MZT3342A 

KM 



110 m 

30 


150J 

Y220AC 

21 

ZC105 

5f 

105 

5.0 

12 m 

100 


150A 

Aley 

120 

1N2840 

EM 



110 m 

30 

9.5 

175S 

C5a 

22 

ZC105B 

5 

105 

5.0 

12 m 

100 



Alev 

121 

1N3342 

BK 



110 m 

30 


175J 

S4w 

23 

ZC105A 

10 

105 

5.0 

12 m 

100 



Aley 

122 

MZT3342 

EH 



110 m 

30 


150J 

Y220AC 

24 

1N3006B 

5 

105 

10 

25m 

45 

9.5 

175S 

D04 

123 

i { 1 

fits 



250m 

12 

11 

200J 

DO50 

25 

1N4230B 

5 

105 

10 

25m 

45 


200S 

DO10 

124 


hI 



250m 

12 

11 

200J 

DO50 

26 

MZT3006B 

5.0 

105 

10 

25m 



150J 

Y220AC 

125 

C6C11O0 

lot 

110 

75 

250m 

12 

11 

200J 

D05 

27 

1N3006A 

10 

105 

10 

25m 

EM 


175S 

D04 

126 

BZV16C110 

5.0 

110 

80 

4.5m 

4.0k 

9.5 

175J 

D013 

28 

1N4230A 

10 

105 

10 

25m 

EnMI 


200S 

DO10 

127 

ZGP10-110 

20 

110 

500 • 

5.0m 

600 


175 

D041 

29 

1S298 

10 

105 

10 

30m 

wmmm 


150J 

S19g 

128 

BZT03C110 


110 

600 

5.0m 

80 



A333c 

30 

MZT3006A 

10 

105 

10 

25m 

BHt 


150J 

Y220AC 

129 



111 

50 

5.0m 




D05§ 

31 

1N3006 

20 

105 

10 

25m 



175S 

D04 

130 

10KZ130 

iot 

117 

10 

10 m 


.10 


D04(j 

32 

1N4230 

20 

105 

10 

25m 



200S 

DO10 

131 

50KZ100A 




5.0m 




D05§ 

33 

MZT3006 

20 

105 

10 

25m 



150J 

Y220AC 

132 

CTZC12OC0 

MM 



10 

170 t 

9.5 

175 A 

Aley 

34 

50KZ90A 


105 

50 

5.0m 




D05S 

133 

TZC120C 




10 

170 + 

9.5 

175A 

Alev 

35 

1N2839B 

5 

105 

50 

120 m 




^■1 

134 

CTZC12OE0 

3 

■HMI 


10 

170 t 

9.5 

175A 

Aley 

36 

1N3341B 

5 

105 

50 

120 m 


■mi 



135 

TZC120E 

3 

■T" gfj 


10 

170 t 

9.5 

175A 

Aley 

37 

50Z105.A.B 

5f 

105 

50 

120 m 





136 

1N4984 

5 

IM 


10 m 

170 


175A 

A146m 

38 

MZT3341B 

5.0 

105 

50 

120 m 

25 


150J 

Y220AC 

137 

1N5380B 

5 

MKjm 


10 m 

170 


200A 

Alee 

39 

1N2839A 

10 

105 

50 

120 m 

25 

9.5 

175S 

C5a 

138 

BZV40C120 

5 

m 


10 m 

170 



Alee 

40 

1N3341A 

10 

105 

50 

120 m 

25 


175J 

S4w 

139 

BZV48C120 

5 

m 


10 m 

170 

9.5 

175J 

D027 

41 

MZT3341A 

10 

105 

50 

120 m 




Y220AC 

140 

BZV58C120 

5 


5.0 

10 m 

170 

9.5 

175J 

Alee 

42 

1N2839 

20 

105 

50 

120 m 




C5a 

141 

CTZC12O,A,B,D0 








43 

1N3341 

20 

105 

50 

120 m 




S4w 



5t 


5.0 

10 

170 t 

9.5 

175A 

Alev 

44 

MZT3341 

20 

105 

50 

120 m 




Y220AC 


1 J, E 

u 


5.0 

10 m 

170 

10 

175A 

A60f 

45 

10KZ120 

10 f 

108 

10 

10 m 




D04§ 


1 ntiK{ifJ|:1il 

MM 








46 

CTZC11OC0 

1 

110 

5.0 

12 m 




Alev 


H 

El 


5.0 

10 

170 t 

9.5 

175A 

Alev 

47 

TZC110C 

1 

110 

5.0 

12 m 


« 





5 

120 

5.0 

10 m 

170 


175A 

A380a 

48 

CTZC11OE0 

3 

110 

5.0 

12 m 





145 

wEfflMMR 

5 

120 

5.0 

10 m 

170 

10 

175A 

A380a 

49 

TZC11CE 

3 

110 

5.0 

12 m 


qeM 


KEHI 



5t 

120 

5.0 

10 m 

170 


150A 

Alev 

50 

1N4983 

5 

110 

5.0 

12 m 

125 


175A 

A146m 

147 


mm 



10 m 

170 



Aley 

51 

1N5379B 

5 

110 

5.0 

12 m 

125 


200A 

Alee 

148 


EM 



10 m 

170 


200A 

Alee 

52 

BZV40C110 

5 

110 

5.0 

12 m 

125 



Alee 

149 


EM 



10 m 

170 

10 

175A 

A60f 

53 

BZV48C110 

5 

110 

5.0 

12 m 


9.5 

175J 

D027 

150 

{ItekikWKMM 


heim 

sum 

10 m 

170 


175A 

A380a 

54 

BZV58C110 

5 

110 

5.0 

12 m 


9.5 

175J 

Alee 

151 



mf M 


10 m 

170 

10 

175A 

A380a 

55 

CTZC110AB.D 

0 








152 

l. 


MM 

bqM 

10 m 

170 



Alev 



5t 

110 

5.0 

12 m 


9.5 

175A 

Aley 

153 

KS620A 


120 

5.0 

50m 

150 t 

20 

100 C 

S494 

56 

MZ5111 

5 

110 

5.0 

10 m 


10 

175A 

A60f 

154 

1N5380 


120 

5.0 

10 m 



200A 

Alee 

57 

TZC110.A.B.D 









155 

MZ5312 


120 

5.0 

10 m 

170 

10 

175A 

A60f 



5t 

110 

5.0 

12 m 




Aley 

156 

UZ5312 

20 



10 m 

170 

10 

175A 

A380a 

58 

UZ4111 

5 

110 

5.0 

12 m 




A380a 

157 

6ALZ120A 

5 



10 m 



170J 

A416 

59 

UZ5111 

5 

110 

5.0 

10 m 



usM 

A380a 

158 

6ALZ120 

10 


PiiMH 

10 m 



170J 

A416 

60 

ZC110 

5t 

110 

5.0 

12 m 



150A 

Aley 

159t 


10 


m 

10 m 

170 

13 

175J 

A333e 

61 

1N5379A 

10 

110 

5.0 

12 m 



200A 

Alee 

160 

6ALZ120B 

20 



10 m 



170J 

A416 

62 

MZ5211 

10 

110 

5.0 

10 m 



175A 

A60f 

161 

Z3A120 

It 


KH 

50m 

25 

11 

200J 

S4570 

63 

UZ4211 

10 

110 

5.0 

12 m 

125 


175A 

A380a 

162 

1N1810A 

5 



50m 

56 


175A 

S110 

64 

UZ5211 

10 

110 

5.0 

10 m 

125 

10 

175A 

A380a 

163 

1N2010A 

5 



50m 

56 

12 

150A 

S19a0 

65 

ZC110A 

10 

110 

5.0 

12 m 

125 



Alev 

164 

1N3008B 

5 



20 m 

75 


175C 

DO40 

66 

ZC110B 

10 

110 

5.0 

12 m 

125 


Ml 

Aley 

165 

1N4232B 

5 



20 m 

75 


200S 

DO10 

67 

1N5379 

20 

110 

5.0 

12 m 




Alee 

166 

1N4288B 

5 



20 m 

75 

9.5 

175C 

SI 34 

68 

MZ5311 

20 

110 

5.0 

10 m 

125 

10 

nEfM 

A60f 

167 

1S5120.A 

5t 

K^K 


50m 

50 

12 

150C 

D04 

69 

UZ5311 

20 

110 

5.0 

10 m 


10 


A380a 

168 

1S6120A 

5 



20 m 

80 

10 

150 

D04 

70 

6ALZ110A 

5 

110 

6.0 

12 m 




A416 

169 

MZT3008B 

5.0 



20 m 

75 


150J 

Y220AC 

71 

6ALZ110 

10 

110 

6.0 

12 m 




A416 

170t 

SZ16-120-5-1 









72 t 

BZW03/D110 

10 

110 

6.0 

12 m 

125 

13 


A333e 






1 .0m 



175J 

u5d 

73 

6ALZ110B 

20 

110 

6.0 

12 m 



V 1 

A416 



mm 








74 

Z3A110 

It 

110 

10 

50m 

25 

11 


S4570 



pm 



25m 



175J 

u5d 

75 

1N1809A 

5 

110 

10 

50m 

47 





Z3B120 




50m 

25 

11 

200J 

S4570 

76 

1N2009A 

5 

110 

10 

50m 

47 

12 


S19a0 


1N1810 




50m 

56 


175A 

S110 

77 

1N3007B 

5 

110 

10 

23m 

55 


E51 

DO40 


1 N2010 




50m 

56 


150A 

S19a0 

78 

1N4231B 

5 

110 

10 

23m 

55 


200S 

DO10 


1 N2O1OC0 




50m 

56 

12 

150A 

SI 9a 

79 

1N4287B 

5 

110 

10 

23m 

55 


175C 

SI 34 


1N3008A 




20 m 

75 


175C 

DO40 

80 

1S5110.A 

5t 

110 

10 

50m 

40 

■eM 

IMilH 

D04 


1N4232A 




20 m 

75 


200S 

DO10 

81 

1S6110A 

5 

110 

10 

20 m 



ll-i'lltt 

|i>> 

178 

1N4288A 

10 

hem 


20 m 

75 

9.5 

175C 

SI 34 

82 

MZT3007B 

5.0 

110 

10 

23m 



150J 

Y220AC 

179 

1S300 

10 



30m 

50 

9.2 

150J 

S19g 

83 ▼ 

SZ16-110-5-1 









180 

1S512OC0 

10 



50m 

50 

12 

150C 

D04 



IfTo 

110 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

\mm 

1S6120 

MM 

mu 


20 m 

80 

10 

150 

D04 

84 t 

SZ16-110-5-25 










C3C12O0 

KE9 

mrm 


50m 

25 

11 

200J 

S457 



5.0 

110 

10 

25m 



175J 

u5d 

IR£M 


KM 

■EM 

■Mi 

20 m 

75 


150J 

Y220AC 

85 

Z3B110 

5t 

110 

10 

50m 





184v 


KM 








86 

INI809 

10 

110 

10 

50m 


■ 


t r ’ 



KM 

KF *0 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

87 

1N2009 

10 

110 

10 

50m 



IE.EI 


185v 


Hi 







88 

1N2OO9C0 

10 

110 

10 

50m 



150A 

SI 9a 

IMM 



120 

10 

25m 



175J 

u5d 

89 

1N3007A 

10 

110 

10 

23m 



175C 

DO40 


1N1810B 


120 

10 

50m 

56 



Slle 

90 

1N4231A 

10 

110 

10 

23m 



200S 

DO10 

\mm 

1N3008 


120 

10 

20 m 

75 


175C 

DO40 

91 

1N4287A 

10 

110 

10 

23m 

55 

9.5 

Kt^il 


TT88 

1N4232 


120 

10 

20 m 

75 


200S 

DO10 

92 

1S299 

10 

110 

10 

30m 

40 

9.1 

|BlI 


189 

1N4288 


120 

10 

20 m 

75 

9.5 

175C 

SI 34 

93 

1S511OC0 

10 

110 

10 

50m 

40 

12 


rrsnn 


MZT3008 


120 

10 

20 m 

75 


150J 

Y220AC 

94 

1S6110 

10 

110 

10 

20 m 



EU 

jiMIH 

191 ▼ 

SZ16-120-20-1 

■i 

■KM 







95 

C3C11O0 

iot 

110 

10 

50m 

IS-i 


mm 







1 .0m 



175J 

u5d 

96 

MZT3007A 

10 

110 

10 

23m 



mm 

LrriiUtl 

192 t 

SZ16-120-20-2* 

m 

■hm 







97 ▼ 

SZ16-110-10-1 












■EM 


25m 



175J 

u5d 



1 io 

110 

10 

1 .0m 





193 


mm 


■Em 

5.0m 

250 

13 

150J 

S4af 

98 t 

SZ16-110-10-2* 

j 








194v 


Mm 

■HM 

■Ml 








10 

110 

10 

25m 

mm 


175J 

u5d 

IHI 




Bp« 

25m 



175J 

u5e 

99 

1N1809B 

20 

110 

10 

50m 

Bp 



Slle 

195 

Z7B120 

mm 


ii-. 

100 m 

25 

11 

200J 

S4570 

100 

1N3007 

20 

110 

10 

23m 



175C 

DO40 

196 

ZX120 

m 



5.0 

250 

10 

150J 

S441 

101 

1N4231 

20 

110 

10 

23m 

nUH 


IsIaTiKl 

DO10 

197v 


mm 








102 

1N4287 

20 

110 

10 

23m 

■&M 

HH 

maa 

SI 34 

IBM 


IBM 






175J 

u5e 
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D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


1U. 

VUL 1 P 

LUL niCUULM 

iun UML 

JLo, 


wen " 

V Z ^ 

iuu v (oum uj 


PD MAX 

(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



2 


IT 

1J 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 




n 

3| 

T] 

iJ 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

® 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 


No. 

NUMBER 

+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 







VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


It 

5240-120-20-25 










99 

Z6A130 

It 

130 

75 

250m 

20 

11 

200J 

DU50 



20 

120 

25 

25m 



175J 

u5e 


100 

Z6B130 

5t 

130 

75 

250m 

20 

11 

200J 

DO50 

2 

1N2841B 

5 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175S 

C5a 


101 

C6C13O0 

iot 

130 

75 

250m 

20 

11 

20 OJ 

D05 

3 

1N3343B 

5 

120 

50 

100m 

40 


175J 

S4w 


102 

BZV16C130 

5.0 

130 

80 

3.8m 

5.0k 

9.5 

175J 

D013 

4 

50T120.A.B 

5f 

120 

50 

100m 

40 

9.5 


S19e. 


103 

ZGP10-130 

20 

130 

500 

5.0m 

800 


175 

D041 

5 

50Z120.A.B 

5t 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175 

C5a 


104 

BZT03C130 


130 

600 

5.0m 

110 



A333C 

6 

MZT3343B 

5.0 

120 

50 

100m 

40 


150J 

Y220AC 


105 

10KZ150 

iot 

135 

10 

8.0m 


.10 


D04§ 

7 

1N2841A 

10 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175S 

C5a 


106 

50KZ110 


135 

50 

5.0m 




D05§ 

8 

1N3343A 

10 

120 

50 

100m 

40 


175J 

S4w 


107 

CTZC14OC0 

1 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Alev 

9 

MZT3343A 

10 

120 

50 

100m 

40 


150J 

Y220AC 


108 

TZC140C 

1 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

10 

1N2841 

20 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175S 

C5a 


109 

CTZC14OE0 

3 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

11 

1N3343 

20 

120 

50 

100m 

40 


175J 

S4w 


110 

TZC140E 

3 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Alev 

12 

MZT3343 

20 

120 

50 

100m 

40 


150J 

Y220AC 


111 

1N5126 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 


175A 

A146m 

13 

Z6A120 

It 

120 

75 

250m 

15 

11 

200J 

DO50 


112 

1N5382B 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 


200A 

Alee 

14 

Z6B120 

5t 

120 

75 

250m 

15 

11 

200J 

DO50 


113 

BZV40C140 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 



Alee 

15 

C6C12O0 

10| 

120 

75 

250m 

15 

11 

200J 

D05 


114 

CTZC14O,A.B,D0 








16 

BZV16C120 

5.0 

120 

80 

4.0m 

4.5k 

9.5 

175J 

D013 




5t 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

17 

ZGP10-120 

20 

120 

500 

5.0m 

700 


175 

D041 


115 

MZ5114 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

18 

BZT03C120 


120 

600 

5.0m 

80 



A333c 


116 

TZC140AB.D 









19 

50KZ100 


123 

50 

5.0m 




D05§ 




5t 

140 

5.0 

8.0m 

230 | 

9.5 

175A 

Aley 

20 

50KZ110A 


128 

50 

5.0m 




D05§ 


117 

UZ5114 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 

175A 

A380a 

21 

CTZC13OC0 

1 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


118 

ZC140 

5t 

140 

5.0 

8.0m 

230 


150A 

Aley 

22 

TZC130C 

1 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


119 

ZC140B 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 



Aley 

23 

CTZC13OE0 

3 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Alev 


120 

1N5382A 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 


200A 

Alee 

24 

TZC130E 

3 

130 

5.0 

10m 

190 f 

9.5 

175A 

Aley 


121 

MZ5214 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

25 

1N4985 

5 

130 

5.0 

10m 

190 


175A 

A146m 


122 

UZ5214 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 

175A 

A380a 

26 

1N5381B 

5 

130 

5.0 

10m 

190 


200A 

Alee 


123 

ZC140A 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 



Alev 

27 

BZV40C130 

5 

130 

5.0 

10m 

190 



Alee 


124 

1N5382 

20 

140 

5.0 

8.0m 



200A 

Alee 

28 

BZV48C130 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

9.5 

175J 

D027 


125 

MZ5314 

20 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

29 

BZV58C130 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

9.5 

175J 

Alee 


126 

UZ5314 

20 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 

175A 

A380a 

30 

CTZC13O,A,B,D0 









127 

6ALZ140A 

5 

140 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 



5t 

130 

5.0 

10 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


128 

6ALZ140 

10 

140 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

31 

MZ5113 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 


129 

6ALZ140B 

20 

140 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

32 

TZC130,A,B,D 










130 

1N3010B 

5 

140 

10 

18m 

125 

9.5 

175S 

D04 



5t 

130 

5.0 

10 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


131 

1N4234B 

5 

140 

10 

18m 

125 


200S 

DOIO 

33 

UZ4113 

5 

130 

5.0 

10m 

190 


175A 

A380a 


132 

MZT3010B 

5.0 

140 

10 

18m 

125 


150J 

Y220AC 

34 

UZ5113 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A380a 


1337 

SZ16-140-5-1 









35 

ZC130 

5t 

130 

5.0 

10m 

190 


150A 

Aley 



|5.0 

140 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

36 

ZC130B 

5 

130 

5.0 

10m 

190 



Alev 


1347 

SZ16-140-5-25 









37 

1N5381A 

10 

130 

5.0 

10m 

190 


200A 

Alee 




5.0 

140 

10 

25m 



175J 

u5d 

38 

MZ5213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 


135 

1N3010A 

10 

140 

10 

18m 

125 

9.5 

175S 

D04 

39 

UZ4213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 


175A 

A380a 


136 

1N4234A 

10 

140 

10 

18m 

125 


200S 

DOIO 

40 

UZ5213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A380a 


137 

1S302 

10 

140 

10 

30m 

70 

9.3 

150J 

Sl9g 

41 

ZC130A 

10 

130 

5.0 

10m 

190 



Aley 


138 

MZT3010A 

10 

140 

10 

18m 

125 


150J 

Y220AC 

42 

KS630A 

15 

130 

5.0 

50m 

180 t 

20 

100C 

S494 


1397 

SZ16-140-10-1 









43 

1N5381 

20 

130 

5.0 

10m 



200A 

Alee 




10 

140 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

44 

MZ5313 

20 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 


1407 

SZ16-140-10-25 









45 

UZ5313 

20 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A380a 




10 

140 

10 

25m 



175J 

u5d 

46 

6ALZ130A 

5 

130 

6.0 

10m 



170J 

A416 


141 

1N3010 

20 

140 

10 

18m 

125 

9.5 

175S 

D04 

47 

6ALZ130 

10 

130 

6.0 

10m 



170J 

A416 


142 

1N4234 

20 

140 

10 

18m 

125 


200S 

DOIO 

48 t 

BZW03/D130 

10 

130 

6.0 

10m 

190 

13 

175J 

A333e 


143 

MZT3010 

20 

140 

10 

18m 

125 


150J 

Y220AC 

49 

6ALZ130B 

20 

130 

6.0 

10m 



170J 

A416 


1447 

SZ 16-140-20-1 









50 

Z3A130 

It 

130 

10 

50m 

30 

11 

200J 

S4570 




20 

140 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

51 

1N1811A 

5 

130 

10 

50 m 

65 


175A 

S110 


1457 

SZ16-140-20-25 








52 

1N2011A 

5 

130 

10 

50m 

65 

12 

150A 

Si9a0 




20 

140 

10 

25m 



T75J 

u5d 

53 

1N3009B 

5 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 


1467 

SZ40-140-5-25 









54 

1N4233B 

5 

130 

10 

19m 

100 


200S 

DO10 




5.0 

140 

25 

25m 



175J 

u5e 

55 

1N4289B 

5 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

SI 34 


1477 

SZ40-140-10-25 









56 

1S5130.A 

5t 

130 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 




10 

140 

25 

25m 



175J 

u5e 

57 

1S6130A 

5 

130 

10 

20m 

80 

10 

150 

D04 


1487 

SZ40-140-20-25 









58 

MZT3009B 

5.0 

130 

10 

19m 

100 


150J 

Y220AC 




20 

140 

25 

25m 



175J 

u5e 

59t 

SZ16-130-5-1 










149 

1N3345B 

5 

140 

50 

90m 

60 


175J 

S4w 



5.0 

130 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


150 

50Z140.A.B 

5t 

140 

50 

90m 

60 

9.5 

175 

C5a 

60 v 

SZ16-130-5-25 










151 

MZT3345B 

5.0 

140 

50 

90m 

60 


150J 

Y220AC 



5.0 

130 

10 

25m 



175J 

u5d 


152 

1N3345A 

10 

140 

50 

90m 

60 


175J 

S4w 

61 

Z3B130 

5t 

130 

10 

50m 

30 

11 

200J 

S4570 


153 

MZT3345A 

10 

140 

50 

90m 

60 


150J 

Y220AC 

62 

1N1811 

10 

130 

10 

50m 

65 


175A 

S110 


154 

1N3345 

20 

140 

50 

90m 

60 


175J 

S4w 

63 

1N2011 

10 

130 

10 

50m 

65 


150A 

S19a0 


155 

MZT3345 

20 

140 

50 

90m 

60 


150J 

Y220AC 

64 

1N2O11C0 

10 

130 

10 

50m 

65 

12 

I50A 

S19a 


156 

ZGP1C-140 

20 

140 

500 

5.0m 

900 


175 

D041 

65 

1N3009A 

10 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 


157 

10KZ160 

iot 

144 

10 

8.0m 


.10 


D04§ 

66 

1N4233A 

10 

130 

10 

19m 

100 


200S 

DO10 


158 

CTZC15OC0 

1 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Aley 

67 

1N4289A 

10 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

S134 


159 

TZC150C 

1 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Alev 

68 

1S301 

10 

130 

10 

30m 

60 

9.2 

150J 

S19g 


160 

CTZC15OE0 

3 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Aley 

69 

1S513OC0 

10 

130 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 


161 

TZC150E 

3 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Aley 

70 1 

1S6130 

10 

130 

10 

20m 

120 

10 

150 

D04 


162 

1N4986 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 


175A 

A146m 

71 

C3C13O0 

lot 

130 

10 1 

50m 

30 

11 

200J 

S457 


163 

1N5383B 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 


200A 

Alee 

72 

MZT3009A 

10 

130 

10 

19m 

100 


150J 

Y220AC 


164 

BZV40C150 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 



Alee 

73t 

SZ16-130-10-1 










165 

BZV48C150 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

9.5 

175J 

D027 



10 

130 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


166 

BZV58C150 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

9.5 

175J 

Alee 

74t 

SZ16-130-10-25 









167 

CTZC15O,A,B,D0 










10 

130 

10 

25m 



175J 

u5d 




5t 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Alev 

75 

1N1811B 

20 

130 

10 

50m 

65 



sue 


168 

MZ5115 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 


A60f 

76 

1N3009 

20 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 


169 

TZC150.A.B.D 









77 

1N4233 

20 

130 

10 

19m 

100 


200S 

DO10 




5t 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Alev 

78 

1N4289 

20 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

S134 


170 

UZ4115 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 


175A 

A380a 

79 

MZT3009 

20 

130 

10 

19m 

100 


150J 

Y220AC 


171 

UZ5115 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A380a 

80t 

SZ16-130-20-1 










172 

ZC150 

5t 

150 

5.0 

8.0m 

330 


150A 

Alev 



20 

130 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


173 

ZC150B 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 



Aley 

817 

SZ16-130-20-25 










174 

1N5383A 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 


200A 

Alee 



20 

130 

10 

25m 



175J 

u5d 


175 

MZ5215 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 


A60f 

82 

BZX98C130 

5 

130 

12 

5.0m 

300 

13 

150J 

S4af 


176 

UZ4215 

10 

150 

5.0 

8.0 

330 


175A 

A380a 

83t 

SZ40-130-5-25 










177 

UZ5215 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A380a 



5.0 

130 

25 

25m 



175J 

u5e 


178 

ZC150A 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 



Alev 

84 

Z7B130 

5t 

130 

25 

100m 

30 

11 

200J 

S4570 


179 

KS650A 

15 

150 

5.0 

25m 

255 t 

20 

100C 

S494 

85 

ZX130 

5 

130 

25 

5.0 

300 

10 

150J 

S441 


180 

1N5383 

20 

150 

5.0 

8.0m 



200A 

Alee 

86 t 

SZ40-130-10-25 










181 

MZ5315 

20 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 


A60f 



10 

130 

25 

25m 



175J 

u5e 


182 

UZ5315 

20 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A380a 

87t 

SZ40-130-20-25 










183 

6ALZ150A 

5 

150 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 



20 

130 

25 

25m 



175J 

u5e 


184 

6ALZ150 

10 

150 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

88 

1N2842B 

5 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175S 

C5a 


1857 

BZW03/D150 

10 

150 

6.0 

8.0m 

330 

13 

175J 

A333e 

89 

1N3344B 

5 

130 

50 

95m 

50 


175J 

S4w 


186 

6ALZ150B 

20 

150 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

90 

50T130.A.B 

5t 

130 

50 

95m 

50 

9.5 


S19e 


187 

Z3A150 

It 

150 

10 

50m 

40 

11 

200J 

S4570 

91 

50Z130.A.B 

5t 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175 

C5a 


188 

INI424 

5 

150 

10 

10m 

105 t 

10 

175C 

SI 54 

92 

MZT3344B 

5.0 

130 

50 

95m 

50 


150J 

Y220AC 


189 

1N1812A 

5 

150 

10 

50m 

82 


175A 

S110 

93 

1N2842A 

10 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175S 

C5a 


190 

1N2012A 

5 

150 

10 

50m 

82 

12 

150A 

S19a0 

94 

1N3344A 

10 

130 

50 

95m 

50 


175J 

S4w 


191 

1N3011B 

5 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 

95 

MZT3344A 

10 

130 

50 

95m 

50 


150J 

Y220AC 


192 

1N4235B 

5 

150 

10 

17m 

175 


200S 

DOIO 

96 

1N2842 

20 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175S 

C5a 


193 

1N4290B 

5 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175C 

SI 34 

97 

1N3344 

20 

130 

50 

95m 

50 


175J 

S4w 


194 

1S5150.A 

5t 

150 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 

98 

MZT3344 

20 

130 

50 

95m 

50 


150J 

Y220AC 


195 

1S6150A 

5 

150 

10 

10m 

180 

10 

150 

D04 


397 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


397 



10. 

VOLT/I 

iGE REC 

iULATOR DIOC 

)ES, 

O 

o. 

l/VER 

- 

V z > 

100 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 

PD MAX (3) TOLERANCE & (41 TYPE NUMBER 



a 

3 1 

1 1 

2J 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 





3T^ 

II 

H 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

IOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± _ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 


No. 

NUMBER 

+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 







VOLT. 

MAX 



MAX 





_I%L 

(V) 

. (W).. 

(A) 

jn) _ 


(°C) 





(%) 

(V) 

m 

(A) 

(n) 


(°C) 


1 

M2T3011B 

5.0 

150 

10 

17m 

175 


150J 

Y220AC 


96 

1N3012 

20 

160 

10 

16m 

200 


175C 

DO40 ' 

2 ▼ 

SZ16-150-5-1 










97 

1N4236 

20 

160 

10 

16m 

200 


200S 

DOIO 


_liLQ 

150 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


98 

1N4291 

20 

160 

10 

16m 

200 

9.5 

175C 

SI 34 

3y 

SZ16-150-5-25 










99 

MZT3012 

20 

160 

10 

16m 

200 


150J 

Y220AC 



5.0 

150 

10 

25m 



175J 

u5d 


100y 

SZ16-160-20-1 









4 

Z3B150 

5f 

150 

10 

50m 

40 

11 

200J 

S4570 




20 

160 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

5 

1N1812 

10 

150 

10 

50m 

82 


175A 

S110 


101 y 

SZ16-160-20-25 








6 

1 N2012 

10 

150 

10 

50m 

82 


150A 

S19a0 




20 

160 

10 

25m 



175J 

u5d 

7 

1N2O12C0 

10 

150 

10 

50m 

82 

12 

150A 

SI 9a 


102 

BZX98C160 

5 

160 

12 

5.0m 

350 

13 

150J 

S4af 

8 

1N3011A 

10 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 


103y 

SZ40-160-5-25 









9 

1N4235A 

10 

150 

10 

17m 

175 


200S 

DOIO 




5.0 

160 

25 

25m 



175J 

u5e 

10 

1N4290A 

10 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175C 

S134 


104 

Z7B160 

5t 

160 

25 

100 m 

50 

11 

200J 

S4570 

11 

1S303 

10 

150 

10 

30m 

80 

9.3 

150J 

S19g 


105 

ZX160 

5 

160 

25 

5.0 

350 

10 

150J 

S441 

12 

1S515OC0 

10 

150 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 


106y 

SZ40-160-10-25 









13 

1S6150 

10 

150 

10 

10 m 

200 

10 

150 

D04 




10 

160 

25 

25m 



175J 

u5e 

14 

C3C15O0 

lot 

150 

10 

50m 

40 

11 

200J 

S457 


107y 

SZ40-160-20-25 








15 

MZT3011A 

10 

150 

10 

17m 

175 


150J 

Y220AC 




20 

160 

25 

25m 



175J 

u5e 

16y 

SZ16-150-10-1 










108 

1N2844B 

5 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175S 

C5a 



10 

150 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


109 

1N3347B 

5 

160 

50 

80m 

80 


175J 

S4w 

17y 

SZ16-150-10-25 










110 

50T160.A.B 

5t 

160 

50 

80m 

80 

9.5 


S19e 



10 

150 

10 

25m 



175J 

u5d 


111 

50Z160.A.B 

5t 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175 

C5a 

18 

1N1812B 

20 

150 

10 

50m 

82 



Slle 


112 

MZT3347B 

5.0 

160 

50 

80m 

80 


150J 

Y220AC 

19 

1N3011 

20 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 


113 

1N2844A 

10 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175S 

C5a 

20 

1N4235 

20 

150 

10 

17m 

175 


200S 

DOIO 


114 

1N3347A 

10 

160 

50 

80m 

80 


175J 

S4w 

21 

1N4290 

20 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175C 

SI 34 


115 

MZT3347A 

10 

160 

50 

80m 

80 


150J 

Y220AC 

22 

MZT3011 

20 

150 

10 

17m 

175 


150J 

Y220AC 


116 

1N2844 

20 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175S 

C5a 

23 y 

SZ16-150-20-1 










117 

1N3347 

20 

160 

50 

80m 

80 


175J 

S4w 



20 

150 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


118 

MZT3347 

20 

160 

50 

80m 

80 


150J 

Y220AC 

24 y 

SZ16-150-20-25 










119 

Z6A160 

It 

160 

75 

250m 

35 

11 

200J 

DO50 



20 

150 

10 

25m 



175J 

u5d 


120 

Z6B160 

5t 

160 

75 

250m 

35 

11 

200J 

DO50 

25 

BZX98C150 

5 

150 

12 

5.0m 

300 

13 

150J 

S4af 


121 

C6C16O0 

iot 

160 

75 

250m 

35 

11 

200J 

D05 

26 y 

SZ40-150-5-25 










122 

BZV16C160 

5.0 

160 

80 

3.2m 

6.5k 

9.5 

175J 

D013 



5.0 

150 

25 

25m 



175J 

u5e 


123 

BZT03C160 


160 

600 

5.0m 

150 



A333c 

27 

Z7B150 

bt 

150 

25 

100 m 

40 

11 

200J 

S4570 


124 

10KZ180 

iot 

162 

10 

5.0m 


.11 


D04§ 

28 

ZX150 

5 

150 

25 

5.0 

300 

10 

150J 

S441 


125 

1N5127 

5 

170 

5.0 

8 .0m 

380 


175A 

A146m 

29 y 

SZ40-150-10-25 









126 

1N5385B 

5 

170 

5.0 

8 .0m 

380 


200A 

Alee 



10 

150 

25 

25m 



175J 

u5e 


127 

BZV40C170 

5 

170 

5.0 

8 .0m 

380 



Alee 

30 y 

SZ40-150-20-25 









128 

MZ5117 

5 

170 

5.0 

8 .0m 

380 

10 


A60f 



20 

150 

25 

25m 



175J 

u5e 


129 

UZ5117 

5 

170 

5.0 

8 .0m 

380 

10 

175A 

A380a 

31 

1N2843B 

5 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175S 

C5a 


130 

1N5385A 

10 

170 

5.0 

8 .0m 

380 


200A 

Alee 

32 

1N3346B 

5 

150 

50 

85m 

75 


175J 

S4w 


131 

MZ5217 

10 

170 

5.0 

8 .0m 

380 

10 


A60f 

33 

50T150.A.B 

5t 

150 

50 

85m 

75 

9.5 


S19e 


132 

UZ5217 

10 

170 

5.0 

8 .0m 

380 

10 

175A 

A380a 

34 

50Z150.A.B 

bt 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175 

C5a 


133 

1N5385 

20 

170 

5.0 

8 .0m 



200A 

Alee 

35 

MZT3346B 

5.0 

150 

50 

85m 

75 


150J 

Y220AC 


134 

MZ5317 

20 

170 

5.0 

8 .0m 

380 

10 


A60f 

36 

1N2843A 

10 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175S 

C5a 


135 

UZ5317 

20 

170 

5.0 

8 .0m 

380 

10 

175A 

A380a 

37 

1N3346A 

10 

150 

50 

85m 

75 


175J 

S4w 


136 

6ALZ170A 

5 

170 

6.0 

8 .0m 



170J 

A416 

38 

MZT3346A 

10 

150 

50 

85m 

75 


150J 

Y220AC 


137 

6ALZ170 

10 

170 

6.0 

8 .0m 



170J 

A416 

39 

1N2843 

20 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175S 

C5a 


138 

6ALZ170B 

20 

170 

6.0 

8 .0m 



170J 

A416 

40 

1N3346 

20 

150 

50 

85m 

75 


175J 

S4w 


139y 

SZ16-170-5-1 









41 

MZT3346 

20 

150 

50 

85m 

75 


150J 

Y220AC 




5.0 

170 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

42 

Z6A150 

n 

150 

75 

250m 

25 

11 

200J 

DO50 


140v 

SZ16-170-5-25 









43 

Z6B150 

bt 

150 

75 

250m 

25 

11 

200J 

DO50 




5.0 

170 

10 

25m 



175J 

u5d 

44 

C6C15O0 

10 t 

150 

75 

250m 

25 

11 

200J 

D05 


141 y 

SZ16-170-10-1 









45 

BZV16C150 

5.0 

150 

80 

3.4m 

6 .0k 

9.5 

175J 

D013 




10 

170 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

46 

ZGP10-150 

20 

150 

500 

5.0m 

1 .0k 


175 

D041 


142y 

SZ16-170-10-25 








47 

BZT03C150 


150 

600 

5.0m 

130 



A333c 




10 

170 

10 

25m 



175J 

u5d 

48 

CTZC16OC0 

1 

160 

5.0 

8 .0m 

350 t 

9.5 

175A 

Alev 


143y 

SZ16-170-20-1 









49 

TZC160C 

1 

160 

5.0 

8 .0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 




20 

170 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

50 

CTZC16OE0 

3 

160 

5.0 

8 .0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 


144y 

SZ16-170-20-25 








51 

TZC160E 

3 

160 

5.0 

8 .0m 

350 t 

9.5 

175A 

Alev 




20 

170 

10 

25m 



175J 

u5d 

52 

1N4987 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 


175A 

A146m 


145y 

SZ40-170-5-25 









53 

1N5384B 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 


200A 

Alee 




5.0 

170 

25 

25m 



175J 

u5e 

54 

BZV40C160 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 



Alee 


146y 

SZ40-170-10-25 








55 

BZV48C160 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

9.5 

175J 

D027 




10 

170 

25 

25m 



175J 

u5e 

56 

BZV58C160 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

9.5 

175J 

Alee 


147y 

SZ40-170-20-25 








57 

CTZC160.A.B.D 

0 











20 

170 

25 

25m 



175J 

u5e 



bt 

160 

5.0 

8 .0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 


148 

1N3013B 

5 

175 

10 

14m 

250 

9.5 

175S 

D04 

58 

MZ5116 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

10 


A60f 


149 

1N4237B 

5 

175 

10 

14m 

250 


200S 

DOIO 

59 

TZC160.A.B.D 










150 

1N3013A 

10 

175 

10 

14m 

250 

9.5 

175S 

D04 



bt 

160 

5.0 

8 .0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 


151 

1N4237A 

10 

175 

10 

14m 

250 


200S 

DOIO 

60 

UZ4116 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 


175A 

A380a 


152 

1N3013 

20 

175 

10 

14m 

250 

9.5 

175S 

D04 

61 

UZ5116 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

10 

175A 

A380a 


153 

1N4237 

20 

175 

10 

14m 

250 


200S 

DOIO 

62 

ZC160 

bt 

160 

5.0 

8 .0m 

350 


150A 

Aley 


154 

1N3348B 

5 

175 

50 

70m 

85 


175J 

S4w 

63 

ZC160B 

5 

160 

5.0 

8 .0m 

350 



Aley 


155 

50Z175.A.B 

5t 

175 

50 

70m 

85 

9.5 

175 

C5a 

64 

1N5384A 

10 

160 

5.0 

8 .0m 

350 


200A 

Alee 


156 

MZT3348B 

5.0 

175 

50 

70m 

85 


150J 

Y220AC 

65 

MZ5216 

10 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

10 


A60f 


157 

1N3348A 

10 

175 

50 

70m 

85 


175J 

S4w 

66 

UZ4216 

10 

160 

5.0 

8 .0m 

350 


175A 

A380a 


158 

MZT3348A 

10 

175 

50 

70m 

85 


150J 

Y220AC 

67 

UZ5216 

10 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

10 

175A 

A380a 


159 

1N3348 

20 

175 

50 

70m 

85 


175J 

S4w 

68 

ZC160A 

10 

160 

5.0 

8 .0m 

350 



Aley 


160 

MZT3348 

20 

175 

50 

70m 

85 


150J 

Y220AC 

69 

1N5384 

20 

160 

5.0 

8 .0m 



200A 

Alee 


161 

CTZC18OC0 

1 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Aley 

70 

MZ5316 

20 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

10 


A60f 


162 

TZC180C 

1 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Alev 

71 

UZ5316 

20 

160 

5.0 

8 .0m 

350 

10 

175A 

A380a 


163 

CTZC18OE0 

3 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Aley 

72 

6ALZ160A 

5 

160 

6.0 

8 .0m 



170J 

A416 


164 

TZC180E 

3 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Aley 

73 

6ALZ160 

10 

160 

6.0 

8 .0m 



170J 

A416 


165 

1N4988 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 


175A 

A146m 

74 y 

BZW03/D160 

10 

160 

6.0 

8 .0m 

350 

13 

175J 

A333e 


166 

1N5386B 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 


200A 

Alee 

75 

6ALZ160B 

20 

160 

6.0 

8 .0m 



170J 

A416 


167 

BZV40C180 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 



Alee 

76 

Z3A160 

It 

160 

10 

50m 

50 

11 

200J 

S4570 


168 

BZV48C180 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 

9.5 

175J 

D027 

77 

1N1813A 

5 

160 

10 

50m 

93 


175A 

S110 


169 

BZV58C180 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 

9.5 

175J 

Alee 

78 

1N3012B 

5 

160 

10 

16m 

200 


175C 

DO40 


170 

CTZC18O.A.B.D0 








79 

1N4236B 

5 

160 

10 

16m 

200 


200S 

DOIO 




5+ 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Alev 

80 

1N4291B 

5 

160 

10 

16m 

200 

9.5 

175C 

SI 34 


171 

MZ5118 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

81 

1S6160A 

5 

160 

10 

10 m 

200 

10 

150 

D04 


172 

TZC180,A,B,D 









82 

MZT3012B 

5.0 

160 

10 

16m 

200 


150J 

Y220AC 




5+ 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Alev 

83 y 

SZ16-160-5-1 










173 

UZ4118 

5 

180 

5.0 

5.0m 

450 


175A 

A380a 


|5.0 

160 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


174 

UZ5118 

5 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A380a 

84 y 

SZ16-160-5-25 










175 

ZC180 

5+ 

180 

5.0 

5.0m 

430 


150A 

Alev 



5.0 

160 

10 

25m 



175J 

u5d 


176 

ZC180B 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 



Aley 

85 

Z3B160 

5t 

160 

10 

50m 

50 

11 

200J 

S4570 


177 

1N5386A 

10 

180 

5.0 

5.0m 

430 


200A 

Alee 

86 

1N1813 

10 

160 

10 

50m 

93 


175A 

S110 


178 

MZ5218 

10 

180 

5.0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

87 

1N3012A 

10 

160 

10 

16m 

200 


175C 

DO40 


179 

UZ4218 

10 

180 

5.0 

5.0m 

450 


175A 

A380a 

88 

1N4236A 

10 

160 

10 

16m 

200 


200S 

DOIO 


180 

UZ5218 

10 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A380a 

89 

1N4291A 

10 

160 

10 

16m 

200 

9.5 

175C 

SI 34 


181 

ZC180A 

10 

180 

5.0 

5.0m 

430 



Alev 

90 

1S6160 

10 

160 

10 

10 m 

250 

10 

150 

D04 


182 

KS680A 

15 

180 

5.0 

25m 

330 t 

20 

100C 

S494 

91 

C3C16O0 

lot 

160 

10 

50m 

50 

11 

200J 

S457 


183 

1N5386 

20 

180 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 

92 

MZT3012A 

10 

160 

10 

16m 

200 


150J 

Y220AC 


184 

MZ5318 

20 

180 

5.0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

93 y 

SZ16-160-10-1 










185 

UZ5318 

20 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A380a 


__ 

10 

160 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


186 

6ALZ180A 

5 

180 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 

94 y 

SZ16-160-10-25 










187 

6ALZ180 

10 

180 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 



10 

160 

10 

25m 



175J 

u5d 


188y 

BZW03/D180 

10 

180 

6.0 

5.0m 

430 

13 

175J 

A333e 

95 

1N1813B 

20 

160 

10 

50m 

93 



Slle 


189 

6ALZ180B 

20 

180 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 
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10. VOLTAGE REGULA 


OR DIODES. POWER - v z > 100 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

Jj 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

HI 

TOL. 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C), 

DWG. 

NO. 

1 

Z3A180 

it 

180 

10 

50m 

60 

11 

200J 

S4570 


97 

6ALZ200B 

20 

200 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 

2 

1N1814A 

5 

180 

10 

50m 

115 


175A 

S110 


98 

Z3A200 

It 

200 

10 

50m 

70 

11 

20 OJ 

S4570 

3 

1N3014B 

5 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 


99 

1N1815A 

5 

200 

10 

50m 

140 


175A 

S110 

4 

1N4238B 

5 

180 

10 

14m 

260 


200S 

DOIO 


100 

1N3015B 

5 

200 

10 

12 m 

300 


175C 

DO40 

5 

1N4292B 

5 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

[SI 34 


101 

1N4239B 

5 

200 

10 

12 m 

300 


200S 

DOIO 

6 

1S6180A 

5 

180 

10 

10 m 

250 

10 

150 

D04 


102 

1N4293B 

5 

200 

10 

12 m 

300 

10 

175C 

SI 34 

7 

MZT3014B 

5.0 

180 

10 

14m 

260 


150J 

Y220AC 


103 

1S6200A 

5 

200 

10 

10 m 

300 

10 

150 

D04 

8y 

SZ16-180-5-1 










104 

MZT3015B 

5.0 

200 

10 

12 m 

300 


150J 

Y220AC 



5.0 

180 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


105y 

SZ16-200-5-1 









9y 

SZ16-180-5-25 











|5T0 

200 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 



5.0 

180 

10 

25m 



175J 

u5d 


106y 

SZ16-200-5-25 









10 

Z3B180 

5f 

180 

10 

50m 

60 

11 

200J 

S4570 




5.0 

200 

10 

25m 



175J 

u5d 

11 

1N1814 

10 

180 

10 

50m 

115 


175A 

S110 


107 

Z3B200 

5t 

200 

10 

50m 

70 

11 

200J 

S4570 

12 

1N3014A 

10 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 


108 

INI 815 

10 

200 

10 

50m 

140 


175A 

S110 

13 

1N4238A 

10 

180 

10 

14m 

260 


200S 

DOIO 


109 

1N3015A 

10 

200 

10 

12 m 

300 


175C 

DO40 

14 

1N4292A 

10 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

S134 


110 

1N4239A 

10 

200 

10 

12 m 

300 


200S 

DOIO 

15 

1S6180 

10 

180 

10 

10 m 

300 

10 

150 

D04 


111 

1N4293A 

10 

200 

10 

12 m 

300 

10 

175C 

SI 34 

16 

10KZ200 

10 f 

180 

10 

5.0m 


.11 


D04S 


112 

1S6200 

10 

200 

10 

10 m 

400 

10 

150 

D04 

17 

C3C18O0 

10 f 

180 

10 

50m 

60 

11 

200J 

S457 


113 

C3C2OO0 

iot 

200 

10 

50m 

70 

11 

200J 

S457 

18 

MZT3014A 

10 

180 

10 

14m 

260 


150J 

Y220AC 


114 

MZT3015A 

10 

200 

10 

12 m 

300 


150J 

Y220AC 

19y 

SZ16-180-10-1 










11 5y 

SZ16-200-10-1 











10 

180 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 




10 

200 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

20 y 

SZ16-180-10-25 










1 16y 

SZ16-200-10-25 











10 

180 

10 

25m 



175J 

u5d 




10 

200 

10 

25m 



175J 

u5d 

21 

1N1814B 

20 

180 

10 

50m 

115 



Slle 


117 

1N1815B 

20 

200 

10 

50 m 

140 



Slle 

22 

1N3014 

20 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 


118 

1N3015 

20 

200 

10 

12 m 

300 


175C 

DO40 

23 

1N4238 

20 

180 

10 

14m 

260 


200S 

DOIO 


119 

1N4239 

20 

200 

10 

12 m 

300 


200S 

DOIO 

24 

1N4292 

20 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

SI 34 


120 

1N4293 

20 

200 

10 

12 m 

300 

10 

175C 

SI 34 

25 

MZT3014 

20 

180 

10 

14m 

260 


150J 

Y220AC 


121 

MZT3015 

20 

200 

10 

12 m 

300 


150J 

Y220AC 

26 y 

SZ16-180-20-1 










122y 

SZ16-200-20-1 











20 

180 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 




20 

200 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 

27 y 

SZ16-180-20-25 










123y 

SZ16-200-20-25 











20 

180 

10 

25m 



175J 

u5d 




20 

200 

10 

25m 



175J 

u5d 

28 

BZX98C180 

5 

180 

12 

5.0m 

350 

13 

150J 

S4af 


124 

BZX98C200 

5 

200 

12 

5.0m 

350 

13 

150J 

S4af 

29 y 

SZ40-180-5-25 










125y 

SZ40-200-5-25 











5.0 

180 

25 

25m 



175J 

u5e 




5.0 

200 

25 

25m 



175J 

u5e 

30 

Z7B180 

5t 

180 

25 

100 m 

60 

11 

200J 

S4570 


126 

Z7B200 

5t 

200 

25 

100 m 

70 

11 

200J 

S4570 

31 

ZX200 

5 

180 

25 

5.0 

350 

10 

150J 

S441 


127y 

SZ40-200-10-25 








32 y 

SZ40-180-10-25 











10 

200 

25 

25m 



175J 

u5e 



10 

180 

25 

25m 



175J 

u5e 


128y 

SZ40-200-20-25 








33 y 

SZ40-180-20-25 











20 

200 

25 

25m 



175J 

u5e 



20 

180 

25 

25m 



175J 

u5e 


129 

1N2846B 

5 

200 

50 

65m 

100 

10 

175S 

C5a 

34 

1N2845B 

5 

180 

50 

68 m 

90 

9.5 

175S 

C5a 


130 

1N3350B 

5 

200 

50 

65m 

100 


175J 

S4w 

35 

1N3349B 

5 

180 

50 

68 m 

90 


175J 

S4w 


131 

50T200.A.B 

5t 

200 

50 

65m 

100 

9.5 


S19e 

36 

50T180.A.B 

5t 

180 

50 

68 m 

90 

9.5 


S19e 


132 

50Z200.A.B 

5t 

200 

50 

65m 

100 

10 

175 

C5a 

37 

50Z180AB 

5t 

180 

50 

68 m 

90 

9.5 

175 

C5a 


133 

MZT3350B 

5.0 

200 

50 

65m 

100 


150J 

Y220AC 

38 

MZT3349B 

5.0 

180 

50 

68 m 

90 


150J 

Y220AC 


134 

1N2846A 

10 

200 

50 

65m 

100 

10 

175S 

C5a 

39 

1N2845A 

10 

180 

50 

68 m 

90 

9.5 

175S 

C5a 


135 

1N3350A 

10 

200 

50 

65m 

100 


175J 

S4w 

40 

1N3349A 

10 

180 

50 

68 m 

90 


175J 

S4w 


136 

MZT3350A 

10 

200 

50 

65m 

100 


150J 

Y220AC 

41 

MZT3349A 

10 

180 

50 

68 m 

90 


150J 

Y220AC 


137 

1N2846 

20 

200 

50 

65m 

100 

10 

175S 

C5a 

42 

1N2845 

20 

180 

50 

68 m 

90 

9.5 

175S 

C5a 


138 

1N3350 

20 

200 

50 

65m 

100 


175J 

S4w 

43 

1N3349 

20 

180 

50 

68 m 

90 


175J 

S4w 


139 

MZT3350 

20 

200 

50 

65m 

100 


150J 

Y220AC 

44 

MZT3349 

20 

180 

50 

68 m 

90 


150J 

Y220AC 


140 

Z6A200 

It 

200 

75 

250m 

55 

11 

200J 

DO50 

45 

Z6A180 

It 

180 

75 

250m 

45 

11 

200J 

DO50 


141 

Z6B200 

5t 

200 

75 

250m 

55 

11 

200J 

DO50 

46 

Z6B180 

5t 

180 

75 

250m 

45 

11 

200J 

mm 


142 

C6C2OO0 

iot 

200 

75 

250m 

55 

11 

200J 

D05 

47 

C6C18O0 

iot 

180 

75 

250m 

45 

11 

200J 

D05 


143 

BZV16C200 

5.0 

200 

80 

2.4m 

8 .0k 

10 

175J 

D013 

48 

BZV16C180 

5.0 

180 

80 

2 .8m 

7.0k 

9.5 

175J 

D013 


144 

BZT03C200 


200 

600 

5.0m 

200 



A333c 

49 

BZT03C180 


180 

600 

5.0m 

180 



A333c 


145 

1N4990 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 


175A 

A146m 

50 

1N5128 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 


175A 

A146m 


146 

MZ5122 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


A60f 

51 

1N5387B 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 


200A 

Alee 


147 

UDZ51220 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 


175A 

A356b 

52 

BZV40C190 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 



Alee 


148 

UZ5122 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 

11 

175A 

A380a 

53 

MZ5119 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 

10 


A60f 


149 

MZ5222 

10 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


A60f 

54 

UZ5119 

5 

190 

5.0 

5.0m 

470 

11 

175A 

A380a 


150 

UDZ52220 

10 

220 

5.0 

5.0m 

550 


175A 

A356b 

55 

1N5387A 

10 

190 

5.0 

5.0m 

450 


200A 

Alee 


151 

UZ5222 

10 

220 

5.0 

5.0m 

550 

11 

175A 

A380a 

56 

MZ5219 

10 

190 

5.0 

5.0m 

450 

10 


A60f 


152 

MZ5322 

20 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


A60f 

57 

UZ5219 

10 

190 

5.0 

5.0m 

470 

11 

175A 

A380a 


153 

UZ5322 

20 

220 

5.0 

5.0m 

550 

11 

175A 

A380a 

58 

1N5387 

20 

190 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 


1 54y 

BZW03/D220 

10 

220 

6.0 

5.0m 

700 

13 

175J 

A333e 

59 

MZ5319 

20 

190 

5.0 

5.0m 

450 

10 


A60f 


155 

BZT03C220 


220 

600 

2 .0m 

350 



A333c 

60 

UZ5319 

20 

190 

5.0 

5.0m 

470 

11 

175A 

A380a 


156 

1N4991 

5 

240 

5.0 

5.0m 

650 


175A 

A146m 

61 

6ALZ190A 

5 

190 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


157 

MZ5124 

5 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 


A60f 

62 

6ALZ190 

10 

190 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


158 

UZ5124 

5 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 

175A 

A380a 

63 

6ALZ190B 

20 

190 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


159 

MZ5224 

10 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 


A60f 

64 y 

SZ16-190-5-1 










160 

UZ5224 

10 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 

175A 

A380a 



5.0 

190 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


161 

MZ5324 

20 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 


A60f 

65 y 

SZ16-190-10-1 










162 

UZ5324 

20 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 

175A 

A380a 



10 

190 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


163y 

BZW03/D240 

10 

240 

6.0 

5.0m 

900 

13 

175J 

A333e 

66 y 

SZ16-190-20-1 










164 

BZT03C240 


240 

600 

2 .0m 

400 



A333c 



20 

190 

10 

1 .0m 



175J 

u5d 


165 

1N5129 

5 

260 

5.0 

5.0m 

650 


175A 

A146m 












166 

MZ5126 

5 

260 

5.0 

5.0m 

750 

11 


A60f 

V* > ZUU V 









167 

UZ5126 

5 

260 

5.0 

5.0m 

750 

12 

175A 

A380a 

i 











168 

MZ5226 

10 

260 

5.0 

5.0m 

750 

11 


A60f 

70 

CTZC2OOC0 

1 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Aley 


169 

UZ5226 

10 

260 

5.0 

5.0m 

750 

12 

175A 

A380a 

71 

TZC200C 

1 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Aley 


170 

MZ5326 

20 

260 

5.0 

5.0m 

750 

11 


A60f 

72 

CTZC2OOE0 

3 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Alev 


171 

UZ5326 

20 

260 

5.0 

5.0m 

750 

12 

175A 

A380a 

73 

TZC200E 

3 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Aley 


172 

1N4992 

5 

270 

5.0 

5.0m 

800 


175A 

A146m 

74 

1N4989 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 


175A 

A146m 


173 

MZ5227 

10 

270 

5. 

5.0m 

800 

12 . 

175J 

A60as 

75 

1N5388B 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 


200A 

Alee 


174y 

BZW03/D270 

10 

270 

6.0 

5.0m 

1 .2k 

13 

175J 

A333e 

76 

BZV40C200 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 



Alee 


175 

BZT03C270 


270 

600 

2 .0m 

450 



A333c 

77 

BZV48C200 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 

175J 

D027 


176 

1N5130 

5 

280 

5.0 

4.0m 

850 


175A 

A146m 

78 

BZV58C200 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 

175J 

Alee 


177 

MZ5128 

5 

280 

5.0 

4.0m 

850 

11 


A60f 

79 

CTZC2OOAB.D0 









178 

UZ5128 

5 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

A380a 



5t 

200 

5.0 

5.0m 

480 t 

10 

175A 

Aley 


179 

MZ5228 

10 

280 

5.0 

4.0m 

850 

11 


A60f 

80 

MZ5120 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 


A60f 


180 

UZ5228 

10 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

A380a 

81 

TZC200,A.B,D 










181 

MZ5328 

20 

280 

5.0 

4.0m 

850 

11 


A60f 



5t 

200 

5.0 

5.0m 

480 t 

10 

175A 

Aley 


182 

UZ5328 

20 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

A380a 

82 

UZ5120 

5 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A380a 


183 

1N4993 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 


175A 

A146m 

83 

ZC200#B 

5t 

200 

5.0 

5.0m 

480 


150A 

Aley 


184 

MZ5130 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


A60f 

84 

ZC200B 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 



Aley 


185 

UDZ513O0 

5 

300 

5.0 

5.0m 

950 


175A 

A356b 

85 

1N5388A 

10 

200 

5.0 

5.0m 

480 


200A 

Alee 


186 

UZ5130 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

A380a 

86 

MZ5220 

10 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 


A60f 


187 

MZ5230 

10 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


A60f 

87 

UZ4120 

10 

200 

5.0 

5.0m 

500 


175A 

A380a 


188 

UDZ523O0 

10 

300 

5.0 

5.0m 

950 


175A 

A356b 

88 

UZ4220 

10 

200 

5.0 

5.0m 

500 


175A 

A380a 


189 

UZ5230 

10 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

A380a 

89 

UZ5220 

10 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A380a 


190 

MZ5330 

20 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


A60f 

90 

ZC200A 

10 

200 

5.0 

5.0m 

480 



Aley 


191 

UZ5330 

20 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

A380a 

91 

1N5388 

20 

200 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 


192 

1N5131 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1 .1k 


175A 

A146m 

92 

MZ5320 

20 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 


A60f 


193 

MZ5132 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1 .1k 

11 


A60f 

93 

UZ5320 

20 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A380a 


194 

UZ5132 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1 .1k 

12 

175A 

A380a 

94 

6ALZ200A 

5 

200 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


195 

MZ5232 

10 

320 

5.0 

4.0m 

1 .1k 

11 


A60f 

95 

6ALZ200 

10 

200 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


196 

UZ5232 

10 

320 

5.0 

4.0m 

1 .1k 

12 

175A 

A380a 

96 y 

BZW03/D200 

10 

200 

6.0 

5.0m 

500 

13 

175J 

A333e 


197 

MZ5332 

20 

320 

5.0 

4.0m 

1 .1k 

11 


A60f 
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10. VOLTAGE REGULA1 

rOR DIOC 

, co nrtiA/rn \; onn u /rnnt’rh in order of: (i) ref. voltage (2) max 

IES. POWER - v z ^ 200 V (Lon! fl) PD HAX (3 , tolerance a mi type number 

LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

3J 

TOL. 

± 

(%) 

TJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25°C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

3X 

TOL. 

± 

(%) 

IT 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25 8 C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

Jft)_ 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

NO. 

1 

2 

3 

UZ5332 

1N4994 

MZ5233 

20 

5 

10 

320 

330 

330 

5.0 

5.0 

5. 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

1.1k 

1.1k 

1.1k 

12 

12. 

T757T 

175A 

175J 

A380a 

A146m 

A60as 











4 

5 

6 

1N5132 

MZ5134 1 

UZ5134 

5 

5 

5 

340 

340 

340 

5.0 

5.0 

5.0 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

11 

12 

175A 

175A 

A146m 

A60f 

A380a 











7 

8 

9 

MZ5234 

UZ5234 

MZ5334 

10 

10 

20 

340 

340 

340 

5.0 

5.0 

5.0 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

11 

12 

11 

175A 

A60f 

A380a 

A60f 











10 

11 

12 

UZ5334 

1N4995 

MZ5136 

20 

5 

5 

340 

360 

360 

5.0 

5.0 

5.0 

4.0m 

3.0m 

3.0m 

1.2k 

1.4k 

1.4k 

12 

11 

175A 

175A 

A380a 

A146m 

A60f 











13 

14 

15 

UZ5136 

MZ5236 

UZ5236 

5 

10 

10 

360 

360 

360 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.4k 

1.4k 

1.4k 

12 

11 

12 

175A 

175A 

A380a 

A60f 

A380a 











16 

17 

18 

MZ5336 

UZ5336 

1N5133 

20 

20 

5 

360 

360 

380 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.4k 

1.4k 

1.5k 

11 i 

12 

175A 

175A 

A60f 

A380a 

A146m 











19 

20 

21 

MZ5138 

UZ5138 

MZ5238 

5 

5 

10 

380 

380 

380 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.5k 

1.5k 

1.5k 

11 

12 

11 

175A 

A60f 

A380a 

A60f 











22 

23 

24 

UZ5238 

MZ5338 

UZ5338 

10 

20 

20 

380 

380 

380 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.5k 

1.5k 

1.5k 

12 

11 

12 

175A 

175A 

A380a 

A60f 

A380a 











25 

26 

27 

1N4996 

MZ5239 

1N5134 

5 

10 

5 

390 

390 

400 

5.0 

5. 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

12. 

175A 

175J 

175A 

A146m 

A60as 

A146m 











28 

29 

30 

MZ5140 

UZ5140 

MZ5240 

5 

5 

10 

400 

400 

400 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

11 

12 

11 

175A 

A60f 

A380a 

A60f 











31 

32 

33 

UZ5240 

MZ5340 

UZ5340 

10 

20 

20 

400 

400 

400 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

12 

11 

12 

175A 

175A 

A380a 

A60f 

A380a 











34 

Z7B400 

5t 

400 

25 

50m 

200 

11 

200J 

S4570 
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| Is second sourcing a 

1 problem? D.A. T.A. now 

i publishes a complete 

I alternate source series 

I which lists over 500,000 

1 direct and 500,000 

I suggested replacements. 
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109 

1N2865 11 

110 

1N2775 1 


































































IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

u 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
2j lo 3J@ 
MAX TEMP 
JA)_ i!QL_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 

JAL-JM _ 

MAX. 

TEMP 

£C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

U 

PIV 

jVj- 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
2] lo 3j@ 
MAX TEMP 
JA)_ i!Q)_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 
JA) Is) . 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

NO. 

1 

1NZ61 

TOR 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

Al09e 

Ill 

Bl 72-100 

TOk 

2.0 

50 

60 


150C 

Si 


2 

A5M2 

1.0k 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

112 

BRF207 

1.0k 

2.0 

50A 

60 

8.3m 

125 

Si 

C222mf 

3 

A14P 1 

1.0k 

1.0 

100 

50 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

113 

FR207 

1.0k 

2.0 

50A 

70 


175A 

Si 

D015 

4 

A1000 

1.0k 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Alby 

114 

K8M5 

1.0k 

2.0 

50 

60 


150C 

Si 


5 

ER407 

1.0k 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

115 

PBP207 

1.0k 

2.0 

50 

60 

8.3m 

125 

Si 

C258t 

6 

MR 1000 

1.0k 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

116 

PD100 

1.0k 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

M40a* 

7 

R1000 

1.0k 

1.0 

100 

50 § 

8.0u 

150A 

Si 


1 17t 

RL207 

1.0k 

2.0 

50A 

70 

8.3m 

175A 

Si 

D015 

8 

U32J 

1.0k% 

1.0 

100L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

118 

RL210 

1.0k 

2.0 

50A 

70 


175A 

Si 

D015 

9 

1N3650 

1.0k 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

DO40 

119 

SI10A 

1.0k 

2.0 

50A 

80 

10m 

150C 

Si 

Albc 

10 

HC73 

1.0k 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

120 

FR207G 

1.0k 

2.0 

55A 

65 


175A 

Si 

D015 

11 

SSiB0680 

1.0k 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

121 

MDA210 

1.0k 

2.0 

55A 

60 


165J 

Si 

M999 

12 

SSiCI 780 

1.0k 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

122 

SRS2100 

1.0k 

2.0 

55A 

65 


175A 

Si 

A340 

13 

HC73F 

1.0k 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

123 

RL207G 

1.0k 

2.0 

75A 

70 


175A 

Si 

D015 

14 

MH73 

1.0k 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

124 

20D10 

1.0k 

2.0 

100L 

50 

8.3m 

170J 

Si 

D039 

15 

V06J 

1.0k% 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

125 

BY246-1000 

1.0k 

2.5 


80 

10m 

175J 

Si 

A3131 

16 

ERC04-10 

1.0k 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

126 

ERC16-10 

1.0k 

2.5 


80 


175J 

Si 

A3131 

17 

A6M1 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

127 

RL257 

1.0k 

2.5 ! 


150 


175A 

Si 

Alaak 

18 

A6M5 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

128 

250R10B 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


19 

A6M9 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

129 

FR257 

1.0k 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 

20 

B6M1 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

130 

GM-3C 

1.0k 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249c 

21 

B6M5 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

131 

M2.5A 

1.0k 

2.5 

25A 

80 

10m 


Si 

Albc 

22 

B6M9 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

132 

M3M1 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

23 

EC100 ! 

1.0k 

1.2 

50A 

75 

8.0m 

150A 

SiA 

A3aa 

133 

M3M5 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

24 

K6M5 

1.0k 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


134 

M3M9 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

AleD 

25 

RA-2C 

1.0k 

1.2 

50A 

100 

10m 

130J 

SiA 

A364 

135 

PTC205 

1.0k 

2.5 

25 

80 



Si 

Albc 

26 

RM2C 

1.0k 

1.2 

50 

100 

10m 

130 

SiA 

A344I 

136 

M2-1000 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

27 

R02C 

1.0k 

1.2 

50J 

80 

10m 

130S 

Si 

A344h 

137 

M2-1000R 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

28 

BYW96E 

1.0k 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 

138 

MZ2-1000 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

29 

1SI892 

1.0k 

1.2 

65A 

60 


175J 

Si 

A56b 

139 

MZ2-1000R 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

30 

F101 

1.0k 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D04 

140 

BRF257 

1.0k 

2.5 

55A 

150 

8.3m 

125 

Si 

C222nt 

31 

UT363 

TOk 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

141 

FR257G 

1.0k 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

32 

SSiB0180 

1.0k 

1.25 

45A 

50 

10m 

180J 

SiA 

A31v 

142 

GP25M 

1.0k 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 

33 

GM-1C 

1.0k 

1.3 

40 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

143 

RL257G 

1.0k 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

34 

V03J 

1.0k% 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A94z 

144 

1N2534 

1.0k 

2.5 

150C 

50 


150C 

Si 

DOIO 

35 

S10003HE 

1.0k 

1.35 

55A 

20 


150 

Si 

M1312 

145 

1N2545 

1.0k 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DOIO 

36 

ERC01-10 

1.0k 

1.5 


130 


140J 

Si 

A424 

146 

1N2556 

1.0k 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DOIO 

37 

1AS029 

1.0k 

1.5 

25 

125 

10m 

150A 

Si 

D01 

147 

10SM3 

1.0k 

3.0 


80 



Si 

A3ai 

38 

150R10B 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


148 

MR918 

1.0k 

3.0 


100 


175J 

Si 

A2820 

39 

A7M1 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

149 * 

SR0310 

1.0k 

3.0 






D04 

40 

A7M5 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

150 

1N2242 

1.0k 

3.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

41 

A7M9 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

151 

1N2242A 

1.0k 

3.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

D04 

42 

B7M1 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

152 

1N2243 

1.0k 

3.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

43 

B7M5 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

153 

1N2243A 

1.0k 

3.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

S35 

44 

B7M9 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

154 

300R10B 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


45 

BRR157 

1.0k 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C209kt 

155 

BYW86 

1.0k 

3.0 

25 

80 

10m 

175J 

Si§ 

A249I 

46 

M1M1 

1.0k 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

156 

M4M1 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

47 

M1M5 

1.0k 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

157 

M4M5 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

48 

M1M9 

1.0k 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

AleD 

158 

M4M9 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

AleD 

49 

PS2347 

1.0k 

1.5 

25A 



175A 

Si 

M22 

159 

PTC204 

1.0k 

3.0 

25 

80 



Si 

Albc 

50 

SI10 

1.0k 

1.5 

25A 

80 


150C 

Si 

Alty 

160 

1N5003 

1.0k 

3.0 

40A 

300 § 


175A 

Si 

Ml 76a 

51 

UT364 

1.0k 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

175 A 

Si 

A380 

161 

3G10 

1.0k 

3.0 

40A 

125 

8.3m 

175A 

Si 

A313k 

52 

W10* 

1.0k 

1.5 

25 

50 


25A 

Si 

C209h f 

162 

V3310 

1.0k 

3.0 

40A 

100 

8.3m 

150J 

Si 

Alzz 

53 

W10F 

1.0k 

1.5 

25 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

163 

V3510 

1.0k 

3.0 

40A 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Alzz 

54 

WCN10* 

1.0k 

1.5 

25 

30 


150S 

Si 

C2O80 

164 

SSiCI 280 

1.0k 

3.0 

45A 

100 

10m 

180J 

SiA 

A231 

55 

1N5054 

1.0k 

1.5 

40A 

50 § 


170A 

Si 

A3an 

165 

1N4145 

1.0k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Alvm 

56 

RBI 57 

1.0k 

1.5 

40A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

Mf 

166 

3A1000 

1.0k 

3.0 

50A 

50 

8.0m 

150 

Si 

Aleq 

57 

SMI.5-10 

1.0k 

1.5 

40A 

60 

10m 

125J 

Si 

A277d 

167 

3A1000FS 

1.0k 

3.0 

50 

50 

8.0m 

150 

Si 

A298a 

58 

BYX86 

1.0k 

1.5 

45A 

50 


175J 

Si§ 

A94s 

168 

3C1000 

1.0k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

A3q 

59 

BRF157 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mf 

169 

3NC12 

1.0k 

3.0 

50A 

90 


150J 

Si 

SI 9s 

60 

CTNRB157 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 

170 

BRS307 

1.0k 

3.0 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C219ht 

61 

CTPRB157 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a * 

171 

HAB100 

1.0k 

3.0 

50 

300 

8.3m 

150A 

Si 
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> DSA304-11A 

1.1k 

} S504110 

1.1k 

\ S504110TS 

1.1k 


275 80C 6.0k 

296 136C 2.7k 

300 100C 6.1k 


150J 

Si 

Ml 147 

180J 

Si* 

M851 

150J 

Si 

M486a%0 


386 

400 

400 

109 
98C 

110 

7.2k 

9.8k 

5.0k 

10m 

8.3m 

180J 

150J 

175 

SiA 

Si 

SiA 

SW345 

M771 

400 

hoc 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

C242a 

400 

145 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

M771 

400 

145C 

7.0k 


200J 

Si 

C242a 


D.A.T.A. 


A740PA 1.1k 2.4k 1C 

DS2002SN11 1.1k 2.8k £ 

JD4000-11 _ 1.1k 3.0k 15 

JD4500-11 1.1k 3.4k 15 

1N543A 1.2k .035 1C 

HV12A _ 1.2k .05 £ 

' MV12A 1.2k .05 £ 

10R12B 1.2k .10 2 

dc6AX5 _ 1.2k 100m C 

dc6X4 1.2k 100m C 

INI 409 1.2k .125 7 

1N2503 _ 1.2k .15 2 

" CP104 1.2k .15 1C 

A1N1 1.2k .20 2 

A1N5 _ 1,2k .20 2 

A1N9 1.2k .20 2 

B1N1 1.2k .20 2 

B1N5 _ 1.2k .20 2 

B1N9 1.2k .20 2 

K1N5 1.2k .20 £ 

HV12B _ 1.2k .25 £ 

MV12B 1.2k .25 £ 

7D12 1.2k 250m £ 

1N549 _ 1.2k .30 2 

" 1N2507 1.2k .30 2 

1N3487 1.2k .40 £ 

K2N5 _ 1.2k .40 £ 

IN1109 1.2k .43 1C 

A2N4 1.2k .475 2 

1N3107 _ 1.2k 500m 

R1200 1.2k 0.5 

1N3233 1.2k 500m £ 

DFC05N _ 1.2k .50 £ 

HV12C 1.2k .50 £ 

MV12C _ II.2k 1 .50 1 £ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


10m 175J 
8.3m 150J 

8.3m 150J 

150A 
10m 175A 
10m 175A 


175A 

_ 175A 

175A 

175A 

_ 175A 

175A 
150C 
10m 175A 
10m 175A 
8.3m 150A 

_ 150 

150A 

125A 

_ 150C 

4.0m 150 

175A 
8.3m 200A 

'8.0m 175A 

175S 

_ 125J 

10m 175A 






















































IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

U 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
2 } lo 3j@ 
MAX TEMP 

ja) _rci_ 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK IPULSE 

1 Cy [WIDTH 

(A) 1(8) 

MAX. 

TEMP 

£C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

u 

PIV 

JV)_ 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
E lo 3j@ 
MAX TEMP 
JA)_ i!Q) 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK IPULSE 

1 Cy [WIDTH 
(A) _ Jig).. 

MAX. 

TEMP 

i!QL_ 

MAT 

DRAWIN 

NO. 

1 

SLD1.2S 

T2k 

500m 

50A 

30 

8.0m 

156 a 

Si 

F225 

Ill 

MZ2-1200R 

T2k 

2.5 

30A 

100 | 


150J 

Si 

£435 

2 

SI12A 

1.2k 

500m 

150 

80 

10m 


Si 

Albc 

112 

SKE2.5/12 

1.2k 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571c 

3 

A2N1 

1.2k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

113 

SKN2.5/12 

1.2k 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 

4 

A2N5 

1.2k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

114 

12SM3 

1.2k 

3.0 


80 



Si 

A3ai 

5 

A2N9 

1.2k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

115 

S3A12 

1.2k 

3.0 


200 



Si 

Aley 

6 

B2N1 

1.2k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

1 1 6 ♦ 

SR0312 

1.2k 

3.0 





Si 

D04 

7 

B2N5 

1.2k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

117 

1N2720 

1.2k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 26c 

8 

B2N9 

1.2k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

118 

1N2739 

1.2k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

M126g 

9 ! 

K3N5 

1.2k 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


119 

1N2764 

1.2k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 26a 

10 

RA-1D 

1.2k 

600m 

50A 

25 

10m 

130J 

Si 

A334 

120 

300R12B 

1.2k 

3.0 

25 

250 ! 


175 

Si 


11 

SH-1D 

1.2k 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

121 

1N4146 

1.2k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Alvm 

12 

1N3109 

1.2k 

700m 


15 

8.3m 

200A 

SiA 

S82 

122 

3A1200 

1.2k 

3.0 

50A 

50 

8.0m 

150 

Si 

Alea 

13 

1N2777 

1.2k 

.75 

25A 

15 


165S 

Si 

A145 

123 

3A1200FS 

1.2k 

3.0 

50 

50 

8.0m 

150 

Si 

A298q 

14 

75R12B 

1.2k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


124 

3C1200 

1.2k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

A3q 

15 

A3N1 

1.2k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

125 

1N3370 

1.2k 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 

16 

A3N5 

1.2k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

126 

BYW17-1200 

1.2k 

3.0 

80A 

240 

10m 

150J 

Si 

A318 

17 

A3N9 

1.2k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

127 

350R12B 

1.2k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


18 

B3N1 

1.2k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

128 

1N2690 

1.2k 

3.6 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

M126e 

19 

B3N5 

1.2k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

129 

400R12B 

1.2k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


20 

B3N9 

1.2k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

130 

BY458 

1.2k 

4.0 

25C 

30 

10m 

175C 

A 

A333C 

21 

1N2618 

1.2k 

.75 

50A 

30 


175A 

SiA 

A31a 

131 

SSiC2080A 

1.2k 

4.0 

115C 

75 

10m 

150J 

SiA 

SI12bA 

22 

1N3244 

1.2k 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

132 

450R12B 

1.2k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


23 

1N3724 

1.2k 

.75 

50A 

12 


175A 

Si 

Albp 

133 

S5A12 

1.2k 

5.0 


200 



Si 

Aley 

24 

A3N3 

1.2k 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

134 

1N2244 

1.2k 

5.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

25 

CER1200F 

1.2k 

.75 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

135 

1N2244A 

1.2k 

5.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

D04 

26 

Ml 200 

1.2k 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

136 

1N2245 

1.2k 

5.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

27 

ID12080 

1.2k 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 

137 

1N2245A 

1.2k 

5.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

S35 

28 

1 SI 349 

1.2k 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SiA 

A89b 

138 

500R12B 

1.2k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


29 

K4N5 

1.2k 

.80 

50 

60 


150C 

Si 


139 

SKN5/12 

1.2k 

5.0 

45A 

160 

10m 

180J 

Si 

S352b 

30 

A4N1 

1.2k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

140 

M5N5 

1.2k 

5.0 1 

55A 

300 


175A 

Si 

Aleo 

31 

A4N5 

1.2k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

141 

550R12B 

1.2k 

5.5 

25 

250 ! 


175 

Si 


32 

A4N9 

1.2k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

142 

15SM6 

1.2k 

6.0 ! 


200 



Si 

S513 

33 

B4N1 

1.2k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

143 

6A1200 

1.2k 

6.0 

25 

300 

8.0m 

175 

Si 

S19f 

34 

B4N5 

1.2k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

144 

600R12B 

1.2k 

6.0 

25 

250 ! 


175 

Si 


35 

B4N9 

1.2k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

145 

M7N5 

1.2k 

6.0 

50 

400 

8.3m 

175 

Si 

Alep 

36 

12SM1 

1.2k 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

146 

BYX49-1200 

1.2k 

6.0 

85B 

40 § 

10m 

150J 

Si 

M7540 

37 

1N2226 

1.2k 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

1474 

D6/1200A 

1.2k 

6.0 

100C 

120 § 

10m 

150J 

Si 

A231 

38 

1N2226A 

1.2k 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

148^ 

DA6/1200 

1.2k 

6.0 

100C 

§ 

10m 

150J 

Si 

A31u 

39 

1N2227 

1.2k 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

149 

BYX38-1200 

1.2k% 

6.0 

110B 

50 

10m 

150J 

Si 

DO40 

40 

1N2227A 

1.2k 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

150 

M6-1200 

1.2k 

6.0 

120C 

130 § 

10m 

150S 

Si 

DO40 " 

41 

100R12B 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


151 

BYX98-1200 

1.2k 

6.0 

125B 

75 § 

10m 

150J 

SiA 

DO40 

42 

A5N1 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

152 

M6-1200R 

1.2k 

6.0 

130A 

130 


150J 

Si 

D04 

43 

A5N5 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

153 

MZ6-1200 

1.2k 

6.0 

130A 

130 


150J 

Si 

D04 

44 

A5N9 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

154 

MZ6-1200R 

1.2k 

6.0 

130A 

130 


150J 

Si 

D04 

45 

B5N1 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

155 

6QF11 

1.2k 

6.0 

145C 

150 

10m 

175J 

Si 

SI 87a 

46 

B5N5 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

156 

1N2281 

1.2k 

6.0 

150C 

400 

8.3m 

150C 

Si 

D05 

47 

B5N9 

1.2k 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

157 

BY329-1200 

1.2k 

8.0 

108A 

80 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

48 

US12 

1.2k 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

Alfv 

158 

BYX39-1200 

1.2k 

9.5 

85A 

125 

10m 

175J 

Si 

DO40 

49 

PR121 

1.2k 

1.0 

40A 

20 

10m 

125J 

Si 

Albg 

159 

1N2264 

1.2k 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 

50 

SMI-12 

1.2k 

1.0 

40A 

45 

10m 

125J 

Si 

A298a 

160 

1N2264A 

1.2k 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 

51 

SM1A12 

1.2k 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 

161 

1N2265 

1.2k 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

iS35 

52 

SM-1A-12 

1.2k 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 

162 

1N2265A 

1.2k 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 

53 

1QE11 

1.2k 

1.0 

50C 

50 

10m 

150J 

Si 

A299 

163 

1N3934 

1.2k 

10 

25$ 

25 


150 

SiA 

D04 

54 

K5N5 

1.2k 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


164v 

D10N1200B 

1.2k 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493C 

55 

GP10Q 

1.2k 

1.0 

55A 

25 


175 

Si 

D041 

165t 

D10N1200C 

1.2k 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493b 

56 

MB-1D 

1.2k 

1.0 

60A 

100 

10m 

140J 

SiA 

A363 

166 

DSA6-12F 

1.2k 

10 

100C 

180 

10m 

150J 

Si 


57 

BA5N5 

1.2k 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

167 

SSiD0480 

1.2k 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4dA 

58 

PY127 

1.2k 

1.0 

75 

100 

10m 

150J 

Si 

Albg 

168 

SSiD0480A 

1.2k 

10 

110C 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

59 

A5N2 

1.2k 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

169 

11R12S 

1.2k 

10 

120C 

200 

10m 

175 

Si 

SI 03 

60 

ER443 

1.2k 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

170 

S19L 

1.2k% 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 

61 

HC1200 

1.2k 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

171 

S20L 

1.2k% 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 

62 

HC1200F 

1.2k 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

172 

DS6-12F 

1.2k 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 


63 

MH1200 

1.2k 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

173 

DSA9-12F 

1.2k 

11 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 


64 

A6N1 

1.2k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

174 

DS9-12F 

1.2k 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


65 

A6N5 

1.2k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

175f 

SR1212 

1.2k 

12 





Si 

D04 

66 

A6N9 

1.2k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

176 

BYX42-1200 

1.2k% 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

67 

B6N1 

1.2k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

177 

SR10A24 

1.2k 

12 

120C 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 

68 

B6N5 

1.2k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

178 

1N4511 

1.2k 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 

69 

B6N9 

1.2k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

179 

12QF11 

1.2k 

12 

138C 

240 

10m 

175J 

Si 

S4k 

70 

F121 

1.2k 

1.2 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D013 

180 

SKDD20/12 

1.2k 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238a 

71 

DS0.9-12A 

1.2k 

1.2 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 


181 

SKMD20/12 

1.2k 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238b 

72 

DSA0.9-12A 

1.2k 

1.2 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 


182 

SKND20/12 

1.2k 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238c 

73 

EC120 

1.2k 

1.2 

50 

75 

8.3m 

150 

Si 

D027 

183 

15SM15 

1.2k 

15 


300 



Si 

S513 

74 

K6N5 

1.2k 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


184 

BYX99-1200 

1.2k 

15 

129B 

180 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

75 

SSiCI 580A 

1.2k 

1.25 

45A 

75 

10m 

150J 

SiA 

A41n 

1854 

SR1612 

1.2k 

16 





Si 

D04 

76 

3RUS2120 

1.2k 

1.25 

50 

100 


150 

Si 

A3az 

186 

Ml 6-1200 

1.2k 

16 

120C 

230 § 

10m 

175S 

Si 

DO40 

77 

ERB16-12 

1.2k 

1.3 


40 


165J 

Si 

A333 

187 

S20120 

1.2k 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

78 

SKE1/12 

1.2k 

1.3 

45A 

50 

10m 

160J 

Si 

M746a 

188 

M16-1200R 

1.2k 

16 

135A 

230 


175J 

Si 

D04 

79 

BYX22-1200 

1.2k 

1.4 

30A 

40 

10m 

150A 

Si 

A163 

189 

MZ16-1200 

1.2k 

16 

135C 

230 


175J 

Si 

D04 

80 

DSA1.2-12A 

1.2k 

1.4 

45A 

75 

10m 

150J 

Si 


190 

MZ16-1200R 

1.2k 

16 

135C 



175J 

Si 

D04 

81 

SKS1/12 

1.2k 

1.4 

45A 

100 

10m 

160J 

Si 

M746a 

191 

FC14F 

1.2k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

82 

BYX45-1200R 

1.2k 

1.5 


40 

10m 

150J 

SiA 

DO100 

192 

SW12PCN012 

1.2k 

17 

100C 

210 § 

10m 

150J 

Si 

DO40 

83 

S112 

1.2k 

1.5 


60 



Si 

Ally 

193 

SKKD15-12 

1.2k 

17.5 

96C 

320 

10m 

125J 

Si 

M1055 

84 

1N2656 

1.2k 

1.5 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 26a 

194 

SKKE15-12 

1.2k 

17.5 

96C 

320 

10m 

125J 

Si 

Ml 056 

85 

150R12B 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


195 

BYX25-1200 

1.2k 

20 


360 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

86 

A7N1 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

196 

SCHS12500 

1.2k 

20.0 

55 

150 


175A 

Si 

A138u 

87 

A7N5 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

197 

BYX13-1200 

1.2k 

20 

100C 

600 

10m 

150J 

Si 

S72c0 

88 

A7N9 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

198 

Q19L 

1.2k% 

20 

100C 

440 

8.3m 

150J 

Si 

S522 

89 

B7N1 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

199 

Q20L 

1.2k% 

20 

100C 

400 

10m 

150J 

Si 

S522a 

90 

B7N5 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

200 

SKR1M20/12 

1.2k 

20 

108C 

320 

10m 

150J 

Si 

D04 

91 

B7N9 

1.2k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

201 

21R12S 

1.2k 

20 

120C 

400 

10m 

175 

Si 

SI 02 

92 

DSA2-12A 

1.2k 

1.5 

45A 

120 

10m 

150J 

Si 


202 

SKR26/12 

1.2k 

20 

125C 

350 

8.3m 

180A 

Si 

D04 

93 

SSiCI 680A 

1.2k 

1.5 

45A 

75 

10m 

150J 

SiA 

A230 

203 

1N2288 

1.2k 

20 

150C 

400 

8.3m 

150C 

Si 

D05 

94 

K7N5 

1.2k 

1.5 

50 

60 


150C 

Si 


204 

S21120 

1.2k 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

95 

TA120 

1.2k 

1.5 

75A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A298ap 

205 r 

D24N1200B 

1.2k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

96 

DS1.2-12A 

1.2k 

1.7 

45A 

75 

10m 

150J 

Si 


206r 

D24N1200C 

1.2k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

97 

BY227 

1.2k 

1.75 

25A 

50 § 

8.3m 

150J 

Si 

A283a 

207 t 

D24N1200U 

1.2k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

98 

DS2-12A 

1.2k 

1.8 

45A 

120 

10m 

180J 

Si 


208 t 

D24NR1200B 

1.2k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

99 

BY246-1200 

1.2k 

2.0 


60 

10m 

175J 

Si 

A313I 

209t 

D24NR1200C 

1.2k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

100 

ERC16-12 

1.2k 

2.0 


60 


175J 

Si 

A3131 

210t 

D24NR1200U 

1.2k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

101 

200R12B 

1.2k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


211 

15SM25 

1.2k 

25 


400 



Si 

S514 

102 

2A1200 

1.2k 

2.0 

50A 

200 

8.0m 

175A 

Si 

A3t 

2124 

SR2512 

1.2k 

25 





Si 

D05 

103 

B8N5 

1.2k 

2.0 

50 

90 

8.3m 

175A 

Si 

Alrx 

213 

SKN20/12 

1.2k 

25 

100C 

320 

10m 

180J 

Si 

S171S0 

104 

B172-120 

1.2k 

2.0 

50 

60 


150C 

Si 


214 

SKR20/12 

1.2k 

25 

100C 

350 

8.3m 

180A 

Si 

D04 

105 

K8N5 

1.2k 

2.0 

50 

60 


150C 

Si 


215 

A25PB 

1.2k 

25 

120C 

300 


175J 

Si 

D04 

106 

SSiCI 980A 

1.2k 

2.3 

45A 

75 

10m 

150J 

SiA 

A231 

216 

M25-1200 

1.2k 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

S436 

107 

250R12B 

1.2k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


217 

M25-1200R 

1.2k 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

S436 

108 

M2-1200 

1.2k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

218 

SKN26/12 

1.2k 

25 

125C 

320 

10m 

180J 

Si 

D04 

109 

M2-1200R 

1.2k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

219 

DS17-12A 

1.2k 

25 

130C 

300 

10m 

180J 

Si 


110 

MZ2-1200 

1.2k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

220 

DSA17-12A 

1.2k 

25 

130C 

300 

10m 

150J 

Si 



D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - piv ^ i kV (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C), 

— 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

iJ 

TYPE 

NUMBER 

u 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2] lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IF 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

PEAK IF 
1 Cy [V 

(A) 1 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

25QF11 

T2R 

25 

140C 

500 

10m 

175J 

Si 

h 54K 


Ill 

85HFR120 

1.2k 

85 

HOC 

T8k 


HOC 

Si 

D05 

2 

VBO13-12N01 

1.2k 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 



112 

DD85N1200 

1.2k 

89 

96C 

1.9k 

10m 

150J 

Si 

20 

3 

SA12PCN020 


30 

iibllfl 

245 

■nini 

iFEill 

Si 



113 


1.2k 

90 

25J 

2.2k 


150J 

Si 

Ml 188a* 

4 

SW12PCN020 


KTilM 

iitlli 

245 


(RHI 

Si 



114 

IRKE91-12 

1.2k 

90 

25J 

2.2k 


150J 

Si 

Ml 188b 

5 

F3R3 


. 


300 



Si 

D05 


1 15t 

SD090N12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D05 

6 

BYX96-1200 



■KmsI 

400 § 

■lllnl 

[^1 

Si 



1 16t 

SD090R12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D05 

7 

SA12PCN030 

1.2k 


125C 

350 

10m 

175J 

Si 

D04 


1 17t 

SD091N12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

8 

SW12PCN030 

1.2k 

KTSM 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 


1 18t 

SD091R12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

9 

DD22S1200 

1.2k 


64C 

390 

10m 

150J 

Si 

20 


119 

SKD60/12 

1.2k 

92 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C255 

10 

MDD25-12N1 

1.2k 



450 

10m 


Si 




SKN70/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

S481 

11 T 

D34N1200B 

1.2k 



550 § 

10m 

150J 

Si 




SKN71/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

12* 

D34N1200C 

1.2k 



550 § 

10m 

150J 

Si 




SKR70/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

na 





550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 



SKR71/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

mm 





550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 



D121NR1200B 

1.2k 

98 

130C 

2.7k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

■HI 





550 5 

10m 

150J 

Si 

S493d 



D121NR1200V 

1.2k 

98 

130C 

2.7k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

im 


1.2k 






Si 



126 

15SM100 

1.2k 

100 


3.0k 



Si 

M986 

mum 

SR3512 

1.2k 






Si 



127 

R5021210RSWA 

1.2k 

100 


2.2k 

5.0m 

150J 

Si 

DO80 


T483F 

1.2k 






Si 

ml Wm 


128 

DSA75-12B 

1.2k 

100 

38C 

1.2k 

10m 

150J 

Si 




1.2k 

35 


500 


175C 

Si 

D05 


EFHH 

101KL120S10 

1.2k 

100 

60C 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 



1.2k 

35 


500 § 


200C 

Si 

D05 



101KLR120S10 

1.2k 

100 

70 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

mmm 


1.2k 

37 


600 


190C 

Si 

D05 


IKH 

ES481F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

125J 

Si 

M1331a 


DD31S1200 

1.2k 

38 

82C 

470 



Si 

20 


191 

ES482F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

125J 

Si 

M1331b 

EH 

D24/1200B 

1.2k 

38 

83C 

510 



Si 

S493a 



ES483F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

125J 

Si 

M1331C 

El 

D24/1200C 

1.2k 

38 

83C 

510 



Si 

S493 



ES484F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 131d 

E£H 

DD31N1200 

1.2k 



550 

10m 

150J 


20 



ES485F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 131e 

EH 

15SM40 

1.2k 



500 




S514 



ES581F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 131a 

wSmk 

40HF120 

1.2k 



500 § 

8.3m 

180J 


DO50 



ES582F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 131b 

28 ♦ 

SR4012 

1.2k 

40 









ES583F 

1.2k 

100 

75B 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 131c 

29 

VB020-12N01 

1.2k 

40 

55C 

300 

10m 

150J 





ES584F 

1.2k 

100 

75B 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si 

M1131d 

30 


1.2k 

40 

104C 

800 

10m 

130J 


S527a 



ES585F 

1.2k 

100 

75B 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 131e 


SR30D-24R 

1.2k 

40 

104C 

si9H 


lunm 

Si 

S19aa 


KE&HI 


1.2k 

100 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332b 


SR30D-24S 

1.2k 

40 

104C 

* 


IRIi^ 

Si 

S19aa 



101KL120S25 

1.2k 

100 

100C 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 


■ - 

1.2k 

40 

115C 

S 


BHIHH 

Si 

D05 


EEH 

A177PB 

1.2k 

100 

100C 

2.5k 

8.3m 

175J 

SiA 

Sl20i 


MZ41-1200R 

1.2k 

40 


400 



gH 

D05 



D75N1200B 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


M41-1200 

1.2k 

40 


400 § 

10m 

iumSI 

gH 



SEE 

D75N1200C 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


BYX52-1200 

1.2k 

40 


800 § 

10m 

U0| 

eH 



EEErH 

D75N1200U 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

37 

BYX97-1200 

1.2k 

40 


800 § 

10m 

150J 

Si 





1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

38 y 

SD040N12P 

1.2k 

40 


600 

10m 

180J 

Si 

D05 



.J fffe • fo^H 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

39 y 

SD040R12P 

1.2k 

40 


600 

10m 

180J 

Si 

D05 



lift 9H1 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

40 v 

SD041N12P 

1.2k 

40 


600 

10m 

180J 

Si 

S567a 


150 

KU1012 

1.2k 

100 

100C 

1.8k 

10m 

150J 

Si 

S421 

41 

DSA22-12A 

1.2k 

41 


450 

10m 

150J 

Si 



151 

KU1512 

1.2k 

100 

100C 

2.5k 

10m 

150J 

Si 

S421 

42 

DS22-12A 

1.2k 

41 


450 

10m 

180J 

Si 



152 

SKN2M100/12 

1.2k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 



rn ■ 

mam 

86C 



125J 

gH 

Y240 


153 

SKR2M100/12 

1.2k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 




HfcH' 

122C 

esh 


190C 


D05 


154 

101F12S 

1.2k 

100 

105C 

1.6k 

10m 

175J 

Si 

S5O30 



DsaH 

f 

122C 



190J 

EH 



155 

101KL120S15 

1.2k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

46 

BYX56-1200 

1.2k 



mm 

■L*l,,l 

El 

£H 



191 

SR100AM24 

1.2k 

100 

HOC 

3.0k 

8.3m 

150J 

Si 

S435b 

47 

T481F 

1.2k 


El 

nt$H- 


iKrl 


Ml332a 


PI 

100QD21 

1.2k 

100 

118C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 

C242c 

48 

T484F 

1.2k 


mm I 

ETiH 



EH 

M1332d 


B£H 

101KLR120S15 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

49 

T485F 

1.2k 


mm* 

SHI 



gH 

M1332e 


159 

101KLR120S20 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

EiiH 

SKR1M40/12 

1.2k 


1 

mm 

iH3»l 


19 

D05 


160 

101KLR120S25 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

DOB 

151 

SKN45/12 

1.2k 


imSfl 

ttZm 



EH 



161 

101KLR120S30 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 



fE£H 


100C 

^H 

H*Zul 


mm 

D05 


162 

SKR100/12 

1.2k 

100 

125C 

1.5k 

10m 

180A 

Si 

SI 71m 





100C 

immm. 

bKEBI 


9 

D05 


163 

1N3296 

1.2k 

100 

130C 

1.6k 

8.3m 

200C 

Si 

D08 



usH 


100C 

E53H 

10m 


9 

D05 


164 

1N3296A 

1.2k 

100 

130C 

2.3k 


200C 

Si 

D08 

55 

50QF11 

1.2k 

50 

135C 

1.5k 

10m 

175J 

Si 

SI 68b 


165 

1N3296R 

1.2k 

100 

130B 

1.6k 


200A 

Si 

D08 

56 

DSA35-12A 

1.2k 

51 

85C 

650 

10m 

150J 

Si 



166 

A170PB 

1.2k 

100 

130C 

2.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

Sl2Oj0 

57 

DS35-12A 

1.2k 

51 

115C 

650 

10m 

180J 

Si 



167 

DRB100-12R 

1.2k 

100 

150J 

1.8k 

10m 

150J 

Si# 

C264 

58 

D34/1200B 

1.2k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 


168 

DRBT100-12R 

1.2k 

100 

150J 

1.8k 

10m 

150J 

Si# 

C265 

59 

D34/1200C 

1.2k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 


169 

DSA80-12A 

1.2k 

110 

79C 

2.1k 

10m 

150J 

Si 


60 

15SM55 

1.2k 

55 


1.0k 



Si 

S515 


170 

DS80-12A 

1.2k 

110 

HOC 

2.1k 

10m 

180J 

Si 


61 

IRKD56-12 

1.2k 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


171 

SKD100/12 

1.2k 

116 

85C 

1.1k 

10m 

125J 

Si 

C255 

62 

IRKE56-12 

1.2k 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


172t 

D121N1200B 

1.2k 

120 

100C 

3.0k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

63 ♦ 

SR6012 

1.2k 

60 





Si 

D05 


173t 

D121N1200V 

1.2k 

120 

100C 

3.0k5 

10m 

180J 

Si 

S532a 

64 t 

D60N1200B 

1.2k 

60 

100C 

13k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


174 

SKN100/12 

1.2k 

125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D08 

65 v 

D60N1200C 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


175 

S42120 

1.2k 

125 

130C 

1.8k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

66 ▼ 

D60N1200U 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


176 

S42120TS 

1.2k 

125 

130C 

1.8k 1 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

67 v 

D60NR1200B 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S576a 


177 

KU1312 

1.2k 

130 

100C 

2.3k 

10m 

150J 

Si 

S421 

68 ▼ 

D60NR1200C 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


178 

15SM150 

1.2k 

150 

1 

3.6k 



Si 

M986 

69 y 

D60NR1200U 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


179 

A187PB 

1.2k 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

SI 2Oi0 

70 

DS75-12B 

1.2k 

60 

100C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 




45MA120 

1.2k 

150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435g 

71 

SA12PCN061 

1.2k 

60 

100C 

1.0k§ 

10m 

150J 

SiA 

DO50 



BYX32-1200 

1.2k 

150 

100A 

1.6k 

10m 

190J 

SiA 

S2O3b0 

72 

20MA120 

1.2k 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 



1N4595 

1.2k 

150 

110 

3.0k 


200A 

Si 

DO80 

73 

60QC15 

1.2k 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


183 

150QD13 

1.2k 

150 

114C 

4.5k 

10m 

150J 

Si 

S529 

74 

M41-1200R 

1.2k 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 


184 

M151-1200 

1.2k 

150 

115C 

3.5k§ 

10m 

175C 

Si 

S4680 

75 

MDD42-12N1 

1.2k 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 



185 

150QC15 

1.2k 

150 

117C 

1.6k 

10m 

175J 

Si 

S427 

76 

DSA42-12A 

1.2k 

64 

95C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 




BYX14-1200 

1.2k 

150 

125C 

3.0k 

10m 

190J 

Si 

M2940 

77 

D60/1200B 

1.2k 

65 

94C 

.80k 

10m 

150J 

Si 

S171g% 



G6R3 

1.2k 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190C 

Si 

D08 

78 

DS42-12A 

1.2k 

65 

124C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 



(£H 

S43120 

1.2k 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

79 

SKB60/12 

1.2k 

67 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C254 


189 

S43120TS 

1.2k 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

80 

15SM70 

1.2k 

70 


1.2k 



Si 

S515 


190t 

SD150N12M 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

81 

70HF120 

1.2k 

70 


1.1 k$ 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 


191 t 

SD150N12P 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

82 ♦ 

SR7012 

1.2k 

70 





Si 

D05 


192y 

SD150R12M 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

83 

IRKD71-12 

1.2k 

70 

25J 

1.7k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


193y 

SD150R12P 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

84 

IRKE71-12 

1.2k 

70 

25J 

1.7k 


150J 

Si 

Ml 188b 


194 

SW12PHN151 

1.2k 

150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

85 

A77PB 

1.2k 

70 

100C 

750 


150J 

Si 

D05 


195 

M151-1200R 

1.2k 

150 

140A 

4.5k 


175J 

Si 

S468 

86 

SW12PCN040 

1.2k 

70 

100C 

650 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


196 

A180PB 

1.2k 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oj0 

87 

SA12PCN040 

1.2k 

70 

HOC 

650 

10m 

175J 

Si 

D04 


197 

1N5162 

1.2k 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200C 

Si 

DO30 

88 

A72PB 

1.2k 

70 

120C 

1.0k 


150J 

Si 

D05 


198 

150K120A 

1.2k 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200J 

Si* 

DO80 

89 

M71-1200 

1.2k 

70 

120A 

1.0k 


150J 

Si 

D05 


199 

150KS120 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S550 

90 

M71-1200R 

1.2k 

70 

120A 

1.0k 


150J 

Si 

D05 


200 

150L120A 

1.2k 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200J 

Si* 

DO3O0 

91 

MZ71-1200 

1.2k 

70 

120C 

1.0k 


150J 

Si 

D05 



152L120A 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

92 

MZ71-1200R 

1.2k 

70 

120C 

1.0k 


150J 

Si 

D05 


202 

154K120A 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549 

93 

S306120F 

1.2k 

70 

125C 

1.2k 


190J 

Si 

DO50 


203 

154L120A 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

94 

F6R3 

1.2k 

70 

138C 

1.2k 


190C 

Si 

D05 


204 

ST16-120 

1.2k 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

95 

S36120 

1.2k 

70 

138C 

1.0k 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 


205 

DSA110-12A 

1.2k 

160 

77C 

3.2k 

10m 

150J 

Si 


96 

70HFR120 

1.2k 

70 

140C 

1.2k 


HOC 

Si 

D05 


206 

DS110-12A 

1.2k 

160 

98C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 


97 ▼ 

SD070N12P 

1.2k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

D05 


207 

1N3274 

1.2k 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

D09 

98 t 

SD070R12P 

1.2k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

D05 


208 

H6R3 

1.2k 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

99 ♦ 

SD071N12P 

1.2k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 


209 

SKN130/12 

1.2k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

1004 

SD071R12P 

1.2k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 


210 

SKR130/12 

1.2k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

101 

SA12PCN055 

1.2k 

75 

110C 

900 

10m 

175J 

Si 

D05 


211 

DS175-12L 

1.2k 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

102 

SW12PCN055 

1..2k 

75 

HOC 

900 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


212 

15SM200 

1.2k 

200 


4.5k 



Si 

M986 

103 

SA12PCN075 

1.2k 

75 

135C 

1.3k 

10m 

175J 

Si 

D05 


213 

IRKD200-12 

1.2k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274 * 

104 

SW12PCN075 

1.2k 

75 

135C 

1.3k§ 

10m 

175 

Si 

DO50 


214 

IRKD240-12 

1.2k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

105 

DD65N1200 

1.2k 

76 

88C 

1.6k 

10m 

150J 

Si 

20 


215 

IRKE200-12 

1.2k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

106 

SKKD81-12 

1.2k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 



IRKE240-12 

1.2k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml274b 

107 

SKKE81-12 

1.2k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 



SV2012 

1.2k 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

108 

F7R3 

1.2k 

85 

132C 

1.5k 


190C 

Si 

D05 


EHF-rai 

SD200N12M 

1.2k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

109 

S37120 

1.2k 

85 

132C 

1.2k 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 



SD200N12P 

1.2k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

110 

85HF120 

1.2k 

85 

HOC 

1.4k 

6.0m 

180J 

Si 

D05 



SD200R12M 

1.2k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


407 


D.A.T.A 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - piv > i kv (Cont’d) 



IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 




101KLR130S20 
101KLR130S25 
101KLR130S30 


A170PC 

A187PC 

A180PC 


175J 

SiA 

D08 

175J 

SiA 

D08 

175J 

SiA 

D08 



130C 2.5k 8.3m 200J SiA S120j 

50C 2.8k 8.3m 125J SiA S120jJ2l 



S904SXU13 

S954SXU13 

A437PC 


A596PC 

851PDE130L30 

851PDE130L20 



H 


H3*2| 

H 

55C 

9.0k§ 10m 

200S 

SiA C245b 

55H 

9.0k§ 10m 

175J 

SiA M1005§% 

55H 

9.0kS 10m 

175J 

SiA M1005 ♦ % 



49 AR2004P13 1.3k 

50 AR2004S13 1.3k 

51 A740PC 1.3k 

2250 

2250 

2.4k 

55H 25k§ 10m 

55H 25k§ 10m 

100C 32k 

175J 

175J 

175J 

SiA 

SiA 

Si 

52 DS2002SN13 1.3k 

53 JD4000-13 1.3k 

54 10R14B 1.4k 

2.8k 

3.0k 

.10 

HUSH 

UfsSfl 

ntm 





SKKD15-14 

SKKE15-14 

BYX25-1400 

SSiE2080A 

SKR26/14 

D24N1400B 

D24N1400C 

D24N1400U 

D24NR1400B 

D24NR1400C 

D24NR1400U 

SR2514 _ 

DS17-14A 

DSA17-14A 

SKN20/14 

SKR20/14 

SKN26/14 

BYX96-1400 

VBO13-14N01 

SW14PCN030 

DD22S1400 

MDD25-14N1 

DSA22-14A 

D34N1400B 

D34N1400C 

D34N1400U 

D34NR1400B 

D34NR1400C 

D34NR1400U 

SR3514 _ 

DD31S1400 

D24/1400B 

D24/1400C 

DD31N1400 

SR4014 

VBQ20-14N01 

10MA140 

SD040N14P 

SD040R14P 

SD041N14P 

DS22-14A 

DSA35-14A 

SKKD46-14 

BYX56-1400 

KGD1424SX 

SKR1M40/14 

SKN45/14 

SKN46/14 

SKR45/14 

SKR46/14 

DS35-14A 

D34/1400B 

D34/1400C 

SR6014 _ 

DSA42-14A 

D60N1400B 

D60N1400C 

D60N1400U 

D60NR1400B 

D60NR1400C 

D60NR1400U 

SA14PCN061 

20MA140 

DSA75-14B 

MDD42-14N1 

DS42-14A 

D60/1400B 

70HF140 

SR7014 _ 

KGB0524SX 

SW14PCN040 

70HFR140 

DS75-14B 

SD070N14P 

SD070R14P 

SD071N14P 

SD071R14P 

SW14PCN075 

DD65N1400 

DSA80-14A 

KGD1524SX 

SKKD81-14 

SKKE81-14 

85HF140 

85HFR140 

DSAI75-14B 

DD85N1400 

SD090N14P 

SD090R14P 

SD091N14P 

SD091R14P 

SKN70/14 

SKN71/14 

SKR70/14 

SKR71/14 

D121NR1400B 

D121NR1400V 

101KL140S10 

101KLR140S10 

101KL140S25 

A177PD 

D75N1400B 


D75N1400C 

D75N1400U 


125J Si 
125J Si 
175J SiA 
160J SiA 
180A Si 

150J Si_ 

150J Si 
150J Si 

150J Si_ 

150J Si 
150J Si 

_Si_ 

190J Si 
190J Si 

180J Si_ 

180A Si 
180J Si 

_Si_ 

150J Si 
175J Si 

150J Si_ 

Si 

150J Si 

150J Si_ 

150J Si 
150J Si 

150J Si_ 

150J Si 
150J Si 

_Si_ 

150J Si 
150J Si 

150J Si_ 

' 150J Si 
Si 

150J Si_ 

130J Si 
180J Si 

180J Si_ 

180J Si 
180J Si 

150J Si_ 

' 125J Si 
175J Si 

_Si_ 

~ 150J Si 
180J Si 

180J Si_ 

' 180J Si 
180J Si 

180J Si_ 

150J Si 
150J Si 

_Si_ 

150J Si 
150J Si 

150J Si_ 

' 150J Si 
150J Si 

150J Si_ 

150J Si 
150J SiA 

150J Si_ 

150J Si 
150J Si 

180J Si_ 

' 150J Si 
180J SiA 

_Si_ 

Si 

175J Si 

140C Si_ 

~ 180J Si 
180J Si 
180J Si 
' 180J Si 
180J Si 

175 Si_ 

150J Si 
150J Si 

_Si_ 

125J Si 
125J Si 

180J Si_ 

140C Si 
180J Si 

150J Si_ 

‘ 180J Si 
180J Si 

180J Si_ 

' 180J Si 
180J Si 

180J Si_ 

' 180J Si 
180J Si 

180J Si_ 

180J Si 
125J SiA 
125J SiA 
175J SiA 
175J SiA 
150J Si_ 




























































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE kv ( Cont ’ d ) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

u 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

n 

PIV 

(V) 

MAX AVG 
DC CURB 

FWD 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(“C), 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

ENT 

SURGE CURR 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(•C) 

PEAK IP 
1 Cy k 
(A) | 

ULSE 

IDTH 

(S) 

2] lo 
MAX 
(A) 

3j@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy [U 
(A) 1 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

It 

D75NR1400B 

1.4k 

t6o 

io6c 

1.6k§ 

10m 

itr 

Si 

S567a 

Ill 

DSA400-14KC 

1.4k 

450 

90C 

9M 

10m 

105J 

Si 

M1214 

2t 

D75NR1400C 

1.4k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

112 

DSA603-14GC 

1.4k 

450 

119C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

3t 

D75NR1400U 

1.4k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

113 

DSA603-14L1C 

1.4k 

450 

119C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

4 

KU1014 

1.4k 

100 

100C 

1.8k 

10m 

150J 

Si 

S421 

114t 

D452N1400 

1.4k 

450 

130C 

13k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

5 

KU1514 

1.4k 

100 

100C 

2.5k 

10m 

150J 

Si 

S421 

1 15t 

D452NR1400 

1.4k 

450 

130C 

13k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

6 

SKN2M100/14 

1.4k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 

116 

471PDA140 

1.4k 

470 

105C 

6.2kS 

8.3m 

200J 

SiA 

E200a 

7 

SKR2M100/14 

1.4k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 

117 

SI 084 

1.4k 

x 500 

55 

50 [ 

8.3 


Si 

M204h 

8 

101KL140S15 

1.4k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

118 

501V140 

1.4k 

500 

105C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Og0 

9 

101KL140S20 

1.4k 

100 

110C 

3.0k 


175J 

Si 

D08 

119 

501VF140 

1.4k 

500 

105C 

8.0k 

8.3m 

200J 

Si 

S525 

10 

SR100AM28 

1.4k 

100 

HOC 

3.0k 

8.3m 

150J 

sr 

S435b 

120 

501VF140B 

1.4k 

500 

105C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

S525 

11 

101KLR140S15 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

121 

503V140 

1.4k 

500 

105C 

8.0k 


200J 

Si 

S563 

12 

101KLR140S20 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

122 

501V140B 

1.4k 

500 

120C 

lOkS 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oa0 

13 

101KLR140S25 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

123 

501VR140 

1.4k 

500 

120C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Og0 

14 

101KLR140S30 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

^iA 

D08 

124 

701F14S 

1.4k 

500 

130 

9.0k 


175J 

SiA 

SI 2b 

15 

1N3297 

1.4k 

100 

130C 

1.6k 

8.3m 

200C 

Si 

D08 

125 

501VR140B 

1.4k 

500 

135C 

10k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12OQ0 

16 

1N3297A 

1.4k 

100 

130C 

2.3k 


200C 

Si 

D08 

126 

DN462-14 

1.4k 

540 

175J 

6.0k 

10m 

175J 

Si# 

M771 

17 

A170PD 

1.4k 

100 

130C 

2.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

Sl2Oj0 

127 

A402DC 

1.4k 

600 

60C 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

18 

DS80-14A 

1.4k 

110 

45A 

2.1 k§ 

10m 

180J 

Si 

S4O8e0 

128 

FD500E28 

1.4k 

600 

90C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240d 

19 

DSA110-14A 

1.4k 

110 

100C 

2.8k§ 

10m 

150A 

Si 

S4O8e0 

129 

FD500DH28 

1.4k 

600 

100C 

11k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 344 

20 t 

D121N1400B 

1.4k 

120 

100C 

3.0k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

130 

S904SXU14 

1.4k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

21 T 

D121N1400V 

1.4k 

120 

100C 

3.0kS 

10m 

180J 

Si 

S532a 

131 

R720140600 

1.4k 

600 

HOC 

7.0k 

8.3m 

175J 

Si 

C246f 

22 

KGB0614SX 

1.4k 

125 

45A 

1.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

132 

DF652-14 

1.4k 

600 

150J 

9.0k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 

23 

SKN100/14 

1.4k 

125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D08 

133 

GD800-14 

1.4k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 

24 

SKR100/14 

1.4k 

125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

134t 

SD300C14C 

1.4k 

650 

55 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

D0200AA 

25 

KU1314 

1.4k 

130 

100C 

2.3k 

10m 

150J 

Si 

S421 

135 

S954SXU14 

1.4k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

26 

KGD1614SX 

1.4k 

150 

45A 

1.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

136 

703PJA140 

1.4k 

700 

83C 

9.0k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246b 

27 

A187PD 

1.4k 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

S12Oi0 

137 

SKN500/14 

1.4k 

700 

100C 

7.0k 

10m 

180J 

Si 

C242b 

28 

45MA140 

1.4k 

150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435g I 

138 

250MA140 

1.4k 

700 

101C 

9.0k 

10m 

175J 

Si 

SI 2s 

29 

1N4596 i 

1.4k 

150 

110 

3.0k 


200A 

Si 

DO80 

139 

A437PD 

1.4k 

750 

65 

10k 

8.3m 

175C 

SiA 

C246b 

30 t 

SD150N14M 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

140 

A596PD 

1.4k 

750 

70 

10k 

8.3m 

130 

Si 

M463 

31 T 

SD150N14P 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

141 

SKID800/14 

1.4k 

800 

40C 

1.3k 

10m 

125J 

Si 

Ml 286 

32 t 

SD150R14M 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

142t 

SD400C14C 

1.4k 

800 

55 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

D0200AA 

33 t 

SD150R14P 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

143t 

D798N1400 

1.4k 

800 

100C 

14k§ 

10m 

150J 

Si 

Ml346a 

34 

SW14PHN151 

1.4k 

150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

144 

SW14KBN805 

1.4k 

800 

100H 

15k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 

35 

A180PD 

1.4k 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oj0 

145 

SW14KBR805 

1.4k 

800 

100H 

17k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

36 

ST 16-140 

1.4k 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

146 

FD1000A28 

1.4k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C239a 

37 

DS110-14A j 

1.4k 

160 

75C 

3.2k§ 

10m 

180J 

Si 

S408e 

147 

801PDB140 

1.4k 

800 

105C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

Si 

E200b 

38 

1N3275 

1.4k 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

D09 

148 

DF752-14 

1.4k 

800 

150J 

1.2k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 

39 

SKN130/14 

1.4k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

149 

DN662-14 

1.4k 

800 

175J 

12k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

40 

SKR130/14 [ 

1.4k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

150 

FD900-14 

1.4k 

800 

190J 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

41 

KGB0714SX 

1.4k 

170 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

151 

851PDE140L30 

1.4k 

850 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

42 

DS175-14L 

1.4k 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

152 

851PDE140L20 

1.4k 

850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

43 

IRKD200-14 

1.4k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml274 * 

153 

851PDE140L25 

1.4k 

850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

44 

IRKD240-14 

1.4k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

154 

SI104SXU14 

1.4k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

45 

IRKE200-14 

1.4k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

155 

A620DC 

1.4k 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

46 

IRKE240-14 

1.4k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

M1274b 

156 

R720140900 

1.4k 

900 

85C 

8.5k 

8.3m 

175J 

Si 

C246f 

47 

SV2014 

1.4k 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

157t 

ZZZZD900A 

1.4k 

999 







48 t 

SD200N14M 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

158t 

ZZZZD900B 

1.4k 

999 







49 t 

SD200N14P 

1.4k 

200 

IIOCj 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

159t 

ZZZZD900C 

1.4k 

999 







50 t 

SD200R14M 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

160 

DS804SE14 

1.4k 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

51 ♦ 

SD200R14P 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

QRACJ 

161 

801PDB14QB 

1.4k 

1 .Ok 

9GC 

10k§ 

8.3m 

200J 

Si 

E200D 

52 

SW14PHN201 

1.4k 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

162 

1001PDE140 

1.4k 

1.0k 

107C 



200J 

SiA 

Ml 277 

53 

KGD1714SX 

1.4k 

210 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

M1088 

163 

A430PD 

1.4k 

1.0k 

113C 

10k 

8.3m 

200J 

SiA 

C246b 

54 

S20N1500JA 

1.4k 

210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 

164 

NLA430PD 

1.4k 

1.0k 

113C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

55 

S20P1500JA 

1.4k 

220 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

165 

1101PDK140 

1.4k 

1.1k 

125C 

22k 

10m 

200J 

Si 

C246d 

56 

SR200DM28R 

1.4k 

240 

75C 

5.0k 

8.3m 

150J 

SiA 

S435c 

166 

DN762-14 

1.4k 

1.1k 

175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

57 

SR200DM-28S 

1.4k 

240 

75C 

5.0k5 

8.3m 

150J 

SiA 

S435 

167 

DS904SM14 

1.4k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

58 

1N3176 

1.4k 

240 

100C 

3.0k 


150J 

Si 

D09 

168 

AR904P14 

1.4k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

59 

FD250DM28 

1.4k 

240 

105C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C248a 

169 

AR904S14 

1.4k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005* % 

60 

253PJA140 

1.4k 

250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 

170 

GD1400-14 

1.4k 

1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

61 

70MA140 

1.4k 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

171 

A330PD 

1.4k 

1.2k 

112C 

11k 


200J 

SiA 

Ml 147 

62 

SSiL20100A 

1.4k 

250 

94C 

4.8k 

10m 

160J 

SiA 

S345 

172 

1201PDE140 

1.4k 

1.2k 

115C 

13k 


200J 

SiA 

Ml 277 

63 t 

D251NR1400B 

1.4k 

250 

100C 

5.5kS 

10m 

180J 

Si 

S532b 

173 

HD1500-14 

1.4k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637c 

64 t 

D251NR1400E 

1.4k 

250 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 348 

174 

DSA705-14AC 

1.4k 

1.3k 

26C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M953 

65 

A197PD 

1.4k 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

175 

R9G0141300 

1.4k 

1.3k 

125C 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 

66 

DF451-14 

1.4k 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si#_ 

M771 

176 

A641PD 

1.4k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 

67 

1N3744 

1.4k 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

177 

A440PD 

1.4k 

1.5k 

115C 

21k 


200J 

SiA 

C245e 

68 t 

D251N1400B 

1.4k 

250 

130C 

6k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

178 

DSA1508-14AC 

1.4k 

1520 

100 

29k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 

69 t 

D251N1400E 

1.4k 

250 

130C 

6k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 348 

179 

AR1104P14 

1.4k 

1550 

55H 

175 § 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

70 t 

D251N1400V 

1.4k 

250 

130C 

6k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

180 

AR1104S14 

1.4k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0054% 

71 

A190PD 

1.4k 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

181 

DS1104SM14 

1.4k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

72 

DF252-14 

1.4k 

270 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

SL#_ 

M771 

182 

FD1600A28 

1.4k 

1.6k 

91C 

35kS 

8.3m 

150J 

SiA 

C244a 

73 

A399PD 

1.4k 

275 

80C 

6.0k 


150J 

Si 

Ml 147 

183 

1601PDK140 

1.4k 

1.6k 

105C 

25k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

C245a 

74 

DS290-14J 

1.4k 

290 

100C 

4.7k§ 


150J 

Si 

S5O60 

184 

HD2100-14 

1.4k 

1.7k 

150J 

22k 

8.3m 

150J 

Si 

M637c 

75 

D250/1400E 

1.4k 

300 

85C 

5.3k 

10m 

150J 

Si 

M486 

185 

JD2300-14 

1.4k 

1.7k 

150J 

35k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

76 

DSA304-14A 

1.4k 

300 

100C 

4.3k§ 

10m 

150J 

Si 

C240e 

186 

R9G0141800 

1.4k 

1.8k 

95C 

21k 

8.3m 

175J 

Si 

C246e 

77 

TV3014 

1.4k 

300 

HOC 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

187 

A730PD 

1.4k 

1.8k 

100C 

25k 


175J 

Si 

M1148 

78 

301U140 

1.4k 

300 

120C 

6.2k 

8.3m 

200J 

Si 

DO90 

188 

DN961-14 

1.4k 

1.9k 

175J 

27k 

10m 

175J 

Si 

C2460 

79 

303U140 

1.4k 

300 

120C 

5.9k 

6.0m 

200J 

Si 

S551 

189 

DS2004SN14 

1.4k 

2.0k 

55C 

25k§ 

10m 

180S 

SiA 

M954 

80 

309U140 

1.4k 

300 

120C 

5.9k 

6.0m 

200J 

Si 

S467 

190 

2001PDK140 

1.4k 

2.0k 

105C 

30 § 

8.3m 

200J 

SiA 

C245a 

81 

R620143000 

1.4k 

300 

138C 

5.5k 

8.3m 

175J 

Si 

C242 

191 

R9G0142200 

1.4k 

2.2k 

105C 

30k 

8.3m 

175J 

Si 

C246e 

82 

S30N1500JA4 

1.4k 

320 

100C 

4.5k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

192 

AR2004P14 

1.4k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1006§% 

83 

SKN240/14 

1.4k 

320 

100C 

5.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

193 

AR2004S14 

1.4k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml006# % 

84 

SKR240/14 

1.4k 

320 

100C 

5.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

194 

JD3000-14 

1.4k 

2.4k 

150J 

45k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

85 

ST20-140 

1.4k 

35C 

25A 

7.0k 


175J 

Si 

S2O3C0 

195 

2601PDN140 

1.4k 

2.6k 

107C 

40k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

Cl 0020 

86 

DN262-14 

1.4k 

360 

175J 

4.0k 

10m 

175J 

Si# 

M771 

196 

DS2002SN14 

1.4k 

2.8k 

55H 

33k 

10m 

175J 

SiA 

M954 

87 t 

SD300R14M 

1.4k 

380 

100C 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

S506c 

197 

3001PDN140 

1.4k 

3.0k 

108C 

50k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

C1OO1a0 

88 t 

SD300R14P 

1.4k 

380 

100C 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

S506c 

198 

JD4000-14 

1.4k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

89 

SW14HHN300 

1.4k 

380 

100C 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 1550 

199 

4001PDR140 

1.4k 

4.0k 

105C 

84k 


175J 

Si 

C246o 

90 

SW14PHN300 

1.4k 

380 

100C 

5.5k6 

10m 

180J 

Si 

Mil 550 

200 

SSiN4283 

1.5k 

1.03m 

120C 

9.4k 

10m 

180J 

SiA 

C247 

91 

403PJA140 

1.4k 

400 

76C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246a 

201 

2L15 

1.5k 

.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 

92 

DSA400-14NC 

1.4k 

400 

98C 

9.8k 

10m 

150J 

Si 


202 

1N590 

1.5k 

25m 

25A 



165B 

Si 

S281a 

93 

SR400FH-28 

1.4k 

400 

98C 

10k$ 

8.3m 

150J 

SiA 

S502a 

203 

1N591 

1.5k 

25m 

25A 



165B 

Si 

S281 

94 

A397PD 

1.4k 

400 

110 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

M771 

204 

DD15 

1.5k 

30m 

25A 

4.0 

8.3 

100A 

Si 

A109b 1 

95 

NLA397PD 

1.4k 

400 

HOC 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

C242a 

205 

5L15 

1.5k 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 

96 

R620144000 

1.4k 

400 

112C 

6.0k 

8.3m 

175J 

Si 

C242 

206 

VA15 

1.5k 

50m 

40A 

3.0 

83m 

150A 

SiA 

Aim 

97 t 

SD400N14M 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506c 

207 

1N1731A 

1.5k 

50m 

175$ 

9.0 

80m 

200A 

Si 

Algd 

98 t 

SD400N14P 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506c 

208 

1N1133 

1.5k 

.075 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57d 

99 t 

SD400R14M 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506c 

209 

M15F 

1.5k 

80m 

55A 

8.0 


150A 

Si 

Alabd 

100t 

SD400R14P 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 

210 

M15S 

1.5k 

80m 

55A 

8.0 


150A 

Si 

Alabd 

101 

SW14HHN400 

1.4k 

400 

120C 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

Ml 1550 

211 

M15UF 

1.5k 

80m 

55A 

8.0 


150A 

Si 

Alabd 

102 

SW14PHN400 

1.4k 

400 

120C 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

Ml 1550 

212 

HV15PD 

1.5k 

80m 

100A 



150A 

Si 

A94a 

103 

A390PD 

1.4k 

400 

145 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

M771 

213 

1N2630 

1.5k 

85m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84 

104 

NLA390PD 

1.4k 

400 

145C 

7.0k 


200J 

Si 

C242a 

214 

1N2635 

1.5k 

85m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84d 

105 

DF452-14 

1.4k 

400 

150J 

5.0k 

10m 

150J 

Si# 

M771 

215 

1N2636 

1.5k 

85m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84e 

106 

SKN320/14 

1.4k 

420 

100C 

8.0k 

10m 

180J 

Si 

S510 

216 

1N3283 

1.5k 

.10 

25A 

2.5 


150A 

SiA 

D07 

107 

SKR320/14 

1.4k 

420 

100C 

8.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

217 

10L15 

1.5k 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 

108t 

D428N1400 

1.4k 

430 

100C 

7.3kS 

10m 

150J 

Si 

Ml 346 

218 

10R15B 

1.5k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


109 

DS430-14J 

1.4k 

430 

100C 

8.4k 


150J 

Si 

S506b 

219 

PS2418 

1.5k 

.10 

25A 




Si 

C15 

110 

FD600-14 

1.4k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

220 

1N588 

1.5k 

.10 

50A 

5.0 


175A 

Si 

D01 


410 
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RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - ™ ^ i w (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

JT~ 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

IJ 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy [y 
(A) 1 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

2J lo 
MAX 
_ (A) 

u@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IF 
1 Cy [v 
(A) | 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

i rsli 134 

T5k 

.10 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

T5Je 


ill 

55AT5 

1.5k 

5.0 


200 



Si 

Aley 

2 

1N2375 

1.5k 

.10 

100A 

12 

8.3m 

150A 

Si 

Alfu 


112 

1N2364A 

1.5k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

D04 

3 

1N1410 

1.5k 

.125 

75 A 

6.0 


150 

Si 

A149 


113 

1N2365A 

1.5k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

S117 

4 

dc5Z3 

1.5k 

130m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 194 


114 

500R15B 

1.5k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


5 

1N2504 

1.5k 

.15 

25A 



150A 

Si 

A6 


115 

M5P5 

1.5k 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Alep 

6 

15L15 

1.5k 

.15 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhv 


116 

SDA168I 

1.5k 

5.0 

55C 

150 


125 

t 

Ml 159 

7 

1N1731 

1.5k 

.20 

25A 

2.5 

8.0m 

150A 

Si 

Algd 


117 

1N3920 

1.5k 

5.0 

100C 

100 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

8 

20L15 

1.5k 

.20 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 


118 

550R15B 

1.5k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


9 

PS1141 

1.5k 

.20 

25A 

2.5 § 

8.0m 

175A 

Si 

Alad 


119 

600R15B 

1.5k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


10 

B427-15 

1.5k 

200m 

55 

4.0 


150 

SiA 

A50f 


120 

M7P5 

1.5k 

6.0 

50 

400 

8.3m 

175 

Si 

Alep 

11 

B587-15 

1.5k 

200m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


121 

1N2364B 

1.5k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

D04 

12 

MC5600 

1.5k 

200m 

100 

10 



Si 

A60w 


122 

1N2365B 

1.5k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

S117 

13 

1N2886 

1.5k 

250m 

25A 



150S 

Si 

Ml 22a 


123 

1N3925 

1.5k 

10 

100C 

100 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

14 

1N2887 

1.5k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83w 


124 

SSiD04100 

1.5k 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

15 

25L15 

1.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhv 


125 

SSiD04100A 

1.5k 

10 

110C 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

16 

M15K 

1.5k 

.25 

25A 

2.0 

1 

150A 

SiA 

A83k 


126 

SW15PCN012 

1.5k 

17 

100C 

210 § 

10m 

150J 

Si 

DO40 

17 

1N589 

1.5k 

.25 

50A 

10 


175A 

Si 

DOI 


127 

F3S3 

1.5k 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 

18 

67D015H53PNN 

1.5k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

Alvu 


128 

SW15PCN030 

1.5k 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

19 

67D015H55FNN 

1.5k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12aj 


129 

SSiE4583 

1.5k 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 

20 

HS15 

1.5k 

250m 

50 

14 

8.3m 

175 

Si 

A298ad 


130 

SSiE4683 

1.5k 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 

21 

HVE15 

1.5k 

250m 

50 

14 

8.3m 

175A 

Si 

A298s 



SSiE4383 


35 

Era 


mnsa 


Si 

M1218 






10 

8.3m 


Si 

Aids 


iwwm 




120C 

300 

10m 


Si 

M1218 







8.3m 


Si 

D07 


■ 




123C 

600 



Si 

D05 









Si 

S24 


keH 




122C 

700 



Si 

D05 


INI131 







Si 

S24d 






100C 

650 § 

10m 


Si 



1N2508 







Si 

A6 


ipTi ■ 



mm 

138C 

1.2k 



Si 

D05 






40 

8.3m 


Si 

Alhv 


iTT» 



mm 

HOC 

900 § 

10m 


Si 


28 

DFB03R 


300m 


10 


125J 

SiA 

Alabe 


138 

SW15PCN075 

1.5k 

75 

135C 

1.3k§ 



Si 


29 

GFA03R 

1.5k 

.30 

40 

25 


125J 

SiA 

A249f 


139 

DFS80A15 

1.5k 

80 

93C 



150J 

Si 


30 

GU-1F 

1.5k 

300m 

40 

25 

10m 

110 

SiA 

A333 


140 

F7S3 

1.5k 

85 

132C 



190C 

Si 

D05 





■cEftl 




ra 



Kora 

SSiF3883 

1.5k 

89 

119 

1.0k 

10m 

180J 


S72mA 






rtnra 



H 




SSiF3883A 

1.5k 

89 

119 

1.0k 

10m 

180J 


S52cA 

33 





mSm 



tra 



EEsrai 

SSiF3983 

1.5k 

89 

119 

1.0k 

KEEII 

180J 



34 


1.5k 

.40 


40 

8.3m 





Kara 

SSiF3983A 






180J 

SiA 

S52cA 

35 


1.5k 

400m 


30 

10m 





sFE 

SSF15 






175 

Si 

A83de 

36 


1.5k 

.44 


6.0 



tra 

iifra 8 ” 


EEidK 







125J 

SiA 

D08 

37 

i si 

1.5k 

0.5 


30 

8.0m 


Si 

D041 


Kara 

DSS100A15 

1.5k 

100 


2.0k 

10m 



I TU ■ 

38 

JlU . 

1.5k 

.50 

25A 

4.0 

1 


Si 

M82b 


KB 

A177PE 

1.5k 

100 

EE3 

2.5k 

8.3m 

tra 


S120j 

39 

1 1 HI WM 

1.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


Si 

Alhv 



101KL150S10 

1.5k 

100 

Era 

3.0k 


tra 


D08 

40 

PS1441 


.50 

25A 

10 

8.0m 

175A 

Si 



HjH 




HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

41 

1N3234 


500m 

50A 

12 


175S 

Si 




ftt* ' ;ra 



HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

42 

DFC05R 


.50 

50 

20 


125J 

SiA 

A298r 






HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

MEM 






8.0m 

KKtZi’V 


A3aa 



101KLR150S15 

1.5k 

100 

120 




SiA 

D08 

IB 






8.3m 

EES 


Alty 


154 

101KLR150S20 

1.5k 

100 

120 

fcTil 



SiA 

D08 

■tra 

fitmrarara 





10m 

lEiffli 


A334 


155 

101KLR150S25 

1.5k 

100 

120 



tra 

SiA 

DOS 

mym 


1.5k 

500m 



8.0m 

tUWM 

Si 

FI 2s 


156 

101KLR150S30 


rara 

orai 




SiA 

D08 

IB 


1.5k 

500m 



8.0m 

3JI 

Si 

F57d 


157 

A170PE 


IB 

lETim 

MM 

[•SjjTSE 

El 

SiA 

Sira 



1.5k 

500m 



8.0m 


Si 

Alfu 


158 

SSiG3883 


MSM 

WM 

ERura 


EH 

SiA 

S72mA 

MEM 


1.5k 






Si 



159 

mi 


Kira 

118 

1.1k 

■ESI 

180 

SiA 

S52cA 

■3 


1.5k 



aaBE 


EHZI 

Si 



160 

Scjgc:: 


■Era 

118 

1.1k 

10m 

180 

SiA 

S72mA 

Era 


1.5k 



m a/1 


lEjSB 

Si 



161 

33fee • "efBSIBl 


■i«l»ii 

118 

1.1k 

10m 

180 

SiA 

S52cA 

mm 


1.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 



A187PE 



50C 





MMl 

mSM 


1.5k 

600m 

25A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

Algd 



150TD13 



114C 



■ 

ra 

S529 

Era 


1.5k 

700m 


7.0 

8.3m 

200A 

Si 

A86b 


E9 




125C 



mm 

tra 

D08 

55 

1N4374 

1.5k 

.75 


15 



Si 

DOI 


165 

A180PE 

1.5k 

150 

jEEHl 

3.4k 

lildi.B 

RSEM 



56 

1N2780 

1.5k 

.75 

25A 

15 


165S 

Si 

A145 


166 

SV15-15FK 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

57 

75R15B 

1.5k 

.75 

25 

60 


175 

Si 



167 

SV15-15FM 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

58 

1N2619 

1.5k 

.75 

50A 



175A 

SiA 

A31a 


168 

SV15-15FRK 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

59 

1N3245 

1.5k 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 


169 

SV15-15FRM 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

60 

HV815 

1.5k 

750m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212h 


170 

H6S3 

1.5k 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

61 

1N570 

1.5k 

.75 

150$ 




Si 

M9a 


WM 

SSiK3883 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

62 

80L15 

1.5k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 


BE/w 

SSiK3883A 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

63 

US15 

1.5k 

800m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

Alfv 


HEM 

SSiK3983 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

64 

1S2309 

1.5k 

800m 

65A 

60 


150J 

Si 

A56a 


Kura 

SSiK3983A 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

65 

425SH3AB1 

1.5k 

850m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69ak 



J11X 

1.5k% 

200 

55 

2.0k 

10m 

125J 

Si 

C248b 

66 

1N3930 

1.5k 

1.0 





Si 

M126e 


era 

S20N1600JA 

1.5k 

210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 

67 

1N2364 

1.5k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

D04 


ugm 

S20P1600JA 

1.5k 

220 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

68 

1N2365 

1.5k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

S117 


B 

DFS250A15 

1.5k 

250 

54C 

5.0k 

10m 

125J 

Si 

M5680 

69 

100L15 

1.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alhv 


ira 

A197PE 

1.5k 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

70 

100R15B 

1.5k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 



HEM 

1S2258 

1.5k 

250 

111C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240 

71 

GFE10 

1.5k 

1.0 

25 

30 


125J 

SiA 

A249f 


mm 

J5S3 

1.5k 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

72 

GH-1F 

1.5k 

1.0 

25 

35 

10m 

150 

SiA 

A333 



A190PE 

1.5k 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

73 

423NB2AI1 

1.5k 

1.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017f 


HEM 

SSiK2883 

1.5k 

296 

136C 

2.7k 

10m 

180J 

Si* 

M851 

74 

423NC2AI1 

1.5k 

1.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017| 


B 

DSS300A15 

1.5k 

300 

79C 

6.0k 

10m 

150J 

Si 

S5680 

75 

HVC15 

1.5k 

1.0 

50A 

80 

8.3m 

125A 

Si* 

Alev 


CEeS 

S30N1600JA4 

1.5k 

320 

100C 

4.5k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

76 

SX15#B 

1.5k 

1.0 

50 

60 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


M 

300TD13 

1.5k 

350 

82C 

6.5k 

10m 

150J 

Si 

S531 

77 

SXS15 

1.5k 

1.0 

50 

60 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


mm 

SW15HHN300 

1.5k 

380 

100C 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 1550 

78 

B588-15 

1.5k 

1.0 

55 

25 



SiA 

A69s 


mm 

SW15PHN300 

1.5k 

380 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 1550 

79 

BA223-15 

1.5k 

1.0 

55 

25 



SiA 

Alrx 



SSiL3883 

1.5k 

386 

109 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

S345 

80 

GP10W 

1.5k 

1.0 

55A 

25 


175 

Si 

D041 



SSiL3883A 

1.5k 

386 

109 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

S52cA 

81 

Z15UF 

1.5k 

1.0 

55A 

60 


150A 

Si 

Alabe 



SSiL3983 

1.5k 

386 

109 

7.2k 


180J 

SiA 

SW345 

82 

TD-15 

1.5k 

1.0 

60A 

60 

10m 

140J 

Si 

A268b 


192 

A397PE 

1.5k 

400 

110 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

M771 

83 

BA5P5 

1.5k 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 


193 

NLA397PE 

1.5k 

400 

HOC 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

C242a 

84 

1N4865 

1.5k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326 


194 

SW15HHN400 

1.5k 

400 

120C 

7.5kS 

10m 

190J 

Si 

Ml 1550 

85 

3RUS2150 

1.5k 

1.25 

50 

100 


150 

Si 

A3az 


195 

SW15PHN400 

1.5k 

400 

120C 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

Ml 1550 

86 

67C015H20LSS 

1.5k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIg 


196 

A390PE 

1.5k 

400 

145 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

M771 

87 

PS2348 

1.5k 

1.3 

25A 



175A 

Si 

M22 


197 

NLA390PE 

1.5k 

400 

145C 

7.0k 


200J 

Si 

C242a 

88 

TD-15H 

1.5k 

1.3 

60 

60 

10m 

140S 

Si 

Ml 092 


198 

DF452-15 

1.5k 

400 

150J 

5.0k 

10m 

150J 

Si# 

M771 

89 

BY350-1500 

1.5k 

1.5 


50 

10m 

140J 

Si 

A313I 


199 

SSiN3083 

1.5k 

580 

121C 

9.4k 

10m 

180J 

SiA 

SI 2a 

90 

S115 

1.5k 

1.5 


60 



Si 

Altv 


200 

SSiN3183 

1.5k 

580 

121 

9.4k 


180J 

SiA 

SI 2a 

91 

150R15B 

1.5k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 



201 

A402DD 

1.5k 

600 

60C 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

92 

GH-3F 

1.5k 

1.5 

50 

60 

10m 

150 

SiA 

A333b 


202 

1S2252 

1.5k 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240c 

93 

Z15F 

1.5k 

1.5 

55A 

60 


150A 

Si 

Alabe 


203 

S904SXU15 

1.5k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

94 

Z15S 

1.5k 

2.0 


60 


150A 

Si 

Alabe 


204 

SSiL2883 

1.5k 

665 

115C 

7.2k 

10m 

180J 

SiA 

M851 

95 

200R15B 

1.5k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 



205 

S954SXU15 

1.5k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J_ 

Si 

M7590 

96 ♦ 

BY448 

1.5k 

2.0 

25C 

30 

10m 

140J 

A 

A333C 


206 

A437PE 

1.5k 

750 

65 

10k 

8.3m 

175C 

SiA 

C246b 

97 

523NB2AI1 

1.5k 

2.0 

40A 

125 


150A 

Si 

M1017f 


207 

A596PE 

1.5k 

750 

65C 

10k 


175J 

Si 

C246b 

98 

523NC2AI1 

1.5k 

2.0 

40A 

125 


150A 

Si 

M1017| 


208 

SW15KBR805 

1.5k 

800 

100H 

17k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

99 

423NF2AH1 

1.5k 

2.0 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 


209 

S1104SXU15 

1.5k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

100 

250R15B 

1.5k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



210 

A620DD 

1.5k 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

101 

S3A15 

1.5k 

3.0 


200 



Si 

Aley 


211 

DS804SE15 

1.5k 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

102 

300R15B 

1.5k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 



212 

A430PE 

1.5k 

1.0k 

113C 

10k 

8.3m 

200J 

SiA 

C246b 

103 

KX15 

1.5k 

3.0 

50 

200 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


213 

NLA430PE 

1.5k 

1.0k 

113C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

104 

KXS15 

1.5k 

3.0 

50 

200 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


214 

DS904SM15 

1.5k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

105 

1N3371 

1.5k 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 


215 

AR904P15 

1.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

106 

1N3775 

1.5k 

3.3 

50 B 

15 § 


175A 

SiA 

D04 


216 

AR904S15 

1.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 005*% 

107 

350R15B 

1.5k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 



217 

A330PE 

1.5k 

1.2k 

112C 

11k 


200J 

SiA 

Ml 147 

108 

400R15B 

1.5k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 



218 

A641PE 

1.5k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 

109 

450R15B 

1.5k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 




A440PE 

1.5k 

1.5k 

115C 

21k 


200J 

SiA 

C245e 

110 

BY359-1500 

1.5k 

4.5 

102A I 

60 


125J 

Si 

TO220A 



AR1104P15 

1.5k 

1550 

55H 


10m 

175J 

SiA 

Ml 005§% 
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11. RECTIFIERS. 


HIGH VOLTAGE - PIV gL 1 W (Coin’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG 
DC CURP 

FWD 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

( 0 C) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

ENT 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2 ] lo 
MAX 
(A) 

TEMP 

ca,, 

PEAK IP 
1 Cy lY 
(A) 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

2 J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(;c) 

PEAK IP 
1 Cy M 
(A) I 

ULSE 

IDTH 

(s) 

1 

AR1104S15 T 

1.5k 

1550 

55TT 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0054 % 

Ill 

SW16PCN012 

T 6 k 

17 

106 c 

216 § 

10m 

liar 

Si 

5040 ! 

2 

DS1104SM15 

1.5k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

112 

SODSPS16 

1 . 6 k* 

18 

25A 




Si 

M950ak 

3 

A730PE 

1.5k 

1 . 8 k 

100C 

25k 


175J 

Si 

Ml 148 

113 

BYX13-1600 

1.6k 

20 

100 

600 

10m 

150J 

Si 

S72cc0 

4 

DS2004SN15 

1.5k 

2.0k 

55C 

25k§ 

10m 

180S 

SiA 

M954 

114 

SKR26/16 

1.6k 

20 

125C 

350 

B.3m 

180A 

Si 

D04 

5 

SSiP6083 

1.5k 

2.06k 

92 

17k 

10m 

180 

SiA 

C246j 

115 ▼ 

D24N1600B 

1.6k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

6 

AR2004P15 

1.5k 

2250 

55H 

25k8 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0068% 

1 16t 

D24N1600C 

1.6k 

24 

100C 

510 6 

10m 

150J 

Si 

S493d 

7 

AR2004S15 

1.5k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1006t % 

117y 

D24N1600U 

1.6k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

8 

SSiR6083 

1.5k 

2.5k 


47k 

10m 

160J 

Si 

S561b 

1 18y 

D24NR1600B 

1.6k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

9 

DS2002SN15 

1.5k 

2.8k 

55H 

33k 

10m 

175J 

SiA 

M954 

119y 

D24NR1600C 

1.6k 

24 

100C 

510 5 

10m 

150J 

Si 

S493d 

10 

JD4000-15 

1.5k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

120t 

D24NR1600U 

1.6k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

11 

HV16A 

1.6k 

.05 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

121 

DS17-16A 

1.6k 

25 

45A 

300 § 

10m 

190J 

Si 

S4v0 

12 

MV16A 

1.6k 

.05 

50A 

16 8 

10m 

175A 

Si 

A3h 

122 

DSA17-16A 

1.6k 

25 

100C 

300 8 

10m 

190J 

Si 

S4v0 

13 

10R16B 

1.6k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


123 

SKN20/16 

1.6k 

25 

100C 

320 

10m 

180J 

Si 

S171S0 

14 

DRX10 

1.6k 

200m 


15 

10m 

125J 

Si 

A283f 

124 

SKR20/16 

1.6k 

25 

100C 

350 

8.3m 

180 A 

Si 

D04 

15 

HV16B 

1.6k 

.25 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

125 

SKN26/16 

1.6k 

25 

125C 

320 

10m 

180J 

Si 

D04 

16 

MV16B 

1.6k 

.25 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

126 

SA16PCN031(A) 

1.6k 

25 

130C 

250 § 

10m 

180J 

SiA 

DO40 

17 

1N2359 

1.6k 

400m 

25$ 

15 


150 

Si 

D01 

127 

VBO13-16N01 

1.6k 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 


18 

1N1110 

1.6k 

.40 

100 

24 

4.0m 

150 

Si 

F22c 

128 

SW16PCN020 

1.6k 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 

19 

CP115 

1.6k 

.40 

100 




Si 

M84aj 

129 

BYX96-1600 

1.6k 

30 

125B 

400 § 

10m 

175J 

Si 

S4550 

20 

SLDHV1 

1.6k 

.50 

25A 

22 


175A 

Si 

M239a 

130 

SW16PCN030 

1.6k 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

21 

HV16C 

1.6k 

.50 

50A 

17 8 

10m 

175A 

Si 

A3t 

131 

MDD25-16N1 

1.6k 

32 

80C 

450 

10m 


Si 


22 

MV16C 

1.6k 

.50 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

132 

DSA22-16A 

1.6k 

33 

45A 

450 § 

10m 

150J 

Si 

S408C 

23 

SLD1.6S 

1.6k 

500m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F22c 

133y 

D34N1600B 

1.6k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

24 

1N2490 

1.6k 

500m 

100A 

15 

8.3m 

100A 

Si 

M84bz 

134y 

D34N1600C 

1.6k 

34 

100C 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493d 

25 

CP110 

1.6k 

.50 

100 




Si 

M84ah 

135y 

D34N1600U 

1.6k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

26 

S5347 

1.6k 

.50 

100A 



100A 

Si 

M84w 

136y 

D34NR1600B 

1.6k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

27 

1N2631 

1.6k 

600m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84a 

137y 

D34NR1600C 

1.6k 

34 

100C 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493d 

28 

1N2633 

1.6k 

600m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84b 

138t 

D34NR1600U 

1.6k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

29 

1N2634 

1.6k 

600m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84c 

139 

D24/1600B 

1.6k 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493a 

30 

1N2389 

1.6k 

.60 

100A 



100A 

Si 

M84a 

140 

D24/1600C 

1.6k 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493 

31 

1N2781 

1.6k 

.75 

25A 

15 


165S 

Si 

A145 

141 

VB020-16N01 

1.6k 

40 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 


32 

75R16B 

1.6k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


142 

10MA160 

1.6k 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

33 

1N3726 

1.6k 

.75 

50A 

12 


175A 

Si 

AlbD 

143 

BYX97-1600 

1.6k 

40 

125A 

800 8 

10m 

150J 

Si 

S29b0 

34 

1N4497 

1.6k 

.75 

85A 

35 § 


125A 

Si 

M239 

144 ▼ 

SD040N16P 

1.6k 

40 

146C 

6C0 

10m 

180J 

Si 

D05 

35 

INI150 

1.6k 

750m 

100$ 



125 

Si 

M84k 

145y 

SD040R16P 

1.6k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

36 

1N1150A 

1.6k 

.75 

100A 



100A 

Si 

M84k* 

146v 

SD041N16P 

1.6k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

37 

INI237 

1.6k 

.75' 

100A 



100A 

Si 

M84b 

147 

DS22-16A 

1.6k 

42 

45A 

450 § 

10m 

180J 

Si 

S408C 

38 

INI238 

1.6k 

.75 

100 A 



100 A 

Si 

M84a 

148 

DSA35-16A 

1.6k 

42 

45A 

650 § 

10m 

150J 

Si 

S19U0 

39 

BY269 

1.6k 

800m 

25A 

20 

10m 

175S 

Si§ 

A249a ! 

149 

SA16PCN05KA) 

1.6k 

42 

100C 

600 8 

10m 

150J 

SiA 

DO50 

40 

1N2366 

1.6k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

D04 

150 

SKKD46-16 

1.6k 

45 

86C 

700 


125J 

Si 

Y240 

41 

1N2367 

1.6k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

S117 

151 

SKN45/16 

1.6k 

50 

100C 

700 

10m 

180J 

Si 

S171y0 

42 

100R16B 

1.6k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


152 

SKN46/16 

1.6k 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

43 

SPCHV1 

1.6k 

1.0 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950* 

153 

SKR45/16 

1.6k 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

44 | 

SPFHV16 

1.6k* 

1.0 

25A 



150A 

Si 

M950ak 

154 

SKR46/16 

1.6k 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

45 

SN113 

1.6k 

1.0 

45A 

30 

10m 

175J 

Si 

D015 

155 

DS35-16A 

1.6k 

52 

45A 

650 8 

10m 

180J 

Si 

S19U0 

46 

GP10Y 

1.6k 

1.0 

55A 

25 


175 

Si 

D041 

156 

D34/1600B 

1.6k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 

47 

P513 

1.6k 

1.0 

75 A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

157 

D34/1600C 

1.6k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 

48 

U30M 

1.6k% 

1.0 

80L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

158 

DSA42-16 A 

1.6k 

60 

45A 

1.1k8 

10m 

150J 

Si 

S408d 

49 

U31M 

1.6k% 

1.0 

90L 

30 

10m 

140J 

Si 

A94m 

159y 

D60N1600B 

1.6k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

50 

U32M 

1.6k% 

1.0 

100L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

160y 

D60N1600C 

1.6k 

60 

100C 

1-3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

51 

SLD1 

1.6k 

1.1 

30A 

50 


125A 

SiA 

M239a 

161 v 

D60N1600U 

1.6k 

60 

100C 

1 3k8 

10m 

150.! 

Si 

S571 

52 

DS0.9-16A 

1.6k 

1.2 

45A 

70 § 

10m 

150J 

Si 

M841 

162y 

D60NR1600B 

1.6k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

53 

DSA0.9-16A 

1.6k 

1.2 

45A 

70 § 

10m 

150J 

Si 

M841 

163y 

D60NR1600C 

1.6k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

54 

SSiB9890A 

1.6k 

1.2 

45A 


10m 

150J 

SiA 

M571a 

164y 

D60NR1600U 

1.6k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

55 

SKE1/16 

1.6k 

1.3 

45A 

50 

10m 

160J 

Si 

M746a 

165 

SA16PCN061 

1.6k 

60 

100C 

1.0k§ 

10m 

150J 

SiA 

DO50 

56 

DSA1.2-16A 

1.6k 

1.4 

45A 

75 § 

10m 

150J 

Si 

A9p 

166 

20MA160 

1.6k 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 

57 

SKS1/16 

1.6k 

1.4 

45A 

100 

10m 

160J 

Si 

M746a 

167 

DSA75-16B 

1.6k 

60 

115C 

1.2k§ 

10m 

150J 

Si 

S465C0 

58 

1N2659 

1.6k 

1.5 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 26b 

168 

MDD42-16N1 

1.6k 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 


59 

150R16B 

1.6k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


169 

DS42-16A 

1.6k 

65 

45A 

1.1 k§ 

10m 

180J 

Si 

S408d 

60 

TPFHV16 

1.6k* 

1.5 

25A 




Si 

M950ak 

170 

D60/1600B 

1.6k 

65 

94C 

.80k 

10m 

150J 

Si 

S171a% 

61 

TPHHV16 

1.6k* 

1.5 

25A 




Si 

M950ak 

171 

SKB60/16 

1.6k 

67 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C254 

62 

DSA2-16A 

1.6k 

1.5 

45A 

120 § 

10m 

150J 

Si 

A9q 

172 

70HF160 

1.6k 

70 


1.1 k§ 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 

63 

DS1.2-16A 

1.6k 

1.7 

45A 

75 § 

10m 

180J 

Si 

A9d 

173 

SW16PCN040 

1.6k 

70 

100C 

650 8 

10m 

175J 

Si 

DO50 

64 

SSiC9990A 

1.6k 

1.7 

45A 


10m 

150J 

SiA 

M571 

174 

70HFR160 

1.6k 

70 

HOC 

1.2k 


HOC 

Si 

D05 

65 

DS2-16A 

1.6k 

1.8 

45A 

120 § 

10m 

180J 

Si 

A9q 

175 

DS75-16B 

1.6k 

70 

115C 

1.1 k§ 

10m 

180J 

Si 

S465e0 

66 

2ASLD1 

1.6k 

2.0 

25A 

200 


175A 

Si 

M239a 

176t 

SD070N16P 

1.6k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

D05 

67 

2ASPC1 

1.6k 

2.0 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950* 

177y 

SD070R16P 

1.6k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

D05 

68 

200R16B 

1.6k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


178* 

SD071N16P 

1.6k 

70 

HOC 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 

69 

SPC1 

1.6k 

2.2 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950* 

179i 

SD071R16P 

1.6k 

70 

HOC 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 

70 

SPF16 

1.6k* 

2.2 

25A 



150A 

Si 

M950ak 

180 

SW16PCN055 

1.6k 

75 

110C 

900 § 

10m 

175 

Si 

DO50 

71 

250R16B 

1.6k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


181 

SW16PCN075 

1.6k 

75 

135C 

1.3k§ 

10m 

175 

Si 

DO50 

72 

SKE2.5/16 

1.6k 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571c 

182 

DD65N1600 

1.6k 

76 

88C 

1.6k 

10m 

150J 

Si 

20 

73 

SKN2.5/16 

1.6k 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 

183 

DSA80-16A 

1.6k 

80 

45A 

2.1 k§ 

10m 

150J 

Si 

S4O8e0 

74 

1N2722 

1.6k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml26f 

184 

SKKD81-16 

1.6k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 

75 

300R16B 

1.6k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


185 

SKKE81-16 

1.6k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 

76 

SPSHV16 

1.6k* 

3.0 

25A 




Si 

M950ak 

186 

85HF160 

1.6k 

85 

HOC 

1.4k 

6.0m 

180J 

Si 

D05 

77 

S0DSLD1 

1.6k 

3.0 

30A 

290 


140A 

SiA 

M239t 

187 

85HFR160 

1.6k 

85 

HOC 

1.8k 


HOC 

Si 

D05 

78 

TPF16 

1.6k* 

3.3 

25A 




Si 

M950ak 

188 

DD85N1600 

1.6k 

89 

96C 

1.9k 

10m 

150J 

Si 

20 

79 

TPH16 

1.6k* 

3.3 

25A 




Si 

M950ak 

189y 

SD090N16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D05 | 

80 

350R16B 

1.6k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


190y 

SD090R16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D05 

81 

1N2691 

1.6k 

3.6 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

M126h 

191 y 

SD091N16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

82 

2ASPF16 

1.6k* 

4.0 

25A 



150A 

Si 

M950ak 

192y 

SD091R16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

83 

400R16B 

1.6k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


193 

SKD60/16 

1.6k 

92 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C255 

84 

450R16B 

1.6k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


194 

SKN70/16 

1.6k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

S481 

85 

SSiD9990A 

1.6k 

4.7 

45A 


10m 

150J 

SiA 

S344 

195 

SKN71/16 

1.6k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

86 

1N2366A 

1.6k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

D04 

196 

SKR70/16 

1.6k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

87 

1N2367A 

1.6k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

S117 

197 

SKR71/16 

1.6k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

88 

500R16B 

1.6k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


198 

101KLR160S10 

1.6k 

100 

70 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

89 

SKN5/16 

1.6k 

5.0 

45A 

160 

10m 

180J 

Si 

S352b 

199 

L08M 

1.6k% 

100 

90C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 

S518 

90 

550R16B 

1.6k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


200 y 

D75N1600B 

1.6k 

100 

100C 

1.6kS 

10m 

150J 

Si 

S567a 

91 

2ATPF16 

1.6k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ak 

201 y 

D75N1600C 

1.6k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

92 

2ATPH16 

1.6k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ak 

202 y 

D75N1600U 

1.6k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

93 

600R16B 

1.6k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


203 y 

D75NR1600B 

1.6k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

94 

S0DSPC1 

1.6k 

6.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950k* 

204 y 

D75NR1600C 

1.6k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

95 

S0DSPF16 

1.6k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ak 

205 y 

D75NR1600U 

1.6k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

96# 

D6/1600A 

1.6k 

6.0 

100C 

120 8 

10m 

150J 

Si 

A231 

206 

L07M 

1.6k% 

100 

104 

2.0k 

10m 

125J 

Si 

S518 

97 

SPS16 

1.6k* 

6.6 

25A 




Si 

M950ak 

207 

101KL160S10 

1.6k 

100 

HOC 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

98 

S0DTPF16 

1.6k* 

9.0 

25 




Si 

M950ak 

208 

101KL160S15 

1.6k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

99 

S0DTPH16 

1.6k* 

9.0 

25A 




Si 

M950ak 

209 

101KL160S20 

1.6k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

100 

DA6-1600 

1.6k 

9.0 

95C 

120 

10m 

150J 

Si 

A31 u 

210 

101KL160S25 

1.6k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

101 

1N2366B 

1.6k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

D04 

211 

SR100AM32 

1.6k 

100 

HOC 

3.0k 

8.3m 

150J 

Si 

S435b 

102 

1N2367B 

1.6k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

S117 

212 

101KLR160S15 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

103y 

D10N1600B 

1.6k 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493c 

213 

101KLR160S20 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

104y 

D10N1600C 

1.6k 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493b 

214 

101KLR160S25 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

105 

DS6-16F 

1.6k 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 


215 

101KLR160S30 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

106 

DSA9-16F 

1.6k 

11 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 


216 

SKR100/16 

1.6k 

100 

125C 

1.5k 

10m 

180A 

Si 

S171m 

107 

DS9-16F 

1.6k 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


217 

SV10-16RK 

1.6k 

100 

175J 

2.2k 

10m 

175J 

Si# 

S569 

108 

2ASPS16 

1.6k* 

12 

25A 




Si 

M950ak 

218 

SV10-16RM 

1.6k 

100 

175J 

2.2k 

10m 

175J 

Si# 

S569 

109 

SKKD15-16 

1.6k 

15 

82C 

320 


125J 

Si 

Ml 055 

219 

DS80-16A 

1.6k 

110 

45A 

2.1 k§ 

10m 

180J 

Si 

S4O8e0 

110 

SKKE15-16 

1.6k 

15 

82C 

320 


125J 

Si 

Ml 055 

220 

DSA110-16A 

1.6k 

110 

100C 

2.8k8 

10m 

150A 

Si 

S4O8e0 


412 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


HIM 

ktcb 

■ 

4J 

TYPE 

NUMBER 

SKDlOO/16 [ 

SKN100/16 

45MA160 

■ii.v jl m 

m 

1 

AX AVG FWD 
C CURRENT 
] lo 3j@ 

MAX TEMP 

IA)_£Q) 

116 85C 

125 100C 

150 76C 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 

JAMM ... 

1.1k 10m 

1.5k 10m 

1.7k 10m 

MAX. 

TEMP 

i!Q) 

125 J 

180J 
150J 

MAT 

"Si 

Si 

Si 

DRAWING 

NO. 

C255 

D08 

S435a 

LINE 

NO. 

111 

112 

113 

a 

TYPE 

NUMBER 

AR904P16 

AR904S16 

GD1400-16 

I] 

PIV 

(V) 

T6k 

1.6k 

1.6k 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

I] lo 3j@ 

MAX TEMP 
_JA)_i !Q 

1150 55H 

1150 55H 

1.15k 190J 

MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 

(A) 1(s>_ 

9T0k§ 10m 

9.0k§ 10m 

8.0k 8.3m 

MAX. 

TEMP 

i!C) 

175J 

175J 

190J 

MAT 

SiA” 

SiA 

Si 

DRAWING 

NO. 

M1005§% 
M1005* % 
M637 

R9 

BYX32-1600 

SD150N16M 

SD150N16P 

rerSB 

nftiB 


150 

150 

150 

100A 

125C 

125C 

1.6k 

3.6k 

3.6k 

10m 

10m 

10m 

190J 

180J 

180J 

SiA 

Si 

Si 

S2O3b0 

S569 

S569 

114 

115 

116 

HD1500-16 

R9G0161300 

A641PM 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.2k 

1.3k 

1.5k 

150J 

125C 

65C 

18k 

16k 

17k 

8.3m 

8.3m 

150J 

190J 

175J 

Si 

Si 

Si 

M637c 

C246e 

C246b 

m 

SD150R16M 

SD150R16P 

SW16PHN151 

[EMM 

m 


150 

150 

150 

125C 

125C 

125C 

3.6k 

3.6k 

3.2k 

10m 

10m 

10m 

180J 

180J 

180J 

Si 

Si 

Si 

S569 

S569 

S435i 

117 

118 

119 

AR1104P16 

AR1104S16 

DS1104SM16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1550 

1550 

1.55k 

55H 

55H 

55C 

175 § 
175k§ 
16k$ 

10m 

10m 

10m 

175J 

175J 

200S 

SiA 

SiA 

SiA 

M1005§% 

Ml 005 ♦% 
M757 


DS110-16A 

1N3276 

SKN130/16 

reran 

rer»8 

reftB 


160 

160 

165 

75C 

125C 

100C 

3.2k§ 

2.0k 

2.0k 

10m 

10m 

180J 

190J 

180J 

Si 

Si 

Si 

S4O8e0 

D09 

D08 

120 

121 

122 

FD1600A32 

1601PDK160 

HD2500-16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1600 

91C 

105C 

190J 

35k§ 

25k§ 

20k 

8.3m 

8.3m 

150J 

200J 

190J 

SiA 

SiA 

Si 

C244a 

C245a 

M637c 

BbHI 

SKR130/16 

DS175-16L 

IRKD200-16 

IRKD240-16 

IRKE200-16 

IRKE240-16 

reran 

refr-:--?* 

DH 

mam 

□eb 


165 

182 

200 

200 

200 

200 

100C 

100C 

25J 

25J 

25J 

25J 

2.0k 

2.8k§ 

9.0k 

10k 

9.0k 

10k 

10m 

10m 

180J 

150J 

125J 

125J 

125J 

125J 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

DO30 

S5O6d0 

Ml274 * 

Ml274c* 

Ml 274a 

Ml 274b 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

HD2100-16 

JD2300-16 

R9G0161800 

A730PM 

DN961-16 

DS2004SN16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.7k 

1.7k 

1.8k 

1.8k 

1.9k 

2.0k 

150J 

150J 

95C 

100C 

175J 

55C 

22k 

35k 

21k 

25k 

27k 

25k*> 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

10m 

10m 

150J 

150J 

175J 

175J 

175J 

180S 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SiA 

M637c 

M946 

C246e 

Ml 148 

C2460 

M954 

SD200N16M 

SD200N16P 

SD200R16M 

[EMM 

eeib 


200 

200 

200 

HOC 

110C 

HOC 

4.7k 

4.7k 

4.7k 

10m 

10m 

10m 

180J 

180J 

180J 

Si 

Si 

Si 

S569 

S569 

S569 

129 

130 

131 

2001PDK160 

AR3007P16 

AR3007S16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

2.0k 

2.2k 

2.2k 

105C 

55H 

55H 

30 § 
27k§ 
27k§ 

8.3m 

10m 

10m 

200J 

150J 

150J 

SiA 

SiA 

SiA 

C245a 

M1006§% 

Ml 006♦% 

22 t 

23 

24 

SD200R16P 

SV2016 

SW16PHN201 

mzrn 

iisim 

EKH 


200 

200 

200 

HOC 

HOC 

HOC 

4.7k 

4.0k 

4.2k 

10m 

10m 

10m 

180J 

175J 

180J 

Si 

Si 

Si 

S569 

D08 

S435i 

132 

133 

134 

SW16CXC990 
R9G0162200 
AR2004P16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

2.2k 

2.2k 

2250 

55H 

105C 

55H 

28k 

30k 

25k$ 

10m 

8.3m 

10m 

160J 

175J 

175J 

Si 

Si 

SiA 

D0200A 

C246e 

Ml 0065% 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

S20N1700JA 

S20P1700JA 

SR200DM32R 

SR200DM-32S 

1N3177 

FD250DM32 



210 

220 

240 

240 

240 

240 

100C 

100C 

75C 

75C 

100C 

105C 

4.5k§ 

4.0k§ 

5.0k 

5.0k§ 

3.0k 

5.0k$ 

10m 

10m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150J 

175J 

150J 

150J 

150J 

150J 

SiA 

SiA 

SiA 

SiA 

Si 

SiA 

M378 

M378 

S435c 

S435 

D09 

C248a 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

AR2004S16 

SW16CXC950 

JD3000-16 

2601PDN160 

JD4000-16 

4001PDR160 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

2250 

2.4k 

2.4k 

2.6k 

3.0k 

4.0k 

55H 

25H 

150J 

107C 

150J 

105C 

25k§ 

25k 

45k 

40k§ 

50k 

84k 

10m 

10m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

175J 

160J 

150J 

200J 

150J 

175J 

SiA 

SiA 

Si 

SiA 

Si 

Si 

Ml 006# % 
C246d 

M946 

Cl 0020 
M946 

C246o 


HIM 



250 

250 

250 

73C 

74C 

me 

2.7k 

4.0k 

5.0k$ 

10m 

10m 

8.3m 

150J 
150J 

150J 

Si 

Si 

SiA 

Ml 246 

S12r 

C240 

141 

142 

143 

SSiT6090 

1N2888 

1N2889 

1.6k 

1.7k 

1.7k 

4.2k 

250m 

250m 

25A 

25A 

85k 

10m 

160J 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

S561c 

Ml 22b 

A83ak 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

BYX33-1600 

DS290-16J 

D250/1600E 

TV3016 

301U160 

303U160 

309U160 

R620163000 
S30N1700JA4 

rercn 

[mH- 

EeSI 

reran 

tUnl 


250 

290 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

320 

125B 

100C 

85C 

HOC 

120C 

120C 

120C 

138C 

100C 

4.0k 

4.7k§ 

5.3k 

6.0k 

6.2k 

5.9k 

5.9k 

5.5k 

4.5k§ 

10m 

10m 

10m 

8.3m 

6.0m 

6.0m 

8.3m 

10m 

190J 
150J 
150J 
175J 
200J 
200J 
200J 
175J 
175J 

SiA 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SiA 

M2940 

S506 

M486 

D09 

DO90 

S551 

S467 

C242 

M378 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

DFB03T 

SKEA1/17 

SKSA1/17 

SKNA2/17 

SKEA2.5/17 

SKNA4/17 

SKNA20/17 

SSiE20100 

SSiE20100A 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

300m 

1.2 

1.3 

2.0 

2.5 

3.7 

19 

20 

20 

25A 

45A 

45A 

45A 

45A 

45A 

100C 

85C 

85C 

10 

50 

150 

150 

160 

160 

320 

250 

250 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

125J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

160J 

160J 

SiA 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SiA 

SiA 

Alabe 

M746a 

M746a 

S452 

M571c 

S352b 

S171s 

S4pA 

S4dA 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

SKN240/16 

SKR240/16 
SW16HHN320 
SW16PHN320 
SKR320/16 
DN262-16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

- 

320 

320 

320 

320 

320 

360 

100C 

100C 

100C 

100C 

125C 

175J 

5.0k 

5.0k 

4.0k$ 

4.0k§ 

8.0k 

4.0k 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

180J 

180J 

180J 

180J 

180A 

175J 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si# 

D09 

D09 

M1155a0 
Ml 155a0 
S171p 

M771 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

S20N1800JA 

S20P1800JA 

SSiL20100 

DSA304-17A 

S30N1800JA4 

DSA400-17NC 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

210 

220 

250 

300 

320 

400 

100C 

100C 

94C 

100C 

100C 

98C 

4.5k§ 

4.0k§ 

4.8k 

4.3k§ 

4.5k§ 

9.8k 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

150J 

175J 

160J 

150J 

175J 

150J 

SiA 

SiA 

SiA 

Si 

SiA 

Si 

M378 

M378 

S345 

C240e 

M378 

49 

50 

51 T 


1.6k 

1.6k 

1.6k 


370 

370 

380 

100C 

100C 

100C 

5.5k§ 

5.5k§ 

6.0k 

10m 

10m 

10m 

180J 

180J 

180J 

Si 

Si 

Si 

Ml 155a0 
Ml 155a0 
S506c 

159 

160 

161 

DSA400-17KC 

DSA603-17GC 

DSA603-17L1C 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

450 

450 

450 

90C 

119C 

119C 

9.8k 

14k 

14k 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

M1215 

M1215 

52 t 

53 

54 

55 

56 t 

57 ▼ 

SD300R16P 

403PJA160 

SR400FH-32 

R620164000 

SD400N16M 

SD400N16P 



380 

400 

400 

400 

400 

400 

100C 

76C 

98C 

112C 

120C 

120C 

6.0k 

4.0k 

10k$ 

6.0k 

8.2k 

8.2k 

10m 

10m 

8.3m 

8.3m 

10m 

10m 

180J 

150J 

150J 

175J 

190J 

190J 

Si 

Si 

SiA 

Si 

Si 

Si 

S506c 

Ml 246a 
S502a 

C242 

S506c 

S506c 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

A402DM 

S904SXU17 

S954SXU17 

A500PS 

A433PS 

SI 104SXU17 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

600 

600 

680 

740 

750 

850 

60C 

100C 

100C 

100C 

85C 

100C 

9.5k 

9.0k§ 

9.0k§ 

10k 

10k 

16k§ 

10m 

10m 

8.3m 

10m 

150J 

175J 

175J 

175 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

SiA 

SiA 

Si 

C246b 

M7590 

M7590 

M463 

C245e 

M7590 

58 ▼ 

59 r 

60 

SD400R16M 

SD400R16P 

SKN320/16 



400 

400 

420 

120C 

120C 

100C 

8.2k 

8.2k 

8.0k 

10m 

10m 

10m 

190J 

190J 

180J 

Si 

Si 

Si 

S506C 

S506C 

S510 

168 

169 

170 

A540PS 

A696PS 

DS804SE17 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.0k 

1.0k 

1.0k 

55H 

10k 

14k 

9.0k 


200J 

150J 

175J 

SiA 

Si 

Si 

M463 

C245 

C248 

61 

62 

63 

DS430-16J 

FD600-16 

A432PM 



430 

430 

450 

100C 

150J 

90C 

8.4k 

5.5k 

7.4k 

8.3m 

150J 

190J 

150J 

Si 

Si 

SiA 

S506b 

M637a 

C245e 

171 

172 

173 

NLA540PS 

DS904SM17 

AR904P17 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.0k 

1.11k 

1150 

100C 

55C 

55H 

12k 

9.0k§ 

9.0k§ 

8.3m 

10m 

10m 

200J 

200S 

175J 

Si 

SiA 

SiA 

C246b 

C245b 

Ml 0055% 


471 PDA 160 

501VI60 

501VF160 

503V160 

501VR160 

701F16S 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 


470 

500 

500 

500 

500 

500 

105C 

105C 

105C 

105C 

120C 

130 

6.2k§ 

8.0k§ 

8.0k 

8.0k 

8.0k§ 

9.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200J 

200J 

200J 

200J 

200J 

175J 

SiA 

SiA 

Si 

Si 

SiA 

SiA 

E200a 

S12Og0 

S525 

S563 

S12Og0 

S12b 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

AR904S17 

SKN1500/16 

DSA705-17AC 

A641PS 

DSA1508-17AC 
AR1104P17 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1150 

1.27k 

1.3k 

1.5k 

1520 

1550 

55H 

100C 

26C 

65C 

100 

55H 

9.0k§ 
16k 
14k 
17k 
29k 
175 6 

10m 

10m 

10m 

8.3m 

10m 

175J 

175C 

150J 

175J 

150 

175J 

SiA 

Si 

Si 

Si 

Si 

SiA 

M1005i% 

C246h 

M953 

C246b 

M246I 

Ml 005§% 


DN462-16 

A402DE 

FD500E32 

1.6k 

1.6k 

1.6k 


540 

600 

600 

175J 

60C 

90C 

6.0k 

9.5k 

10k§ 

10m 

8.3m 

175J 

150J 

150J 

Si# 

Si 

SiA 

M771 

C246b 

C240d 

180 

181 

182 

AR1104S17 

DS1104SM17 

SKN2000/16 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1550 

1.55k 

1.65k 

55H 

55C 

100C 

175k§ 

16k§ 

25k 

10m 

10m 

10m 

175J 

200S 

175C 

SiA 

SiA 

Si 

M1005»% 

M757 

C246I 


FD500DH32 

S904SXU16 

R720160600 

1.6k 

1.6k 

1.6k 


600 

600 

600 

100C 

100C 

HOC 

11 k§ 
9.0k§ 
7.0k 

8.3m 

10m 

8.3m 

150J 

175J 

175J 

SiA 

Si 

Si 

Ml 344 
M7590 
C246f 

183 

184 

185 

A730PS 

DS2004SN17 

AR3007P17 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

1.8k 

2.0k 

2.2k 

100C 

55C 

55H 

25k 

25k§ 

27k§ 

10m 

10m 

175J 

180S 

150J 

Si 

SiA 

SiA 

Ml 148 

M954 

Ml 0065% 


DF652-16 

GD800-16 

SD300C16C 

1.6k 

1.6k 

1.6k 


600 

640 

650 

150J 

150J 

55 

9.0k 

8.0k 

6.0k 

10m 

8.3m 

10m 

150J 

150J 

180J 

Si# 

Si 

Si 

M1337 

M637 

D0200AA 

186 

187 

188 

AR3007S17 

AR2004P17 

AR2004S17 

1.7k 

1.7k 

1.7k 

2.2k 

2250 

2250 

55H 

55H 

55H 

27k§ 

25k§ 

25k§ 

10m 

10m 

10m 

150J 

175J 

175J 

SiA 

SiA 

SiA 

M1006#% 

M1006§% 

M1006i% 


S954SXU16 

703PJA160 

SKN500/16 

250MA160 

A500PM 

A433PM 

2^M 

3911 

zm 

3B 


680 

700 

700 

700 

740 

750 

100C 

83C 

100C 

101C 

100C 

85C 

9.0k§ 

9.0k 

7.0k 

9.0k 

10k 

10k 

10m 

10m 

10m 

10m 

8.3m 

175J 

150J 

180J 

175J 

175 

175J 

Si 

Si 

Si 

Si 

SiA 

SiA 

M7590 

Ml 246b 
C242b 

S12s 

M463 

C245e 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

A740PD 

JD4000-17 

SSiN42100 

1N1135 

1N1136 

10R18B 

1.7k 

1.7k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

2.4k 

3.0k 

.065 

.085 

100m 

150J 

75 

75 

25 

32k 

50k 

9.4k 

3.5 

3.5 

60 

8.3m 

8.3m 

5.0m 

5.0m 

185J 

150J 

180J 

170 

170 

175 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Ml 148 

M946 

C247 

F57d 

F57e 


SKID800/16 

SD400C16C 

801F16H 

a*a 


800 

800 

800 

40C 

55 

85 

1.3k 

8.2k 

12k 

10m 

10m 

20m 

125J 

190J 

150J 

Si 

Si 

Si 

Ml 286 

D0200AA 

C241a 

195 

196 

197 

INI 411 

67D018H55FNN 

HVC180 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

.125 

250m 

.25 

25A 

50A 

55A 

35 

7.5 


150 

150A 

150 

Si 

Si 

Si 

A149 

F12aj 

M291 

88 

89 

90 

SW16KBN805 

SW16KBR805 

1S2262 

■ 


800 

800 

800 

100H 

100H 

101C 

15k§ 

17k 

14k$ 

10m 

10m 

8.3m 

175J 

175J 

150J 

Si 

Si 

SiA 

M7470 

S435j 

C239b 

198 

199 

200 

1N1747 

1N2360 

CP119 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

.36 

400m 

.40 

75C 

25$ 

75 

6.0 

15 


150 

150 

Si 

Si 

Si 

FI 2s 

D01 

M84a 

1 

FD1000A32 

801PDB160 

800UD26 

DF752-16 

DN662-16 

FD900-16 

mm 

SB 


800 

800 

800 

800 

800 

800 

101C 

105C 

150J 

150J 

175J 

190J 

14k§ 

8.0k§ 

12k 

1.2k 

12k 

6.0k 

8.3m 

8.3m 

10m 

10m 

10m 

8.3m 

150J 

200J 

150J 

150J 

175J 

190J 

SiA 

Si 

Si 

Si# 

Si# 

Si 

C239a 

E200b 

C249 

M1337 

M1337 

M637a 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

1N1748 

R1800 

673-75 

1N3235 

SLD1.8T 

SLD1.8TS 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

.42 

0.5 

0.5 

500m 

500m 

500m 

75C 

25A 

50A 

50A 

50A 

6.0 

30 

15 

12 

30 

30 

8.0m 

8.3m 

8.0m 

8.0m 

150 

175A 

150 

175S 

150A 

150A 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

F12r 

D041 

Mil 66# 

Ales 

F57e 

F57e 


EHTilireEMEI 

SB 


850 

850 

850 

75C 

78C 

78C 

9.5k 

9.5k 

9.5k 


150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

M1277 

M1277 

Ml 277 

207 

208 

209 

US18 

75R18B 

1N3727 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

700m 

750m 

.75 

25A 

25 

50A 

20 

60 

12 

8.3m 

150 

175 

175A 

Si 

Si 

Si 

Alfv 

AlbD 


S1104SXU16 

SKN870/16 

R720160900 

3B 


850 

870 

900 

100C 

100C 

85C 

16k§ 

105 

8.5k 

10m 

10m 

8.3m 

175J 

150J 

175J 

Si 

Si 

Si 

M7590 

C246c 

C246f 

210 

211 

212 

1N2368 

1N2369 

100R18B 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.0 

1.0 

1.0 

25 

25 

25 

15 

15 

60 


150 

150 

175 

Si 

Si 

Si 

D04 

S117 


A540PM 

A696PM 

DS804SE16 

m 

Wm- 


1.0k 

1.0k 

1.0k 

55H 

10k 

14k 

9.0k 


200J 

150J 

175J 

SiA 

Si 

Si 

M463 

C245 

C248 

213 

214 

215 

U30N 

U31N 

U32N 

1.8k% 

1.8k% 

1.8k% 

1.0 

1.0 

1.0 

80L 

90L 

100L 

50 

30 

50 

10m 

10m 

10m 

150J 

140J 

150J 

Si 

Si 

Si 

A94m 

A94m 

A94m 

106 

107 

108 

109 

110 

NLA540PM 

1001PDE160 

1101PDK160 

DN762-16 

DS904SM16 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1.6k 

1 

1.0k 

1.0k 

1.1k 

1.1k 

.11k 

100C 

107C 

125C 

175J 

55C 

12k 

22k 

15k 

9.0k§ 

8.3m 

10m 

10m 

10m 

200J 

200J 

200J 

175J 

200S 

Si 

SiA 

Si 

Si# 

SiA 

C246b 

M1277 

C246d 

Ml 337 
C245b 

216 

217 

218 

219 

220 

3RUS2180 

150R18B 

200R18B 

250R18B 

300R18B 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

1.25 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

50 

25 

25 

25 

25 

100 

60 

60 

250 

250 


150 

175 

175 

175 

175 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

A3az 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






















































































































































































































































11 RECTIFIERS 

—P p -1 

NE TYPE 

No. NUMBER PIV 


1 M20K 2M 

2 1N4513 2.0k 

h 


HIGH VOLTAGE - piv ^ 2 w (Cont’d) 

I MAX AVG FWDIMAX RATING Tl I 

' ‘ CURRENT SURGE CURR MAX. 

lo"niT@ PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
IAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

V)_ ( ft C) (A) |(s) ( a C) _ 

!5 25A 2.0 1 150A SiA A83u 

!5 50A 20 § 175A Si A52c 



TYPE 

NUMBER 



8.3m 175A TSi 


M950al 

1 

M950al 

III 



1N2370B 

1N2371B 

OSB9410-4 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) © TEMP & (4) TYPE NUMBER _ 

' MAX AVG FWDl MAX RATING"! 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

2] loTO® PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

(A) (°C) (A) ](s) (°C) __ 

10 25B 25 150 "51 T504 

10 25C 25 150 Si S117 


100MAB200 

SR100AM40 

100YD21 


SV10-20RK 

SV10-20RM 

SSM20 


153PJA200 

150YD13 

200MAB200 


R620203000 

SW20HHN320 

SW20PHN320 


300YD13 

DN262-20 

SW20HHN380 


SW20PHN380 

400MAB200 

SR400FH-40 


R620204000 

400YD21 

D405NR2000 


DSA400-20KC 


DSA603-20GC 
DSA603-20L1C 
471PDA200 


503PJA200 

501V200 

501VF200 


503V200 

501VR200 

DN462-20 


A402DT 

FD500E40 

1S2253 



100C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 

hoc 

3.0k 

8.3m 

150J 

Si 

118C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 


10m 175J Si# S569 
10m 175J Si# S569 


95C 

2.0k 

10m 

150J 

S 

114C 

4.5k 

10m 

150J 

S 

102C 

5.0k 

10m 

150J 

Si 



1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 





AR1104P20 



55H 

175k§ 10m 

AR1104S20 

2.0k 

1550 

55H 

175k§ 10m 

DS1104SM20 

2.0k 

1.55k 

55C 

16k5 10m 

A11CA 

2.0k 

1.6k 

81C 

26k 10m 

FD1600A40 

2.0k 

1.6k 

91C 

35k§ 8.3m 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






















































































































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV - 2 kv (Cont’d) 


TYPE ! 
NUMBER PIV 


MAX RATING 


SURGE CURR 


1601PDK200 
HD2500-20 
HD2100-20 
' JD2300-20 
R9G0201800 

A730L _ 

DN961-20 
DS2004SN20 
AR3007P20 
' AR3007S20 
SW20CXC990 
D2200N2000 
D2209N2000 
R9G0202200 
AR2004P20 
' AR2004S20 
A740PS 
SW20CXC950 
JD3000-20 
DSP2500A20 
2601PDN200 
JD4000-20 
FD3500AH-40 
DS2106SU20 
4001PDR200 
1N2892 

1N2893 _ 

301U210 
303U210 
309U210 
” A432LA 
471PDA210 
501V210 
501VF210 
503V210 

501VR210 _ 

“ A402EP 
S904SXU21 

S9 54SXU21 _ 

A500LA 

801PDB210 

S1104SXU21 

DS804SE21 

A540LA 

NLA540LA 

1001PDE210 

DS904SM21 

AR904P21 _ 

AR904S21 
SKN1500/20 

A641LA _ 

' AR1104P21 
AR1104S21 
DS1104SM21 
1601PDK210 
SKN2000/20 
A730LA 
DS2004SN21 
AR3007P21 
AR3007S21 
AR2004P21 
AR2004S21 

A740PN _ 

2601PDN210 

DS2106SU21 

JD4000-21 

SSiP67120 

SSiR67120 

SSiN42120 

10R22B 

1N2328 

75R22B _ 

100R22B 

150R22B 

200R22B 

250R22B 

300R22B 

350R22B 

400R22B 

450R22B 

500R22B 

550R22B 

600R22B 

SV10-22RK 

SV10-22RM 

SSiK24120 

SSiK25120 

SSiL30120 

SSiL20120 

R620223000 

301U220 

303U220 

309U220 

305U220 

SW22HHN320 

SW22PHN320 

SW22HHN380 

SW22PHN380 

D405NR2200 

FD600-22 

A432LB 

471PDA220 

501V220 

501VF220 

503V220 

501VR220 

SSiL24120 

SSiN30120 

SSiN31120 

A402EA 


1 

95C 

00 c 


75J 

55C 

55H 


55H 

55H 

OOC 


OOC 

05C 

55H 


55H 

25H 


50J 

81C 


120C 6.2k 
120C 5.9k 
120C 5.9k 


100 

175J 

2.2k 

190 

80C 

1.8k 

190 

80C 

1.8k 


10m 175J 
10m 160J 
10m 160J 


10m 

10m 

8.3m 


200J Si 
200J Si 
200J Si 


M954 

M1006§% 

M1006^% 


26 NLA540LB 

27 1001PDE220 

28 1101PDK220 


35 AR1104P22 

36 AR1104S22 

37 DS1104SM22 


JD3000-22 
SSiR60120 
D1800/2200 


A432LC 

DSA400-23KC 

DSA503-23GE 


471PDA230 

501V230 


501VF230 

503V230 

501VR230 


A402EB 

S904SXU23 

S954SXU23 


A500LC 
801PDB230 
Si 104SXU23 


1001PDE230 
DS904SM23 
AR904P23 


AR3007P23 

AR3007S23 

AR2004P23 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 


MAX RATING 


1 Cy [WIDTH 


800 175J 12k 10m 175J Si# Ml337 

850 100C 16k§ 10m 175J Si M7590 

1.0k 100C 12k 8.3m 200 SiA M463 


55C 9.0k§ 10m 200S SiA C245b 

55H 9.0k§ 10m 175J SiA M1005§'? 

55H 9.0kS 10m 175J SiA Ml 005 ♦ 


55H 175k§ 
55H 175k§ 



§alj§j 

10m 160J 

Si D0200A 

10m 160J 

Si Ml 146a 

10m 160J 

Si M1346d 


82C 

40k§ 

8.3m 

175J 

55H 

50k 

10m 

150J 

150J 

50k 

I8.3m 

150J 


301U230 

2.3k 

300 

303U230 

2.3k 

300 

\ 309U230 

2.3k 

300 


175J 

SiA 

Ml 005 ♦% 

150 

Si 

M246I 

175J 

Si 

C246b 

175J 

SiA 

M1005§% 

175J 

SiA 

Ml005# % 

200S 

SiA 

M757 

U£2fl 

jmm 

Pa 

I 

C245a 

Ml 148 

M954 

M1006§% 

M1006^% 

Ml 0065% 

175J 

SiA 

Ml 006*% 

175J 

SiA 

Cl 0020 

150J 

Si 

Ml 207 

150J 

Si 

M946 

170 

Si 

F57d 

175A 

Si 

A3t 


D.A.T 
























































































































































































































































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV ^ 2 kV (Cont’d) 

n I T3 I * Iiiau A \ ir \ mi/nli ja w n*Timr> I I I TT 



4 |... 


MAX AVG FWD 





\^m\ 

ai 

Ml 






LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

aijsmmijsisi 

MAX. 



LINE 

TYPE 







No. 

NUMBER 

PIV 

lo 

•cllsa 


TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

■ 

ami 





DRAWING 




MAX 


Ksmci 



NO. 



HI 

MAX 

TEMP 

1 Cy [WIDTH 



NO. 



(V) 

mmm 


I'M 


rc) 





WZM 


M 

msm 

EH 




1 

S1107SXU25 

2^R 

570 

Tooc 

mmm 


ilfHM 

Si 

»■! 

un 

J £>2300-26 * " + 

mmm 

KQH 


MEM 


IBM 

m 

Tfl946 

2 

AR912P25 

2.5k 

600 

55H 

5.6k§ 



SiA 

M1Q05§% 

Rh 


2.6k 


m 

ns 


iE2B 


C246n 

3 

AR912S25 

2.5k 

600 

55H 

5.6k5 


Etiilil 

SiA 

M1005f% 

qeH 

AR3007P26 

2.6k 

EJwmn 


mm 




Ml 0065% 

4 

DS912SM25 

2.5k 

600 


5.6k§ 

KhlTil 


SiA 

M757 



2.6k 


mwzrn 

in 

■HJiTfl 



Ml 006$% 

5 

A402ED 

2.5k 

600 


6.0k 

mm 


Si 

C246b 



2.6k 

KKMgi 






Mil46a 

6 

FD500E50 

2.5k 

600 


10k§ 

8.3m 


SiA 

C240d 



2.6k 

IMS 

lll'lltl 

Emm 

EIlJTil 

tVAm 


M1346d 

7 

1S2254 

2.5k 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240c 


JD3000-26 

2.6k 

2.4k 

150J 

45k 




M946 

8 

FD500DH50 

2.5k 

600 

100C 

11 k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 344 


D1800/2600 

2.6k 

2.5k 

63C 

34k 




C244b 

9 

S904SXU25 

2.5k 

600 

100C 

9.0k5 

10m 

175J 

Si 

M7590 


DS2106SU26 

2.6k 

2.62k 

55H 

50k 




Ml 207 

10 

DF652-25 

2.5k 

600 

150J 

9.0k 

10m 

150J 




S962SXU27 

2.7k 

335 

100C 

5.6k§ 




M759 

11 

S954SXU25 

2.5k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 


H 


SKN400/27 

2.7k 

400 

100C 

7.5k 




S510 

12 

A500LE 

2.5k 

740 

EhTtltfl 

10k 

8.3m 

175 




SI 107SXU27 

2.7k 

570 

100C 

12k5 




M7590 

13 

801F25H 

2.5k 

800 





Si 

C241a 


AR912P27 



55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

14 

A442LE 

2.5k 

800 





SiA 

C245e 


AR912S27 



55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0054 % 

15 

C11CF 

2.5k 

800 





Si 

C242f 



sh mi 


55C 

5.6k5 

10m 

150J 

SiA 

M757 

16 

1S2265 

2.5k 

800 

101C 

14k§ 



SiA 

C239b 


A402EM 

2.7k 

600 

60 

6.0k 



Si 

C246b 

17 

FD1000A50 

2.5k 

800 


14k§ 



SiA 

C239a 


S904SXU27 

2.7k 

600 

100C 

9.0k§ 

Blilnl 

real 

Si 


18 

801PDB250 

2.5k 

800 

■ ftMtl 

8.0kl 



Si 

E200b 


S954SXU27 

2.7k 

680 

100C 

9.0k5 

■Blni 

real 

Si 

M7590 

19 

801PJA250 

2.5k 

800 

ifiklM 


10m 

150J 






BOB 

100C 

10k 



SiA 

M463 

20 

800EXD26 

2.5k 

800 



10m 

150J 







85C 

10k 



SiA 

C245e i 

21 

DN662-25 

2.5k 

800 



10m 

175J 



mm 




90C 

14k 



SiA 

C245e 

22 

S1104SXU25 

2.5k 

850 

100C 




Si 



800YKD26 

2.7k 


gKjfllH 

■n 




C249 

23 

A540LE 

2.5k 

1.0k 

100C 




Si 


wm 

SI 104SXU27 

2.7k 



mmm 



Wm 

M7590 

24 

1001PDE250 

2.5k 

1.0k 

107C 




SiA 

' • .ifH 

in 

DS1107SM27 

2.7k 

m 






C245b 

25 

1003PJA250 

2.5k 

1.0k 

108C 


10m 

150J 

Si 

Ml 248 


AR1107P27 

2.7k 


55H 

12k§ 



SiA 

M1005§% 

26 

SSiP62135 

2.5k 

1.07k 

92C 


10m 

160J 

SiA 

C246k 

v^m 

AR1107S27 

2.7k 


55H 

12k§ 



SiA 

Ml 005♦% 

27 

DS1107SM25 

2.5k 

1.1k 

55C 

Emm 

10m 

175S 

SiA 

C245b 

fpn 


2.7k 


55C 

9.0k5 


m«li| 

SiA 

C245b 

28 

AR1107P25 

2.5k 

1110 

55H 

12k§ 


150J 

SiA 

M1005§% 


AR904P27 

2.7k 


55H 

9.0k§ 


UESM 

SiA 

M1005§% 

29 

AR1107S25 

2.5k 

1110 

55H 

12k§ 


150J 

SiA 

Ml 005♦% 


AR904S27 

2.7k 


55H 

9.0k§ 



SiA 

Ml 0054% 

30 

DS904SM25 

2.5k 

1.11k 

55C 

9.0k5 


200S 

SiA 

C245b 


AR2009P27 

2.7k 


55H 

17kS 



SiA 

Ml 0065% 

31 

AR904P25 

2.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 



SiA 

M1005§% 

EifffiiBf 

AR2009S27 

vsrwm 



■ta$n 


150J 

SiA 

Ml006♦% 

32 

AR904S25 

2.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 



SiA 

Ml 005*% 


AR1104P27 

■ 


EMmM 

uESm 


175J 

SiA 

M1005§% 

33 

AR2009P25 

2.5k 

1400 

55H 

17k5 



SiA 

Ml 0065% 


AR1104S27 

Esrm 


■"Li SI 



175J 

SiA 

Ml 005$% 

34 

AR2009S25 

2.5k 

1400 

55H 

■BSfl 



SiA 

Ml006 ♦ % 


DS1104SM27 

warn 


55C 

16k§ 

10m 

200S 


M757 

35 

A641LE 

2.5k 

1.5k 

65C 




Si 

C246b 


DS2007SN27 



55C 

20k 


150J 


M954 

36 

AR1104P25 

2.5k 

1550 

55H 

ifmm 



SiA 



AR3007P27 

ESUrn H 


55H 

27kS 

10m 

150J 


Ml0065% 

37 

AR1104S25 

2.5k 

1550 

EH 




SiA 







mmm 


mm 

SiA 

Ml 0064% 

38 

DS1104SM25 

2.5k 

1.55k 

55C 

■ml 

10m 


SiA 

M757 


> \\m I'l 

2.7k 

2.62k 

55H 

50k 

10m 

150J 

Si 

Ml 207 

39 

A11CF 

2.5k 

1.6k 

81C 

26k 

10m 

150J 

Si 

M987 


HV28A 

2.8k 

50m 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

E&SSB 

40 

1601PDK250 

2.5k 

1.6k 

82C 

25k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

C245a 

150 

MV28A 

2.8k 

50m 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

IMM 

41 

FD1600A50 

2.5k 

1.6k 

91C 

35k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C244a 

151 

10R28B 

2.8k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


42 

1600EXD24 

2.5k 

1.6k 

150J 

25k 

10m 

150J 

Si 

C249a 

152 

HV28B 

2.8k 

.15 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

43 

SKN2000/24 

2.5k 

1.65k 

100 

25k 

10m 

175 

Si 

C246I 

153 

MV28B 

2.8k 

.15 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

44 

DS2007SN25 

2.5k 

1.7k 

55C 

20k 


150J 

Si 

M954 

154 

1N2632 

2.8k 

200m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84a 

45 

DN961-25 

2.5k 

1.9k 

175J 

27k 

10m 

175J 

Si 

C2460 

155 

CP121 

2.8k 

.20 

75 




Si 

M84ak 

46 

SSiR62135 

2.5k 

2.0k 


31k 

10m 

160J 

Si 

S561b 

156 

1N2898 

2.8k 

250m 

25A 



150S 

Si 

Ml 22c 

47 

AR3007P25 

2.5k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

157 

1N2899 

2.8k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83ax 

48 

AR3007S25 

2.5k 

2.2k 

55H 

27k5 

10m 

150J 

SiA 

M1006f% 

158 

1N1113 

2.8k 

.33 

100 

20 

4.0m 

150 

Si 

F22f 

49 

DSP2500A25 

2.5k 

2.5k 

81C 

43k 

10m 

150J 

Si 

Ml 318 

159 

HV28C 

2.8k 

.35 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

50 

2601PDN250 

2.5k 

2.6k 

82C 

40k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

Cl 0020 

160 

MV28C 

2.8k 

.35 

50 A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

51 

DS21CSSU25 

2.5k 

2.62k 

55H 

50k 

10m 

150J 

Si 

Ml 207 

161 

SLD2.8S 

2.8k 

3t>0m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F22f 

52 

JD4000-25 

2.5k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

162 

INI239 

2.8k 

.50 

100A 



100A 

Si 

M84n 

53 

FD3500AH-50 

2.5k 

3.5k 

101C 

70k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1019 

163 

S5162 

2.8k 

.50 

100A 



100 A 

Si 

M84cb 

54 

10R26B 

2.6k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


164 

75R28B 

2.8k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


55 

75R26B 

2.6k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


165 

100R28B 

2.8k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


56 

100R26B 

2.6k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


166 

150R28B 

2.8k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


57 

150R26B 

2.6k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


167 

200R28B 

2.8k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


58 

200R26B 

2.6k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


168 

250R28B 

2.8k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


59 

250R26B 

2.6k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


169 

300R28B 

2.8k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


60 

300R26B 

2.6k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 



350R28B 

2.8k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


61 

350R26B 

2.6k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


M 

400R28B 

2.8k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


62 

400R26B 

2.6k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


wnm 

450R28B 

2.8k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


63 

450R26B 

2.6k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


nnm 

500R28B 

2.8k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


64 

500R26B 

2.6k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 



550R28B 

2.8k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


65 

550R26B 

2.6k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 



600R28B 

2.8k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


66 

600R26B 

2.6k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


m 

FD3500AH-56 

2.8k 

200 

101H 

70k5 

8.3m 

150J 

SiA 

M1019 

67 

R620263000 

2.6k 

300 

102C 

5.5k 

8.3m 

150J 

Si 

C242 

wm 

D150/2800B 

2.8k 

225 

60C 

3.3k 

10m 

150J 

Si 

S499 

68 

S962SXU26 

2.6k 

335 

100C 

5.6k§ 

10m 

150J 

Si 

M759 

■BE?* 

D269/2800 

2.8k 

270 

100C 

3.8k§ 

10m 

150J 

Si 

M1346C 

69 

DSA401-26GE 

2.6k 

360 

89C 

8.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

cm 

R620283000 

2.8k 

300 

102C 

5.5k 

8.3m 

150J 

Si 

C242 

70 

DSA401-26LE 

2.6k 

360 

89C 

8.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 


S962SXU28 

2.8k 

335 

100C 

5.6k§ 

10m 

150J 

Si 

M759 

71 ▼ 

D405NR2600 

2.6k 

400 

130C 

9-0k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

[nn 

D405NR2800 

2.8k 

400 

130C 

9.0k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

72 

FD600-26 

2.6k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 


FD600-28 

2.8k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

73 

A432LM 

2.6k 

450 

90C 

7.4k 


150J 

SiA 

C245e 

mm | 

SI 107SXU28 

2.8k 

570 

100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 

M7590 

74 

DSA503-26GE 

2.6k 

450 

HOC 

12k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

\nm 

AR912P28 

2.8k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

75 

DSA503-26L1E 

2.6k 

450 

110C 

12k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

mm 

AR912S28 

2.8k 

600 

55H 

5.6k5 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005$% 

76 

S1107SXU26 

2.6k 

570 

100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 

M7590 

186 

DS912SM28 

2.8k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

77 

AR912P26 

2.6k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

187 

R720280600 

2.8k 

600 

87C 

7.0k 

8.3m 

150J 

Si 

C246f 

78 

AR912S26 

2.6k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005$% 

188 

S904SXU28 

2.8k 

600 

100C 

9.0k5 

10m 

175J 

Si 

M7590 

79 

DS912SM26 

2.6k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

189 

SW28KBN635 

2.8k 

630 

100H 

13k§ 

10m 

160J 

Si 

M7470 

80 

A402EE 

2.6k 

600 

60 

6.0k 


150J 

Si 

C246b 

190 

SW28KBR635 

2.8k 

630 

100H 

14k 

10m 

160J 

Si 

S435j 

81 

R720260600 

2.6k 

600 

87C 

7.0k 

8.3m 

150J 

Si 

C246f 

191 

GD800-28 

2.8k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 

82 

S904SXU26 

2.6k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

192v 

D668N2800 

2.8k 

670 

100C 

10k§ 

10m 

150J 

Si 

Ml346a 

83 

SW26KBR635 

2.6k 

630 

100H 

14k 

10m 

160J 

Si 

S435j 

193 

S954SXU28 

2.8k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

84 

GD800-26 

2.6k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 

194 

A500LN 

2.8k 

740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 

85 ▼ 

D668N2600 

2.6k 

670 

100C 

10k§ 

10m 

150J 

Si 

Ml 346a 

195 

A433LN 

2.8k 

750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 

86 

S954SXU26 

2.6k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

196 

A442LN 

2.8k 

800 

90C 

14k 


150J 

SiA 

C245e 

87 

A500LM 

2.6k 

740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 

liPf^BI 

C11CJ 

2.8k 

800 

95C 

13k 

10m 

150J 

Si 

C242f 

88 

A433LM 

2.6k 

750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 

198 

1S2266 

2.8k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C239b 

89 

A442LM 

2.6k 

800 

90C 

14k 


150J 

SiA 

C245e 

199 

FD1000A56 

2.8k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C239a 

90 

DN761-26 

2.6k 

800 

150J 

12k 

10m 

150J 

Si# 

M1337 

200 

DN761-28 

2.8k 

800 

150J 

12k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 

91 

S1104SXU26 

2.6k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

201 

S1104SXU28 

2.8k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

92 

DSA605-26AE 

2.6k 

955 

50C 

12k 

10m 

150J 

Si 

M953 

202 

DS1107SM28 

2.8k 

1.1k 

55C 

12k§ 

10m 

175S 

SiA 

C245b 

93 

A540LM 

2.6k 

1.0k 

100C 

12k 


175J 

Si 

C246b 

203 

1101PDK280 

2.8k 

1.1k 

100C 

18k5 

8.3m 

175J 

SiA 

C245a 

94 

DS1107SM26 

2.6k 

1.1k 

55C 

12k§ 

10m 

175S 

SiA 

C245b 

204 

AR1107P28 

2.8k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

95 

1101PDK260 

2.6k 

1.1k 

100C 

18k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

C245a 

205 

AR1107S28 

2.8k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml005$ % 

96 

AR1107P26 

2.6k 

1110 

55H 

12k5 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0055% 

206 

DS904SM28 

2.8k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

97 

AR1107S26 

2.6k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005 4 % 

207 

AR904P28 

2.8k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

98 

DS904SM26 

2.6k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

208 

AR904S28 

2.8k 

1150 

55H 

9.0k 

10m 

175J 

SiA 

Ml005$ % 

99 

AR904P26 

2.6k 

1150 

55H 

9.0k5 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

209 

HD1500-28 

2.8k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637c 

100 

AR904S26 

2.6k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0054% 

210 

R9G0281300 

2.8k 

1.3k 

190J 

12k 

8.3m 

190J 

Si 

C246d 

101 

HD1500-26 

2.6k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637c 

211 

AR2009P28 

2.8k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

102 

DS A1208-26AE 

2.6k 

1240 

100 

23k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 

212 

AR2009S28 

2.8k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 006$% 

103 

R9G0261300 

2.6k 

1.3k 

190J 

12k 

8.3m 

190J 

Si 

C246d 

213 

AR1104P28 

2.8k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

104 

AR2009P26 

2.6k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

214 

AR1104S28 

2.8k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 005$% 

105 

AR2009S26 

2.6k 

1400 

55H 

17k5 

10m 

150J 

SiA 

Ml 006*% 

215 

DS1104SM28 

2.8k 

1.55k 

55C 

16k5 

10m 

200S 

SiA 

M757 

106 

A641LM 

2.6k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 

216 

DS2007SN28 

2.8k 

1.7k 

55C 

20k 


150J 

Si 

M954 

107 

AR1104P26 

2.6k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

217 

JD2300-28 

2.8k 

1.7k 

150J 

35k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

108 

AR1104S26 

2.6k 

1550 

55H 

175k5 

10m 

175J 

SiA 

Ml005# % 

218v 

D1800N2800 

2.8k 

1.8k 

100C 

31 k5 

10m 

160J 

Si 

Ml 146a 

109 

DS1104SM26 

2.6k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

imsm 

D1809N2800 

2.8k 

1.8k 

100C 

31 k§ 

10m 

160J 

Si 

M1346d 

110 

DS2007SN26 

2.6k 

1.7k 

55C 

20k 


150J 

Si 

M954 

IH 

RA202820XX00 

2.8k 

2.0k 


24k 


150J 

Si 

C246n 
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RE CTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV ^ \ W (Cont’d) 

] 0H I MAX AVG FWD lMAX RATING"] 

TYPE DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

NUMBER PIV FI lo nrr® PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWINC 


09S 

DS1109SM30 
1003PJA300 
DS11Q7SM3Q 
' 1101PDK300 
AR1107P30 
AR1107S30 
> 00-1 
1500 


All DA 
1600FXD24 
DS2007SN30 


DS1109SM31 

DS1107SM31 

AR1107P31 


.05 

50A 

.05 

50A 

.10 

25 


MV32C 

3.2k 

75R32B 

3.2k 

100R32B 

3.2k 


S1107SXU32 

SW32KBN595 

SW32KBR595 


SSiP32175 

A433CB 

A442CB 


60C 

3.3k 

100C 

3.8k§ 

79 

7.0k 






M7590 
M7590 
Ml 0058% 


A3h 


M126e 



iLSBaDll 


TYPE 

NUMBER 


SW34KBR595 

AR912P34 

AR912S34 


FD500DV70 
SI 107SXU35 
AR912P35 


AR2009P35 

AR2009S35 

FD1600CU-70 


101 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 
(3) 6 TEMP & (4) TYPE NUM BER 

I MAX AVG FWDlMAX RATING 
DC C URRENT SURGE CURRI MAX. I I 
FI lo IFT® PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING 


IKMireWifgWl 


63C 
55H 
30H 
OOC 
DOC 
OOC 
55H 
55H 

55C |5.6k§ 
55H 9.2k§ 
55H 9.2kS 


10m 150J SiA M757 
10m 150J SiA M1005§% 
10m 150J SiA M1005#% 


A 

A 

A 

M757 

C245b 

Ml0058% 

A 

A 

A 

Ml005# % 
M954 

Ml 0068% 

1 

Ml 006#% 

M954 

Ml 207 










S4260 

M759 


5.6k§ 

10m 150J SiA 

M757 

12k 

10m 150J Si# 

M1337 

9.2k8 

10m 150J SA 

Ml 0058% 


10m 150J SiA M10054% 
10m 150J SiA M757 
10m 175S SiA C245b 



8 .: 

8 .: 




10m 150J SiA M1006§% 
10m 150J SiA Ml 006*% 
8.3m 150J SiA Ml 235 


) HV36A 

3.6k 

■■riEVHlK 

) MV36A 

3.6k 

_L05_Li 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PIV > 5 kV (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


■ I ■ 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

JT^ 

PIV 

IV) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

fC) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

U— 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rci 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2j lo 
MAX 
(A) 

m 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy h 
(A) | 

ULSE 
/IDTH 
is)_ 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IP 
1 Cy k 
(A) 1 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

1 

J650-10 

5M 

2.6 

75C 

100 



Si 

5507 

11 1 T 

DS1112SM55-18 

5.5k 

870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

2 

SPC5 ! 

5.0k 

2.2 

25A 

50 


175A 

Si 

M950c* 

112 

P56H 

5.6k 

2.0 

55A 

230 

10m 

125A 

SiA 

M267 

3 

KX50 

5.0k 

2.2 

50 

150 


150 

Si 

A344a 

113 

S962SXU56 

5.6k 

335 

100C 

mi 

10m 

150J 

Si 

M759 

4 

FP50F 

5.0k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440a 

114 

AR912P56 

5.6k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

5 

FP50S 

5.0k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440a 

115 

AR912S56 

5.6k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml005♦% 

6 



2.2 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138x 

116 

DS912SM56 

5.6k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

7 

S3HVM5 

5.0k 

2.4 

25 

150 


150S 

Si 

S416 

1 17t 

DS1112SM56-18 

5.6k 

870 

55 

10k 

10m 

150J 


M953 

8 

523NC7AE1 

5.0k 

2.4 

55C 

125 


125A 

Si 

M978f0 

118 

HV106 

6.0k 

lOOn 


10 



FW 

A83cr 

9 

S6HVM5 

5.0k 

2.4 

55 

250 


150S 

Si 

S416 

119 

HV-06SS 

6.0k 

2.0m 

100C 

500m 

10m 

110J 

SiA 

A3af 

10 

250R50B 

5.0k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


120 

GHV-06SSN 

6.0k 

2.0m 

HOC 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313g 

11 

CPI 28 

5.0k 

2.5 

50 




Si 

M84ar 

121 

ESJA25-06 

6.0k 

5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428a 

12 

SDH5KS 

5.0k 

2.5 

55B 

150 § 


150J 

Si 

M9780 

122 

CRG60 

6.0k 

10m 


20 

1.0m 

125 

Si 

Alux 

13 

SDHD5KS 

5.0k 

2.5 

55B 

150 § 


150J 

Si 

M9780 

123 

2L60 

6.0k 

.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

14 

SDHF5KS 

5.0k 

2.5 

55A 

150 


175J 

Si 

M978 

124 

MC203#B 

6.0k 

.02 

25 

.75 

8.0m 


Si 

Alhy 

15 

300R50B 

5.0k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


125 

SP6 

6.0k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267e 

16 

KHP5 


3.0 

25A 

300 


175A 

SiA 

M239w 

126 

MCI 062 

6.0k 

.025 

25 




Si 

Alkd 

17 

TPF50 


3.0 

25A 




Si 

M950ao 

127 

MC1062A 

6.0k 

.025 

25 




Si 

Alkd 

18 

TPH50 


3.0 

25A 




Si 

M950ao 

128 

M60F 

6.0k 

25m 

55A 

2.0 


150A 

Si 

Alabd 




Kim 

30A 

290 


140A 

SiA 

M239w 

129 

M60S 

6.0k 

25m 

55A 

2.0 


150A 

Si 

Alabd 





75C 

100 



Si 

Ml 273 

130 

M60UF 

6.0k 

25m 

55A 

2.0 


150A 

Si 

Alabd 




KJE9HEI 

25 

250 


175 

Si 


131 

HV60EL 

6.0k 

25m 

100A 



150A 

Si 

Alxe 

22 

1N5603 


3.5 

100C 

200 


150C 

Si 

S293 

132 

HV60KL 

6.0k 

25m 

100A 



150A 

Si 

Alfe 

23 

2ASPF50 


4.0 

25A 



150A 

Si 

M950ao 

133 

HV60ML 

6.0k 

25m 

100A 



150A 

Si 

Alxd 

24 

400R50B 


4.0 

25 

250 


175 

Si 


134 

NKV6F 

6.0k 

30m 

40A 

3.0 


120J 

Si 

A334a 

25 

J650-6 


4.4 

75C 

100 



Si 

S508 

135 

MC1061 

6.0k 

.035 

25 




Si 

Algr 

26 

UGB5 


4.4 

75C 

100 

8.3m 

150 

Si 

S293 

136 

MC1061A 

6.0k 

.035 

25 




Si 

Algr 

27 

450R50B 


4.5 

25 

250 


175 

Si 


137 

MC202#B 

6.0k 

.04 

25 

1.2k 

8.0m 


Si 

Alhv 


HD5000S 


4.5 

75C 

200 



Si 

M1273 

138 

MHVG60 

6.0k 

50m 


20 

1.0m 

125 

Si 

A249e 


UDE5 


4.5 

100C 

200 

8.3m 

150 

Si 

S542 

139 

5L60 

6.0k 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


500R50B 


5.0 

25 

250 


175 

Si 


140 

MC061 

6.0k 

.05 

25A 



150A 

Si 

M54c 

31 

HRSCH5000 


5.0 I 

55 

50 



Si 

A138f 

141 

MC061A 

6.0k 

.05 

25A 



150A 

Si 

M54c 

32 

SCH5000 


5.0 

55A 

50 


175 

Si 

A138c 

142 

MC062 

6.0k 

.05 

25A 



150A 

Si 

M54g 

33 

SDA168N 

ITiirH 


55C 

150 


125 

t 

Ml 159 

143 

MC062A 

6.0k 

.05 

25A 



150A 

Si 

M54q 

in 

SDHN5KS 

mam 

5.0 

55A 

150 


175J 

Si 

M978 

144 

PS2426 

6.0k 

.05 

25A 




Si 

Alhk 


SDHP5KS 


5.0 

55A 

150 


175J 

Si 

M978 

145 

VB60 

6.0k 

50m 

40A 

3.0 

8.3m 

150A 

SiA 

A298m 



im 


75C 

200 



Si 

S508 

146 

LK6 

6.0k 

50m 

50A 

2.0 

8.0m 

150A 

Si 

A3aa 


550R50B 

5.0k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


147 

B427-60 

6.0k 

50m 

55 

4.0 


150 

SiA 

A50f 

EH 

SCPND5 

5.0k 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259a 

148 

B587-60 

6.0k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


2ATPF50 

5.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ao 

149 

HA60E 

6.0k 

50m 

55A 



125A 

Si 

Alxe 

40 

2ATPH50 

Elil-TI 

6.0 

25A 




Si 

M95Qao 

150 

HA60K 

6.0k 

50m 

55A 



125A 

Si 

Alfe 

41 


5.0k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


151 

HA60P 

6.0k 

50m 

55A 



125A 

Si 

A94q 

42 

SODSPC5 

5.0k 

6.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950q* 

152 

IN1143 

6.0k 

.05 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57f 

43 

SODSPF50 


6.0 

25A 




Si 

M950ao 

153 

1N2380 

6.0k 

.05 

100A 

12 

8.3m 

150A 

Si 

Alnf 

44 

SPS50 


6.6 

25A 




Si 

M950ao 

154 

1N1143A 

6.0k 

.065 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57g 

45 

SODTPF50 


9.0 

25 




Si 

M950ao 

155 

1N2383 

6.0k 

.10 

25A 

6.0 

8.0m 

150A 

Si 

Alkv 




BXiW 

25A 




Si 

M950ao 

156 

10L60 

6.0k 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


rrHli* «■ 


ii 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259a 

157 

PS1146 

6.0k 

.10 

25A 

2.5 § 

8.0m 

175A 

Si 

Alkv 




ii 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259a 

158 

1N4505 

6.0k 

.10 

50A 

20 § 


125A 

Si 

Alsr 

49 

in 11 n—ii 

mi 

12 

25A 




Si 

M950ao 

159 

1N3711 

6.0k 

.15 

25A 

5.0 


150A 

Si 

Alpn 

50 

SODSPS50 


18 

25A 




Si 

M950ao 

160 

15L60 

6.0k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

A1 ks 

51 

SCHS5000 



55 

150 


T75A 

Si 

A138x 

lbl 

EK600 

dajK 

150m 

50A 

T5 

8.0m 

15GA 

Si 

A3aa 


HRSCHS5000 

5.0k 

20 

150 

150 



Si 

A138w 

162 

HV60 

6.0k 

150m 

50A 

20 

8.3m 

125A 

Si* 

Alty 


SSF50A 

5.0k 

50 

55 

2.5 


175 

Si 

A83de 

163 

HVC600 

6.0k 

.15 

55A 

4.5 


150 

Si 

M291e 


SSF60A 

5.0k 

50 

55 

2.5 


175 

Si 

A83de 

164 

HP6 

6.0k 

150m 

85 

30 

8.0m 


Si 

A344o 


SSM50A 


50 

55 

5.0 


175 

Si 

A83de 

165 

HS50 

6.0k 

.175 

25A 

5.0 

10m 

150J 

Si 

Alns 


HVE50 


100 

50 

4.0 

8.3m 

175A 

Si 

A298s 

166 

20L60 

6.0k 

.20 ; 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


S962SXU50 



100C 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

167 

B223-60 

6.0k 

.20 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 




1H 

62C 

6.2k 

10m 

150J 

Si 


168 

ME60 

6.0k 

200m 

25A 

2.5 

10m 

125J 

Si 

Alwn 




360 

62C 

6.2k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

169 

SLD6T 

6.0k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57g 





90C 

9.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

170 

SLD6VS 

6.0k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

Alkt 



5.0k 

450 

90C 

9.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

171 

B588-60 

6.0k 

200m 

55 

25 



SiA 

A69s 


500HXD25 

5.0k 

500 

150J 

7.2k 

10m 

150J 

Si 

M998 

172 

BA223-60 

6.0k 

200m 

55 

25 



SiA 

Alrx 


AR912P50 

5.0k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0055% 

173 

CPI 30 

6.0k 

.20 

75 




Si 

M84at 


AR912S50 

5.0k 

VjTiTi]|K£ 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005 ♦% 

174 

HV206 

6.0k 

250m 


20 



Si 

A83cu 


DS912SM50 

5.0k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

175 

1N2922 

6.0k 

250m 

25A 



150S 

Si 

M122d 


DSA405-50AG 

5.0k 

700 

50C 

9.3k 

10m 

150J 

Si 

M953 

176 

1N2923 

6.0k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83bd 




870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

177 

25L60 

6.0k 

.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


DSA908-50AG 

[•MW:;- 

940 

100 

18k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 

178 

M60K 

6.0k 

250m 

25A 

2.0 

10m 

150A 

SiA 

A83k 


S962SXU51 

t&H 


100C 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

179 

NTD06 

6.0k 

.25 

25A 

10 


125A 

SiA 

Alhm 


AR912P51 


niiiHtt 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

180 

SLD6V 

6.0k 

250m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

Alnw 


AR912S51 

HflH 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005♦% 

181 

INI 755 

6.0k 

.29 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12t 



HH 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

182 

ED6C3 

6.0k 

300m 

5C 

30 

10m 

125J 

Si 

S557 

KQ| 



870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

183 

30L60 

6.0k 

.30 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

74 

S962SXU52 


335 

100C 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

184 

PS1446 

6.0k 

.30 

25A 



175A 

Si 

F13b 

75 

AR912P52 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005$% 

185 

SLDHV6 

6.0k 

.30 

25A 

22 


175A 

Si 

M239d 

76 

AR912S52 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005 ♦ % 

186 

US60A 

6.0k 

300m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

A83da 

77 

DS912SM52 


600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

187 

ED-6C3 

6.0k 

300m 

50C 

30 

10m 

125J 

Si 


78 ▼ 

DS1112SM52-18 


870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

188 

1N2383A 

6.0k 

350m 

25A 

9.0 

8.0m 

200A 

Si 

Alqd 

KZnHi 

S962SXU53 


335 

100C 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

189 

PS1853 

6.0k 

350m 

25 



200A 

Si 

Alkn 

KjiBsp 

AR912P53 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

190 

INI 756 

6.0k 

.36 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12t 


AR912S53 

EKiW 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005^% 

191 

40L60 

6.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 



kfcJWI 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

192 

425NH10AB1 

6.0k 

400m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69an 




870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

193 

HV860 

6.0k 

400m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212k 



RClWi 

335 

100C 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

194 

SX60 

6.0k 

400m 

50 

25 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


AR912P54 

[sSJWI 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

195 

SXS60 

6.0k 

400m 

50 

25 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


AR912S54 

RC] 'MSI, 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005♦% 

196 

Z60UF 

6.0k 

400m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 



wcirW 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

197 

HSKE2500/1100-.3 












870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 



6.0k 

450m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

A167e 




.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

198 

PS2356 

6.0k 

.48 

25A 



175A 

Si 

M22 




.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

199 

1RM60 

6.0k 

500m 

25A 

12 

10m 

150J 

Si 

M62q 




50m 

55 

4.0 


150 

SiA 

A50f 

200 

50L60 

6.0k 

.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


B587-55 

MKiW 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 

201 

D60H 

6.0k 

500m 

25A 

30 

10m 

100A 

SiA 

M62 


10L55 

IXW 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

202 

HVC60 

6.0k 

500m 

50A 

60 

8.3m 

125A 

Si* 

Alev 




.15 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

203 

Z60F 

6.0k 

500m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 


wtiiv &§$$$-$£ 


.20 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

204 

60L60 

6.0k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 



R«!W 

250m 

25A 



150S 

Si 

M122d 

205 

SPCHV6 

6.0k 

600m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950d* 




250m 

25A 



150S 

Si 

A83bd 

206 

SPFHV60 

6.0k* 

600m 

25A 



150A 

Si 

M950ap 




.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

207 

Z60S 

6.0k 

600m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 


npa 

RHlM 

.30 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

208 

HVPR10-06 

6k 

750m 

50C 

250 


125S 

Si 




kM 

300m 

55 

25 



SiA 

A69s 

209 

80L60 

6.0k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 




300m 

55 

25 



SiA 

Alrx 

210 

TPFHV60 

6.0k* 

900m 

25A 




Si 

M950ap 



rrWI 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

211 

TPHHV60 

6.0k* 

900m 

25A 




Si 

M950ap 



kim 

.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

212 

M60A 

6.0k 

1.0 


5.0 


150 

Si 

A294J 



EE 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

213 

100L60 

6.0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 



brW 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

214 

SLD6 

6.0k 

1.0 

30A 

50 


125A 

SiA 

M239d 

106 

100L55 

5.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

215 

KVP6 

6.0k 

1.0 

50A 

50 


150A 

SiA 

M239d 

107 

S962SXU55 

5.5k 

335 

100C 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

216 

SC60 

6.0k 

1.5 


50 



Si 

M462 

108 

AR912P55 

5.5k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0056% 

217 

SC60F 

6.0k 

1.5 


35 



Si 

M462 

109 


5.5k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005 4 % 

218 

VC60 

6.0k 

1.5 

40C 

50 

8.3m 

125A 

SiA 

M430 

110 


5.5k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

219 

KX60 

6.0k 

1.5 

50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


424 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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RECTIFIERS. 

TE Ml 

TYPE 

NUMBER PIV 


2ASLD6 
2ASPC6 
' SPSHV60 
6RM60 

SPC6 _ 

' SPF60 
KHP6 
S0DSLD6 
' TPF60 
TPH60 
2ASPF60 
' 2ATPF60 
2ATPH60 
S0DSPC6 
' SODSPF60 
SCPHN6 
10RM60 
‘ 20RM60 
SPS60 
SQDTPF60 
‘ SODTPH60 
2ASPS60 
HRSCFS6000 
' HRSCFS8000 
SCFS6000 
SQDSPS60 
‘ SSM60A 
S4KW6C3D 
S4KW6C3N 
" S4KW6C3P 
S4KW6C3 

P64H _ 

' 2L65 
5L65 
B427-65 
" B587-65 
10L65 

15L65 _ 

‘ HVC650 
20L65 
B588-65 
" BA223-65 
1N2924 
1N2925 
‘ 25L65 
30L65 

40L65 _ 

" 50L65 
60L65 


MC205#B 

SP7 

HV25-7 


25L 

67D 

30L 

70 

075F 

70 
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SPF80 

8.0k* 




mm 

I HIM 

mm 


208 

50L95 

iraiM 

■pfijHI 

mm 


KRSlilH 

ir« 


MinyU 

101 

P80H 

8.0k 


■3 






209 

60L95 


m-M 

mM 


% 


mm 

rnn^^M 

102 

S1KW8C1 

8.0k 


WMA 


MH 

iFPI 

mm 


IBM 

80L95 



mm 



ir« 

Mi 


103 

TPF80 

8.0k* 

I3M 

25A 




mm 


BM 

100L95 

9.5k 



nn 

EE5K 

EMM 

mm 

Alms 

104 

TPH80 

8.0k* 


25A 




M 


191 

HVC960 

9.6k 

i .10 

| 55A 

13.0 

1 

1150 

|Si 

M291j 

105 

KHP8 

8.0k 


25A 

300 




j 










106 

SODSLD8 

8.0k 


Jg 


■ 


gjg| 


PIV > 10 kV 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - ™ ^ m w (Confd) 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

Ll 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

n 

PIV 

(V), 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(°C), 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J© 

TEMP 

(°C) 

PEAK IF 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

(°C) 

PEAK IF 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

GHV-10SS 

10k 

2.0m 

90 

1.0 

10m 

110 

51a - 

7^94u 


ill 

D100H | 

10k 

500m 

257T 

30 

10m 

125J 

51a - 

ft[62 

2 

GHV-10SSN 

10k 

2.0m 

HOC 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313h 


112 

HC-10 

10k 

500m 

25A 

250 


135A 

Si 

M919 

3 

ESJA25-10 

10k 

5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428c 


113 

dc3B28 

10k 

500m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193a 

4 

HV2.5-10F 

10k 

5.0m 


3.0 



Si 

A83cq 


114 

dc866 

10k 

500m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193h 

5 

DHB10 

10k 

5.0m 

25A 

1.0 


120J 

Si 

A344ab 


115 

423NC17AH1 

10k 

0.50 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 

6 

HV5-10 

10k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Altd 


116 

SWH10 

10k 

500m 

50 

45 

10m 

80 

Si 

M423a 

7 

HV5-10F 

10k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Altd 


117 

423PH10AS1 

10k 

500m 

55A 

50 


125J 

Si 

A443a 

8 

LHC5-10 

10k 

5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 


118 

F927-31G 

10k 

500m 

55A 

50 

8.3m 

175 

Si 

A394b 

9 

B412-10-5 

10k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344e 


119 

KVF10 

10k 

500m 

55A 

50 


175A 

SiA 

A83bk 

10 

HVIOOEO 

10k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Alxe 


120 

SHVM10 

10k 

500m 

55 

14 


150S 

Si 

S416 

11 

HVIOOLO 

10k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Alme 


121 

SP100F 

10k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443c 

12 

CRG100 

10k 

10m 


20 

1.0m 

125 

Si 

Alux 


122 

SP100S 

10k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443b 

13 

HV2.5-10 

10k 

10m 


3.0 



Si 

A83cq 


123 

SSCH10000 

10k 

500m 

55A 

50 


150 

Si 

A449b 

14 

HVRG100 

10k 

10m 

25 

20 

1.0m 

125A 

Si 

Aluz 


124 

Z100F 

10k 

500m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 

15 

KLR10 

10k 

10m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Aliv 


125 

CP134 

10k 

500m 

75 




Si 

M84bw 

16 

HV10-10 

10k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Altd 


126 

HC10000S 

10k 

500m 

75C 

35 



Si 

Ml 273 

17 

HV10-10F 

10k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Altd 


127 

INI 699 

10k 

580m 

75A 

3.5 


160A 

Si 

F12t 

18# 

HS8 

10k 

10m 

WGTM 

1.5 5 


110J 

Si 

Mil. 1.1.1 


128 

60L100 

10k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alms 

19 

LFD10 




m*um 






129 

SPCHV10 

10k 

600m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950aj* 

20 

LHC10-10 










130 

SPFHV100 

10k* 

600m 

25 A 



150A 

Si 

M950at 

21 

B412-10-10 










131 

423PD10AE1 

10k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 

22 

SL10 


KliTfflH 

55A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267 


132 

423PH10AE1 

10k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978|0 

23 

HV100EN 


12m 

100A 



150A 

Si 

Alfe 


133 

Z100S 

10k 

600m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 

24 

HV100TN 


12m 

100A 



125A 

Si 

Alxf 


134 

HC10 

10k 

700m 

50C 

50 

8.0m 

175C 

Si 

M919 

25 

NKV10F 



Kirti 




Si 

A334b 


135 

1N5597 



100C 

30 


150C 

Si 

S221 

26 

2L100 



Wm 




Si 

Alqh 


136 

HVPR10-10 



50C 

250 


125S 

Si 


27 

KL10 



wm 




Si 

Aliv 


137 

524MH17AS1 



55A 

100 


110J 

Si 

A440c 

28 

MC211 

10k 

20m 

25 


8.0m 


Si 

Aiks 


138 

HD10000F 

10k 

750m 

75C 

35 



Si 

Ml 273 

29 

SP10 

10k 

20m 

100 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A344U0 


139 

80L100 

10k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alms 

30 

MC1091 

10k 

25m 

25 




Si 

Alkd 


140 

524MH17AE1 

10k 

.85 

55C 

100 


110A 

Si 

M978t0 

31 

MC1091A 







EM 

ii i ran 


141 

TPFHV100 

10k* 


25A 




Si 

M950at 

32 

MCI 095 







eM 



142 

TPHHV100 

10k* 


25A 




Si 

M950at 

33 

MC1095A 







9 

mmm. 


143 

100L100 

10k 


25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alms 

34 

HV25-10 



40 

3.0 

FiTiliifl 

iMlLl 

SiA 

Altd 


144 

F100H 

10k 


25A 

70 

10m 

100A 

SiA 

M62 

35 

HV25-10F 



40 

3.0 



SiA 

Altd 


145 

SLD10 

10k 


30A 

50 


125A 

SiA 

M239f 

36 

VG10 



40A 

3.0 

KffCliil 

tttwM 

SiA 

A298i 


146 

dc872 

10k 


35A 

50 


125A 

Si 

M1193i 

37 

LHC25-10 

10k 

25m 

50 

3.0 

uiKirr© 

KMiH 

Si 

Altd 


147 

dc8008 

10k 


35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193j 

38 

B412-10-25 

10k 

25m 

55 

4.0 


iRi/v: 

Si 

A344e 


148 

KV010 

10k 


50A 

50 


150A 

Si 

M462 

39 

M100S 

10k 

25m 

55A 

2.0 


lUiJM 

Si 

Alabd 


149 

KVP10 

10k 


50A 

50 


150A 

SiA 

M239f 

40 

M100UF 



55A 


■ 

SM«7il 

Si 

Alabd 


150 

SDH10KM 

10k 


55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

41 

1N2381 



KiuiTia 




Si 

Alnf 


151 

SDHD10KM 

10k 


55B 

50 § 


150J 

Si 

M978J0 

42 

HV100EL 



ili'iV.l 


■HI 

iMiT-i 

Si 

Alfe 


152 

SM100 

10k 


55 

25 

8.0m 

175A 

Si 

A344d 

43 

MC210 




1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 


153 

1000DS10 

10k 

1.0 

75 

50 

8.0m 

125A 

Si 

M915* 

44 

5L100 




10 

8.3m 

175 

Si 

Alms 


154 

HD10000S 

10k 

1.0 

75C 

75 



Si 

Ml 273 

45 

MC091 






150A 

Si 

M54e 


155 

J650-14 

10k 

1.0 

75C 

30 



Si 

S507 

46 

MC091A 






150A 

EM 



156 

523MH17AS1 



55A 

125 


125J 

Si 

A440C 

47 

MC095 










157 

423PC10AE1 



55C 

500 


125A 

Si 

M978f0 

48 

MC095A 






150 A 




158 

523NH13AE1 



55C 

125 


125A 

Si 

M978t0 

49 

PS2430 

10k 

50m 

25A 





Alje 


159 

S5344 

10k 

1.2 

100A 



100A 

Si 

M65 

50 

B587-100 

10k 

50m 

55 

4.0 




A69r 


160 

S5373 

10k 

1.2 

100A 



100A 

Si 

M65a 

51 

HVH10000 

10k 

50m 

55 

60 




A138a 


161 

1N4870 

10k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326d 

52 

SM10#C 

10k 

50m 

55A 

4.0 

8.3m 

150S 

EM 



162 

67C100H20LSS 



50A 

90 


140A 

Si 

MIOIk 

53 

MC5607 

10k 

60m 

100 

4.0 



9 



163 

S8008 



50C 

250 

8.3m 

150C 

Si 

M240h 

54 

1N2385 

10k 

70m 

25A 

6.0 

8.0m 

150A 

mm 



164 

CPI 35 



75 




Si 

M84ax 

55 

PS1148 


KZiTTH 



hlilnl 





165 

CPI 36 



75 




Si 

M84bx 

56 

HV110 




■(M 



9 



166 

KX100 



50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 

57 

10L100 


m 




uSM 




167 

KXS100 



50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 

58 

BCD10 




10 


i vnm 


Alja 


168 

2ASLD10TRA 

10k 

1.5 

55$ 




Si 

M240a 

59 

VF10 


■ft -.TpS 


3.0 

8.3m 

mm 

9 

Alaac 


169 

2ASLD10TRB 

10k 

1.5 

55$ 




Si 

M240c 

60 

HS100 


■ llltJnH 


4.0 

8.3m 

ir« 

■ 

A298ad 


170 

2ASLD10 

10k 

1.8 

25A 

200 


175A 

Si 

M239f 

61 

1N5184 

10k 

■iiitim 

55A 

4.0 § 

8.3m 

175A 

Si 

Alfj 


171 

2ASPC10 

10k 

1.8 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950aj* 

62 

B588-100 

10k 


55 

25 



SiA 

A69s 


172 

SPSHV100 

10k* 

1.8 

25A 




Si 

M950at 

63 

HVC1000 

10k 

■IiMmH 

55A 

3.0 


150 

Si 

A168e 


173 

6RM100 

10k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

Si 

A321 

64 

HP10 



19 


hliJiiB 


\EM 



174 

SPC10 



25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950aj* 

65 

15L100 


■Kium 




. mm 

9 



175 

SPF100 



25A 



150A 

Si 

M950at 

66 

CFR10 


■ Killiil 

mZM 


Bf 





176 

S2HVM10 



55 

50 


150S 

Si 

S416 

67 

425NH17AB1 






150A 

Si 

A69ap 


177 

SCHS10000 

10k 

2.0 

55 

150 


175A 

Si 

A138z 

68 

SCFM10K 



Iral 



175J 

Si 

A440 


178 

SDHN10KM 

10k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 

69 

SCHM10K 






U0l 

Em 

A440 


179 

SDHP10KM 

10k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 

70 

1N2385A 






200A 




180 

FP100F 


Mgmm 

55A 

200 


150A 

Si 

A440c 

71 

20L100 



wm N 



175 

9 



181 

FP100S 



55A 

200 


150A 

Si 

A440c 

72 

CF10 


mmm 

wm 



125A 

MM 



182 

HVHS10000 


mam 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138z 

73 

CLIO 


kottt* 

wgm 

in 



rara 



183 

J650-9 


eh 

75C 

100 



Si 

S508 

74 

ME100 




mm 



9 

¥ B^ 


184 

UGB10 



75C 

100 

8.3m 

150 

Si 

S293 

75 

423ND17AH1 


[iKiB 

Hitl 

Kw 


Il^i9 

§■ 

fiXmm 


185 

KHP10 



25A 

300 


175A 

SiA 


76 

SLD10VS 


KfrlTM 

■fefiK&l 



150A 


Alms 


186 

SODSLD10 


WSM 

30A 

290 


140A 

SiA 


77 

HV210 



■Ml 





A83cs 


187 

SDH10KS 



55B 

150 § 


150J 

Si 

M9780 

78 

05RM100 










188 

SDHD10KS 


§89 

55B 

150 § 


150J 

Si 

M9780 

79 

25L100 



WM 


MW ill 

Era 

Si 



189 

TPF100 


EH 

25A 




Si 

M950at 

80 

M100K#B 





KO 


SiA 



190 

TPH100 


WEMk- 

25A 




Si 

M950at 

81 

NTD10 



mam 


■HHI 

real 

SiA 



191 

P100H 


mEWm 

25A 

230 

10m 

100A 

SiA 

M460 

82 

PS1450 


Kilim 

HfiMl 



iEsa 

WM 

F13c 


192 

S3HVM10 

10k 

3.0 

55 

150 


150S 

Si 

S416 

83 

US100A 







9 

A83db 


193 

2ASPF100 

10k* 

3.6 

25A 



150A 

Si 

M950at 

84 

67D100H04TNN 





■n 

ii 


MIOIc 


194 

HRSCF10000 

10k 

5.0 

25 

10 



Si 

A138 

85 

67D100H53PNN 


mwrnm 

kiii&a 


— 





195 

SODSPC10 

10k 

5.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950v* 

86 

67D100H55FNN 



50A 


i 

■ Ki»yi!i 

9 

slm 


196 

SODSPF100 

10k* 

5.0 

25A 




Si 

M950at 

87 

SLD10V 



50A 



IkiikB 

Mm 



197 

HRSCH10000 

10k 

5.0 

55 

50 



Si 

A138f 

88 

1N2637 


K.-TlTnV 

fTita 



naga 

Si 

M84g 


198 

SDHP10KS 

■nira 


55A 

150 


175J 

Si 

M978 

89 

EmT 


. 




tHH 

Si 

Alqh 


199 

2ATPF100 

mmm 


25A 




Si 

M950at 

90 



■eliliim 




mm 




200 

2ATPH100 

■nrcra 


25A 




Si 

M950at 

91 

T10KV 


Kilim 








201 

SCPHN10 

■ra 

ESIKi 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml259a 

92 







■riya 

9 



202 

SCPND10 


■ 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml259c 

93 

PS2360 


■cleTiTTTHI 




lr]«T:l 

MM 



203 

10RM100 

m 


25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 








iKFra 

M 



204 

20RM100 

|H 


25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 








150 

9 



205 

SPS100 

■o 


25A 




Si 

M950at 








150A 

Bra 



206 

SODTPF100 

10k* 

7.5 

25 




Si 

M950at 




350m 




140A 




207 

SODTPH100 

10k* 

7.5 

25A 




Si 

M950at 

98 

HVPR12-10 


350m 

;t!m9 



125S 

9 



208 

2ASPS100 

10k* 

10.8 

25A 




Si 

M950at 

99 

HVPR15-10 


350m 

nii9 


_ 

125S 

MM 



209 

SCPNN10 

10k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259c 

100 

424MH17AS1 


350m 




tin nm 

Si 

A443C 


210 

SCPNP10 

10k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259c 

101 

40L100 


400m 

$■1 




Si 

Alqh 


211 

SODSPS100 

10k* 

15 

25A 




Si 

M950at 

102 

423SH19AH1 


0.40 





Si 

M1233 


212 

HRSCFS10000 

10k 

15 

55 

150 



Si 

A138z 




400m 

50 



150 

Si 

A344b 


213 

HRSCHS10000 

10k 

20 

150 

150 



Si 

A138w 




400m 

50 

25 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


214 

S4KW10C5D 

10k 

60 


400 


150 

Si 

M894 




400m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 


215 

S4KW10C5P 

10k 

60 


400 


150 

Si 

M894 





75C 

35 



em 

[XjErSaM 


216 

S4KW10C5 

10k 

60 

55A 

400 


150 

Si 

M8949 

107 

USB10 



25C 

80 

8.3m 

150 

9 

KfcgKjBH 


217 

HVE100 

10k 

100 

50 

4.0 

8.3m 

175A 

Si 

A298s 

108 

424MH17AE1 



55C 

35 


110A 

MM 



218 

HVT-15SS 

11k 


85A 

1.0 

10m 

100J 

SiA 

A171b 


1RM100 

10k 

500m 

25A 

12 

10m 

150J 

Si 

M62g 


219 

BY510 






120J 

Si 

A109h 


50L100 

10k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alms 


220 

MC213 



25 

750m 

8.0m 


Si 

Aiks 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


427 
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SYMBOLS AND CODES 
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427 

















































11. RECTIFIERS. 

I-|±r □□ 

LINE TYPE 

No. NUMBER PIV 


2U10 
SP11 

_ MC212 _ 

5L110 
B587-110 

_ 10L110 _ 

B588-110 
15L110 

_ 20L110 _ 

♦ D0.24S10 

25L110 

PS1451 _ 

30L110 
40L110 

_ 50L110 _ 

60L110 
CPI 37 

_ 80L110 _ 

SLD11 
100L110 

_ S0DSLD11 

PR259-RT 
GHV-12SS 

_ GHV-12SSN 

ESJA25-12 
HTV125S 

_ HV2.5-12F 

DHB12 
HV5-12 

_ HV5-12F _ 

LHC5-12 
B412-12-5 

_ HV120EQ _ 

HV120LO 
HV2.5-12 

_ HV10-12 _ 

HV10-12F 
VG12 

_ LHC10-12 _ 

B412-12-10 
NKV12F 

_ HV120TN _ 

MC215 
MC1092A 

_ MCI 096 _ 

MC1096A 
HVT-22 

_ 2L120 _ 

SP12 
HA120EL 

_ HA120KL _ 

HA120TL 
MCI 092 

_ HV25-12 _ 

HV25-12F 
LHC25-12 

_ B412-12-25 

MC214 
1N1147 

_ 5L120 _ 

MC092 
MC092A 

_ MC096 _ 

MC096A 
B587-120 

_ HVH12500 

HVHF12500 
HVC1200 

_ HV112 _ 

1N3052 
10L120 

_ VF12 _ 

B588-120 
425SH23AB1 

SLD12U _ 

15L120 
SCFM12.5K 

_ SCHM12.5K 

HVS-17 
20L120 

_ ME120 _ 

NTD12 
US120A 

84 _ SLD12T _ 

85 PS1452 

86 HV212 

87 _ 05RM120 _ 

88 25L120 

89 M120K 

90 _ 67D120H04TNN 

67D120H53PNN 
67D120H55FNN 

_ 423SH24AH1 

INI 760 
30L120 

_ HV-12 _ 

97 HSKE5000/2200-. 

_ 67D120H20TTS 

HVPR12-12 
HVPR15-12 

_ 424MH21AS1 

40L120 
424MH21AE1 

_ 1RM120 _ 

50L120 
HC-12 

423PH13AS1 
F927-41G 
KVF12.5_ 


HIGH VOLTAGE 


MAX AVG FWD 
DC C URRENT 
2 ] 

MAX TEMP 

JA)_£CL_ 

20m 25 

20m 25 

35m 25 

50m 25 


MAX RATING 
SURGE CURR 
PEAK I PULSE 
1 Cy [WIDTH 


100m 

25 

20 

8.3m 

100m 

55 

25 


150m 

25 

20 

8.3m 

200m 

25 

20 

8.3m 

235m 

35A 

§ 

10m 

250m 

25 

20 

8.3m 

250m 

25A 



300m 

25 

40 

8.3m 

400m 

25 

40 

8.3m 

500m 

25 

40 

8.3m 

600m 

25 

40 

8.3m 

750m 

50 



800m 

25 

60 

8.3m 

900m 

25A 

50 


1.0 

25 

60 

8.3m 

2.5 

25A 

290 


300u 




1.0m 

90A 

1.0 

10m 

2.0m 

110C 

1.0 

10m 

5.0m 


500m 


5.0m 




5.0m 


3.0 


5.0m 

25A 

1.0 


5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

5.0m 

55 

4.0 


8.0m 

100A 



8.0m 

100A 



10m 


3.0 


10m 

40 

3.0 

8.0m 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

10m 

40A 

3.0 

8.3m 

10m 

50 

3.0 

8.3m 

10m 

55 

4.0 


12m 

40A 

2.0 


12m 

100A 



15m 

25 

750m 

8.0m 

15m 

25 



15m 

25 



15m 

25 



15m 

60A 

3.0 

10m 

20m 

25 

10 

8.3m 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

20m 

55A 



20m 

55A 



20m 

55A 



25m 

25 



25m 

40 

3.0 

8.0m 

25m 

40 

3.0 

8.0m 

25m 

50 

3.0 

8.3m 

25m 

55 

4.0 


35m 

25 

1.2 

8.0m 

45m 

75 

3.5 

5.0m 

50m 

25 

10 

8.3m 

50m 

25A 

3.0 


50m 

25A 

3.0 


50m 

25A 

3.0 


50m 

25A 

3.0 


50m 

55 

4.0 


50m 

55 

60 

8.3m 

50m 

55 

60 

8.3m 

75m 

55A 

2.2 


100m 


10 


100m 

25A 

8.0 


100m 

25 

20 

8.3m 

100m 

40 

3.0 

8.3m 

100m 

55 

25 


125m 

50A 

50 


125m 

100A 

20 

8.0m 

150m 

25 

20 

8.3m 

150m 

55A 

25 


150m 

55A 

25 


150m 

60 

20 

10m 

200m 

25 

20 

8.3m 

200m 

25A 

2.5 

10m 

200m 

25A 

10 


200m 

25A 

20 

8.3m 

200m 

50A 

30 

8.0m 

230m 

25A 



250m 


20 


250m 

25A 

2.0 

1.0 

250m 

25 

20 

8.3m 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

250m 

50A 

50 


250m 

50A 

35 


250m 

50A 

35 


0.25 

50A 

50 


250m 

75C 

6.0 


300m 

25 

40 

8.3m 

350m 

25A 

50 


350m 

45A 

50 

10m 

350m 

50A 

50 


350m 

50A 

50 


350m 

50A 

50 


350m 

55A 

35 


400m 

25 

40 

8.3m 

450m 

55C 

35 


500m 

25A 

12 

10m 

500m 

25 

40 

8.3m 

500m 

25A 

250 


500m 

55A 

50 



; MAX. 

'TEMP MAT 

£Q1 _ 

175 31 

150A Si 


175 Si_ 

125J Si 
175 Si 

175A Si_ 

175 Si 
175 Si 

175 Si_ 

175 Si 
Si 

175 Si_ 

125A SiA 
175 Si 
140A SiA 
Se 

110J SiA 
120J SiA 
100C Si 
150S Si 

_Sj_ 

120J Si 
150A SiA 
125A SiA 
150 Si 
150 Si 

150A Si_ 

150A Si 
Si 

150A SLA 
125A SiA 
150A SiA 

150 Si_ 

150 Si 
120J Si 

150A Si_ 

Si 

Si 

_Si_ 

Si 

100J Si 

175 Si_ 

150A Si 
125A Si 

125A Si_ 

125A Si 
Si 

150A SiA 
125A SiA 
150 Si 


150A Si 
150A Si 

150A Si_ 

150A Si 
SiA 

150 Si_ 

150 Si 
150 Si 

_ Si 

165A Si 
175 Si 
150 Si_ 


10 kV (Cont’d) 

LINE 

DRAWING No. 

NO. 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


4J 1 

TYPE 
NUMBER 


175 Si 

150 Si_ 

SiA 

150A Si 

150A Si_ 

175 Si 
175J Si 

175J Si_ 

100 SiA 
175 Si 

125J Si_ 

125A SiA 
150 Si 

150A Si_ 

175A Si 


150A SiA 

140A Si_ 

150A Si 
150A Si 

150A Si_ 

150 Si 
175 Si 


140A Si 
125S Si 
125S Si 
110J Si 


55A 50 

55A 50 


8.3m 175 Si 

135A Si 

_ 125J Si 

8.3m 175 Si 


D.A.T.A. 


SCH12500 

SP125F 

SP125S _ 

'SSCH12500 
INI 700 

60L120 _ 

" HSKE5000/2200-.5 

423NH16AE1 

423PD13AE1 

HC12 

HVPR10-12 
524MH21AS1 
80L120 
524MH21AE1 
SLD12 
100L120 
SCKV12K30 
” SCKV12K40 
KV012 

MD12H10 _ 

" MD12N10 
MD-12H10 

MD-12N10 _ 

” MR1200#B 
523MH21AS1 
423PC13AE1 
"523NH16AE1 
1N4871 

67C120H20LSS 
" HSKE5000/2200-1.2 

6RM120 _ 

SCFS12000 
FP125F 

FP125S _ 

HVHS12500 

SODSLD12 

10RM120 _ 

~ 20RM120 
HRSCFS12000 
S2KW12C3D 
S2KW12C3N 
S2KW12C3P 

S2KW12C3 _ 

S4KW12C6D 

S4KW12C6N 

S4KW12C6P 

"S4KW12C6 

S4KW12KA3 

MC217 _ 

" HS10#B 
2L130 
SP13 
“MC216 
5L130 

B587-130 _ 

10L130 

B588-130 

15L130 _ 

20L130 
PS1453 

25L130 _ 

30L130 

40L130 

50L130 _ 

60L130 

80L130 

100L130 _ 

PR260-RT 

GHV-14SS 

HVT-20SS _ 

GHV-14SSN 

DHB14 

HV140EQ _ 

HV140LO 

MC219 

MCI 093 _ 

MC1093A 
MCI 097 

MC1097A _ 

2L140 

MC218 

5L140 _ 

MC093 

MC093A 

MC097 _ 

MC097A 

B587-140 

INI148 _ 

1N3053 

10L140 

B588-140 _ 

SLD14U 

15L140 

20L140 _ 

NTD14 

PS1454 

SLD14T _ 

25L140 

30L140 

1N1761 _ 

HV-14 

HVPR12-14 

HVPR15-14 

40L140 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


(3) @ TEMP « 

(4) TYPE NUMBER 

□ 

MAX AVG 

FWD 

MAX RATING 



DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 

PIV 

2J lo 

3J@ 

PEAK | PULSE 

TEMP 


MAX 

TEMP 

1 Cy [V 

/IDTH 


(V), 

(A) 

£ C) 

(A) 

ID_ 

(°C) 

12k 

500m 

55A 

50 


175 

12k 

500m 

55A 

40 


150A 

12k 

500m 

55A 

40 


150A 

12k 

500m 

55A 

50 


150 

12k 

500m 

75 A 

3.5 


160A 

12k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

12k 

600m 

45A 

50 

10m 

150J 

12k 

600m 

55C 

50 


125A 

12k 

600m 

55C 

50 


125A 

12k 

650m 

50C 

50 

8.0m 

175C 

12k 

750m 

50C 

250 


125S 

12k 

750m 

55A 

100 


110J 

12k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

12k 

.85 

55C 

100 


110A 

12k 

900m 

25A 

50 


125A 

12k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

12k 

1.0 

25A 

50 


175J 

12k 

1.0 

25A 

150 


175J 

12k 

1.0 

50A 

50 


150A 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

100J 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

120J 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

100J 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

120J 

12k 

1.0 

100 

50 

8.0m 

150S 

12k 

12k 

1.1 

1.2 

55A 

55C 

125 

500 


125J 

125A 

12k 

1.2 

55C 

125 


125A 

12k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

12k 

1.25 

50A 

90 


140A 

12k 

1.45 

45A 

120 

10m 

150J 

12k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

12k 

2.0 

55A 

150 


175J 

12k 

2.2 

55A 

200 


150A 

12k 

2.2 

55A 

200 


150A 

12k 

2.2 

55A 

200 

8.3m 

150A 

12k 

2.5 

25A 

290 


140A 

12k 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

12k 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

12k 

15 

55 

150 



12k 

30 


200 


150 

12k 

30 


200 


150 

12k 

30 


200 


150 

12k 

30 

55A 

200 


150 

12k 

60 


400 


150 

12k 

60 


400 


150 

12k 

60 


400 


150 

12k 

60 

55A 

400 


150 

12k 

60 

55A 

400 


150 

13k 

T5m 

25 

roum 

6.0m 


13k 

18m 

45A 

2.0 

10m 

110J 

13k 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

13k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

13k 

35m 

25 

1.2 

8.0m 


13k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

13k 

50m 

55 

4.0 



13k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

13k 

100m 

55 

25 



13k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

13k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

13k 

230m 

25A 



175A 

13k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

13k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

13k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

13k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

13k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

13k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

13k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

14k 

300u 





14k 

2.0m 

90 

1.0 

10m 

110 

14k 

2.0m 

90 

1.0 

10m 

110 

14k 

2.0m 

110C 

1.0 

10m 

120J 

14k 

5.0m 

25 

1.0 


120 

14k 

8.0m 

100A 



150A 

14k 

8.0m 

100A 



150A 

14k 

15m 

25 

750m 

8.0m 


14k 

15m 

25 




14k 

15m 

25 




14k 

15m 

25 




14k 

15m 

25 




14k 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

14k 

35m 

25 

1.2 

8.0m 


14k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

14k 

50m 

55 

4.0 



14k 

50m 

75 

3.5 

5.0m 

170 

14k 

100m 

25A 

8.0 


165A 

14k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

14k 

100m 

55 

25 



14k 

125m 

100A 

24 

8.0m 

150A 

14k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

14k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

14k 

200m 

25A 

10 


125A 

14k 

200m 

25A 



175A 

14k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

14k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

14k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

14k 

300m 

75C 

6.0 


150 

14k 

350m 

25A 

50 


135A 

14k 

350m 

50A 

50 


125S 

14k 

350m 

50A 

50 


125S 

14k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

-0.5 






14k 

.45 

45A 

50 

10m 

150J 

14k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

14k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 


Si S450g 

Si_ A321 

Si A440d 
Si A440d 

Sj_ A440d 

Si A138u 
SiA 

Sj_ M832 

Si M832 
Si A138z 

Sj_ M894 

Si M894 
Si M894 


Si M894 

Sj_ M894 

Si M894e 
Si M894b 
Si | Aiks 
Si A298ad 
Si A1 nq 

Sj_ A267e 

Si Aiks 
Si A1 nq 
SiA A69r 
Si Alnq 
SiA A69s 

Sj_ Aina 

Si Alnq 
Si FI 3d 


Si Alnq 

Sj_ Alnq 

Si Alnq 

Si Alnq 

Sj_ Alnq 

Se A397a 

SiA A94u 

SiA A171m 

SiA A313h 

Si Alfd 

Sj_ Alxe 

Si Alme 

Si A1 ks 

Sj_ Alkd 

Si Alkd 

Si A1 nm 

Sj_ A1 nm 

Si A1 nu 

Si A1ks 

Sj_ Ainu 

Si M54f 

Si M54f 


SiA A69r 

Sj_ F57a 

Si Alqr 
Si Ainu 
SiA A69s 
Si Alqr 
Si A1 nu 

Sj_ Ainu 

SiA A1 mj 
Si FI 3d 

Sj_ F57g 

Si Ainu 
Si Ainu 

Sj_ F12u 

Si Ml 258 
Si 

Sj_ 

Si Ainu 















11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - p»v ^ 10 kv (Cont’d 



IT 

rr^ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 






s- 

D— 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

3J@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

2j lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 



m 

(A) 

(°c) 

(A) 

(s) 

ra 






m 

(A) 

(°c) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1 

HVPR10-14 

14k 

750m 

5oer 

250 


1?55^ 

Si 



Ill 

SLD15 

15k 

900m 

30A 

50 


125A 

SiA - 

M239g 

2 

80L140 

14k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


112 

KVP15 

15k 

900m 

50A 

50 


150A 

SiA 

M239g 

3 

100L140 

14k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


113 

100L150 

15k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 

4 

BY176 

15k 

2.5m 

25 

250m 


95J 

Si 

A52k 


114 

F150H 

15k 

1.0 

25A 

70 

10m 

100A 

SiA 

M62 

5 

HTV150S 

15k 

5.0m 




150S 

Si 

Alxe 


115 

SDH15KM 

15k 

1.0 

55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

6 

II II III 1W 

15k 

5.0m 


3.0 



Si 

A83ca 


116 

SDHD15KM 

15k 

1.0 

55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

7 


15k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Alte 


117 

MR1500 

15k 

1.0 

100 

50 

8.0m 

150S 

Si 

Aldk 

8 


15k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Alte 


118 

523MH25AS1 

15k 

1.1 

55A 

125 


125J 

Si 

A440e 

9 


15k 

5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alte 


119 

dc575 

15k 

1.2 

35A 

125 


125A 

Si 

M1193e 

10 

B412-15-5 

15k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344z 


120 

dc673 

15k 

1.2 

35A 

125 


125A 

Si 

M1193g 

Ilf 

TV9Si 

15k 

9.8m 

45A 

1.5 § 

10m 

110J 

Si 

A50g 


121 

423PC15AE1 

15k 

1.2 

55C 

500 


125A 

Si 

M978f0 

12 

CRG150 

15k 

10m 


20 

1.0m 

125 

Si 

Aluv 


122 

523NH20AE1 

15k 

1.2 

55C 

125 


125A 

Si 

M978+0 

13 

HV2.5-15 

15k 

10m 


3.0 



Si 

A83cq 


123 

1N4872 

15k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326e 

14 

CAX15 

15k 

10m 

25 

2.0 

8.3m 

90 

Si 

M982 


124 

67C150H20LSS 

15k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIm 

15 

HVRG150 

15k 

10m 

25 

20 

1.0m 

125A 

Si 

Alva 


125 

2ASLD15 

15k 

1.5 

25A 

200 


175 A 

Si 

M239a 

16 

KLR15 

15k 

10m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Alkz 


126 

2ASPC15 

15k 

1.5 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950e* 

17 

1N5324 

15k 

10m 

40A 

■75 § 


125A 

Si 

Alkt 


127 

SPSHV150 

15k* 

1.5 

25A 




Si 

M950au 

18 

HV10-15 

15k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Alte 


128 

2ASLD15TR 

15k 

1.5 

55S 




Si 

M240b 

19 



10m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Alte 


129 

S5449 

15k 

1.5 

100A 



100A 

Si 

M65b 

20 



10m 

40A 

2.0 


120J 

Si 

A334b 


130 

CP138 

15k 

1.75 

50 




Si 

M84az 

21 



10m 

40A 

3.0 

8.3m 

150A 

SiA 

A298i 


131 

CP139 

15k 

1.75 

50 




Si 

M84bv 

22 

LHC10-15 

15k 

10m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alte 


132 

ST16 

15k 

1.75 

70 

200 

8.3m 


Si 

M84ca 

23 

B412-15-10 

15k 

10m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344z 


133 

SPC15 

15k 

1.8 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950e* 

24 

SL15 

15k 

10m 

55A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267a 


134 

SPF150 

15k* 

1.8 

25A 



150A 

Si 

M950au 


MC221 


15m 

25 

.75 

8.0m 


Si 

Aiks 


135 

6RM150 

15k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

Si 

A321 


2L150 


20m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


136 

S2HVM15 

15k 

2.0 

55 

50 


150S 

Si 

S416 


KL15 


20m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Alkz 


137 

SDHN15KM 

15k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 


HV25-15 


25m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Alte 


138 

SDHP15KM 

15k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 


HV25-15F 


25m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Alte 


139 

TPF150 

15k* 

2.2 

25A 




Si 

M950au 


LHC25-15 


25m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alte 


140 

TPH150 

15k* 

2.2 

25A 




Si 

M950au 


MU MWI M nil Hi 


25m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344z 


141 

FP150F 

15k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440e 




35m 

25 

1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 


142 

FP150S 

15k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440e 




50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 


143 

HVHS15000 

15k 

2.2 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138v 

34 

PS1132 

15k 

50m 

25 

2.0 

8.0m 

175 

Si 

Alnh 


144 

PMA104X 

15k 

2.4 

50 

150 

8.3m 

150 

Si 

Ml 003d 

35 

B587-150 

15k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


145 

KHP15 

15k 

2.5 

25A 

300 


175A 

SiA 


36 

HVH15000 

15k 

50m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138n 


146 

SODSLD15 

15k 

2.5 

30A 

290 


140A 

SiA 



1 I'l 1 II III liM 


50m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138n 


147 

CP142 

15k 

2.5 

50 




Si 

M84bc 

EH 



50m 

55A 

5.0 

8.3m 

150 

Si 

A298ae 


148 

2ASPF150 

15k* 

3.0 

25A 



150A 

Si 

M950au 




50m 

55A 

4.0 

8.3m 

150S 

Si 

A344v 


149 

PMA104P 

15k 

3.0 

50 

150 

8.3m 

150 

Si 

Ml 003 


MdEliHMHI 

■ ktA 

50m 

75 




Si 

M84ba 


150 

2ATPF150 

15k* 

4.5 

25A 




Si 

M950au 

EH 

WOT. 

■Hm 

60m 

35A 

10 


125J 

Si 



151 

2ATPH150 

15k* 

4.5 

25A 




Si 

M950au 



IftM 

75m 

55A 

2.2 

8.3m 

150 

Si 

A168q 


152 

SODSPC15 

15k 

5.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950q* 

|H 

HV115 

15k 

100m 


10 



Si 

A83cs 


153 

SODSPF150 

15k* 

5.0 

25A 




Si 

M950au 

EH 

10L150 

15k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


154 

HRSCH15000 

15k 

5.0 

55 

50 



Si 

A138f 

Warn 

BCD15 

15k 

100m 

25A 

10 


125A 

Si 

Alma 


155 

SDHN15KS 

15k 

5.0 

55A 

150 


175J 

Si 

M978 

46 

JKV15 

15k 

100m 

35A 

20 


125J 

Si 



156 

SPS150 

15k* 

5.4 

25A 




Si 

M950au 

47 

VF15 

15k 

100m 

40 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alaad 


157 

SCPND15 

15k 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259e 

48 

425SH29AB1 

15k 

100m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69as 


158 

10RM150 

15k 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

MB32 




100m 

55 

25 



SiA 

A69s 


159 

20RM150 

15k 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 


ffcfltp 


150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


160 

SODTPF150 

15k* 

7.5 

25 




Si 

M950au 




150m 

25 

10 


100A 

Si 

F12w 


161 

SODTPH150 

15k* 

7.5 

25A 




Si 

M950au 


SCFM15K 


150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 


162 

2ASPS150 

15k* 

9.0 

25A 




Si 

M950au 


SCHM15K 


150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 


163 

SCPNN15 

15k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259e 


20L150 


200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 


164 

SCPNP15 

15k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259e 


CF15 

15k 

200m 

25 

10 


125A 

Si 

F12w 


165 

SODSPS150 

15k* 

15 

25A 




Si 

M950au 


CL15 

15k 

200m 

25 

10 


150S 

SiA 

Alkz 


166 

SCHS15000 

15k 

20.0 

55 

150 


175A 

Si 

A138v 


PS1455 

15k 

200m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 


167 

SP15 

15k 

20 

100 

3.0 


150 

SiA 

A344U0 

58 

US150A 

15k 

200m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

A83db 


168 

HRSCHS15000 

15k 

20 

150 

150 



Si 

A138w 

59 

423NH26AH1 

15k 

0.20 

50A 

50 


150A 

Si 

M1233 


169 

GHV-16SSN 

16k 

2.0m 

110C 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313h 

60 

HV8150 

15k 

200m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212m 


170 

ESJA25-16 

16k 

5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428e 

mpm 

HV215 

15k 

250m 


20 



Si 

A83ct 


171 

DHA16 

16k 

5.0m 

25A 

1.0 


120J 

Si 

A344aa 


05RM150 

15k 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

150J 

Si 

A83bv 


172 

DHB16 

16k 

5.0m 

25 

1.0 


120 

Si 

Alfd 


25L150 

15k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 


173 

HV160EP 

16k 1 

5.0m 

100A 



150A 

Si 

Alxe 


laHjM 

15k 

250m 

25C 

30 

10m 

125J 

Si 



174 

HV160LP 

16k 

5.0m 

100A 



150A 

Si 

Alme 

EH* 


15k 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

150A 

SiA 

A83bv 


175 

MC223 

16k 

15m 

25 

.50 

8.0m 


Si 

Aiks 

EH 


15k 

250m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239a 


176 

MCI 094 

16k 

15m 

25 




Si 

Almi 

67 

USS15 


.25 

25C 

25 

8.3m 

150 

Si 

S543 


177 

MC1094A 

16k 

15m 

25 




Si 

Almj 

68 

67D150H04TNN 


250m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOId 


178 

MCI 098 

16k 

15m 

25 




Si 

Alnm 

69 

67D150H53PNN 


250m 

50A 

35 


150A 

Si 

Alzb 


179 

MC1098A 

16k 

15m 

25 




Si 

Alnm 

70 

67D150H55FNN 


250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12ak 


180 

2L160 

16k 

20m 

25 


8.3m 

175 

Si 

Alpg 

71 

S15000GP 


.25 

55A 

15 


150 

Si 

M1313 


181 

ESJA17-16 

16k 

25m 


500m 


120J 

Si 

A431 

72 

HC15000F 


250m 

75C 

20 



Si 

Ml 273 


182 

ESJA18-16 

16k 

25m 


500m 


120J 

Si 

A431a 

73 

30L150 


300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


183 

MC222 

16k 

35m 

25 

1.0 

8.0m 


Si 

Aiks 

74 

HC15000S 


300m 

75C 

20 



Si 

M1273 


184 

1N1149 

16k 

45m 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57g 

75 

HV-15 


350m 

25A 

50 


135A 

Si 

Ml 258 


185 

5L160 

16k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

AlDq 

76 

67D150H20TTS 

15k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIk 


186 

MC094 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54m 

77 

40L150 

15k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


187 

MC094A 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54m 

78 


15k 

450m 

55C 

35 


110A 

Si 

M978I0 


188 

MC098 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54I 




470m 

100C 

30 


150C 

Si 

S221 


189 

MC098A 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54I 




500m 

25A 

12 

10m 

150A 

Si 

M62g 


190 

B587-160 

16k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 




500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 


191 

ED-16N1 

16k 

80m 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 

A359 

82 

D150H 

15k 

500m 

25A 

30 

10m 

100A 

SiA 

M62 


192 

1N3054 

16k 

100m 

25A 

8.0 


165A 

Si 

Alrg 

83 

HC-15 

15k 

500m 

25A 

250 


135A 

Si 

M919 


193 

10L160 

16k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

84 

SLD75 

15k 

500m 

25A 

50 


175A 

Si 

M239m 


194 

dc3B29 

16k 

100m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193b 



m 

500m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950e* 


195 

B588-160 

16k 

100m 

55 

25 



SiA 

A69s 



m 

500m 

50C 

50 

8.0m 

175C 

Si 

M919 


196 

CPI 44 

16k 

100m 

75 




Si 

M84be 



■EH 

500m 

55A 

50 


125J 

Si 

A443b 


197 

SLD16U 

16k 

125m 

100A 

27 

8.0m 

150A 

Si 

Alrq 



■1.1^ 

500m 

55A 

50 

8.3m 

175 

Si 

A394d 


198 

15L160 

16k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 




500m 

55A 

50 


175A 

SiA 

A83br 


199 

20L160 

16k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 




500m 

55A 

50 


175 

Si 

A138n 


200 

NTD16 

16k 

200m 

25A 

10 


125A 

SiA 

Almv 


SHVM15 

15k 

500m 

55 

14 


150S 

Si 

S416 


201 

PS1456 

16k 

200m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 


SP150F 

15k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443d 


202 

SLD16T 

16k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57g 


SP150S 

15k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443d 


203 

CPI 45 

16k 

200m 

75 




Si 

M84bf 




500m 

55A 

50 


150 

Si 

A449d 


204 

25L160 

16k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 




500m 

75 




Si 

M84bb 


205 

INI 762 

16k 

250m 

100C 

6.0 


150 

Si 

F12u 




500m 

75 




Si 

M84bd 


206 

30L160 

16k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 



15k 

500m 

75C 

25 



Si 

Ml 273 


207 

HVPR12-16 

16k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 


98 

60L150 

15k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


208 

HVPR15-16 

16k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 


99 

SPFHV150 

15k* 

600m 

25A 



150A 

Si 

M950au 


209 

40L160 

16k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

AlDq 

100 

SDHD15K 

15k 

600m 

50B 

35 § 


150J 

Si 

M978JZI 


210 

50L160 

16k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

101 

423PD15AE1 

15k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978f0 


211 

HSKE7500/3300-.4 









102 

423PH15AE1 

15k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978+0 




16k 

550m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

S450b 

103 

J650-15 

15k 

610m 

75C 

30 



Si 

S507 


212 

60L160 

16k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

104 

HD15000S 

15k 

670m 

75C 

30 



Si 

Ml 273 


213 

HVPR10-16 

16k 

750m 

50C 

250 


125S 

Si 


105 

TPFHV150 

15k* 

750m 

25A 




Si 

M950au 


214 

80L160 

16k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

AlDq 

106 

TPHHV150 

15k* 

750m 

25A 




Si 

M950au 


215 

100L160 

16k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

107 

524MH25AS1 

15k 

750m 

55A 

100 


110J 

Si 



216 

HSKE7500/3300-1.2 









108 

80L150 

15k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 




16k 

1.35 

45A 

120 

10m 

150J 

Si 

S450h 


SDHN15K 

15k 

800m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 


217 

S1KW16C2 

16k 

1.5 

55A 

150 


175J 

Si 

M894a 

LUO_ 

SDHP15K 

15k 

800m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 


218 

SCPHN16 

16k 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259b 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


429 D.A.T.A. 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ jO w (Confd) 


AT U 

LINE TYPE 

No. NUMBER PIV 


' S1KWI6C2D 
S1KW16C2N 
S1KW16C2P 
S2KW16C4D 
S2KW16C4N 
S2KW16C4P 
S2KW16C4 
S2KW16KA2 
S4KW16KA4 


MAX AVG FWD MAX RATING 

DC CURRENT SURGE CURR MAX. LINE 

3 lo~T3T@ PEAK IPULSr TEMP MAT DRAWING No. 

MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

.JA)_i!Q)_(ALOIS)_£C]_ __ 

15 TOO \ 150 M894a 111 


TYPE 

NUMBER 


M894a 

M894a 

M894a 

111 

112 

113 

VG20 

LHC10-20 

MD22N01 

20k 

20k 

20k 

10m 

10m 

10m 

40A 

50 

50C 

M894 

114 

MD-22N01 

20k 

10m 

50A 

M894 

115 

B412-20-10 

20k 

10m 

55 


116 



10m 



IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) ® TEMP & (4) TYPE NUMBER _ 

'MAX AVG FWD I MAX RATING"! 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

3 lo~lD@ PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

(A) (°C) (A) 1m ( e C) __ 

10m 40A 3.0 8.3m 150A 3iA - 'A298j 

10m 50 3.0 8.3m 150 Si Alte 

10m 50C 5.0 10m 120J 

10m 50A 5.0 10m 120J 

10m 55 4.0 150 



93 

94 

95 

96 

GHV-18SS 

HVT-30SS 

GHV-18SSN 

ESJA25-20 

20k 

20k 

20k 

20k 



90 

90 

110c 

1.0 

1.0 

1.0 

500m 

ItTnl 

110 

110 

120J 

100C 

97 

DHA20 

20k 

5.0m 


25A 

1.0 


120J 

98 

HV5-20 

20k 

5.0m 


40 

3.0 

8.0m 

150A 

99 

HV5-20F 

20k 

5.0m 


40 

3.0 

8.0m 

125A 

100 

NKV20F 

20k 

5.0m 


40A 

1.0 


120J 

101 

LHC5-20 

20k 

5.0m 


50 

3.0 

8.3m 

150 

102 

B412-20-5 

20k 

5.0m 


55 

4.0 


150 

103 

HV200EP 

20k 

5.0m 


100A 



150A 

104 

HV200LP 

20k 

5.0m 


100A 



150A 

105 

CRG200 

20k 

lOn 

n_ 


20 

1.0m 

125 

106 

CAX20 

20k 

lOn 

n 

25 

2.0 

8.3m 

90 

107 

HVRG200 

20k 

lOn 

n 

25 

20 

1.0m 

125A 

108 

KLR20 

20k 

10n 

n_ 

25 

5.0 


150S 

109 

H VI0-20 

20k 

lOn 

n 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

110 

HV10-20F 

20k 

lOn 

n 

40 

3.0 

8.0m 

125A 


SiA A313h 

Sj_ A428f 

Si A344aa 
SiA Alte 
SiA Alte 
Si A334c 
Si Alte 

Si_ A344z 

Si Alxe 
Si Alme 

Sj_ Aluv 

Si M982 
Si Alva 

Si_ Aina 

SiA Alte 
SiA Alte 


D.A.T.A. 


SPS200 20k* 4.5 \~2 

SODSPF200 20k* 4.8 2 

HRSCH20000 20k 5.0 5 

SCPHN20 20k 5.5 5 

10RM200 20k 6.0 2 

20RM200 _ 20k 6.0 2 

SODTPF200 20k* 6.8 2 

SODTPH200 20k* 6.8 2 

2ASPS200 _ 20k* 7.8 _2 

SODSPS200 20k* 13.5 2 

SP20 20k 20 10 

S2KW20C5D _ 20k 30 

S2KW20C5N 20k 30 

S2KW20C5P 20k 30 

S2KW20C5 _ 20k 30 5 

S4KW20KA5 20k 60 5 

PR275-RT _ 21k 300u 

SYMBOLS AND CODES 
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4.8 

5.0 

25A 

55 

50 


Si 

Si 

M950av 

A138f 

5.5 

55A 

150 

175J 

Si 

Ml 259c 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 150J 

Si 

M832 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 150J 

Si 

M832 

6.8 

25 



Si 

M950av 

6.8 

25A 



Si 

M950av 

7.8 

25A 



Si 

M950av 

13.5 

25A 



Si 

M950av 

20 

100 

3.0 

150 

SiA 

A344V0 

30 


200 

150 

Si 

M894 

30 


200 

150 

Si 

M894 

30 


200 

150 

Si 

M894 

30 

55A 

200 

150 

Si 

M894d 

60 

55A 

400 

150 

Si 

M894d 

300u 




Se 

FI 24 





























































































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ 20 kv (Coin'd) 


TYPE 

NUMBER 


MAX AVG FWD MAX RATING ! 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

2] loHU© PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) 6 TEMP & (4) TYPE NUMBER _ 

MAX AVG FWD IMAX RATING! 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

£] lo“l3j@ PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

(M ra r 
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11. RECTIFIERS. 

-|£T px - ’ 

LINE TYPE 

No. NUMBER PIV 


HIGH VOLTAGE ~ p»v ^ 20 kv (Cont’d) 

' MAX AVG FWDI MAX RATING"! T| 3 

DC CURRENT SURGE CURR MAX. LINE 

2] lo"lIJ@ PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING No. 

MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) § TEMP (4) TYPE NUMBER _ 

MAX AVG FWDIMAX RATING 
DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

2] lo“13T@ PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 




























































































































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - piv 

4] [I] I MAX AVG FWD IMAX RATING! 

LINE TYPE DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

No. NUMBER PIV 2] lo~niJ@ PEAK I PULSE TEMP MAT 

MAX TEMP 1 Cy [WIDTH 

_M_(A)_rC)_(A) 1(s)_ m _ 


4J 

TYPE 

NUMBER 

±J ’ 

PIV 

_(V1_ 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
\ 2 ] lo 3j@ 
MAX TEMP 
JA)_re) 

SCHJ45R 

45 R 

50m 

55A 

SM45 

45k 

50m 

55A 

BCD45 

45k 

100m 

25A 

CFR45 

45k 

150m 

25 

SLDHV45 

45k 

150m 

25A 

CF45 

45k 

200m 

25 

CL45 

45k 

200m 

25 

SCKV45K12F 

45k 

200m 

25A 

SCKV45K12 

45k 

300m 

25 

SPCHV45 

45k 

300m 

25A 

SPFHV450 

45k* 

300m 

25A 

TPFHV450 

45k* 

450m 

25A 

TPHHV450 

45k* 

450m 

25A 

SLD45 

45k 

750m 

30A 

KVP45 

45k 

750m 

50A 

SPSHV450 

45k* 

900m 

25A 

2ASLD45 

45k 

1.2 

25A 

2ASPC45 

45k 

1.2 

25A 

SPC45 

45k 

1.5 

25A 

SPF450 

45k* 

1.5 

25A 

TPF450 

45k* 

2.2 

25A 

TPH450 

45k* 

2.2 

25A 

SODSLD45 

45k 

2.2 

30A 

KHP45 

45k 

2.25 

25A 

2ASPF450 

45k* 

2.4 

25A 

2ATPF450 

45k* 

3.6 

25A 

2ATPH450 

45k* 

3.6 

25A 

SODSPC45 

45k 

4.5 

25A 

SODSPF450 

45k* 

4.5 

25A 

SPS450 

45k* 

4.5 

25A 

SODTPF450 

45k* 

6.8 

25 

SODTPH450 

45k* 

6.8 

25A 

2ASPS450 

45k* 

7.2 

25A 

SODSPS450 

45k* 

13.5 

25A 

S1KW48C6D 

48k 

15 


S1KW48C6N 

48k 

15 


S1KW48C6P 

48k 

15 


S1KW48KA3 

48k 

15 

55A 

S2KW48KA6 

48k 

60 

55A 


> 20 kV (Cont’d) 


LINE 

DRAWING No. 
NO. 


TYPE 

NUMBER 


4.0 

4.0 8.3m 

10 _ 

10 

22 

10 _ 

10 

10 

14 8.3m 


200 

200 8.3m 

50 8.3m 


300 8.3m 


(°C) 

150 3i 
150S Si 

125A Si_ 

100A Si 
175A Si 

125A Si_ 

150S SiA 
175J Si 

150J Si_ 

175A Si 
150A Si 

_Si_ 

Si 

125A SiA 
150A SiA 
Si 

175A Si 

100 Si_ 

175A Si 
150A Si 

_ Si 

Si 

140A SiA 

175A Si_ 

' 150A Si 
Si 

_Si_ 

175A Si 
Si 

_Si_ 

Si 

Si 

_sj_ 

Si 

150 Si 

150 Si_ 

'150 Si 
150 Si 


M950ba 

M950ba 

M950ba 

M950aa* 

M950ba 

M950ba 

M950ba 

M950ba 

M950ba 

M950ba 

M894 

M894 

M894 

M894b 

M894e 


PIV > 50 kV 


43 

B412-50-5 

50k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A298am 

44 

B412-50-10 

50k 

10m 

55 

4.0 


150 

Si 

A298am 

45 

KL50 

50k 

20m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Alrh 

46 

B412-50-25 

50k 

25m 

55 

4.0 


150 

Si 

A298am 

47 

VF50 

50k 

40m 

40 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alaae 

48 

BCD50 

50k 

100m 

25A 

10 


125A 

Si 

Alri 

49 

CY501H 

50k 

100m 

25A 

30 

10m 

125J 

Si 

A94t 

50 

CFR50 

50k 

150m 

25 

10 


100A 

Si 

F12ad 

51 

SLDHV50 

50k 

150m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239I 

52 

CF50 

50k 

200m 

25 

10 


125A 

Si 

F12ad 

53 

CL50 

50k 

200m 

25 

10 


150S 

SiA 

Alrh 

54 

67D500H55FNN 

50k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12aa 

55 

SPCHV50 

50k 

300m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950j* 

56 

SPFHV500 

50k* 

300m 

25A 



150A 

Si 

M950bb 

57 

67D500H20TTS 

50k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIr 

58 

TPFHV500 

50k* 

450m 

25A 




Si 

M950bb 

59 

TPHHV500 

50k* 

450m 

25A 




Si 

M950bb 

60 

SLD50 

50k 

750m 

30A 

50 


125A 

SiA 

M239I 

61 

KVP50 

50k 

750m 

50A 

50 


150A 

SiA 


62 

SPSHV500 

50k* 

900m 

25A 




Si 

M950bb 

63 

2ASLD50 

50k 

1.0 

25A 

200 


175A 

Si 

M239I 

64 

2ASPC50 

50k 

1.0 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950j* 

65 

1N4877 

50k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326k 

66 

67C500H20LSS 

50k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOlu 

67 

SPC50 

50k 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950j* 

68 

SPF500 

50k* 

1.5 

25A 



150A 

Si 

M950bb 

69 

2ASPF500 

50k* 

2.0 

25A 



150A 

Si 

M950bb 

70 

TPF500 

50k* 

2.2 

25A 




Si 

M950bb 

71 

TPH500 

50k* 

2.2 

25A 




Si 

M950bb 

72 

SODSLD50 

50k 

2.2 

30A 

290 


140A 

SiA 


73 

KHP50 

50k 

2.25 

25A 

300 


175A 

SiA 


74 

2ATPF500 

50k* 

3.0 

25A 




Si 

M950bb 

75 

2ATPH500 

50k* 

3.0 

25A 




Si 

M950bb 

76 

SODSPC50 

50k 

4.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950ab* 

77 

SODSPF500 

50k* 

4.5 

25A 




Si 

M950bb 

78 

SPS500 

50k* 

4.5 

25A 




Si 

M950bb 

79 

2ASPS500 

50k* 

6.0 

25A 




Si 

M950bb 

80 

SODTPF500 

50k* 

6.8 

25 




Si 

M950bb 

81 

SODTPH500 

50k* 

6.8 

25A 




Si 

M950bb 

82 

SODSPS500 

50k* 

13.5 

25A 




Si 

M950bb 

83 

SCKV60K12F 

60k 

200m 

25A 

10 


175J 

Si 

Ml 268 

84 

dc250R 

60k 

200m 

35A 

50 


125A 

Si 

M1193C 

85 

67D600H20TTS 

60k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIt 

86 

SI KW64KA4 

64k 

15 

55A 

100 


150 

Si 

M894C 

87 

SI KW96KA6 

64k 

15 

55A 

100 


150 

Si 

M894e 

88 

SCKV66K12 

66k 

300m 

25 

14 

8.3m 

150J 

Si 

S475b 

89 

CY751H 

75k 

100m 

25A 

30 

10m 

125J 

Si 

A94t 

90 

SLDHV75 

75k 

100m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239m 

91 

ED75X1 

75k 

100m 

50C 

45 

10m 

125J 

Si 

F109 

92 

SPCHV75 

75k 

200m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950ac* 

93 

SPFHV750 

75k* 

200m 

25A 



150A 

Si 

M950bc 

94 

TPFHV750 

75k* 

300m 

25A 




Si 

M950bc 

95 

TPHHV750 

75k* 

300m 

25A 




Si 

M950bc 

96 

67D750H20TTS 

75k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIt 

97 

SPSHV750 

75k* 

600m 

25A 




Si 

M950bc 

98 

2ASLD75 

75k 

800m 

25A 

200 


175A 

Si 

M239m 

99 

2ASPC75 

75k 

800m 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950ac* 

100 

SPC75 

75k 

1.0 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950ac* 

101 

SPF750 

75k* 

1.0 

25A 



150A 

Si 

M950bc 

102 

1N4887 

75k 

1.25 

40A 

150 6 


125A 

Si 

M326I 

103 

67C750H20LSS 

75k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIv 

104 

TPF750 

75k* 

1.5 

25A 




Si 

M950bc 

105 

TPH750 

75k* 

1.5 

25A 




Si 

M950bc 

106 

2ASPF750 

75k* 

1.6 

25A 



150A 

Si 

M950bc 

107 

SODSLD75 

75k 

2.0 

25A 

300 


175A 

Si 


108 

2ATPF750 

75k* 

2.4 

25A 




Si 

M950bc 

109 

2ATPH750 

75k* 

2.4 

25A 




Si 

M950bc 

110 

SPS750 

75k* 

3.0 

25A 



l 

Si 

M950bc 


TH-SODSPC75- 

112 SODSPF750 

113 2ASPS750 

114 SODTPF750 

115 SODTPH750 

116 SODSPS75Q 

117 DD0.22/80X41 

118 SKXA75M 

119 SKXA75N _ 

120 SKXA75000 

121 BYX91-90K 

PIV > 100 

125 I MD100XQ8C 

126 MD-100X08C 

127 SCKV100K3 

128 SLDHV100 

129 EDI 00X1 

130 SPCHV100 

131 SPFHV1000 

132 D0.22/100X11 

133 HPA100 

134 UHV100 _ 

135 TPFHV1000 

136 TPHHV1000 

137 SLD100 _ 

138 SPSHV1000 

139 2ASLD100 

140 2ASPC100 

141 SPC100 

142 SPF1000 

143 2ASPF1000 

144 TPF1000 

145 TPH1000 

146 SQDSLD100 

147 SPS1000 

148 2ATPF1000 

149 2ATPH1000 

150 SODSPCIOO 

151 SODSPFIOOO 

152 2ASPS1000 

153 SODTPFIOOO 

154 SODTPHIOOO 

155 SODSPSIOOO 

156 SKXA100M 

157 SKXA100N 

158 SLDHV120 

159 SPCHV120 

160 SPFHV1200 

161 BYX91-120K 

162 TPFHV1200 

163 TPHHV1200 

164 SLD120 _ 

165 SPSHV1200 

166 2ASLD120 

167 2ASPC120 

168 SPC120 

169 SPF1200 

170 2ASPF1200 

171 TPF1200 

172 TPH1200 

173 SQDSLD120 

174 2ATPF1200 

175 2ATPH1200 

176 SPS1200 _ 

177 SODSPC120 

178 SODSPF1200 

179 2ASPS1200 

180 SODTPF1200 

181 SODTPH1200 

182 SQDSPS1200 

183 MD125N08C 

184 MD-125N08C 

185 EDI 25X1 _ 

186 D0.22/125X31 

187 HPA125 

188 UHV125 _ 

189 SKXA125M 

190 SKXA125N 

191 SCKV150K3 

192 EDI 50X1 

193 BYX91-150K 

194 D0.22/150X31 

195 HPA150 

196 UHV150 

197 D0.22/80x41 

198 SKXA150M 

199 SKXA150N 

200 UHV175 _ 

201 BYX91-180K 

202 52HV100AV18L 

203 SCKV200K3 

204 HPA200 

205 UHV200 

206 UHV225 _ 

207 HPA250 

208 UHV250 

209 UHV275 _ 

210 UHV300 

211 3001PDN60 

212 101KL80S25 

213 3001PDN80 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(31 @ TEMP & (4) TYPE NUMBER _ 

'MAX AVG FWDI MAX RATING"! 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

H| lo - !!!® PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

(A) (°C) (A) >) (°C) _ 

4.0 25A 300 8.3m 175/TSi M950af* 


JA)_CC) „ ( A)_ 

4.0 25A 300 

4.0 25A 

4.8 25A _ 

6.0 25 

6.0 25A 

12 25A _ 

220m 35A 20 


3.3m 175A^Si M950af* 

Si M950bc 

_Sj_ M950bc 

Si M950bc 
Si M950bc 

_Si_ M950bc 

10m 125J Si 

10m 125J Si F86c 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



220m 

220m 

220m 

55 

55 

55 

20 

25 

25 

8.3m 

125 

125A 

125A 

Si 

Si 

Si 

M937bv 

Ml 197a 

Ml 197a 

220m 

55 

25 


125A 

Si 

Ml 197a 

3.0k 

108C 

50k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

C1OO1a0 

100 

100C 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

3.0k 

108C 

50k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

ICIOOlajZl 









MISCELLANEOUS DIODES - Current Regulator 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND 13) TYPE NO. 


CURRENT-REGULATOR DIODE 




Ireg-l.lmA at 25V;V1im-1.2V max at 
Current regulator;field effect Diode;Pd 
Current reaulator:field effect DiodeiPd 


Current regulator;field effect DiodeiPd 
Current regulator;field effect Diode;Pd 
Current reaulatorifield effect DiodeiPd 


Current regulatorjfield effect DiodeiPd 
Regulator;vR max 20V;IF max 10mA;l 
Pd-.6W:VF-100V max:lrea-.22mA at V- 


II im-8lp miniDynamic Imp .80ft min (Pulse) 
max 600mW at 75 8 C;Max reg I 800mA 
max 600mW at 75 8 C:Max rea I 1.6mA 


max 600mW at 75 8 C;Max reg I 2.6mA 
max 600mW at 75 8 C;Max reg I 3.6mA 
max 600mW at 75 # C;Max rea I 4.6mA 


max 600mW at 75 # C;Max reg I 5.7mA 
;IF IOOuA at VF200mV max 
•25V;Vlim-1.0V max at llim-.72lp._ 



Pd-.6W;VF-100V max;lreg-2.0mA at V-25V;Vlim-1.85V max at llim-.72lp. 
Pd-.6W;VF-100V max;lreg-2.2mA at V-25V;Vlim-1.95V max at llim-.72lp. 
Pd-.6W;VF-100V max;lreq-2.4mA at V-25V;Vlim-2.0V max at llim-.72li 


Pd-.6W;VF-100V max;lreg-3.6mA at V-25V;Vlim-2.5V max at llim-.72lp. 
Pd-.6W;VF-100V max;lreg-3.9mA at V-25V;Vlim-2.6V max at llim-.72lp. 
Pd-.6W;VF-100V max;lreq-4.3mA at V-25V;Vlim-2.75V max at llim-.72lp. 


Pd-.6W;VF-100V max;lreg-4.7mA at V-25V;Vlim-2.9V max at llim-.72lp. 

Limiter DiodeiPd 50mW max;VF .23V min,.35V max at 5mA;VFK 50mV min at IOuA 
Current Reaulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Reaulator I 5.61mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Regulator I 6.16mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Regulator I 6.82mA 

Current Regulator: Field Effect Diode: Pd max 600mW at 75°C: Max Reaulator I 7.48mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Regulator I 8.25mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Regulator I 9.02mA 

Current Reaulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Reaulator ! 10.01mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75°C; Max Regulator I 11.10mA 
Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 12.1mA 

Current Regulator; Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 13.2mA 

Current Regulator; Field Effecr Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 14.3mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 16.5mA 

Current Regulator; Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25 a C; Max Reaulator I 17.6mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 19.8mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 22mA 

Current Regulator- Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25 6 C; Max Reaulator I 24.2mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 26.4mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25 8 C; Max Regulator I 29.7mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Reaulator I 33mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 36.3mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 39.6mA 

Current Requlator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25 8 C; Max Requlator I 42.9mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25°C; Max Regulator I 47.3mA 
Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25 8 C; Max Regulator I 51.7mA 
Current Requlator;Field Effect DiodeiPdmax 1.5W at 25°C;Max Requlator I 56.1mA _ 


—M WM1P 

I! : il* , 


Current regulatorjfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25*A;Max reg 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current reaulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max rea 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current reaulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max req 


Current regulator.field effect DiodeiPd max 1.5W at 25 # A;Max reg 

Current regulator.field effect Diode.Pd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current reaulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max rea 

Current regulator.field effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current regulator.field effect Diode;Pd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current regulator.field effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max rea 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current regulator.field effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current reaulatorfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25 a A;Max rea 

Current regulator.field effect Diode;Pd max 1.5W at 25 # A;Max reg 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current requlatorfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max rea 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current reaulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max rea 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current reaulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25 c A;Max rea 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current reaulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A;Max rea 

Current regulatorjfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25 8 A;Max reg 

Current reaulatorifield effect D iodei Pd m ax 1 .5 W a t 25°A;Max req 


242uA 
264u A 
297uA 
330uA 
363uA 
429uA 


473uA 

517uA 

616uA 

682uA 

748uA 

825uA 

902uA 

1.00mA 

1.10mA 

1.21mA 

1.32mA 

1.43mA 

1.54mA 

1.65mA 

1.76mA 

1.98mA 

2.20mA 

2.42mA 

2.64mA 

2.97mA 

3.30mA 

3.63mA 

3.96 mA 

4.29mA 


Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg I 6.16 mA 

Current regulator;field effect DiodeiPd max 1.5W at 25°A;Max reg I 6.82mA 

Current reaulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25 8 A:Max req I 7.48mA 


Current Regulator Diode;IF 220uA;VL 1.0;2 Lead TO 18 

Current Regulator Diode;IF 240uA;VL 1.0;2 Lead TO 18 

Current Reaulator DiodeilF 270uA;VL 1.0:2 Lead TO 18 


Current Regulator Diode;IF 300uA;VL 1.0;2 Lead TO 18 
Current Reaulator DiodeilF 330uA;VL 1.0;2 Lead TO 18 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









































































































IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (31 TYPE NO. _ 


12. MISCELLANEOUS DIODES - Current Regulator (Cont’d) 


LINE 

No. 

3j 

TYPE 

NUMBER 

IT 

T 

Y 

P 

E 

iJ 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

CR039 

1 

Si 

TUTQ 

Current Regulator Diode;IF 390uA;VL 1.05;2 Lead TO 18 

2 

CR043 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode;IF 430uA;VL 1.05;2 Lead TO 18 

3 

CR047 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode:IF 470uA:VL 1.10:2 Lead TO 18 

4 

CR056 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode;IF 560uA;VL 1.20;2 Lead TO 18 

5 

CR062 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode;IF 620uA;VL 1.30;2 Lead TO 18 

6 

CR068 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode:IF 680uA:VL 1.15:2 Lead TO 18 

7 

CR075 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode;IF 750uA;VL 1.20;2 Lead TO 18 

8 

CR082 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 820uA; VL 1.25; 2 Lead TO 18 

9 

CR091 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 910uA: VL 1.29: 2 Lead TO 18 

10 

CR100 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.0mA; VL 1.35; 2 Lead TO 18 

11 T 

CR110#C 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.1mA; VL 1.40; 2 Lead TO 18 

12 

CR120 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 1.2mA: VL 1.45: 2 Lead TO 18 

13 

CR130 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.3mA; VL 1.50; 2 Lead TO 18 

14 

CR140 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.4mA; VL 1.55; 2 Lead TO 18 

15 

CR150 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 1.5mA: VL 1.60: 2 Lead TO 18 

16 

CR160 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.6mA; VL 1.65; 2 Lead TO 18 

17 

CR180 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.8mA; VL 1.75; 2 Lead TO 18 

18 

CR200 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 2.0mA: VL 1.85: 2 Lead TO 18 

19 

CR220 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 2.2mA; VL 1.95; 2 Lead TO 18 

20 

CR240 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 2.4mA; VL 2.00; 2 Lead TO 18 

21 

CR270 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 2.7mA: VL 2.15: 2 Lead TO 18 

22 

CR300 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 3.0mA; VL 2.25; 2 Lead TO 18 

23 

CR330 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 3.3mA; VL 2.35; 2 Lead TO 18 

24 

CR360 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 3.6mA: VL 2.50: 2 Lead TO 18 

25 

CR390 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 3.9mA; VL 2.60; 2 Lead TO 18 

26 

CR430 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 4.3mA; VL 2.75; 2 Lead TO 18 

27 

CR470 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 4.7mA: VL 2.90: 2 Lead TO 18 

28 

J552 

1 

Si 

T092 

Current Regulator Diode;IF 770uA;VL 1.5;Vop 100Vmax;2 Lead TO 92 

29 

J553 

1 

Si 

T092 

Current regulator Diode; IF 0.5mA; VL 1.3; Vop 50V Max; 2 Lead TO 92 

30 

J554 

1 

Si 

T092 

Current reaulator Diode: IF 1.0mA: VL 1.7: Vod 50V Max; 2 Lead TO 92 

31 

J555 

1 

Si 

T092 

Current regulator Diode; IF 2.0mA; VL 2.1; Vop 50V Max; 2 Lead TO 92 

32 

J556 

1 

Si 

T092 

Current regulator Diode; IF 3.0mA; VL 2.6; Vop 50V Max; 2 Lead TO 92 

33 

J557 

1 

Si 

T092 

Current reaulator Diode; IF 4.5mA; VL 3.0: Vod 50V Max: 2 Lead TO 92 

34 

MCL1300 

1 

Si 

Alcy 

Field Eft. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. .50;Test Volt 25V;PoV 75V. 

35 

MCL1301 

1 

Si 

Alcy 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 1.0;Test Volt 25V;PoV 75V. 

36 

MCL1302 

1 

Si 

Alev 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 2.0:Test Volt 25V;PoV 75V. 

37 

MCL1303 

1 

Si 

Alcy 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 3.0;Test Volt 25V;PoV 75V. 

38 

MCL1304 

1 

Si 

Alev 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 4.0;Test Volt 25V:PoV 75V. 

LOGARITHMI 

C-CONVERSION DIODE 

1 42 

IS002 

12 

_ 

T018 

Loa Diode:VF 380mVtvo at 10nA;VFS 180mV at 10nA:Ooer Temo.-25 to 75 




mm 

T018 

Dual Log Diode;Com Ka;VF380mVtyp at 10nA;VFS 180mV at 10nA;Oper Temp -25 to 75 




|B>> 

D07 

Three decade skew from theoretical (IF IOuA to IOOOOuA max) lOmV. 



H 


D07 

Three decade skew from theoretical (IF IOuA to IOOOOuA max) 5mV. 



m 


D07 

Three decade skew from theoretical (IF IOuA to IOOOOuA max) 2.5V. 





D07 

AV/F/Decade 77mV;Tolerance ± lOmV. 



K§ 


D07 

AV/F/Decade 77mV:Tolerance ± 5.0mV. 

49 

LD3029B 

2 

Si 

D07 

AV/F/Decade 77mV;Tolerance ± 2.0mV. 

50 

PS5570 

2 

Si 

D014 

Log:6 Dec.if;100pA 100uA;Vf at 100pA-60mV;Vf at 100uA-530mV;AVf/Dec 68mV ±5%. 

51 

PS5830 

2 

Si 

D014 

Loa:4 Dec.if:100oA 1uA:Vf at 100DA-60mV;Vf at 1uA-380mV;AVf/Dec 68mV ±5.0%. 






Log:7 Dec.if;10pA-100uA;Vf at lOpA 5.0mV;Vf at 100uA-530mV;AVf/Dec 68mV ± 5%. 




IB - 


Log:8 Dec.if;10pA 1.0mA;Vf at 10pA-5.0mV;Vf at 1.0mA-650mV;AVf/Dec 68mV ± 5%. 



H 



Varistor Loa Char, from .IOuA to 100mA:l(mA)-e to the 26(E-59) power 

j MATCHED DIODE CONFIGURATION 

58 

1SV55 

m 



Auto Tuning;VBR -32V at -10uA;IR -50n at -30V;C 42pF;n 2.5 min;Q 200 

59 

ID100 

|3 



Monolithic Dual Diodes;Pd 300mW,Vr 30V;IF 20mA;VF 1.1V max at 10mA 

60 

ID101 

Cl 



Monolithic Dual Diodes:Pd 300mW.Vr 30V:IF 20mA;VF 1.1V max at 10mA 




Ge0 

M458 

Diode quad arranged as ring modulator;Vr-25Veach;VF-.58V at IF-IOma. 




Si 

A1 

Matched Pair of 1N751A;VZ 10.3V±3%;Temp.Coeff 0.02%/°C max;Dyn.lmp 40ft. 



El 

Si 

u41 

Diode Bridae:VBR 75V:IR IOuA at 60V 



El 

Si 

u41a 

Diode Bridge;VBR 75V;IR IOuA at 60V 



ii 

Si 

u40a 

Diode Bridge;VF 30V;VBR 75V;IR .010uA AT 60V 



El 

Si 

u40 

Diode Bridae:VF 30V:VBR 75V;IR .025 uA at 65 V 



El 

HU 

u40 

Diode Quad;4 independent matched;lf 20mA;Ct 3pf;trr 50nSec 





u40a 

Diode Bridge;VF 30V;VBR 60V;IR ,010uA at 50V 



El 

Hi 

u40 

Diode Bridae:VF 30V:VBR 60V:IR ,025uA at 50V 



El 


u40 

Diode Quad;4 independent matched;lf 20mA;Ct 3pf;trr 50nSec 



El 


u40a 

Diode Bridge;VF 30V;VBR 45V;IR .025 uA at 35V 


1 •! J* * 1 

El 

SHE 

u40 

Diode Bridae:VF 30V:VBR 45V:IR .025uA at 35 V 



El 

H| 

u40 

Diode Quad;4 independent matched;lf 20mA;Ct 3pf;trr 50nSec 



El 

SB- »■ 

Ml 68 

Pair;VF match 3.0mV;trr 50nsec;VBR 150V;Cap 5.0pf. 



El 

Hi 

Ml 68 

Pair:VF match 10mV;lr match 2.0nA:VBR 125V:Cao 6.0of. 



El 

Kim 

Ml 69 

Quad;VF match 3.0mV;trr 10nsec;VBR 150V;Cap 5.0pf. 



El 


M169 

Quad;VF match 10mV;lr match 2.0nA;VBR 125V;Cap 6.0pf. 



El 


M984 

VRRM 15V:lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW:VF max 1.5V at 250mA 



El 

Si 

M984a 

VRRM 15V;lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.5V at 250mA 



El 

Si 

M984 

VRRM 30V;lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.5V at 250mA 



El 

Si 

M984a 

VRRM 30V;lf (AV) 250 mA:Ptot 375 mW:VF max 1.5V at 250mA 



El 

Si 

M984 

VRRM 50V;If (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.4V at 200mA 



El 

Si 

M984a 

VRRM 50V;lf (AV) 250 mA;Rot 375 mW;VF max 1.4V at 200mA 



El 

Si 

M984 

VRRM 100V:lf (AV) 250 mA:Ptot 375 mW;VF max 1.4V at 200mA 



El 

Si 

M984a 

VRRM 100V;lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.4V at 200mA 



El 

Si 

M984b 

VRRM 30V;lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.3V at 100mA 



El 

Si 

M984b 

VRRM 70V:lf (AV) 250 mA:Ptot 375 mW:VF max 1.3V at 100mA 

88 

HP5082-9394 

3 

Si* 

A329 


89 

BAW64 

3 

Si# 

M713 


90 

BAW65 

3 

Si#_ 

M713 


91 

BAW66 

3 


IMEK 

[•(•Till iTRTiWiTiTiTJ m •JT5T5 fiMTEIRM Z tVi A BC 1 * fiif& 'tU fnTiW? I7LB4 B 1 dM ItiiiTlWJ Z BATfl Z I 

92 

BAW67 

3 

Si# 

M713 

Common Cathode Diode pair;VRWM 15V max;IF max 200mA;trr(max)4ns at IF 10mA;VR 5V;RL50ft. 1 

93 

BAW68 

3 

Si# 

M713 

Common Anode Diode pair:VRWM 15V max;IF max 200mA;trr(max)4ns at IF 10mA:VR 5V:RL 50ft. i 

NOISE-GENERATOR DIODE 

97 

CND1001A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 10Hz-20kHz;Vz 14V±20%;50uA typ Zenner Current;RL lOkft 

98 

CND1002A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 10Hz-100kHz;Vz 14V±20%;50uA typ Zenner Current;RL lOkft 

99 

CND2001A 

4 


D07 

White Noise Diode:BW 100kHZ-2MHz:Vz 14V±20%:50uA tvD Zenner CurrentRL lOkft 

100 

CND2002A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 2MHz-10MHz;Vz 14V±20%;50uA typ Zenner Current;RL lOkft 

101 

CND3001A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 30MHz-100MHz;Vz 8V±20%;1.5mA typ Zenner Current;RL50ft 

102 

CND3002A 

4 


D07 

White Noise Diode:BW 100MHz-200MHz:Vz 8V±20%:5.0mA tvD Zenner Current:RL 50ft 

103 

CND4001A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 200MHz-400MHz;Vz 8V±20%;5.0mA typ Zenner Current;RL 50ft 

104 

CND6001A 

4 


D07 

White Noise Diode;B.W.10HZ;VZ 8V 20%;50uA typ Zenner Current;RL600ft 

105 

CND6002A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.10HZ-100KHZ:VZ 8V 20%:50uA tvD Zenner Current:RL600ft 

106 

CND6003A 

4 


D07 

White Noise Diode;B.W.10HZ-500KHZ;VZ 8V 20%;50uA typ Zenner Current;RL600ft 

107 

CND6004A 

4 


D07 

White Noise Diode;B.W.20HZ-5MHZ;VZ 8V 20%;1.0mA typ Zenner Current;RL600ft 

108 

CND6005A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.20Hz-10MHZ:VZ 8V 20%:1.0mA tvo Zenner Current:RL600ft 

109 

CND6006A 

4 


D07 

White Noise Diode;B.W.20HZ-25MHZ;VZ 8V 20%;1.0mA typ Zenner Current;RL600ft 

110 

CND6007A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.20HZ-100MHZ:VZ 8V 20%:1.5mA tvD Zenner Current:RL600ft 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


12. MISCELLANEOUS DIODES - Noise Generator (Cont’d) 


LINE 

No. 

E- 

TYPE 

NUMBER 

¥ 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

CND6008A ~ 

|| 


TOT 

White Noise Diode;B.W.1KHZ-300MH2;V2 8V 20%;5.0mAtyp Zenner Current;RL6O0- 

2 

CND6009A 



D07 

White Noise Diode;B.W.1KHZ-500MHZ;VZ 8V 20%;5.0mA typ Zenner Current;RL600ft 

3 

CND6010A 



D07 

White Noise Diode:B.W.1KHZ-500MHZ:VZ 8V 20%:5.0mA tvD Zenner Current:RL600ft 

4 

CND6011A 

Ki 


D07 

White Noise Diode;B.W.1 KHZ-1.2GHZ;VZ 8V 20%;5.0mA typ Zenner Current; RL600ft 

5 

CND6012A 

Bl 


D07 

White Noise Diode;B.W.1 KHZ-1.2GHZ;VZ 8V 20%;5.0mA typ Zenner Current; RL600ft 

6 

CNM5A 

ll 


M1014 

White Noise Module:B.W.10Hz-25kHz: Noise Out Per B.W. 5mV:RL 600ft 

7 

CNM5B 



M1014 

White Noise Module; B.W.IOHz- 100kHz;Noise Out Per B.W.5mV; RL600ft 

8 

CNM5C 

El 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 5mV;RL600ft 

9 

CNM5D 

H 


M1014a 

White Noise Module:B.W. 10Hz-1MHz:Noise Out Per B.W. 5mV:RL 600ft 

10 

CNM5E 

B 


M1014a 

White Noise Module; B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. 5mV; RL 600ft 

11 

CNM5EN 



M1014a 

White Noise Module; B.W. 100kHz-3MHz; Noise Out Per B.W. 5mV; RL 600ft 

12 

CNM10A 

H 



White Noise Module:B.W.10Hz-25kHz:Noise Out Per B.W.10mV:RL 600ft 

13 

CNM10B 

B 


lAiliUlM 

White Noise Module;B.W. 10Hz-100kHz;Noise Out Per B.W. 10mV;RL 600ftft 

14 

CNM10C 

El 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 10mV;RL 600ft 

15 

CNM10D 

■9 


M1014a 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz: Noise Out Per B.W. lOmV: RL 600ft 

16 

CNM10E 

4 


M1014a 

White Noise Module; B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. lOmV; RL 600ft 

17 

CNM10EN 

4 


M1014a 

White Noise Module; B.W. 100kHz-3MHz; Noise Out Per B.W. lOmV; RL 600ft 

18 

CNM20A 

4 


M1014 

White Noise Module:B.W.10Hz-25kHz: Noise Out Per B.W.20mV:RL600ft 

19 

CNM20B 

4 


M1014 

White Noise Module;B.W. 10Hz-100kHz;Noise Out Per B.W. 20mV;RL 600ft7 

20 

CNM20C 

4 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 20mV;RL 600ft 

21 

CNM20D 

4 


M1014a 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz; Noise Out Per B.W. 20mV: RL 600ft 

22 

CNM20E 

■a 


M1014a 

White Noise Module; B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. 20mV; RL 600ft 

23 

CNM20EN 

n 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 100kHz-3MHz;Noise Out Per B.W. 20mV;RL 600ft 

24 

CNM50A 

Bl 


M1014 

White Noise Module:B.W. 10Hz- 25kHz: Noise Out Per B.W.50mV:RL600ft 

25 

CNM50B 

B 


M1014 

White Noise Module;B.W. 10Hz-100kHz;Noise Out Per B.W. 50MV;RL 600ft 

26 

CNM50C 

El 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 50mV;RL 600ft 

27 

CNM50D 

Bl 


M1014a 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz: Noise Out Per B.W. 50mV:RL 600ft 

28 

CNM50E 



M1014a 

White Noise Module; B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. 50mV; RL 600ft 

29 

CNM50EN 



M1014a 

White Noise Module;BW 100kHZ-3MHz;Noise Out Per B.W.50mV;RL600ft 

30 

CNM100A 

Bl 


M1014 

White Noise Module;B.W.10Hz-25kHz; Noise Out Per B.W. 100mV;RL600ft 

31 

CNM100B 

B 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-100kHz;Noise Out Per B.W. 100mV;RL 600ft 

32 

CNM100C 

El 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 100mV;RL 600ft 

33 

CNM100D 

Bl 


M1014a 

White Noise Module; B.W. lOHz-IMHz; Noise Out Per B.W. lOOmV; RL 600ft 

34 

CNM100E 

B 



White Noise Module; B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. lOOmV; RL 600ft 

35 

CNM100EN 

El 



White Noise Module;B.W.100kHZ-3MHZ;Noise Out Per B.W.100mV;RL600ft 

36 

CNM1000A 

H 


h9 

1 White Noise ModuletB.W. 10Hz-25kHz: Noise Out Per B.W. 1.0V: RL600ft 

SCHOTTKY-B 

IAI 

RRIE 

R DIO 

DE 


40 

1 SSI 66(A) 

5 


A441 


41 

BYV21-30 

5 


D04 


42 

BYV21-45 

5 


D04 


43 

TH6952 

5 


u43* 

VF 0.5V at IF 1.0mA Dual Schottky Diode 

44 

THD6916 

5 


u42a 

VBR 40V IR 10uA,VF(max)0.47V at IF 10mA,VR 20V;IR 200nA,Cap 5.0pF, Schottky Diode 

45 ♦ 

THD6919 

5 


u42b 

VBR50VIR10uA.VF(maxK).8 at IF 10mA.IR200nA at VR20V, Cao I.OdF Schoitkv Diode 

46 

THD6924 

El 


u42c 

VBR 70V IR 10uA,VF(max)0.75V at IF 10mA,IR 200nA at VR 50V,Cap 1.7pF Schottky Diode 

47 

15SB04M 

5 


Ml 144 

Schottky Barrier;VRRM 40V;IF 15A;Trr 50ns at IF 5.0A 

48 

20CS04M 

5 


Ml 144 

Schottkv Barrier:VRRM 40V:lo 20A:Trr 50ns at IF 5.0A 

49 

BYV19-30 

5 


DO220 

Vrrm 30V;IF(av) 10A;IFSM 200A 

50 

BYV19-35 

5 


DO220 

VrrM 35V;IF(av) 10A;IFSM 200A 

51 

BYV13-40 

5 

$ 

D022C 

Vrrm 40V:!F(av) 10A:!FSM 200A 

52 

BYV19-45 

5 


DO220 

Vrrm 45V;IF(av) 10A;IFSM 200A 

53 

BYV20-45 

5 


D04 

Vrrm 45V;IF(av) 15A;IFSM 300A 

54 

BYV22-45 

5 


10220 

Vrrm 45V;IF(av) 50A.IFSM 800A 

55 

BYV33-30 

5 


TO220 

Vrrm 30V;IF(av) 20A.IFSM 300A 

56 

BYV33-35 

5 


TO220 

Vrrm 35V;IF(av) 20A;IFSM 300A 

57 

BYV33-40 

5 


TO220 

Vrrm 40V;IF(av) 20AJFSM 300A 1 

58 

BYV33-45 

nr 


10220 

Vrrm 45V;IF(av) 20A;IFSM 300A 

59 

MS8111 

5 



VBR 5.0V;VF .40VatlF 1.0mA max;IF 20mA at VF 1.0VDC min;IR 200nA 

60 

MS8121 

5 



VBR 5.0V:VF .40VatlF 1.0mA max;IF 35mA at VF 1.0VDC min:IR 200nA 

61 

MS8211 

5 



VBR 5.0V;VF .40V at IF 1.0mA max;IF 20mA at VF 1.0VDC min; IR 200nA 

62 

MS8221 

5 



VBR 10V;VF .40V at IF 1.0mA max;IF 35mA at VF 1.0VDC min;IR 200nA 

63 

MS8311 

5 



VBR 20V:VF ,40V at IF 1.0mA max:IF 20mA at VF 1.0VDC min;IR 200nA 

64 

MS9010 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotky; IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 10V;Pd 400mWV;0 

65 

MS9020 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotky; IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 20V;Pd 400mW 

66 

MS9030 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotkv: IF 500mA:IFSM 3.0A; VBR 30V:Pd 400mW 

67 

MS9040 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotky; IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 40V; Pd 400mW 

68 

MS9070 

5 



P-N Med Pwr Schotky; IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 70V;Pd 400mW 

69 

SSP820 

5 


D04 

VBR 20V:IF 8.0A:VF 400mA at 1.0A:IR 4.0mA at 10V 

70 

SSP830 

5 


D04 

VBR 30V;IF 8.0A;VF 400mV at 1.0A;IR 4.0mA at 15V 

71 

SSP840 

5 


□04 

VBR 40V;IF 8.0A;VF 400mV at 1.0A;IR 4.0mA at 20V 

72 

SSP1520 

5 


D04 

VBR20V:lf15A;Vf450mvat8.0A;lr75mAat20V 

73 

SSP1530 

5 


D04 


74 

SSP1540 

5 


D04 


75 

SSP3020 

5 


D04 


76 

SSP3030 

5 


D04 

VBR30V;at10mA;lf30A;Vf1.1 Vmaxatlf90A;lr75mAat30V125°c 

77 

SSP3040 

5 


D04 

VBR40V;at10mA;lf30A;Vf1.1 Vmaxatlf90A;lr75mAat40V125°c 

78 

1N5165 

5 

Si 

Alac 

Pt-125mW;Burnout-5.0Eras:VF-1.0V at lf-50mA;BV-30V;IR-300nA:Co-1 .ODf. 

79 

1N5166 

5 

Si 

Alac 

Pt-125mW;Burnout-5.0Ergs;VF-1.0V at lf-35mA;BV-30V;IR-300nA;Co-1 .Opt. 

80 

1N5167 

5 

Si 

Alac 

Pt-125mW;Burnout-5.0Ergs;VF-1.0V at lf-35mA;BV-20V;IR-500nA;Co-1 .Opf. 

81 

1SS88 

5 

Si 

D035 

CATV Balanced MX:IR -IOuA Max at -10V:VF 600mV Max at 10mA C 1.2Df 

82 

5CS04SM 

5 


Ml 292 


83 

10CS04SM 

5 


Ml 292 


84 

A2S024 

5 


u26 


85 

A2S087 

5 



Switching Diode Chip;Sw Speed lOOp Sec max;VBR 20V;IF 35mA;VF .41V at 1.0mA;Co 1.1 pf 

86 

A2S097 

5 



Switching Diode Chip;Sw Speed lOOp Sec max;VBR 15V;IF 20mA;VF .41V at 1.0mA;Co 1.1 pf 

87 

A2S302 

5 



Switchina:CTO I.OdLVB 30V:IF 35mA. 

88 

A2S303 

5 


Alah 

Switching;CTO 1.2pf;VB 20V;IF 35mA. 

89 

A2S305 

5 


Alah 

Switching;CTO 1.0pf;VB 30V;IF 75mA. 

90 

BAR 10 

5 


A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 20V:IR .IOuA at VR 15 V:Cd 1.2dF 

91 

bArii 

5 

Hum 

A69ah 

SCHOTTKY;VRRM 15V;IR.10uA at VR 8.0V;Cp 1.2pF 

92 

BARI 9 

5 

IB -■ 

A69ah 

SCHOTTKY/VRRM 4.0V;IR .25uA atVR 3.0V;Cp1.0pF 

93 

BAR28 

5 


A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 70V;IR .20uA at VR 50 V:Cd 2.0dF 

94 

BAR43A 

5 


T0236 

Dual;Com Anode;for HS SW;lf 100mA;Pt200mW 

95 

BAR43C 

5 

Era 

T0236 

Dual;Com Cathode;for HSSW;lf 100mA;Pt200mW 

96 

BAR43S 

5 


T0236 

DuakDoubler conficrfor HSSW:lf 100mA:Dt200mW 

97 

BAT19 

5 


A69ah 


98 

BAT29 

5 


A69ah 

SCHOTTKY;VRRM 5.0V;IR .05uA atVR 1.0V;Cp I.OpF 

99 

BAT41 

5 


D035 


100 

BAT42 

5 


D035 

VR 30V;VF 400mV at IF 10mA;IR 500nA at VR 25V;U 5.0pF at VR .0V;IFAV 100mA at t amb 25°C 

101 

BAT43 

5 


D035 

VR 30V;VF 450mV at IF 15mA;IR 500nA at VR 25V;C 5.0pF at VR 1.0V;IFAV 100mA at t amb 25 # C 

102 

BAT45 

5 


A69ah 

ETg * M ■ 1 [VA T i si si M UVilTS»n«iTf:wn ilolu'jl 

103 

BAT46 

5 


A69ah 

SCHOTTKY.VRRM 100V;IR 2.0uA atVR 50V;Cp 6.0pF 

; 104 

BAT47 

5 

pB ; -■ 

A69ah 

SCHOTTKY;VRRM 20V;IR 4.0uA at VR 10V;Cp 24pF 

105 

BAT48 

5 

B— 

A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 40V;IR 2.0uA at VR 10V:Co 24oF 

106 

BYV10-20 

5 

Emm 

D041 

VR 20V;VF 550mV at IF 1.0A;IR 1.0mA at VR 20V;C 200pF at VR 0;IFAV 1.0A at t amb 60°C 

107 

BYV10-30 

5 


D041 

VR 30V;VF 550mF at IF 1.0A;IR 1.0mA at VR 30V;C 200pF at VR 0;IFAV 1.0A at t amb 60 # C 

108 

BYV10-40 

5 

B^H 

D041 

VR 40V:VF 550mV at IF 1.0A:IR 1.0mA at VR 40V:C 200 dF at VR 0:IFAV 1.0A at t amb 60°C 

109f 

MA700 

5 

Si 

AIL 

Schottky Barrier; Vr 10V;IF 30mA;Trr Ins at,IF-IR 10mA;RL100 ft;CD 1.3pF at VR1V 

110 # 

MA701 

5 

Si 

M990 

Schottkv Barrier: Vr 20V:IF 1A:IFSM 6A:Trr 14ns at IF-TR IOOuA RLIOOft 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


12 . 


[LINE 

No. 


TO 


MISCELLANEOUS DIODES 


TYPE 

NUMBER 


HVIAT. 


DWG. 

NO. 


- Schottky Barrier (Cont’d) 


DESCRIPTION 


1 ! 

2 

3 

MS114 

MS 124 

MSI 34 

5 

5 

5 

31- 

Si 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V;Ct-.80pf;PIV-10V at 10uA;Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

IF-50mA at VF-1.0V;Ct‘.80pf;PIV-10V at 10uA;Rs-10 ohms;Platinum Junction. 

IF-IOOmA at VF-1.0V:Ct-.80of:PIV-10V at 10uA:Rs-3.5 ohms;Platinum Junction. 

4 

MS214 

5 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V;Ct-.80pf;PIV-20V at 10uA;Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

5 

MS224 

5 

Si 


IF-50mA at VF-1.0V;Ct-.80pf;PIV-20V at 10uA;Rs-10 ohms;Platinum Junction 

6 

MS314 

5 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V:Ct-.80Df:PIV-30V at 10uA:Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

7 

MS324 

5 

Si 


IF-50mA at VF-1.0V;Ct-.80pf;PIV-30V at 10uA;Rs-10 ohms;Platinum Junction. 

8 

MS334 

5 

Si 


IF-IOOmA at VF-1.0V;Ct-.80pf;PIV-30V at 10uA;Rs-3.5 ohms;Platinum Junction. 

9 

MS514 

5 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V:Ct-.80Df:PIV-50V at 10uA:Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

10 

MS524 

5 

Si 


IF-50mA at VF-1.0V;Ct-.80pf;PIV-50V at 10uA;Rs-10 ohms;Platinum Junction. 

11 

PKK500 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF 1.0mA;Min IF 20mA at VF 1.0V;C to Max I.Opf.Min Car Life lOOps. 

12 

PKK501 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF 1.0mA:Min IF 20mA at VF 1.0V:C to max 1.0Df:Min Car Life IOOds. 

13 

PKK502 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF 1.0mA;Min IF 20mA at VF 1.0V;C to max 1.0pf;Min Car Life lOOps. 

14 

PKK503 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF 1.0mA;Min IF 15mA at VF 1.0V;C to max 1.0pf;Min Car Life lOOps. 

15 

PKK504 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF l.0mA:Min IF 15mA at VF 1.0V;C to max 1.0Df:Min Car Life IOOds. 

16 

SD31 

5 

Si 

E203a 

Power Schottky; for Industrial/Military Service; VRWM 50V; Temp 175°C max 

17 

SD32 

5 

Si 

E203a 

Power Schottky; for Industrial/Military Service; VRWM 40V; Temp 175°C max 

18 

SD71 

5 

Si 

E203b 

Power Schottkv: Ratification Efficiency for Low Voltaaes at Hiah Current: VRWM 50V 

19 

SD72 

5 

Si 

E203b 

Power Schottky; Ratification Efficiency for Low Voltages at High Current; VRWM 40V 

20 

SD75 

5 

Si 

D05 

Power Schottky; Same as SD51 Reverse Over Current; Temp 150 # C max 

21 

SD103A 

5 

Si 

D035 

PIV 40V: Trr lOnS Max at IF IR 200mA to 0.1 IR: Tmax 125 J: VF 0.37 at IF 20mA: Pd 0.4 W 

22 

SD103B 

5 

Si 

D035 

PIV 30V; Trr lOnS Max at IF IR 200mA to 0.1 IR; Tmax 125 J; VF 0.37 at IF 20mA; Pd 0.4 W 

23 

SD103C 

5 

Si 

D035 

PIV 20V; Trr lOnS Max at IF IR 200mA to 0.1 IR; Tmax 125 J; VF 0.37 at IF 20mA; Pd 0.4 W 

24 

SD241 

5 

Si 

T03 

Power Schottkv: Common Cathode: Dual Schottkv Diode 

25 

SD5171 

5 

Si 

E203b 

Power Schottky; Same as SD51 w/Flexible Anode Lead; Temp 150*C max 

26 

ZC2800 

5 

Si 

A412 

VBR 70V min;Max VF at 1mA 450mV;Ct 2.0pf max;Min.Minority Carrier Lifetime lOOpS. 

27 

ZC2800E 

5 

Si 

M500 

VBR 70V Min:Max VF at 1.0mA 450mV:ct2.0Df:Min Minority Carrier Lifetime IOOds 

28 

ZC2800H 

5 

Si 

A277q 

VBR 70V Min;Max VF at 1.0mA 450mV;ct2.0pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

29 

ZC2810 

5 

Si 

A412 

VBR 20V min;Max VF at 1mA 450mV;Ct 1.2pf max;Min.Minority Carrier Lifetime lOOpS. 

30 

ZC2810E 

5 

Si 

M500 

VBR 20V Min:Max VF at 1.0mA 450mV:ct1.2Df:Min Minoritv Carrier Lifetime IOOds 

31 

ZC2810H 

5 

Si 

A277q 

VBR 20V Min;Max VF at 1.0mA 450 mV;ct1.2pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

32 

ZC2811 

5 

Si 

A412 

VBR 15V min;Max VF at 1mA 450mV;Ct 1.2pf max;Min.Minority Carrier Lifetime lOOpS. 

33 

ZC2811E 

5 

Si 

M500 

VBR 15V Min:Max VF at 1.0mA 450mV:ct1.2Df:Min Minoritv Carrier Lifetime IOOds 

34 

ZC2811H 

5 

Si 

A277q 

VBR 15V Min;Max VF at 1.0mA 450mV;ct1.2pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

35 

ZC5800 

5 

Si 

A412 

VBR 50V Min;Max VF at 1.0mA 450mV;ct2.0pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

36 

ZC5800E 

5 

Si 

M500 

VBR 50V Min;Max VF at 1.0mA 450mV;ct2.0Df:Min Minoritv Carrier Lifetime IOOds 

37 

ZC5800H 

5 

Si 

A277q 

VBR 70V Min;Max VF at 1.0mA 450mV;ct2.0pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

38 

FH1100 

5 

SiA 

D07 

PD 100mW;VF .55V at 10mA;IR 1.0uA;BV 5V;Ct 1.0pF;NF 10db;Qs 1.6pC 

39 

1SS23 

5 

SiS 

Ml 163 

VRM 12V:IFM 150mA:lo 100mA;VF 1.0V at IF 50mA 

40 

1SS78 

5 

Si$ 

Alcz 

VR 5.0V;IF 30mA;IF 15mA min at VF 0.5V 

41 

DSH6172 

5 

Si$ 

Alak 

VB 20V min;VF 1.0V max at 35mA;IR 500nA max at 15V;CT 1.2pF max at 0.0V 

42 

DSH6173 

5 

SiS 

Alak 

VB 30V min:VF 1.0V max at 50mA:IR 300nA max at 15V;CT I.OdF max at 0.0V 

43 

DSH6174 

5 

Si$ 

Alak 

VB 30V min.VF 1.0V max at 75mA;IR 300nA max at 15V;CT I.OpF max at 0.0V 

44 

SD101A 

5 

Si 4 

D035 

DIV 60V Max; Ptot 400mWw/lnf. Heatsink;Vf 410mV at 1.0mA | 

45 

SD101B 

5 

Si 4 

D035 

DIV 50V Max;Ptot 400mWw/lnf. Heatsink;Vf 400mV at 1.0mA 

46 

SD101C 

5 

Si 4 

D035 

DIV 40V Max;Ptot 400mWw/lnf. Heatsink; Vf 390mV at 1.0mA 

47 

A2S800 

5 

Si# 

Alah 

Switching;CTO 2pf;VB 70V;IF 15mA. 

48 

A2S807 

5 

Si# 

Alah 

Switchina:CTO 2.0 dF:VB 40V:IF 15mA. 

49 

A2S810 

5 

Si# 

Alah 

Switching;CTO 1.2pf;VB 20V;IF 35mA. 

50 

A2S811 

5 

Si# 

Alah 

Switching;CTO 1.2pf;VB 15V;IF 20mA. 

51 

A2S813 

5 

Si# 

M916a 

Matched Bridae Quad A2S811:VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

52 

A2S814 

5 

Si# 

M916 

Matched Ring Quad A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

53 

A2S815 

5 

Si# 

Alah 

Matched Quad A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

54 

A2S860 

5 

Si# 

Alah 

Matched Pair A2S810:VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

55 

A2S862 

5 

Si# 

Alah 

Matched Quad A2S860;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA ! 

56 

A2S864 

5 

Si# 

Alah 

Matched Pair A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

57 

A2S900 

5 

Si# 

Alah 

Switchina:CTO 1.2Df:VB 10V:IF 20mA. 

58 

A2S912 

5 

Si# 

Alah 

Matched Pair A2S900;VF Match 30mVmax at 1.0 to 10mA 

59 

A2S970 

5 

Si# 

Alah 

Matched Quad A2S900;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

60 ♦ 

V8ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 5.5V:lDk 25.0A:VclamD 30.0V at iDk 2.0A: Ct 800 of 

61 ♦ 

V12ZA05 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 8.0V;lpk 50.0A;Vclamp 37.0V at Ipk 2.0A; Ct 600 pf 

62 ♦ 

V18MA1B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 14v;lpk 40A;Vclamp 44.V at Ipk 2.A; Ct 550 pf 

63 ♦ 

V18ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 14.0V:lok 50.0A:VclamD 44.0V at Ink 2.0A: Ct 500 Df 

64 ♦ 

V18ZA40 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 14.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 37.0V at Ipk 20.0A; Ct 25000 pf 

654 

V22MA1B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 18.0V;lpk 40A;Vclamp 51.0V at Ipk 2.0A; Ct 410 pf 

664 

V22ZA2 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 18.0V:lDk 500.0A:VclamD 43.0V at Ipk 5.0A: Ct 5000 Df 

674 

V22ZA05 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 18.0V;lpk 50.0A;Vclamp 51.0V at Ipk 2.0A; Ct 400 pf 

684 

V24ZA50 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 18.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 43.0V at Ipk 20.0A; Ct 20000 pf 

694 

V27ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 22.0V:lDk 50.0A:VclamD 59.0V at Ipk 2.0A; Ct 350 of 

704 

V27ZA60 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 22.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 50.0V at Ipk 20.0A; Ct 18000 pf 

714 

V33MA1A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 23.0V;lpk 40.0A;Vclamp 73.0V at Ipk 2.0A; Ct 300 pf 

724 

V33MA1B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 26.0V:lDk 40.0A:VclamD 67.0V at Ipk 2.0A: Ct 300 of 

734 

V33ZA05 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 26.0V;lpk 50.0A;Vclamp 67.0V at Ipk 2.0A; Ct 300 pf 

744 

V33ZA70 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 27.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 58.0V at Ipk 20.0A; Ct 15000 pf 

754 

V36ZA80 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 31.0V:lok 2000.0A:VclamD 63.0V at Ipk 20.0A: Ct 12000 of 

764 

V39MA2A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 28.0V;!pk 40.0A;Vclamp 86.0V at Ipk 2.0A; Ct 250 pf 

774 

V39MA2B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 31.0V;lpk 40.0A;Vclamp 79.0V at Ipk 2.0A; Ct 250 pf 

784 

V39ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 31.0V:lDk 50.0A:VclamD 79.0V at Ipk 2.0A: Ct 250 of 

794 

V47MA2A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 34.0V;lpk 40.0A;Vclamp 99.0V at Ipk 2.0A; Ct 210 pf 

804 

V47MA2B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 38.0V;lpk 40.0A;Vclamp 90.0V at Ipk 2.0A; a 210 pf 

814 

V47ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 38.0V:lDk 50.0A:VclamD 90.0V at Ipk 2.0A: Ct 200 Df 

824 

V56MA2A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 40.0V;lpk 40.0A;Vclamp 117.0V at Ipk 2.0A; Ct 180 pf 

834 

V56MA2B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 45.0V;lpk 40.0A;Vclamp 108.0V at Ipk 2.0A; Ct 180 pf 

844 

V56ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 45.0V:lDk 50.0A:VclamD 108.0V at Ipk 2.0A: Ct 150 of 

854 

V68MA3A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 48.0V;lpk 40.0A;Vclamp 138.0V at Ipk 2.0A; Ct 150 pf 

864 

V68ZA05 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 5.60V;lpk 50.0A;Vclamp 127.0V at Ipk 2.0A; Ct 120 pf 

874 

V82ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 66.0V:lDk 200.0A:VclamD 145.0V at Ipk 2.0A: Ct 100 Df 

884 

V100ZA05 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 81.0V;lpk 200.0A;Vclamp 175.0V at Ipk 2.0A; Ct 80 pf 

894 

V112BA60 

5 

ZnO 

Mf 

Vm 1400.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 3,100.0V at Ipk 200.0A; Ct 2200 pf 

904 

V120ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 102.0V;IDk 200.0A:VclamD 205.0V at IDk 2.0A: Ct 70 Df 

914 

V130HE150 

5 

ZnO 

M943f 

Vm 175.0V;lpk 20,000.0A;Vclamp 365.0V at Ipk 00.0A; Ct 4700 pf 

924 

V130LA5 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 175.0V;Ipk 2500.0A;Vclamp 340.0V at Ipk 25.0A; Ct 500 pf 

934 

V131DA40 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 175.0V:bk 30.000.0A:VclamD 360.0V at IDk 200.0A: Ct 10000 Df 

944 

V140LA2 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 180.0V;lpk 1200.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 10.0A; Ct 160 pf 

954 

V140LA5 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 180.0V; Ipk 2500.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 25.0A; Ct 480 pf 

964 

VI40LAIOA 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 180.0V:Ipk 4500.0A:VclamD 360.0V at IDk 50.0A: Ct 900 Df 

974 

V142BB60 

5 

ZnO 

Mf 

Vm 1750.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 3,900.0V at Ipk 200.0A; Ct 1800 pf 

984 

V150HE150 

5 

ZnO 

M943f 

Vm 200.0V;lpk 20,000.0A;Vclamp 425.0V at Ipk 300.0A; Ct 4000 pf 

994 

V150LA5 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 200.0V:IDk 2500.0A:VclamD 395.0V at bk 25.0A: Ct 400 Df 

1004 

V150ZA05 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 127.0V;lpk 200.0A;Vclamp 240.0V at Ipk 2.0A; Ct 60 pf 

101 4 

V151DA40 

5 

ZnO 

Mf 

Vm 200.0V;lpk 30,000.0A;Vclamp 420.0V at Ipk 200.0A; Ct 9000 pf 

1024 

V172BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 2150.0V:lDk 70.000.0A:VclamD 4.500.0V at IDk 200.0A: Ct 1500 Df 

1034 

V175LA2 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 225.0V;lpk 1200.0A;Vclamp 455.0V at Ipk 10.0A; Ct 130 pf 

1044 

V175LA10A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 225.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 455.0V at Ipk 50.0A; Ct 700 pf 

1054 

V180ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 153.0V:bk 200.0A:VclamD 290.0V at IDk 2.0A: Ct 50 Df 

1064 

V202BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 2500.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 5,500.0V at Ipk 200.0A; Ct 1200 pf 

1074 

V220ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 180.0V;lpk 200.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 2.0A; Ct 40 pf 

1084 

V230LA4 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 300.0V:lDk 1200.0A:VclamD 595.0V at IDk 10.0A: Ct 120 Df 

1094 

V230LA20A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 300.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 595.0V at Ipk 50.0A; Ct 600 pf 

1104 

V242BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 3000.0V:lDk 70.000.0A:VclamD 6.600.0V at Ipk 200.0A: Ct 1000 Df 
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12. MISCELLANEOUS DIODES - Schottky Barrier (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

3J 

T 

Y 

P 

E 

2 J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

14 

V250HE250 ~ 

5 

ZnO 

M943T 

Vm 330.0V;lpk 20,000.0A;Vclamp 690.0V at Ipk 300.0A; Ct 2500 pf 

2 ♦ 

V250LA10 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 330.0V;lpk 2500.0A;Vclamp 650.0V at Ipk 25.0A; Ct 250 pf 


V251DA40 

5 

ZnO 

Mt 


Vm 330.0V:lDk 30.000.0A:VclamD 660.0V at bk 200.0A: Ct 5000 Df 


V270ZA05 

5 

ZnO 


Vm 225.0V; Ipk 200.0A;Vclamp 440.0V at Ipk 2.0A; Ct 35 pf 

5^ 

V271DA40 

5 

ZnO 

hi 


Vm 369.0V;lpk 30,000.0A;Vclamp 730.0V at Ipk 200.0A; Ct 4500 pf 


V275HE250 

5 

ZnO 


Vm 369.0V:lDk 20.000.0A:VclamD 760.0V at lDk 300.0A: Ct 2250 Df 



5 

ZnO 

M936f 

Vm 369.0V;lpk 2500.0A;Vclamp 710.0V at Ipk 25.0A; Ct 230 pf 

8 # 

V320HE300 

5 

ZnO 

M943t 

Vm 420.0V;lpk 20,000.0A;Vclamp 860.0V at Ipk 300.0A; Ct 1900 pf 


V321DA40 

5 

ZnO 

Mt 


Vm 420.0V:bk 30.000.0A:VclamD 830.0V at lok 200.0A: Ct 3600 of 

104 


5 

ZnO 

M936t 

Vm 275.0V;lpk 200.0A;Vclamp 540.0V at Ipk 2.0A; Ct 30 pf 

m 

V390ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 330-0V;lpk 200.0A;Vclamp 640.0V at Ipk 2.0A; Ct 25 pf 

124 

V420HE400 

5 

ZnO 

M943t 

Vm 560.0V:lDk 25.000.0A:VclamD 1200.0V at lok 300.0A: Ct 3000 Df 

13i 

V420LA10 

5 

ZnO 

M936| 

Vm 560.0V;Ipk 2500.0A;Vclamp 1120.0V at Ipk 25.0A; Ct 220 pf 

14i 

V420LA20A 

5 

ZnO 

M936f 

Vm 560.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 1120.0V at Ipk 50.0A; Ct 500 pf 

15i 

V420LA40B 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 560.0V:lDk 6500.0A:VclamD 1060.0V at lok 100.0A: Ct 1000 Df 

164 


B 

ZnO 



Vm 560.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 1140.0V at Ipk 200.0A; Ct 6000 pf 

174 


H 

ZnO 

Mt 


Vm 560.0V;lpk 40,000.0A;Vclamp 1160.0V at Ipk 200.0A; Ct 3000 pf 

18t 


H 

ZnO 

M936t 

Vm 369.0V:lDk 200.0A:VclamD 700.0V at lok 2.0A: Ct 20 Df 

194 

V480HE450 

KJ 

ZnO 

M943t 

Vm 640.0V;lpk 25,000.0A;Vclamp 1320.0V at Ipk 300.0A; Ct 2700 pf 

20 ♦ 

V480LA40A 

H 

ZnO 

M936t 

Vm 640.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 1240.0V at Ipk 50.0A; Ct 450 pf 

21 ♦ 

V481BA60 

El 

ZnO 

Mt 


Vm 640.0V:lDk 70.000.0A:VclamD 1.250.0V at bk 200.0A; Ct 5100 Df 

224 


B 

ZnO 

Mt 


Vm 640.0V;lpk 40,000.0A;Vclamp 1270.0V at Ipk 200.0A; Ct 2500 pf 

23 ♦ 

V510HE500 

5 

ZnO 

M94 

3t 

Vm 675.0V;lpk 25,000.0A;Vclamp 1450.0V at Ipk 300.0A; Ct 2400 pf 

24♦ 

V510LA40A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 675.0V:lDk 4500.0A:VclamD 1350.0V at lok 50.0A: Ct 400 Df 

25 ♦ 

V510LA80B 

5 

ZnO 


Vm 675.0V;lpk 6500.0A;Vclamp 1280.0V at Ipk 100.0A; Ct 800 pf 

26# 

V511DA40 

5 

ZnO 

Ell 


Vm 675.0V;lpk 40,000.0A;Vclamp 1400.0V at Ipk 200.0A; Ct 2400 pf 

27 ♦ 

V571DA40 

5 

ZnO 

Ktl 


Vm 730.0V:lDk 40.000.0A:VclamD 1550.0V at bk 200.0A: Ct 2200 Df 

28 ♦ 


5 

ZnO 

M943t 

Vm 730.0V;lpk 25,OOO.OA;Vclamp 1600.0V at Ipk 300.0A; Ct 2200 pf 

29# 


5 

ZnO 

M936t 

Vm 730.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 1500.0V at Ipk 50.0A; Ct 370 pf 

30 ♦ 

V575LA80B 

l5 

ZnO 

M936t 

Vm 730.0V:lDk 6500.0A:VclamD 1410.0V at Ipk 100.0A: Ct 750 Df 



B 

ZnO 

M943t 

Vm 850.0V;lpk 6,500.0A;Vclamp 1820.0V at Ipk 100.0A; Ct 800 pf 



if 

ZnO 

M943t 

Vm 850.0V;lpk 6,500.0A;Vclamp 1650.0V at Ipk 100.0A; Ct 800 pf 



m 

ZnO 

Mt 


Vm 850.0V:lDk 70.000.0A:VclamD 1.750.0V at bk 200.0A; Ct 3900 Df 

34 ♦ 

V661DA40 

5 

ZnO 

EI| 


Vm 850.0V;lpk 40,000.0A;Vclamp 1780.0V at Ipk 200.0A; Ct 2000 pf 

35# 

V751BA60 

5 

ZnO 

Efl 


Vm 970.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 2,000.0V at Ipk 200.0A; Ct 3300 pf 

36 ♦ 

V751DA40 

5 

ZnO 

iXtl 


Vm 970.0V:bk 40.000.0A:VclamD 2040.0V at bk 200.0A: Ct 1800 Df 

37# 

V881BA60 

5 

ZnO 

Ell 


Vm 1150.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 2,500.0V at Ipk 200.0A; Ct 2700 pf 

384 

V1000LA80A 

5 

ZnO 

UK 

Vm 1200.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 2700.0V at Ipk 50.0A; Ct 200 pf 

U 

HF-DETECTOR DIC 

)DE 

■THi 


n 


A32d 


in 


u 


D035 

Front End Diode;UHF,VHF,FM;Q 200 min;Cap Ratio 136;VBR 20V at -5.0 uA 

mm 


H 


D035 

Front End Diode;TV;Q 160;Cap Ratio 2.9f;Cap 13pF at 10V;VBR -25V 

In 


11 


D035 

Front End Diode:TV:Q 200:Cao Ratio 2.9t:CaD 13 dF at 10V:VBR -25V 

KM 

1S2790 

7 


D035 

Front End Diode;UHF,VHF,FM;Q 50 min.Cap 26pF max;VF .95V at 50mA 

ift 

CD1 

7 


TO106 

Detector, G.P.; PIV 4V; VF 0.90; IF 20mA; PD 150mW 

BiH 

CD2 

7 


TO106 

Detector. G.P.: PIV 5V: VF 0.85: IF 5mA: PD 150mW 

49 


WrA 


TO106 

Detector, G.P.; PIV 5V; VF 0.85; IF 5mA; PD 150mW 

50 


ii 


D035 

Detector, G.P.; PIV 15V; VF 0.80; IF 200mA; PD 200mW 

51 


n 

$ 

Ala 

d 

Zero Bias Schottkv Detector Dicdes:IF 10mA at VF 600mV 

52 


MM 


F82 


Zero Bias Schottky Detector Diodes;IF 10mA at VF 600mV 

53 


7 


FI 33 

Zero Bias Schottky Detector DiodesJF 10mA at VF 600mV 

54 

HSCH3486 

7 


Alad 

Zero Bias Schottkv Detector Diodes-.IF 10mA at VF 400mV:IR 500uA at VR 3.0V 

55 

HSCH5018 

7 

mm 

F133 

Zero Bias Schottky Detector DiodesJF 10mA at VF 400mV;IR 500uA at VR 3.0V 

56 

HSCH5019 

WM 


F82 


Zero Bias Schottky Detector DiodesJF 10mA at VF 400mV;IR 500uA at VR 3.0V 

57 

PR265-RT 

H 


D07 

AF/RF Detector:PRV 60VJF rms .05A 

58 

PR266-RT 

u 


D07 

TV Video Detector;PRV 25V;IF rms .05A 

59 

PR268-RT 

H 


D07 

AF/RF Detector;PRV 80VJF rms .09A 

60 

PR269-RT 

H 


D07 

TV Video Detector:PRV 40VJF rms .035A 

61 

SFD104 

7 




62 

SFD106 

7 




63 

1N830A 

7 

^■B 



64 

1SS16 

7 

Si 

Alcy 

UHF Detector/Mixer;VRM 5.0V;lo 30mA 

65 

1SV98 

7 

Si # 

D035 

VR 30; IR at VR lOOnA; C 6.0p at VR 10V and f I.OMhz 

66 

A2S009 

7 

Si ♦ 

urn 


Detector Diode Chb;Tss -58.5dBm:VBR 5.0V:Co .11 Df at OV.I.OMHz 

67 

A2S306 

B 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S301;VHF to 3.0GHz;ACTO .20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at .75 to 20mA 

68 

A2S308 

B 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S303;VHF to 3.0GHz;ACTO .20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at .75 to 20mA 

69 

A2S356 

B 

Si ♦ 

M916a 

Matched Bridae Quad A2S303:VHF T03.0GHz:ACT0.20Df max at 0V.1.0MHz:AVF20mVmax at.75 to 20mA 


A2S370 

B 

iEM 

Alah 

Matched Quad A2S303;VHF to 3.0GHz;ACTO .20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at .75 to 20mA 


A2S396 

B 


M916 

Matched Ring Quad A2S303;VHF to 3.0GHz;ACT0.20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at.75 to 20mA 


A2S401 

B 

9K 

Alah 

Matched Pair A2S400 S Band Mixer:Noise Fiaure Match .30dBmax,IF ImDedance Match 25ohms max 

73 

A2S566 

B 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S565 S Band Mixer;Noise Figure Match .30dBmax,IF Impedance Match 25ohms max 

74 

A2S730 

B 

Si ♦ 

M846a 

Ring Quad Mixer;Freq Rng UHF-KuBand;CT 600fF max;VF 400mV Typ;RD 15(1 max;RS 7.0(1 Typ 

75 

A2S804 

H 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S800:VF Match 20mV at .50 to 5.0mA 

76 

A2S805 

B 

EMM 

Alah 

Matched Quad A2S800;VF Match 20mV at .50 to 5.0mA 

77 

A2S818 

B 

Km 

Alah 

Matched Pair A2S817 S Band Mixer;ANF .30dBmax;AZIF 25ohms max 

78 

A2S819 

n 

EM 

Alah 

Matched Quad A2S817 S Band Mixer:ANF .30dBmax:AZIF 25ohms max 

79 

A2S825 

B 


Alah 

Matched Pair A2S824 S Band Detector;Sensitivity Match .50mV/uW,Video Res Match lOOohms 

80 

A2S826 

B 

EM ■ 

Alah 

Batched Matched A2S811;ACTO ±.05pf at 0V,1.0MHz;AVF ±5mV at 10mA 

81 

A2S865 

■3 

WB 

Alah 

Batched Matched A2S800:ACTO ±.05Df at 0V.1.0MHz;AVF ±5mV at 10mA 

82 

A2S866 

B 

WH 

Alah 

Batched Matched A2S810;ACTO ±.05pf at 0V,1.0MHz;AVF ±5mV at 10mA 

83 

BA484 

B 

S3. 

D034 

VHF Band Switching;VR35JF 100mA;Cd 1.6pF;VF1.2;Tj 150° C 

84 

BAR 18 

B 

KB; 

T0236 

Sinale:ultra hiah SDeed:for UHF/hvbrid:Vr70V:Pt200mW 

85 

BAS70-04 

B 

Si ♦ 

T0236 

Dual;Doubler config;Low turn on;Vr70V;t100nS;Pt200mW 

86 

BAS70-05 


Si ♦ 

T0236 

Dual.com Cathode;Low turn on;Vr70V;t100nS;Pt200mW 

87 

BAS70-06 

B 

Si ♦ 

T0236 

Dual.com Anode:Low turn on:Vr70V:t100nS:R200mW 


IlfTiETiTIEZiTiTiTi^B 

B 

MB 


X-Band Detector;Tangential Sensitivity -55dBm;CO .14pF at VR 0V, f 1MHz. 

IB 


B 

n 


Chip for Hybrid 1C Mixer/Detector Ckts;TSS-54dBm;NF 6.0dB typ at 9.375GHz;Cj .18pf max 

in 

Ilil 

B 

BB 


Switchina Speed 100DS:Min VBR 70V at 10uA:Max VF 1.0V at 15mA:Max Co 1.7 dF. 

91 

IHP5082-0029 

B 

MB 


Ku-Band Mixer;Tangential Sensitivity -54dBm;CO .14pF at VR 0V, f 1MHz. 

92 


B 



Switching Speed 100pS;Min VBR 5V at 100uA;Max VF .34V at 1.0mA;Max Co .8pF. 

93 


B 

RBrB 

ins 


ChiD for Hvbrid 1C Gen PurDOse Ckts:VBR 20V minJF 35mA min at VF 1.0V:Ci I.ODf max 

94 


B 

MB 

IPIFI 


Chip for Hybrid 1C Gen Purpose Ckts;VBR 15V minJF 20mA min at VF 1.0V;Cj I.Opf max 

95 


B 

SI: 

lETi 

B 

Switching Speed 100pS;Min VBR 20V at 10uA;Max VF 1.0V at 35mA;Max Co i.OpF. 

96 


B 

MB 

IBB 

Mi 

ChiD for Hvbrid 1C Gen PurDOse Ckts:VBR 70V minJF 15mA min at VF 1.0V:Ci 1.7Df max 



B 

MB 

MB 


Switching Speed 100pS;Min VBR 15V at 10uA;Max VF 1.0V at 20mA;Max Co 1.1 pF. 



B 

SB 



Quad-Mixer;CT 350fF max;ACT 50fF max;AVF 20mV max;Freq RG 6-8GHz;VF 450mV typ;RS 7(1 typ. 



B 

MBB 

Inn 


VBR 20V min:Vf 410mV rnaxJr lOOnA max:CaD 1.2Df max:Carrier Lifetime 100 ds max. 


S 't 

B 

MB 


VBR 15V min;Vf 410mV maxjr lOOnA max;Cap 1.2pf max;Carrier Lifetime lOOps max. 



B 

SB 

Ktkk ifiSiii! 

Switching Speed 100pS;Min VBR 70V at 10uA;Max VF 1.0V at 15mA;Max Co 2.0pF. 


a ii fJpEnHN 

B 

MB 

ITSkuvS 

Mixer/Detector Diode: VBR 30: VF 400mV: IR 300nA 

1034 

HSCH0814 

B 

Si ♦ 

D035S 

Mixer/Detector Diode; VBR 30; VF 400mV; IR 300nA 

104 

HSCH0815 

7 

Si ♦ 

D035S 

Mixer/Detector Diode; VBR 30; VF 400mV; IR 300nA 

1054 

HSCH0816 

IB 

Si ♦ 

D035S 

Mixer/Detector Diode: VBR 30: VF 400mV: IR 300nA 

106 

MA439 

IH 

Si 

P3 


X Band Controlled Voltage Detector. 

107 

MBD102 

B 

Si ♦ 

A276 

Hot Carrier UHF Mixer;VR 4.0V;Pd 400mW;VF 480mV;Capacitance 800fF;lnductance 3.0nH. I 

108 

MBD201 

IB 

Si ♦ 

M764a 

Hot-Carrier Detector:VR 20V:Pd 500mW:VF 600mVdc:CT 1.5Df:Carrier Lifetime 100 ds. 

109 


7 

Si ♦ 

M764a 

Hot-Carrier Detector;VR 30V;Pd 500mW;VF 600mVdc;CT 1.5pf;Carrier Lifetime lOOps. 

110 



Si ♦ 

M859 

Hot carrier diode:Vr 50V:Pd 500mW:CaD. I.OdF rnaxJr 200nA max:Carrier Lifet. 15 ds. 


438 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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MISCELLANEOUS DIODES ~ UHF Detector (Cont’d) 

TYPE T 2J 
NUMBER Y MAT. DWG. 

P NO. 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


DESCRIPTION 



ot carrier uetector;VR 50V;Pd 400mw;Vh i.ov;uapacitance 4B0th;Hev. Leakage 
Hot carrier diode;Vr 70V;Pd 500mW;Cap. I.OpF max;lr 200nA max;Carrier Lifet. 15ps. 
Hot Carrier DetectoriVR 70V:Pd 400mW:VF 1.0V;Capacitance 480fF;Rev. Leakage 


Beam Lead;V(BR)4.0V;VF 650mV at IF 10mA;CT 180fF;Single Side Band NF 6.5db. 
Mixer;V(BR) 5.0V min;CJ 80fF Typ;RS 5.00 Typ;Freq Rng 300MHz-40GHz;IF 20mA 
Mixer;V(BR 5.0V miniCJ 80fF TvpiRS 5.00 Typ;Freq Rnq 300MHz-40GHz;IF 20mA 


Mixer;V(BR) 5.0V min;CJ 80fF Typ;RS 5.00 Typ;Freq Rng 300MHz-40GHz;IF 20mA 
Freq.Band UHF;f 100MHz;Rectification efficiency 65% min. 

Frea.Band UHF:f 100MHz:Breakdown Voltage 5.0V min. _ 

S Band;Rectifier Efficiency at 100MHz-70%;PRV-5.0V min. 

S Band;Rectifier Efficiency at 100MHz-70%;PRV-2.0V min. 

S Band;Rectifier Efficiency at 100MHz-70%:PRV-2.0V min. _ 

S Band;Rectifier Efficiency at 100MHz-70%;PRV-5.0V min. 

Harm.Gen.Var;Min VB 30V;Min-Max Cj at zero bias and 1MHz .30-.60pf;Min fc at 6V 250GHz. 
ER 2.0V max;IF 25mA max: Rectification efficiency at MC 65% min. 


Detector Diode;Freq Up to 1.0GHz;Efficiency 65% min.BV 5.0V min 

Detector Diode;Freq Up to 1.0GHz;Efficiency 65% min_ 


HP5082-2814 
HP5082-2815 
HP5082-2818 
" HP5082-2826 
HP5082-2836 
HP5082-2912 


HP5082-9696 

HP5082-9697 

MBD101 


MBI-101 

MPI3401 

PK0620 


PK0620L 

PK0820 

PK0820L 


PMD100-02 
PMD100-08 
PMD100-09 


PMD100-19 
PMD100-42 
PR267-RT 


PTC217 

1S2187 

BA280 


1 1 l' wkftM 3I« 111 l »■ iil:>m 


PIV-25V; IR-500UA at 50V. 

IF-3.0mA min. at .50V; IR-200uA at 6.0V. 




D035 

Ml 131 | 

Ml 133 

IF 3mA at .5V;BVR 3V at 1mA;IR IOuA at 2V;C .85pf at VR 0.5V f 1MHz 

Double balanced mixer;3 port non-linear;500Hz-300MHz;BNC 

Double balanced mixer:3 port non-linear;500Hz-300MHz:ocb encaos 


Ml 131 

Ml 133 

Ml 132 

Double balanced mixer;3 port non-linear;10Hz-100MHz;BNC 

Double balanced mixer;3 port non-linear;10Hz-100MHz;pcb encaps 

Double balanced mixer:3 port non-linear:30Hz-300MHz:BNC 


Ml 117 
M1129 

Ml 134 

Double Balanced Mixer;Uses Array of Schottky;IF 40mA;PD 200mA 

Double balanced mixer;3 port non-linear;10Hz-100MHz;pcb submin;Hermetic 

Double balanced mixer:3 port non-linear:10MHz-1.0GHz:ocb submin:Hermetic 



Vi 

\RIJ 


DAC1 

DAC2 

106 

DAC3 

107 

DBC1 

108 

DBC2 

109 

DBC3 

110 

DBC4 


Double balanced mixer;3 port non-linear;200Hz-250MHz;pcb submin;Hermetic 
Double Balanced Mixer;Uses Mono Array of Schottky;IF 40mA;PD200mA 

Double balanced mixer:3 port non-linear:500Hz-500MHz:pcb relay hdr:Hermetic_ 


Double balanced mixer;3 port non-linear;10Hz-100MHz;pcb relay hdr;Hermeticc 
Double Balanced Mixer;Uses Mono Array of Schottky;IF 40mA;PD200mA 

Double balanced mixer:3 port non-linear;500Hz-250MHz:pcb relay hdr:Hermetic _ 

Double balanced mixer;3 port non-linear;500Hz-400MHz;pcb relay hdr;Hermeticc 
Double balanced mixer;3 port non-linear;10Hz-100MHz;pcb relay hdr;Hermetic 
Double balanced mixer:3 port non-linear;10MHz-1.0GHz;pcb relay hdr;Hermetic 


Double balanced mixer;3 port non-linear;500Hz-500MHz;pcb relay hdr.Hermetic 
Double balanced mixer;3 port non-linear;50Hz-100MHz;pcb relay hdr;Hermetic 

Double balanced mixer:3 port non-linear: 10MHz-1.0GHz:pcb relay hdr;Hermetic_ 


Double balanced mixer;3 port non-linear;500Hz-100MHz;pcb relay hdr;Hermetic 
Schottky Barrier Mixer;VR3.0V;lo 30mA 
Schottkv Barrier Mixer;VR10V;lo 15mA 


PIV-5.0V;IF-15mA at .50V;IR-15uA at .50V;NF-14db max. 

PIV 5.0V;IF 6.0mA at 500mV;IR IOuA at 2.0V;NF 12db max;Average Rect. lo 50mA max. 
PIV 5.0V:VF 450mVmax at 10mA:IR 20uAmax at 1.0V:NF 11.5db max. 


Schottky Barrier;NF 10.5dB max. at 900MHz;CT 1.3pF max;VBR 500mV min. at IR 30uA. 

UHF Mixer;NF 7.0 dB max at 1.0 GHz;C I.OpF at 0 VR;4.0 V(BR);IF 30mA Abs. max. 

Batch Matched HP5082-2835:AVF IQmV at IQmA.ACO .IQpf at 1.0MHz _ 

Unconnected Matched Pair of HP5082-2301;AVF 20mV at .75 to 20mA,ACO .20pf at 1.0MHz 
Unconnected Matched Pair of HP5082-2303;AVF 20mV at .75 to 20mA,ACO .20pf at 1.0MHz 
Matched Pair of HP5082-2350 Mixer Diodes:ANF .30dB max.AZIF 25ohms max_ 


Matched Encapsulated Bridge Quad of HP5082-2303;AVF 20mV at .75 to 20mA,ACO .2pf at 1.0MHz 
Unconnected Matched Quad of HP5082-2303;AVF 20mV at .75 to 20mA,ACO .20pf at 1.0MHz 
Matched Encapsulated Ring Quad of HP5082-2303;AVF 20mV at .75 to 20mA.ACQ .2pf at 1.0MHz 


Matched Pair of HP5082-2520 Mixer Diodes;ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

Matched Pair of HP5082-2565 Mixer Diodes;ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

Matched Pair of HP5082-2701 Mixer Diodes:ANF .30dB max.AZIF 25ohms max_ 


Matched Pair of HP5082-2711 Mixer Diodes;ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

Matched Pair of HP5082-2713 Mixer Diodes;ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

Matched Pair of HP5082-2723 Mixer Diodes;ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 


Unconnected Matched Pair of HP5082-2800;AVF 20mV at .50 to 5.0mA 
Unconnected Matched Quad of HP5082-2800;AVF 20mV at .50 to 5.0mA 

Matched Encapsulated Bridge Quad of HP5082-2811;AVF 20mV at 10mA_ 


Matched Encapsulated Ring Quad of HP5082-2811;AVF 20mV at 10mA 
Unconnected Matched Quad of HP5082-2811;AVF 20mV at 10mA 

Matched Pair of HP5082-2817 Mixer Diodes;ANF ,30dB max.AZIF 25ohms max_ 


Batch Matched HP5082-2811;AVF lOmV at 10mA,ACO .10pf at 1.0MHz 
Batch Matched HP5082-2800;AVF lOmV at .50 to 5.0mA,ACO .10pf at 1.0MHz 
Unconnected Matched Pair of HP5082-2900;AVF 30mV at 1.0 to 10mA 


Unconnected Matched Quad of HP5082-2900;AVF 30mV at 1.0 to 10mA 

Quad Double Bal Mixer for 4.0 to 8.0GHz;CT .40pf,ACT .10pf;VF .30V.AVF 20mV;Rs 5.0H 

Quad Double Bal Mixer for 8.0 to 12GHz:CT .20pf.ACT .05pf;VF .45V.AVF 20mV;Rs 7.00_ 


Quad Double Bal Mixer for 8.0 to 12GHz;CT .20pf,ACT .05pf;VF .30V,AVF 20mV;Rs 7.0H 

Quad Double Bal Mixer for 12 to 18GHz;CT .15pf,ACT .05pf;VF ,45V,AVF 20mV;Rs 7.0ft 

Quad Double Bal Mixer for 12 to 18GHz:CT .15pf,ACT .05pf:VF .30V.AVF 20mV;Rs 7.0fl_ 


Quad Double Bal Mixer up to 4.0GHz;CT .55pf,ACT .10pf;VF .40V,AVF 20mV;Rs 7.0ft 
Quad Double Bal Mixer up to 4.0GHz;CT .55pf,ACT .10pf;VF .30V,AVF 20mV;Rs 5.0ft 
Schottkv Barrier Diode:NF 7.0db max.at 1.0GHz:Ct I.OpF max;V(BR)R 4.0V min.at IR IOuA. 


FWD Pt 200mWmax;VR 4.0Vmin;Max.CT I.OpF,VF 600mV,NF 7.0dB,IR250nA;LS3.0nHtyp;Schottky Bar 
VHF Switch;FWD Pt 200mW;CT I.OpF,RSJH.IR .1uA all max;VR 35 min;LS 3.0nH typ. 

Schottky Barrier;NF-6.0db max. at 900MHz;Ct-.75pf max;VBR-6.0V at IR-IOuA._ 


Schottky Barrier;NF-6.0db max. at 900MHz;Ct-.75pf max;VBR-6.0V at IR-IOuA. 

Schottky Barrier;NF-6.0db max. at 900MHz;Ct-.75pf max;VBR-6.0V at IR-IOuA. 

Schottkv Barrier:NF-6.0db max. at 900MHz;Ct-.75pf max;VBR-6.0V at IR-IOuA. 


Mixer and Detector;Freq Rng 10M-12.4GHz;TSS -58dBm min;NF 6.0dB max;ZIF 200-400ft 

Mixer and Detector;Freq Rng 10M-12.4GHz;TSS -58dBm min;NF 6.0dB max;ZIF 200-400ft 

Mixer and Detector;Freg Rng 10M-12.4GHz:TSS -58dBm min;NF 6.0dB max:ZIF 200-400ft_ 


Mixer and Detector;Freq Rng 10M-12.4GHz;TSS -58dBm mm;NF 6.0dB max;ZIF 200-400ft 
Mixer and Detector;Freq Rng 10M-12.4GHz;TSS -58dBm min;NF 6.0dB max;ZIF 200-400H 
TV UHF MixerFreo to 1.0GHz:PRV 5.0V;IF rms .015A-.IR 15uA 


PIV 5.0V;lf 15mA at 500mV max at 25° C;lr 15uA at 500mV;NF 14db 

PIV 2.0V,Imax 30mA;NF 7.0dB at 900MHz,IF Freq 45MHz,IF NF 3.0dB;Vf .50V at 60mA typ 

NF 6.5dB at 900MHz:VR 4.0V max.lF 30mA max.VF 600mV at 10mA;C I.Opf at 1.0MHz 


I UHF Mixer;NF 7.0dB max at 900MHz;C I.Opf max at 0 Volts;VR 4.0V max, 


■KnT-1 


Disc:9.5mmDX2.5mmTh;Pd 250mW max;IR 1.7mA max at 48V;IR 
Disc:9.5mmDX2.5mmTh:Pd 250mW max;IR 3.0mA max at 48V:IR 
Disc:9.5mmDX2.5mmTh;Pd 250mW max;IR 5.0mA max at 48V;IR 
Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;IR500uA max at 48V;IR 
Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR700uA max at 48V:IR 
Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;IR900uA max at 48V;IR 
Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR1.3mA max at 48V:IR 


52mA min at 150V pulsed; with leads 

72mA min at 150V pulsed; with leads 

121mA min at 150V pulsed; with leads 
27mA min at 150V pulsed; with leads 

32mA min at 150V pulsed; with leads 

35mA min at 150V pulsed; with leads 

45mA min at 150V pulsed; with leads 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


























































12. MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

IT 

T 

Y 

P 

E 

iJ 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

T5BC5 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;lft 1.7mA max at 48V;IR 65mA min at 150V pulsed; with leads 

2 

DBC6 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;IR2.3mA max at 48V;IR 72mA min at 150V pulsed; with leads 

3 

DBC7 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR3.0mA max at 48V:IR 91mA min at 150V Dulsed: with leads 

4 

DBC8 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;IR5.0mA max at 48V;IR 115mA min at 150V pulsed; with leads 

5 

DBC9 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;IR5.0mA max at 48V;IR 152mA min at 150V pulsed; with leads 

6 

IDBC12-47 

9 


M992 

Pd 500mW:Voltaae 12.47V § at 10mA:Ava Eff 3.0 

7 

IDCC12-68 

9 


M992a 

Pd 800mW;Voltage 12-68V § at 10mA;Avg Eff 3.4 

8 

IDDC12-68 

9 


M992b 

Pd 1.0W;Voltage 12-68V § at 10mA;Avg Eff 3.3 

9 

IRWC470-1300 

9 


M993 

Pd 700mW:Voltaae 470-1.3kV § at 10mA:Ava Eff 4.5 

10 

ODBC47-330 

9 


M992 

Pd 500mW;Voltage 47-330V § at 10mA;Avg Eff 4.0 

11 

ODCC56-330 

9 


M992a 

Pd 800mW;Voltage 56-330V § at 10mA;Avg Eff 4.0 

12 

ODDC56-330 

9 


M992b 

Pd 1.0W;Voltaae 56-330V § at 10mA:Ava Eff 4.3 

13 

Q69-X1 

9 


FI 46 

Rated Voltage 230V;900V(max) Surge;20kA p-p;Cap 7.0pf typ 

14 

Q69-X2 

9 


FI 46 

Rated Voltage 350V;1.1kV(max) Surge;20kA p-p;Cap 5.0pf typ 

15 

Q69-X3 

9 


FI 46 

Rated Voltaae 600V:600V(max) Surae:20kA D-D:CaD 5.0Df tvD 

16 

Q69-X101 

9 


FI 42 

Rated Voltage 90V;600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

17 

Q69-X102 

9 


FI 42 

Rated Voltage 230V;650V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

18 

Q69-X103 

9 


FI 42 

=tated Voltaae 350V:700V(max);5.0kA D-D:CaD 2.0Df tvD 

19 

Q69-X106 

9 


FI 42 

Rated Voltage 150V;600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

20 

Q69-X111 

9 


FI 42 

Rated Voltage 600V;1100V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

21 

Q69-X138 

9 


A466i 

3ated Voltaae 90V;650V(max) Surae;10kA D-D:CaD 1.5Df tvD 

22 

Q69-X141 

9 


FI 43d 

Rated Voltage 90V;650V(max) Surge; 10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

23 

Q69-X142 

9 


FI 44 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

24 

Q69-X144 

9 


FI 44 

=teted Voltaae 90V;650V(max) Surae;10kA D-o;Cao 1.5Df tvD 

25 

Q69-X145 

9 


FI 44 

Rated Voltage 350V;700V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

26 

Q69-X151 

9 


A445 

Rated Voltage 90V;600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

27 

Q69-X152 

9 


A445 

Rated Voltaae 230V:650V(max);5.0kA D-D:Cao 2.0of tvo 

28 

Q69-X153 

9 


A445 

Rated Voltage 350V;700V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

29 

Q69-X154 

9 


A445 

Rated Voltage 600V;1100V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

30 

Q69-X157 

9 


A445 

Rated Voltaae 150V;600V(max);5.0kA D-o;Cao 2.0of tvD 

31 

Q69-X201 

9 


FI 43b 

Rated Voltage 470V;1000V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

32 

Q69-X202 

9 


FI 43c 

Rated Voltage 800V;1600V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ ! 

33 

Q69-X215 

9 


A446i 

Rated Voltaae 800V;1.5kV(max) Surae:10kA D-o:Cao I.ODf tvo 

34 ♦ 

Q69-X216 

9 


A446j 

Rated Voltage I.OkV; 1.5kV (max) Surge; 10kA p-p; Cap I.Opf typ 

35 

Q69-X217 

9 


A446j 

Rated Voltage 1.4kV;2.0kV(max) Surge; 10kA p-p;Cap I.Opf typ 

36 

Q69-X223 

9 


FI 43d 

Rated Voltaae 350V;700V(max) Surae;10kA D-D;Cao 1.5of tvo 

37 

Q69-X224 

9 


FI 43d 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

38 

Q69-X225 

9 


A446i 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge; 10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

39 

Q69-X226 

9 


F141 

Rated Voltaae 230V;650V(max);2.5kA D-p;Cao I.ODf tvp 

40 

Q69-X227 

9 


F141 

Rated Voltage 350V;700V(max);2.5kA p-p;Cap I.Opf typ 

41 

Q69-X238 

9 


A446i 

Rated Voltage 350V;700V(max) Surge; 10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

42 

Q69-X241 

9 


A446i 

Rated Voltaae 150V;650V(max) Surae:10kA p-p;Cap I.Opf tvp 

43 

Q69-X243 

9 


A446j 

Rated Voltage 230V;700V(max) Surge; 10kA p-p;Cap I.Opf typ 

44 

Q69-X244 

9 


F143e 

Rated Voltage 230V;700V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

45 

Q69-X245 

9 


F143e 

Rated Voltaae 150V;650V(max) Surae:10kA p-p;Cap I.Opf tvp 

46 

Q69-X247 

9 


F143e 

Rated Voltage 90V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

47 ♦ 

Q69-X248 

9 


A446j 

Rated Voltage 90V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

48 

Q69-X249 

9 


F143e 

Rated Voltaae 350V;800V(max) Surae:10kA p-p;Cap I.Oof tvo 

49 

Q69-X250 

9 


A446j 

Rated Voltage 350V;800V(max) Surge; 10kA p-p;Cap I.Opf typ 

50 

Q69-X251 

9 


A446g 

Rated Voltage 470V;1000V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

51 

Q69-X252 

9 


A446h 

Rated Voltaae 800V;1600V(max) Surae:5.0kA p-p;Cap 2.0of tvo 

52 

Q69-X253 

9 


A446f 

Rated Voltage 270V;1000V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

53 

Q69-X353 

9 


A446b 

Rated Voltage 2500V;4200V(max);2.5kA p-p;Cap 2.0pf typ 

54 

Q69-X355 

9 


A446a 

Rated Voltaae 1600V:2500V(max):2.5kA o-p;Cap 2.0pf tvo 

55 

Q69-X356 

9 


A445 

Rated Voltage 1000V; 1600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

56 

Q69-X358 

9 


A446c 

Rated Voltage 4500V;6000V(max);2.5kA p-p;Cap 2.0pf typ 

57 

Q69-X360 

9 


A446d 

V(BR) 6.5kV max:Dvnamic V(BR) 10.5kV max;Cap 2.0pf tvo 

58 

Q69-X361 

9 


A446d 

V(BR) 9.0kV max;Dynamic V(BR) 14kV max;Cap 2.0pf typ 

59 

Q69-X405 

9 


S564 

Rated Voltage 800V;1.5kV(max) Surge;20kA p-p;Cap 1.2pf typ 

60 

Q69-X406 

9 


S564 

Rated Voltaae I.OkV; 1.5kV(max) Surae:20kA p-p;Cap 1.2pf tvo 

61 

Q69-X407 

9 


S564 

Rated Voltage 1.4kV;2.0kV(max) Surge;20kA p-p;Cap 1.2pf typ 

62 

Q69-X433 

9 


S564 

Rated Voltage 3.0kV;4.0kV(max) Surge;20kA p-p;Cap I.Opf typ 

63 

Q69-X451 

9 


A444 

Rated Voltaae 90V:600V(max):2.5kA o-o:Cao I.Opf tvo 

64 

Q69-X452 

9 


A444 

Rated Voltage 150V;600V(max);2.5kA p-p;Cap I.Opf typ 

65 

Q69-X453 

9 


A444 

Rated Voltage 230V;650V(max);2.5kA p-p;Cap I.Opf typ 

66 

Q69-X454 

9 


A444 

Rated Voltaae 350V:900V(max);2.5kA p-p;Cao I.Opf tvo 

67 

Q69-X503 

9 


A466e 

Voltage Range 70-300 V;1.2kV(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

68 

Q69-X504 

9 


A466e 

Voltage Range 70-450 V;1.5kV(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

69 

Q69-X551 

9 


A446k 

180-240V Voltaae Soan:100A(max) Switchina Current:Cao 2.0of tvo 

70 

Q69-X556 

9 


A446m 

180-250V Voltage Span;100A(max) Switching Current;Cap 2.0pf typ 

71 

Q69-X558 

9 


A446k 

85-125V Voltage Span;60A(max) Switching Current;Cap2.0pf typ 

72 

Q69-X559 

9 


A446m 

76-108V Voltaae Soan;60A(max) Switchina Current:Cao2.0of tvo 

73 

Q69-X751 

9 


FI 48b 

Rated Voltage (a-b) 300-900V,(a-e,b-e) 300-500V;800V(max) Surge 

74 

Q69-X758 

9 


FI 47b 

Rated Voltage (a-b) 300-750V,(a.e,b-e) 300-500V;800V(max) Surge 

75 

Q69-X759 

9 


A447b 

Rated Voltaae (a-b) 300-750V.(a-e.b-e) 300-500V:800V(max) Surae 

76 

Q69-X789 

9 


A448 

Rated Voltage 350V;900V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

77 

Q69-X790 

9 


A448 

Rated Voltage 230V;900V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

78 

Q69-X797 

9 


A447a 

Rated Voltaae 350V:900V(max) Surae:10kA p-p;Cap I.Oof tvo 

79 

Q69-X798 

9 


F147a 

Rated Voltage 230V;900V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

80 

Q69-X799 

9 


F147a 

Rated Voltage 350V;900V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

81 

Q69-X800 

9 


A447a 

Rated Voltaae 230V:900V(max) Surae:10kA p-p;Cap I.Oof tvo 

82 

Q69-X801 

9 


FI 45 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge;20kA p-p;Cap 3.0pf typ 

83 

Q69-X802 

9 


FI 45 

Rated Voltage 350V;700V(max) Surge;20kA p-p;Cap 3.0pf typ 

84 

Q69-X804 

9 


F145 

Rated Voltaae 600V:1.0kV(max) Surae:20kA o-o;Cao 3.0of tvo 

85 

Q69-X814 

9 


FI 45 

Rated Voltage 90V;600V(max) Surge;20kA p-p; Cap 3.0pf typ 

86 

Q69-X815 

9 


F145 

Rated Voltage 150V;600V(max) Surge;20kA p-p;Cap 3.0pf typ 

87 

SNR-7 A75K 

9 


M396w 

ACrms 75V. DC 102V: Enerav 2.0J: PD .2W: 108V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 260 dF at 1kHz 

88 

SNR-7A95K 

9 


M396w 

ACrms 95V, DC 127V; Energy 2.0J; PD .2W; 135V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 210pF at 1kHz 

89 

SNR-7A115K 

9 


M396w 

ACrms 115V, DC 153V; Energy 2.0J; PD .2W; 162V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 180pF at 1kHz 

90 

SNR-7A130K 

9 


M396x 

ACrms 130V. DC 175V: Enerav 2.5J: PD .24W: 184V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 160 dF at 1kHz 

91 

SNR-7A150K 

9 


M396x 

ACrms 150V, DC 200V; Energy 2.5J; PD .24W; 212V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 140pF at 1kHz 

92 

SNR-7A175K 

9 


M396x 

ACrms 175V, DC 230V; Energy 2.5J; PD .24W; 248V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 120pF at 1kHz 

93 

SNR-7A250K 

9 


M396aa 

ACrms 250V. DC 330V: Enerav 5.0J: PD .28W: 354V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 80 dF at 1kHz 

94 

SNR-7A275K 

9 


M396aa 

ACrms 275V, DC 362V; Energy 5.0J; PD .28W; 389V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 80pF at 1kHz 

95 

SNR-7A300K 

9 


M396aa 

ACrms 300V, DC 395V; Energy 5.0J; PD .28W; 424V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 70pF at 1kHz 

96 

SNR-7D18L 

9 


M936V 

ACrms 10V.DC 14V:Enerav 0.5J:PD.18W:15V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 1300 dF at 1kHz 

97 

SNR-7D22L 

9 


M936V 

ACrms 14V,DC 720V;Energy 0.6J;PD .18W;19V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 1300pF at 1kHz 

98 

SNR-7D24L 

9 


M936V 

ACrms 15V,DC 20V;Energy 0.8J;PD .18W;20V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 1200pF at 1kHz 

99 

SNR-7D27L 

9 


M936V 

ACrms 17V.DC 22V:Enerav 0.8J:PD .18W:23V min(Varistor) at I.OmADCiCT IIOOdF at 1kHz 

100 

SNR-7D33K 

9 


M936V 

ACrms 20V,DC 26V;Energy 1.0J;PD .19W;30V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 900pF at 1kHz 

101 

SNR-7D39K 

9 


M936w 

ACrms 25V,DC 31V;Energy 1.2J;PD .20W;35V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 750pF at 1kHz 

102 

SNR-7D47K 

9 


M936x 

ACrms 30V.DC 38V:Enerav 1.4J:PD .21W:42V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 650 dF at 1kHz 

103 

SNR-7D56K 

9 


M936x 

ACrms 35V,DC, 45V;Energy 1.7J;PD .22W;50V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 550pF at 1kHz 

104 

SNR-7D68K 

9 


M936y 

ACrms 40V,DC 56V;Energy 2.0J;PD .24W;61V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 450pF at 1kHz 

105 

SNR-7D82K 

9 


M936z 

ACrms 50V.DC 66V:Enerav 2.5J:PD .25W:74V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 350 dF at 1kHz 

106 

SNR-7D100K 

9 


M936aa 

Acrms 60V,DC81V,Energy 3.0J;PD.26W;90Vmin(Varistor)at 1.0mADC;CT300pF at 1kHz 

107 

SNR-14A75K 

9 


M396ag 

ACrms 75V, DC 102V; Energy 8.0J; PD .5W; 108V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 1.6nF at 1kHz 

108 

SNR-14A95K 

9 


M396aa 

ACrms 95V. DC 127V: Enerav 8.0J: PD .5W: 135V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 1.3nF at 1kHz 

109 

SNR-14A115K 

9 


M396ag 

ACRMS 115V, DC 153V; Energy 10J; PD .5W; 162V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 1.1 nF at 1kHz ~ “ 

110 

SNR-14A130K 

9 


M936ah 

ACrms 130V.DC 175V:Enerav 10J:PD.5W:184Vmin (Varistor) at 1.0mADC:CT940oF at 1kHz 


440 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


440 




IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. _ 


12 . 


LINE 

No. 


m 


MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


kJ 

Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

SNR-14'A150K- 

SNR-14A175K 

SNR-14A250K 

9 

9 

9 


M936ah 

M936ah 

M936ai 

ACrms 150V,DC 200V;Energy 10J;PD .5W;212V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 820pF at 1kHz 

ACrms 175V, DC 175V; Energy 103; PD .5W; 247V min (Varistor) at 1.0mADC; CT 700pF at 1kHz 

ACrms 250V.DC 330V:Enerav 20J: PD .6W:354V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 510oF at 1kHz 

4 

SNR-14A275K 

9 


U936ai 

ACrms 275V,DC 362V;Energy 20J;PD .6W;389V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 460pF at 1kHz 

5 

SNR-14A300K 

9 


M936aj 

ACrms 300V;DC 395V;Energy 20J;PD ,6W;424V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 420pF at 1kHz 

6 

SNR-14A320K 

9 


V936ai 

ACrms 320V.DC 420V:Enerqv 20J:PD ,6W;462V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 390oF at 1kHz 

7 

SNR-14A420K 

9 


V936ak 

ACrms 420V,DC 560V;Energy 40J;PD .6W;610V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 290pF at 1kHz 

8 

SNR-14A460K 

9 


M936ak 

ACrms 460V,DC 615V;Energy 40J;PD .6W;665V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 270pF at 1kHz 

9 

SNR-14A480K 

9 


M936ak 

ACrms 480V.DC 640V:Enerav 40J:PD .7W:693V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 260pF at 1kHz 

10 

SNR-14A510K 

9 


M936al 

ACrms 510V,DC 675V;Energy 40J;PD .7W;738V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 250pF at 1kHz 

11 

SNR-14A550K 

9 


V936al 

ACrms 550V,DC 720V;Energy 40J;PD .7W;795V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 230pF at 1kHz 

12 

SNR-14A575K 

9 


M936al 

ACrms 575V.DC 755V:Enerav 40J:PD .8W;830V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 220 dF at 1kHz 

13 

SNR-14D18L 

9 


M9360 

Acrms 10V.DC14V,Energy 3.0J;PD0.4W;15Vmin Varistor)at 1.0mADC;CT8.0fF at 1kHz 

14 

SNR-14D22L 

9 


M9360 

Acrms14V,DC18V,Energy 3.0J;PD0.4W;19Vmin(Varistor)at 1.0mADC;CT7.0fF at 1kHz 

15 

SNR-14D24L 

9 


M963o 

Acrmsl 5V.DC20V,Enerav 4.0J;PD0.4W:20Vmin(Varistor)at 1.0mADC:CT6.5pfF at 1kHz 

16 

SNR-14D27L 

9 


M963p 

Acrms 17V,DC 22V,Energy 4.0J;PD 0.4W;23V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 5.8pF at 1kHz 

17 

SNR-14D33K 

9 


M936p 

Acrms20V,DC26V,Energy 5.0J;PD0.4W;30Vmin(Varistor)at 1.0mADC;CT4.8pF at 1kHz 

18 

SNR-14D39K 

9 


M936o 

Acrms25V.DC31V.Enerav6.0J;PD.45W:35Vmin(Varistor)at 1.0mADC;CT4.lDF at 1kHz 

19 

SNR-14D47K 

9 


M936q 

Acrms30V,DC38V,Energy7.0J;PD.45W;42Vmin(Varistor)at 1.0rnADC;CT3.5pF at 1kHz 

20 

SNR-14D56K 

9 


M936r 

Acrms35V,DC45V,Energy8.0J;PD.45W;50Vmin(Varistor)at 1 .OmADC;CT3.0Ff at 1kHz 

21 

SNR-14D68K 

9 


M936s 

Acrms 40V.DC 56V,Enerav 10J:PD 0.5W;61V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 2.5fF at 1kHz 

22 

SNR-14D82K 

9 


M936t 

Acrms50V;DC66V,Energy12J;PD0.5W;74Vmin(Varistor)at 1.0mADC;CT2.1fF at 1kHz 

23 

SNR-14D100K 

9 


M963u 

Acrms 60V,DC81V,Energy 15J;PD ,55W;90V min(Varistor) at 1.0mADC;CT 1.8pF at 1kHz 

24 

SNR-20A130K 

9 


M936ab 

ACrms 130V:DC 175V:Enerov 20J;PD ,85W:184V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 1900 dF at 1kHz 

25 

SNR-20A150K 

9 


M936ab 

ACrms 150V.DC 200V;Energy 20J;PD .85W;212V min (Varistor) at 1.0mADC;1600pF at 1kHz 

26 

SNR-20A175K 

9 


M936ab 

ACrms 175V;DC 230V;Energy 20J;PD .85W;247V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 1400pF at 1kHz 

27 

SNR-20 A250K 

9 


M936ac 

ACrms 250V.DC 330V;Enerqv 40J;PD .9W:354V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 1000 dF at 1kHz 

28 

SNR-20 A275K 

9 


M936ac 

ACrms 275V,DC 362V;Energy 40J;PD .9W;389V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 900pF at 1kHz 

29 

SNR-20A300K 

9 


M936ad 

ACrms 300V,DC 395V;Energy 40J;PD ,9W;424V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 800pF at 1kHz 

30 

SNR-20A320K 

9 


M936ad 

ACrms 320V.DC 420V:Enerov 40J;PD ,9W:462V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 760pF at 1kHz 

31 

SNR-20A420K 

9 


M936ae 

ACrms 420V,DC 560V;Energy 80J;PD ,9W;610V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 580pF at 1kHz 

32 

SNR-20A460K 

9 


M936ae 

ACrms 460V,DC 615V;Energy 80J;PD ,9W;665V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 530pF at 1kHz 

33 

SNR-20A480K 

9 


M936ae 

ACrms 480V.DC 640V:Enerqv 80J:PD 1.0W:693V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 510oF at 1kHz 

34 

SNR-20A510K 

9 


M936af 

ACrms 510V,DC 675V;Energy 80J;PD 1.0W;738V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 480pF at 1kHz 

35 

SNR-20A550K 

9 


M936af 

ACrms 550V,DC 720V;Energy 80J; PD 1.0W;795Vmin (Varistor) at I.CmADC; CT 460p Fat 1kHz 

36 

SNR-20A575K 

9 


M936af 

ACrms 575V:DC 755V;Enerqv 80J;PD 1.1W;830V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 420oF at 1kHz 

37 

V18Z-1 

9 



Applied Vrms 11V;Avg Trans Diss .2W;2400pF typ 

38 

V18Z-3 

9 



Applied Vrms 11V;Avg Trans Diss .4W;12.6fF typ 

39 

V22Z-1 

9 



Applied Vrms 14V;Avq Trans Diss .2W;1960pF tvp 

40 

V22Z-3 

9 



Applied Vrms 14V;Avg Trans Diss .4W;10.3fF typ 

41 

V24Z-1 

9 



Applied Vrms 15V;Avg Trans Diss .2W;1800pF typ 

42 

V24Z-4 

9 



Applied Vrms 15V;Avq Trans Diss .4W;9450pF tvp 

43 

V27A-1 

9 


Alaah 

Applied Vrms 17V; Avg Trans Diss 0.2W; 340pF typ 

44 

V27Z-1 

9 


Alaan 

Applied Vrms 17V;Avg Trans Diss 0.2W;1600pF typ 

45 

V27Z-4 

9 


Alaah 

Applied Vrms 17V:Avq Trans Diss .4W;8400pF tvp 

46 

V33A-2 

9 


Alaah 

Applied Vrms 21V; Avg Trans Diss 0.2W; 270pF typ 

47 

V33Z-1 

9 


Alaan 

Applied Vrms 21V;Avg Trans Diss 0.2W;1300pF typ 

48 

V33Z-5 

9 


Alaan 

Applied Vrms 21V:Avq Trans Diss 0.4W;7000pF tvp 

49 

V39A-2 

9 


Alaah 

Applied Vrms 25V; Avg Trans Diss 0.2W; 230pF typ 

50 

V39Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 25V;Avg Trans Diss 0.2W;1200pF typ 

51 

V39Z-6 

9 


Alaah 

Applied Vrms 25V:Avo Trans Diss ,4W;6000pF tvp 

52 

V47A-3 

9 


Alaah 

Applied Vrms 30V; Avg Trans Diss 0.2W; 190pF typ 

53 

V47Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 30V; Avg Trans Diss .22W; lOOOpF typ 

54 

V47Z-7 

9 


Alaan 

Applied Vrms 30V:AVG Trans Diss .45W;5000pF tvp 

55 

V56A-3 

9 


Alaah 

Applied Vrms 35V; Avg Trans Diss 0.2W; 160pF typ 

56 

V56Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 35V;Avg Trans Diss .23W;800pF typ 

57 

V56Z-8 

9 


Alaan 

Applied Vrms 35V;Avq Trans Diss .47W;4000pF tvp 

58 

V68A-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 43V;Avg Trans Diss .2W;130pF typ 

59 

V68Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 43V;Avg Trans Diss .24W;700pF typ 

60 

V68Z-10 

9 


Alaan 

Applied Vrms 43V;Avq Trans Diss 0.5W;3500pF tvp 

61 

V82A-5 

9 


Alaan 

Applied Vrms 52V;Avg Trans Diss .2W;110pF typ 

62 

V82Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 52V;Avg Trans Diss .25W;600pF typ 

63 

V82Z-12 

9 


Alaan 

Applied Vrms 52V;Avq Trans Diss .5W;3000pF tvo 

64 

V100A-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 63V;Avg Trans Diss .3W;50pF typ 

65 

V100Z-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 63V;Avg Trans Diss .26W;500pF typ 

66 

V100Z-15 

9 


Alaan 

Applied Vrms 63V:Avq Trans Diss .55W;2500pF tvp 

67 

V117R-2 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V; Avg Trans Diss .35W; 145pF typ 

68 

V117R-5 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V; Avg Trans Diss .50W; 560pF typ 

69 

V117R-6 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V; Avq Trans Diss .60W; 870pF tvp 

70 

V117R-15 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V; Avg Trans Diss .85W; 1830pF typ 

71 

V120A-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 75V;Avg Trans Diss .3W;40pF typ 

72 

V120Z-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 76V;Avq Trans Diss .26W;400pF tvo 

73 

V120Z-18 

9 


Alaan 

Applied Vrms 76V;Avg Trans Diss ,55W;2000pF typ 

74 

V150A-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 92V;Avg Trans Diss .3W;30pF typ 

75 

V150R-2 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 95V: Avq Trans Diss .35W: IIOpF tvp 

76 

V150R-6 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 95V; Avg Trans Diss .50W; 400pF typ 

77 

V150R-8 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 95V; Avg Trans Diss ,60W; 630pF typ 

78 

V150R-17 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 95V: Avq Trans Diss .85W: 1410oF tvp 

79 

V180A-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 110V;Avg Trans Diss .3W;25pF typ 

80 

V183R-2 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V; Avg Trans Diss .35W; 75 pF typ 

81 

V183R-7 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V: Avq Trans Diss .50W: 350pF tvn 

82 

V183R-9 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V; Avg Trans Diss .60W; 570pF typ 

83 

V183R-20 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V; Avg Trans Diss .85W; 1270pF typ 

84 

V216R-3 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 135V: Avq Trans Diss .35W; 85 pF tvp 

85 

V216R-7 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 135V; Avg Trans Diss .60W; 310pF typ 

86 

V216R-10 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 135V; Avg Trans Diss .70W; 490pF typ 

87 

V216R-20 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 135V: Avq Trans Diss .90W; 111 Opf tvp 

88 

V220A-4 

9 


Alaan 

Applied Vrns 138V;Avg Trans Diss .3W;20pF typ 

89 

V250R-3 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V; Avg Trans Diss .40W; 80pF typ 

90 

V250R-10 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V: Avq Trans Diss .60W; 290pF tvp 

91 

V250R-12 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V; Avg Trans Diss .70W; 390pF typ 

92 

V250R-25 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V; Avg Trans Diss .90W; 880pF typ 

93 

V270A-4 

9 


Alaan 

Applied Vrms 171V:Avq Trans Diss .3W:17pF tvp 

94 

V283R-3 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V; Avg Trans Diss .40W; 70pF typ 

95 

V283R-10 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V; Avg Trans Diss .60W; 250pF typ 

96 

V283R-12 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V: Avq Trans Diss .70W; 390pF tvp 

97 

V283R-30 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V;Avg Trans Diss .90W;870pF typ 

98 

V330A-5 

9 


Alaan 

Applied Vrms 200V;Avg Trans Diss .3W;15pF typ 

99 

V370A-5 

9 


Alaan 

Applied Vrms 220V:Ava Trans Diss ,3W:12nF tvo 

100 

V383R-5 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V; Avg Trans Diss .40W; 50pF typ 

101 

V383R-13 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V; Avg Trans Diss .70w 190pF typ 

102 

V383R-15 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V; Avq Trans Diss .80W; 300pF tvo 

103 

V383R-40 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V; Avg Trans Diss 1.00W; 660pF typ 

104 

V390A-6 

9 


Alaan 

Applied Vrms 242V;Avg Trans Diss .3W;10pF typ 

105 

V416R-5 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 260V: Avq Trans Diss .40W: 45pF tvo 

106 

V416R-15 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 260V; Avg Trans Diss .70W; 180pF typ 

107 

V416R-20 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 260V; Avg Trans Diss .80W; 270pF typ 

108 

V416R-45 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 260V: Avq Trans Diss 1.00W: 610oF tvo 

109 

V430A-7 

9 


Alaan 

Applied Vrms 264V;Avg Trans Diss .3W;10pF typ 

110 

V450R-5 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 280V: Avq Trans Diss .40W; 42oF tvo 
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12. MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


| LINE 
No. 


TYPE 

NUMBER 


^MAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

V450R-15 

V450R-20 

V450R-45 

9 

9 

9 


MT096 

M1096 

Ml 096 

Applied Vrms 280V; Avg Trans Diss .70W; 160pF typ 

Applied Vrms 280V; Avg Trans Diss .80W; 250pF typ 

ADDlied Vrms 280V:Ava Trans Diss 1.00W:360 dF tvD 

4 

V700R-70 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 440V; Avg Trans Diss 1.10W; 360pF typ 

5 

V730R-70 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 460V; Avg Trans Diss 1.10W; 350pF typ 

6 

V765R-70 

9 


Ml 096 

ADDlied Vrms 480V: Ava Trans Diss 1.1 OW: 335 dF tvD 

7 

V800R-80 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 500V; Avg Trans Diss 1.1 OW; 320pF typ 

8 

V850R-80 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 540V; Avg Trans Diss 1.1 OW; 300pF typ 

9 

V1000R-100 

9 


Ml 096 

ADDlied Vrms 630V: Avq Trans Diss 1.20W: 260 dF tvD 

10 

V1400R-100 

9 


Ml 096 

Applied Vrms I.OkV; Avg Trans Diss 1.30W; 200pF typ 

11 

WAC1 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh;Pd 250mW max;IR1.7mA max at 48V;IR 52mA min at 150V pulsed; no leads 

12 

WAC2 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh:Pd 250mW max:IR3.0mA max at 48V:IR 72mA min at 150V Dulsed: no leads 

13 

WAC3 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh;Pd 250mW max;IR5.0mA max at 48V;IR 121mA min at 150V pulsed; no leads 

14 

WBC1 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 500uA max at 48V;IR 27mA min at 150V pulsed; no leads 

15 

WBC2 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max:IR 700uA max at 48V:IR 32mA min at 150V Dulsed: no leads 

16 

WBC3 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 900uA max at 48V;IR 35mA min at 150V pulsed; no leads 

17 

WBC4 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 1.3mA max at 48V;IR 45mA min at 150V pulsed; no leads 

18 

WBC5 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH:Pd 500mW max:IR 1.7mA max at 48V:IR 65mA min at 150V Dulsed: no leads 

19 

WBC6 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 2.3mA max at 48V;IR 72mA min at 150V pulsed; no leads 

20 

WBC7 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 3.0mA max at 48V;IR 91mA min at 150V pulsed; no leads 

21 

WBC8 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH:Pd 500mW max:IR 4.0mA max at 48V:IR 115mA min at 150V Dulsed: no leads 

22 

WBC9 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 5.0mA max at 48V;IR 152mA min at 150V pulsed; no leads 

23 

SCI 50 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavg 10mA max;VF 125-160V at 2.0mA;VF 195 V typ at 5mA;TC-2.2mV/°C 

24 

SC200 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavq 10mA max.VF 150-175V at 2.0mA:VF 210 V tvD at 5mA:TC-2.2mV/°C 

25 

SC250 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavg 10mA max;VF 165-205V at 2.0mA;VF 225 V typ at 5mA;TC-2.2mV/°C 

26 

SC300 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavg 10mA max;VF 195-250V at 2.0mA;VF 275 V typ at 5mA;TC-2.2mV/°C 

27 

2SD2A 

9 

Si 

TO106 

IF 50mA Max;Pd 200mW Max:PIV 10V.IR I.OuA at 10V:VF 1.5V Max at 2.0mA;TC -4.0mV/°C 

28 

BA579A 

9 

Si 

T0236 

Dual.com Anode;for UHF/VHF atten;Vr 30V;lf 20mA;C360nF 

29 

BA579C 

9 

Si 

T0236 

Dual.com Cathode;for UHF/VHF atten;Vr 30V;lf 20mA;C350nF 

30 

BA579S 

9 

Si 

T0236 

Doubler confiq:for UHF/VHF atten:Vr 30V:lf 20mA:C350nF 

31 

BOV14S10K 

9 

Si 

M1096j 

Voltage Range 20-24V;Pd 50mW max;Supply Volt 12Vac;Cap 6.0nF 

32 

BOV14S14K 

9 

Si 

M1096t 

Voltage Range 20-24V;Pd lOOmW max;Supply Volt 12Vac;Cap 1.5nF 

33 

BOV30S10K 

9 

Si 

M1096k 

Voltaae Ranqe 42-50V:Pd 50mW max:SuDDlv volt 24Vac:CaD 2.2nF 

34 

BOV30S14K 

9 

Si 

M1096U 

Voltage Range 42-50V;Pd lOOmW max;Supply Volt 24Vac;Cap 5.5nF 

35 

BOV60S05K 

9 

Si 

Ml 096 

Voltage Range 90-110V;Pd lOOmW max;Supply Volt 48Vac;Cap 200pF 

36 

BOV60S07K 

9 

Si 

M1096e 

Voltaoe Ranqe 90-110V:Pd 250mW max:SuDDlv Volt 48Vac:CaD 500 dF 

37 

BOV60S10K 

9 

Si 

Ml 0961 

Voltage Range 90-110V;Pd 400mW max;Supply Volt 48Vac;Cap 1.4nF 

38 

BOV250S05K 

9 

Si 

Ml 096c 

Voltage Range 351-429V;Pd max lOOmW; Supply Volt 220Vac ; Cap 50pF 

39 

BOV250S07K 

9 

Si 

M1096h 

Voltaoe Ranoe 351-429V: Pd max 250mW: SuddIv Volt 220Vac:CaD 130 dF 

40 

BOV250S10K 

9 

Si 

Ml 096o 

Voltage Range 351-429V;Pd max 400mW; Supply Volt 220 Vac; Cap 270pF 

41 

BOV250S14K 

9 

Si 

M1096y 

Voltage Range 351-429V; Pd max 600mW;Supply Volt 220Vac; Cap 500pF 

42 

BOV250S20K 

9 

Si 

Ml107h 

Voltaae Ranqe 351-429V:Pd 1.0W max;SuDDlv Volt 220Vac:CaD I.OnF 

43 

BOV275S05K 

9 

Si 

M1096d 

Voltage Range 387-473V; Pd max lOOmW; Supply Volt 250Vac;Cap 45pF 

44 

BOV275S07K 

9 

Si 

M1096i 

Voltage Range 387-473V;Pd max 250mW; Supply Volt 250Vac;Cap IIOpF 

45 

BOV275S10K 

9 

Si 

M1096D 

Voltaoe Ranae 387-473V: Pd max 400mW: SuddIv Volt 250Vac:CaD 250 dF 

46 

BOV275S14K 

9 

Si 

M1096Z 

Voltage Range 387-473V;Pd max 600mW; Supply Volt 250Vac;Cap 450pF 

47 

BOV275S20K 

9 

Si 

Mil 07i 

Voltage Range 387-473V;Pdmax 1.0mW;Supply Volt 250Vac;Cap 900pF 

48 

BOV420S10K 

9 

Si 

Ml 096a 

Voltaae Ranae 612-748V: Pd max 400mW: SuddIv Volt 380 Vac: CaD 130 dF 

49 

BOV420S14K 

9 

Si 

M1107a 

Voltage Range 612-748V;Pdmax 600mW;Supply Volt 380Vac;Cap 250pF 

50 

BOV420S20K 

9 

Si 

Mil 07j 

Voltage Range 612-748V;Pdmax 1.0W;Supply Volt 380Vac;Cap 400pF 

51 

BOV550S10K 

9 

Si 

M1096r 

Voltaae Ranae 819-100lV:Pd max 400mW: SuddIv Volt 500 Vac: CaD 100 dF 

52 

BOV550S14K 

9 

Si 

Ml 107b 

Voltage Range 819-1001V;Pdmax 600m;Supply Volt 500Vac;Cap 180pF 

53 

BOV550S20K 

9 

Si 

Ml 107k 

Voltage Range 819-1001V;Pdmax 1.0W;Supply Volt 500Vac;Cap 350pF 

54 

BOV625S10K 

9 

Si 

Ml 096s 

Voltaae Ranae 900-1100V: Pd max 400mW: SuddIv Volt 550 Vac: CaD 90 dF 

55 

BOV625S14K 

9 

Si 

Ml 107c 

Voltage Range 900-1100V;Pdmax 600m;Supply Volt 550Vac;Cap 150pF 

56 

BOV625S20K 

9 

Si 

M1107e 

Voltage Range 900-1100V;Pdmax 1.0W;Supply Volt 550Vac;Cap 320pF 

57 

GSV101 

9 

Si 

A398a 

VF 740mV min.850mV max at 100mA:PD 1.0W at 50°C max:OD TemD -65 to 175°C 

58 

GSV102 

9 

Si 

A398g 

VF 740mV min,850mV max at 100mA;PD 1.0W at 50°C max;Op Temp -65 to 175 # C 

59 

GSV103 

9 

Si 

A398g 

VF 750mV min,820mV max at 100mA;PD 1.0W at 50°C max;Op Temp -65 to 175*C 

60 

MA27 

9 

Si 

Alan 

IF50mA: VR6V: VF.A.56-.61.B.59-.64.C.62-.67V at IF1.5mA:AF/AT2.0mV/C 

61 

MA27Q 

9 

Si 

Alan 

IF 50mA; VR6V; VF 1.6V at IF IOuA 

62 

MA27T 

9 

Si 

Alan 

IF 70mA,VF 1.76-2.04V (at IF 3.0mA),IR I.OuA max (at VR 6.0V),AVF/At 6.5mv/ e C 

63 

MA27W 

9 

Si 

Alan 

IF 100mA:VF:A-1.18-1.28V:A1 -1.18-1.24V:A2-1.22-1.28V at IF-3.0mA IR-I.OuAmax 

64 

MA28 

9 

Si 

Alan 

IF 150mA; VR6V; VF 0.64V at IF 1.5mA 

65 

MA28T 

9 

Si 

Alan 

IF 70mA; VR6V; VF 1.15V at IF IOuA; VF 2.04 at IF 3mA 36 

66 

MA28W 

9 

Si 

Alan 

IF 100mA: VR6V: VF 0.7 at IOuA: VF 1.36 at IF 3mA 36 

67 

MD5 

9 

Si 

C202 

IF 100 mA Max;Pd 150mW Max;PIV 5.0V;10 uA at 5.0V;VF 0.8V Max at 5.0mA;TC -2.0mV/°C 

68 

PTC301 

9 

Si 

D035 

VF690mV max at IF 3.0mA;IR10uA max at VR 5.0V;IFM 150mA;AVF/ATa-2.0mV1°C Typ at IF 1.0mA 

69 

PTC302 

9 

Si 

A305 

Diode Varistor for Automatic Volt Control: IF 20mA max: VF .58V at 1.5mA 

70 

SC20#B 

9 

Si 

A271f 

Varactor;Vr 20V;lr 1.5uA at Vr;CT 16pF min 

71 

SD2A 

9 

Si 

TO106 

IF 50mA Max;Pd 200mW Max;PIV 10V;IR I.OuA at 10V;VF 0.8V Max at 5.0mA;TC -2.0mV/°C 

72 

SD60P 

9 

Si 

A270 

Vr 35V:lo 100mA:lr Max 5.0V at 35V: Max temD. 100J. 

73 

SD61P 

9 

Si 

A270a 

Vr 400V; lo 150mA;lr Max 50V at 400V; Max temp. 100J. 

74 

SF-1 

9 

Si 

A271 

Vr 1.5kV;lo 30mA;Vf 2.0V;trr 300ns; Max Temp 100J 

75 

STV2H 

9 

Si 

Cl 56 

VRM 10V:IF 150mA:IFSM 20A at lOmSec: 

76 

STV3H 

9 

Si 

C156 

VF 1.60V-1.80V at 7.0mA;IR IOuA max at 50V;lsurge 10A;Tstg -60 to plus 100°C. 

77 

STV4H 

9 

Si 

Cl 56 

VF 2.10V-2.35V at 7.0mA;IR IOuA max at 50V;lsurge 8A;Tstg -60 to plus 100°C. 

78 

SV03 

9 

Si 

A221e 

VF-2.3V at lf-70mA:IR-10uA max at 100V: Max. Current-150mA. 

79 

SV03S 

9 

Si 

S425 

Varistor;IF 50mA;IFSM 5.0A;VF 1.8V;IF 3.0mA 

80 

SV04S 

9 

Si 

S425 

Varistor;IF 50mA;IFSM 5.0A;VF 2.5V;IF 3.0mA 

81 

SV-1 #B 

9 

Si 

A221q 

VF4V max at lOOmA.IF 50uA max at .3V(Bidirection):l(DC)400mA max:IFSM 32A at lOmS 

82 

SV-02 

9 

Si 

A221e 

Voltage 4.0V at 100mA;Max Current 150mA 

83 ▼ 

SV-2#B 

9 

Si 

A221g 

VF4V max at lOOmA.IF 50uA max at 1.2V(Bidirection);l(DC)150mA max;IFSM25A at lOmS 

84 t 

SV-3#B 

9 

Si 

A221a 

VF2V max at lOOmA.IF 50uA max at .6V(Bidirection):l(DC)250mA max:IFSM30A at lOmS 

85 

SV-04 

9 

Si 

A221g 

Vf 3.0V at If 70mA;lr IOuA max at 100V;Max Current 100mA 

86 

SV-05 

9 

Si 

A221e 

Vf 3.8V at If 70mA;lr IOuA max at 100V;Max Current 80mA 

87 

SV-06 

9 

Si 

A221a 

Vf 4.5V at If 70mA:lr IOuA max at 100V:Max Current 70mA 

88 

SV-100-1 

9 

Si 

Alaaa 

2 Matched Si Junct. in Parr. W/opp Polarity;V(F)min.45V/IF 1.0mA;l(Surge)Max 50A;PD 1.0W 

89 

V64 

9 

Si 

Alfq 

Varistor Meter Protector 1 meg at .10V 4 ohms at 1.0V. 

90 

VR60 

9 

Si 

□015 

10 500mA Max at 750C:IF 20uA at VF 1.2V:VF Max 1.5V at IF 1.0A 

91 

VR60B 

9 

Si 

D015 

lo 500mA;Bidi Cur at 2.0V,20uA DC;Vf at 1.0A.1.5V 

92 

VR60T 

9 

Si 

Alwt 

Varistor;IF 400mA;IFSM 32A;VF .20V;IF .02mA 

93 

VR61T 

9 

Si 

Alwt 

Varistor:IF 150mA:IFSM 25A:VF 2.3V:IF 1.0mA 

94 

VR-60 

9 

Si 

A221a 

Diode Varistor;Vf 1.5V max/1.OmA;lf 20uAmax/200mV Bidirection 

95 

VR-60B 

9 

Si 

A21b 

Diode-Varistor;Vf 1.5Vmax/1.0A,lf 20uAmax/200mv,Bidirection 

96 

VR-61 

9 

Si 

A221a 

Diode Varistor:Vf 2.05-2.55/1.0mA.2.50-3.0V/10mA.2.85-3.35/70mA Bidirection 

97 

VR-61B 

9 

Si 

A406a 

Diode-Varistor;Vf 2.3 ±0.25V/1.0mA,2.75 ±0.25V/10mA,3.1 ±0.25V/70mA,Bidirection 

98 

M8513A-0 

9 

SiA 

D035 

Junction Varistor for Temp/Bias Com;AVf -2.0V/°C;Vf .65V typ at 3.0mA;lr lOuAmax at VR 5.0V 

99 

M8513A-R 

9 

SiA 

D035 

Junction Varistor for TemD/Bias ComD:AVf-2.1V/°C:Vf .62V tvD at 3.0mA:IR IOuA max at VR 5.0V 

100 

SV100A1 

9 

SiA 

A389 

Bipolar Junction Diode Pair;200mVmin at 50uA,900mV max at 100mA;Pt 750mW;lmax 500mAdc 

101 

S VI00 A3 

9 

SiA 

A388 

Bipolar Junction Diode Pair;350mVmin at IOuA,1.0V max at 225mA;Pt 750mW;lmax 500mAdc 

102 

SV100A 

9 

SiA 

A388 

Bioolar Junction Diode Pair:200mVmin at 10uA.900mV max at 100mA:Pt 750mW:lmax 500mAdc 

103 

SV100D 

9 

SiA 

A388 

Bipolar Junction Diode Pair;430mVmin at 100uA,720mV max at 10mA;Pt 750mW;lmax 500mAdc 

104 

SV300A2 

9 

SiA 

A388a 

Bipolar Junction Diode Pair;1.2Vmin at 50uA,4.0Vmax at 100mA 

105 

SV300A5 

9 

SiA 

A388a 

BiDOlar Junction Diode Pair:1.4Vmin at 1.0mA.2.2Vmax at 10mA 

106 

HV80 

9 

Si$# 

D035 

Junction Diode for Volt Comp;VF .55 to .75V at 3.0mA;VR 10V max, Pd 250mW max 

107 

BOV420B32K 

9 

SnO 


Voltage Range 612-748V; Pd 1.2wmax; Vsup 380 VAC; C 2.1 nF 

108 

BOV60S14K 

9 

SI 

M1096v 

Voltaae Ranae 90-110V:Pd 600mW Max:SuDDlv Volt 48 Vac:CaD 2.4nF 

109 

BOV60S20K 

9 

SI 

Ml 107e 

Voltage Range 90-110V;Pd I.OmV Max;Supply Volt 47Vac;Cap 4.8nF 

110 

BOV130S10K 

9 

SI 

Ml 096m 

Voltaae Ranae 185-225V:Pd 400mV Max:SuDDlv Volt 110Vac:CaD 500 dF 
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MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont'd) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO._ 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


BOV130S14K 
BOV130S20K 
BQV150S05K 
' BOV150S07K 
BOV150S10K 
BOV15QS14K 
' BOV150B32K 
BOV250B25K 
1 


SKVA20B1000 

V8ZA1 

V8ZA2 


28 

V56ZA8 

29 

V68MA3B 

30 

V68ZA2 


Voltage Range 185-225V;Pd 600mW Max;Supply Volt 110Vac;Cap I.OnF 
Voltge Range 185-225V;Pd 1.0W Max;Supply 110Vac;Cap 2.0nF 

Voltage Range 216-264V;Pd IQOmW Max;Supplv Volt 130Vac:Cap 70pF _ 

'Voltage Range 216-264V;Pd 250mW Max:Supply Volt 130Vac;Cap 200pF 

Voltage Range 216-264V;Pd 400mW Max;Supply Volt 130Vac;Cap 400pF 

Voltage Range 216-264V:Pd 600mW MaxjSuppIv Volt 130Vac:Cap 900 pF _ 

Voltage Range 216-264V;Pd 1.2Wmax,Supply Volt 130VAC;5nF 
Voltage Range 351-429V;Pd 1.0Wmax;Supply Volt 220VAC;1.8nF 

Vmax 150; Pav 600mW: Ipmax 4.0k _ 

Vmax 250; Pav 600mW; Ipmax 3.0k 
Vmax 420; Pav 600mW; Ipmax 4.0k 

Vmax 130; Pav 1.0W; Ipmax 6.0k _ 

Vmax 250; Pav 1.0W; Ipmax 6.0k 
Vmax 270; Pav 1.0W; Ipmax 6.0k 

Vmax 420: Pav 1.0W; Ipmax 6.0k _ 

Vmax 460;Pav 1.0W;lp max 6.0k 
Vmax 510; Pav 1.0W; Ipmax 6.0k 

Vmax 550; Pav 1.0W; Ipmax 6.0k _ 

Vmax I.OkV; Pav 1.0W; Ipmax 6.0k 

Vm 5.5V; Ipk 100.0A; Vclamp 22.0V at Ipk 5.0A; Ct 4500pf 

Vm 5.5V; Ipk 250.0A; Vclamp 20.0V at Ipk 5.0A; Ct 12000pf _ 

Vm 8.0V; Ipk 250.0A; Vclamp 34.0V at Ipk 5.0A; Ct 3000pf 

Vm 8.0V; Ipk 250.0A; Vclamp 30.0V at Ipk 5.0A; Ct 7500pf 

Vm 14.0V: Ipk; 500.0A: Vclamp 39.0V at Ipk 5.0A: Ct 6000pf _ 

SymmetricaljNOM Volt 47 ±10% at 1.0mA;Applied V 38V;Avg Trans Diss 210mW;Cap lOOOpf typ 

Symmetrical;NOM Volt 47 ±10% at 1.0mA;Applied V 38V;Avg Trans Diss 450mW;Cap 5000pf typ 

Svmmetrical:NOM Volt 56 ±10% at I.OmAjApplied V 45V;Avg Trans Diss 220mW;Cap 800pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 56 ±10% at 1.0mA;Applied V 45V;Avg Trans Diss 450mW;Cap 4000pf typ 

_ Svmmetrical;NQM Volt 68 ±10% at 1.0mA;Applied V 56V;Avq Trans Diss 240mW;Cap 700pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 68 ±10% at 1.0mA;Applied V 56V;Avg Trans Diss 500mW;Cap 3500pf typ 


' Symmetrical;NOM Volt 82 ±10% at 1.0mA;Applied V 66V;Avg Trans Diss 250mW;Cap 600pf typ 
Symmetrical;NOM Volt 82 ±10% at 1.0mA;Applied V 66V;Avg Trans Diss 500mW;Cap 3000pf typ 


SymmetricaljNOM Volt 100 ±10% at 1.0mA;Applied V 81V;Avg Trans Diss 260mW;Cap 500pf typ 
Svmmetrical:NOM Volt 100 ±10% at I.OmAjApplied V 81V;Avg Trans Diss 550mW;Cap 25QQpf typ 


V275LA40B 


V275PA40A A 


V480PA80A 

V480PA80C 

V510PA80A 


SymmetricaljNOM Volt 120 ±10% at 1.0mA;Applied V 102V;Avq Trans Diss 200mW;Cap 200pf typ 
'SymmetricaljNOM Volt 120 ±10% at I.OmAjApplied V 102V;Avg Trans Diss 450mW;Cap 1200pf typ 
Applied Vrms 130V;Vpk 500V at 100Apk;Avg Trans Diss 240mW;Cap 250pf typ 

Vm 175v :lpk 1200A ;Vclamp 340V at Ipk 10A: Ct 180 pf _ 

'Vm 175v ;lpk 4500A ;Vclamp 340V at Ipk 50A; Ct 1000 pf 

Vm 175v ;lpk 6500A ;Vclamp 340V at Ipk 100A; Ct 1900 pf 

Vm 175v;lpk 6500A; Vclamp 325V at Ipk 00A; Ct 1900 pf _ 

Applied Vrms 130V;Vpk 450V at 100Apk;Max Avg Diss 8.0W;Var Volt 255V at I.OmAAC 
Vm 175V;lpk 6500A;Vclamp 360V at Ipk 00A; Ct 2400 pf 

Applied Vrms 130V;Vpk 340V at IQOApkjMax Avg Diss 15W;Var Volt 255V at I.OmAAC _ 

Applied Vrms 130V;Vpk 300V at IQOApkjMax Avg Diss 15W;Var Volt 255V at I.OmAAC 
Applied Vrms 150V;Vpk 600V at 100Apk;Avg Trans Diss 240mW;Cap 150pf typ 

Vm 200v;|pk 1200A: Vclamp 395V at lok 10A: Ct 150 pf _ 

' Vm 200v;lpk 4500A; Vclamp 395V at Ipk 50A; Ct 800 pf 

Vm 200v;lpk 6500A; Vclamp 395V at Ipk 100A; Ct 1600 pf 

Vm 200v;lpk 6500A; Vclamp 360V at Ipk 100A: Ct 1600 pf _ 

Symmetrical;NOM Volt 150 ±15% at 1.0mA;Applied Vrms 88V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 32pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 150 ±10% at 1.0mA;Applied Vrms 92V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 32pf typ 

Applied Vrms 150V;Vpk 550V at IQOApkjMax Avg Diss 8.0W:Var Volt 298V at I.OmAAC _ 

'Vm 200V;lpk 6500A;Vclamp 420V at Ipk 100A; Ct 2000 pf 

Vm 200V;lpk 6500A;Vclamp 360V at Ipk 00A; Ct 2000 pf 

SymmetricaljNOM Volt 150 ±10% at 1.0mA:Applied V 127V;Avg Trans Diss 200mW:Cap 170pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 150 ±10% at I.OmAjApplied V 127VjAvg Trans Diss 450mWjCap lOOOpf typ 

Symmetrical;NOM Volt 180 ±15% at I.OmAjApplied Vrms 105V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 27pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 180 ±10% at I.OmAjApplied Vrms IIOVjAvg Trans Diss 200mW;Cap 27pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 180 ±10% at 1.0mA;Applied V 153V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 140pf typ 

Symmetrical.NOM Volt 180 ±10% at 1.0mA;Applied V 153V;Avg Trans Diss 450mW;Cap 800pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 220 ±15% at I.OmAjApplied Vrms 132V;Avg Trans Djss 200mW;Cap 21 pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 220 ±10% at I.OmAjApplied Vrms 138V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 21 pf typ 

Applied Vrms 250V;Vpk 1000V at 100Apk;Avg Trans Diss 280mW;Cap HOpf typ 

Vm 330v;lok 1200A: Vclamp 650V at Ipk 10A; Ct 110 pf _ 

'Vm 330v;lpk 4500A; Vclamp 650V at Ipk 50A; Ct 500 pf 

Vm 330v;lpk 6500A; Vclamp 650V at Ipk 100A; Ct 1000 pf 

Vm 330v;lpk 6500A; Vclamp 620V at Ipk 100A; Ct 1000 pf _ 

'Vm 330V;lpk 6500A;Vclamp 675V at Ipk 00A; Ct 1200 pf 

Vm 330V;lpk 6500A;Vclamp 620V at Ipk 100A; Ct 1200 pf 

SymmetricaljNOM Volt 270 ±15% at I.OmAjApplied Vrms 163V;Avq Trans Diss 200mW;Cap 17pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 270 ±10% at I.OmAjApplied Vrms 171V;Avg Trans Diss 200mWjCap 17pf typ 

Applied Vrms 275V;Vpk 1100V at 100Apk;Avg Trans Diss 280mW;Cap lOOpf typ 

Vm369V;lpk 4500A;Vclamp 710V at Ipk 50A: Ct 450 pf _ 

' Vm369V;lpk 6500A;Vclamp 710V at Ipk 100A; Ct 900pf 
Vm369V;lpk 6500A;Vclamp 680V at Ipk 100A; Ct 900pf 

Vm 369V:lpk 6500A:Vclamp 740V at Ipk 100A; Ct 1100 pf _ 

'Applied Vrms 275V;Vpk 700V at 100Apk;Max Avg Diss 13W;Var Volt 523V at I.OmAAC 
Vm 369V;lpk 6500A;Vclamp 680V at Ipk 100A; Ct 1100 pf 

Vm3500V:lpk 70.000A:Vclamp 7800Vat 200A: Ct 800pf _ 

Applied Vrms 300V;Vpk 1250V at 100Apk;Avg Trans Diss 280mW;Cap 90pf typ 
Vm405V;lpk 1200A;Vclamp 775V at Ipk 10A; Ct 90pf 

Vm 420V:lpk 4500A;V clamp 850V at Ipk 50A; Ct 380 pf _ 

'Vm 420V;lpk 6500A;Vclamp 810V at Ipk 100A; Ct 750 pf 
Vm 420V;Ipk 6500A;Vclamp 850V at Ipk 100A; Ct 1000 pf 

Vm 420V;Ipk 6500A:Vclamp 800V at Ipk 100A; Ct 1000 pf _ 

SymmetricaljNOM Volt 330 ±15% at I.OmAjApplied Vrms 188V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 14pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 330 ±10% at 1.0mA;Applied Vrms 200V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 14pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 390 ±15% at I.OmAjApplied Vrms 234V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 12pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 390 ±10% at I.OmAjApplied Vrms 242V;Avg Trans Diss 200mWjCap 12pf typ 

Applied Vrms 420V;Vpk 1400V at 100Apk;Max Avg Diss 5.0W;Var Volt 802V at I.OmAAC 

Vm 560V:lpk 6500A:Vclamp 1160V at lok 100A: Ct 120 of _ 

'Vm 560V;lpk 6500A;Vclamp 1050V at Ipk 100A; Ct 1200 pf 
SymmetricaljNOM Volt 430 ±15% at 1.0mA;Applied Vrms 253V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 11 pf typ 

SymmetricaljNOM Volt 430 ±10% at I.OmAjApplied Vrms 264V:Avg Trans Diss 200mW:Cap 11 pf typ 

'Vm 640V;Ipk 6500A;Vclamp 1280V at Ipk 100A; Ct 1100 pf 

Vm 640V;Ipk 6500A;Vclamp 1160V at Ipk 100A; Ct 1100 pf 

Vm 675V:lpk 6500A;Vclamp 1410V at Ipk 100A; Ct 1000 pf _ 

'Vm 675V;lpk 6500A;Vclamp 1280V at Ipk 100A; Ct 1000 pf 

Vm 730.0V; Ipk 70000.0A;Vclamp 1530.0V at Ipk 200.0A; Ct 4300pf 

Vm 730V:lpk 6500A;Vclamp 1410V at Ipk 100A: Ct 900 pf_ 


SYMBOLS AND CODES 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND 13) TYPE NO. _ 


12. 

MISCELLA 

NEOUS DIOD 

ES 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

3J 

T 

Y 

P 

E 

2 J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 


ADDITIONAL DIODE DEVICES 


3 

1N6315 

10 



Vz2 nom.±5%.lz 20mA 4.3V:Zz 18H:IZM 140mA;VR 1.0V:ir surqe 1.4A:PT 750mW 

4 

1SV45 

10 


FI 32 

Snap-off Diode;VR 55V;Cj 2.0pF max 

5 

1SV114(A) 

10 


DO350 

VR max 15V;TJ(max) 125;IR max 0.5uA;C9.0pF at VR 6.0V fl.OMHz 

6 

1SV125(A) 

10 


A277s 

VR max 15V:TJ(max) 125:IR max 0.5 uA:C9.0dF at VR 6.0V fl.OMHz 

7 

1SV132(A) 

10 


D034 

VR max 30V;F(BR)R 30V min at IR 10uA;Cratio C(3V)/C(25V) 6.0 max;Pd 150mW 

8 

1SV136(A) 

10 


A442 

VR max 30V;F(BR)R 30V min at IR 10uA;Cratio C(3V)/C(25V) 6.0 max; Pd lOOmW 

9 

1SV14KA) 

10 


A442 

VR max 30V; V(BR) R 30v tvD at IOuA: Cratio C(3V)/C(25V) 6.0 max: Pd lOOmW 

10 

2KZ20A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 16.2V;clamp volt 29.1V at Ipp 51.5A;tolerence 5% 

11 

2KZ20B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 16.2V;clamp volt 29.1V at Ipp 51.5A;tolerence 20% 

12 

2KZ22 

10 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 17.8V:ClamD volt 31.9V at Idd 47A:tolerence 10% 

13 

2KZ22A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 17.8V;Clamp volt 31.9V at Ipp 47A;tolerence 5% 

14 

2KZ22B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 17.8V;Clamp volt 31.9V at Ipp 47A;tolerence 20% 

15 

2KZ24 

10 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 19.4V:ClamD volt 34.7V at Idd 43A:tolerence 10% 

16 

2KZ24A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 19.4V;Clamp volt 34.7V at Ipp 43A;tolerence 5% 

17 

2KZ24B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 19.4V;Clamp volt 34.7V at Ipp 43A;tolerence 20% 

18 

2KZ27 

10 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 21.8V:ClamD volt 39.1V at Idd 38.5A:tolerence 10% 

19 

2KZ27A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 21.8V;Clamp volt 39.1V at Ipp 38.5A;tolerence 5% 

20 

2KZ27B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 21.8V;Clamp volt 39.1V at Ipp 38.5A;tolerence 20% 

21 

2KZ30 

10 


A3o§ 

Zener KliDDer:VR 24.3V;ClamD volt 43.5V at Idd 34.5A:tolerence 10% 

22 

2KZ30A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 24.3V;Clamp volt 43.5V at Ipp 34.5A;tolerence 5% 

23 

2KZ30B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 24.3V;Clamp volt 43.5V at Ipp 34.5A;tolerence 20% 

24 

2KZ33 

lip 


A3q§ _ 

Zener KliDDer:VR 26.8V;Clamo volt 47.7V at Idd 31.5A;tolerence 10% 

25 

2KZ33A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 26.8V;Clamp volt 47.7V at Ipp 31.5A;tolerence 5% 

26 

2KZ33B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 26.8V;Clamp volt 47.7V at Ipp 31.5A;tolerence 20% 

27 

2KZ36 

10 


A3a0 

Zener KliDDenVR 29.1V:ClamD volt 52V at Idd 29A:tolerence 10% 

28 

2KZ36A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 29.1V;Clamp volt 52V at Ipp 29A;tolerence 5% 

29 

2KZ36B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 29.1V;Clamp volt 52V at Ipp 29A;tolerence 20% 

30 

2KZ39 

10 


A3QS 

Zener KliDDer.VR 31.6V; ClamD volt 56.4V at Idd 26.5A; tolerance 5% 

31 

2KZ39A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 31.6V;Clamp volt 56.4V at Ipp 26.5A;tolerence 5% 

32 

2KZ39B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 31.6V;Clamp volt 56.4V at Ipp 26.5A;tolerence 20% 

33 

2KZ43 

10 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 34.8V:ClamD volt 61.9V at Idd 24A:tolerence 10% 

34 

2KZ43A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 34.8V;Clamp volt 61.9V at Ipp 24A;tolerence 5% 

35 

2KZ62A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 50.2V;Clamp volt 89V at Ipp 16.9A;tolerence 5% 

36 

2KZ90A 

10 


A3q0 

Zener KliDDer;VR 73.7V;ClamD volt 131V at Idd 11.4A;tolerence 5% 

37 

2KZ180B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 146V;Clamp volt 258V at Ipp 5.8A;tolerence 20% 

38 

2KZ200 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 162;Clamp volt 287V at Ipp 5.2A;tolerence 10% 

39 

2KZ200A 

10 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 162:ClamD volt 287V at Idd 5.2A:tolerence 5% 

40 

2KZ200B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 162;Clamp volt 287V at Ipp 5.2A;tolerence 20% 

41 

BD1-05 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 500V;IBO 10mA at 25°C;IT 1.0A at 55'C 

42 

BD1-06 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 600V:IBO 10mA at 25°C:IT 1.0A at 55°C 

43 

BD1-07 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 700V;IBO 10mA at 25°C;IT 1.0A at 55°C 

44 

BD1-08 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 800V;IBO 10mA at 25°C;lt 1.0A at 55°C 

45 

BD1-09 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 900V;IBO 10mA at 25°C;IT 1.0A at 55°C 

46 

BD1-10 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 1.0kV;IBO 10mA at 25°C;IT 1.0A at 55°C 

47 

BYS94 

10 


Ml 220 

PIV 50V IF(AVE)2x60A IF(PEAKr25°C 855A VF(MAX).89V TJ(MAX)175°C 

48 

BYS95 

10 


Ml 220 

PIV 60V IF(AVE) 2x60A IF(PEAK) °25°C 855A VF(MAX).89V TJ(MAX) 175°C 

49 

BYS96 

10 


Ml 220 

PIV 50V IF(AVE) 2x100A IF(PEAK) °25°C 1425A VF(MAX).80V TJ(MAX) 175°C 

50 

BYS97 

10 


Ml 220 

PIV 60V IF(AVE) 2x100A IF(PEAK) °25°C 1425A VF(MAX).80V TJ(MAX) 175°C 

51 

HV23G 

10 


D035 

PN Junciion for v'oit and iemD ComD:VF .t>a to .b9V at 3.0mA:VH -3V:lc -2.0mVrC 

52 

HV70 

10 


D035 

PN Junction for Volt and Temp Comp;VF .61 to .81V at 0.5mA;VR -5V;Pd 250mW 

53 

KV3111 

10 


Ml 143 

Precision Hyperabrupt Tuning Diode;VR 30V;IF 200mA 

54 

MA412 

10 


M13 

Free. Ranqe-26500-75000; Guide Mounted: Video device. 

55 

MA428 

10 


M12 

Freq. Range-50000-75000; RG-98/U Guide Mounted; Video use also. 

56 

MA4148 

10 


M139 

Power Indicator; Test freq-139,440Mc-10dbm min. sensitivity. 

57 

Q05B 

10 

A 

Ml 323# 

Controlled Avalanche Diode:Vr 100V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

58 

Q05C 

10 

A 

Ml 323# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

59 

Q05D 

10 

A 

Ml 323# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 300V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

60 

Q06B 

10 

A 

Ml 3230 

Controlled Avalanche Diode;Vr 100V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

61 

Q06C 

10 

A 

Ml 3230 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

62 

Q06D 

10 

A 

Ml 3230 

Controlled Avalanche Diode;Vr 300V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

63 

SI IB 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 100V:IF(av) 15A:VF 1.3V at IF 45A 

64 

S11C 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 15A;VF 1.3V at IF 45A 

65 

SI ID 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 300V;IF(av) 15A;VF 1.3V at IF 45A 

66 

S12B 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 100V:IF(av) 15A;VF 1.3V at IF 45A 

67 

S12C 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 15A;VF 1.3V at IF 45A 

68 

S12D 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 30QV;IF(av) 15A;VF 1.3V at IF 45A 

69 

S15B 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 100V:IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A 

70 

S15C#B 

10 

A 

Ml 3210 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 200V;IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A 

71 

S15D 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 300V;IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A 

72 

S16D 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diode;Vr 300V;IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A 

73 

SSI 

10 


Alaab 

VF .2-.5V at 10uA,.64-.72V at 10mA,.90V at 100mA;VR 3.0V at IOuA 

74 

U17B 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 100V;IF(av) 2.5A;VF 1.1V at IF 2.5A 

75 

U17C 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 200V:IF(av) 2.5A:VF 1.1V at IF 2.5A 

76 

U17D 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 300V;IF(av) 2.5A;VF 1.1V at IF 2.5A 

77 

U17E 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 400V;IF(av) 2.5A;VF 1.1V at IF 2.5A 

78 

V17A 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 50V:IF(av) 1.3A:VF 1.1V at IF 1.3A 

79 

VI7B 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 100V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

80 

VI7C 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 200V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

81 

V17D 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 300V;IF(av) 1.3A:VF 1.1V at IF 1.3A 

82 

VI7E 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 400V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

83 

V330R-4 

10 



Applied Vrms 210V;Avg Trans Diss .4W;45pF typ 

84 

V330R-11 

10 



ADDlied Vrms 210V:Avo Trans Diss .6W:165 dF tvD 

85 

V330R-13 

10 



Applied Vrms 210V;Avg Trans Diss .7W;335pF typ 

86 

V330R-34 

10 



Applied Vrms 210V;Avg Trans Diss .9W;745pF typ 

87 

V350R-4 

10 



ADDlied Vrms 220V:Avo Trans Diss .4W:45 dF tvDD 

88 

V350R-11 

10 



Applied Vrms 220V;Avg Trans Diss .6W;165pF typ 

89 

V350R-13 

10 



Applied Vrms 220V;Avg Trans Diss .7W;335pF typ 

90 

V350R-36 

10 



ADDlied Vrms 220V:Avo Trans Diss .95W:700 dF tvD 

91 

V500R-6 

10 



Applied Vrms 315V;Avg Trans Diss .45W;40pF typ 

92 

V500R-16 

10 



Applied Vrms 315V;Avg Trans Diss .75W;145pF typ 

93 

V500R-22 

10 



ADDlied Vrms 315V:Avo Trans Diss .85W:225 dF tvD 

94 

V500R-50 

10 



Applied Vrms 315V;Avg Trans Diss 1.0W;500pF typ 

95 

V550R-6 

10 



Applied Vrms 350V;Avg Trans Diss .45W;40pF typ 

96 

V550R-18 

10 



ADDlied Vrms 350V:Avo Trans Diss .75W:130 dF tvD 

97 

V550R-24 

10 



Applied Vrms 350V;Avg Trans Diss .85W;205pF typ 

98 

V550R-55 

10 



Applied Vrms 350V;Avg Trans Diss 1.0W;460pF typ 

99 

BYV27-50 

10 

$ 

A333c 

Avalanche Diode;Vrrm 50V;!F 2.0A 

100 

BYV27-100 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 100V;lf 2.0A;Trr 25ns at If .50A 

101 

BYV27-150 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 150V;lf 2.0A;Trr 25ns at If .50A 

102 

BYV27-200 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode:Vrrm 200V:lf 2.0A:Trr 25ns at If .50A 

103 

BYV28-50 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 50V;lf 3.5A;Trr 30ns at If .50A 

104 

BYV28-100 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 100V;lf 3.5A;Trr 30ns at If .50A 

105 

BYV28-150 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode:Vrrm 150V:lf 3.5A:Trr 30ns at If .50A 

106 

BYV28-200 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 200V;lf 3.5A;Trr 30ns at If .50A 

107 

PR280-RT 

10 

Ge 

T03 

TV Damper;PRV 320;IF rms 10A;IFM(Surge) 25A 

108 

PR293-RT 

10 

Ge 

D07 

Varactor.PRV 14V;IF 500mA:Ci 22 dF at VR -10V:CaD ratio 2.6 dF/V 

109 

PTC208 

10 

Se 

A167b 

TV Focus;PIV 6.5V;IF 2mA;lr at PIV 150uA 

110 

PTC403 

10 

Se 

M885 

TV Converoence:PIV 18V;Max If 65mA 
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|3j 

LINE 

No. 


MISCELLANEOUS DIODES - Additional Devices (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


TlAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

PTC404 

10 

5e 

M885a 

TV Convergence;PIV 18V;Max If 65mA 

2 

PTC405 

10 

Se 

M885b 

TV Convergence;PIV 18V;Max If 65mA 

3 

PTC406 

10 

Se 

M594f 

TV Horizontal AFC:PIV 47V:Max If 250mA 

4 

PTC602 

10 

Se 

T092 

TV HV Tripler;EL(1N) Peak 8.5V;E(0) No Load 25kV;IO 1.0mA;EC(Focus) at 250uA 8.5kV 

5 

1N5759A 

10 

Si 

M859 

Multijunction Diode;Vswitch 26V;I peak Pulse 2.0A;Pd 300mW 

6 

IN5760A 

10 

Si 

M859 

Multiiunction Diode:Vswitch 30V:I peak Pulse 2.0A:Pd 300mW 

7 

1S144 

10 

Si 

D07 

Alloy Junction Meter Protector;lmax 65mA;IF 10mA min at VF .80V;IR 500nA max at VR 1.0V 

8 

1S2588 

10 

Si 

D035 

Band SW Diode;VF 1.0V max at 100mA,IR lOOnA max at 15V;C 2.0pF max at VS 15V 

9 

AP3898 

10 

Si A 

D035 

VR 2.0V IT 20mA ZT at It lO.OOhm IR leakaae at 10V lOuA 

10 * 

APD300 

10 

Si A 

D035 

VR 2.4-2.65V IT 100mA IR leakage at 30V lOuA 

11 ♦ 

APD400 

10 

Si A 

D035 

VR 3.16-3.49V IT 100mA IR leakage at 30V lOuA 

12 

BA243S 

10 

Si 

D035 

VR 35V Cd 1.5 dF at VR 5.0V RF O.70hm IF 10mA VHF Tuner 

13 

BA244S 

10 

Si 

D035 

VR35V Cd1.5pF at VR5.0V RF0.5ohm IF 10mA VHF Tuner 

14 

BA284 

10 

Si 

D035 

VR 35V Cd I.OpF at VR 20V RF O.60hm IF 10mA VHF Tuner 

15 

BASIS 

10 

Si 

D041 

Avalanche Diode:VRW 300:IF(AV) 450mA:IFSM 4A:trr I.OuS 

16 

BB112 

10 

Si ▼ 

T092 

AM Tuning Diode; VR 12; IF 50mA; IR 50nA; CD 540pF max. 

17 

BB304 

10 

Si 

TO106 

Cd 42-47.5pF Vr 2.0V VHF (FM) Double Diode for car radio 

18 

B3312 

10 

Si 

T0106 

Cd 460-530oF Vrl.OV AM Double Diode 

19 

BB313 

10 

Si 

M1217 

Cd 485pF VR 1.0V AM Triple Diode for car radio 

20 

BB409 

10 

Si 

D035 

Cd 4.5-5.6pF VR 25V VHF Tuner 

21 

BB505B 

10 

Si 

D035 

Cd 2.0-2.3 dF VR 25V UHF Tuner 

22 

BB505G 

10 

Si 

D035 

Cd 1.8-2.5pF VR 25V VHF Tuner 

23 

BB609A 

10 

Si 

D035 

Cd 2.6-3.OpF VR 28V CATV Tuner 

24 

BB609B 

10 

Si 

D035 

Cd 2.8-3.2 dF VR 28V CATV Tuner 

25 

BD8-05 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 500V; VTM 2.0V 

26 

BD8-06 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 600V; VTM 2.0V 

27 

BD8-07 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 700V; VTM 2.0V 

28 

BD8-08 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 800V; VTM 2.0V 

29 

BD8-09 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 900V; VTM 2.0V 

30 

BD8-10 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode: IBO 20mA; VBO 1.0k: VTM 2.0V 

31 

BOD1-14R 

10 

Si 

Ml090a 

Breakover Diode; VBR1.4kV;IF 300mA; dv/dtl.Ok V/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10 m 

32 

CG-1/DG-1 

10 

Si 

E204p 

Clamp/Damp Rect;Pk Rep l(F)10A;V(R)1.4K;V(RM)min 1.4k;IF Avg 1.5A;IF(PK) Surge 50A 

33 

CG-2/DG-2 

10 

Si 

E204d 

ClamD/DamD Rect:IF(Surqe) 65A;IF Avq 2.0A;V(RM) 1.4k;V(R) 1.4k:l(RM) Max 5uA 

34 

CG-3/DG-3 

10 

Si 

E204p 

Clamp/Damp Rect;l(F) Surge 125A;I(F) Avg 3.0A;V(RM) Min 1.4k;l(RM) Max 5uA 

35 

EFR1A 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

36 

EFR1B 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip: PRV 100V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

37 

EFR1C 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

38 

EFR1D 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

39 

EFR3A 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chib; PRV 50V; IF 3.0; IFSM 75; VF 0.9V 

40 

EFR3B 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chip; PRV 100V; IF 3.0; IFSM 75; VF 0.9V 

41 

EFR3C 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 3.0; IFSM 75; VF 0.9V 

42 

EFR3D 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 3.0; IFSM 75; VF 0.9V 

43 

EFR5A 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

44 

EFR5B 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 100V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

45 

EFR5C 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

46 

EFR5D 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

47 

EFR8A 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

48 

EFR8B 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 100V: IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

49 

EFR8C 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

50 

EFR8D 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

51 ♦ 

HSCH1111 

10 

Si ♦ 

u20k 

Diode Chip for Medical Application: VBR 70; IR 50nA;Ci 1.7p; VF 1.0 max 

52 

HVR1 

10 

Si 

D027 

Max Ratings; VE .70V/IF 25mA 

53 

HVR2 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE 1.33V/IF 25mA 

54 

HVR3 

10 

Si 

D027 

Max Ratinqs:VE 2.12V/IF 25mA 

55 

HVR4 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE 2.67V/IF 25mA 

56 

HVR6 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE 4.19V/IF 25mA 

57 

K20 

10 

Si 

D07 

Instrument Probe Diode;Test Freauencv-IOGc/s. 

58 

MA522 

10 

Si 

M989 

Lambda Type Negative Resistance Device Vp 0.3-3.0V,Vv 2.5-5.5V,lp 0.06-0.45mA,Vfb 20v(typ) 

59 

ML4202 

10 

Si 

F27 

Microwave Limiter Cj .3pf;VB 20V;Rf 0.9H;fco 200GHz. 

60 

ML4204 

10 

Si 

F27 

Microwave Limiter Ci .2pf;VB 15V;Rf 1.0n:fco 220GHz. 

61 

ML4206 

10 

Si 

F27 

Microwave Limiter Cj .1pf;VB 15V;Rf 1.0ft;fco 250GHz. 

62 

ML4402 

10 

Si 

F27 

Microwave Comb Generator Ts 50pS;TL 20ns;fco 250GHz. 

63 

MV1401 

10 

Si 

DOM 

VR 12V Max at IR 10uA:CT 468-633pF:Tuninq Ratio Cl /CIO 14MiN at 1.0MHz;PD 0.4W 

64 

MV1403 

10 

Si 

D07 

VR 12V Max at IR 10uA;CT 140-21 OpF;Tuning Ratio Cl/CIO lOMin at 1.0MHz;Pd 0.4W 

65 

MV1404 

10 

Si 

D07 

VR 12V Max at IR 10uA;CT 96-144pF;Tuning Ratio Cl/CIO lOMin at 1.0MHz;Pd 0.4W 

66 

MV1405 

10 

Si 

D07 

VR 12V Max at IR 10uA;CT 200-300pF:Tuninq Ratio Cl/CIO lOMin at 1.0MHz;Pd 0.4W 

67 

MV3102 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 20-25pF at 3.0 Vdc;C ratio C3/C25 4.5Min at 1.0MHz;Pd 0.4W 

68 

MV3103 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 19-26pF at 3.0 Vdc;C ratio C3/C25 4.0Min at 1.0MHz;Pd 0.4W 

69 

MV3140 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 10.5pF Tvo at VR 3.0Vdc;C ratio C3/C25 4.5 at 1.0MHz:Pd 0.4W 

70 

MV3141 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 10.5pF Typ at VR 3.0 Vdc;C ratio C3/C25 4.0 at 1.0MHz;Pd 0.4W 

71 

MV3142 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 10.5pF Typ at VR 3.0 Vdc;C ratio C3/C25 3.5 at 1.0MHz;Pd 0.4W 

72 

MVAM108 

10 

Si 

M859 

Tuninq Diode:for Tuninq AM Receivers:VR 12V max:IF 50mA 

73 

MVAM109 

10 

Si 

M859 

Tuning Diode;for Tuning AM Receivers;VR 15V max;IF 50mA 

74 

MVAM115 

10 

Si 

M859 

Tuning Diode;for Tuning AM Receivers;VR 18V max;IF 50mA 

75 

MVAM125 

10 

Si 

M859 

Tuninq Diode:for Tuninq AM Receivers:VR 28V max:IF 50mA 

76 

PR222-RT 

10 

Si 

A69a 

Switching,TV trace/commutating;PRV 850V;trr I.Ous 

77 

PR270-RT 

10 

Si 

D07 

Switching,TV sync,detector/c lamp;PRV 800V;IF rms 200mA 

78 

PR292-RT 

10 

Si 

D01 

TV Damoer:PRV 1.5k:IF rms 1.5A:IFM(Surqe) 100A:VF 1.2V;IR10uA:trr I.Ous 

79 

PR296-RT 

10 

Si 

DOI 

TV Damper;PRV 1.2k;IF rms 0.5A;IFM(Surge) 35A;VF 1.3V;IR10uA;trr 500ns 

80 

PR339-RT 

10 

Si 

A69a 

Fast Recovery Rectifier;PRV 800V;IF rms 1.5A;trr 0.5us 

81 

PR340-RT 

10 

Si 

S498 

Fast Recover/ Rectifier:PRV 800V:IF rms 4.5A:trr 0.5us 

82 

PR345-RT 

10 

Si 

FI 25 

TV Damper;PRV 5.0k;IF rms .75A;IFM(Surge) 50A;VF 6.0V;IR5.0uA 

83 

PTC601 

10 

Si 

T092 

TV HV Quadrupler;E(1 N)Peak 8kV;E(0)No Load 24kV;IO 2.25mA;E(Focus) at 250uA,8kV 

84 

PTC603 

10 

Si 

T092 

TV HV Trioler:ELf1N) Peak 8.5V:E(0) No Load 24kV:IO 2.0mA:ECfFocus) at 250uA 8.5kV 

85 

RGPP5A 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 5.0A; VF 1.2; IR 25uA 

86 

RGPP5B 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip;PRV 100;IF 5.0A;VF1.2;IR 25uA 

87 

RGPP5D 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chio:PRV 200;IF 5.0A:VF1.2;IR 25uA 

88 

RGPP5G 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip;PRV 400;IF 5.0A;VF1.3;IR 25uA 

89 

RGPP5J 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip;PRV 600;IF 5.0A;VF1.3;IR 25uA 

90 

RM25 

10 

Si 

A344h 

Avalanche diode;Vz 50V-61.5V at I.OmAilR S.OuAA 

91 

RM26 

10 

Si 

A344h 

Avalanche diode;Vz 60V-70V at 1.0mA;IR 5.0uA 

92 

SA02PCN/R022(A) 

10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 200V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 

93 

SA03PCN/R022(A) 

10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:Varm 300V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



fEM 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 400V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



H 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 500V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



(ta 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 600V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 700V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 


SA08PCN/R022(A) 

10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 800V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



nil 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 900V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 


jcfilhl i|t| j K| 

Uil 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRN 1.0KV at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 




Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 1.0KV at 2.0mA IRRM:VFM 1.48V at 78.5A 




Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.0KV at 2.0mA IRRM VFM 1.44V at 132A 




Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.0KV at 2.0mA IRRM VFM 1.6V at 190A 



ill 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 11KV at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



Hi 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 1.1 KV at 2.0mA IRRM:VFM 1.48V at 78.5A 


LI 1 hiMl 


Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.1 KV at 2.0mA IRRM VFM 1.44V at 132A 



M 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.1 KV at 2.0mA IRRM VFM 1.61V at 190A 


K7:irJl!w!H!iKliri^HC 

in 

Si 

D04 

Avalanche Diode VRRM 1.2KV at 2.0mA IRRM VFM 1.48V at 78.5A 



10 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.2KV at 2.0mA IRRM VFM 1.44V at 132A 



HI 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.2KV at 2.0mA IRRM VFM 1.61V at 190A 
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MI SCELLANEOUS DIODE S - Additional Devices (Cont’d) 


DESCRIPTION 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


BAS17 

BOV150S20K 
S16B_ 



Avalanche Diode 



at 


imr 


t mr 

at 

753A-- 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.3KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44 V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.3KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.4KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.48V 

at 

78.5A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.4KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.4KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.5KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.48V 

at 

78.5A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.5KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.5KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.6KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.48V 

at 

78.5A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.6KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.6KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Rectifier Chip; PRV 20; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 30; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip: PRV 40: IF 1.0A: IR 1.0mA: VF 0.65 _ 

Rectifier Chip; PRV 50; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 60; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 20: IF 3.0A: IR 2.0mA: VF 0.65 _ 

Rectifier Chip; PRV 30; IF 3.0A; IR 2.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 40; IF 3.0A; IR 2.0mA; VF 0.65 

Rectifier C hip; PRV 50 ; IF 3.0A; IR 2.0mA; VF 0 .65_ 

1.0mA 
i.OmA 
1.0mA 

Rectifier Chip;PRV 40;IF 5.0A;IR 3.0mA VF 0.65 

Rectifier Chip;PRV 50;IF 5.0A;IR 3.0mA VF 0.65 

Rectifier Chip;PRV 60;IF 5.0A;IR 3.0mA VF 0.65 _ 

"Rectifier Chip; PRV 20; IF 10A; IR 5.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 30; IF 10A; IR 5.0mA; VF 0.65 

Rectifier C hip; PRV 40; IF 10A: IR 5.0mA; VF 0.6 5__ 

,0mA; 

,0mA; 
ax:IR 


Low leakage rad. tolerant diode;PIV 100V;500nA leakage;trr 50ns max at If 10mA,Jr 5.0mA. 

VR 1.35V IT 10mA IR leakage at 10V IOuA 

VR 1.5V IT 30mA ZT at It 5.0Ohm IR leakage at 10V IOuA 


VR 1.54-1.84V IT 100mA IR leakage at 20V IOuA 
VR 2.36-2.66V IT 100mA IR leakage at 20V IOuA 

VR 1.9V IT 100mA IR leakage at 10V IOuA _ _ 


VR 2.6max IT 100mA IR leakage at 10V IOuA 
VR 3.0-3.7V IT 100mA IR leakage at 20V IOuA 
VR 1.6-1.76V IT 100mA ZT at IR leakage at 30V IOuA 


Tuner Diode;VR 20V;Ct 130pF max at VR 4.0V 

Band Sw. for VHF-TV;Pd 150nW;VBR -35V at -10uA;lr -0.1 uA at -25V 

Tuning Piode;VR 35V:lo 100mA:VF 1.1V at IF 100mA _ 

VF870-960mVmax at 100mA;IR5.0uA at 4.0V;Temp 150J max 
Voltage Range 216-264V;Pd 1.0W Max;Supp!y Volt 130Vac;Cap 1.8nF 
C ont rol led Avalance Diode:Vr 100V:IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A _ 


If this is November 1987 or 
later, consider ordering 
edition 55 which contains 
thousands of additional 
choices for components. 












































































SECTION 13. TYPE NUMBERS WITH MILITARY SPECIFICATIONS 


Diodes qualified under MIL-S-19500 have a 
government type number designation as indicated below. 


SEMICONDUCTORS MIL-S-19500 
GOV’T. TYPE NO. DESIGNATION 


JAN 


IN 


2436 


AR 


Prefix 

(as applicable) 


Component 

Designation 


Identification 

Number 


Suffix 

Letter(s) 


Prefix* 

The JAN.’jANTX, JANTXV, JANTXVM, JANTXVD, JANTXVH, JANS, JANSM, JANSD, JANSR, AND 
JANSH prefix is assigned based upon the qualification testing performed. A summary chart is provided 
below. 


JAN Prefix Product Assurance Requirements 


Requirement 

JANS 

JANSM 

JANSD 

JANSR 

JANSH 

TXV 

TXVM 

TXVD 

TXVR 

TXVH 

TX 

JAN 




(X- 

Required) 



Qualification: 







a. Product assurance 







program and survey 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

b. Manufacturer certification 

X 

X 





c. Inspection and testing 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Inspection lot 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Traceability 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Inspection during manufacture 

X 

X 





Screening 

X 

X 

X 

X 

X 


Quality conformance inspection: 







a. Group A (each lot) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

b. Group B (each lot) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

c. Group C (every 6 months) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

d. Group D (each lot) 


X 


X 




Devices without a JAN prefix have not been processed in accordance with MIL-S-19500 as shown above, 
but are electrically equivalent to the corresponding JAN prefixed device. 
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SEMICONDUCTORS MIL-S-19500 
GOV’T. TYPE NO. DESIGNATION 


Four radiation hardening levels are provided for JANS and JANTXV devices qualified as 
shown. (See RHA level chart). 


Radiation Hardness Assurance (RHA) Level 


RHA 

Total Ionizing 

Neutron 

Level 

Dose 

Fluence 

Designation 

(RAD (Si)) 

(n/cm 2 ) 

M 

3000 

2 x 10 12 

D 

10 4 

2 x 10 12 

R 

10 s 

10 12 

H 

10 6 

10 12 


COMPONENT DESIGNATION: 

Semiconductor components are identified by the prefix “XN”. An “X" will usually be a number which is 
one iess than the number of active eiement terminations. 


IDENTIFICATION NUMBER: 

Each type of semiconductor component intended for standardization will be assigned an identification 
serially by the Joint Electron Device Engineering Council (J.E.D.E.C.). This assignment provides the 
component designation, identification number, and any applicable suffix letters. 


SUFFIX LETTERS: 

The suffixes shown may be used as part of the type number as applicable. 


A, B, C, etc.Indicates a modified version which is substitutable for 

(except L, M, R, S) the basic numbered (non-suffix) device. 

M.Indicates matching of specified parameters of separate 

devices. 

R.Indicates reverse polarity packaging of the basic numbered 

device. 

L or S .Indicates that the terminal leads are longer or shorter, 

respectively, than those of the basic numbered device. 


For additional information on military qualified devices, please refer to D.A.T.A.’s Military Electronics 
Devices Guide. 

This Guide is published quarterly to correspond to the most recent QPL revisions. The latest edition 
contains information on more than 20,000 military qualified ICs and semiconductors. 

The 3 microcircuit product selection sections, MIL-M-38510, DESC drawings and MIL-STD-883 are 
sorted by device function and cross indexed for easy access to the device information and standard 
outline drawings. MIL-S-19500 semiconductors are also sorted, listed, indexed, and reference a series 
of standard case outline drawings. 

All military qualified manufacturers are listed within their respective sections, indicating D.A.T.A. mfr. 
code, government code, FSCM No., logo, and plant locations. 
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D00-16 



D00-19 8-Dloda Common-Cathoda D00-21 

I 1 5 4 3 - 



5 tl II I? 


8-Dlode Common-Anode 
6 5 4 3 


13-Dtodo Common-Anode 


7 6 5 4 3 2 1 

f****** 


13*Dlod<s Common-Cathode 


7 6 5 4 3 2 1 





























14. CIRCUIT DRAWINGS 














THE PREFIX LETTERS OF THE OUTLINE 
DRAWING NUMBERS INDICATE THE 
FOLLOWING: 

A — AXIAL LEAD Type 
C — CASE Type 
DO— JEDEC Type 

E200/D02 — JEDEC ‘200’ Family and Military 

Outlines. (See explanation under NOTES) 

F — FUSE Type 
L — MULTIPLE LEAD Type 
M — MISCELLANEOUS Type 
P — PLUG-IN Type 
S — SCREW BASE Type 
TO- JEDEC Type 

u — MICROMINIATURE (CHIP) TYPE 
V — MULTIPLE VARIATION Types 
Y200/T0200 — JEDEC ‘200* Family and Military 

Outlines. (See explanation under NOTES) 

Z — DRAWING REFERENCE INFORMATION 


These outline drawings are intended as a guide for the user. They should not be used 
for construction purposes without first checking with the appropriate manufacturer. 

These drawings are referenced in the Technical Sections of this D.A.T.A.BOOK in 
accordance with information supplied by the manufacturers. 

The DO and TO drawings have been reproduced from JEDEC Registration Data Files 
with the permission of the National Electrical Manufacturer’s Association — Electronic 
Industries Association. JEDEC designations are assigned only to outlines submitted by 
the JC-11 Committee on Mechanical Standardization. The procedure of assigning and 
announcing the JEDEC designation constitutes registration. 

The DO200 and TO200 Series (DO200, TO200 and higher) are JEDEC-registered 
outlines, and are referenced in the technical sections with the prefices DO and TO 
replaced by E and Y, respectively. Suffices such as AA, AB or MA, MB following the 
DO and TO Series number indicate dimensional variations of the basic outline. For 
commercial outlines, the suffices start with AA replaced by a; for military outlines, the 
suffices start with MA replaced by a. JEDEC type numbers which have letter S suffices 
indicate a device that is manufactured with leads shorter than specified in the registered 
data of the device, but not shorter than 12.7 mm (.5 inch). The suffix letter S need not 
be marked on individual devices. 

All dimensions are in inches except where noted. 
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MAX 
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.031 
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MAX 

Albv 


.256 

MAX 

.985 

MIN 

.032 

MAX 

.138 

MAX 

Albw 


.260 

1.00 

MIN 

.020 

.118 

Albx 


.265 

MAX 

1.00 


.120 

Alby 


.265 

MAX 

1.00 

MIN 

.020 

.095 

MAX 

Albz 


.265 

MAX 

1.00 

.020 

.105 

Alcb 


.270 

MAX 

1.10 
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.020 
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MAX 


CHAMFERED 

EDGES 

NO 


OPTIONAL 


OPTIONAL 


OPTIONAL 


OPTIONAL 
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15. OUTLINE DRAWINGS 


A1 Cont'd 



A 

B 

C 

D 

E 

CHAMFERED 

EDGES 

Alee 


.275 

MAX 

1.00 

MIN 

.020 

.105 

MAX 

YES 

Alcf 


.275 

MAX 

1.00 

MIN 

.032 

MAX 

.145 

MAX 

YES 

Alcg 


.275 

1.13 

MIN 

.033 

.145 

OPTIONAL 

Alch 


.275 

1.19 

MIN 

.031 

.135 

OPTIONAL 

Alcj 


.275 

MAX 

1.25 

.020 

.105 

MAX 

YES 

Alck 


.281 

1.00 

MIN 

.030 

.110 

OPTIONAL 

Alcm 


.281 

1.00 

MIN 

.040 

.110 

OPTIONAL 

Alcn 


.281 

1.25 

MIN 

.030 

.110 

OPTIONAL 

Alep 


.283 

MAX 

.984 

MIN 

.020 

.125 

MAX 

YES 

Alcq 


.283 

MAX 

1.02 

MIN 

.020 

.122 

MAX 

YES 

Ales 


.285 

MAX 

1.125 

.020 

.125 

NO 

Alct 


.287 

MAX 

1.18 

MAX 

.015 

.102 

YES 

Alcu 


.299 

1.10 

MIN 

.019 

.106 

OPTIONAL 

Alev 


.200 

1.00 

.017 

.080 

NO 

Alcw 


.300 

MAX 

1.00 

MIN 

.019 

.021 

.125 

MAX 

YES 

Alcy 


.300 

MAX 

1.00 

MIN 

.020 

.104 

MAX 

YES 

Alcz 


.300 

MAX 

1.00 

MIN 

.020 

.140 

MAX 

YES 

Alda 


.300 

MAX 

1.00 

.021 

.105 

NO 

Aldb 


.300 

MAX 

1.00 

MIN 

.022 

MAX 

.107 

MAX 

YES 

Aldd 


.230 

.300 

1.00 

1.50 

.018 

.022 

.092 

.130 

NO 

Aide 


.300 

MAX 

1.00 

.030 

.110 

NO 

Aldf 


.300 

1.00 

MIN 

.035 

.150 

NO 

Aldg 


.300 

MAX 

1.00 

MIN 

.042 

MAX 

.155 

MAX 

YES 

Aldh 


.300 

MAX 

1.125 

.030 

.090 

NO 

Aldk 


.300 

MAX 

1.50 

MAX 

.032 

.137 

.140 

NO 

Aldm 


.303 

.323 

1.00 

MIN 

.030 

.165 

.185 

NO 

Aldr 


.315 

MAX 

1.14 

MIN 

.020 

MAX 

.110 

MAX 

YES 

Aids 


.320 

1.13 

MIN 

.030 

.140 

OPTIONAL 

Aldu 


.325 

1.00 

MIN 

.020 

.220 

NO 

Aldw 


.334 

1.00 
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.118 

YES 

Aldy 


.335 
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1.00 

MIN 
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.150 

.185 

YES 

Alea 
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.031 

.149 
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NO 
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EDGES 
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DIAMETER MAY VARY TO ALLOW FOR LEAD FINISHES AND IRREGULARITIES. 


NOTE 1 .245 

.125 ^ 

MAX. f 
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LEAD No. 2 
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l 1 * 


p.200 4 
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1. DIMENSION TO ALLOW FOR PINCH OR SEAL DEFORMATION ANYWHERE ALONG TUBULATION 
(OPTIONAL). 


2. DIAMETER TO BE CONTROLLED FROM FREE END OF LEAD TO WITHIN .188" (4.78 MM) FROM 
THE POINT OF ATTACHMENT TO THE BODY. WITHIN THE .188" (4.78 MM) DIMENSION, THE 
DIAMETER MAY VARY TO ALLOW FOR LEAD FINISHES AND IRREGULARITIES. 


NOTE 2 
.017 i 
.025 

JL 



LEAD No. 2 


1- 

.125 

MAX. 

NOTE 


T-U 

/ km-w 


.075 

MAX. 

LEAD No. 1 

t 


.027 NOTE 2 
.035 S' 

.JL f ( 



1. DIMENSION TO ALLOW FOR PINCH OR SEAL DEFORMATION ANYWHERE ALONG 
TUBULATION (OPTIONAL). 

2. DIAMETER TO BE CONTROLLED FROM FREE END OF LEAD TO WITHIN .188" 
(4.78 MM) FROM THE POINT OF ATTACHMENT TO THE BODY. WITHIN THE 
.188" (4.78 MM) DIMENSION, THE DIAMETER MAY VARY TO ALLOW FOR LEAD 
FINISHES AND IRREGULARITIES. 


~ m Ak m 

; 1 ^3 -«^K060M 


/ 

TERM. 2 

SEATING PLANE' 


■■405MAX.*>| TERM1 
I-.800 MAX.- 



NOTES: 1 1 

1. COMPLETE THREADS TO EXTEND TO WITHIN 2-1/2 THREADS OF SEATING PLANE. 


2. ANGULAR ORIENTATION OF THIS TERMINAL IS UNDEFINED. 


3. 10-32 UNF-2A MAXIMUM PITCH DIAMETER OF PLATED THREADS SHALL BE BASIC PITCH 
DIAMETER (.1697", 4.29 MM) REF. (SCREW THREAD STANDARDS FOR FEDERAL SERVICES 
1957) HANDBOOK H28 PI. 
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-Jjinir 


NOTE 1 TERM. 2 « 
SEATING PLANE — 



♦ t 

667 .667 


NOTES: 

1. COMPLETE THREADS TO EXTEND TO WITHIN 2-1/2 THREADS OF SEATING PLANE. 

2. ANGULAR ORIENTATION OF THIS TERMINAL IS UNDEFINED. 

3. 1/4-28 UNF-2A. MAXIMUM PITCH DIAMETER OF PLATED THREADS SHALL BE BASIC PITCH 
DIAMETER (.2268", 5.74 MM) REF. (SCREW THREAD STANDARDS FOR FEDERAL SERVICES 
1957) HANDBOOK H28 1957 PI. 

4> MINIMUM FLAT. 



PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER 0D AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS 
CYLINDER BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF UD. 

LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 
LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN 
SLUGS. 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MILLIMETERS 
•MIN. MAX. 

NOTES 

DB 

.018 

.022 

0.458 

0.558 

- 

0D 

.085 

. 107 

2.16 

2.71 

1 

G 

.230 

. 300 

5.85 

7.62 

1 

L 

1.000 

- 

25.40 

- 

- 

L 1 

- 

.050 

- 

1.27 

2 



U- .300 MIN. 

1 NOTE 6 
.210 
.310 


I-2.500 MAX. 

NOTES 1,7 

NOTE 5- 

1 _ 



L-J_ 

^TERMI NOTE 1 F( l 

1.063 MAX. J 


\ NOTE 4 
. 105 N TERM2 

•"max. 

NOTE 3 

s —SEATING PLANE 


^_1.227 

™ MAX. ” 


1. The device with exception of the hexagon, thread and flexible lead 
extension lies within the cylinder defined by Dim. 1.063 Max. and 
length 2.500 Max. 

2. Angular orientation of terminal with respect to hexagonal portion 
is undefined. Square or radius on end of terminal is optional. 

3. Length of incomplete or undercut threads of Dim. .344 Min. and 
.373 Max. 

4. Pitch diameter of 3/8-24 UNF-2A (coated) threads (ASA B1.1-1960). 

5. A chamfer (or undercut) on one or both ends of the hexagonal 
portion is optional. 

6. Minimum flat. 

7. Seated height with lead bent at right angle. 



DO9 NOTES: 
1. The de 


etc 


bl\^® 

„ VTERM 2 

v ~ SEATING 
PLANE 


The device with excep¬ 
tion of the hexagon, 
thread, and flexible 
lead extension lies with¬ 
in the cylinder defined 
by 1.218 and length 3.25. 
Angular orientation of 
terminal with respect to 
hexagonal portion is un¬ 
defined. Square or radius 
on end of terminal is 
optional. 

Length of incomplete or 
undercut threads. 

Pitch diameter of 3/4-16 
UNP-2A (coated) threads 
(ASA Bl.1-1960) . 

A chamfer (or undercut) 
on one or both ends of 
the hexagonal portion is 
optional. 

Minimum flat. 

Seated height with lead 
bent at right angle. 


505 


D.A.T.A 


505 












15. OUTLINE DRAWINGS 


□OIO 


.125*. , 
.015-j (- 


c:' a —niSlT 
: "h --W 

I*.007 


.250 MAX.—+1 

NOTE 2 #iJ 


029 


.009 

..487.. 

MAX. 


. 122 .040 
*.037 MIN. 



♦10-32UNF2A 

NOTE 3 


-fU- 


*.043 *.015 

NOTE 1 1 


TES: (for D010) 

Complete threads to ex¬ 
tend to within 2-1/2 
threads of seating plane. 
Angular orientation of 
terminals is undefined. 
Square or radius on ends 
of terminals is optional. 
10-32 UNF-2A. Maximum 
pitch dimeter of plated 
threads shall be basic 
pitch diameter (.1697 ) re¬ 
ference (screw thread stan¬ 
dards for federal services 
1957(handbook H28 1957 PI). 


D011 


-I h .375 MAX. 

.080 

.140MIN.|Vf MAX. 

l.OOO 

*-±.125-__ 67? __ 

*.010 


.158*.018 p. 156 W IN. 

N0TE 2 " 1.125 

.029 | LJ--1—MAX. 

*.009 1*667 | 

I | MAX.”* .640 

| -" j " == - j^ MAX. 

nX09^S7 .437 
•III MIN. rSgj / *.015 

# 2 fe f 1 NOTE 3 
—|/j— • 25-28UNF-2A 
^.234* .014 NOTE 1 


D013 


NOTE 2 .188 


085*.040- 

NOTE 1 


r . 600 
NOTE 3 M AX . 


.193 I 

•010 *.018 I 

MIN.— — .350 

.239 J 
1 f'*.026 1 


y* l . j k 
±.3ia 

**D_L 

. 026*. 009—* — 


—i— 03T 



■ihJj 


NOTES: (for D012) 

Dimension to allow for pinch 
of seal deformation anywhere 
along tabulation(optional). 
Within this zone the diameter 
may vary to allow for lead 
finishes and irregularities. 
Diameters 0D and 0Di shall 
differ by at least .010. 


NOTES: (for D011) 

1. Complete threads to ex¬ 
tend to within 2-1/2 
threads of seating plane. 

2. Angular orientation of 
terminals is undefined. 
Square or radius on ends 
of terminals is optional. 

3. 1/4-28 UNF-2A. Maximum 
pitch dimeter of plated 
threads shall be basic 
pitch diameter (.2268) re¬ 
ference (screw thread stan¬ 
dards for federal services 
1957(handbook H28 1957 PI). 





— <t> 0 h«— 


1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER 60 AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CYLINDER 
BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF 60 . 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 
LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


NOTES: (for D013)' 

1. The major diameter is essen- 
tialy constant along its 
length. 

2. Within this zone diameter may 
vary to allow for lead finishe 
and irregularities. 

3. Dimension to allow for pinch 
or seal deformation anywhere 
along tabultion. 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MILLIMETERS 
MIN. MAX. 

NOTES 

6 B 

.018 

.022 

.458 

.558 

- 

0 D 

. 108 

. 140 

2.75 

3.5 5 

1 

G 

.230 

.300 

5.85 

7.62 

1 

L 

1.000 

- 

25.40 

- 

- 

L 1 

- 

.050 

- 

1.27 
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D015 



1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER 0D AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CYLINDER, 
BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF 0D. 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 

LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS. 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MILLIMETERS 
MIN. MAX. 

NOTES 

0B 

. 027 

.035 

.686 

.889 

- 

0D 

.104 

. 140 

2.65 

3.55 

1 

G 

.230 

.300 

5.85 

7.62 

1 

L 

1. 000 

- 

25.40 

- 

- 

L 1 

- 

.050 

- 

1.27 

2 



D018 


D027 


l . 110 . 

I .047 
1.125 Min. 




NOTE: 

Package contour 
optional withini 
dimensions 
specified i 



. U 75±.025 
NOTE 


.020±.002 f [1 ) .060 MAX. 

+ ,004±.001 


THIS END FOR VISUAL ORIENTATION 
ONLY (CONTOUR OPTIONAL). 

LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN 
THIS ZONE TO ALLOW FOR BODY 
FLASH AND LEAD FINISH BUILD-UP. 


D021 


_*J ± L*- 

I .002 | f— 


.135 ± .055 


.14 0 MAX. “'i H* .50 0 MIN. 
.050 ± .003 -HU , 


NOTE: 

50T.P.I. Straight Knurl 


625 ± .015 -f- © 




DO 29 





1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER 0D AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS 
CYLINDER, BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF 0D. 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 
LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MILLIMETERS 
MIN. MAX. 

NOTES 

0B 

.029 

.053 

0.737 

0.838 

- 

0D 

.120 

.150 

3.05 

3.81 

1 

G 

.315 

.360 

8.01 

9.14 

1 

L 

1.000 

- 

25.40 

- 

- 

L 1 

- 

.050 

- 

1.27 

2 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS. 
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DO30 


STATING PLANE 


J '- TEf 

( f - 4 I H 


4 —<pc 

& 


m 



NOTES: 1. CONTOUR AND ORIENTATION OF TERMINAL LUG IS UNDEFINED. 

2. THE BODY OF THE DEVICE, WITH THE EXCEPTION OF THE HEXAGON, THREAD, 
AND FLEXIBLE LEAD EXTENSION, LIES WITHIN THE CYLINDER DEFINED BY 
0D t AND LENGTH J. 

3. A CHAMFER (OR UNDERCUT) ON ONE OR BOTH ENDS OF THE HEXAGONAL POR¬ 
TION IS OPTIONAL. 

4. SEATED HEIGHT WITH THE LEAD BENT AT RIGHT ANGLE. 

5. LENGTH OF INCOMPLETE OR UNDERCUT THREADS OF J)M. 

6. PITCH DIA. OF 1/2-20 UNF-2A (COATED) THREADS (ASA Bl.1-1960). 

7. MINIMUM FLAT. 



MILLIMETERS 
MIN. MAX. 



4.250 4.750 

.260 .296 

.4619 .4675 

.312 


120 <6 
7.51 
11.874 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED 
FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS. 


D034 


D035 


D039 


■ 01. P I • so ° BI 


. 028 

062 * 036 


(°2 


Qj 


Package contour optional within 
dimensions A t B. Slugs, if any, 
shall be included within this 
cylinder but shall not be subject 
to the minimum limit of Dim. A. 
Lead diameter not controlled in 
this zone to allow for flash, 
lead finish build-up, and minor 
irregularities other than slugs. 


1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN 
DIMENSIONS A1B, SLUGS, IF ANY, 
SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CY¬ 
LINDER BUT SHALL NOT BE SUBJECT 
TO THE MINIMUM LIMIT OF DIM. A. 

8. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN 

THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, LEAD 
PINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREG¬ 
ULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


. 140 r . 130 ^ NOTE .!4Q 
.160 • 150 I .160 


. 062 _J U .U-45 | 

NOTE 2 1.125 MIN. 


D041 






NOTE 


NOTES: 

1. Package contour optional 

within cylinder of diameter 
.080 and length .160 . Slugs 
.107 .205 

If any, shall be Included within 
this cylinder but shall not be 
subject to the minimum limit 
of -080 
.107 

2. Lead diameter not controlled ■ 

In this zone to allow for flash, 
lead finish build up, and minor 
Irregularities other than slugs. 


NOTES: 

1. This end for visual 
orientation only (contour 
optional) . 

2. Lead diameter not controlled 
In this zone to allow for 
body flash and lead finish 
build-up. 


E200/D0200 


1. Refer to rules for dimensioning semiconductor 
product outlines Included in Publication No. 
Tf. 

2. Package contour optional between Term. I 
and 2. 

3. A step or other Identifying feature shall be 
provided near Term. 2 . 

4. Minimum electrical creepage length between 
Term. 1 and 2. 

5. Minimum electrical strike distance between 
Term. 1 and 2. 

4. Surfaces flat within .00IS per Inch. 

7. Typical two places. 




a 

B C 

D 

E F 

G 

H 

NOTE 

E200a/ 

1.42 

.730 .300 

.250 

.490 .050 

.123 

.010 

1,2 

D0200AA 

1.70 

1.165 MIN 

MIN 

.600 .125 

.145 

.100 


NotEs 

2,3 

6 4 

5 

7 

7 

7 


E200b/ 

2.20 

1.031 1.00 

.750 

1.000 .050 

.123 

.030 

1,2 

D0200AB 

2.50 

1.500 MIN 

MIN 

1.065 .160 

.145 

.110 


NotES 

2,3 

6 4 

5 

7 

7 

7 



-4 U- G NOTE 7 

k TERM.2 

NOTES 2,T / 

ROTE T\y 


D NOTE 5 
C NOTE 4 
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15. OUTLINE DRAWINGS 



E204/D0204 


NOTES: 


1. REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST. 

2. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5, 1973. 


PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN 0D AND LENGTH G. 
HEAT SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS 
CYLINDER, BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM 
LIMIT OF 0D. 


4. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN ZONES L, TO ALLOW 
FOR FLASH, LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGU¬ 
LARITIES OTHER THAN HEAT SLUGS. 


5. CONTROLLING DIMENSIONS: INCH. 



& 


— H 0° 


E204a/ 

DQ204AA 


NOTES 

E204b/ 


. N OT E S.. 


E204c/ 

DQ204AC 


E204d/ 

DQ204AD 


E204e/ 

D0204AE 


NOTES 

E204f/ 


NOTES 

E204g/ 


NOTES 

E204h/ 


NOTES 
E204 j/ 


E204k/ 

DQ204AK 


E2041/ 

DQ204AL 


E204m/ 

DQ204AM 


NOTES 

E204n/ 


NOTES 
E 2 0 4 p / 
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,018 

,022 


.018 

.022 


,027 

,035 


.009 

.013 


,029 

,033 


.018 


.019 
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.014 

.016 


,028 
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.025 
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.oe 

.10 
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M5 Tapped Hole 5 l\ Center M5 Tapped Hole 5 

1 \ Terminal 

M4 Tapped Hole 5 



(Dimensions In "mm") 
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M324 


| M324a 1 .354 1.2441.130 I .X14 I.6251.500 
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M523 

437 MAX —j |—-840 MAX 


1 *° JL 

MIN 

t |ALL LEAD 

U^| |*“ DIAMETERS 

.030 


M519b .500 1.20 .215 1.00 
M519C .500 1.50 .215 1,30 
M519d .500 2.50 .215 2.30 
M519e .209 .209 .055 .100 
_KAX MAX MAX_ 


.437 W 
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M574 




I .185 

-► (max.) 




1 

, .314MAX. 

U 


£ii f i 

**-.027 
♦ .196MAX. 

L-.196 

3275 


M584 

1 








M643 


M647 


2 HOLES (ONE IN ANODE, ONE IN CATHODE) 
.143 DEEP FOR LOCATION ON .125 DIA. PIN 



_ 144 

PmAX. DIaTI 



[• - -4 CREEP PATH OVER 

MAX. DIA. CONVOLUTIONS = 
1.174 MIN. 

2.25 MAX. DIA — 


O 25-0 26"_ 
(6 35-6 6mm) 


1719-1-763' 
(43 7-44-8mm) 


J- r l ' ' 1 - 

U— 1 62-1 63"—j 

0 388-0 412"— J (4115-41 4mm) 
(985-1046mm) dia. 


O 435-0-438" 
ll1-05-11-13mm) 


1 325" 

(33 65mm) max. dia 


O 926-0 95 
(23 5-24-1 mm) 
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M863 


^ Black Dot-Negative 
' Red Dot-Positive 
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Straight Knurl ^@1=1_I 

42 Grooves Per In. L_,_J f 

.010 DP. H 1 

CATHODE 
Allowable pressfit depth 


POLARITY 
" CENTER TAP 
COMMON CATHODE 
" CENTER TAP 
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1 3 PHASE 
COMMON CATHODE 
r 3 PHASE 
COMMON CATHODE 
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M879 


BLACK DOT—NEGAT IVE _ 
RED DOT—POSITIVE \& I 


^525 R. MAX TYP. 
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I .7525 I 

r~ REF.- i 


CENTER TAP COMMON CATHODE 

CENTER TAP COMMON ANODE 

THREE PHASE COMMON CATHODE 

THREE PHASE COMMON ANODE 

DOUBLER 

TRIPLER 

QUADRUPLER 



Gehause/Case E 

DIN 41890 - 117 A 2 

Kontaktfiachen vernickelt 
Contact surfaces nickel-plated 
G — 910 g K = 33 mm 


M880 
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BLACK DOT — NEG. 
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'\ iT9~ ~\ .525 R. 
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.161 
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==^.125 -j- MIN. 

~T~ .930 
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| INCHES 1 

j MILLIMETERS 
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M937 M937a 
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O 57 r. no 



C 0.375 

0.500 

0.500 

9.52 12.70 


Glass filled 

L G.OO 

G.OO 

0.900 

152.4 152.4 


epoxy PC Board 

T 0.040 

0.040 

0.040 

1.02 1.0? 


0.125" (3.175mm) D 

-^IBI^— 





ISH^B 

BBEiai 

ITT i iMfi'ni .... 

m 



A 

D 

E 1 el 

M941 

11.7 

8.7 

Bifgl 

M94 la 

11.7 

8 . 7 

■HkKEj 

M9 41 b 

11.7 

8.7 

6.9 3.20 
4.90 

M941c 

11.7 

8.7 

7.4 3.50 

5 .50 

M94 Id 

11 . 7 

8.7 

7.7 3.80 

5.70 


M942 



(M AX)r 
7.88 mm I 


SEATING PLANE 
DIMENSIONS IN MM 



SEATING PLANE — 

CONFIGURATION “A" 

25.4mm' N) * 

\_ i_ 

y 

^ y 

(M AX)—^ 

0.86mm 

<— SEATING PLANE 

CONFIGURATION "B” 

$ 4 

1_i 

E 

el 


4.4 

1.70 

2.70 

h — e i— H 

5.3 

2.10 

3.50 


6.7 

3.40 

5.00 


7.3 

3.70 

5.50 


8.2 

4.20 

6.40 


10.3 

5.40 

8.50 


10.7 

5.90 

8.80 


11.1 

6.40 

9.20 


11.6 

6.70 

9.60 


12.4 

6.90 

0.50 


18.4 

1.70 

6.50 


5.3 

2.10 

3.50 


7.3 

3.50 

5.60 


T2~ 

4.40 

6.50 


10.4 

5.50 

8.70 


11.1 

6.00 

9.40 


12.4 

6.80 

10.70 


18.6 

12.00 

16.90 


5.30 

2.10 

3.50 


5.30 

2.10 

3.30 


7.30 

3.50 

5.60 


6.70 

3.40 

5.00 


7.30 

3.50 

5.60 


8.20 

4.40 

6.50 


10.80 

6.00 

9.00 




Dimensions in mm 
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SEATING 

\PLANE 


_ M981 

MILLIMETERS I 


M981a 

MILLIMETERS 
MIN I MAX 


14.23 15.87 0.560 0.625 _ 

9.66 10.66 0.380 0.420 _ 

3.56 4.82 0.140 0.190 _ 

0.51 1.14 0.020 0.045 _ 

3.531 3.733 0.139 0.147 3.4 

2.29 2.79 0.090 0.110 _ 

_ 6.35 - 0.250 _ 

0.38 0.64 0.015 0.025 _ 

1 2.70 14,27 0 500 0.562 12.0 

1.14 1.77 0.045 0.070 

4.83 5.33 0.190 0.210 _ 

2.54 3.04 0.100 0.120 6.0 

2.04 2.92 0.080 0.115 2.1 

1.14 1.39 0.045 0.055 M 

5.85 6.85 0.230 0.270 6.0 


5FR 


PIN 1. Cathode 
2. Anode 
Tab is connected 
to Cathode. 


M982 


DASH NUMBERS INDICATE LENGTH IN INCHES. 



HIGH VOLTAGE WIRE 
STYLE 3239 FR1 
40KVDC TYPE 2 PL 
UL RATED 


- FLAME RETARDENT 
POLY PROPYLENE 
V O RATED 


ANODE 
CONNECTOR 
JI-21 TYPE 
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M984 1 


M985 


M987 



MM 

(INCH) 


^ 4.2 ^(0.17) 
Depth 2.5 (0 1) 
Both side 


Type 

Direction of 
polarity 

All 

* 

Weight 

850 (g) 


4,57 £ 0,20 229i0,13 

r—i r~i 



1.27*127 3952/1 
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1 

i 

—^ 

1 a 

n d 

\fSs1 

i = 

Wh 


I- 

-1.700- 

-2.250- 



G 


Lucas 

R.D 953048 

s 
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Tolerance ± .03 
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Ml 086 


CM 

£ 

:C 

C o 


li_ 


. o> - 

c c 

3 § ; 

p tJ 1 

H O' 
s § 

j 

-C -2 

2 -S 

•S * 1 


■S 4 «oi 

«s s 

iJ.'t 

s t 

5 /,v,v 


Ml 087 


Ml 088 


HE 


Ml 089 


1) Mm. floor clearance 

2) Mm. ceiling clearance 

3) Direction of air flow 

4) Not mounted on 1 -phase-bridge 



entfailt bei B-Schallung 4) 



Am Km 


1) Min. floor clearance 

2) Mm. ceiling clearance 

3) Direction of air flow 

4) Not mounted on 1 -phase-bridge 


Ml 090 


M1091 


Sis 


Ml 092 
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M1101 



CASE 117A-02 


NOTES: 

1. LEADS ARE SQUARE AND OFFSET ON 
PACKAGE (DIM L) TO ALLOW FOR 
T AUTOMATED EQUIPMENT LOADING. 


MILLIMETERS INCHES 
DIM MIN MAX ~M»T| MAX 

A 22.35 23.37 0.880 0.920 

8 635 7.37 0.250 0.290 

C 18.5* 19.56 0.730 0.770 

D 0.89 1.14 0.035 0.045 

F 11.18 11.68 0.00 0.460 

G 4.57 5.59 0.180 0.220 

H 8.89 9.91 0.350 0 390 

J 2.79 3.81 0.110~ 0.150 

K 14,61 - 0.575 

L 3.18 3.43 0.125 0.135 

Q 3.56 4.06 ' 0.140 0.160 



c 

Inches 


Millimeters 

Symbol 

Min. 

Max. 

Min. 

Mi 

oD 

1.850 

1.900 

45.72 

48 

oD, 

1.140 

1 180 

28 96 

29 

oD ? 

1 760 

1 850 

44.70 

46 

H 

.545 

.605 

13.84 

15 

oJ 

135 

.145 

3.43 

3 

J, 

072 

.082 

1 83 

2 

N 

025 


.64 





Creep Distance— 408 in Min (10.36mm) 
Strike Distance— 209 in Min (5 16mm) 
Finish—Nickel Plate 
Approx Weight—4 oz (113g.) 

1 Dimension "H" is a clamped dimension 
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A 

L 


A 

L 

M1120 

25.4 

50.3 

M1120p 

50.8 

63.8 

Ml120a 

25.4 

53.0 

M1120q 

50.8 

67.6 

M1120b 

25.4 

56.4 

M1120r 

50.8 

71.4 

Ml120c 

25.4 

59.4 

M1120S 

50.8 

75.2 

M1120d 

25.4 

62.5 

M1120t 

50.8 

79.0 

M1120e 

25.4 

65.5 

M1120U 

50.8 

82.8 

M1120f 

25.4 

68.8 

M1120V 

50.8 

86.6 

M1120g 

25.4 

71.6 

M1120W 

50.8 

90.4 

M1120h 

25.4 

74.7 

M1120X 

50.8 

94.2 

M1120i 

25.4 

77.7 

M1120y 

50.8 

98.0 

M1120j 

25.4 

80.8 

M1120z 

50.8 

101.9 

Ml120k 

25.4 

83.8 

M1120aa 

50.8 

105.7 

Ml 1201 

25.4 

86.9 

M1120ab 

50.8 

109.5 

Ml 120m 

25.4 

89.9 

M1120ac 

50.8 

113.3 

M1120n 

25.4 

93.0 




M1120o 

50.8 

59.9 
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Ml 130 


079 mm _L l 
(0031) (SPINS)—I 



r~T-1 

d 


»- <r~ 

r 

./i_ . 

f Y/ 


Ml 134 


’INTERNAL 

CONNECTION 


DIMENSION CHART 

a— 2-21mm (017) 
b- 15-2(4 mm (0-600) 
c — 10'16mm (O-^OO) 
d- 5-08 mm (0-200“) 
e — 5*08mm ( 0-200‘) 
f —10 mm ( 0-393) 


•250 [6 35mm] 



200 -550 

5 08mm] [13-97mm] 


-++- l-SBf- 

:&Lr 

! • ! ! 

~ 4— —hY 

■560MA X 
[14 22mm] 


fllMENSION CHART 
a-0 2.00 [1016mm] 
fa- 0 300 [ 7-62mm] 
c- 0 200 [ 5 08mm] 
d- 0 100 [ 2-54mm] 
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mmm 

iiuLuiiiiiiuyi 


IOEOBXQB3BII 

HlESlBSEBESI 
^Hl OH 1^3 ^3 El I 


I SO IH3 ^31 


Ml 272 


Ml 273 




MIN MAX MIN MAX 1 
- 73.8 - 2.905 


D 27.8 29.4 1.095 1.155 _ 

E 24.6 26.2 0.97 1.03 _ 

F - 19.8 - 0.78 

G - 54.8 - 2.155 _ 

H 1.77 3.31 0.07 0.13 

OX 4.34 5.87 0.171 0.231 4 pics 

OY 4.03 5.57 0.159 0.219 7 pics 



^ TERMINAL ONLY APPLIES TO FULL-WAVE BRIDGE. 
NOTE 2: - A.C. TERMINALS THREE PLACES. 



CAD PLATED BRASS 


CAD 

PLATED BRASS 


1/4 - 28 x .25 


1.90 MAX DIA 
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M1299 


• C-+-D-H 


MILLIMETERS 




TERMINAL (C) (Al) 

ELECTRICALLY COMMON 
TO BASE PLATE 



MIN. 

MAX. 

MIN. 

MAX. 

A 

1.177 

1.197 

20.39 

30.40 

B 

.030 

.035 

.762 

.889 

C 

.365 

.385 

9.27 

9.78 

D 

.370 

.390 

9.40 

9.91 

E 

— 

.880 

— 

22.35 

F 

.160 

.180 

4.06 

4.57 

G 

.270 

.290 

6.87 

7.37 

H 

.151 

.161 

3.84 

4.09 

J 

— 

.188 RAD. 

— 

4.78 RAD. 

K 

.030 

.035 

.762 

.889 

L 

- 

.525 RAD. 

- 

13.34 RAD. 


Ml 300 


-- A -H 

r B lJ 

rm rmr_i 

H 


D 


Center of Base Plate 


Terminal Torque: 50(Min.) 75(Max.) lb. — in. 
Mounting Base Torque: 30(Min.) 40(Max.) lb. ■ 


C (ELECTRICALLY COMMON 
TO BASE PLATE) 



INCHES 

MILLIMETERS 


MIN. 

MAX. 

MIN. 

MAX. 

A 


2.63 


66.80 

B 

1.35 

1.40 

34.29 

35.56 

C 

.70 

.80 

17.78 

20.32 

D 


.625 


15.88 

E 

3.14 

3.16 

79.76 

80.26 

F 


3.65 


92.71 

G 

.25 

.27 

6.35 

6.86 

H 

V« - 20 UNF With 

Captive Lockwasher 

T 

Tbp Ref. Point - Geometric 
Center of Base Plate 
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M1302 




M 1 

. ,M10 



Optional protective thermostat 
available - consult MFR. 






Ml 306 


+ 

SEE TERMINAL |-«e—— 

r ,a ”n «r _ 


.40 MAX* 

r/o. i6) 



.-XL" 


.193 DIA 
(4.902) 


.500 
(12.700) 


I 

—--5*4-—/ 


.500 

(12.700) 


-.062 DIA 
(1.575) 


. .062 MAX 
(1.575) 


.250 

(6.350)' 


.092 

(2.337) 


.280 

(7.112) .075 (1.905) DIA 

"»-^ DEPRESSION 

.003 (.076) 

DEEP BOTH SIDES 

/ 


1.00 MAX . 
(25.4) 



.093 DIA THICKNESS 

(2 362) 0.031 

(2.352) i7Q74j 
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Ml 340 




*T C 

JT_ 

~ B ~1 

- 

m 



■ 

i 


M1342 




| ' .437 

! ; (111, 1.1 MAX. 

l¥TT 


HOLE FOR 
, .652 NO. 8 

(16.6) » SCREW 


.652 1.125 

^ (16.6)128.6) 


r . i czn 
T >562 H 

(14.3) n 


Marking: Type number & polarity notation marked 
on side of case 



Ml 343 





Ml 345 
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0.4MIN 0.4MIN 
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F 

THD 

1.00 

3/8-24UNF 

1.25 

1/2-20UNF 

1.25 

3/4-16UNF 

1.25 

3/4-16UNF 

1.25 

3/4-16UNF 


3/4-14NPT 


3/4-16NPT 


3/4-16UNF-2A 

1.25 

1/4-28UNF 

1.156 

3/8-24UNF 

1.25 

3/4-16UNF 
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A (CONTRASTING) COLORED DOT SHALL BE PERMANENTLY MARKED ON THE DEVICE 
SO THAT THE TERMINAL ADJACENT TO THE COLORED DOT WILL BE DISTINGUISHED 
AS THE POSITIVE TERMINAL (WITH RESPECT TO THE OTHER TERMINAL) FOR DIRECTIVITY 
OF CURRENT FLOW THROUGH THE SEMICONDUCTOR DIODE. 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

. 6 <2 2 
.628 

.719 
.7 64 

.040 

.045 

.37 5 

.187 

.180 

.240 

.140 

.750 

5/8-18NF-2A 

.495 

.505 

.622 

7528 

.719 

.TSI 

.020 

.025 

.375 

.187 

.180 

.240 

.140 

.750 

5/8-18NF-2A 

.495 

.505 
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*] f*F MAX. 

I©l-— 


- 1^,1 I 

—J E MAX. 
- B MAX.I I 


NOTE: TYPE NUMBER SUFFIX 

N- INDICATES ANODE CONNECTED TO STUD 
P— INDICATES CATHODE CONNECTED TO STUD 


S128 

A 

5.0 

B 

1.063 

C 

.625 

D 

.406 

E 

1.688 

F 

.375 

G 

H 

M12X1.75 

Sl28a 


1.12 

.89 

.35 

1.75 

.109 

MAX 

6.3 

3/8-24 

S128U 

.312 

.812 

.795 

.218 

1.50 

.625 


3/8-24 


S132a SAME AS S132 EXCEPT 
LESS GATE CONNECTOR 


(CENTER CONDUCTOR) 
TERMINAL (2) 




TERMINAL (T)^ 


. 750 MAX.-* 
1.625 MAX.*-) 


2.375—j- 

MAX. f 
I 1.625 
MAX. 


-GATE I 
CONNECTOR 


TERMINAL (3) 
(CO-AX SHELL) 



.125 MAX.-J S - 250 

yf ■=■ ±.015 ±.025 

. 665±.005 S\ -1- 

/ \Li.623±.018 A/F 

TERMINAL (J) CASE \ 3/4 - 16UNF-2A 
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S322 


H MAX.(^“~ 

/16-18 . ,... 1 - 


l r OO 1.12 
MAX.DIA. 



.040 MAX 
lug thickness-^ 

*1 r* - 7250 MAX 

1 m - .424 MAX 

T 

.085 



.090“ - 

• 

s 

' .to 
MA 


.075 ? 1 
.175 1 

r 

^.422 

c 3^\ 

,078 MAX- 1 

.145.- 

\ fon disc woshcr 

1 10-32UNF2B 


S339 


20.0 

r MAx 4 _ 


3.60 

4.00 

FOR A ONLY-^3) 

16.5 
MAX. i 

2-20 if 
MAX.! - 
THREAD-^ 


39.0 

23.o MAX. 
MAX.! 


3.50 a 
MIN. 1 



A 

THREAD 

S339 

.426 

.448 

M6X.039 

S339a 

.532 

.570 

M8X.049 


DIMENSIONS IN “MM’ 


S352 


S403 



THREAD-v 


RELIEF TO \ 


MINOR DIA \ 


FROM 1 TO 3 \ 


THDS 


TERMINAL 2 


IHHEEI 


OUT TO 0IA’ MAX $D| 


■MW 
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S458 


BLACK DOT — NEGATIVE 
RED DOT — POSITIVE 


BLACK DOT — NEG. 
RED DOT — POS. 





S458a CENTER TAP COMMON CATHODE 
S4 58b CENTER TAP COMMON ANODE 
S458C THREE PHASE COMMON CATHODE 
S458d THREE PHASE COMMON ANODE 

S458e DOUBLER __ 

S4 58f TRIPLER __ 

S458g QUADRUPLED._ 


* 1 =\ *7340 

• 12 ° A =1 i 4 00 

1/4 20 UNC-2A 
MAX. UNLUBRICATED 
STUD TORQUE 
30 INCH-POUNDS 
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A 

B C 

D 

E 

S506 

185 

130 43 

26 

23 

S506a 

185 

130 43 

26 

27 

S506b 

219 

145 61 

31 

27 

S506c 

219 

_ 

145.6T 

*31 ‘ 

27 

S506d 

166 



20 

S506e 

166 



20 

S5061 

185 



~23 

S506g 

185 



23 

S506h 

219 



27 

ssoei 

219 

i 


~27 

S506j 

171 



~20 

S506k 

171 



~20 

S506I 

200 

' 


~23 

S506m 

200 



233 

S506n 

230 



~27 

S506o 

230 



_ 

S506p 



28 

Ti 


G 

H 

J 

J 

K 

THR 

40 

1 SC l mm 

8.5 

19 

SW35 


Ml8 x 2 

40 

sq mm 

8.5 

19 

SW35 


3/4 

UNF2A 

60 

sq mm 

10.5 

["24 

"24“ 

SW42 


M18 x 2 

60 

sq mm 

10 5 

SW42 


3/4 

16UNF2A 

15 

8 5 

14 

SW27 

159 

1/2 

20UNF24 

15 

sq mm 

8.5 

14 

SW27 

159 

M12 175 

30 

sq mm 

8.5 

19 

SW35 

173 

3/° 0 

16UNF2A 

30 

sq mm 

8.5 

19 

SW35 

173 

M18.200 

60 

sq mm 

10 5 

24 

SW42 

206 

3/4 

16UNF2A 

60 

sq mm 

10 5 

24 

SW42 

206 

Ml 8.200 

15 

sq mm 

8 5 

14 

SW27 

164 

M12 175 

15 

8 5 

14 

SW27 

164 

20 

UNF2A 

30 I 

1 sq mm j 

8.5 

19 

SW32 

191 

M18 200 

30 1 

sq mm | 

8.5 

19 

SW32 

191 

3/4 

16UNF2A 

E 

o E 
a 

105 


SW41 

217 

M18 206 

60 

10 5 

24 

SW41 

217 

3/4 

16UNF2A 


8 7 

19 


127 

3/4 

16UNF2A 



I THR 

ALL DIMENSIONS IN “MM’ 
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DIMENSIONS IN "MM’ 


S513 
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fll «.•* THR12- 

1 I HOLE 


wnbifc 




DIMENSIONS IN "MM' 



DIMENSIONS IN ‘‘MM’ 


Direction o< polarity 



I, ° 

°=| 

- 1—4 1 


76MAX- V - 

TTogi- 274MAX - J (161) 

(2 aai (to 8) 


Weight 500 (g) 


MM 

(INCH) 


6 4 0 hole 
(0 252) 
1 2 



T iDirection 
VP ,|of polarity 

sj?JL 9 _T aT - 

S519a| X 

Weight 23 (g) 



03 8 i 0 . 2 ) 

(00 150 ±0.008) 
5 (0 197) 


Type 

Direction 
of polarity 

S520 

* 

S520a 

T 



MM 

(INCH) 


MM 

(INCH) 
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63" DIA TYP 
16.08mm 



. 9" DIA MAX 
48 26mm 


1. Polarity — Cathode connected to base 

2. Part Number — On base of unit. 



TOLERANCE ±.030 


5/16-18 
CLASS 2 


_ 1.00 

MAX. 
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21 MAX 80 + 0.5 
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3/8-24 UNF-2A , 


16.51 (0.650) 
f4.99 (0.593) 


59.69 (2.35) 
57.92 (2.28) 


29.33(1,155) 

27.54(1.084) 


17.53 (0.69) NOM ACROSS FLATS 


-27.30 (1.075) DIA. MAX. 


21,03 (0.828) 
20.15(0.793) 


8.94 (0.352) 
'8.11 (0.319) 


16.77 (0.660) u, "‘ 
-3.96 (0.156) MAX. 


3/4-16 UNF-2A- 


31.75 (1.250) 
30.79 (1.212) 
ACROSS FLATS 


S553 


11.04 (0.435) 
10.29 (0.405) 


25,14 (0.990) 
22.61 (0.890) 


—► «*— 


5.08 (0.200) 
4.32 (0.170) 


13.21 (0.520) 
MIN. 


- 36.95 (1.455) DIA. MAX. 


11.50 (0.453) 
10.62 (0.418) 

j5\ 


27.81 (1.095) 
26.19 (1.031) 


19.02 (0.749) 


16.77 (0.660) 


3.96 (1.455) MAX. 


3/4-16 UNF-2A- 


42.84(1.687) _ 

41.84(1.647) 
ACROSS FLATS 


9.50 (0.374) MAX 


16.51 (0.65) 
14.99 (0.59) 


58.67 (2.31) 
55.63 (2.19) 


21.03 (0.828) 
20.14 (0.793) 


- 18.29 (0.72) 

— 16.76 (0.66) 
ACROSS FLATS 
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T018 


RADI I .007 MAX 


-fff- J A 0 0. _i_ 

, /-W U .200 T.P. 

• DIA. NOTE 2 S _L^J L, .100 T.P. 

DE CORNER ^ — 

MAX T- T'P Vi) O-n~i~.200 T. 


t? V2}a-+j-j-.200 T.P. 
^ \y •) " NOTE 4,5 


CEL 




1. This zone is controlled for automatic 
handling. The variation in actual dia¬ 
meter within the zone shall not exceed 
. 010 . 

2. The specified lead diameter applies in 
the zone between .050 and .250 from the 
seating plane. Between .250 and 1.5 a 
maximum of .021 diameter is held. Out¬ 
side of these zones the lead diameter 

is not controlled. 

3. Measured from max. diameter of the actual 
device. 

4. Leads having maximum diometor (.019) meas¬ 
ured in gauging plane .054+.001 • .000 
below the seating plane of the device shall be 
within .007of their true locations relative 

to a maximum-width tab. 

5. The device may be measured by direct 
methods or by the gauge and gauging 
procedure described on the base gauge 
drawing, GS-1. 

6. Details of outline in this zone optional. 

7. Tab centerline. 


BASE SEAT ft--1 

- | I I Ac | 

TrU 3 USADS-j | | mX - •»» » 
NOTE 1 

(NOTE 21-I00-H-»*i 

.050--UJ 

lead 2 

LEAD 1- 

(NOTE 3)45° 

\ N LEAD 

.ossi.oio-^ 


NOTES FOR T018: 

1. The specified lead dia. applies 
to the zone between .050 and .250 
from the base seat. Between .250 
and end of lead a max. of .021 

is held. Outside of these zones 
the lead dia. is not controlled. 

2. Leads having max. dia. of .019 
measured in gaging plane .054 
-.001,-.000 below the seating 
plane of the device shall be 
within .007 of their true pos¬ 
itions relative to the max. tab 
width. 

3. Index tab for visual orientation 
only. 

4. Measured from max. dia. of the 
actual device. 


T033 


T039 


T046 




NOTE 1.100 MIN. 


.350 

^r$r 

■240 If 

1263* ft 


J \ 1 .5 MIN NOTE 5 

:.o ia 

:W |“l~- 2 °\ ' 01 NOT D E IK 5 A 
I NOTE 2 

>7it>l NOTE 4 


.315 
i —335 

.100 MIN. NOTE 1 


SEATING 

PLANE 


.230 MAX. 
.209 MIN. 

.195 MAX. 
- .178 MIN. 




NOTE 4^ 4 H\^i 3 yy 

NOTE 2 ^S E Tttf'K!« 


This zone is controlled for automatic 
handling. The variation in actual dia¬ 
meter within the zone shall not exceed 
0 . 010 . 

Leads having max. dia. .019 measured 
in gaging plane .054 - .001 below the 
seating plane of the device shall be 
within .007 of their true locations. 
Measured from max. dia. of the actual 
device. 

The device may be measured by direct 
methods or by the gage and gaging 
procedure described on gag* 5 drawing 
GS "1. 

All leads - Dia. is uncontrolled to 
.050 from seating plane and beyond 
min. tolerance of lead length (1.5 or 
.5) from seating plane. Dim. A applies 
between .050 and .250 from seating 
plane. Dim. B applies between .250 
and min. tolerance of lead length from 
seating plane. 


min. r t 016 

NOTE 2 M6 VgJ! 

.021 019 

NOTE 2 


90°NOM.>W 


.040 

.034 

NOTES: 

1. This zone is controlled for auto¬ 
matic handling. The variation In 
actual diameter within this zone 
shall not exceed .010”. 

2. (Three Leads) (Dim. .016 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.) (Dim. .016 
min. and .021 max.) applies betwee 
(.250 min.) and .5" from seating 
plane. Diameter is uncontrolled in 
.050 max. and beyond .5" from 
seating plane. 

3. Measured from max. diameter of 
the actual device. 

4. Details of outline in this zone 
optional. 


n n h 019 MAX * 

-U U U .012 MIN. 

"I* -hS=?t.050 < N0TE n 


Note 3,5 



.041±.005 y Z_ .038*.010 (N 


T046 NOTES: 

1. (Three Leads) (Dim. .012 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.). (Dim. .016 
min. and .021 max.) applies be¬ 
tween (.250 min.) and .5'' from seat¬ 
ing plane. Diameter is uncontrolled 
in (.050 max.) and beyond .5'' from 
seating plane. 

2. Maximum diameter leads at a gaging 
plane .054 /( and .00l"-.000" below 
seating plane to be within .007'' of 
their true position relative to 
maximum-width tab and to the max¬ 
imum .230" diameter measured with 

a suitable gage. When gage Is not 
used, measurement will be made at 
seating plane. 

3. Index tab for visual orientation only. 

4. Measured from maximum diameter of the 
actual device. 

5. *Tab centerline. 


623 


623 
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T052 


T066 


T071 



. .620 
MAX. ' 
.470 I NOTE 2 
.500 1 






.050MAX.NOTE 2 


i .050 T i028 
"7oT5 - .034 


- 1 - .209 

.250 230 

• 34 ° | M 



190 .093 

2To I .107 I 


3. 'Measured from maximum diameter of 
the actual device. 

4. Leads having maximum diameter .019 
(.483MM) measured in gauging plane 
.054 + .001 — .000 (1.37MM + .025MM 
— .OOOMM) below the seating plane of 
the device shall be within .007 (.178MM) 
of their true locations. 

34. (All leads) Diameter is uncontrolled to 
.050 from seating plane and beyond 
minimum tolerance of lead length (1.5 or .5) 
from seating plane. Dim A applies between 
.050 and .250 from seating plane. Dim B 
applies between .250 and minimum tolerance 
of lead length from seating plane. 


X, - 0-\ / 


NOTES FOR TO66: 

1. Dimension does not include 
sealing flanges. 

2. The outline contour is optional 
within zone defined by these 
dimensions. 


T072 


210 I " MIN. | 

_ I NOTE 2 05< 


0—*-\ \016moTE 2 

\ 021 V^N0T£3 

\ (DIM B) 


OI9 N . 0TE 2 

(DIM A) 


1. (Four leads) . Maximum number of 

leads omitted In this outline. None 
(0) . The number and position of 
leads actually presented are Indicated 
In the product registration. Outline 
designation determined by the loc¬ 
ation and minimum angular or linear 
spacing of any two adjacent leads. 

2. (All Leads). Dimension .016 Min. and 
.019 Max. applies between .050 Min. and 
.250 Max. Dimension .016 Min. and .021 Max. 
applies between .250 Min. and .500" (12.70 MM) 
from seating plane. Diameter Is uncontrolled 
In .050 Max. and beyond .500" (12.70 MM) 
from seating plane. 

3. Leads have maximum diameter .019 
measured in gaging plane .054 (1.34MM) 

- .001 (.025 MM) - .000 (.000 MM) 
below the seating plane of the prod¬ 
uct shall be within .007 (.178 MM) 
of their true position relative to 
a maximum width tab. 
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T092 





SEATING PLANE 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MTlTTlfil ifl'l 1 

■SEHBKEEnf 

NOTES 

A 

.170 

.210 

4.58 5.33 


Ob 

.016 

.021 

.407 .533 

1, 3 

Ob2 

.016 

.019 

.407 .482 

3 

OD 

.175 

.205 

4.96 5.20 


E 

.125 

.165 

3.94 4.19 


e 

.095 

.105 

2.42 2.66 


ei 

.045 

.055 

1.15 1.39 


i 

.135 


3.43 


L 

.500 


12.70 

1, 3 

Li 


.050 

1.27 

3 

L2 

.250 


6.35 

3 

Q 

.115 


2.93 

2 

S 

.080 

.105 

2.42 2.66 



NOTES: 

1. Three leads 

2. Contour of the package beyond this zone is uncontrolled. 

3. (Three leads) Ob2 applies between Li and L2- Ob applies between L2 
and .5" 

(12.70 mm) from seating plane. Diameter is uncontrolled in Li and 
beyond .5" 

(12.70 mm) from seating plane. 


T0106 


SEATING PLANE 



095 


.105 ^ 

.045 


.055 

1 




o2 40- -Uf- 




-INDEX 


)IM. 


34. (ALL LEADS) DIAMETER IS UNCONTROLLED TO .050 FROM SEATING 
PLANE AND BEYOND MINIMUM TOLERANCE OF LEAD LENGTH 
(1.50 OR .500) FROM SEATING PLANE. DIM A APPLIES BETWEEN 
.050 AND .250 FROM SEATING PLANE. DIM B APPLIES BETWEEN .250 
AND MINIMUM TOLERANCE OF LEAD LENGTH FROM SEATING PLANE. 

67. (FOUR, SIX, TEN, OR TWELVE LEADS). MAXIMUM NUMBER OF LEADS 
OMITTED IN THIS OUTLINE, ONE (1). THE NUMBER AND POSITION OF 
LEADS ACTUALLY PRESENT ARE INDICATED IN THE PRODUCT 
REGISTRATION. OUTLINE DESIGNATION DETERMINED BY THE 
LOCATION AND MINIMUM ANGULAR SPACING OF ANY TWO 
ADJACENT LEADS. 

76. CONTOUR OF THE PACKAGE BEYOND THIS ZONE IS UNCONTROLLED. 
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T0105 


T0116J 



I ^ 

1_L_i 


&B2 — 1 *—{SB 


S —H INDEX 


Jo. 

ANE 


L A 



1 DIMENSIONS ARE DERIVED FROM BASIC INCH DIMENSIONS 


Bl J 

SEATING PLANE - 


INCHES 
MIN. MAX. 


MILLIMETERS 
s4IN MAX 


- INDEX MARK AREA 
NOTE 6 


1 

14 

2 

13 

3 

12 

4 

11 

5 

10 

6 

9 

7 

8 


HH 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM BASIC INCH DIMENSIONS 


SYMBOL INCHES 


MILLIMETERS NOTES 


NOTES 

1 MAXIMUM NUMBER OF LEADS THAT MAY BE OMITTED IN THIS 
OUTLINE ONE 

(1) THE NUMBER AND POSITION OF LEADS ACTUALLY PRESENT 
ARE INDICATED IN THE PRODUCT REGISTRATION 

2 0 B2 APPLIES BETWEEN Li AND L2 OB APPLIES BETWEEN L2 AND 
L DIAMETER IS NOT CONTROLLED IN Li 

3 CONTOUR OF PACKAGE BEYOND THIS ZONE IS OPTIONAL. BUT 
MUST BE WITHIN 0 AND A 

4 VISUAL OR MECHANICAL INDEX IS OPTIONAL IF ONE LEAD iS 
OMITTED 


T0236 



NOTES: 

1. REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST. 


3. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS. 

4. DIMENSION S APPLIES AT BOTH ENDS. 
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u27 


Top Contact Au Anode 

.004** J-*— 

005" 


■ Bottom Contact Au Cithodt 




B 

C 

2.29m 

2.03m 

1.52m 

.94m 

1.32m 

76m 

.94m 

.76m 






THERMAL 

OXIDE 


CONTACT 

CONTACT 



,036”-.038” .021 ”-.023" .011 ”-.015" 


.027"-.030" .014"-.018” .011 "-.018" 


Top Contact Au Anode 

\ I * .0015" Nom. 



BACKSIDE: CATHODE 


ABC 
,015” Nom. .005” Nom. .008” Nom. 


.003” Nom. .008” Nom. 


,024”-.026” ,059”-.061” 

.020"-.022” .055”-.057” 

.016”-.018” .044"-.048" 

009”-.013” .009”-.013" 




























15. OUTLINE DRAWINGS 






























































15. OUTLINE DRAWINGS 



630 


D.A.T.A 


630 




















































5 


Gold backing 003 nom 

005 N 

NOTES 

1 TOP MESA AREA CHIP 
SIZE DEPENDS ON 
DIODE PARAMETERS 

2 TOP 8 BOTTOM 
CONTACTS GOLD 


A__ 

. ^ _.2S5 


Cp* lOpF Lp=l 50nH 


Style 015 


L i—w—H 050 

1_I_L 

003 * 001 GOLD RIBBON TYF 


gg|N°M 

NOTES 

1 TOP CONTACTS CHIP 
SIZE DEPENDS ON 
DIODE PARAMETERS 

2 TOP 8 BOTTOM 
CONTACTS GOLD 


, 083 _ 

- 1ST? — 

* f=l-r 

095 

1 055 

F==^ . 1 

i ! Fo 2 ? 

I 124 J MAX 

■^118' 

Cp* l5pF Lp* 42nH 

Style 100 



80 S N0M 

NOTES 

1 TOP CONTACT a CHIP 
SIZE DEPENDS ON 
DIODE PARAMETERS 

2 TOP a BOTTOM 
CONTACTS GOLD 



SO , 

| MIN \ 
I .LEADS 


I. J 083 

r t 077 


r "T 077 
Cp* l5pF Lp* 42nH 

Style 101 


LEADS 

080* 003 THK 
(2 PLACES) 


Cp*- 15pF Lp* 42nH 


Style 111 


Cp* 07pF Lp*l OnH 


Style 000 


Style 001 


r 8sS D r r?8 


Style 002 


265 D , 

255° 

Hi D h- 

208 U | r 035 MAX 


Style Oil 


|*ilS D *| j^027K 


TIB °) 010 MAX 
4 027 MAX 


Cp* !8pF Lp* 42nH 


Cp* 50pF Lp* 80nH 

Style 200 


— 083 L 


Cp* 75pF Lp* 60nH 

Style 250 

064 


L3*T. 

m n 


Cp*23pF Lp* 30nH 


T 

Cp = .23pF Lp*.30nH 


Cp* 50pF Lp* 80nH 


Style 290 



Cp* 34pF Lp* 30nH 


Cp* !8pF Lp* 42nl 


Style 300 


Style 301 


[*"8 r 027 MAX 


r -- 077 

Cp* 34pF Lp* 42nH 


Style 451 


Style 400 


-mlr 



Cp*.l7pF Lp*.55nH 

Style 452 


Style 401 

HBl 


Style 450 


—L_jL 055 1 

h— 1 —r 2,2 

—N oil 138 155 

1 *** m I 


k 3-48 JJNC-2A 

Cp* 20pF Lp* 40nH 


Style 500 



Cp* 20nH Lp*.40nH 

Style 501 


Ui 


227 ' 

Cp* 50pF Lp* 80nH 


.003 *001 \_ y 

GOLD RIBBON 
TYP 2 PLACES 
EPOXY -u u 040 D 
COATING +002 

015 MAX -000 


GOLD PLATED 008 
COPPER PEDESTAL 006 


^ Cp* 05pF Lp* 20nH 

.. 24 Style 550 Style 700 

> Cont'd on next page 

*—HEAT SINK END 

NOTE: USE STYLE NUMBERS AS TYPE 
NUMBER SUFFIX FOR PACKAGE 
VARIATION DESIRED. 
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VI Cont'd 



Cp*25pF Lp«.l5nH 


Style 800 


jl 1 h 


0341 ■ . . -d ♦ 


026J L 

024^ ^ 


Cp".25r* L(>=.l5nH 

Style 801 



» CO] 


Cp : 25pF Lp= !5nH 


Style 802 





L^J 


Cp«.l5pF Lp«.20nH 


Style 880 


i**r 



L-252 _J 


.048 

Cp=.l5pF Lp=.20nH 

Style 881 


005* 001 GOLD RIBBON 
I .010 MAX 


MW I" H L009 

CATHODE EPOXY I MIN 

\ | C0 ^T ANODE 


Cp-.05pF Lpv80nH 


Style 901 


085 CATHODE END 

I MOUNTED ON 

GOLD PLATED 
i__ NICKEL TAB 

W TYP 


003 MAX. 


Style 920 


* — HEAT SINK END 

NOTE: USE STYLE NUMBERS AS TYPE 

NUMBER SUFFIX FOR PACKAGE 
VARIATION DESIRED. 


Y200 SERIES 


THE Y200 SERIES (Y200 & HIGHER) 
REPRESENTS THE T0200 SERIES, 

WITH THE PREFIX “TO” REPLACED 
BY “Y” FOR SPACE-SAVING PURPOSES. 
THESE DRAWINGS ARE LOCATED 
IN ORDER IN THE “TO” SERIES. 


Y218/T0218 



TERM.2 

TERM.3 


SEATING 

PLANE 


--SEA 

PI 

/"TERM.- 


SEATING 

PLANE 

•RM.4 


VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN INCHES) 


TERM.3- 



—L 3 — j 

r L 2 

Ll 

lO? 


f 2LTERM.1 
TERM.2 


|—e3 —I V TERM.3 



AB 

N 

O 

AC 

N 

O 

AD 

N 

O 

AE 

MIN. MAX. 

E 

MIN. MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

.170 .195 


.165 .200 


.165 

.195 


.181 

.181 

.045 .065 


.040 .063 


.040 

.055 


.197 

.020 

.040 .060 


.053 .045 


.040 

.065 


.078 

.079 

.012 .018 


.018 .030 


.012 

.030 


.015 

.016 

.406 .425 


.485 .505 


.405 

.505 


.500 

.500 

.580 .620 


.610 .640 


.580 

.640 


.598 

.600 

.290 .310 


.305 .320 


.290 

.320 


.299 

.300 



.205 .225 


- 



.216 

.217 

_ 


.420 .440 


_ 

_ 


.433 

.433 

.205 .225 


“ 


" 

" 



- 

.420 .440 


_ 


.420 

.440 



- 

- 


.500 .610 



" 


.535 

.535 

_ 


- .125 


- 

- 


.086 

.087 

- .050 




- 

.050 



- 

.312 - 


_ 


.312 

- 


.448 

.449 

.151 .161 


.157 .167 


.151 

.167 


.167 

.167 

.110 .135 


.094 .126 


.094 

.135 


.062 

.063 

.170 .190 


.170 .190 


.170 

.190 


.163 

.163 

.555 .675 


- 


.655 

.675 


- 

- 

.530 .570 


.626 .670 


" 



.657 

.657 

| 1,2,4,11 (FIG B) 

1,2,3,11 (FIG A) 

1,2,3,11 (FIG C) 




1. REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST. 

2. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5-1973. 

3. FIGURE A, PERIPHERAL TERMINAL CONFIGURATION, APPLICABLE. 

4. FIGURE B, AXIAL TERMINAL CONFIGURATION, APPLICABLE. 

5. FIGURE C, AXIAL TERMINAL CONFIGURATION, APPLICABLE. 

6. MAXIMUM RADIUS OF .050 ON ALL BODY EDGES AND CORNERS, 

r 7. POSITION OF LEAD TO BE MEASURED .185-.190 FROM BOTTOM OF 

\ _ DIMENSION D. 

SEATING 8. POSITION OF LEAD TO BE MEASURED .050-.055 BELOW SEATING PLANE. 
PLANE 9. LEAD DIMENSIONS UNCONTROLLED IN L-, AND Lo. 

10. TAB OUTLINE OPTIONAL WITHIN BOUNDARIES OF DIMENSIONS E AND R. 
TERM.4 11. CONTROLLING DIMENSIONS: INCH. 


D.A.T.A 
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Y220/T0220 


Fig. "A" 

AXIAL (NOTE 3) 




TERM. 1- 

/~ 

TERM. 2 
TERM. 3 — 


FIG. "B" 
PERIPHERAL 
(NOTE 4) 


1. Refer to epplicable symbol list 

2. Dimensioning and tolerancing per ansi Y14.5 - 

3. Figure "A" axial terminal configuration, 
applicable. 

4. Figure ”B” peripheral terminal configuration, 
applicable. 

5. Alternate terminal configurations allowed 
within Ob and c. 

0. Tab contour optional within Hi and E. 

7. Chamfer optional. 

8 . Position of terminal to be measured 1.27*1.40 
below seating plane. 

9. Position of terminal to be measured 6.35-6.48 
from bottom of dimension D. 

10. Controlling dimension: Inch. 

11. Leads shall be in true position within .38 
diameter, measured 5.21-6.48 from bottom of 
dimension D. 

12. Figure "C" peripheral torminal configuration 
applicable. 

13. Mold flash allowed within L 4 . 

14. Controlling Dimension: Millimeters. 


SEATING PLANE 
F 

-TERM. 4 




FIG. "C- 
PERIPHERAL 
(NOTE 12) 


SEATING PLANE 



SECTION X-X 



VARIATIONS (All Dimensions Shown in Millimeters) 

N N 

0 AB O 

- T -1- T - 

MAX. E MIN. MAX. E MIN. 


Y240/T0240 


1. Refer to applicable symbol list 
Jedec Publication No. 95 

2. Dimensioning and tolerancing per ansi Y14.5, 1973 

3. Terminals 4 A 5 are quick connect. They conform to 
Nema Standards Publication No. DC2 - 1976 

4. Terminals 1, 2 & 3 are M5-8mm. Long screws ISO 
10-32 UNF-2A 5-16" long optional 

5. Contour of Terminals 1, 2 A 3 is optional 

6 . Dimension "A" does not include lugs or cable assemblies 

7. Chamfer on mounting holea optional 

8 . Figure A applicable to variation AA 

9. Figure B applicable to variation AB 

10. Orientation of terminals 4 A 5 optional 

11. Controlling dimension: Millimeter 

12 . 8 urface adjacent to terminals may have ribs or other 
contour 


e——«—e—•—•e-j*-- 


/ TERM. 3 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TERM. 2 TERM. 4 

-D- 


VARIATIONS (All Dimensions 8 hown In Millimeters) 



ill]- 

✓ 1_N 

JMt 


ttW 


SEATING PLANE 


ft? (2 HOLES) 


M 

B 

AA 

N 

O 

AB 

0 



T 



L 

MIN. 

MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

A 

31.75 

37.34 

8 

31.75 

37.34 

Al 

28.45 

32.26 

12 

28.45 

32.26 

b 

2.72 

2.87 

3,10 

- 

- 

c 

.78 

.84 

3,10 

- 

- 

Ob 

- 

- 


1.20 

1.60 

0 

91.50 

92.50 


91.50 

92.50 

Dl 

11.30 

13.00 


10.92 

13.00 

E 

19.50 

20.95 


19.50 

20.95 

El 

11.30 

13.00 


11.18 

13.00 

e 

19.50 

20.50 

5 

19.25 

20.75 

®1 

11.30 

- 


10.07 

- 

62 

5.77 

8.25 


5.70 

6.22 

F 

6.00 

8.70 


3.05 

8.70 

L 

7.00 

8.00 


5.00 

6.85 

Li 

0.00 

4.44 


.90 

1.15 

0P 

5.80 

6.40 

7 

5.80 

6.40 

q 

79.75 

30.30 


79.75 

30.30 

<^T 




4.27 

4.87 

S 

9.75 

10.25 


9.75 

10.25 

Q 

4.80 

- 


- 

- 

Qi 

7.05 

- 


- 


NOTE 1 

. 2. 4, 6 , 8 , 

10 , 11 

1 1 

, 2, 4, 6 , 9, 

11 
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15. OUTLINE DRAWINGS 


JEDEC GAUGE DESIGNATIONS 


The Gauge Designations below are referenced in the JEDEC TO Outline Drawings 



.0360 ^10 

lbs 




A i nlHSB 


NOTE 3 / | 
NOTE 4 -X ! 




1. THE LOCATION OF THE TAB LOCATOR WITHIN THE LIMITS INDICATED WILL BE 
DETERMINED BY THE TAB AND FLANGE DIMENSIONS OF THE DEVICE BEING CHECKED. 

2. THE FOLLOWING GAUGING PROCEDURE SHALL BE USED: 

THE DEVICE BEING MEASURED SHALL BE INSERTED UNTIL ITS SEATING PLANE IS .125" 

(3.18 MM) ± .010" (.254MM) FROM THE SEATING SURFACE OF THE GAUGE. A FORCE OF 
• ± .5 OZ. SHALL THEN BE APPLIED PARALLEL AND SYMMETRICAL TO THE DEVICE'S 
CYLINDRICAL AXIS. WHEN EXAMINED VISUALLY AFTER THE FORCE APPLICATION 
(THE FORCE NEED NOT BE REMOVED) THE SEATING PLANE OF THE DEVICE SHALL BE 
SEATED AGAINST THE GAUGE. 

THE USE OF A PIN STRAIGHTENER PRIOR TO INSERTION IN THE GAUGE IS PERMISSIBLE. 

3. GAUGING PLANE. 

4. DRILL ANGLE. 



X &o 

.wsr-ntem 



■ L 040 

' “ nom . 



Olinp .46° 


\x>. 


r~m 



NOTE 1 : THE FOLLOWING GAUGING PROCEDURE SHALL BE USED: 

THE DEVICE BEING MEASURED SHALL BE INSERTED UNTIL ITS SEATING 
PLANE IS 0.125" ±.010" FROM THE SEATING SURFACE OF THE GAUGE. 

A FORCE OF 8 ±0.5 OZ. SHALL THEN BE APPLIED PARALLEL AND 
SYMMETRICAL TO THE DEVICE’S CYLINDRICAL AXIS. WHEN EXAMINE6 
VISUALLY AFTER THE FORCE APPLICATION (THE FORCE NEED NOT BE 
REMOVED) THE SEATING PLANE OF THE DEVICE SHALL BE SEATED 
AGAINST THE GAUGE. 

THE USE OF A PIN STRAIGHTENER PRIOR TO INSERTION IN THE GAUGE 
IS PERMISSIBLE. 

A SPACER MAY BE USED TO OBTAIN THE 0.125" DISTANCE FROM THE 
GAUGE SEAT PRIOR TO FORCE APPLICATION. 

NOTE 2: THESE SURFACES TO BE PARALLEL AND IN SAME PLANE WITHIN ±.001". 

NOTE 3: FOUR HOLES. 

NOTE 4: PRESSED IN. 


Z NOTES 

(DRAWIN8 REFERENCE INFORMATION) 


DASH NO. 

- 3 Consult the manufacturer for the outline drawing. 

-10 These items are available either as pairs with outline drawings M182 and M206 or as quads with outline drawings M183 and M184. 

-16 Available in either T05, T018, F3a or F49. 

-21 1N82A and 1N82AG are electrically identical. The package configuration for 1N82A is A90, and for 1N82AG is D07. 

-23 This item is shown without adapter at F56 and with adapter at S216. 

-27 Device same as SI 20. Type number suffix - N - indicates anode connected to stud. Suffix - P • indicates cathode connected to stud. 

-28 Device is same as SI 20a. Type number suffix - N - indicates anode connected to stud. Suffix - P ■ indicates cathode connected to stud. 
-29 Device is same as SI 28. Type number suffix • N - indicates anode connected to stud. Suffix - P • indicates cathode connected to stud. 

-42 Type number with suffix N28 applies to drawing FI Ox; type number with suffix N26 applies to F49b; type number with suffix N18 
applies to M86b; type number with suffix N20 applies to F27f; type number with suffix N10 applies to F54; type number with suffix 
N25 applies to F58; type number with suffix N27 applies to S252; type number with suffix N16 applies to FlOp 
-45 Device package available in either A97 or F56a. 

-46 Type number with -1 indicates 1 wire lead as in M281; type number with -2 indicates 2 wire lead as in M282. 

-48 Available in the following package styles: suffix A added to type number denotes S4g; suffix B added to type number denotes M380; 

suffix C added to type number denotes F58; suffix D added to type number denotes SI07b; suffix E added to type number denotes F27f; 
suffix F added to type number denotes S107c; suffix G added to type number denotes FIOv. 

-49 Types with suffix A apply to outline drawing A109a; types with suffix B apply to outline drawing Ala. 

-60 Available in either F27v or FIOq. 
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D.A.T.A.BOOK MANUFACTURERS’ PROFILE 


MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

AEGG 

AEG-Telefunken-Anlagentechnik 

HIEE 

W & G Instruments, Ltd. 

RHM 

ROHM Corporation 

AEIL 

Marconi Electronic Devices, Ltd. 

HITJ 

Hitachi, Ltd., Semicon & 1C Div. 

RHMJ 

ROHM Co., Ltd. 

ALGG 

* Telefunken Electronic, Abt. 

HPA 

Hewlett Packard, Microwave Semicon. 

RTCF 

* RTC-Compelec 


Verkaufsforderung 


Div. 

RTN 

Raytheon Company 

ALP 

Alpha Industries, Inc. 

HSE 

* Hybrid Semiconductor & Electronics, 

SAKJ 

Sanken Electric Co., Ltd. 

AMR 

American Microsemiconductor 


Inc. 

SAR 

ST.-Semicon, Inc. 

AMX 

Amex Electronics, Inc. 

HTN 

* Hi-Tron Semiconductors Corp. 

SCA 

Semicoa 

APD 

* American Power Devices, Inc. 

IDC 

* International Diode Corp. 

SCE 

* Semiconductor Components, Inc. 

APX 

Amperex Electronic Co. 

IDI 

International Devices, Inc. 

SCH 

Schauer Manufacturing Corp. 

ASGI 

Ansaldo Electronica Industriale S.p.A. 

HVITM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

ASI 

Advanced Semiconductor, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SDI 

SDI, Inc. 

BBCG 

Brown, Boveri, & Cie Aktiengesells- 

INL 

Intersil, Inc. 

SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 


chaft, Div. Semi & Converters 

INR 

International Rectifier Corp. 

SELl 

Semiconductors, Ltd. 

BELI 

Bharat Electronics, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

SEN 

Sensitron Semiconductor, Div. 

CDI 

* Compensated Devices, Inc. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

SES 

* Semitronics Corp. 

CDIL 

Continental Device India, Ltd. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

SET 

* Semtech Corp. 

CEI 

Calvert Electronics International, Inc. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

CEN 

* Central Semiconductor Corp. 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

CHE 

★ Cherry Semiconductor Corp. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 

com 

★ CODI Corp. 


Inc. 

SISI 

★ Secowest Italia S.p.A. 

COO 

★ Coors Components, Inc. 

LUCB 

* Lucas Electrical Electronics 

SIX 

Siliconix, Inc. 

CRI 

* Crimson Semiconductor, Inc. 


& Systems 

SLCB 

Semitron, Limited 

CSD 

Conditioning Semiconductor Devices 

MAL 

Mallory Distributor Products, Div. of 

SLD 

* Solid State Industries, Inc. 


Corp. 


Mallory Component Group 

SOD 

Solitron Devices, Inc. 

DGE 

Digitron Electronics Corp. 

MATJ 

Matsushita Electronics Corp., 

SONY 

Sony Corp. 

Dll 

* Diodes, Inc. 


(Panasonic) 

SPE 

* Space Power Electronics, Inc. 

DIO 

Dionics, Inc. 

MCY 

Mercury Electronic Co. 

SPR 

Sprague Electric Co. 

DIT 

* Diode Transistor Co., Inc. 

MDC 

Microwave Diode Corp. 

SSI 

* Solid State Devices, Inc. 

DIX 

★ Diotec Electronics Corp. 

MEHK 

Micro Electronics, Ltd. 

SST 

Solid State, Inc. 

DTL 

E.G. Datel 

MIC 

M/A Com., Inc. 

SSX 

* Sussex Semiconductor, Inc. 

EAS 

Eastron Corp. 

MICB 

Microwave Associates, Ltd. 

SSY 

* Solid State Systems 

EDI 

Electronics Devices, Inc. 

MISI 

Mistral S.p.A. 

STI 

* Semiconductor Technology, Inc. 

EDL 

* Edal Industries, Inc. 

MITJ 

Mitsubishi Electric Corp. 

STR 

Syntar Industries, Inc. 

ELT 

Elite Semiconductor Products, Inc. 

MOTA 

Motorola Semiconductor Prods. 

SWT 

Swampscott Electronics Co., Inc. 

ESP 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 

MSC 

Microsemi Corp. 

TCE 

Teccor Electronics, Inc. 

ETC 

Electronic Transistor Corp. 

MULB 

Mullard Limited 

TCY 

Teledyne Crystalonics, Inc. 

ETPC 

Murata-Erie North America, Inc. 

NAT 

★ National Electronics 

THEF 

Thomson-CSF/EFCIS 

FEC 

Fuji Electric/Collmer Semiconductor 

NECE 

NEC Electronics U.S.A., Electron Div. 

TIC 

* TIC Semiconductors 

FERB 

Ferranti Electronics, Ltd. 

NECJ 

Nippon Electric Co. 

TOSJ 

Toshiba Corp. 

FGRS 

* Fagor Electrotecnica 

NJRC 

New Japan Radio Co., Ltd. 

TRI 

Trio Laboratories, Inc. 

FSC 

Fairchild Camera & Instrument/ 

NJS 

New Jersey Semiconductor 

TRWM 

TRW Microwave 


Discrete Division 

NSC 

National Semiconductor Corp. 

TRWO 

TRW Optoelectronics Div. 

GBL 

★ GigaBit Logic, Inc. 

ORIJ 

Origin Electric Co., Ltd. 

TRWS 

TRW RF Device Div. 

GDC 

General Diode Corp. 

PDE 

PD&E, Inc. 

TSAJ 

Tokyo Sanyo Electric Co. 

GESY 

* General Electric Co. 

PHIN 

* Philips Electronic Components 

TSN 

Transistor Specialtys, Inc. 

GHZ 

Frequency Sources, Inc. 


& Materials Div. 

UNI 

Unitrode Corporation 

GIC 

General Instrument Corp. 

PIHS 

Piher Semiconductors 

UPI 

* UPI Semiconductor, Div. 

GPD 

Germanium Power Devices Corp. 

Pll 

Parametric Industries, Inc. 

USSR 

V/0 Electronorgtechnica 

GSE 

* General Semiconductor Industries, 

POS 

* Power Semiconductors, Inc. 

UTX 

* Unitex 


Inc. 

PPC 

PPC Products Corp. 

VALG 

VALVO GmbH, Dept. 

GTC 

General Transistor Corp. 

PRX 

★ Powerex, Inc. 

VARO 

* Varo Semiconductor, Inc. 

GTN 

Gentron Corp. 

PSLI 

Punjab Semiconductor Devices, Ltd. 

VEC 

Victory Engineering Corp. 

HAS 

Harris Semiconductor 

QTC 

Quantrad Corporation 

VMI 

Voltage Multipliers, Inc. 



RECT 

Rectron, Ltd. 

WAB 

Walbern Devices, Inc. 

★ New Manufacturer 

RFE 

RF Electronics Inc. 

WESB 

* Westcode Semiconductors 

* See Manufactuers’ Sales Offices Section 
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MFR’S 


MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

ADVANCED SEMICONDUCTORS INC. - ASI 


Diode, Linear ICs, Microwave, 

7525 Ethel Ave. 

m 

Thyristor, Transistor 

No. Hollywood, CA 91605 

818/382-1202 



AEG-AKTIENGESELLSCHAFT - AEGG 
Postfach 2160 
D-4788 Warstein Belecke 
Industriekomponten, West Germany 
TELEX: 84833 



Diode 


DEVICE NUMBERING KEY 

DISCRETE DEVICES EXAMPLE 


MATERIAL 

A - GERMANIUM (Materials with a band gap 
0.6-1 .OeV) 1 ) 

B- SILICON (Materials with a band gap 1.0- 
1.3 eV) 1 ) 

C-GALLIUM-ARSENIDE (Materials with a 
band gap > 1.3 eV) 1 ) 

R - COMPOUND MATERIALS (For instance 
Cadmium-Sulphide) 

FUNCTION 

A - DIODE: Detection, switching, mixer 
B - DIODE: Variable capacitance 
C-TRANSISTOR: Low power, audio fre¬ 
quency 

D - TRANSISTOR: Power, audio frequency 
E - DIODE: Tunnel 

F - TRANSISTOR: Low power, high frequen¬ 
cy 

G - DIODE: Oscillator, Miscellaneous 
H - DIODE: Magnetic sensitive 
K-HALL EFFECT DEVICE: in an open 
magnetic circuit 

L -TRANSISTOR: Power, high frequency 
M - HALL EFFECT DEVICE: in a closed 
magnetic circuit 
N - PHOTO COUPLER 


P - DIODE: Radiation sensitive 
Q- DIODE: Radiation generating 
R - THYRISTOR: Low power 
S - TRANSISTOR: Low power, switching 
T - THYRISTOR: Power 
U - TRANSISTOR: Power, switching 
X - DIODE: Multiplier, e.g. varactor, step 
recovery 

Y - DIODE: Rectifying, booster 
Z - DIODE: Voltage reference or voltage 
regulator. Transient suppressor diode 
SERIAL NUMBER 

• Three figures, running from 100 to 999, for 
devices primarily intended for consumer 
equipment. 

® One letter (Z, Y, X, etc.) and two figures 
running from 10 to 99, for devices primarily 
intended for professional equipment. 

A version ietter can be used to indicate a 
deviation of a single characteristic, either 
electrically or mechanically. 

The letter never has a fixed meaning, the 
only exception being the letter R, indicating 
reversed voltage, i.e. collector to case. 

’) The materials mentioned are examples. 


r 


W20 

T 


SERIAL NUMBER 


j FUNCTION 
MATERIAL 


DEVICE NUMBERING KEY 

POWER DIODES EXAMPLE 


PREFIX 
D - Diode 
CURRENT 

Limiting average current in amperes 
DESCRIPTION/POLARITY 
Fully diffused diode 
N - Anode on case 
NR - Cathode on case 
Fast diode 

S - Anode on case 
SR - Cathode on case 
Alloyed - diffused diode 
/ - Anode on case 
R - Cathode on case 
VOLTAGE 

Limiting repetitive peak reverse 
voltage in volts 


MECHANICAL CONSTRUCTION 
A - Wire - wire 
B - Stud - cable 
C - Stud - solder pin 
E - Flat-base - cable 
H - Pressfit case - solder pin 
R - Insulated stud - solder pin 
T - Disc 
U - i 

Types with UNF - studs 


W - ‘ 


D 1800 N 3200 T 


T 


| MECHANICAL CONSTRUCTION 
CURRENT 

DESCRIPTION/POLARITY 

VOLTAGE 

PREFIX 
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LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


AEG-AKTIENGESELLSCHAFT Cont’d 
DEVICE NUMBERING KEY 

LOW POWER RECTIFIER BRIDGES 

CURRENT (On heatsink) 

Maximum direct current in mA 
CURRENT (Without heatsink) 
Maximum direct current in mA 


PREFIX 

B - Bridge circuit (B2) 
VOLTAGE 

Maximum supply voltage 


EXAMPLE 


B 250 C 3700 / 2200 Si 

'T 

SILICON 

CURRENT (Without heatsink) 
CURRENT (On heatsink) 

CAPACITIVE LOAD 
VOLTAGE 
PREFIX 


DEVICE NUMBERING KEY 

COMPACT RECTIFIER BRIDGE EXAMPLE 


PREFIX 

B2 - Circuit B2 
B6 - Circuit B6 
SUPPLY VOLTAGE 

Maximum supply voltage 


DIRECT VOLTAGE 

Maximum direct voltage 
CURRENT 

Maximum direct current in amperes 


B2 380 340 30 Si 

T 

SILICON 
CURRENT 
DIRECT VOLTAGE 
SUPPLY VOLTAGE 
PREFIX 


DEVICE NUMBERING KEY 

UNCONTROLLED POWER MODULES 

PREFIX 

DD - With diodes 
CURRENT 

Limiting forward current in amperes 
RANGE 

N - Type range for line - commutated 
converters 

S - Type range for forced commutated 
converters 
VOLTAGE 

Repetitive peak off-state voltage 
SPECIAL DESIGN 
A - Common anode 
K - Common cathode 


EXAMPLE 
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MANUFACTURER - D A T A. CODE 


ALPHA INDUSTRIES - ALP 

20 Sylvan Road 
Woburn, MA 01801 
617/935-5150 


E 


MFR’S 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 



Application Notes, Diodes, Linear ICs, 

fl 


Microwave, Modules/Hybrids, 
Transistor 


AMERICAN MICROSEMICONDUCTOR - AMR 

133 Kings Rd. 

Madison, NJ 07940 
201 /377-9566 




Digital ICs, Diode, 
Microwave, Thyristor, 
Transistor 


AMEX ELECTRONICS, INC. - AMX 

11555 Coley River Circle 
Fountain Valley, CA 92708 
714/979-3931 



Diode, Transistor 


AMPEREX ELECTRONIC CORP. - APX 

Slatersville Div. 

Slatersville , Rl 02876 
401/762-3800 


Audio/Video ICs, Diode, Linear ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Optoelectronics, Thyristor, Transistor 


ANSALDO S.p.A. - DIV ELECTRONICA - ASGI 
Via Nicola Lorenzi 8 
Genoa, Italy 116152 


lANSAlDOl 


Diode, Thyristor 


BHARAT ELECTRONICS LTD. - BELl 

Semiconductor Division 
Bangalore 560 0130 India 
Telex: 0845-244 



Audio/Video ICs, Digital ICs, 
Diode, Linear ICs, Microwave, 
Transistor 


BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT - BBCG 
P.O. Box 200 D-6840 
Lampertheim/Hessen W. Germany 
TELEX: 0465727 


BBC 

BROWN BOVERI 


Diode, Thyristor 


CALVERT ELECTRONICS INC. - CEl 

3030 No. River Rd. 

River Grove, IL 60171 
312/456-0600 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Power Supplies, Thyristor, 
Transistor 


CENTRAL SEMICONDUCTOR CORP. - CEN Diode, Linear ICs, Microwave, 

145 Adams Ave. Central Thyristor, Transistor 

Hauppauge, NY 11788 Semiconductor 

516/435-1110 


CHERRY SEMICONDUCTOR CORP. - CHE Audio/Visual ICs, Interface ICs, 

2000 So County Trail JL Linear ICs, Optoelectronics, Transistor, 

E. Greenwich, Rl 02818-0031 CHEBUY Application Notes, Diode 

401/885-3600 


CODI CORP. - CODl 
144 Market Street 
Kenilworth, NJ 07033 
201/298-0400 



» ^ 

is 

‘ERt 


Diode, Microwave, 
Optoelectronics 
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MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


COMPENSATED DEVICES, INC. - CDI 

166 Tremont St. 

Melrose, MA 02176 
617/665-1071 



Diode 


CONTINENTAL DEVICE INDIA LTD. - CDIL 
C-120, Naraina Industrial Area 
New Delhi, India 110028 
Telex: 031-2770 



Continental Device 
Ind 


Diode, Linear ICs, Transistor 


CONDITIONING SEMICONDUCTOR DEVICE CORP. - CSD 

87-A Jacksonville Rd. 

Towaco, NJ 07082 
201/335-6723 


CS ic 


Diode, Linear ICs, Transistor 


COORS COMPONENTS, INC. - COO 

800 Hoyt Street 
Broomfield, CO 80020 
303/469-2161 




Microprocessor ICs, Linear ICs, 
Interface ICs, Diode 


CRIMSON SEMICONDUCTOR, INC. — CRI Diode, Linear ICs, Microwave, 

460 W. 34th St. 12th Floor Thyristor, Transistor 

New York, NY 10001 
212/947-8585 


DIGITRON ELECTRONICS CORP. - DGE 

110 Hillside Ave. 

Springfield, NJ 07081 
201/379-9016 


DIODE TRANSISTOR CO., INC. - DIT 

40 Pier Lane West 
Fairfield, NJ 07006 
201/686-0400 


Diode, Transistor, Thyristor 




Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


DIODES, INC. - Dll 

9957 Canoga Ave. 
Chatsworth, CA 91311 
818/882-4920 


EB: 


Diodes 


DIONICS INC. - DIO 

65 Rushmore St. 
Westbury, NY 11590 
516/997-7474 



Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Transistor 


DIOTEC ELECTRONICS CORP. - DIX 

20309 Gramercy PI. Unit D 
Torrance, CA 90501 
213/215-3241 


Diode 



EASTRON CORP. - EAS 

15 Hale St. 

Haverhill, MA 01830 
617/373-3824 


Eastron 


Application Notes, Diode, 
Microwave 
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MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


D.A.T.A.BOOKS 

EDAL INDUSTRIES, INC. - EDL 

4 Short Beach Rd. 

East Haven, CT 06512 

203/46/-2t>91 

EDAL 

Diode 

ELECTRONIC DEVICES, INC. - EDI 

21 Gray Oaks Ave. 

Yonkers, NY 10710 

914/965-4400 

-eii 

Diode 

ELECTRONIC TRANSISTORS CORP. - ETC 

112-15 Northern Blvd. 

Flushing, NY 11368 

212/651-7200 

Ei 

Diode, Linear ICs, Microwave, 

Thyristor, Transistor 


ELITE SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC. - ELT 

430 W. Merrick Rd. 

Valley Stream, NY 11580 
516/825-1010 


ELITE 


Diode, Thyristor 


EPSEY MFG. & ELECTRONICS CORP. - ESP Diode 

Congress & Ballstone Aves. 

Saratoga Springs, NY 12866 
518/584-4100 


ERIE TECH PRODUCTS OF CANADA LTD. - ETPC 
5 Fraser Ave. 

Trenton, Ontario 
Canada K8V 5S1 



Diode 


FAGOR ELECTROTECNICA S. COOP. - FGRS 

Mondragon 
P.O. Box 33 
Guipuzcoa, Spain 
43/711011 
TELEX:36669 



Diode 


FAIRCHILD LINEAR DIV. - FSC 

450 National Ave. 

Mountain View, CA 94042 
415/962-3874 


FAIRCHILD 

A Schlumberger Company 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Transistor 


FERRANTI ELECTRONICS LTD. - FERB 

Fields New Road 
Chadderton 

Oldham OL9 8NP England 
Telex: 668038 


4 


FERRANTI 

semiconductors 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Transistor 


FREQUENCY SOURCES, INC. - GHZ Application Notes, Diode, 

Semicon. Div. Microwave 

16 Maple Rd. 

S. Chelmsford, MA 01824 
617/256-8101 
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MFR’S 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

FUJI ELECTRIC CO. - FEC 

14368 Proton Rd. 

Dallas, TX 75244 

214/233-1589 

FUJI 

dTUdOME 

Diode 

G.E. DATEL - DTL 

11 Cabot Blvd. 

Mansfield Industrial Park 

Mansfield, MA 02048 

617/339-9341 

0 

Digital ICs, Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Microcomputer Systems, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 

Power Supplies 

GENERAL DIODE CORP. - GDC 

90 Eames St. 

Framingham, MA 01701 

617/897-0880 


Diode, Linear ICs, Transistor 

GENERAL ELECTRIC SEMICONDUCTOR - GESY 
Electronics Park Bldg. 7 

Syracuse, NY 13221 

315/456-3606 

Up semiconductor 

Application Notes, Diode, 

Microwave, Optoelectronics, 

Power Supplies, Thyristor, 

Transistor 

GENERAL INSTRUMENT CORP. - GIC 

600 West John St. 

Hicksville, NY 11802 

516/733-3123 

GENERAL 

INSTRUMENT 

Application Notes, Audio/Video ICs, 

Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Memory ICs, 

Microcomputer Systems, 

Microprocessor ICs, Modules/Hybrids, 
Optoelectronics 

GENERAL SEMICONDUCTOR, INC. - GSE 

2001 W. 10th PI. 

Tempe, AZ 85281 

602/968-3101 


Diode, Transistor, 

Application Notes 

GENERAL TRANSISTOR CORP. - GTC 

216 West Florence 

Inglewood, CA 90301 

213/673-8422 

SQ 

Diode, Linear ICs, Microwave, 

Thyristor, Transistor 

GENTRON CORP. - GTN 

6667 No. Sidney PI. 

Milwaukee, Wl 53209 

414/351-1660 


Diode, Modules/Hybrids, 

Thyristor 

GERMANIUM POWER DEVICES CORP. - GPD 

P.O. Box 3065, Shawsheen Village Stn. 

Andover, MA 01810 

617/475-5982 

B 

Diode, Linear ICs, Transistor 

GIGABIT LOGIC, INC. - GBL 


Digital ICs, Interface ICs, 

Application Notes, Linear ICs, 

Memory ICs, Diode 

1908 Oak Terrace Lane 

Newbury Park, CA 91320 

[GBL] GigaBit Logic 

805/499-0610 
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HARRIS SEMICONDUCTOR - HAS 

P.O. Box 883 
Melbourne, FL 32901 
305/724-7000 



Application Notes, Digital ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Modules/Hybrids 


HEWLETT PACKARD - HPA 

3000 Hanover St. 

Palo Alto, CA 94304 
415/857-1501 


Whpl HEWLETT 
mi'cM PACKARD 


Application Notes, Diode, 
Microwave, Optoelectronics 
Linear ICs, Interface ICs 


HITACHI LTD., SEMICON & 1C DIV. - HITJ 
2210 O’Toole Ave. 

San Jose, CA 95131 

800/421-1040 

408/942-1500 


0HBTACHI 


Audio/Video ICs, Digital ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Microwave, Optoelectronics, 
Transistor, Thyristor 


HI-TRON SEMICONDUCTOR CORP. - HTN 

85 Engineers Rd. 

Hauppauge, NY 11787 
516/231-1500 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


HYBRID SEMICONDUCTORS & ELECT., INC. - HSE 

50-14 39th St. 

Long Island, City, NY 11104 
212/392-0277 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


INDUSTRIA MEXICANA TOSHIBA S.A. - imtm 

Calzada de Guadalupe 

303 Cuautitlan 

Edo de Mexico, Mexico 


^ashiha 


Digital ICs, Diodes, 
Transistors, Linear ICs 
Optoelectronics, Interface ICs, 
Thyristor 


INTERNATIONAL COMPONENTS CORP. - INC 

105 Maxess Rd. 

Melville, NY 11747 
516/293-1500 


Diode 

International © 


INTERNATIONAL DEVICES INC. - IDI 

5417 E. LaPalma Ave. 

Anaheim, CA 92807 
714/779-5855 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Transistor 


INTERNATIONAL DIODE CORP. - IDC 

229 Cleveland Ave. 

Harrison, NJ 07029 
201/482-5292 


International Diode 
Corporation 


Diode, Microwave 


INTERNATIONAL RECTIFIER - INR 

233 Kansas Street 
El Segundo, CA 90245 
213/772-2000 


IOR 


Application Notes, Diode, 
Linear ICs, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 
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INTERNATIONAL RECTIFIER CORP. ITALIANA - INRI 
Via Privata Liguria 49 
10070 Borgaro 
Torinese, Italy 
TELEX: 21257 


IOR 


Diode, Optoelectronics 


INTERNATIONAL RECTIFIER CORP. - INRJ 

Daiei Bldg. No. 23-7 

Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku 

Tokyo, Japan 160 


lOR 


Diode, Thyristor 


INTERSIL, INC. - INL 

10600 Ridgeview Court 
Cupertino, CA 95014 
408/996-5000 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, 
Modules/Hybrids, Power Supplies, 
Transistor 


ITT SEMICONDUCTORS INTER-METALL - ITTG 
P.O. Box 840 D-7800 Freiburg 1 Br. 

West Germany 
Telex: 0772716 


Audio/Video ICs, Diode, 

Interface ICs, Linear ICs, 

Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Semiconductors Microwave, Transistor 



KNOX SEMICONDUCTOR, INC. - KSl 

314 Main Street 
Suite 208 

Wilmington, MA 01887 
617/658-0060 


Diode, Microwave 


LAMBDA SEMICONDUCTOR - LAM 

121 International Drive 
Corpus Christi, TX 78410 
512/289-0403 
800/255-9606 



Diode, Linear ICs, 
Modules/Hybrids, Power Supplies, 
Transistor, Interface ICs, 
Application Notes 


LUCAS ELECTRICAL LTD. - LUCB 
Mere Green Rd. 

Sutton Coldfield 
West Midlands B75 5BN 
England 
Telex: 338461 


Lucas 


Application Notes, Diode, 
Transistor 


MALLORY DISTRIBUTOR PROD. CO. - MAL 

P.O. Box 1284 
Indianapolis, IN 46206 
317/636-5353 


MallorY 


M 


(I’rmhut IJsiitllitrl 


Diode, Thyristor, Transistor 


MARCONI ELECTRONIC DEVICES, LTD. - AEIL 
160 Smith Street 
Farmingdale, NY 11735 
516/293-8686 


I— Marconi 

' Electronic Devices 


Diode, Microwave, Thyristor, 
Microprocessor ICs, Transistor, 
Application Notes, Digital ICs, 
Linear ICs, Interface ICs 
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MATSUSHITA ELECTRONICS CORP. - MATJ 

1 Kotari-Yakemachi 

Nagaokakyo 

Kyoto 617, Japan 

Telex: J63461 



Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Power Supplies, Thyristor, 

Transistor 


MERCURY ELECTRONIC CO. - MCY 

P.O. Box 335 

Atlantic Highlands, NJ 07716 
201/291-1600 



Diode 


MICRO ELECTRONICS LTD. - MEHK 
38 Hung To Road 
Kwun Tong, Hong Kong 
Telex: 43510 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Diode, Linear ICs, 

Optoelectronics, Thyristor, 
Transistor 


MICRO POWER SYSTEMS - MPS 

3100 Alfred Street 
Santa Clara, CA 95054 
408/727-5350 



MICRO 

POWER 

SYSTEMS 


Interface ICs, Linear ICs, 

Memory ICs, Transistor, Digital ICs 


MICROSEMI CORP. - MSC 

P.O. Box 26890 

Santa Ana, CA 92799-6890 

714/979-8220 


CEO 


Diode, Microwave 


M/A COM., INC. - MIC 

43 South Ave. 

Bldg. 1 

Burlington, MA 01803 
617/272-3000 



Diode, Microwave, Transistor 


MICROWAVE ASSOCIATES, LTD. - MICB 
Dunstable, LU54SC 
Bedfordshire, England 
TELEX: 82295 



Diode, Microwave 


MICROWAVE DIODE CORP. - MDC 

Washington St., US Route 3 
W. Stewartstown, NH 03597 
603/246-3362 


MDC 


Diode, Microwave, Thyristor 


MISTRAL SPA-misi 

Via Dell Irto 32 
Latina Scalo 04013 
Italy 


Diode, Linear ICs, 
Microwave, Transistor 


MITSUBISHI ELECTRIC CORP. - MITJ 

Kita-ltami Works 

4-1 Mizuhara Itami City 

Hyogo, Japan 664 

TWX: 072-782-5131 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Optoelectronics, Thyristor, 
Transistor 
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MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC. - MOTA 
3501 Ed Bluestein Blvd. 

Austin, TX 78721 
512/928-7675 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 


NON-STANDARD ZENER DIODES 


EXAMPLE 


NOMINAL ZENER VOLTAGE 
(VOLTS) 

4 Characters Maximum 
Excluding Decimal 

TOLERANCE 
(± %) (omit for 
±20% units) 


10 M 41 Z 1 

ttt t t 

TOLERANCE 

ZENER 

DIODE 

NOMINAL 
ZENER VOLTAGE 
(VOLTS) 

MOTOROLA 


POWER 

RATING 

(WATTS) 


MATCHED SETS OF ZENER DIODES 


EXAMPLE 


NOMINAL VOLTAGE 
Each device 
4 Characters Maximun 
Excluding Decimal 

TOLERANCE 
Per device (±%) 

(omit for ±20% units) 


CODE: 

A - Not used 
B - Two devices in series 
C - Three devices in series 
D - Four devices in series 
E - Five devices in series 
F - Six devices in series 
G - Seven devices in series 
H - Eight devices in series 
X - Two devices; one standard po¬ 
larity, the other reverse polarity (10 
and 50 watts only) 


10 M 51 Z 5 B 1 

ITTTTTT 

OVERALL 
TOLERANCE 
OF SET 
(±%) 

CODE 

TOLERANCE 

ZENER 

DIODES 

NOMINAL VOLTAGE 
MOTOROLA 

POWER 

RATING 

(WATTS) 


MULLARD LTD. - MULB 
New Road 
Mitcham, Surrey 
England CR4 4XY 
Telex: 264341 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor, Power Supplies 
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MULLARD LTD. Cont’d 

DEVICE NUMBERING KEY 

DISCRETE DEVICES 

MATERIAL USED 

The first letter indicates the semiconductor 
material used: 

A - germanium 

B - silicon 

C - compound materials such as gallium 
arsenide 

R - compound materials such as cadmium 
sulphide 

FUNCTION 

The second letter indicates the general 
function of the device: 

A - detection diode, high speed diode, 
mixer diode 

B - variable capacitance diode 

C - transistor for a.f. applications (not 
power types) 

D - power transistor for a.f. applications 

E - tunnel diode 

F - transistor for r.f. applications (not pow¬ 
er types) 

G - multiple of dissimilar devices; miscella¬ 
neous devices 

L - power transistor for r.f. applications 

N - photo-coupler 

P - radiation sensitive device such as pho¬ 
todiode, phototransistor, photoconduc- 
tive cell, or radiation detector diode 

Q - radiation generating device such as 
light-emitting diode 

R - controlling and switching device (e.g. 
thyristor) having a specified breakdown 
characteristic (not power types) 

S - transistor for switching applications 
(not power types) 

T - controlling and switching power device 
(e.g. thyristor) having a specified break¬ 
down characteristic 

U - power transistor for switching applica¬ 
tions 

X - multiplier diode such as varactor or 
step recovery diode 

Y - rectifier diode, booster diode, efficiency 
diode 

Z - voltage reference or voltage regulator 
diode, transient suppressor diode 


SERIAL NUMBER 

The remainder of the type number is a serial 
number indicating a particular design or 
development and is in one of the following 
two groups: 

(a) Devices intended primarily for use in 
consumer applications (radio and tele¬ 
vision receivers, audio amplifiers, tape 
recorders, domestic appliances, etc.) 
The serial number consists of three 
figures. 

(b) Devices intended mainly for applications 
other than (a), e.g. industrial, profes¬ 
sional and transmitting equipments. 

The serial number consists of one letter 
(Z, Y, X, W, etc.) followed by two 
figures. 

RANGE NUMBERS 

Where there is a range of variants of a basic 
type of rectifier diode, thyristor or voltage 
regulator diode the type number as defined 
above is often used to identify the range; 
further letters and figures are added after a 
hyphen to identify associated types within the 
range. These additions are as follows: 
Rectifier Diodes and Thyristors 
The group of figures indicates the rated 
repetitive peak reverse voltage, Vrrm, or the 
rated repetitive peak off-state voltage, Vdrm, 
whichever value is lower, in volts for each 
type. 

The final letter R is used to denote a reverse 
polarity version (stud-anode) where applica¬ 
ble. The normal polarity version (stud ca¬ 
thode) has no special final letter. 

Voltage Regulator Diodes, Transient Sup¬ 
pression Diodes 

The first letter indicates the nominal percent¬ 
age tolerance in the operating voltage Vz. 

A - ± 1 % D - ± 10% 

B - ± 2% E - ± 20% 

C - ± 5% 


D.A.T.A.BOOKS 


EXAMPLE 


B T W24 800R 


j RANGE NUMBERS 
SERIAL NUMBER 
FUNCTION 
MATERIAL USED 


Tne letter is omitted on transient suppressor 
diodes. 

The group of figures indicates the typical 
operating voltage Vz for each type at the 
nominal operating current Iz rating of the 
range. For transient suppressor diodes the 
figure indicates the maximum recommended 
standoff voltage Vr. 

The letter V is used to denote a decimal sign. 
The final letter R is used to denote a reverse 
polarity version (stud anode) where applica¬ 
ble. The normal polarity version (stud ca¬ 
thode) has no special final letter. 


NATIONAL ELECTRONICS, INC. - NAT 

P.O. Box 424 
Franklin Park, IL 60131 
312/456-0600 



Application Notes, Diode, 
Optoelectronics, Thyristor 


NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. - NSC 

P.O. Box 58090 
Santa Clara, CA 95052 
408/721-5000 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, 

Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Optoelectronics, 
Transistor 


NEC ELECTRONIC U.S.A., INC. - NECE 

401 Ellis Street 

P.O. Box 7241 

Mountain View, CA 94039 

415/960-6000 


NEC 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Thyristor, Transistor, Optoelectronics 
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NEC ELECTRONICS U.S.A., INC. Cont’d 

DISCRETE DEVICES 


1st term _ 2nd term 

3rd term 

4th term 

5th term 

numeral 


character 


character 


numeral 


character 


Number of Semiconductor Registration Improvements 

Electrode Designator Number 

Elements 


NUMBER OF ELECTRODES 


1st TERM 

0 is used for the numeral of the 1st term, 
for phototransistors, photodiodes and com¬ 
posite elements including such diodes and 
transistors. In other elements, when the 
number of effective electrodes is n, the 
number n-1 is used for the numeral of the 1st 
term. That is to say, for a 2 electrode 
elements such as a diode 1, for a 3 electrode 
transistor 2, and for a 4 electrode transistor 3 
is used. In the case of composite elements, 
the element with the most numerous elec¬ 
trodes is taken and, similarly to the above, 
when the number of electrodes of this 
element is n the numeral of the 1st term shall 
be n-1. 

In the above case, since shield lead wires 
and 2 or more lead wires coming from the 
same electrode are not counted as effective 
electrodes, the number of effective elec¬ 
trodes and the number of lead wires may not 
necessarily be the same. 

SEMICONDUCTOR DESIGNATOR 

2nd TERM 

S is employed, in order to indicate that the 
product is a semiconductor. 


FUNCTION 


3rd TERM 

This character is deleted, when the 1st 
term numeral is 0 or 1. 

When the numeral of the 1st term is one or 
more, in order to make the polarity and 
outline characteristics of the element known, 
one of the following characters is used for 
the 3rd term. 

A - High frequency PNP transistors. 

B - Low frequency PNP transistors. 

C - High frequency NPN transistors. 

D - Low frequency NPN transistors. 

E - Esaki diodes. 

F - Thyristors. 

G - Gunn diodes. 

H - Single junction transistors. 

J - P channel field effect transistors. 

K - N channel field effect transistors. 

M - Bidirectional thyristors. 

Q - Light emitting diodes. 

R - Rectifying diodes. 

S - Small signal diodes. 

T - Avalanche conduction diodes. 

V - Variable capacity diodes, PIN diodes, 
Snap-off diodes. 

Z - Zener diodes. 

However, in the case of diodes some 
products still remain that have been regis¬ 
tered under the old system, in which the 3rd 
term character is deleted and the type name 
is in the form of 1SOO. 

REGISTRATION NUMBER 

4th TERM 

A number which is attached in accordance 
with the order of registration, that starts at 
11 . 


DISCRETE DEVICES 


NEC’S ORIGINAL NOMENCLATURE. 

Some diodes and optical semiconductor 
elements employ a nomenclature original to 
NEC. This nomenclature consists of a prefix 
of 2 or 3 alphabet characters followed by a 
numeral and character. As shown in the 
table, the prefix indicates the use and 
structure of the element. 


NEC Nomenclature 

Product 

Prefix Use & Structure example 

AD Impatt diode AD611 

GD Gunn diode GD408A 

GH Germanium mixer diode GH1D 

PH Phototransistor PH201A 

PS Photocoupler, photointer¬ 
rupter PS2001 

RD Zener diode RD2.0E 

SD Small signal diode SD13 

SE Infrared light emitting diodeSE301A 

SG Green light emitting diode SG203D 

SH Point contact type silicon 

diode SH5A 

SM Schotty barrier type GaAs 

mixer diode SM153 

SR Red light emitting diode SR103D 

SY Amber color light emitting 

diode SY403D 

SV Silicon varactor diode SV87D 


D.A.T.A.BOOKS 


EXAMPLE 

2 S C 138 A 

IMPROVEMENTS 


NUMBER DETERMINED 
BY ORDER OF 
REGISTRATION (THE 138th 
ELEMENT REGISTERED) 

FUNCTION 


| SEMICONDUCTOR DESIGNATOR 
NUMBER OF ELECTRODES 


IMPROVEMENT 
5th TERM 

This character indicates improvements from 
the original form. This character is not 
attached to the original form, but is attached 
to improved models employing the capital 
letters, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K of the 
alphabet in the order of the improvements. In 
the case improvements are made, the im¬ 
proved model shall be compatible with the 
preceding model, though compatibility in the 
opposite direction is not necessarily required. 

In the case of diodes, when the letter M is 
used for the 5th term it indicates that the 
element is a matching couple, and when R is 
used that the polarity is reversed while the 
exterior and electrical characteristics are the 
same. 

In addition to the above, with no bearing 
on the JIS nomenclature, a character or 
number in ( ) is sometimes used as a 6th 
term to indicate that the specification is that 
of a specific customer. 

N - NHK standard type (example: 
2SC594 N ) 

M- Defense Agency Maritime General 
Staff approved (example: 2SC68-M) 

S - One of the several S series types 
established for industrial measurement 
(example 2SD188 S ) 

(numerals)...Established for specific custom¬ 
ers or applications. Attached 
sequentially from (1) in order of 
establishment. 

(example: 2SC653(1), 1S306(3)) 


EXAMPLE 

AD 611 

T T 

DEVICE NUMBER 

PREFIX 
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NEW JAPAN RADIO CO., LTD. - NJRC 

1-22-14 Toranomon 

Minato-ku 


Tokyo, 105 Japan 


5rc 


Diode, Microwave, Audio/Video ICs, 
Linear ICs, Digital ICs 


NEW JERSEY SEMICONDUCTOR PROD., INC. 

20 Stern Ave. 

Springfield, NJ 07083 
201/376-2922 



SEMICONDUCTORS 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


NIPPON ELECTRIC CO., LTD. - NECJ 
484 Tsukagoshi, 3-Chome 
Saiwai-Ku, Kawasaki City 
Managawa, 210 Japan 

Refer to NEC for ordering information 


NEC 


Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 


ORIGIN ELECTRIC CO. LTD. - ORU 

1-18-1 Takada Toshimaku 
Tokyo, Japan 
Telex: 272-2068 


Origin 


Diode, Linear ICs, 
Thyristor, Transistor 


PARAMETRIC INDUSTRIES, INC. - Pll 

43 South Avenue Bldg. 1 
Burlington, MA 01803 
617/272-3000 


PI 


Diode, Microwave 


PD & E, INC. - PDE 

Newington Industrial Park 
Newington, NH 03801 
603/436-8121 




PHILIPS ELECTRONICS - PHIN 

Components & Materials Division 
Elcoma Comm. Dept. 

Eindhoven, Netherlands 
Telex: 0772716 


PHILIPS 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Power Supplies, Thyristor,Transistor 


PIHER SEMICONDUCTORS 

Avda San Julian S/N Apart. 177 
Granollers, Barcelona, Spain 
TELEX: 59522 




Diode, Transistor, Thyristor 


POWEREX, INC. - PRX 

Hillis Street 

Youngwood, PA 15697 
412/925-7272 


nm 


Diode, Transistor, 

Thyristor, Application Notes, 
Linear ICs 


POWER SEMICONDUCTORS, INC. - POS 

6352 Corte Del Abeto 
Carlsbad, CA 92008 
619/438-7873 


P^)WER 


Diode, Thyristor 
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PPC PRODUCTS CORP. - PPC 

7516 Central Industrial Dr. 

Riviera Beach, FL 33404 
305/858-9606 



Diode, Transistor 


PUNJAB WIRELESS SYSTEMS LTD. - PSLI 
B-76 Industrial Area, Phase VII 
S.A.S. Nagar 160 051 
Mohali, India 



Diode, Linear ICs, Transistor 


QUANTRAD CORP. - QTC 

19900 So. Normandie Ave. 
Torrance, CA 90502 
213/538-9800 



Quantrad Corporation 


Diode, Optoelectronics 


RAYTHEON COMPANY - RTN 

350 Ellis Street 
Mountain View, CA 94043 
415/968-9211 


RAYTHEON. 


Application Notes, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microwave, Optoelectronics, 
Transistor 


DEVICE NUMBERING KEY 


EXAMPLE 


BEAM LEAD CHIPS 

PREFIX 

BD Diode; 2 anode 

beams, 2 cathode 
beams 

B2D - Diode; 1 anode 

beam, 1 cathode 
beam, 2 beams 
mechanical 
support only 
BZ - Zener diode 

BT - Transistor 


SUFFIX 

No - B-level (military) visual 

Designator 

C - C-level (commercial) visual 

T - B-level visual chip in TO-18 can 

TO-18 can 


BD 458A C 

T T T 

SUFFIX 

DEVICE NUMBER 

PREFIX 


RECTIFIER COMPONENTS - RCC 

1484 Ridgway Street 
Union, NJ 07083 
201/687-5410 



RECTRON, LTD. - RECT 
71 Chung Sun Rd. 

Tu-Chen Ind. Dist. 

Taipei Hsian, Taiwan 
Republic of China 


RECTRON 


Diode 


RF ELECTRONICS INC. - RFE 

3303 Harbor Blvd. 

Ste. J-1 

Costa Mesa, CA 92626 


Diode 


ROHM CO., LTD. - RHMJ 
P.O. Box 103 
Central Kyoto, Japan 
Telex: 5422545 


ROHm 


Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Transistor, 
Audio/Video ICs 
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ROHM CORP. - RHM 

P.O. Box 19515 

Irvine, CA 92713 

noiim 

Diode, Microwave, 
Transistor 

714/855-2131 




RTC COMPELEC - RTCF 
130 Ave. Ledru-Rollin 
75540 Paris Cedex 11 
France 
43 38 800 
Telex: 680495 


Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Application Notes, 
Modules/Hybrids, Microwave, 
Optoelectronics, Thyristor, Transistor 
Microcomputer Systems, Power Supplies 


SANKEN ELECTRIC CO., LTD. - SAKJ 


Audio/Video ICs, Diode, Linear ICs, 

1-22-8 Nishi Ikebukuro 

^finKpn 

Modules/Hybrids, Optoelectronics, 

Toshima-Ku 

Thyristor, Transistor 

Tokyo, Japan 



Telex: 2722323 




SCHAUER MANUFACTURING CORP. - SCH Diode 

4500 Alpine Dr. 

Cincinnati, OH 45242 
513/791-3030 


SDI, INC. - SDl 

11 Executive Park Dr. 
North Billerica, MA 01862 
617/667-7700 


C n i T7 


Diode, Microwave 


SECOWEST ITALIA S.P.A. - SISI 
Corso Novara 17 
10078 Venaria, Italy 


^secaAeac^) ThyriMor ' Di0<i ' i 


SEMICOA - SCA 

e* 

Diode, Linear ICs, Microwave, 

333 McCormick Avenue 

a 

Thyristor, Transistor, 

Costa Mesa, CA 92626 

714/979-1900 

i 

Optoelectronics 


SEMICON COMPONENTS, INC. - SCN 

10 North Ave. 

Northwest Industrial Park 
Burlington, MA 01803 
617/272-9015 


Semicon 
Components INC. 

A SUBSIDIARY OF SEMICON. INC 


Diode 


SEMICONDUCTOR COMPONENTS, INC. - SCE Diode, Microwave 

1353 E. Edinger Ave. 

Santa Ana, CA 92705 
714/547-6059 


SEMICONDUCTORS, LTD. - SELI 
Sub. M/S Advani Oerlikon Ltd. 
Ahmednager Rd. 

Mile 4/5 Poona-411 014 India 
TELEX: 145362SCL 


a 

SEMICONDUCTORS 


Diode, Transistor, Thyristor 


650 


D.A.T.A 


650 










MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 

MFR’S 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY, INC. - STI 

3131 Southeast Jay St. 

Stuart, FL 33494 

305/283-4500 

STi’ 

Application Notes, Diode, Linear ICs, 
Microwave, Transistor, Thyristor 

SEMIKRON INTL DR. - SEKG 

11 Executive Dr. 

P.O. Box 66 

Hudson, NH 030501 

603/883-8102 

SEMIKRDIU 

Diode, Thyristor 

SEMITRON, LTD. - SLCB 

Cricklade 

Wiltshire, England SN6 6HQ 

TELEX:44848 

Jl 

Diode 

SEMITRONICS CORP. - SES 

64 Commercial St. 

Freeport, NY 11520 

516/623-9400 

1 

Diode, Microwave 

SEMTECH CORP. - SET 

652 Mitchell Rd. 

Newbury Park, CA 91320 

213/628-5392 

SEMTECH 

Diode 

SENSITRON SEMICONDUCTOR - SEN 

221 W. Industry Ct. 

Deer Park, NY 11729 

516/586-7600 

r .^ 

RSM 

Diode 

SGS-ATES COMPONENTI ELET. S.P.A. - SGSI 

Via C. Olivetti, 2-20041 

Agrate Brianza, Milan 

Italy 

Telex: 330131 

as 

Application Notes, Audio/Video ICs, 

Diode, Digital ICs, Interface ICs, 

Linear ICs, Memory ICs, 

Microcomputer Systems, Microwave, 
Microprocessor ICs, 

Modules/Hybrids, Transistor 

SHINDENGEN ELECTRIC MFG. CO. LTD. - SHEJ 
New Ohtemachi Bldg. 2-1 

2-chome Ohtemachi, Chiyoda-ku 

Tokyo, 100 Japan 

IS 

Diode, Power Supplies, 

Thyristor, Transistor 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIEG 
Frankfurter Ring 152 

D-8000 Munchen 46, West Germany 

Telex: 5288332 

SIEMENS 

Application Notes, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 

Audio/Video ICs, Microprocessor ICs, 
Microwave, Optoelectronics, 

Thyristor, Transistor 

SILICONIX, INC. - SIX 

2201 Laurelwood Road 

Santa Clara, CA 95054 

408/988-8000 

S 

Application Notes, Diode, 

Interface ICs, Linear ICs, 

Microwave, Transistor, Optoelectronics 


651 


D.A.T.A 


651 







MANUFACTURER - D A T A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


SOLID STATE DEVICES, INC. - SSI 

14830 Valley View Avenue 
La Mirada, CA 90638 
213/921-9660 



Diode, Linear ICs, 
Thyristor, Transistor 


SOLID STATE ELECTRONICS CO. PVT. LTD. - SSEI Transistor, Diode 

Plot 9.123 M.C.I.E. 

Sir M.V. Rd. P07432 

J.B. Nagar Post., Bombay, India 


SOLID STATE, INC. - SST 

46 Farrand Street 
Bloomfield, NJ 07003 
201/429-8700 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


SOLID STATE INDUSTRIES, INC. - SLD 

1060 Thomas Jefferson St. N.W. 

Washington, DC 20007 
202/338-3150 



Diodes, Linear ICs, 
Thyristor, Transistor 


SOLID STATE SYSTEMS - SSY 

960 Koehl Avenue 
Union, NJ 07083 
201/688-0222 



Diode, Linear ICs, 
Transistor 


SOLITRON DEVICES, INC. - SOD 

1177 Blue Heron Blvd. 

Riviera Beach, FL 33404 
800/327-8462 



Application Notes, Digital ICs, 
Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Modules/Hybrids, 
Transistor, Memory ICs 


SONY CORPORATION - SONY Diode, Linear ICs, Microwave, 

Semiconductor Business Div., _ _ ^^ Optoelectronics, Transistor, 

10-18 Takanawa 4 Chome, Minato-ku Comp. Mktg. SONY Interface ICs, Audio/Video ICs 

Tokyo, 108 Japan 
Telex: 4425111 


SPACE POWER ELECTRONICS, INC. - SPE 

Jeffrey Lane R.D. 1 
Glen Gardner, NJ 08826 
201/537-2184 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


SPRAGUE ELECTRIC COMPANY - SPR 

115 Northeast Cutoff 
Worcester, MA 01606 
617/385-5000 


»SPRAGUE 

■ THE MARK OF RELIABILITY 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Optoelectronics, 

Power Supplies, Thyristor, 
Transistor 


ST. SEMICON, INC. - SAR 

415 No. College Ave. 

P.O. Box 609 
Bloomington, IN 47402 
812/332-1435 



Diode, Thyristor 


652 


D.A.T.A 


652 








MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO D.A.T.A.BOOKS 


SUSSEX SEMICONDUCTOR, INC. - SSX Diode 

P.O. Box 69 
Augusta, GA 07822 
201/948-3633 


SWAMPSCOTT ELECTRONICS CO., INC. - SWT 

41 Spinale Road 
Swampscott, MA 01907 
617/598-4116 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


SYNTAR INDUSTRIES INC. - STR 

3400 Brush Hollow Road 
Westbury, NY 11590 
516/333-2012 


p— 





Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


TECCOR ELECTRONICS, INC. - TCE 

P.O. Box 61447 
Dallas, TX 75261 
214/252-7651 



TECCOR ELECTRONICS. INC 


Application Notes, Diode, 
Thyristor, Transistor 


TELEDYNE CRYSTALONICS, INC. - TOY 

147 Sherman Street 
Cambridge, MA 02140 
617/491-1670 



Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Optoelectronics, Transistor 


TELEFUNKEN ELECTRONIC - ALGG 

Semiconductor 

Theresienstrasse 2 

Heilbronn D-7100 

West Germany 


'W 

Tmniil^U«lglWl electronic 

Creative Technologies 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Optoelectronics, Digital ICs, 
Microwave, Transistor, 
Microprocessor ICs 


THOMSON CSF/EFCIS - THEF 
45 Avenue de L’Europe 
Velizy Villacoublay 
France 


Q 

THOMSON-CSF 


Application Notes, Audio Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Memory ICs, Optoelectronics, 
Microcomputer Systems, 

Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Thyristor, 

Transistor 


TIC SEMICONDUCTOR - Tic 

18 W. 21st Street 
New York, NY 10010 
212/675-6722 


J1 

<= \P 
u 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


TOSHIBA CORPORATION - TOSJ 
c/o Microelectronics Center 
1 Komukai, 

Toshiba s/o Sai 
Kawasaki 210, Japan 
Telex: J22587 


Toshiba 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 


TOKYO SANYO ELECTRIC CO., 

Oizumimachi Oragun 
Gumma, Japan 


I. - TSAJ 

SANYO 


Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Modules/Hybrids, 
Microwave, Power Supplies, 

Thyristor, Transistor 


653 


D.A.T.A 


653 




MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


TRANSISTOR SPECIALTYS, INC. -TSN 

3 Electronics Avenue 
Danvers, MA 01923 

Ci 7 IT7A _Q700 
\j i / / i i t u i t-t- 



Diode, Linear ICs, Transistor 


TRIO LABORATORIES, INC. - TRI Application Notes, Diode 

80 Dupont St. 

Plainview, Long Island 
NY 11803 
516/349-0400 



TRW MICROWAVE - TRWM 
825 Stewart Dr. 

Sunnyvale, CA 94086 
408/732-0880 


#7?fV 

TRW Microwave 


Diode, Modules/Hybrids, 
Microwave 


TRW OPTRON - TRWO 
1416 Upfield Dr. 

Carrollton, TX 75006 
214/323-2200 


TtTrnV 


Application Notes, Diode, 
Linear ICs, Optoelectronics, 
Transistor 


TRW RF DEVICE DIVISION - TRWS 
14520 Aviation Blvd. 

Lawndale, CA 90260 
213/536-0888 


TRW 


Application Notes, Diode, 
Modules/Hybrids, Microwave, 
Transistor 


UNITEX - UTX 

2852 Walnut Ave. 
Suite F 

Tustin, CA 92680 
714/838-0838 



UNITRODE CORPORATION - UNI 

5 Forbes Road 
Lexington, MA 02173 
617/861-6540 



Application Notes, Diode, Linear ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Thyristor, Transistor, Interface ICs 


U P I SEMICONDUCTOR - UPl 

401 Getty Ave. 

Paterson, NJ 07503 
201/279-7500 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


VARO SEMICONDUCTOR, INC. - VARO 
1000 N. Shiloh Rd. 

Garland, TX 75041 
214/840-5257 


© 

VARO INC 


Application Notes, Diode 


V/O ELECTRONZAGRANPOSTAVKA - USSR 
24/2 Ulitsa Usievicha 
Moscow 125315 U.S.S.R. 


Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, Microwave, 
Optoelectronics, Transistor 
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MANUFACTURER - D A T,A. CODE 


MFR’S 

LOGO D.A.T.A.BOOKS 


VALVO GMBH - VALG 
P.O. Box 106323 
D-2000 Hamburg 1 
West Germany 
Telex: 2161891 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, 

Microcomputer Systems, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor, Power Supplies 


VICTORY ENGINEERING CORP. - VEC 

Victory Rd. P.O. Box 559 
Springfield, NJ 07081 
201/379-5900 



Application Notes, Diode 


VOLTAGE MULTIPLIERS, INC, - VMI Diode 

8711 W. Roosevelt Ave. 

Visalia, CA 93291 
209/651-1402 


WALBERN DEVICES/SEMICONDUCTORS, INC, - WAB 

1818 E. Elizabeth Ave. 

Linden, NJ 07036 
201/486-2226 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


WESTCODE SEMICONDUCTOR, LTD. - WESB 
P.O. Box 57 Chippenham 
Wiltshire SN15 1JD England 


Diode, Thyristor, Transistor 


DEVICE NUMBERING KEY 

RECTIFIER DIODES EXAMPLE 


TYPE 
(1 Letter) 

H - High temperature 
M - Fast recovery 
W - Standard 
All types are diffused 


TOP TERMINAL 
(1 Letter) 

X - Capsule (PUCK) 
B - Rigid bus 
H - Flexible 
C - Flag 


VOLTAGE 
(2 Digits) 

Rating -r- 100 

PACKAGE 
(1 Letter) 

C - Capsule (PUCK) 
K - Flat base (□) 

H - Flat base (Hex) 
P - Stud base 


POLARITY 
(1 Letter) 

C - Capsule (PUCK) 

R - Reverse 
N - Normal 

CURRENT 
(3 Digits) 

Current rating on 100°C sink 



W&G INSTRUMENTS - HIEE 
Burrington Way 
Plymouth Devon 
England PL5 2LZ 
TELEX:45592 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


★ SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 
TYPE NUMBER _ REVERSE POLARITY TYPES 


Used when more than one manufacturer assigns 
( the same type number to different devices, or 
( when two or more like devices are listed with 
) different test parameters. 


SECTION 2 


TOLERANCE 

NOM REF. VOLT 

MAX DISS 

TEST CUR 
DYN IMP 

TEMP COEFF 

MAX TEMP 
DWG NO. 


- RT.Indicates replacement type; 

consult manufacturer. 

#1, #2,...Used when there is more 
than one electrical 
function or package for 
the same type number. 


FOLLOWING LINE NO.- 

▼ - New Type 

♦ - Revised Specifications 

# - Non-JEDEC type 

manufactured outside U.S.A. 


UNDER DESCRIPTION - 

UNDER MATERIAL (and Process) 
GA - Gallium Arsenide 
Ge - Germanium 
GP - Gallium Phosphide 
GS - Gallium Antimonide 
Se - Selenium 
SG - Germanium Silicon 
Si - Silicon 
* - Alloyed 


a - Diffused 
<5 b - Gold Bonded 
t - Indium Bonded 
fZf - Point Contact 
# - Planar 
§ - Mesa 
$ - Epitaxial 
4 - Schottky Barrier 
▼ - Ion Implanted 


REVERSE POLARITY TYPES 

Note: Availability of reverse polarity 
types is indicated by a 0 symbol in 
the Dwg. No. column. 

ENGLISH-RUSSIAN ALPHABET 
TRANSLITERATION FOR USSR 
TYPES _ 

ENGLISH RUSSIAN ENGLISH RUSSIAN 


VOLTAGE REFERENCE DIODES 


SECTION 2 


INCLUDES: Single- & Double-Anode Types Pq< 5 W 
The manufacturer designated type number for the device. 

The total permissible variation of a quantity from a designated value. The allowable variation 
from the specified reference voltage. 

The value of DC voltage across the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The maximum allowable device power dissipation resulting from current flow when the unit 
is biased in its breakdown region at 25°C ambient temperature. 

The current at which the nominal reference voltage is specified. 

The small signal impedance of the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The ratio of the change in the respective reference voltage usually expressed as a 
percentage of reference voltage, to the change in temperature. This ratio is the average 
value for the total temperature change. 

The maximum allowable ambient operating temperature. 

The location of the device drawing. 


2. SILICON REFERENCE DIODES 


4J 3J U 2JMAX.TEST MAX. ITEMP. IMAX. DWG. 

LINE TYPE TOL NOM. DISS. CUR. DYN. COEFF TEMP NO. 

No. No. ± REF. @ 25°C Izt IMP. Tc 

VOLT. MAX 


o o® ® 


® ® © ® 


Continued Next Page 


Q SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 
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INTERPRETER — DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 2 


VOLTAGE REFERENCE DIODES (CONT’D) 


SECTION 2 


©7 - Available to MIL Spec. 

0 - Double anode 
t - Reference amplifier 
* - Forward voltage reference 
diode 

$ - Germanium 

©) t - Available in selected voltages 
and/or tolerances; consult 
manufacturers listed. 


(Dtp - av/at 


© 


Note: Tc is expressed in units of 
(10-y°C) 

Eg: Column entry is 5.0, therefore 
Tc=5.0 (10-y°C) = ,05%/°C 

T - Voltage-time stability per 1000 
hrs. in ppm 
p - ppm/°C 

V - Temp. Co. inV/°C(max) 


(© A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 

R - Max. reference temp, for 
specified temp, coeff. 

S - Storage 


®0 


§ - Above 25°C 
t - Typical 


© t - Typical dyn. imp. 


SECTION 3 


GENERAL-PURPOSE DIODES 


- Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
a - Mounted in an oven 
0 - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 


SECTION 3 


TYPE NO. 
PIV 

FORWARD CURRENT If 

@V F 
lo RATED MAX 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices under 1 A 
The manufacturers designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)- 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The respective value of current that flows through a semiconductor diode or rectifier diode 
in the forward direction. 

The forward voltage drop across the diode at which the forward current If is specified. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The maximum allowable ambient operating temperature of the device. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 



5j 

D 

MINIMUM 

2J 


DESCRIPTION ! 

LINE 

TYPE 

FORWARD 

10 

MAX. 



No. 

NO. 

PIV 

.M _ 

CURRENT 

3J IF 4j@VF 
JA)_ _M _ 

RATED 

MAX 

fW) 

TEMP. 

m_ 

MAT. 

DRAWING 

NO. 


o 




$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 
a - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 


®>t - Typical 
# - Maximum 


© (D © (D (D 0 

©)# - Max. forward voltage at If 

©F - Above 25°C 
# - MAX 

(® C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


© ® 

©$ 


O SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 


- Two matched units in separate 
cases 

§ - Four matched units in separate 
cases 

</) - Multi-junction device in two- 
terminal case 

* - Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

jzf - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 

Continued Next Page 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 4 HIGH-SPEED DIODES SECTION 4 


INCLUDES: Switching & Fast-Recovery Diodes 

TYPE NO. The manufacturer designated type number for the device. 

PIV Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)- 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

RECOVERY TIME trr Reverse recovery time, the time interval between the instant when the current passes 

through zero, when changing from the forward direction, and the instant when the reverse 
current is reduced from its peak value Irm(REC) to t) its first interception with the zero 
current axis or, to 2) a specified low value iR(REC) or, to 3) when the extrapolated reverse 
current reaches zero. 

TEST CONDITION If The value of forward current at which the recovery time t rr is specified. 

TEST CONDITION V r The value of reverse voltage at which the recovery time t r r is specified. 

TEST CONDITION Z r The value of reverse impedance at which the recovery time t r r is specified. 

ABSOLUTE MAX TEMP The maximum allowable ambient operating temperature of the device. 

MAT The material used in manufacturing the device. 

DWG NO. The location of the device drawing. 


4. HIGH SPEED DIODES 



5j 


2J 

RECOVERY TIME 


DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

3T 


TEST CONDITIONS 

MAX. 


DRAWING 

NO. 

No. 


NO. 

JV)_ 

trr 

JsL 


U IF 

(A) 

4JVR 

IR 

1AL_ 

TEMP 

(°C) 

MAT. 




© © (D 0 

- ©: 


- WV 90-99% of given PIV 

- WV 89% or less of given PIV 

(T)0 - Storage time 

C - Stored charge (coulombs) 


A 

0 


(Symbol indicates data in this 
column are either Ir or Irr, as 
qualified) 

t - trr measured when rectifier 
recovers to 10% of IRM. 
(Applies for soft recovery) 

Irr when Ir = - If 
Irr when Ir not given (Note: 
Irr is the reverse recovery 
current to which tRR is 
measured) 

0 - trr measured when rectifier 
recovers to 50% of IRM. 
(Applies for soft recover) 
trr measured when rectifier 
recovers to 25% of IRM. 
(Applies for soft recovery) 
IRM (REC) 


® (D O (0) 
' ® 


§ - 


# 


© SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 


C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


0 


(jo) $ - Two matched units in separate 
cases 

§ - Four matched units in separate 
cases 

Parrallel Operation 
Multi-junction device in two- 
terminal case 

* - Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

0 - Available with reverse polarity; 

consult manufacturer 
a - Step Recovery Diode 
t - Single phase bridge Bridge 
Ckt. 

♦ - Single Operation 


Continued Next Page 





INTERPRETER - DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 5 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 


SECTION 5 


TYPE NO. 
PIV 

MAX AVG FWD DC CURRENT l 0 
@ TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK 1 Cy 

MAX SURGE CUR 
PEAK PULSE WIDTH 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices from 1 mA to 7 kA 
The manufacturer designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm) 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non- 
repetitive for 180° conduction angle. 

The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 
sine wave. 

The maximum allowable operating temperature. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 


5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 



4J 

a 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NO. 


u 

3j@ 

PEAK 1 PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo 

TEMP 

1 Cy [WIDTH 



No. 



M_ 

JA1_ 

fC) 

JA1 JM _ 

(°C) 




O (D (D © CD <D ® O @) 




Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 




© 


Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non repetitive peak 
transient reverse voltage 

Following symbols indicate a max. 
cont. working voltage rating lower 
than the PIV value given in the 
column. 

a - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 


(Rating for resistive load unless 
otherwise indicated) 

0 - Capacitance load 


©(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 

CD Surge current value is given for one 
cycle of 60 (or 50 for most non- 
U.S. types) sine wave, unless a 
pulse value in Pulse Width column 
is also given. 

§ - Above 25°C 


®A 

B 

C 

J 

L 

S 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 




# - 
A - 
□ - 

% - 


Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

Forced air cooled 
Convection cooled 
Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
Available with Heat Sink 
Parallel Operation 
Bridge Ckt. 


©SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 6 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TYPE CODE 
MAX FORWARD CURR 
@ TEMP 
VRRM 


DIODE/CKT AND NO. 

OF CRTS 

BASIC DIODE CONNECT 
MAX FORWARD VOLTAGE 

@IF 

MAX REVERSE 
RECOVERY TIME 


©!F 

@IR 

MAX STATIC REVERSE CURR 

@VR 
TOTAL PKGDISS 
TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 




E ARRAYS AND MATRIXES 


SECTION 6 


INCLUDES: 


Diode Array 
Diode Matrix 


The manufacturer designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

A 3 character code identifying the devices main function. (See code listing) 

Maximum allowable dc current in the forward direction. 

The temperature at which the max forward current rating is specified. 

The maximum instantaneous value of the reverse voltage, including all repetitive transient 
voltages but excluding all non-repetitive transient voltges, that occurs across a 
semiconductor rectifier diode. 

The total number of diodes in one main independent circuit of the device, and the number 
of circuits in the device. 

2 or 3 character code showing the interconnect configuration. (See code listing) 

The maximum forward voltage drop at a specified current. 

The value of forward current at which the max forward voltage is specified. 

The time interval between the instant when the current passes through zero, when changing 
from the forward direction to the reverse direction, and the instant when the reverse current 
is reduced from its peak value (Irm (REG)) to its first interception with the zero axis or its 
return to a specified low value (Ir (REC)) when the extrapolated reverse current reaches 
zero. 

The value of forward current (IF) at which the max reverse recovery time is specified. 

The value of reverse current (IR) at which the reverse recovery time (previous item) is 
specified. 

The respective value of current that flows through a semiconductor diode or rectifier diode 
in the reverse direction for a given applied reverse voltage. 

The applied reverse voltage at which the max static reverse current is specified. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Minimum allowable ambient operating temperature. 

Maximum allowable ambient operating temperature. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found. 

Indicates where device packaging information may be found. 


6. DIODE ARRAYS & MATRICES 


ET 


PD 
Tc 
Y 0 
P D 
E E 


[2JMAX. 
FORWARD 
CURRENT 


wr 


IN ORDER OF:(1)TYPE CODE(2)MAX.FWD.CURR. 
(3)Vrrm(4)TY PE NO. 


LINE 

No. 


TYPE 

NO. 


DATA 

SHT. 


(A) 


Vrrm 

(V) 


DIODE/ 
CKT. 
NO. OF 
CKTS. 


MAX.FORWARD 

VOLTAGE 


VF 

(V) 


@ IF 
(A) 


MAXIMUM REVERSE 
RECOVERY TIME 


trr 

(S) 


IF 

(A) 


Ir 

(A) 


MAX.STATIC 

REVERSE 

CURRENT 


(A) 


@ Vr 
(V) 


MAX. 

OPER. 

POWER| 

DISS. 

(W) 


OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 


DRAWINGS 


LOGIC 

OR 

BLOCK 


OUTLINE 


o © 


0 0 


0 
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INTERPRETER - DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 6 


DIODE ARRAYS AND MATRIXES (CONT’D) 


SECTION 6 


( 4 ) ARR - Array 
w MAT - Matrix 

© A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 




© 


0 - 

- 0 

up 

to 

9° 

A - 

100 

up 

to 

109° 

1 - 

- 10 

up 

to 

19° 

B - 

110 

up 

to 

119° 

2 - 

- 20 

up 

to 

29° 

C - 

120 

up 

to 

129° 

3 - 

- 30 

up 

to 

39° 

D - 

130 

up 

to 

139° 

4 - 

- 40 

up 

to 

49° 

E - 

140 

up 

to 

149° 

5 ■ 

- 50 

up 

to 

59° 

F - 

150 

up 

to 

159° 

6 ■ 

- 60 

up 

to 

69° 

G - 

160 

up 

to 

169° 

7 ■ 

- 70 

up 

to 

79° 

H - 

170 

up 

to 

179° 

8 - 

- 80 

up 

to 

89° 

J - 

180 

up 

to 

189° 

9 - 

- 90 

up 

to 

99° 

K - 

190 

up 

to 

199° 






M - 

200 

°C 

and above 


For all configurations (except 
matrix): 

B - Bridge 

A - Common anode 

K - Common Cathode 

D - Common Cathode & Anode 

I - Independent Diodes 

N - Network (circuit For Metrix 

configuration: 

Following represents Row x Column 
connection shown in preceding 
field: 

G - Cathode - Anode or 
H - Anode - Cathode 


5 C 


$ Both values of temp, are pos. 
Max. value only is indicated 

Examples Of Operating Temp 
Range Code 


Min. value lies 
between -50°C 
and -59°C 


Max. value lies 
between + 80° 
and +90°C 


I 


OR 
S 8 


®$- 


Recovery Test to 10% Ir 


Both values of 
temp, are pos. 
Max. value only 
as indicated 


Max value lies 
between + 120°C 
and +129°C 


SECTION 7 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 


INCLUDES: Unipolar and Bipolar Types 


SECTION 7 


TYPE NO. 
USE 
MAT 
DWG NO. 
TECHNICAL DATA 

7. MISCELLANEOUS DIODES 


The manufacturer designated type number for the device. 

A numeric code representing the basic device function or use. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 

A brief description of the device and/or its electrical parameters. 

IN ORDER OF (1) USE (2) MAT 



3J 

rr 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

U 

2J 

DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

MAT. 

No. 




E 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 7 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES (CONT’D) 


SECTION 7 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 


AND (3) TYPE NO. 


TT DESCRIPTION 
TYPE ILJ [FI I DWG. 


TECHNICAL DATA 


Q O <D © ® 

6 . - Transient Suppressor Diode 


'ZnS - Zinc Sulfide 
ZnO - Zinc Oxide 
CS - Cadmium Sulfide 
SnO - Tin Oxide 


©0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
a - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 

t - Available in different package 
configuration; consult 
manufacturer 

▼ - Available with reverse and/or 
double anode polarity 
* - Multiple Devices In One 
Package 

§ - Available W/Non Polarized; 
Consult Mfr. 


©r - Optional characteristic, varies 
within limited tolerance; 
consult mfr. 


SECTION 8 


STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


SECTION 8 


TYPE NO. 
PIV 

MAX AVG FWD DC CURRENT l 0 

MAX AVG FWD DC 
CURRENT AT TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK 1 Cy 

MAX SURGE CUR PEAK PULSE 

WIDTH 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices to 800 A 


The manufacturer designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm) 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non 
repetitive for 180° conduction angle. 

The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 
sine wave. 

The maximum allowable operating temperature. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 



4j 

a 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 


DESCRIPfiSN 1 

LINE 

' TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NO. 


U 3J@ 

PEAK (PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo TEMP 

1 Cy [WIDTH 



No. 



(V). 

(A) ra 

(A) jk _ 

£C)_ 
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INTERPRETER — DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 8 


®-A 


STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS (CONT’D) 


SECTION 8 


Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

- Three-Phase Bridge 


(T)$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 

Following symbols indicate a max. 
cont. working voltage rating lower 
than the PIV value given in the 
column. 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 

(J) (Rating for resistive load unless 
otherwise indicated) 

0 - Capacitance load 


(J)(Value given indicates temp, at “ ©~ 
which derating starts, unless B - 

otherwise indicated) C - 

$ - Temperature at which derating J - 

starts is not specified. L - 

A - Ambient S - 

B - Base or stud _ 

C - Case 

H-Heat Sink - 

J - Junction 

L - Lead 4 

S - Storage 

CD Surge current value is given for one 
cycle of 60 (or 50 for most non- 
U.S. types) sine wave, unless a 
pulse value in Pulse Width column 
is also given. 

§ - Above 25°C 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 


0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 

♦ - Single Operation 


SECTION 9 


SCHOTTKY RECTIFIERS 


SECTION 9 


TYPE NO. 
PIV 

MAX AVG FWD DC CURRENT l 0 

MAX AVG FWD DC 
CURRENT AT TEMP 

MAX AVG FWD DC 
CURRENT AT TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK PULSE 

WIDTH 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices to 300 A 
The manufacturer designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)- 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non- 
repetitive for 180° conduction angle. 

The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 
sine wave. 

The maximum allowable operating temperature. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 


9. SCHOTTKY RECTIFIERS 



a- 

2j 

MAX AVG FWD 

MAX rating 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NO. 


U 3J@ 

PEAK 1 PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo TEMP 

1 Cy [WIDTH 



No. 



JV) 

JA1_ £CL_ 

JajLtKs)_ 
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DIODE - INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 



~ r ~ S fCT1 


fr POWER 


SECT I ON 10 


TYPE NO 
TOLERANCE 

NOM REF. VOLT 

MAX DISS 

TEST CUR 
DYN IMP 

TEMP COEFF 

MAX TEMP 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices from 680 mV to 400 V 
The manufacturer designated type number for the device. 

The total permissible variation of a quantity from a designated value. The allowable variation 
from the specified reference voltage. 

The value of DC voltage across the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The maximum allowable device power dissipation resulting from current flow when the unit 
is biased in its breakdown region at 25°C ambient temperature. 

The current at which the nominal reference voltage is specified. 

The small signal impedance of the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The ratio of the change in the respective reference voltage usually expressed as a 
percentage of reference voltage, to the change in temperature. This ratio is the average 
value for the total temperature change. 

The maximum allowable ambient operating temperature. 

The location of the device drawing. 


10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER 


3J TJ UMAX. TEST MAX. I TEMP". ""[MAX. DWG. 
TOL. NOM. DISS. CUR. DYN. COEFF TEMP No. 

± REF. @ 25°C Izt IMP. Tc 

VOLT. MAX 


© © CD CD 
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INTERPRETER — DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 10 VOLTAGE REGULATOR DI0DES-P0WER (CONT’D) SECTION 10 


( 2 ) § - Available to MIL Spec. ©)Tc = aV/aT 


- Double anode 
t - Reference amplifier 
* - Forward voltage reference 
diode 

$ - Germanium 

(T) t - Available in selected voltages 
and/or tolerances; consult 
manufacturers listed. 

© § - Above 25°C 
t - Typical 


V 

Note: Tc is expressed in units of 
(10-y°C) 

Eg: Column entry is 5.0, therefore 
Tc=5.0 (10-y°C) = ,05%/°C 
# - Maximum 

T - Voltage-time stability per 1000 
hrs. in ppm 
p - ppm/°C 

V - Temp. Co. in V/ C(max) 



©A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 

R - Max. reference temp, for 
specified temp, coeff. 

S - Storage 


- Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
a - Mounted in an oven 
0 - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 


SECTION 11 RECTIFIERS-HIGH VOLTAGE SECTION 11 


INCLUDES: Devices to 7 kA 

TYPE NO. The manufacturer designated type number for the device. 

PIV Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm) 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

MAX AVG FWD DC CURRENT lo The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 

(180° conduction angle, 60 Hz). 

MAX AVG FWD DC The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

CURRENT AT TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK 1 Cy The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non- 

repetitive for 180° conduction angle. 

MAX SURGE CUR The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 

PEAK PULSE WIDTH sine wave. 

MAX TEMP The maximum allowable operating temperature. 

MAT The material used in manufacturing the device. 

DWG NO. The location of the device drawing. 


11 . RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE 


1 la 

1 1UV 1 II Ikl 

3- 

IWi 

lJ 

IIVII 1 TV 

MAX AVG FWD 

h i nvb 

MAX RATING 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

No. 


2J 3J@ 

PEAK IPULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo TEMP 

1 Cy [WIDTH 



No. 



(V) 

_JA)_£C)_ 

jaLjm 
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DIODE - INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 11 


RECTIFIERS-HIGH VOLTAGE (CONT’D) 


SECTION 11 


Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 


®$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 

Following symbols indicate a max. 
cont. working voltage rating lower 
than the PIV value given in the 
column. 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 

(© (Rating for resistive load unless 
otherwise indicated) 

0 - Capacitance load 


Ci) (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 

Cl) Surge current value is given for one 
cycle of 60 (or 50 for most non- 
U.S. types) sine wave, unless a 
pulse value in Pulse Width column 
is also given. 

§ - Above 25°C 


©A- 
B - 
C - 
J - 
L - 
S - 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 

■ Multi-junction device in two- 
terminal case 

Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

- Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 

- Available with Heat Sink 

- For use in oil or Freon 

- Single Operation 


SECTION 12 


MISCELLANEOUS DIODES 


SECTION 12 


TYPE NO. 
USE 
MAT 
DWG NO. 
TECHNICAL DATA 

12. MISCELLANEOUS DIODES 

ED II I I DESCRIPTION 

LINE TYPE U 2] DWG. 

No. No. S MAT. No. 

E 


© © CD ® (D 

©7 . - Current Regulator/Limiter 
Diode 

2. - Logarithmic-Conversion 

Diode 

3. - Matched Configuration 

4. - Noise-Generator Diode 

6 . - Schottky-barrier Diode 

7. - Transient Suppressor Diode 

8 . - UHF Detector Diode 

9. - UHF Mixer Diode 

10. - Varistor 

11. - Additional Diode Devices 


The manufacturer designated type number for the device. 

A numeric code representing the basic device function or use. 
The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 

A brief description of the device and/or its electrical parameters. 


IN ORDER OF (1) USE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO._ 


TECHNICAL DATA 


©0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
a - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 

t - Available in different package 
configuration; consult 
manufacturer 

t - Available with reverse and/or 
double anode polarity 
* - Multiple Devices In One 
Package 

§ - Available W/Non Polarized; 
Consult Mfr. 


vl/ZnS - Zinc Sulfide 
ZnO - Zinc Oxide 
CS - Cadmium Sulfide 
SnO - Tin Oxide 

©a - Optional characteristic, varies 
within limited tolerance; 
consult mfr. 
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Ml 136 

556 

Ml 203 

565 

Ml 256 

574 

M1314 

586 

S4 

598 

SI 12a-c 

602 

S426 

608 

Ml 138 

556 

M1203a-b 

565 

Ml 257 

574 

M1315 

587 

S4a-ah 

598 

S117 

603 

S427 

608 

Ml 140 

556 

Ml 204 

565 

Ml 258 

574 

M1316 

587 

S8 

598 

SI 20 

603 

S433 

608 

Ml 141 

556 

Ml 205 

565 

Ml 259 

575 

M1317 

587 

S8a-t 

598 

S120a-j 

603 

S435 

608 

Ml 143 

557 

Ml 206 

565 

M1259a-e 

575 

M1318 

587 

S11 

598 

S122 

603 

S435a-k 

608 

Ml 144 

557 

Ml 207 

566 

Ml 260 

575 

M1319 

588 

S11 a-f 

598 

S122a-b 

603 

S436 

608 

Ml 146 

557 

Ml 208 

566 

M1261 

575 

Ml 320 

588 

S12 

598 

S125 

603 

S437 

608 

Ml 146a 

557 

Ml 209 

566 

Ml 262 

575 

M1321 

588 

S12a-s 

598 

S125a-d 

603 

S438 

608 

Ml 147 

557 

M1210 

566 

Ml 263 

576 

Ml 322 

588 

S14 

598 

S128 

603 

S439 

608 

Ml 148 

557 

M1211 

566 

Ml 264 

576 

Ml 323 

588 

SI 4b-t 

598 

S128a-b 

603 

S441 

609 

Ml 149 

557 

M1212 

567 

Ml 265 

576 

Ml 324 

588 

S16 

598 

S132 

603 

S441a 

609 
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DIODE-DRAWING INDEX 


OUTLINE DRAWINGS 


DRAWING NO. PAGE DRAWING NO. PAGE DRAWING NO. PAGE DRAWING NO. PAGE DRAWING NO. PAGE DRAWING NO. PAGE DRAWING NO. PAGE 

S442 609 S478 611 S514 615 S535 617 S564 622 TO220 633 U38 628 

S450 609 S480 611 S515 615 S536 617 S565 622 TO240 626 U38a-b 628 

S450a-j 609 S481 611 S516 615 S537 617 S565a-b 622 T0236 633 U39 628 

5452 609 S487 612 S517 615 S538 617 S566 622 T0247 626 U39a-d 628 

5453 609 S487a 612 S518 615 S540 618 S567 622 (J3 627 U40 629 

S453a 609 S488 612 S519 615 S541 618 S567a 622 U4 627 U41 629 

5455 609 S488a-b 612 S519a 615 S542 618 S568 622 U4a-b 627 U42 629 

5456 609 S491 612 S520 615 S543 618 S569 622 U5 627 U43 629 

5457 609 S492 612 S520a 615 S544 618 S571 619 U5a-h 627 U44 629 

5458 610 S493 612 S521 615 S545 618 T03 623 U10 627- U45 629 

S458a-g 610 S493a-e 612 S521a 615 S546 619 T05 623 U10a-j 627 U46 630 

5459 610 S494 612 S522 615 S547 619 T018 623 U11 627 U47 630 

S459a-d 610 S495 612 S522a 615 S548 619 T033 623 U12 627 U48 630 

5464 610 S496 613 S523 615 S549 619 T039 623 U19 627 U49 630 

S464a-c 610 S498 613 S523a 615 S550 619 T046 623 U19a-p 627 U50 630 

5465 610 S499 613 S524 616 S551 620 T052 624 U20 627 U50a 630 

S465a-e 610 S502 613 S525 616 S552 620 T066 624 U20a-k 627 U51 630 

5466 610 S503 613 S527 616 S553 620 T071 624 U23 627 U52 630 

S466a 610 S505 613 S527a 616 S554 620 T072 624 U25 627 U53 630 

5467 610 S506 614 S528 616 S555 621 T078 624 U26 628 U53a 630 

5468 610 S506a-p 614 S529 616 S556 621 T086 624 U27 628 VI 631 

5471 611 S507 614 S530 616 S557 621 T092 625 U35 628 Y218/T0218 632 

5472 611 S508 614 S531 616 S559 621 TO105 626 U35a-c 628 Y220 633 

S474 611 S509 614 S532 617 S560 621 TO106 625 U36 628 Y240 633 

S475a-b 611 S510 614 S532a-b 617 S561 621 T0116 626 U37 628 GS1 634 

5476 611 S512 615 S533 617 S562 622 Y218/T0218 632 U37a-b 628 GS2 634 

5477 611 S513 615 S534 617 S563 622 
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SYMBOLS & CODES COMMON TO D.A.T.A. DflODE BOOK 


ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 


TYPE NUMBER_ 

j a \ Used when more than one manufacturer assigns 
j % I the same type number to different devices, or 
i # f when two or more like devices are listed with 
| 0 ) different test parameters, 


- RT.Indicates replacement type; 

consult manufacturer. 

#1, #2,...Used when there is more 
than one electrical 
function or package for 
the same type number. 


FOLLOWING LINE NO.- 

v - New Type 

❖ - Revised Specifications 

# - Non-JEDEC type 

manufactured outside U.S.A. 


UNDER DESCRIPTION - 

UNDER MATERIAL (and Process) a 
GA - Gallium Arsenide <2 

Ge - Germanium t 

GP - Gallium Phosphide £3 

GS - Gallium Antimonide # 

Se - Selenium § 

SG - Germanium Silicon $ 

Si - Silicon ❖ 

* - Alloyed v 


Diffused 
Gold Bonded 
Indium Bonded 
Point Contact 
Planar 
Mesa 
Epitaxial 

Schottky Barrier 
Ion Implanted 


REVERSE POLARITY TYPES 

Note: Availability of reverse polarity 
types is indicated by a pi symbol in 
the Dwg. No. column. 


ENGUSH-RUSSIAN ALPHABET 
TRANSLITERATION FOR USSR 
TYPES 


ENGLISH RUSSIAN ENGLISH RUSSIAN 
A ~K L n 

B 6 M M 

V B N H 

G r 0 0 

D fl P n 

E E R P 

SZ » S C 

I h T T 

K K U Y 


- 1 ' 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

AEGG 

AEG-Telefunken-Anlagentechnik 

DIT 

* Diode Transistor Co., Inc. 

AEIL 

Marconi Electronic Devices, Ltd. 

DIX 

if Diotec Electronics Corp. 

ALGG 

* Telefunken Electronic, Abt. 

DTL 

E.G. Datel 


Verkaufsforderung 

EAS 

Eastron Corp. 

ALP 

Alpha Industries, Inc. 

EDI 

Electronics Devices, Inc. 

AMR 

American Microsemiconductor 

EDL 

* Edal Industries, Inc. 

AMX 

Amex Electronics, Inc. 

ELT 

Elite Semiconductor Products, Inc. 

APD 

* American Power Devices, Inc. 

ESP 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 

APX 

Amperex Electronic Co. 

ETC 

Electronic Transistor Corp. 

ASGI 

Ansaldo Electronica Industriale S.p.A. 

ETPC 

Murata-Erie North America, Inc. 

ASI 

Advanced Semiconductor, Inc. 

FEC 

Fuji Electric/Collmer Semiconductor 

BBCG 

Brown, Boveri, & Cie Aktiengesells- 

FERB 

Ferranti Electronics, Ltd. 


chaft, Div. Semi & Converters 

FGRS 

* Fagor Electrotecnica 

BELI 

Bharat Electronics, Ltd. 

FSC 

Fairchild Camera & Instrument/ 

CDI 

* Compensated Devices, Inc. 


Discrete Division 

CDIL 

Continental Device India, Ltd. 

GBL 

if GigaBit Logic, Inc. 

CEI 

Calvert Electronics International, Inc. 

GDC 

General Diode Corp. 

CEN 

* Central Semiconductor Corp. 

GESY 

* General Electric Co. 

CHE 

* Cherry Semiconductor Corp. 

GHZ 

Frequency Sources, Inc. 

CODI 

* CODI Corp. 

GIC 

General Instrument Corp. 

COO 

* Coors Components, Inc. 

GPD 

Germanium Power Devices Corp. 

CRI 

* Crimson Semiconductor, Inc. 

GSE 

* General Semiconductor Industries, 

CSD 

Conditioning Semiconductor Devices 


Inc. 


Corp. 

GTC 

General Transistor Corp. 

DGE 

Digitron Electronics Corp. 

GTN 

Gentron Corp. 

Dll 

* Diodes, Inc. 

HAS 

Harris Semiconductor 

DIO 

Dionics, Inc. 




★ New Manufacturer 

* See Manufacturers’ Sales Offices Section 

Continued 






MANUFACTURERS 9 CODES AND NAMES 


D.A.T.A. 

MFRS . 9 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

HIEE 

W & G Instruments, Ltd. 

MEHK 

Micro Electronics, Ltd. 

HITJ 

Hitachi, Ltd., Semicon & 1C Div. 

MIC 

M/A Com., Inc. 

HPA 

Hewlett Packard, Microwave Semicon. 

MICB 

Microwave Associates, Ltd. 


n;,. 

UIV. 

MIS! 

Mistral S.p.A 

HSE 

* Hybrid Semiconductor & Electronics, 

MITJ 

Mitsubishi Electric Corp. 


Inc. 

MOTA 

Motorola Semiconductor Prods. 

HTN 

* Hi-Tron Semiconductors Corp. 

MSC 

Microsemi Corp. 

IDC 

* International Diode Corp. 

MULB 

Mullard Limited 

IDI 

International Devices, Inc. 

NAT 

★ National Electronics 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

NECE 

NEC Electronics U.S.A., Electron Div. 

INC 

International Components Corp. 

NECJ 

Nippon Electric Co. 

INL 

Intersil, Inc. 

NJRC 

New Japan Radio Co., Ltd. 

INR 

International Rectifier Corp. 

NJS 

New Jersey Semiconductor 

INRI 

International Rectifier Corp. 

NSC 

National Semiconductor Corp. 

ENRJ 

International Rectifier Corp. 

ORIJ 

Origin Electric Co., Ltd. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

PDE 

PD&E, Inc. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

PHIN 

* Philips Electronic Components 

LAM 

Lambda Semiconductors 


& Materials Div. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

PIHS 

Piher Semiconductors 


Inc. 

Pll 

Parametric Industries, Inc. 

LUCB 

* Lucas Electrical Electronics 

POS 

* Power Semiconductors, Inc. 


& Systems 

PPC 

PPC Products Corp. 

MAL 

Mallory Distributor Products, Div. of 

PRX 

★ Powerex, Inc. 


Mallory Component Group 

PSLI 

Punjab Semiconductor Devices, Ltd. 

MATJ 

Matsushita Electronics Corp., 

QTC 

Quantrad Corporation 


(Panasonic) 

RECT 

Rectron, Ltd. 

MCY 

MDC 

Mercury Electronic Co. 

Microwave Diode Corp. 

RFE 

RF Electronics Inc. 


★ New Manufacturer 

* See Manufacturers' Sales Offices Section 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 

MANUFACTURERS 5 

CODES AND NAMES 

D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

RHM 

ROHM Corporation 

SST 

Solid State, Inc. 

RHMJ 

ROHM Co., Ltd. 

ssx ★ 

Sussex Semiconductor, Inc. 

RTCF 

* RTC-Compelec 

SSY 

Solid State Systems 

RTN 

Raytheon Company 

STI 

Semiconductor Technology, Inc. 

SAKJ 

Sanken Electric Co., Ltd. 

STR 

Syntar Industries, Inc. 

SAR 

ST.-Semicon, Inc. 

SWT 

Swampscott Electronics Co., Inc. 

SCA 

Semicoa 

TCE 

Teccor Electronics, Inc. 

SCE 

* Semiconductor Components, Inc. 

TCY 

Teledyne Crystalonics, Inc. 

SCH 

Schauer Manufacturing Corp. 

THEF 

Thomson-CSF/EFCIS 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

TIC 

TIC Semiconductors 

SDI 

SDI, Inc. 

TOSJ 

Toshiba Corp. 

SEKG 

* Semikron int i, Inc. 

TRI 

Trio Laboratories, Inc. 

SELI 

Semiconductors, Ltd. 

TRWM 

TRW Microwave 

SEN 

Sensitron Semiconductor, Div. 

TRWO 

TRW Optoelectronics Div. 

SES 

* Semitronics Corp. 

TRWS 

TRW RF Device Div. 

SET 

* Semtech Corp. 

TSAJ 

Tokyo Sanyo Electric Co. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

TSN 

Transistor Specialtys, Inc. 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

UNI 

Unitrode Corporation 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 

UPI 

UPI Semiconductor, Div. 

SISI 

★ Secowest Italia S.p.A. 

USSR 

V/0 Electronorgtechnica 

SIX 

Siliconix, Inc. 

UTX ★ 

Unitex 

SLCB 

Semitron, Limited 

VALG 

VALVO GmbH, Dept. 

SLD 

* Solid State Industries, Inc. 

VARO * 

Varo Semiconductor, Inc. 

SOD 

Solitron Devices, Inc. 

VEC 

Victory Engineering Corp. 

SONY 

Sony Corp. 

VMI 

Voltage Multipliers, Inc. 

SPE 

* Space Power Electronics, Inc. 

WAB 

Walbern Devices, Inc. 

SPR 

SSI 

Sprague Electric Co. 

* Solid State Devices, Inc. 

WESB * 

Westcode Semiconductors 


★ New Manufacturer 

* See Manufacturers’ Sales Offices Section 


Continued j 





Find direct replacement and alternate 
source information for integrated circuits 
and semiconductors in one complete and 
up-to-date reference series - new, from 
D.A.T.A.BOOKS. 

Listing more replacement information 
Lhan any other electronic components 
reference source, use the new Alternate 
Source and Replacement Series: 

o To locate replacements and alternate 
sources for active and discontinued 
devices. 

o To determine if there is more than one 
manufacturer for a specific device. 

o To find a substitution for a component 
temporarily unavailable or difficult to 
obtain. 



Alternate Source And Replacement 
Series Checklist 

Save time and effort. 

Ey Determine second sources. 

El Developed for easy use by engineers, 

/ purchasing personnel and others. 

El Direct replacement information is 

provided, so there’s no need to compare 
/ device specifications. 

El Lists more than one manufacturer per 
device and more manufacturers than 
/ any other reference source. 

Ej Find IC and semiconductor alternate 
source and replacement information in 
one series of D.A.T.A.BOOKS. 


Developed specifically for use by 
engineers, purchasing personnel, electronic 
maintenance engineers and other 
electronics professionals. 

Each subscription includes two editions 
published semiannually. 

The Alternate Source and Replacement 
Series includes: 

Direct Replacement Guide - 
Discrete Semiconductors 

Includes direct replacement information 
on more than 47,600 transistors, diodes, 
thyristors, optoelectronic devices and 
microwave devices from 352 
manufacturers. Contains 349,000 
replacement devices that have the same 
part number as the device being replaced. 
Look up a part number and find the names 
of the manufacturers who make the part. 

Suggested Replacement/ 
Alternate Source Guide 
- Discrete Semiconductors 

Includes suggested replacement 
information on more than 72,000 
transistors, diodes, thyristors, 
optoelectronic devices and microwave 
devices provided by 100 manufacturers. 
Find 471,400 replacements with different 
part numbers by looking up the device 
number and locating one or more suggested 
replacement parts and their 
manufacturers. 

Direct Si Suggested Replacement Guide 
- Integrated Circuits 

Includes both direct replacement and 
suggested replacement information for 
digital, interface, microprocessor, 
audio/video, linear and memory ICs. 


T 

Special Offer - Save Money 
See Order Form for Details 

The Direct Replacement section contains 
information from 127 manufacturers on 
11,640 parts with 39,460 substitute 
devices that have the same part number as 
the device being replaced. Simply look up a 
specific device by its part number and 
you’ll find the names of the manufacturers 
who make, or who have made, that 
particular device. 

The Suggested Replacement section lists 
more than 25,000 parts with 127,500 
substitutes provided by 108 major 
manufacturers. In it, you’ll find 
information on replacement devices with 
different part numbers than the part to be 
replaced. 

Generic/Alternate Source Guide 
- Integrated Circuits 

Includes alternate source information on 
over 110,000 digital, interface, 
microprocessor, audio/video, linear and 
memory ICs from over 289 manufacturers. 

Section One lists ICs grouped and sorted 
by generic or root number. Use this section 
to look up a generic number and find 
devices that are possible alternates. 
Includes part numbers and manufacturers 
of devices closely related to your 
specifications. 

Section Two lists ICs by part number. 
Look up the part number and 
manufacturer in this section and find its 
generic or root number. Using this number, 
you can look in Section One to find devices 
closely related to your specifications. 


Three Other D.A.T.A.BOOKS Complete 
The Alternate Source 
And Replacement Series! 

1C Functional Equivalence Guide 

References more than 45,000 memory, 
digital, interface and linear devices from 
over 53 manufacturers. Technical sections 
list ICs that have been identified as being 
pin-for-pin compatible. Highlights those 
devices whose functional equivalence has 
been verified by an independent testing 
laboratory. 

International Directory of ICs 
and Discrete Semiconductors 
(Formerly Master Type Locator) 

Consolidates over 270,000 ICs, discrete 
semiconductors, optoelectronic devices and 
microwave devices from over 500 
manufacturers. Look up a part number, 
find the type of device, its current 
manufacturers - and find where to locate 
additional information on the device. 

International Directory 
of Discontinued ICs 
and Discrete Semiconductors 
(Formerly Discontinued Type Locator) 

Consolidates over 150,000 ICs, discrete 
semiconductors, optoelectronic devices and 
microwave devices from over 500 
manufacturers. Includes only devices that 
are discontinued - no longer in production. 
Look up a part number, find the type of 
device, its manufacturers - and find where 
to locate additional information on the 
device. 


Actual Page Size 8V2 x IT 




D.A.T.A.BOOKS® - Improved Format Significant f| 


Improved Format 

With the Improved Formatjrom D.A.T.A.BOOKS, device search is now 
even easier andfaster than before. Both the Table of Contents and the 
technical sections have been expanded and are arranged by device 
function, making it easy to quickly find the exact page number for each 
device type you are looking for. Many new technical sections have been 
added to cover emerging technologies. Otherfeatures include an 
expanded manufacturers ’ profile, a reduction in the number of symbols 
used in each book, standardization of symbols from book to book and 
replacement of some columns with more useful data. In addition, 
hundreds of hours were spent in auditing the information that already 
appeared in the books and correcting any discrepancies that may have 
existed. 

Integrated Circuits 

All Integrated Circuits D.A.T.A.BOOKS include logic/block diagrams and 
outline drawings with dimensions for each device. 

Audio/Video ICs - Provides information on 3,200 types from 60 
manufacturers. Includes Functional Equivalent Index and Generic Product 
Index. Technical sections cover AGC circuits, Dolby circuits, audio/RF signal 
processing, video circuits, color TV circuits, stereo decoders, tuning circuits, 
CATV amplifiers, plus many other audio/video IC devices. 

Published annually. 

Digital ICs - References 17,900 device types from 65 manufacturers. 

Includes Functional Equivalent Index and Generic Product Index. Technical 
sections cover gates, counters, arithmetic logic, timing devices, parity 
checkers, control logic, latches and many special digital devices. 

Published semiannually. 

Digital and Audio/Video Discontinued Devices - Indexes 21,100 devices 
(1965 to 1986) from 143 manufacturers. Digital technical sections cover 
basic logic, timing, computational, checking and control, and other digital 
devices. Audio/Video technical sections cover audio amplifiers, audio/RF 
signal processing devices and many other audio/video devices. 

Published annually. 

Interface ICs - Electrical, logical, physical and pin-out connection data on 
17,200 devices from 99 manufacturers. Includes Functional Equivalent Index 
and Generic Product Index. Technical sections cover buffers, drivers, 
converters, switches, receivers/sensors, digital multiplexers, sense amps and 
many other interface IC devices. Published semiannually. 

Interface & Memory Discontinued Devices - References 20,300 devices 
(1970 to 1986) from 119 manufacturers. Interface technical sections cover 
drivers, converters, switches, receivers/sensors and many other interface 
devices. Memory technical sections cover RAMs, ROMs, character generators, 
code converters, shift registers and many additional memory devices. 

Published annually. 

Linear ICs - Provides characteristics for 13,800 types from 149 
manufacturers. Includes Functional Equivalent Index and Generic Index. 
Technical sections cover analog signal processing devices, motor control 
circuits, operational amplifiers, phase locked loop devices, power 
management devices, RF/IF amplifiers, sensor circuits, telecommunication 
devices, timers, transistor arrays, voltage comparators, voltage references, 
wideband amplifiers and many other special function linear IC devices. 
Published semiannually. 

Linear Discontinued Devices - Lists 8,600 devices (1969 to 1986) from 160 
manufacturers. Covers amplifiers, analog signal processing devices, motor 
control circuits, operational amplifiers, phase locked loop devices, power 
management devices, RF/IF amplifiers, sensor circuits, telecommunication 
devices, timers, transistor arrays, voltage comparators, voltage references, 
wideband amplifiers and other linear devices. Published annually. 

Memory ICs - Covers 15,900 types from 77 manufacturers. Includes 
Functional Equivalent Index and Generic Product Index. Technical sections 
cover RAMs, ROMs, character generators, CCDs, code converters, memory 
controllers, programmable gate arrays, shift registers and many special 
memory devices. Published semiannually. 

Microprocessor ICs - References 9,700 types from 68 manufacturers. 
Includes Functional Equivalent Index and Generic Index. Technical sections 
cover microprocessors, microcomputers, digital signal processors, bus 
controllers, data encryption devices, disk controllers, memory management 
devices, transceivers, sync generators, programmable interval timers plus 
many other system and peripheral control IC devices. A supplementary 
section includes Instruction Sets. Published semiannually. 

mMllL a Cordura Company 

9889 Willow Creek Road P.O. Box 26875 San Diego, CA 92126-0875 USA 

®>.A.T.A. INTERNATIONAL INC. 

Orpin House, Hilders Lane • Edenbridge TN8 6JX, Kent, England 


Modules/Hybrids - Details 10,700 linear and interface solid-state modules 
and hybrid IC devices from over 78 manufacturers. Technical sections cover 
operational, differential, RF/IF and wideband amplifiers; voltage regulators 
and comparators; synchro converters; drivers; multiplexers, VCOs; plus 
many other hybrid IC devices. Published annually. 


Discrete Semiconductors 

Diode - Information on 50,700 diodes from 153 manufacturers. Technical 
sections cover reference diodes, switching diodes (including fast-recovery 
rectifiers), diode arrays, UHF detectors, varistors, surge suppressors, matchet 
configuration diodes plus many additional application specific diodes. 
Published annually. 

Diode Discontinued Devices - Lists 51,200 devices (1969 to 1986) from 157 
manufacturers. Technical sections cover silicon reference diodes, switching 
diodes, rectifiers, diode arrays/matrices and other miscellaneous diodes. 
Published annually. 

Power Semiconductor - Covers 60,700 power devices from 161 
manufacturers. Technical sections cover low, medium and high current 
rectifiers; fast recovery rectifiers; power zeners; power and silicon field-effect 
transistors; low, medium and high current SCRs; fast-switching SCRs; triacs 
and miscellaneous power transistors. Supplementary sections include 
JEDEC Gauge Designations for pin spacing/dimension information. Drawing 
Notes & Thyristors Lead Code Identification. Published annually. 

Thyristor - Covers 45,100 types from 84 manufacturers. Technical sections 
cover Shockley diodes, reverse-blocking power triodes, bidirectional power 
triodes, trigger triodes, multigate devices, unilateral switches and many othei 
thyristor devices. Supplementary sections include JEDEC Gauge 
Designations for pin spacing/dimension information and Lead Code 
Identification. Published annually. 

Thyristor Discontinued Devices - Lists 31,400 devices (1971 to 1986) from 
90 manufacturers. Technical sections cover trigger diodes; reverse-blocking, 
bidirectional, and miscellaneous power triodes; trigger triodes; multigate 
devices and other thyristor devices. Published annually. 

Transistor - Lists 31,000 types from 128 manufacturers. Technical sections 
cover low-power transistors, fieid-effect-transistors (FETs), high-power 
transistors, switching transistors plus many additional application-specific 
transistors. JEDEC Gauge Designations for pin spacing/dimension 
information, and Lead Code Identification Guide. Published annually. 
Transistor Discontinued Devices - Lists 16,700 devices (1956 to 1986) 
from 187 manufacturers. Technical sections cover low-power transistors, 
silicon field-effect-transistors (FETs) and high-power transistors. Special 
Types include switching transistors, darlington transistors (since 1975) and 
other miscellaneous transistors. Published annually. 


Special Publications 

Application Notes Reference - Covers 4,500 application notes available 
from 135 manufacturers. Technical sections cover analog circuits, digital 
circuits, general discrete device notes, general IC notes and 
microcomputer/microprocessor notes. D.A.T.A.BOOKS postage-free User 
Request Cards included for requesting free application notes. 

Published semiannually. 

Microcomputer Systems - Covers 4,600 types from 157 manufacturers. 
Technical sections cover CPU boards, memory boards, controller boards, date 
transfer boards plus many other microcomputer sub-system boards and 
support enclosures. A supplementary section includes descriptions and 
specifications of the major bus structures. Published semiannually. 
Engineering Application Software - (formerly Microprocessor Technical 
Software) Details over 3,400 application packages from more than 200 
vendors. Applications such as network analysis, digital simulation, 
programmable logic array configuration, CAD/CAE and quality assurance 
calculations are represented. Includes the most current and complete 
information on microprocessor technical software and application programs 
- from assemblers and debuggers to filter design, waveform analysis and 
project management. Vendor Directory also included. Published annually. 
Microwave - Covers 27,200 semiconductors and tubes from 111 
manufacturers. Technical sections include crossed-field amplifiers, klystron 
tubes; duplexer tubes; microwave mixer diodes; PIN diodes; microwave video 
detector diodes; voltage variable capacitors & varactor diodes; tunnel diodes; 
miscellaneous microwave diodes; UHF/microwave transistors and many 
other microwave devices. Published annually. 


Send Order Card or Call, TOLL-FREE: 
1-800-854-7030 
(In CA 1-800-421-0159) 

In Canada (416) 238-0366 TELEX: 910-530606 
Outside U.S. and Canada: Telex (England) 95671 
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Microwave Diccontinued Devices - Lists 18,800 devices (1959 to 1986) 
from 147 manufacturers. Tubes technical sections cover source, amplifier, 
output and duplexer tubes. Semiconductors technical sections cover 
microwave mixer, microwave video detector, varactor, tunnel and 
miscellaneous microwave diodes. A supplementary section includes lead code 
configuration tables. Published annually. 

Military Electronic Devices Guide - Microcircuits and Semiconductors - 
Cross-references 9,200 MIL-M-38510 microcircuits, and MIL-S-19500 
semiconductors. Comprises device information from DESC, plus QPLs, MCRL 
and other sources. Alternately cross-indexes Government Designation, 
Generic/Industry and National Stock Number (NSN). Lists 9,900 
independently compiled 833 Microcircuits. Product selection section groups 
devices by function and covers adders, ALUs, amplifiers, buffers, controllers, 
comparators, counters, decoders, flip-flops, gates, inverters, isolators, 
memories, op-amps, oscillators, RAMs, regulators, ROMs, translators, 
UARTs, diodes, optocouplers, thyristors, transistors and much more. 

Includes FSCM numeric cross-reference DESC drawing part number section 
and cross-index and outline drawings. Published quarterly concurrent with 
new QPLs. 

Optoelectronics - Lists 17,000 devices and assemblies from 110 
manufacturers. Technical sections cover emitters (including laser types and 
arrays), sensors, photocouplers (opto-isolators), fiber optic devices, 
optoelectronic controllers, displays (including LEDs, LCDs, incandescent and 
fluorescent) plus many other optoelectronic devices. A supplementary section 
includes Lead Code Identifications. Published annually. 

Optoelectronics Discontinued Devices - Features 11,500 devices (1974 to 
1986) from 117 manufacturers. Technical sections cover emitters (including 
laser types and arrays), sensors, photocouplers (opto-isolators), displays and 
other optoelectronic devices. Published annually. 

Plastics - Thermoplastics and Thermosets - Displays and ranks available 
properties on 9,000 processable thermoplastics and thermosets from 200 
U.S. and Canadian manufacturers, comprising 70 generic types of plastics. 
Includes FDA Regulation Codes. Section of Principal Properties displays 
mechanical, thermal and electrical properties. Separate sections cover 
Ranked Properties of Plastics. Survey of Generic Types, Property Range of 
Generic Materials, Chemical and Environmental Resistance, Machinability 
Characteristics and Description of ASTM Tests. Includes Flammability 
Tables, Filled and Reinforced Plastics Index, Generic Type Cross-Index, 
Manufacturer/Supplier Cross-Index and Commercial Name Cross-Index. 
Published biennially. 

Power Supplies - Cross-references 32,000 types from 81 manufacturers. 
Technical sections include Linear Power Supplies, Switching Power Supplies 
and DC/DC Converters. A supplementary section includes outline drawings 
with dimensions for each supply. Published annually. 


New Publications 

Adhesives - Completely revised since the 1980 edition, this new publication 
tabulates the important physical and chemical properties of over 3,000 
commercially available adhesives, sealants, films and primers from hundreds 
of manufacturers. Included are cross-indexed data on 12 classes of adhesives 
(anaerobic, contact, cyanoacrylate, one part, two part, etc.) comprising more 
than 50 chemical bases (epoxy, chloroprene, phenolic, etc.) A special “Paired 
Substrate Index” includes adhesives data on more than 240 substrate 
combinations (plastic/plastic, fiberglass/metal, glass/glass, etc). 

Published biennially. 

PC Board Connectors - Compares connector characteristics and 
specifications from over 100 manufacturers. Covers connectors used to 
connect one PC board to another PC board, a PC board to stranded or solid 
wire and a PC board to a cable. These applications include edge connectors, 
two-piece connectors including DIN types, headers, zero insertion force (ZIN) 
connectors and insulation displacement connectors (IDC). There are 15 
characteristics listed for each connector, including part number series, 
manufacturer, style, grid spacing, number of contacts, mounting style, 
maximum current and voltage, contact resistance and more. Also included 
are outline drawings with dimensions for each connector and a 
manufacturers profile index. Published semiannually. 


30-DAY GUARANTEE 

Try one or more D.A.T. A.BOOKS for 30 days. See for yourself how 
useful and time-saving your D.A.T.A.BOOKS can be! At the end of 
30 days, make up your own mind. We guarantee you’ll agree that 
D.A.T.A.BOOKS are worth the investment or you may return them 
for full credit or refund. 


YES: Send me 
3 0-day trial 
copies of the 
D.A.T. A.BOOKS 
Tve indicated. 

(Please Print) 

Name_ 

Title_ 

Company_ 

Address_ 

City_State_Zip_ 

Signature_ 

(required for credit card orders & orders without purchase order) 

P.O. No_ 

Telephone ( )_Date_ 

□ Payment enclosed. □ Bill my company. Full refund privilege. 

□ Send information on D.A.T. A.TAPES License 


D. A.T.A.BOOKS Order Form 


Subscription Title @ty. U.S. $ 

Alternate Soarce/Replacament Gaidea 
Direct and Suggested Replacement Guide - 
Integrated Circuits (2 editionsl $105. 

Con.$ Total 

8145. 

Generic/Altemate Source Guide - 
Integrated Circuits 12 editionsl 

105. 

145. 


SPECIAL OFFER. Purchase both Direct and 



Suggested Replacement Guide and 



Generic/Altemate Source Guide for ICs _ 

_ $170. 

$240.. 

Direct Replacement Guide - Discrete 



Semiconductors (2 editions) _ 

_ $105. 

$145. 

Suggested Replacement/Altemate Source Guide - 



Discrete Semiconductors (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

SPECIAL OFFER. Purchase both Direct Replacement 


and Suggested Replacement/Altemate Source 



Guide for Discrete Semiconductors _ 

_ $170. 

$240.. 

IC Functional Equivalence Guide (2 editions) _ 

_ $115. 

$160. 

International Directory of ICs and Discrete 



Semiconductors (formerly Master Type 



Locator) (2 eds) _ 

_ 75. 

105. 

International Directory of Disc. ICs and Discrete 



Semiconductors (formerly Disc. Type 



Locator) (2 eds) _ 

_ 75. 

105. 

Integrated Circuits 



Audio/Video ICs (1 edition) _ 

_ $ 95. 

$135. 

Digital ICs (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

Digital & Audio/Video Discontinued Devices (1 ed) _ 

_ 65. 

90. 

Interface ICs (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

Interface & Memory Discontinued Devices (1 ed) _ 

_ 65. 

90. 

Linear ICs (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

Linear Discontinued Devices (1 edition) _ 

_ 65. 

90. 

Memory ICs (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

Microprocessor ICs (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

Modules/Hybrids (1 edition) _ 

_ 95. 

135. 

Blccrete Samiconductoro 


Diode (1 edition) _ 

_ $ 95. 

$135. 

Diode Discontinued Devices (1 edition) _ 

_ 65. 

90. 

Power Semiconductor (1 edition) _ 

_ 100. 

140. 

Thyristor (1 edition) _ 

_ 95. 

135. 

Thyristor Discontinued Devices (1 edition) _ 

_ 65. 

90. 

Transistor (1 edition) _ 

_ 95. 

135. 

Transistor Discontinued Devices (1 edition) _ 

_ 65. 

90. 

Spacial Pablicaticno 



Adhesives (1 edition) available Oct. ’86 _ 

_ $125* 

$175* 

Application Notes Reference (2 editions) _ 

_ 60. 

85. 

Engineering Application Software (1 edition) _ 

_ 125. 

175. 

Microcomputer Systems (2 editions) _ 

_ 105. 

145. 

Microwave (1 edition) — 

_ 95. 

135. 

Microwave Discontinued Devices (1 edition) — 

_ 65. 

90. 

Military Electronic Devices Guide (4 editions) _ 

_ 195. 

275. 

Optoelectronics (1 edition) — 

_ 95. 

135. 

Optoelectronics Discontinued Devices (1 edition) — 

_ 65. 

90. 

PC Board Connectors (2 eds) available Oct. ’86 _ 

_ 115.** 

160.** 

Plastics - Thermoplastics and Thermosets (1 ed) — 

_ 175. 

245. 

Power Supplies (1 edition) _ 

_ 95. 

135. .. ... . 


Subtotal $ 


California Customers: Add State and Local Sales Tax $ 

Grand Total $ 

Prices subject to change without notice and are good in the U.S. and Canada only. 

For other countries see Representatives’ listing in this book. 

•Introductory price expires 10/31/86. Regular price $150 U.S. dollars, $210 
Canadian dollars for Adhesives. 

••Introductory price expires 10/31/86. Regular price $140 U.S. dollars, $195 
Canadian dollars for Connectors. B76 



Phone Order Desk 

1 - 800 - 854-7030 

In California 1-800-421-0159 
In Ontario Call (416) 238-0366 
In British Columbia Call (604) 271-3149 
In Quebec Call (514) 697-3385 
Telex 910530606 

See Rep listing for other countries 
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